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中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 于 11 月 6 至 9 日 在 深圳 召开 





会 记 参 会 人 数 超过 1200 人 ， 图 为 会 议 主 会 场 


GR) 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 ( CPSSC2015 ) 


中 国电 源 学 会 秘书 长 韩 家 新 研究 员 主 持 开幕 式 中 国电 源 学 会 理事 长 徐 德 鸿 教授 致 开 幕 词 并 作 大 会 报告 


韩 英 铎 院士 作 大 会 报告 威 克 茂 院士 作 大 会 报告 
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会 议程 序 委员 会 主席 马 甬 教授 介绍 会 议 情况 IEEE 一 电力 电子 学 会 (PELS) 主 席 Braham Ferreira 教 授 
作 大 会 报告 


十 一 昌 学 术 年 全 





美国 电源 制造 商 协 会 PSMA) 主 席 Ernie Parker 先 生 美国 工程 院 院士 Kaushik Rajashekara 教 授 作 大 会 报告 
作 大 会 报告 





多 中 国王 全 逢 二 十 一 必 学 术 年 全 WO 


承办 单位 代表 深圳 市 禾 望 电气 股份 有 限 公司 郑 大 觅 博士 富士 电机 株式 会 社 藤 平 龙 彦 博 士 作 大 会 报告 
作 大 会 报告 





源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 ( CPSSC2015 ) 


党 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 
Sp Sree tf anions KES 





三 闭 电 机 轧 先 于 先生 作 大 会 报告 南京 航空 航天 大 学 阮 新 波 教授 作 技 术 讲 座 


党 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 





香港 理工 大 学 黄 思 聪 教授 作 技 术 讲座 西安 交通 大 学 刘 进 军 教 授 作 技术 讲座 





布雷 斯 特大 学 Mohamed Benbouzid 教 授 作 技术 讲座 上 海 海事 大 学 汤 天 浩 教授 作 技术 讲座 
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年 会 共计 安排 40 个 主题 分 会 场 本 次 年 会 新 设 分 会 场 优秀 报告 人 评选 
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中 


i | Wy | | i Wm 


| HNNNNNT 


年 会 评选 出 20 篇 优秀 论文 年 会 为 8 家 特别 贡献 企业 颁奖 





学 会 秘书 长 韩 家 新 为 特等 奖 获 奖 单位 颁奖 





学 会 副 理事 长 刘 进 军 、 张 波 为 一 等 奖 获奖 单位 颁奖 学 会 副 理 事 长 李 占 师 、 学 术 工 委 会 主任 马 卑 为 二 等 奖 
单位 颁奖 


第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 
优秀 产品 创新 奖 





学 会 副 理 事 长 陈 成 迷 、 第 三 届 科 技 奖 评审 委员 会 副 主任 ”学 会 副 理 事 长 徐 典 国 、 章 进 法 为 青年 奖 获 奖 人 颂 奖 
康 勇 为 优秀 产品 创新 奖 单位 颁奖 
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中 国电 源 学 会 代表 团 出 访 美国 参加 APEC2015 国 际会 议 出 访 期 间 参观 当地 科研 机 构 





出 访 期 间 中 国电 源 学 会 与 IEEE 电力 电子 学 会 (PELS) 出 访 期 间 中 国电 源 学 会 与 美国 电 奖 
进行 会 谈 | 谈 





11 月 中 国电 源 学 会 与 IEEE PELS 在 深圳 召开 工作 会 11 月 中 国电 源 ; 学 会 与 PSMA 召 开 中 美 企业 交流 会 








无 线 电 能 传输 技术 及 装置 专业 委员 会 成 立 大 会 2015 国 际 电力 电子 创新 论坛 (3 月 上 海 ) 
(1 月 重庆 ) 


2015 中 国 数据 中 心 基础 设施 技术 年 会 (5 月 北京 ) 





2015 年 电力 电子 与 变频 电源 新 技术 学 术 论 坛 (7 月 苏州 ) 固态 高 功率 开关 器 件 研 讨 会 (7 月 株洲 ) 





= 二 
第 四 届 全 国电 能 质量 学 术 会 议 既 电能 质量 行业 
发 展 论坛 (8 月 济南 ) 
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让 二 居 姑 证 若 电 访 交 族 统 术 年 合 
合 儿 就 让 产业 全 新 其 再 妍 订 合 
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磁 元 件 新 技术 应 用 座谈 交流 会 (1 1 月 深圳 ) Es 
下 口 






开关 电源 中 的 功率 变换 器 拓扑 、 分 析 与 设计 培训 会 变压器 磁 技术 高 级 培训 会 (3 月 上 海 ) 
(3 月 北京 ) 


ee 


电磁 技术 与 EMI 特性 分 析 培 训 会 (4 月 武汉 ) 高 性 能 电源 技术 分 享 与 实战 技术 研讨 会 (6 月 上 海 ) 
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开关 电源 设计 验证 技术 培训 会 (深圳 8 月 ) 高 性 能 电源 技术 分 享 与 实战 技术 研讨 会 (12 月 
深圳 ) 








功率 变换 器 磁 技 术 分析 、 测 试 与 应 用 高 级 研修 班 电动 和 混合 动力 汽车 专题 研修 班 (6 月 杭州) 
(5 月 福州 ) 





高 功率 与 功率 密度 电源 变换 技术 ， 器 件 、 设 计 与 应 用 高 效率 高 功率 密度 电源 技术 与 设计 高 级 研讨 班 
高 级 研修 班 (10 月 上 海 ) (12 月 南京 ) 
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2 其 他 活动 





中 国电 源 学 会 七 届 四 次 常务 理事 会 议 胜 利 召 开 中 国电 源 学 会 七 届 五 次 常务 理事 会 议 胜利 名 开 


0 | 
中 国电 源 学 会 七 届 三 次 全 体 理事 会 议 胜利 召开 








《电源 学 报 》 编 委 会 议 直流 电源 专 委 会 七 届 二 次 全 体委 员 会议 
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机 械 工 业 出 版 社 








《中 国电 源 行业 年 鉴 2016》 由 中 国电 源 学 会 编著 ， 对 电源 行业 整体 发 
展 状况 进行 了 综合 性 、 连 续 性 、 史 实 性 的 总 结 和 描述 ， 是 电源 行业 权威 的 
资料 性 工具 书 。 本 年 度 《年 鉴 》 共 分 为 十 篇 ， 前 两 篇 : 政策 法 规 、 宏 观 
经 济 及 相关 行业 运行 情况 ， 主 要 介绍 了 与 电源 行业 相关 领域 的 国家 政策 法 
规 、 宏 观 经 济 环境 及 行业 运行 情况 ， 为 行业 发 展 和 各 单位 的 决策 提供 指导 
和 参考 ; 后 八 篇 : 电源 行业 发 展 报告 与 综述 、 电 源 行业 新 闻 、 科 研 与 成 
果 、 电 源 发 明 专利 、 电 源 标准 、 电 源 相关 科研 团队 简介 、 主 要 电源 企业 简 
介 、 电 源 新 产品 ， 从 各 个 方面 介绍 了 上 年 度 电 源 行业 的 发 展 状况 。 

本 年 鉴 可 供 有 关 政 府 职能 部 门 、 生 产 企业 、 高 等 院 校 、 科 研 院 所 、 采 
购 单 位 、 检 测 服务 机 构 和 电源 工程 技术 人 员 参 考 。 
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司 电 源 学 会 
国电 源 学 会 专家 委员 会 
国电 源 学 会 
门 科 华 恒 戌 股份 有 限 公司 
国电 源 学 会 
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电子 企业 管理 (上海 ) 有 限 公 司 
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合 利 用 研究 所 

国电 源 学 会 

江 大 学 电气 工程 学 院 
国电 源 学 会 

津 大 学 电气 与 自动 化 工程 学 院 
国电 源 学 会 

国 矿业 大 学 (北京) 
国电 源 学 会 

国 兵器 工业 第 二 O 六 研究 所 
国电 源 学 会 
江 大 学 电力 电子 技术 国家 专业 实验 室 
电源 学 会 

| 市 中 自 网 络 科 技 有 限 公 司 

电源 学 会 

串 科 士 达 科 技 股份 有 限 公司 

电源 学 会 

海 海事 大 学 

国电 源 学 会 
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中 国电 源 学 会 
复旦 大 学 无 锡 研 究 院 

中 国电 源 学 会 

广东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 
中 国电 源 学 会 

北方 工业 大 学 

中 国电 源 学 会 

山东 大 学 控制 科学 与 工程 学 院 
中 国电 源 学 会 

合肥 工业 大 学 电气 与 自动 化 工程 学 院 
国电 源 学 会 

电源 学 会 

电源 学 会 

凌 科 技 中 国有 限 公司 

电源 学 会 

| 大 学 电气 工程 与 自动 化 学 院 
电源 学 会 

工业 大 学 信息 与 工程 学 院 
国电 源 学 会 

| 大 学 电气 工程 与 自动 化 学 院 
国电 源 学 会 

西安 交通 大 学 电气 工程 学 院 

中 国电 源 学 会 
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西安 工程 大 学 
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中 科技 大 学 电气 学 院 

国电 源 学 会 

家 海洋 技术 中 心 

国电 源 学 会 

国 科学 院 等 离子 体 物理 研究 所 
国电 源 学 会 
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《中 国电 源 行 业 年 鉴 》 (简称 《年 鉴 》) 是 由 中 国电 源 学 会 编著 的 电源 行业 权威 的 资料 性 工具 书 ， 每 
年 出 版 一 期 ， 对 上 一 年 度 电源 行业 整体 发 展 状况 进行 综合 性 、 连 续 性 、 史 实 性 的 总 结 和 描述 ， 为 政府 有 关 
部 门 ， 为 行业 科研 、 生 产 、 采 购 和 应 用 提供 服务 和 参考 。 

中 国电 源 学 会 于 1983 年 成 立 ， 是 国家 一 级 社团 法 人 ， 以 促进 我 国电 源 科学 技术 进步 和 电源 产业 发 展 
为 己任 ， 既 团结 了 全 国电 源 界 的 专家 学 者 和 广大 科技 人 员 ， 也 汇聚 了 众多 的 会 员 企 业 。 中 国电 源 学 会 经 过 
近 30 年 的 努力 和 奋斗 ， 为 我 国电 源 科 技 进 步 和 产业 发 展 做 出 了 重要 贡献 ， 对 电源 行业 发 展 状况 有 着 深入 
和 全 面 的 了 解 ， 是 编辑 出 版 《年 鉴 》 权 威 性 的 单位 。 

本 期 《年 鉴 》 共 分 十 篇 ， 整 体内 容 划 分 两 个 部 分 。 

第 一 部 分 是 前 两 篇 : 政策 法 规 、 宏 观 经 济 及 相关 行业 运行 情况 ， 主 要 介绍 了 与 电源 行业 相关 的 国家 政 
策 法 规 和 宏观 经 济 环 境 ，2016 年 新 增加 相关 行业 运行 情况 介绍 等 内 容 ， 为 电源 行业 的 发 展 和 各 个 单位 的 
决策 提供 指导 和 参考 。 

第 二 部 分 是 后 八 篇 : 电源 行业 发 展 报告 与 综述 、 电 源 行 业 新 闻 、 科 研 与 成 果 、 电 源 发 明 专 利 、 电 源 标 
准 、 电 源 相 关 科 研 团 队 简 介 、 主 要 电源 企业 简介 、 电 源 新 产品 ， 从 各 个 方面 介绍 了 2015 年 度 电源 行业 的 
发 展 状 况 。 

电源 行业 发 展 报告 与 综述 篇 ， 今 年 进一步 丰富 了 市 场 分 析 的 细 分 领域 ， 同 时 增加 了 对 相关 领域 技术 发 
展 的 综述 性 文章 。 

电源 行业 新 闻 篇 ， 包 括 行业 要 闻 及 企业 动态 ， 记 录 了 2015 年 度 电 源 及 相关 领域 的 重大 事件 。 

科研 与 成 果 篇 ， 包 括 了 第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 获奖 成 果 介 绍 、 自 然 科学 基金 、 火 炬 计划 电源 
相关 项 目 名 单 。 

电源 发 明 专 利 篇 ， 收 录 了 2015 年 授权 的 电源 相关 发 明 专 利 。 按 照 申 请 人 顺序 排列 。 

电源 标准 篇 ， 收 录 了 现在 仍 在 执行 的 各 类 电源 相关 标准 ， 对 2015 年 已 经 终止 的 标准 做 了 说 明 ， 对 
2014 年 新 颁布 执行 的 标准 专题 做 了 介绍 ， 电 源 配套 产品 的 标准 暂 未 收录 。 

电源 相关 科研 团队 简介 篇 今年 调整 了 内 容 ， 由 以 往 介 绍 相关 高 校 院 系 ， 进 一 步 细 化 为 对 科研 团队 的 介 
绍 ， 共 计 收 录 74 个 科研 团队 ， 较 为 全 面 地 介绍 了 主要 团队 的 科研 方向 及 研究 项 目 ， 帮 助 企 业 了 解 相 关 情 
况 ， 促 进 产 学 研 深 入 的 合作 。 

主要 电源 企业 简介 篇 ， 按 照 地 区 和 主要 产品 ， 对 企业 进行 分 类 索引 ， 方 便 读 者 查阅 。 

电源 新 产品 篇 ， 新 增 电 源 新 产品 目录 ， 以 目录 形式 收录 了 更 多 电源 新 品 ， 以 便 读者 把 握 产 品 发 展 态 
势 ， 同 时 仍 选择 优秀 产品 进行 整 版 介绍 。 

本 《年 鉴 》 在 编辑 过 程 中 ， 中 国 自动 化 产业 服务 集团 、 中 国电 源 学 会 学 术 工 作 委 员 会 、 电 能 质量 
业 委 员 会 、 照 明 电源 专业 委员 会 、 变 频 电 源 与 电力 传动 专业 委员 会 等 撰写 了 相关 行业 发 展 报告 及 技术 综 
述 。 学 会 各 专业 委员 会 、 会 员 企 业 、 高 等 院 校 、 科 研 院 所 为 《年 鉴 》 提 供 了 内 容 素 材 ， 勤 发 电子 股份 有 
限 公司 、 东 莞 市 石 龙 富 华 电子 有 限 公 司 等 单位 为 《年 鉴 》 的 出 版 提供 了 经 费 的 支持 ， 在 此 一 并 表示 衷心 
的 感谢 。 

《年 鉴 》 是 资料 性 工具 书 ， 是 电源 行业 发 展 的 历史 记录 ， 和 希望 电源 界 各 个 方面 ， 包 括 企业 、 高 等 院 校 、 
科研 机 构 、 标 准 制 定 和 咨询 服务 机 构 等 提供 资料 ， 撰 写 文章 ,使 《年 鉴 》 更 全 面 地 反映 行业 发 展 情况 。 

由 于 《年 鉴 》 出 版 时 间 较 短 ， 编 辑 出 版 水 平 有 待 提 高 ， 希 望 社会 各 界 读者 多 提 意 见 和 建议 ， 对 本 
《年 鉴 》 的 玻 漏 、 错 误 之 处 ， 敬 请 批评 指正 。 
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中 国电 源 学 会 简介 








中 国电 源 学 会 于 1983 年 成 立 ， 是 在 国家 民政 部 注册 的 国家 一 级 社团 法 人 ， 业 务 主管 部 门 是 中 国 科 学 
技术 协会 。 

中 国电 源 学 会 以 促进 我 国电 源 科学 技术 进步 和 电源 产业 发 展 为 己任 。 电 源 科学 技术 是 采用 半导体 功率 
器 件 、 电 磁 元 件 、 电 池 等 元 器 件 ， 运 用 电气 工程 、 自 动 控制 、 微 电子 、 电 化 学 、 新 能 源 等 技术 ,将 粗 电 加 
工 成 高 效率 、 高 质量 、 高 可 靠 性 的 交流 、 直 流 、 脉 冲 等 形式 的 电能 的 一 门 多 学 科 交 又 的 科学 技术 ， 在 经 济 
建设 和 社会 生活 的 各 个 方面 具有 广泛 的 应 用 。 

电源 涉及 的 产品 范围 主要 包括 : 通信 和 电源、 不 间断 电源 (UPS)、 光 伏 道 变 电 源 、 风 力 发 电 变 流 器 、 
LED 驱动 电源 、 通 用 交流 电源 、 通 用 直流 电源 、 变 频 电 源 、 特 种 电源 、 蓄 电池 、 充 电器 、 变 压 器 、 元 器 
件 和 电源 配套 产品 等 。 

中 国电 源 学 会 的 最 高 权力 机 构 是 全 国会 员 代表 大 会 ， 执 行 机 构 是 理事 会 和 常务 理事 会 ， 秘 书 处 是 学 会 
常设 日 常 办 事 机 构 。 

中 国电 源 学 会 下 设 直流 电源 、 照 明 电 源 、 特 种 电源 、 变 频 电 源 与 电力 传动 、 元 器 件 、 电 能 质量 、 电 磁 
兼容 、 磁 技术 、 新 能 源 电能 变换 技术 、 信 息 系统 供电 技术 、 无 线 电 能 传输 技术 及 装置 共 十 一 个 专业 委员 
会 ， 以 及 学 术 、 组 织 、 专 家 咨询 、 国 际 交 流 、 科 普 、 编 辑 、 标 准 化 、 青 年 共 八 个 工作 委员 会 。 另 外 ， 还 有 
业务 联系 的 九 个 具有 法 人 资格 的 地 方 电源 学 会 。 

中 国电 源 学 会 汇聚 了 全 国电 源 界 的 专家 学 者 和 广大 科技 人 员 ， 每 年 举办 各 种 类 型 的 学 术 交 流 会 。 两 年 
一 届 的 大 型 学 术 年 会 到 2015 年 已 经 成 功 举 办 了 21 届 ， 会 议 规模 超过 1200 人 ， 是 国内 电源 界 水 平 高 、 规 
模 大 的 学 术 会 议 。 自 2014 年 开始 ， 定 期 举办 电力 电子 技术 及 应 用 国际 会 议 县 展示 会 (IEEE International 
Power Electronics and Application Conference and Exposition, 简称: IEEE PFAC) ， 每 四 年 举办 一 次 ， 是 中 
电源 领域 率先 召开 的 国际 性 会 议 。 此 外 ， 我 会 每 年 还 举办 各 种 类 型 的 专题 研讨 会 。 

中 国电 源 学 会 汇聚 了 众多 的 电源 企业 ， 目 前 拥有 近 400 家 企业 会 员 ， 其 中 副 理 事 长 单位 8 家 ， 常 务 理 
事 单位 22 家 ， 理 事 单位 42 家 ， 包 括 了 国内 外 知名 的 电源 企业 。 同 时 ， 我 会 与 几 千家 企业 保持 着 联系 ， 形 
成 了 覆盖 全 国 的 服务 和 信息 网 络 。 

中 国电 源 学 会 发 挥 学 术 界 和 企业 界 两 大 优势 ， 促 进 产 学 研 相 结合 ， 为 建立 以 企业 为 主体 的 技术 创新 体 
系 ， 全 面 提升 企业 的 自主 创新 能 力 不 懈 努力 。 

中 国电 源 学 会 的 出 版 物 有 《电源 学 报 》《 中 国电 源 行业 年 鉴 》， 同 时 ， 中 国电 源 学 会 还 组 织 编辑 出 版 
系列 丛书 、 技 术 专 著 以 及 各 种 学 术 会 议论 文集 。 
由 国家 科技 部 批准 ， 在 国家 科技 奖励 工作 办 公 室 登 记 注 册 ， 中 国电 源 学 会 于 2011 年 正式 设立 “中 国 
电源 学 会 科学 技术 奖 ”。 此 奖项 在 全 国 范围 内 评选 ， 是 代表 本 行业 、 本 专业 高 水 平 的 奖励 。2013 年 举办 了 
第 二 届 评 奖 活动 ， 其 最 高 获奖 项 目 已 向 国家 科技 奖 推 荐 。 

中 国电 源 学 会 积极 开展 继续 教育 活动 ， 利 用 学 会 的 专家 资源 ， 每 年 举办 不 同 的 培训 班 ， 特 别 结合 当前 
的 技术 热点 和 技术 难点 ， 开 展 培训 和 服务 活动 ， 得 到 社会 各 界 广泛 的 关注 和 支持 。 

中 国电 源 学 会 利用 网 络 系统 开拓 学 会 服务 功能 ， 建 立 了 网 上 会 员 注 册 、 网 上 信息 发 布 、 网 上 技术 论坛 、 
网 上 培训 、 网 上 招聘 、 网 上 产品 推广 等 ， 已 形成 国内 电源 行业 更 新 快 、 内 容 全 、 人 和 气 高 的 综合 性 网 站 。 

中 国电 源 学 会 开展 了 一 系列 行业 服务 活动 ， 如 : 编写 标准 、 科 技 成 果 鉴 定 、 技 术 服 务 、 技 术 咨 询 、 参 
与 工程 项 目 评 标 、 评 价 等 。 

学 会 地 址 : 天 津 市 南开 区 黄河 道 467 号 大 通 大 厦 16 层 Bb 编 : 300110 

电话 : (022) 27680796 27634742 传真 : (022) 27687886 


网 站 : www. cpss. org. cn www.21dianyuan. com hp 箱 : cpss@ cpss. org. cn 
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中 国电 源 学 会 组 织 机 构 名 单 


主要 领导 人 名 单 
(按照 姓氏 笔画 排序 ) 


理 事 长 : 徐 德 鸿 

副 理事 长 : 刘 进 军 ” 李 占 师 张 波 陈 成 辉 周 锥 维 
徐 殿 国 ”曹仁 贤 ， 章 进 法 

秘 书 长 : 韩 家 新 

副 秘 书 长 : 张 各 陈 敏 








分 支 机 构 及 主任 委员 名 单 














































































































工作 委员 会 : 

学 术 工 作 委员 会 马 些 
组 织 工 作 委员 会 张卫平 
专家 咨询 工作 委员 会 张 广 明 
国际 交流 工作 委员 会 刘 进 军 
科普 工作 委员 会 章 进 法 
编辑 工作 委员 会 周 锥 维 
标准 化 工作 委员 会 康 勇 
青年 工作 委员 会 耿 华 
专业 委员 会 : 

直流 电源 专业 委员 会 阮 新 波 
照明 电源 专业 委员 会 徐 碟 国 
特种 电源 专业 委员 会 史 平 君 
变频 电源 与 电力 传动 专业 委员 会 阮 ” 妆 
元 器 件 专业 委员 会 高 勇 
电能 质量 专业 委员 会 齐 放 
电磁 兼容 专业 委员 会 张 波 
磁 技 术 专业 委员 会 陈 为 
新 能 源 电能 变换 技术 专业 委员 会 曹仁 贤 
信息 系统 供电 技术 专业 委员 会 张 广 明 
无 线 电能 传输 技术 及 装置 专业 委员 会 孙 跃 























地 方 学 会 及 理事 长 名 单 
( 按 学 会 名 称 汉语 拼音 顺序 排列 ) 











































































































福建 省 电源 学 会 陈 道 炼 
广东 省 电源 学 会 张 波 
陕西 省 电源 学 会 钟 彦 癸 
上 海 电 源 学 会 汤 天 浩 
四 川 省 能 源 研究 会 电源 委员 会 蒋 理 平 
天 津 市 电源 研究 会 车 延 博 
武汉 市 电源 学 会 林 桦 
西安 市 电源 学 会 侯 振 义 
浙江 省 电源 学 会 吕 征 宇 


























( 按 单位 名 称 汉语 和 


























中 国电 源 学 会 理事 单位 名 单 
























































































































































































































































































































































音字 母 顺 序 先行 后 列 排列 ) 
















































































































































































































































































































































































副 理 事 长 单位 
佛山 市 禅 城区 华南 电源 创新 科技 园 投资 管理 有 限 公司 。 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 
广东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 阳光 电源 股份 有 限 公 司 
深圳 市 航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公司 易 事 特集 团 股 份 有 限 公司 
台 达 电子 企业 管理 (上海 ) 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股份 有 限 公司 能 源 产 品 间 
常务 理事 单位 
安泰 科技 股份 有 限 公 司 非 晶 金 属 事业 部 成 硕 电源 科技 股份 有 限 公 司 
北京 动力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 宁波 赛 耐 比 光 电 科 技 股份 有 限 公 司 
北京 中 大 科 慧 科技 发 展 有 限 公 司 深圳 华 德 电子 有 限 公司 
东莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公 司 深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公 司 
佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公 司 
佛山 市 新 光宏 锐 电源 设备 有 限 公司 石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公司 
广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 温州 大 学 
广州 金 升 阳 科 技 有 限 公 司 温州 现代 集团 有 限 公 司 
合肥 华 炮 电子 工业 有 限 公 司 无 锡 蕊 朋 微 电子 股份 有 限 公 司 
鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公 司 先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 
华东 微 电 子 技术 人 研究 所 浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公 司 
理事 单位 
宝 士 达 网 络 能 源 (深圳 ) 有 限 公 司 深圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 公 司 
北京 创 四 方 电子 股份 有 限 公 司 深圳 市 迪 比 科 电子 科技 有 限 公 司 
北京 泛 华 恒 兴 科技 有 限 公 司 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公 司 
北京 落 木 源 电子 技术 有 限 公 司 深圳 市 京 泉 华科 技 股 份 有 限 公 司 
北京 伟 仕 天 成 科技 有 限 公 司 深圳 市 科 瑞 爱 特 科技 开发 有 限 公司 
成 都 金 创立 科技 有 限 责任 公司 深圳 市 商 宇 电子 科技 有 限 公 司 
重庆 荣 凯 川 仪 仪表 有 限 公司 深圳 市 智 胜 新 电子 技术 有 限 公 司 
广东 赛 宇 电子 科技 股份 有 限 公司 深圳 市 中 电 熊 猎 展 盛 科技 有 限 公司 
广东 意 党 电子 科技 有 限 公司 四 川 长 虹 欣 锐 科 技 有 限 公司 
杭州 飞 仕 得 科技 有 限 公 司 苏州 东山 精密 制造 股份 有 限 公司 
合肥 博 微 田 村 电气 有 限 公 书 天 长 市 中 德 电子 有 限 公 司 
河北 奥 冠 电 源 有 限 责 任 公 瑟 田村 (中国 ) 企业 管理 有 限 公司 
南通 新 三 能 电子 有 限 公 司 无 锡 新 洁 能 股份 有 限 公 司 
宁夏 银 利 电气 股份 有 限 公 局 西安 爱 科 赛 博 电 气 股份 有 限 公 司 
赛 尔 康 技术 (深圳 ) 有 限 公 司 西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公 司 
陕西 柯 蓝 电子 有 限 公 司 西安 伟 京 电子 制造 有 限 公 司 
上 海 超群 无 损 检测 设备 有 限 责 任 公 司 厦门 市 爱 维 达 电子 有 限 公 司 
深圳 晶 福 源 科技 股份 有 限 公 司 英 飞 凌 科 技 〈 中 国 ) 有 限 公司 
深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公 司 英 飞 特 电 子 (杭州 ) 股份 有 限 公司 
浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公 司 浙江 榆 阳 电 子 有 限 公 司 
浙江 特 雷 斯 电子 科技 有 限 公 司 中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公司 
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第 一 篇 政策 法 规 




















































































































































































































1. 国务 院 关于 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 的 指导 se 
意见 2 7. 国家 能 源 局 、 工 业 和 信息 化 部 、 国 家 认 监 委 关 于 
2. 国务 院 办 公 厅 关于 加 快 电动 汽车 充电 基础 设施 建 促进 先进 光伏 技术 产品 应 用 和 产业 升级 的 意见 ……… 
设 的 指导 意见 ee 6 8. 国家 能 源 局 关于 推进 简 政 放权 放 管 结合 优化 服务 
3. 国家 发 展 改 革 委 、 国 家 能 源 局 关于 促进 智能 电网 的 实 欢 意 业 Di 
发 展 的 指导 意见 eee 9 9. 国家 能 源 局 关于 推进 新 能 源 微 电 网 示范 项 目 建设 
4. 国家 发 展 改革 委 《 电 动 汽 车 充电 基础 设施 发 展 指 的 指 学 营 风 wee Dr 
南 (2015 ~2020 年 )》 ee 12 10. 工业 和 信息 化 部 《光伏 制造 行业 规范 条 件 
5. 国家 发 展 改革 委 关 于 加 强 城市 停车 设施 建设 的 指 (015 年 术 )》 eo oD 
导 意 网 20 11. 工业 和 信息 化 部 《 锂 离子 电池 行业 规范 公告 管 
6. 国家 发 展 改革 委 关 于 加 快 配 电网 建设 改造 的 指导 理 暂 行 办 法 》 
第 二 篇 ”宏观 经 济 及 相关 行业 运行 情况 
1. 中 华人 民 共 和 国 2015 年 国民 经 济 和 社会 发 展 统计 8，2015 年 固定 资产 投资 情况 ee 
公报 〈 节 选 ) eee 41 9. 2015 年 民间 固定 资产 投资 
2. 2015 年 按 经 济 类 型 分 工业 增加 值 增长 速度 Pr 46 10. 2015 年 电子 信息 产业 统计 公报 Se A i a 
3. 2015 年 工业 企业 主要 经 济 指标 i 47 11. 2015 年 1~12 月 汽车 工业 经 济 运行 情况 Sa 
4. 2015 年 股份 制 工 业 企业 主要 经 济 指标 ……… 49 12. 2015 年 光伏 发 电 相 关 统 计数 据 …………… 
5. 2015 年 私营 工业 企业 主要 经 济 指标 ppp 51 13. 2015 年 风电 产业 发 展 情况 pp 
6. 2015 年 外 商 及 港澳 台 投资 工业 企业 主要 经 济 14. 2015 年 通信 运营 业 统计 公报 eeeenn 
指标 53 15. 2015 年 1 ~12 月 家 用 电器 行业 运行 情况 ……………… 
7. 2015 年 工业 主要 产品 产量 pT 55 16. 2015 年 1 ~12 月 消费 品 工 业 运 行 总 体 情况 Da di 
第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 
2015 年 中 国电 源 学 会 会 员 企业 30 强 名 单 pp 81 三 、2015 年 中 国电 源 企业 整体 概况 ………………… 
电源 技术 与 产业 2030 年 展望 ee 82 四 、2015 年 中 国电 源 市 场 应 用 行业 结构 分 析 ………… 
| 82 五 、2015 年 中 国电 源 市 场 区 域 结构 分 析 …………… 
2 82 六 、2015 年 电源 市 场 产 品 结 构 分析 ………………………………… 
三 、 电 网 、 电 力 系 统 和 互联 网 及 其 电力 电子 七 、2016 ~ 2020 年 中 国电 源 产业 发 展 预测 ……………: 
技术 Rt PT DR CA OT Tm OT A 82 Fx 鸣谢 单位 A 
四 、 电 动 汽 车 、 荔 电池 及 其 无 线 充 电 技 术 ………… 84 ”2014 ~2015 年 度 中 国电 源 技术 研究 发 展 情况 综述 
五 、 数 据 中 心 及 UPS 技术 和 RN 85 一 一 基于 2015 年 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 ……: 
六 、 半 导体 功率 器 件 的 发 慌 eeeeeeee。 85 = | de se 
上 < 此 来 请 85 、 中 国电 源 技术 研究 发 展 概况 ………………… 
2015 年 度 中 国电 源 行 业 发 展 报告 站 pp 87 2015 年 度 电能 质量 行业 发 展 报告 pp 
一 、 调 研 背 景 PN 87 电能 质量 总 体 市 场 环境 
二 、2015 年 全 球 及 中 国电 源 市 场 概 况 分 析 ……………. 87 二 、 电 能 质量 监测 行业 市 场 分析 pp 



























































三 、 电 能 质量 治理 行业 市 场 分析 PP 103 
四 、 电 能 质量 治理 重点 领域 pp 107 
五 、 结 语 108 
LED 照明 技术 及 其 延伸 应 用 现状 a 109 
一 、 前 言 ee 109 
二 、LED 芯片 及 封装 技术 现状 pp 109 
三 、LED 照明 驱动 技术 pp 113 






























































四 、LED 延伸 应 用 pp 
和 总结 
国电 力 电子 器 件 行业 的 发 展 动 态 pp 

、 电 力 电 子 器 件 行业 发 展 趋 势 pp 
二 、2015 年 电力 电子 器 件 行业 技术 动态 ………… 
三 共生 








第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 

















中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 成 功 举办 






































国际 电力 











包子 创新 论坛 圆满 结束 

















中 国电 源 学 会 代表 团 出 访 美国 参加 APEC2015 


的 交流 与 合作 
CPSS-Springer 电力 电子 英文 丛书 编 委 会 第 一 次 
会 议 成 功 召 开 






























































中 国电 源 学 会 七 届 四 次 常务 理事 〈 扩 大 ) 会议 
胜利 召开 














中 国电 源 学 会 第 七 届 理 事 会 第 五 次 常务 理事 
会 议 在 深圳 召开 es »» 
中 国电 源 学 会 第 七 届 理 事 会 第 三 次 全 体 理事 
会 议 胜 利 召 开 






























































中 国电 源 学 会 无 线 电能 传输 技术 及 装置 专 委 


会 成 立 大 会 胜利 召开 
太阳 能 














科普 讲座 成 功 举办 














用 电 与 节 
共聚 中 国 





科普 讲座 在 上 海 成 功 举 办 
电源 学 会 青年 工作 委员 会 话 未 来 


























“青椒 沙龙 ” 











el 
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2015 年 中 国 数据 中 心 基础 设施 技术 年 会 胜利 


召开 











ne a ea a ar se 127 





2015 年 电力 电子 与 变频 电源 新 技术 学 术 论 坛 








成 功 举办 
固态 高 功率 开关 器 件 研讨 会 易 第 七 届 特 种 电 
源 专 委 会 第 一 次 常务 委员 会 圆满 结束 





























思想 碰撞 、 
至 年 学 者 论坛 ”圆满 举行 





经 验 分 享 “ 第 一 届 电 力 电子 学 科 


























会 议 在 常州 召开 
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第 四 届 





全 国电 能 质量 学 术 会 议 暨 


























业 发 展 论坛 取得 圆满 成 功 
2015 无 线 电 能 传输 国际 研讨 会 成 功 召 开 














Nl 


第 十 二 届 变 频 器 行业 企业 家 论坛 成 功 召 开 
2015 年 砂 力 杰 杯 高 校 电力 
圆满 落幕 























包子 应 用 设计 大 赛 











磁 元 件 新 技术 应 用 座谈 交流 会 成 功 举办 














聚焦 新 能 源 产 业 创新 发 展 中国 
能 源 电 能 变换 技术 专 委 会 第 二 届 年 会 在 合 有 
成 功 召 开 
功率 变换 器 磁 技术 分 析 测 试 与 应 


























电源 学 会 新 
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高 级 研修 














班 





满 结束 




















开 
高 
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动 和 混合 动力 汽车 专题 研修 班 圆满 结束 
关 电源 电磁 兼容 性 专题 研修 班 圆满 结束 
效率 与 功率 密度 电源 变换 技术 : 器 件 、 设 计 
应 用 高 级 研修 班 圆满 结束 
效率 高 功率 密度 电源 技术 与 设计 高 级 研讨 班 
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满 结束 a a a 
15 年 电气 行业 领域 十 大 关键 词 
务 院 推进 “互联 网 + ”助力 智慧 能 源 
信 部 :“ 中 国 制造 2025” 总 体 方案 已 通过 
务 院 审批 
信 部 苗 圩 撰文 解读 “中 国 制造 2025” 
源 局 抓紧 制定 《中 国 制造 2025 能 源 行 业 实施 
案 》 
15 中 国光 伏 行业 九 大 关键 词 
伏 “ 十 三 五 ”规划 征求 意见 稿 下 发 ”装机 目标 
调 a i ne i ge 



















































































伏 产 业 被 国务 院 列 人 2015 年 落实 《政府 工作 

告 》 重 点 目录 
交 部 : 中 国 已 成 为 世界 节能 和 利用 新 能 源 第 
大 国 


























和 光伏 领跑 者 计划 实施 和 


回 








家 能 源 局 下 发 特急 文件 部 署 光 伏 发 电 接 网 及 





Yh 





网 工作 
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BE 
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项 
20 
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20 
源 
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家 能 源 局 一 日 连 发 三 文 力 挺 光 伏 要 求 电 网 年 
加 速 并 网 
家 能 源 局 : 新 增光 伏 补 贴 当年 落实 … 
源 局 调整 光伏 政策 “分布 式 光伏 不 设 限 
家 能 源 局 强势 推进 光伏 扶贫 
家 能 源 局 出 台 《 关 于 组 织 太 阳 能 热 发 电 示 范 
目 建设 的 通知 》 
15 年 光伏 制造 规范 征求 意见 下 发 能 耗 标 准 被 

全 oooooooooooooooeooeeseeoe oo oo oo oesosoosoeos 
美 共 舞 新 能 源 产业 旋风 
洲 光 伏 产 业 协 会 希望 结束 中 欧 光 伏 贸 易 壁 垒 …… 
15 年 青海 “电能 替代 ”9 亿 千 瓦 时 促进 新 能 

消 纳 
务 院 批复 同意 设 河北 省 张家口 可 











二 
















































































示 
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范 区 由 在 打破 制度 “ 洲 篇 ” 
务 院 常务 会 议 : 聚焦 电力 、 通 信 等 领域 推 
国际 产能 合作 
大 国 发 院 研究 报告 认为 : 能 源 革命 存在 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“ XI. 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 
“不 可 能 三 角 ” ee 148 站 3600 座 ee 187 
到 2030 年 中 国 能 源 转型 的 八大 趋势 分 析 …………… 148 北京 开展 “路 灯 充 电 桩 ”改造 试点 或 励 电动 
《新 能 源 展望 报告 2015》: 未 来 25 年 内 电力 行业 泊 村 必 民 交 疫 全 187 
的 五 大 发 展 趋势 ee 152 工信部 启动 新 能 源 汽车 安全 排查 动力 电池 市 
两 会 能 源 电力 十 大 热点 话题 pp 153 场 或 现 洗 牌 潮 187 
和 柔性 直流 输电 技术 迎 来 快速 发 展期 ………………… 154 工信部 印发 《 锂 离子 电池 规范 管理 暂行 办 法 》…… 187 
新 电 改 配套 文件 出 台 : 发 电 和 售 电 环节 引入 2015 年 无 线 充 电 技术 与 无 线 充电 行业 现状 ………… 188 
ee 154 2015 年 是 无 线 充 电 技 术 突 破 年 sn。 193 
三 部 委 关于 印发 《 配 电 变压器 能 效 提升 计划 无 线 充 电 全 解析 不 温 不 火 待 统一 标准 ………… 194 
(2015 ~ 2017 年 )》 ee 155 实用 性 电动 汽车 无 线 充 电站 面 直 194 
光伏 十 三 五 规划 启动 ” 涉 智能 电网 、 新 能 源 微 重庆 大 学 研发 电动 汽车 无 线 充 供电 系统 装置 
网 建设 等 七 项 内 容 ee 157 公路 铺 线圈 ”电动 车 边 跑 边 充电 eee。 195 
智能 电网 的 “互联 网 + ”模式 成 新 趋势 …………… 158 武汉 大 学 无 线 电能 传输 技术 研究 团队 成 果 将 
中 央 国 务 院 发 文 推动 中 国 智能 电网 迎 来 发 展 投 检 使 用 人 全 196 
新 机 遇 158 2015 年 12 个 月 里 LED 照明 行业 “后 杀 
国 网 发 布 2015 年 智能 电网 项 目 建 设 意 见 ………… 159 大 事件 196 
国家 智慧 城市 标准 体系 有 望 3 年 内 出 台 ………… 159 LED 照明 行业 整体 市 场 向 好 ”中 小 企业 竞争 
河南 出 台 十 八条 措施 ”力促 智慧 城市 健康 发 展 ……… 160 i to dy 198 
国家 能 源 局 发 布 《关于 推进 新 能 源 微 电网 示 六 大 拦路 虎 ，LED 驱动 IC 发 展 道路 阻力 重重 …… 199 
范 项 目 建设 的 指导 意见 》 ee 160 三 项 LED 照明 标准 通过 标准 审查 …………… 200 
国家 发 展 改革 委 发 布 《 关 于 加 快 配 电 网 建设 北 理工 副教授 取得 纳米 唱 白 光 LED 研究 重要 
改造 的 指导 意见 》 pp 161 进展 201 
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东 微 电子 技术 研究 所 零 缺陷 管理 研究 与 
质 目 通过 验收 
华东 微 电 子 技术 研究 所 混合 集成 电路 宇航 
高 可 靠 生产 线 全 面 通过 认证 pp 226 
东 微 电子 技术 研究 所 2015 年 度 自主 开发 
项 目 定型 鉴定 会 顺利 召开 226 














源 再 次 获 国家 高 新 技术 企业 认定 ………… 


























局 新 能 源 领域 茂 硕 新 能 源 10 亿 元 投资 











半 估 发 由 项 目 esa 
茂 硕 投资 新 能 源 汽车 领域 加 快 互联 网 + 时 代 
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奥 冠 集团 首席 专家 默 茨 茉 获 “ 齐 鲁 友 谊 奖 ” 
银 利 电气 挂牌 新 三 板 
可 立 克 挂牌 上 市 登陆 深圳 中 小 板 
深圳 市 铂 科 新 材料 荣获 
称号 
铂 科 新 材料 荣 登 第 六 届 
深圳 市 委 常委 田 夫 率 有 关 部 门 深入 铂 科 调研 
迪 比 科 复 审 通过 “ 
认定 
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国家 高 新 技术 企业 ”资格 

















商 宇 公 司 溢 获 “ 高 新 技术 企业 ”荣誉 称号 


商 宇 公 司 先后 中 标 各 大 省 市 政府 协议 供 货 


























深圳 中 电能 猫 高 功率 新 能 源 汽车 智能 充电 
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日 本 大 客户 访问 中 电 熊猫 展 盛 
































爱 科 赛 博 PRE-A100 系列 精密 可 编程 电源 新 品 





亮相 中 国 
爱 科 赛 博 企 业 科 协 成 立 大 会 顺利 召开 
安 市 电源 学 会 电源 技术 提高 培训 班 在 爱 科 赛 
博 开 班 
安 伟 京 获 高 新 技术 企业 、 陕 西 省 著名 商标 、 
多 项 实用 新 型 专利 
浙江 省 英 飞 特 LED 驱动 技术 研究 院 获 批 
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西 
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蔬 牌 600W 大 功率 LED 高 效率 驱动 电源 研发 
成 功 
特 寺 斯 取得 租 这 认定 ee 





地 雷 斯 获 消防 产品 CCC 证 书 








深圳 市 开关 电源 关键 技术 企业 重点 实验 室 落户 


长 城 电源 
国 充 充电 科技 2015 年 获得 3 项 专利 




















云南 省 文山 市 政府 企业 考察 上 海 易 充 新 能 源 
我 术 下 限 站 司 计 电 往 en 


























杭州 奥 能 
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技术 与 产业 化 






































东南 亚 电信 来 埔 塞 
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联 信 四 项 新 产品 通过 “安徽 省 2015 年 度 新 产 














品 ” 认 定 








安利 电源 新 厂房 落成 并 投入 使 用 
坚 力 科技 登陆 新 三 板 挂 牌 





























雷诺 士 自主 研发 隧道 /船用 /海岛 型 UPS 在 防护 


等 级 上 获得 IP55 认证 












































发 展 论坛 暨 新 能 源 汽 车 行业 起 停电 池 标准 2015 
































全 天 科技 携手 SDA， 开 拓 澳 洲 市 场 


全 天 科技 光伏 逆 变 器 实现 手机 实时 智能 监控 …… 


山东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公 司 成 功 挂牌 新 









































三 板 人 
泰 开 电 源 公 司 直流 电源 

特 高 压 直 流 输电 工程 … 

泰 开 电 源 公 司 充电 桩 产品 成 功 在 泰安 公交 西林 








站 投入 运营 














百 纳 德 UPS 北京 地 铁 十 号 线 电 源 改 造 项 目 





青铜 剑 科技 荣 麻 “2015 德勤 高 科技 高 成 长 











勤 高 科技 高 成 长 









































中 国 50 强 ” 和 “2015 德 
深圳 20 强 ” Pe 
深圳 青铜 剑 科 技 股 份 
股东 大 会 顺利 召开 …… 
VAPEL 荣获 TUV 南 德 首 张 





























1CB 证 书 
苏州 电 通 “DTSPD T” 系 
研制 成 功 





























苏州 电 通 积极 参与 标准 修订 、 规 范 行业 应 用 





远方 公司 投资 红 相 科技 








第 五 篇 ”科研 与 成 果 














电能 质量 节能 型 大 功率 不 间断 电源 系统 关键 











高 压 高 功率 密度 ICBT 芯片 研发 及 其 应 用 …………… 


一 等 奖 








强 流 气氛 聚变 中 子 源 加 速 器 用 350kV 


大 功率 高 压 直流 开关 
高 效 、 高 可 靠 性 大 功率 LED 驱动 电源 

















电源 








一 种 新 型 大 功率 NPT ICBT 芯片 和 模块 的 开发 








六 人 
中 高 压 大 功率 脉冲 电源 系统 关键 技术 开发 及 
庶 居 生生 全 全 计 


南京 青 奥 会 优质 电力 园区 多 DFACTS 设备 优 


化 配置 与 协调 控制 技术 及 应 用 
二 等 奖 


太 昌 








日 能 光伏 发 电 系统 逆 变 器 





列 防爆 型 电 诵 保护 器 








加 快 远方 科技 产业 平台 








3000W 高 性 能 超级 计算 机 电源 
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高 可 靠 性 大 功率 航天 器 电源 关键 技术 与 工程 
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在 线 补偿 式 模 块 化 UPS 
移动 用 电 设备 无 线 

装置 rt A 2 六 

新 型 大 功率 多 脉 波 隔离 整流 电源 





电能 灵活 高 效 接 入 技术 及 


























工业 自动 化 设备 无 扰 供 电 系 统 
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基于 光 导 开关 的 全 固态 重复 频率 功率 源 研 究 
优秀 产品 创新 奖 
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2015 年 度 国 家 自然 科学 基金 电源 及 相关 专业 


立项 项 目 清单 


2015 年 度 国 家 火炬 计划 电源 及 相关 产品 立项 


项 目 清单 …: 


第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 



























































































































































2015 年 中 国电 源 发 明 专 利 分 析 pp 271 

第 七 篇 电 
2015 年 终止 标准 (11) RN 428 
2015 年 新 实施 标准 (100) RN 428 
EI C52) 428 
国家 标准 (14) ee 428 
行业 标准 (27) ee 430 
地 方 标准 (11) ee 431 
能 源 、 核 技术 (13) ee 433 
行业 标准 (12) ee 433 
地 方 标准 (1) eee. 434 
车 辆 (12) ee 435 
国家 标准 (1) 435 
行业 标准 (8) ee. 435 
地 方 标准 (3) ee 436 
电子 元 器 件 与 信息 技术 (6) ee 436 
行业 标准 (4) ee 436 
地 方 标准 (2) eee. 436 
工程 建设 (5) 436 
行业 标准 (4) ee 436 
地 方 标准 (1) ee 437 
冶金 (4) 437 
国家 标准 〈4) 437 
其 它 8) 437 
国家 标准 (1) eee. 437 
行业 标准 (5) ee 437 
地 方 标准 (2) ee 438 
2015 年 现行 标准 (660) ee 438 
EI (C247) ee 438 
国家 标准 (97) ee 438 
行业 标准 (95) ee 451 
由 方 标准 (55) ee 461 
通信 、 广 播 (79) ee 465 
国家 标准 〈9) ee 465 
行业 标准 (69) ee 465 
邮 方 标准 (1) ee 472 
能 源 、 核 技术 (62) eee. 472 
国家 标准 (23) 472 
行业 标准 (32) ee 474 
册 方 标准 (7) ee 477 
电子 元 器 件 与 信息 技术 (53) ee 478 
国家 标准 (21) ee 478 
行业 标准 (27) ee 480 











2015 年 授权 电源 发 明 专利 清单 
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行业 标准 
仪器 、 
行业 标准 
地 方 标准 
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.安徽 大 学 -工业 节 


. 重庆 大 学 - 
. 重庆 大 学 -高 功率 
. 重庆 大 学 -无 线 电能 传输 技术 研究 所 
. 重庆 大 学 - 系 能 源 电力 系统 安全 分 析 与 控制 团 
. 重庆 大 学 -新 型 电力 电子 器 从 


. 重庆 大 学 - 周 锥 维 


. 国 


. 南昌 大 学 -信息 了 





中 心 











电 与 








电能 质量 控制 省 级 协同 创新 


第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 








. 安徽 工业 大 学 -优秀 创新 团 
. 北京 交通 大 学 -电力 电子 与 上 
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. 东南 大 学 -江苏 电机 与 电力 电子 联盟 
川 大 学 -功率 变换 与 电磁 技术 研发 团队 





遇 州 大 学 - 知 


























监测 与 治理 


能 控制 技术 与 伐 和 人 式 系 统 团 
. 广西 大 学 -电力 电子 系统 的 分 析 与 控制 团 
网 江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 -电能 质量 
技术 研究 团队 





. 哈尔滨 工业 大 学 - 电 
. 了 哈尔滨 工业 大 学 -模块 化 多 电 
尔 滨 工 业 大 学 -先进 电 驱 动 技术 创新 团队 
尔 滨 工业 大 学 (威海 ) -可 再 4 
































已 AR 
能 变 














换 与 控制 研究 所 





怨 力 牵引 研究 所 团 
电磁 成 像 研究 


研究 团队 
学 -国家 863 计划 强 辐射 重点 
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业 大 学 -阳光 电源 联合 实验 室 
. 河北 工业 大 学 -电器 元 件 
. 湖南 大 学 -电动 汽车 先进 驱动 系统 及 控制 团队 


可 靠 性 团 











.湖南 大 学 -工业 高 效 电 外 
与 新 技术 研究 团队 …… 
. 华北 电力 大 学 -先进 输电 技术 
. 华北 电力 大 学 -直流 输电 研究 
. 华东 师范 大 学 - 微 纳 机 电 系 统 
. 华南 理工 大 学 -电力 电子 系统 分 析 与 控制 
.华中 科技 大 学 -半导体 化 电力 系统 
. 华中 科技 大 学 -电气 学 院 高 电 
与 脉冲 功率 技术 研究 团队 

. 华中 科技 大 学 - 康 勇 教授 团队 
. 华中 科技 大 学 -先进 电机 技术 研究 
. 吉林 大 学 -地 学 仪器 特种 
.江南 大 学 -新 能 源 技术 与 
. 辽宁 工程 技术 大 学 -电力 








技术 研究 团队 
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.南京 航空 航天 大 学 -高 频 新 能 源 团队 …………… 
.南京 航空 航天 大 学 -国家 国防 科 工 局 “航空 电源 
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技术 ”国防 科技 创新 团队 、“ 新 能 源 发 电 与 电能 
变换 ”江苏 省 高 校 优秀 科技 创新 团队 
南京 航空 航天 大 学 -航空 电力 系统 及 电能 变换 
团队 PPE ON ET TO TO OO 
南京 航空 航天 大 学 -模块 电源 实验 组 ……………… 
南京 理工 大 学 -自动 化 学 院 先进 电源 与 储 能 

技术 研究 所 .pp A 
清华 大 学 -电机 系 可 再 生 能 源 与 微 电 网 课题 组 …… 


清华 大 学 -电力 
清华 大 学 -电力 
清华 大 学 -新 能 源 与 节能 控制 研究 中 心 
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与 电力 传动 研究 



































上 海 大 学 -新 能 源 电 了 驱动 团队 …… 
上 海 海事 大 学 -电力 传动 与 控制 团队 
上 海 交 通 大 学 -风力 发 电 研究 中 心 


四 川 大 学 -高 频 高 精度 


应 月 


天 津 大 学 -信息 处 理 与 
天 津 大 学 - 


题 纪 














有 团队 





电力 

















自动 化 学 




















院 电 力 














同济 大 学 -电力 

















电子 


可 靠 性 研究 组 ， 





武汉 大 学 -大 功率 电力 电子 研究 中 心 


武汉 理工 大 学 - 夏 泽 
武汉 ] 








音 工 大 学 - 





自动 


中 团队 


竹 制 实验 室 





西安 


设 i 














Ee 子 科技 大 学 - 
上 与 噪声 分 析 
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厦门 大 学 - 微 电 网 课 
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电机 控制 研究 室 


电学 成 像 实验 室 
电子 与 电力 传动 课 


电路 与 系统 供电 
团队 
电子 与 新 能 源 技术 研究 





团队 


包子 变换 技术 及 其 





电源 装备 






























































燕山 大 学 -可 再 生 能 源 系统 控制 团队 pp 
浙江 大 学 -GTO 实验 室 wR A 
浙江 大 学 - 陈 国 柱 教授 团队 i 
浙江 大 学 -电力 电子 技术 研究 所 徐 德 鸿 教授 

团 队 DD OE A OA SE RO NE A TS A 
浙江 大 学 - 何 湘 宁 教 授 研究 团队 PI 
浙江 大 学 - 马 卑 教授 团队 RP 
浙江 大 学 - 微 纳 电子 所 韩 雁 教授 团队 ……………… 
浙江 大 学 -智能 电网 柔性 控制 技术 与 装备 研发 

团 队 OT PE SE EO 
中 国 矿业 大 学 -电力 电子 与 矿山 监控 研究 所 ……… 
中 国 矿业 大 学 - 信 电 学院 505 实验 室 ……… 
中 国 矿业 大 学 (北京)- 大 功率 电力 电子 

应 用 技术 研究 团队 Ne 
中 国人 民 解 放 军 海军 工程 大 学 -电力 集成 创新 
团队 TP We ERP OT POR VO CORD EE PO 
中 山大 学 -第 三 代 半导体 GaN 电力 电子 材料 与 

溃 件 研究 团队 pen 人 en pe 





日 录 … 嘿 ，… 





第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 (同类 企业 按 单位 名 称 汉语 拼音 字母 顺序 排列 ) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































到 理事 发 首位 OA em 586 48. 深圳 晶 福 源 科技 股份 有 限 公 司 …………………… 628 
1. 佛山 市 禅 城区 华南 电源 创新 科技 园 投资 管理 49. 深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公司 …………… 628 
A 586 50. 深圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 公 司 …………………… 629 
2. 广东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 pp 587 51. 深圳 市 迪 比 科 电 子 科技 有 限 公 司 ………………… 629 
3. 深圳 市 航嘉 驰 源 电 气 股份 有 限 公司 ……………… 588 52. 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公 司 ……………… 630 
4. 台 达 电子 企业 管理 (上海) 有 限 公 司 ………… 590 53. 深圳 市 京 泉 华 科技 股份 有 限 公 司 ………………… 631 
5. 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 pp 591 54. 深圳 市 科 瑞 爱 特 科技 开发 有 限 公司 ……………… 632 
6. 阳光 电源 股份 有 限 公 司 RN 593 55. 深圳 市 商 宇 电子 科技 有 限 公 司 .4 632 
7. 易 事 特集 团 股份 有 限 公司 pp 594 56. 深圳 市 智 胜 新 电子 技术 有 限 公 司 ……………………… 633 
8. 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 能 源 产品 部 ……………… 595 57. 深圳 市 中 电驴 猫 展 盛 科 技 有 限 公司 ……………… 633 
常务 理事 单位 生生 aa 596 58. 四 川 长 虹 欣 锐 科 技 有 限 公司 634 
9. 安泰 科技 股份 有 限 公司 非 晶 金 属 事业 部 ………… 596 59. 苏州 东山 精密 制造 股份 有 限 公司 …………………… 634 
10. 北京 动力 源 科技 股份 有 限 公 司 …………………… 597 60. 天 长 市 中 德 电子 有 限 公 司 …………n。 635 
11. 北京 中 大 科 堪 科技 发 展 有 限 公 司 ………………… 599 61. 田村 (中国) 企业 管理 有 限 公 司 ……………… 636 
12. 东莞 市 石 龙 宣 华 电子 有 限 公 司 ………………………………… 599 62. 无 锡 新 洁 能 股份 有 限 公司 pp 636 
13. 佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 …………… 600 63. 西安 爱 科 赛 博 电 气 股份 有 限 公司 ……………… 637 
14. 佛山 市 新 光宏 锐 电 源 设备 有 限 公司 …………… 602 64. 西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公司 ……………… 637 
15. 广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 ………………… 603 65. 西安 伟 京 电子 制造 有 限 公 司 pp 638 
16. 广州 金 升 阳 科技 有 限 公司 pp 603 66. 厦门 市 爱 维 达 电 子 有 限 公 司 和 pp 638 
17. 合肥 华 疱 电 子 工 业 有 限 公司 .pp 604 67. 英 飞 凌 科 技 (中 国 ) 有 限 公 司 pp 638 
18. 鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公 司 …………………………… 605 68. 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股份 有 限 公 司 …………… 639 
19. 华东 微 电 子 技术 研究 所 ………………e 606 69. 浙江 了 矛 牌 电子 科技 有 限 公司 .ppp 639 
20. 茂 硕 电源 科技 股份 有 限 公 司 pp 607 70. 浙江 特 雷 斯 电子 科技 有 限 公 司 …………………………… 640 
21. 宁波 赛 耐 比 光 电 有 限 公 司 ………………… 608 71. 浙江 榆 阳 电 限 公 司 640 
22. 深圳 华 德 电子 有 限 公 司 pp 608 72. 中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公 司 ………………… 641 
23. 深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公 司 ………………… 609 会 计 单 位 642 
24. 深圳 市 黄 威 腾 电 源 有 限 公 司 ppp 610 广东 省 642 
25. 石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公 司 ………………… 611 73. TUV 南 德意志 集团 和 NB 642 
36 浊 州 大 党 od 612 74. 潮州 市 金刚 眼 电 子 有 限 公 司 pp 642 
27. 温州 现代 集团 有 限 公 司 pp 614 75. 东莞 宏 强 电 限 信 司 呈 er 642 
28. 无 锡 蕊 朋 微 电子 股份 有 限 公 司 ……………………… 615 76， 录 茜 华 汉 电器 有 限 公 司 %0wsosbernirimi 643 
29. 先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 ……………… 616 77. 东莞 立 德 电 试 从 司 且 生生 开 643 
30.， 浙 江东 睦 科 达 磁 电 有 限 公司 ee 618 78. 东莞 市 金 河田 实业 有 限 公司 ………………………ee 643 
理事 单 术 re 619 79. 东莞 市 锐 源 仪器 股份 有 限 公 司 …………… 643 
31. 宝 士 达 网 络 能 源 ( 深 圳 ) 有 限 公司 pp 619 80. 东莞 市 天 楠 光 电 科技 有 限 公司 ……………………… 044 
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“ 巡 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ” 2016 
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302. 成 都 顺 通电 气 有 限 公司 .ppp 709 其 722 
303. 四 川 厚 天 科技 股份 有 限 公司 pp 709 344.. 重庆 汇 征 于 和 气 春 限 公 局 20 和 oy 722 
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306. 四 川 依 米 康 环境 科技 股份 有 限 公司 ………… 710 347. 光宇 国际 集团 科技 有 限 公司 …… op 
307. 四 川 英杰 电气 股份 有 限 公司 ee 710 348. 南昌 大 学 教授 电气 制造 厂 pp 723 
安富 省 enn 711 349. 勤 发 电子 股份 有 限 公 司 eneeeeennn… 723 
308. 安徽 明 瑞 智能 科技 股份 有 限 公司 ……………… 711 350. 北京 星 原 丰 泰 电子 技术 股份 有 限 公司 ………… 723 
309. 安徽 首 文 高 新 材料 有 限 公司 ene。 711 351. 常州 诚 联 电源 股份 有 限 公司 pp 724 
310. 合肥 科 威 尔 电源 系统 有 限 公 司 PP 711 352. 杭州 祥 博 电气 有 限 公 司 ppp 724 
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319. 天 津 市 华 明 合 兴 机 电 设备 有 限 公 司 ………… 714 ”会 员 企 业 按 主 要 产品 索引 728 
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324. 福建 联 晨 捷 电 子 科技 有 限 公司 …………… 716 照明 电源 、LED 驱动 电源 (68) ee 731 
325. 福建 省 瑞 威 电力 科技 有 限 公 司 ek 716 模块 电源 (55) OE 732 
326. 福州 福光 电子 有 限 公 司 eeeeeeeeeeeeee 716 稳 压 电源 (器 ) (52) ee 732 
327. 厦门 埃 尔 华 进 出 口 有 限 公司 0000eee2， 1 EPS 电源 (50) ee 733 
328， 厦门 蓝 溪 科技 有 限 公司 eeeeeeeeeei 717 其 它 C0) Se 733 
329， 厦 门 兴 厦 控 恒 昌 自 动 化 有 限 公 司 717 特种 电源 (42) 734 
湖南 省 eee 717 变频 电源 (器 ) (36) ON 434 
330， 湖南 长 沙 阴 环 科技 实业 有 限 公司 …… I 
331. 湖南 东方 万 象 科技 有 限 公司 ……………………… ds es (33) 735 
332. 湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公司 …………… A 加 (24) 736 
333. 湖南 科 明 电源 有 限 公司 ee 718 电抗 器 (20) ee 736 
2 湘潭 市 华 饮 电子 科技 有 限 公 司 PP 718 和 焊 机、 充电 机 、 电 镀 电 源 (19)》 ee se 
甘肃 省 … ; 有 et ed 719 6 源 配 套 设备 ( 自动 化 设备 、SMT 设备 、 绕 线 ) 
335. 兰州 精 新 电源 设备 有 限 公 司 ……………… 719 CLR 736 
336. 天 水 七 四 九 电 子 有 限 公司 a 719 半导体 集成 电路 (17) ee 736 
337. 中 国 科 学 院 近 代 物 理 研 究 所 ppp 719 国 关 测 读 设 竹 汪 Gy ne 737 
河 册 省 Di 720 0) 737 
338. 洛阳 隆盛 科技 有 限 责任 公司 和 pp 720 磁性 元 件 7 材 料 (15) ee 737 
339. 许 继 电源 有 限 公司 ee 720 PC、 服 务 器 电源 (13) ee 737 
陕西 省 MO ET I AO NC WR ET A I 720 滤波 器 (12) AR 737 
340. 陕西 长 岭 光伏 电气 有 限 公司 ppp 720 ne 737 
341. 陕西 赛 雷 博 瑞 新 能 源 科技 有 限 公 司 …………… 721 CE 生 的 和 as 737 
还 宇 御 ee 721 机 壳 、 机 柜 〈4) esse 738 
342. 大 连 工大 麦 尔 斯 动 信息 技术 研究 院 及 738 

























































































































































































































































































































































































































































































匈 综 材料 3》 738 风扇 、 风 机 等 散热 设备 (2) eeeeeeiseneeee 738 
第 十 篇 ”电源 新 产品 

2015 年 新 上 市 的 电源 产品 目录 ……………………… 740 (佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公 司 ) ……………… 778 
未 间 晰 电源 CUPSY 0 740 ST33 60-80K 高 频 在 线 式 不 间断 大 功率 电源 
新 能 源 电源 (光伏 逆 变 器 、 风 电 变 流 器 等 ) ……… 745 (佛山 市 新 光宏 锐 电 源 设备 有 限 公 司 ) ……………… 779 
充电 站 /充电 桩 /充电 模 抉 RN 746 新 型 组 合式 三 相 防 水 控制 变压器 
照明 (LED 驱动 ) 电源 750 (广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公 司 ) …………………… 780 
交 Z 骨 流 焰 蛙 电源 eee 752 3 ~50W 第 三 代 (R3) 宽 压 DCZDC 电源 模块 
开 及 消费 电子 电源 755 (广州 金 升 阳 科技 有 限 公 司 ) Ne 781 
te 757 DC-DC 模块 全 砖 800W-EFBS800 系列 
其它 电源 产品 So 760 (合肥 华 焰 电子 工业 有 限 公 司 ) 和 ppp 782 
让 压 器 7 电抗 训 2eDee ooyi 762 SJW 微电脑 无 触 点 补偿 式 电力 稳 压 器 
电源 IC 及 功率 半导体 esi 764 ( 鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公 司 ) en 783 
攻关 配套 产量 全 765 窒 动 系列 智能 LED 驱动 电源 

电源 新 产品 介绍 pet 771 《成 硕 电 源 科技 股份 有 限 公 司 ) 784 
S24SP 系列 60W 高 功率 密度 DC-DC 模块 电源 SPH 系列 电源 
( 台 达 电子 企业 管理 (上海) 有 限 公司 )。………… 771 (宁波 赛 耐 比 光电 有 限 公 司 ) pp 785 
核电 厂 1E 级 K3 类 UPS 设备 FR-UK31HD 系列 科 士 达 YDC3300 系列 中 小 功率 UPS 
(厦门 科 华 恒 成 股份 有 限 公司 ) pp 772 (深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公 司 ) ……………………… 786 
一 体 化 直流 充电 桩 RM 系列 50 ~400kVA 模块 化 UPS 
(广东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 ) ee 773 (深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公司 ) 787 
EA660 系列 模块 化 UPS 高 集成 QR-PSR AC-DC 芯片 一 -PN836X 系列 
( 易 事 特集 团 股份 有 限 公司 〗 pp 774 (无 锡 芯 朋 微 电子 股份 有 限 公司 ) pp 788 
新 能 源 电动 汽车 充电 柱 一 体 化 新 能 源 充电 站 
(安泰 科技 股份 有 限 公司 ) eccoeeen。 775 〈《 先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 ) pp 789 
光伏 逆 变 器 EQ 型 磁 必 
(北京 动力 源 科 技 股份 有 限 公司 ) pp 776 (浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公 司 ) 和 pp 790 
医疗 电源 0 EKM 系列 模块 化 UPS 
(东莞 市 石 龙 富 华 电子 有 限 公司 ) .pp 777 (江苏 爱 克 赛 电气 制造 有 限 公司 ) 791 
IDC 数据 中 心 急 供电 解决 PAS 系列 线性 功率 放大 器 
方案 -BK-KT 系列 空调 电源 《上海 科 梁 信息 工程 股份 有 限 公司 ) ……… 792 

















第 一 篇 


1. 国务 院 关 于 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 
的 指导 意见 

2. 国务 院 办 公 厅 关于 加 快 电动 汽车 充电 基础 
设施 建设 的 指导 意见 

3. 国家 发 展 改革 委 、 国 家 能 源 局 关于 促进 智 
能 电网 发 展 的 指导 意见 

4. 国家 发 展 改革 委 《 电 动 汽车 充电 基础 设 
施 发 展 指南 (2015 ~2020 年 )》 

5. 国家 发 展 改革 委 关 于 加 强 城市 停车 设施 建 
设 的 指导 意见 

6. 国家 发 展 改革 委 关 于 加 快 配 电网 建设 改造 
的 指导 意见 


政策 法 规 


7. 国家 能 源 局 、 工 业 和 信息 化 部 、 国 家 认 监 
委 关 于 促进 先进 光伏 技术 产品 应 用 和 产业 升 
级 的 意见 

8. 国家 能 源 局 关于 推进 简 政 放权 放 管 结合 优 
化 服务 的 实施 意见 

9. 国家 能 源 局 关于 推进 新 能 源 微 电 网 示范 项 
目 建 设 的 指导 意见 

10. 工业 和 信息 化 部 《光伏 制造 行业 规范 条 
件 (2015 年 本 )》 

11. 工业 和 信息 化 部 《 锂 离子 电池 行业 规范 
公告 管理 暂行 办 法 》 


“2 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





国务 院 关 于 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 的 指导 意见 


国 发 【2015]30 号 














各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 ， 国 务 院 各 部 委 、 各 直属 
机 构 : 

















(五 ) 基本 原则 。 
坚持 企业 主导 、 政 府 推动 。 以 企业 为 主体 、 市 场 为 导 


























近年 来 ,我国 装 备 制 造 业 持续 快速 发 展 ， 产 业 规 模 、 
技术 水 平和 国际 竞争 力 大 幅 提 升 ， 在 世界 上 具有 重要 地 位 ， 
国际 产能 和 装备 制造 合作 初 见 成 效 。 当 前 ， 全 球 产业 结构 


















































向 ,按照 国际 惯例 和 商业 原则 开展 国际 产能 和 装备 制造 合 
作 ， 企业 自主 决策 、 自 负 稚 到 、 自 担 风 险 。 政 府 加强 统 筹 
协调 ， 制 定 发 展 规划 ， 改 革 管 理 方式 ， 提 高 便利 化 水 平 ， 


















































加 速 调整 ， 基 础 设施 建设 方兴未艾 ， 发 展 中 国家 大 力 推进 
工业 化 、 城 镇 化 进程 ， 为 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 提 
上 共 了 重要 机 遇 。 为 抓 住 有 利 时 机 ， 推 进 国际 产能 和 装备 制 
造 合作 ， 实 现 我 国 经 济 提 质 增 效 升级 ， 现 提出 以 下 意见 。 


一 、 重 要 意义 


(一 ) 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 ， 是 保持 我 国 经 济 
中 高 速 增长 和 迈 向 中 高 端 水 平 的 重大 举措 。 当 前 ， 我 国 经 
济 发 展 进 入 新 常态 ， 对 转变 发 展 方式 、 调 整 经 济 结构 提出 
了 新 要 求 。 积 极 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 ， 有 利于 促 
进 优 势 产 能 对 外 合作 ， 形 成 我 国 新 的 经 济 增长 点 ， 有 利于 


































































































完善 支持 政策 ， 营 造 良 好 环境 ， 为 企业 “走出 去 ”创造 
利 条 件 。 
坚持 
































突出 重点 、 有 序 推进 。 国 际 产 能 和 装备 制造 合作 

要 选择 制造 能 力 强 、 技 术 水 平 高 、 国 际 竞争 优势 明显 、 国 
际 市 场 有 需求 的 领域 为 重点 ， 近 期 以 亚洲 周边 国家 和 非洲 
国家 为 主要 方向 ,根据 不 同 国家 和 行业 的 特点 ， 有 针对 性 
地 采用 贸易 、 承 包工 程 、 投 资 等 多 种 方式 有 序 推进 。 
坚持 注重 实效 、 互 利 共 赢 。 推 动 我 装备 、 技 术 、 标 准 

和 服务 “走出 去 ”， 促 进 国内 经 济 发 展 和 产业 转型 升级 。 践 
行 正确 义 利 观 ， 充 分 考虑 所 在 国 国情 和 实际 需求 ， 注 重 与 
当地 政府 和 企业 互利 合作 ,创造 良 好 的 经 济 和 社会 效益 ， 






























































































































































促进 企业 不 断 提 升 技术 、 质 量 和 服务 水 平 ， 增 强 整体 素质 
和 核心 竞争 力 ， 推 动 经 济 结构 调整 和 产业 转型 升级 ， 实 现 
从 产品 输出 向 产业 输出 的 提升 。 

(二 ) 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 ， 是 推动 新 一 轮 高 
水 平 对 外 开放 、 增 强国 际 竞争 优势 的 重要 内 容 。 当 前 ， 我 
国 对 外 开放 已 经 进入 新 阶段 ， 加 快 铁路 、 电 力 等 国际 产能 
和 装备 制造 合作 ， 有 利于 统筹 国内 国际 两 个 大 局 ， 提 升 开 
放 型 经 济 发 展 水 平 ， 有 利于 实施 “一 带 一 路 ”、 中 非 “ 三 
网 一 化 ”合作 等 重大 战略 。 

(三 ) 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 ， 是 开展 互利 合作 
的 重要 抓 手 。 当 前 ， 全 球 基础 设施 建设 掀起 新 热潮 ， 发 展 
中 国家 工业 化 、 城 镇 化 进程 加 快 ， 积 极 开展 境外 基础 设施 
建设 和 产能 投资 合作 ， 有 利于 深化 我 国 与 有 关 国 家 的 互利 
合作 ,促进 当地 经 济 和 社会 发 展 。 


二 、 总 体 要 求 


(四 ) 指导 思想 和 总 体 思路 。 全 面 贯彻 落实 党 的 十 八 
大 和 十 八 届 二 中 、 三 中 、 四 中 全 会 精神 ， 按 照 党 中 央 、 国 
务 院 决策 部 署 ， 适 应 经 济 全 球 化 新 形势 ， 着 眼 全 球 经 济 发 
展 新 格局 ， 把 握 国 际 经 济 合作 新 方向 ， 将 我 国产 业 优 势 和 
资金 优势 与 国外 需求 相 结合 ， 以 企业 为 主体 ， 以 市 场 为 导 
向 ， 加 强 政府 统筹 协调 ， 创 新 对 外 合作 机 制 ， 加 大 政策 文 
持 力度 ， 健 全 服务 保障 体系 ， 大 力 推 进 国际 产能 和 装备 制 
造 合 作 ， 有 力促 进 国 内 经 济 发 展 、 产 业 转型 升级 ， 拓 展 产 
业 发 展 新 空间 ， 打 造 经 济 增 长 新 动力 ， 开 创 对 外 开放 新 局 
面 。 



























































































































































































































































实现 互利 共 赢 、 共 同 发 展 。 

坚持 积极 稳妥、 防 控 风 险 。 根 据 国家 经 济 外 交 整 体 战 
略 ， 进 一 步 强 化 我 国 比较 优势 ， 在 充分 掌握 和 论证 相关 国 
家 政治 、 经 济 和 社会 情况 基础 上 ， 积极 谋划 、 合 理 布局 ， 
有 力 有 序 有 效 地 向 前 推进 ， 防 止 一 哄 而 起 、 盲 目 而 上 、 恶 
性 竞争 ,切实 防 控 风险 ， 提 高 国际 产能 和 装备 制造 合作 的 
效用 和 水 平 。 

(六 ) 主要 目标 。 力 争 到 2020 年 ， 与 重点 国家 产能 合 
作 机 制 基本 建立 ， 一 批 重点 产能 合作 项 目 取得 明显 进展 ， 
形成 若干 境外 产能 合作 示范 基地 。 推 进 国际 产能 和 装备 骨 
造 合 作 的 体制 机 制 进一步 完善 ， 支 持 政策 更 加 有 效 ， 服 务 
保障 能 力 全 面 提升 。 形 成 一 批 有 国际 竞争 力 和 市 场 开 拓 能 
力 的 骨干 企业 。 国 际 产能 和 装备 制造 合作 的 经 济 和 社会 效 
益 进 一 步 提升 ， 对 国内 经 济 发 展 和 产业 转型 升级 的 促进 作 
] 明 显 增强 。 


三 、 主 要 任务 


(七 ) 总 体 任 务 。 将 与 我 装备 和 产能 契合 度 高 、 合 作 愿 
望 强烈 、 合 作 条 件 和 基础 好 的 发 展 中 国家 作为 重点 国 别 ， 
并 积极 开拓 发 达 国家 市 场 ， 以 点 带 面 ， 逐 步 扩展 。 将 钢铁 、 
有 色 、 建 材 、 铁 路 、 电 力 、 化 工 、 轻 纺 、 汽 车 、 通 信 、 工 
程 机 械 、 航 空 航天 、 船 舶 和 海洋 工程 等 作为 重点 行业 ， 分 
类 实施 ， 有 序 推进 。 

( 八 ) 立足 国内 优势 ， 推 动 钢铁 、 有 色 行业 对 外 产能 合 
作 。 结 合 国内 钢铁 行业 结构 调整 ， 以 成 套 设备 出 口 、 投 资 、 
收购 、 承 包工 程 等 方式 ， 在 资源 条 件 好 、 配 套 能 力 强 、j 
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第 一 篇 政策 法 规 3. 
场 潜力 大 的 重点 国家 建设 炼 铁 、 炼 钢 、 钢 材 等 钢铁 生产 基 ” 力 。 发 挥 大 型 通信 和 网 络 设备 制造 企业 的 国际 竞争 优势 ， 
地 ， 带 动 钢铁 装备 对 外 输出 。 结 合 境外 矿产 资源 开发 ， 延 ” 巩固 传统 优势 市 场 ， 开 拓 发 达 国 家 市 场 ， 以 用 户 为 核心 ， 
伸 下 游 产 业 链 ,开展 铜 、 铝 、 铅 、 锌 等 有 色 金 属 冶 炼 和 深 ”以 市 场 为 导向 ,加强 与 当地 运营 商 、 集 团 用 户 的 合作 ， 强 


加 工 ， 带 动 成 套 设 








备 出 口 。 














( 九 ) 结合 当地 市 场 需求 ， 开 展 建材 行业 优势 产能 国际 


合作 。 根 据 国内 产 
企业 、 工 程 建设 企 


足 的 发 展 中 国 











设备 供应 等 多 种 方式 ， 妈 





次 、 新 型 建材 、 新 
能 力 ， 























型 


业 结 构 调整 的 需要 ， 发 挥 
业 的 作用 ， 在 有 市 场 需求 、 生 产能 力 不 
家 ， 以 投资 方式 为 主 ， 结 合 设计 、 工 程 建设 、 
E 设 水 泥 、 平 板 玻 璃 、 
房屋 等 生产 线 ， 提 高 所 在 
兽 加 当地 市 场 供应 。 


国 











内 行业 骨干 

















建筑 卫生 陶 














国 工业 生 ; 





(十 ) 加 快 铁路 “走出 去 ”步伐 ， 拓 展 轨 道 交 通 装备 
国际 市 场 。 以 推动 和 实施 周边 铁路 互联 互通 、 非 洲 铁路 重 





点 区 域 


网 络 建设 及 高 速 铁路 项 






































计 、 施 工 、 装 备 供应 、 运 营 维护 及 融资 竺 





积极 开展 一 找 子 合 
扩大 城市 轨道 交通 
立 装配 、 维 修 基地 
合 ， 提 升 骨干 企业 











方 











作 。 积 极 于 











车 辆 











j 条 件 的 




















目 为 重点 ， 发 挥 我 在 铁路 设 
下 的 综合 优势 ， 
F 发 和 实施 城市 轨道 交通 项 目 ， 
国际 合作 。 在 
和 研发 中 心 。 加 快 轨道 交通 装备 企业 整 
国际 经 营 能 力 和 综合 实力 。 








重点 





国家 建 











(十 一 ) 大 力 开 发 和 实施 境外 电力 项 目 ， 提 升 国 际 市 场 


竞争 力 。 加 大 电力 “走出 去 ”力度 ， 积 极 开拓 有 关 
电 和 水 电 市 场 ， 鼓 励 以 多 种 方式 参与 重大 上 
色 装 备 和 技术 出 口 规模 。 积 极 与 








扩大 国产 火电 、 








水 


























家 开 











光伏 项 目的 投资 和 


装备 制造 合作 。 积 极 开 
带动 输 变 电 设备 出 口 


展 核 电 领 域 交流 与 磋商 ， 推 进 
电 成 套装 备 和 技术 出 口 。 积 极 参与 有 关 国家 风 


展 境外 上 

















0 








国家 火 





力 项 目 合作 ， 


j 关 国 

















风电 、 光 伏 发 电 











点 项 目 合作 ， 带 动 核 























化 设计 研发 、 技 术 支 持 、 运 营 维 护 、 信 息 安 全 的 体系 建设 ， 








提高 在 全 球 通信 和 








网 络 设备 市 场 的 竞 





























力 。 鼓 励 





电信 运营 











企业 、 互 联网 企业 采取 兼并 收购 、 投 资 建 设 、 设 施 运营 等 


方式 “走出 去 ”， 在 海外 建设 运营 信 ， 
网 络 制造 企业 合作 。 豆 励 企业 在 海外 设 
立 研 发 机 构 ， 利 用 全 球 智力 资源 ， 加 强 新 一 代 信息 技术 的 


础 设施 ， 与 通信 和 





人 研发 。 




















自 


[5 








网 络 、 数 据 中 心 等 扫 








(十 六 ) 整合 优势 资源 ， 推 动工 程 机 械 等 制造 企业 完善 


全 球 业 务 网 络 。 加 大 工程 机 械 、 农 业 机 械 、 石 ; 


床 工具 等 制造 企业 
此 务 ， 
业 在 有 条 件 的 
提高 综合 竞争 能 力 


势 的 国外 企业 合作 

















的 市 场 开 拓 力 度 ， 








结合 境外 重大 建设 项 目的 实 训 





装备 、 机 
积极 开展 融资 租赁 等 
多 ， 扩 大 出 口 。 或 励 企 
































国家 投资 建 厂 ， 完 善 运 营 维护 服务 网 络 建设 ， 


。 支 持 企业 同 具 有 品牌 、 技 术 和 市 场 优 











， 鼓 励 在 发 达 











国家 设立 研发 中 心 ， 





上 日 -让 - 
逢 | 本 


机 械 制 造 企业 产品 的 品牌 影响 力 和 技术 水 平 。 
(十 七 ) 加 强 对 外 合作 ， 推 动 航空 航天 装备 对 外 输出 。 








大 力 开拓 发 展 中 国 
国家 探索 设立 合资 
步 形成 
航空 中 心 ， 加 快 与 














家 航空 市 场 ， 在 3 


洲 、 非 洲 条 件 较 好 的 








航空 运营 企业 ， 建 设 后 勤 保障 基地 ， 逐 





区 域 航空 运输 网 ， 打 造 若 干 个 辐射 周边 
展 航 空 合作 ， 带 动 








关 国 家 开 














电 、 太 阳 能 
国际 产能 和 








电网 项 目 投资 、 建 设 和 运营 ， 


(十 二 ) 加 强 境 外 资源 开发 ， 推 动 化 工 重点 领域 境外 投 


资 。 充 分 发 挥 
条 件 好 的 发 展 中 




















国内 技术 和 产能 优势 ， 在 让 
国家 ， 加 强 资源 必 








生 场 需求 大 、 资 源 
F 发 和 产业 投资 ， 建 设 石 


出 口 。 积 极 开拓 发 达 
支持 优势 航空 企业 投资 国 


外 研发 中 心 ， 提 高 
国 





在 卫星 设计 、 零 部 人 
支持 有 条 件 的 企业 投资 国 








国家 航空 市 场 
































国家 的 区 域 
国产 飞机 














， 推 动 通用 飞机 出 口 。 
际 先进 制造 和 研发 企业 ， 建 立 海 
国产 飞机 的 质量 和 水 平 。 加 强 与 发 
家 航天 合作 ,积极 推进 对 外 发 射 服务 。 加 强 与 发 达 国 
判 造 、 有 效 载荷 研制 等 方面 的 合作 ， 
外 特色 优势 企业 。 








展 中 
家 











(十 八 ) 提升 产品 和 服务 水 平 ， 开 拓 船 舶 和 海洋 工程 装 


备 高 端 市 场 。 发 挥 船 和 








化 、 化 肥 、 农 药 、 轮 胎 、 煤 化 工 等 生产 线 。 以 满足 当地 市 


场 需求 为 重点 ， 开 








设 绿色 生产 基地 ， 带 动 国 
(十 三 ) 发 挥 竞争 优势 ， 
平 。 发 挥 轻 纺 行业 较 强 的 国 





依托 当地 农产品 、 











内 














ke 


展 化 工 下 游 精深 加 工 ， 延 伸 产 业 链 ， 建 
成 套 设 备 出 


提高 轻 工 纺织 行业 国际 合作 水 


际 竞 争 优势 ， 在 有 条 件 的 国 











家 ， 


畜牧 业 资源 建立 加 工厂 ， 在 劳动 力 资源 




























































































的 同时 ， 大 力 开 拓 


提高 船舶 高 端 产品 








朋 等 产品 国 








Re 
高 端 肯 


实力 的 企业 投资 建 三、 


间 平 台 、 浮 式 生产 储 和 
际 竞争 力 。 
































和 产能 优势 ， 在 巩 
台 航 和 海洋 工程 装备 市 场 ， 支 持 
建立 海外 研发 中 心 及 销 
的 研发 和 制造 能 力 ， 
装置 、 海 洋 工程 船舶 、 液 化 天 然 气 


固 中 低 端 船舶 市 场 



































千 服 务 基地 ， 
提升 深海 半 潜 式 钻 

















四 、 提 高 企业 “走出 去 ”能 力 和 水 平 








(十 四 ) 通过 境外 设 厂 等 方式 ， 加 快 自主 品牌 汽车 走向 


国际 市 场 。 积 极 开 








拓 发 








大 、 产 业 配 套 强 的 
地 分 销 网 络 和 维修 
部 件 出 口 ， 提 升 品 
家 设立 汽车 技术 和 
业 开展 合作 ， 提 高 

















国 
维护 中 心 ， 




















展 中 国家 汽车 市 场 ， 推 
客车 、 载 重 汽车 、 小 型 客车 、 轻 型 客车 出 口 。 
家 设立 汽车 生产 三 和 组 装 三， 建立 当 
牌 汽 
牧 影 响 力 。 辟 励 汽车 企业 在 欧美 发 达 国 
工程 研发 中 心 ， 同 国 
自主 品牌 汽车 的 研发 和 



































带动 自主 品 











动 国产 大 型 
在 市 场 潜力 





车 整 车 及 堆 














外 技术 





(十 五 ) 推动 创新 升级 ， 提 高 信息 通信 行 


实力 强 的 企 


出 造 技术 水 平 。 


业 国 际 竞争 








间 做 出 积极 贡献 。 

















丰富 、 生 产 成 本 低 、 靠 近 目 标 市 场 的 国家 投资 建设 棉纺 、 

化 纤 、 家 电 、 食 品 加 工 等 轻 纺 行业 项 目 ， 带动 相 关 行 业 装 (十 九 ) 发 挥 企业 市 场 主体 作用 。 各 类 企业 包括 民营 企 
备 出 口 。 在 境外 条 件 较 好 的 工业 园区 ， 形 成 上 下 游 配 套 、 ” 业 要 结合 自身 发 展 需 要 和 优势 ， 坚 持 以 市 场 为 导向 ， 按 照 
集群 式 发 展 的 轻 纺 产 品 加 工 基 地 。 把 握 好 合作 节奏 和 尺度 ， ”商业 原则 和 国际 惯例 ， 明 确 工 作 重 点 ， 制 定 实 施 方案 , 积 
推动 国际 合作 与 国内 产业 转型 升级 良性 互动 。 极 开展 国际 产能 和 装备 制造 合作 ， 为 我 拓展 国际 发 展 新 空 























(二 十 ) 拓展 对 外 合作 方式 。 在 继续 发 挥 传统 工程 承包 


优势 的 同时 ， 充 分 发 挥 我 资金 、 











程 承 包 + 融资 ”、“ 
件 的 项 目 鼓励 采 
开展 装备 制造 合作 


























TI 


技术 优势 ， 积极 开展 “ 工 











工程 承包 + 融资 








+ 运营 ”等 合作 ， 有 条 





及 BOT、PPP 等 方式 ， 大 力 开拓 


。 与 具备 条 件 的 








国际 市 场 ， 











国家 合作 ， 形 成 合力 ， 











共同 开发 第 三 方 市 场 。 














国际 产能 合作 要 根据 所 在 国 





的 实际 


和 特点 ， 灵 活 采 取 投 资 、 工 程 建设 、 技 术 合 作 、 技 术 援 助 


等 多 种 方式 ， 与 所 在 国 








政府 和 企业 开 





展 合 作 。 


. 4， 中 国 


电源 行业 年 鉴 2016 





(二 十 一 ) 


创新 商业 运作 模式 。 积 极 参 与 境外 产业 集聚 








区 、 经 贸 合 作 区 、 工 业 园 区 、 


经 济 特区 等 合作 园区 建设 ， 











营造 基础 设施 相对 完善 、 








法 律 政策 配套 的 具有 集聚 和 辐射 











效应 的 良好 区 域 投资 环境 ， 引 导 国 内 企业 抱团 出 海 、 集 群 




















通过 互联 网 借 船 出 海 ， 借 助 互联 网 企业 境外 





























节 优 势 。 
(二 十 二 ) 
政治 、 














市 场 、 营 销 网 络 平台 ,开辟 新 的 商业 渠道 。 通 过 以 大 带 小 
合作 出 海 ， 鼓 励 大 企业 率先 走向 国际 市 场 ， 带 动 一 批 中 小 


























(二 十 八 ) 建立 综合 信息 服 
指导 相关 机 构建 立 公 共 信息 平台 ， 


度 ; 
协会 、 企 业 、 


发 布 国家 





























环境 、 产 业 





企业 “走出 去 ”提供 全 方 
(二 十 九 ) 积极 发 挥 地 方 政府 作用 。: 

















配套 企业 “走出 去 ,构建 全 产业 链 战 略 联盟 ， 形 成 综合 竞 




















提高 境外 经 营 能 力 和 水 平 。 认 真 做 好 所 在 国 


经 济 、 法 律 、 市 场 的 分 析 和 评估 ， 加 强项 目 可 行 性 














研究 和 论证 ， 建 立 效益 风险 评估 机 制 ， 注 重 经 济 性 和 可 持 








续 性 ， 完 善 内 音 








投资 决策 程序 ， 落 实 各 方面 配套 条 件 ， 精 








心 组 织 实施 。 做 好 风险 应 对 预案 ， 忌 善 防范 和 化 解 项 目 执 
行 中 的 各 类 风险 。 鼓 励 扎根 当地 、 致 力 于 长 期 发 展 ， 在 企 














业 用 工 、 采 购 等 方 
职 极 促进 当地 就 业 和 经 济 发 展 。 





培训 ， 
(三 半 福 》 
在 国法 律 法 规 ， 
法 权益 ， 做 好 入 














赂 。 注 重 资源 节约 利 











下 努力 提高 本 地 化 水 平 ， 加 强 当 地 员工 

















规范 企业 境外 经 营 行为 。 企 业 要 认真 遵守 所 
尊重 当地 文化 、 宗 教 和 习俗 ， 保 障 员工 合 
上 识 产 权 保护 ， 坚 持 诚 信 经 营 ， 抵 制 商业 贿 
日 和 生态 环境 保护 ， 承 担 社会 责任 ， 


























地 区 7 业 发 展 、 


作 方案 ， 指 导 和 鼓 








际 产 能 和 装备 制造 合作 。 
六 、 加 大 政策 支持 力度 
(三 十 ) 完善 财税 支持 政策 。 加 快 与 有 关 国 家 商 签 避免 











“走出 去 ”有 关 政 策 ， 以 及 全 
发 展 和 政策 、 市 场 需求 、 项 目 合作 等 信息 ， 为 




















下 准确 的 国外 投资 











结构 调整 和 产能 情况 ,种 
励 本 地 区 有 条 件 的 企 ) 














双重 征 税 协定 ， 实 现 重 点 国家 全 禾 盖 。 





(三 十 一 ) 发 挥 优 惠 贷款 作用 。 根 据 





也 方 政 府 要 结合 本 
I 定 有 针对 性 的 工 
此 积极 有 序 推 








国际 产能 和 装备 制 











位 的 综合 信息 支持 和 服务 。 














进 国 




















造 合作 需要 ， 支 持 企业 参与 大 型 成 套 设备 出 口 、 工 程 承 包 


和 大 型 投资 项 目 。 








(三 十 二 ) 加 大 金融 支持 力度 。 发 挥 政策 性 银行 和 开发 


性 金融 机 构 的 积极 作用 ， 通 过 银团 贷款 、 











出 口 信贷 、 项 目 





融资 等 多 种 方式 ， 


加 大 对 国际 产能 和 装备 制造 合作 的 融资 

















支持 力度 。 豆 励 商业 性 金融 机 构 按照 商业 可 持续 和 风险 可 














为 当地 经 济 和 禄 





F 会 发 展 积极 做 贡献 ， 实 现 与 所 在 国 的 互利 




















共 说 、 共 同 发 必 
信用 制度 建设 。 











的 市 场 秩序 ， 坚 决 防止 无 序 和 恶性 竞争 。 





五 、 加 强 
(二 十 四 ) 








展 总 体 规划 ， 结 合 “一 带 一 路 ”建设 、 周 边 基础 设施 互联 
互通 、 中 非 “ 三 网 一 化 ”合作 等 ， 制 定 国际 产能 合作 规划 ， 


。 建 立 企 业 境 外 经 营 活动 考核 机 制 ， 推 动 
加 强 企业 间 的 协调 与 合作 ， 遵 守 公平 竞争 














政府 引导 和 推动 
加 强 统筹 指导 和 协调 。 根 据 国家 经 济 社会 发 









































控 原 则 ， 为 国际 产能 和 装备 制造 合作 项 

















目 提供 融资 支持 ， 























创新 金融 产品 ， 完 善 金融 
目 贷款 业务 ， 提 升 我 国 高 铁 、 核 











民 务 。 鼓 励 金融 机 构 开 展 PPP 项 


























出 去 ”的 综合 竞 





ie 




















等 重大 装备 和 产能 “ 走 
鼓励 国内 金融 机 构 提 高 对 境外 资产 








或 权益 的 处 置 能 力 ， 支 持 “ 走 出 去 ”企业 以 境外 资产 和 股 
提高 企业 融资 能 力 。 加 


权 、 矿 权 等 权益 为 抵押 获得 贷款 ， 
强 与 相关 国家 的 监管 协调 ， 降 低 和 消除 准 入 壁垒 ,支持 中 


























资金 融 机 构 加 快 境外 分 支 机 构 和 服务 网 点 布局 ， 提 高 融资 





服务 能 力 。 加 强 与 














明确 重点 方向 ， 指 导 企 业 有 重点 、 有 目标 、 有 组 织 地 开展 境外 重大 项 目 合 作 。 
对 外 工作 。 (三 十 三 ) 发 挥 人 民 
(二 十 五 ) 完善 对 外 合作 机 制 。 充 分 发 挥 现 有 多 双边 高 。 银行、 中国 进出 口 银 行 包 
债券 并 在 境外 使 月 














取得 积极 进展 。 





层 合 作 机 制 的 作用 ， 与 重点 国家 建立 产能 合作 机 制 ， 加 强 
政府 间 交 流 协调 以 及 与 相关 国际 和 地 区 组 织 的 合作 ， 搭 建 
政府 和 企业 对 外 合作 平台 ， 推 动 国际 产能 和 装备 制造 合作 


























完善 与 有 关 国家 在 投资 保护 、 金 融 、 税 收 、 














海关 、 人 员 往 来 等 方面 合作 机 制 ， 为 国际 产能 和 装备 制造 





合作 提供 全 方位 支持 和 综合 保障 。 


(二 十 六 ) 





改革 对 外 合作 管理 体制 。 进 一 步 加 大 简 政 放 


权力 度 ， 深 化 境外 投资 管理 制度 改革 ， 取 消 境 外 投资 审批 ， 
除 敏感 类 投资 外 ， 境 外 投资 项 目 和 设立 企业 全 部 实行 告知 














性 备案 ,做 好 事 中 事后 监管 工作 。 完 善 对 中 央 和 地 方 
企业 的 境外 投资 管理 方式 ， 从 注重 事前 管理 向 加 强 事 中 事 





























国际 金融 机 构 的 对 接 与 协调 ， 共 同 开展 

















币 国际 化 积极 作用 。 支 持 国家 开发 
[境内 商业 银行 在 境外 发 行人 民 币 














日 ， 取 消 在 境外 发 行人 民 币 债券 的 地 域 限 











制 。 加 快 建设 人 民 币 跨 境 支付 系统 ， 完 善人 民 币 全 球 清算 





服务 体系 ， 便 利 企业 使 
励 在 境外 投资 、 对 外 承包 ] 


ED 
经 贸 合 


“走出 去 ”的 货币 错 配 风险 。 





商品 贸易 及 境外 
































人 民 币 进行 跨 境 合作 和 投资 。 鼓 
[ 程 、 大 型 成 套 设备 出 口 、 大 宗 



































建设 中 的 使 





时 ， 有 序 拓 宽 人 民 币 











区 等 使 用 人 民 币 计价 结算 ， 降 低 
企 动 人 民 币 在 “一 带 一 路 ” 


回流 渠道 。 





(三 十 四 ) 扩大 融资 资金 来 源 。 支 持 符合 条 件 的 企业 和 



































国有 
































后 监管 转变 。 完 善 对 外 承包 工程 管理 ， 为 企业 开展 对 外 合 





作 创 造 便 利 条 件 
(二 十 七 ) 


O 


做 好 外 交 服 务工 作 。 外 交 部 门 和 驻 外 使 领 馆 





要 进一步 做 好 对 
业 的 指导 、 协 调和 服务 ， 及 时 提供 国 别 情况 、 





FE 在 国政 府 和 社会 各 界 的 工作 ， 加 强 对 我 企 
关 国 家 合 
































作 意 向 和 合作 项 目 等 








工作 。 


j 效 信息 ， 做 好 风险 防范 和 领事 保护 








市 场 募 集资 金 ， 




















性 于 “走出 去 ” 





制 ， 医 集 低 成 本 外 汇 资金 ， 更 好 


金 需 求 [ed 








(三 十 五 ) 增加 股权 投资 来 源 


外 直接 投资 公司 ) 。 充 分 发 挥 丝 路 





。 发 挥 中 国 投资 
公司 作用 ,设立 业务 覆盖 全 球 的 股权 投资 
基金 、 中 非 基金 、 东 盟 卉 








金 、 中 投 海外 直接 投资 公司 等 作 
资 等 方式 ,积极 支持 
境内 私募 股权 基金 管 : 




















时 ， 以 股权 投资 、 债 务 融 


金融 机 构 通 过 发 行 股票 、 债 券 、 资 产 证 券 化 产品 在 境内 外 
项 目 。 实 行 境外 发 债 备案 
也 支持 企业 “走出 去 ” 资 








j 限 责任 
( 即 中 投 海 








公司 






































国际 产能 和 装备 制造 合作 项 目 。 鼓 励 
里 机 构 “ 走 出 去 " ， 充 分 发 挥 其 支持 企 








第 一 篇 政策 法 规 


.5. 








业 “ 走 出 去 ”开展 绿地 投资 、 并 购 投 资 等 的 作用 。 
(三 十 六 ) 加 强 和 完善 出 口 信用 保险 。 建 立 出 口 信用 保 














险 支 持 大 型 成 套 设备 的 长 期 制度 性 安排 ， 对 风险 可 控 的 项 
目 实现 应 保 尽 保 。 发 挥 好 中 长 期 出 口 信用 保险 的 风险 保障 




















作用 ， 扩 大 保险 绪 盖 本 
带动 优势 产能 “走出 去 ”。 

















， 以 有 效 支 持 大 型 成 套 设备 出 口 ， 


七 、 强 化 服务 保障 和 风险 防 控 


(三 十 七 ) 加 快 中 国标 准 国际 化 推广 。 提 高 中 国标 准 国 
比 水 平 ， 加 快 认证 认可 国际 互 认 进 程 。 积 极 参 与 国际 标 


















































业 


























志 








标准 国 


准 和 区 域 标准 制定 ， 推 动 与 主要 贸易 国之 间 的 标准 互 认 。 
尽早 完成 高 铁 、 电 力 、 工 程 机 械 、 化 工 、 有色、 建材 等 行 
技术 标准 外 文 版 翻译 ， 加 大 中 国 
推动 相关 产品 认证 认可 结果 互 认 和 采信 。 
(三 十 八 ) 强化 行业 协会 和 中 介 机 构 作 用 。 鼓 励 行业 协 
会 、 商 会 、 中 介 机 构 发 挥 积极 作用 ， 为 企业 “走出 去 ” 提 
供 市 场 化、 社会 化 、 国 际 化 的 法 律 、 
咨询 、 知 识 产 权 、 风 险 评 估 和 认证 等 服务 。 建 立行 业 自律 




















际 化 推广 力度 ， 

















会 计 、 税 务 、 投 资 、 








与 政府 监管 相 结合 的 管理 体系 ， 完 善 中 介 服 务 执业 规则 与 











管理 制度 ， 提 高 中 介 机 构 服 务 质量 ， 强 化 中 





责任 。 





介 服 务 机 构 的 


(三 十 九 ) 加 快 人 才 队 伍 建设 。 加 大 跨国 经 营 管理 人 才 


培训 力度 ， 坚 持 企业 自我 培养 与 政府 扶持 相 结 合 ， 











培养 一 


批复 合 型 跨国 经 营 管理 人 才 。 以 培养 创新 型 科技 人 才 为 先 
导 ， 加 快 重点 行业 专业 技术 人 才 队 伍 建设 。 加 大 海外 高 层 




















次 人 才 引 进 力度 ， 建 立 人 才 国 际 化 交流 平台 ,为 
和 装备 制造 合作 提供 人 才 支 撑 。 

















(四 十 ) 做 好 政策 阐释 工作 。 积 极 发 挥 
和 互联 网 新 媒体 作用 ， 及 时 准确 通报 信息 。 加 强 与 国际 主 
， 做 好 与 所 在 国 当 地 媒体 、 智 库 、 
阐释 平等 合作 、 互 利 共 赢 、 
E 介 我 国 装备 产品 、 技 术 、 标 准 和 优势 产 





流 媒体 交流 合作 
组 织 的 沟通 工作 ， 
合作 理念 ， 积 极 
业 。 





















































国际 产能 








国内 传统 媒体 














非 政府 








北 


ZN 








同 发 展 的 





(四 十 一 ) 加 强风 险 防 范 和 安全 保障 。 建 立 健全 支持 





“走出 去 ”的 风险 评估 和 防 





























评估 报告 ， 及 时 警示 和 通报 有 关 国 家 政治 、 经 济 








大 风险 ， 提 出 应 对 预案 和 防范 措施 ， 甩 善 应 对 国 














装备 制造 合作 重大 风险 。 综 合 运用 外 交 、 经 济 、 





























控 机 制 ， 定 期 发 布 重大 国 别 风险 
和 社会 重 

际 产能 和 

法 律 等 手 

国 


段 ， 切 实 维护 我 国企 业 境外 合法 权益 。 充 分 发 挥 境外 中 
公民 和 机 构 安全 保护 工作 部 际 联席 会 议 制度 的 作用 ， 完 善 
境外 安全 风险 预警 机 制 和 突 发 安全 事件 应 急 处 理 机 制 ， 及 
































时 妥善 解决 和 处 置 各 类 安 妇 





问题， 切实 保障 公民 














境外 安全 。 


国务 院 
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和 企业 的 


13 日 





“6 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
国务 院 办 公 厅 关于 加 快 电动 汽车 充电 基础 设 


建设 的 


已 已 音 
目标 意 儿 见 


国 办 发 【2015] 73 号 











各 省 、 自 
机 构 : 
充电 


换 电 设施 ， 





















































是 新 型 的 城 
施 建设 ， 有 利于 解决 日 


治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 ， 国 


基础 设施 是 指 为 电动 汽车 提供 电 
基础 设施 。 大 力 推 i 





电动 汽车 充电 难题 ， 











务 院 各 部 委 、 各 直属 








能 补给 的 各 类 充 
进 充电 基础 设 
是 发 展 新 能 源 汽 



























































公共 产品 、 公 共 朋 








车 产业 的 重要 保障 ， 对 了 
“ 双 引 擎 ”， 
义 。 近 年 来 ， 各 地 区 、 


区 务 





打造 大 众 创业 、 2 
实现 稳 增 长 、 调 结构 、 惠 
有 彻 落 




















融 


= 务 院 决 策 部 署 三 辽 积极 推 








动 电动 汽车 充电 在 








础 设施 建设 ， 








各 项 工作 取得 积极 进 
完善 、 协 调 推进 难度 大 、 标 准 规范 不 健全 等 问题 。 











ea 





展 ， 














电动 汽车 充电 











下 意见 : 


人 总 体 要 求 


(一 ) 指导 
中 过 市 











思想 。 全 
四 中 全 会 精神 ， 按 照 


础 设施 建设 ， 经 























但 仍 存 在 认识 不 统一 、 配 套 政策 
为 加 
国务 院 同意 ， 现 提出 以 














贯彻 落实 党 的 十 八大 和 十 八 届 二 
国务 院 决 策 部 署 ， 坚 持 以 


























纯 电 驱动 为 








务 和 应 用 环 





新 能 源 汽 车 




















效 投资 ， 提 高 公共 服务 水 平 ， 


发 展 的 主要 战略 取向 ， 将 充电 基础 
设施 建设 放 在 更 加 重要 的 位 置 ， 加 强 统筹 规划 ， 统 一 标准 
规范 ， 完 善 扶持 政策 ， 创 新 发 
境 ， 形 成 布局 合理 、 
体系 ， 增 加 公共 产品 

















展 模 式 ， 培 育 良好 的 市 场 服 
科学 高 效 的 充电 基础 设施 
促进 














电动 汽车 产业 发 
民生 。 








展 和 











(二 ) 基本 原则 。 


统筹 规划 ， 科 学 布局 。 加 强 充 电 虱 
“ 因 地 香 


计 ， 按照 





据 各 地 发 展 实际 ， 


公共 资源 整合 力度 ， 
智能 服务 平 


建设 充电 
系 。 


适度 超前 ， 有 序 建 设 。 着 眼 于 电 
合 不 同 领域 、 不 同 层次 的 充电 需求 ， 按 照 “ 
要 求 ， 根 据 规 划 确 定 的 规模 和 布局 ， 分 类 
确保 建设 规模 适度 超前 。 





| 宜 、 





电力 消 


快 
做 好 充电 基础 设施 建设 整体 规划 ， 加 大 
科学 确定 建设 规模 和 空 





费 ， 方 便 群 众生 活 ， 更 好 惠及 








推广 政府 和 社会 资本 合作 (PPP) 模式 、 加 大 财政 扶持 力 


度 、 建 立 





业 合 作 与 服务 模式 ， 





发 展 。 


(三 ) 工作 目标 。 到 2020 年 ， 


和 0 全 E 证 


桩 相 随 、 


智能 高 效 的 充电 基础 设施 体 




















合理 价格 机 制 等 方式 ， 引 导 社 会 资本 参与 充 
础 设施 体系 建设 运营 。 








0 


“互联 网 +”， 创 








有 基 
新 商 

















创造 更 多 经 济 






































辆 电动 汽 








车 的 充 











管 体系 ， 


昌 需 求 ; 建立 较 完 FT 的 标准 
形成 统一 开放 、 竞 争 有 序 的 充电 服务 市 场 ; 形成 











规范 和 市 














可 持续 发 
在 科技 和 商业 创 3 
的 充电 服务 企业 。 


























展 的 “互联 网 + 
新 上 取得 突破 ， 培 育 























充电 基础 设施 ”产业 生 





二 本 建成 适度 超前 、 
系 ， 满 足 超过 500 万 


会 效益 ， 实 现 可 持 绢 


车 


场 监 


态 体系 ， 




















国际 充 久 








力 





批 具 























二 、 加 大 建设 力度 
(四 ) 加 强 专项 规划 设计 和 指导 。 各 地 要 将 充电 基础 设 


施 专项 规划 
基础 设施 布局 ， 
车 场 中 充 


























关内 容纳 入 城乡 规划 ， 
明确 各 类 
设施 的 建设 比例 或 预 留 建设 安装 条 件 要 求 。 要 





= 











完善 独立 占 地 的 
建筑 物 配 建 停车 场 及 社会 公 




















以 用 户 居 











住地 停车 


单位 停车 场 、 公 交 及 出 租车 场 


位 、 




















配 建 的 专用 充 
公共 停车 场 、 














乍 时 停 
以 独立 占 地 的 城市 
的 城 际 快 充 站 为 补充 ， 





外 设施 为 主体 ， 以 公共 建筑 物 停车 场 、 
共 充 电 设施 为 辅助 ， 











车 位 等 配 建 的 公 寺 
快 充 站 、 换 电站 和 高 速 公 路 服务 区 
形成 电动 























原则 上 ， 新 建 
建设 安装 条 





牛 ， 大 型 公共 建筑 物 配 建 停车 场 、 社 会 


公 




















础 设施 发 展 项 层 设 
”的 要 求 ， 根 


经 注 


慢 互 济 、 经 济 合理 











间 布 局 ， 同 步 























口 ， 




















准 ， 完 善 














统一 标准 ， 通 用 开放 。 加 快 制 修订 充 换 
j 关 工程 建设 、 运 营 服 务 、 








格 按照 工程 建设 标准 
车 和 充电 设备 的 产品 认证 与 准 入 管理 体系 ， 促 进 不 
服务 平台 互联 互通 ， 提 高 设施 通用 性 和 开放 性 。 

依托 市 场 ， 创 新 机 种 











建设 改造 充电 基 








区 成 较为 完善 的 充 





电 基 础 设施 体 











动 汽车 未 来 发 展 ， 结 
“ 桩 站 先行 ”的 
1 序 推进 建设 ， 












































电 关 键 技术 标 
理 的 标准 。 严 
健全 电动 汽 
同 充电 








维护 管 
础 设施 ， 
























































| 。 充 分 发 挥 市 场 主导 作用 ， 通 过 














车 场 建 设 充 








设施 或 预 留 建 





设 安装 条 件 的 车 位 比例 不 








充电 
共 停 


站 等 
社会 





配 建 


汽车 充电 基础 设施 体系 。 
住宅 配 建 停 车 位 应 100% 建设 充电 设施 或 预 留 


共 停 


低 于 








10% ， 每 2000 辆 电动 汽车 至 少 配 套 建设 一 座 公共 充 








鼓励 建设 占 地 少 、 
充电 一 体 化 设施 。 


成 本 低 、 











见效 快 的 机 械 式 与 立体 式 


(五 ) 建设 用 户 居住 地 充电 设施 。 鼓 励 充 电 服务 、 


服务 等 企业 参与 
停车 位 改造 ， 直 





居民 区 充电 设施 建设 运营 
接 办 理 











统一 
j 关 法 


管理 ? 
在 符合 











报 装 接 电 手续 ， 








电站 。 
保定 


物业 
开展 
律 法 

















规 的 前 提 下 向 用 户 适 当 收 取 费 用 。 对 有 固定 停车 位 的 用 户 ， 


优先 在 停车 位 配 建 充 电 设施 ; 对 没有 
区 配 建 公共 充电 车 位 ， 建 立 充电 车 位 











鼓励 通过 在 居民 


















































共享 机 制 ， 为 








有 户 充 

(六 ) 建设 单位 内 部 充电 设施 。 
公共 机 构 和 企 事业 单位 ， 
划 以 及 职工 购买 使 用 电动 汽车 需求 ,天 





有 创造 条 件 o 














具备 条 件 











固定 停车 位 的 用 户 ， 


分 时 


的 政府 机 关 、 








十 
要 结合 


电动 汽车 配备 更 


位 




















i 























规划 建设 电动 汽 





车 专用 停 大: 








位 和 充电 设施 。 各 地 可 将 



































单位 配 建 充 电 设施 





情况 纳入 节能 减 排 考 核 奖 励 范围 。 


新 计 


入 内 部 停车 场 资源 ， 





有 关 


第 一 篇 政策 法 规 7. 

















(七 ) 建设 公共 服务 领域 充电 设施 。 对 于 公交 、 环 卫 、 入 准 洗 成 本 ， 并 按照 电网 输 配 电价 回收 。 
机 场 通勤 等 定点 定 线 运行 的 公共 服务 领域 电动 汽车 ， 应 根 (十 四 ) 创新 充电 服务 商业 模式 。 鼓 励 探索 大 型 充 换 电 
据 线路 运营 需求 ， 优 先 在 停车 场 站 配 建 充电 设施 ， 沿 途 合 。 站 与 商业 地 产 相 结合 的 发 展 方式 ,引导 商场 、 超 市 、 电 影 
理 建设 独立 占 地 的 快 充 站 和 换 电站 。 对 于 出 租 、 物 流 、 租 。 院 、 便 利 店 等 商业 场所 为 用 户 提供 辅助 充电 服务 。 鼓 励 充 
赁 、 公 安 巡 多 等 非 定点 定 线 运行 的 公共 服务 领域 电动 汽车 ， 。 电 服务 企业 通过 与 整 车 企业 合作 、 众 筹 等 方式 ， 创 新 建设 
应 充分 挖掘 单位 内 部 停车 场 站 配 建 充电 设施 的 潜力 ， 结 合 。 充电 基础 设施 商业 合作 模式 ， 并 采取 线 上 线 下 相 结 合 等 广 
城市 公共 充电 设施 ， 实 现 高 效 互补 。 式 ， 提 供 智能 充 放电 、 电 子 商务 、 广 告 等 增值 服务 ， 提 逢 
( 八 ) 建设 城市 公共 充电 设施 。 公 共 充电 设施 建设 应 从 ”充电 服务 企业 可 持续 发 展 能 力 。 
城市 中 心 向 边缘 、 从 城市 优先 发 展区 域 向 一 般 区 域 逐 步 推 
进 。 优 先 在 大 型 商场 、 超 市 、 文 体 场馆 等 建筑 物 配 建 停车 四 、 强 化 支撑 保障 
场 以 及 交通 枢纽 、 驻 车 换 乘 (P + R) 等 公共 停车 场 建设 公 (十 五 ) 简化 规划 建设 审批 。 各 地 要 按照 简 政 放 权 、 放 
共 充电 设施 。 鼓 励 在 具备 条 件 的 加 油 站 配 建 公共 快 充 设施 ， ” 管 结合 、 优 化 服务 的 要 求 ， 减 少 充电 基础 设施 规划 建设 审 
适当 新 建 独立 占 地 的 公共 快 充 站 。 鼓 励 有 条 件 的 单位 和 个 。“ 批 环节 ， 加 快 办 理 速度 。 个 人 在 自 有 停车 库 、 停 车 位 ， 各 













































































































































































































































































































































































人 充电 设施 向 社会 公众 开放 。 居住 区 、 单 位 在 既 有 停车 位 安装 充电 设施 的 ， 无 需 办 理 建 
( 九 ) 建设 城 际 快速 充电 网 络 。 充 分 利用 高 速 公 路 服务 。 设 用 地 规划 许可 证 、 建 设 工程 规划 许可 证 和 施工 许可 证 。 














区 停车 位 建设 城 际 快 充 站 。 优 先 推进 京 津 蔓 鲁 、 长 三角、 ”建设 城市 公共 停车 场 时 ， 无需 为 同步 建设 充电 桩 群 等 充电 
珠 三 角 区 域 城 际 快 充 网 络 建设 ， 适 时 推进 长 江 中 游 城市 群 、 ”基础 设施 单独 办 理 建设 工程 规划 许可 证 和 施工 许可 证 。 彰 
中 原 城市 群 、 成 渝 城市 群 、 哈 长 城市 群 城 际 快 充 网 络 建设 ， ” 建 独立 占 地 的 集中 式 充 换 电 站 应 符合 城市 规划 ， 并 办 理 建 
到 2020 年 初步 形成 覆盖 大 部 分 主要 城市 的 城 际 快 充 网 络 ， ” 设 用 地 规划 许可 证 、 建 设 工程 规划 许可 证 和 施工 许可 证 。 
满足 电动 汽车 城 际 、 省 际 出 行 需求 。 (十 六 ) 完善 财政 价格 政策 。 加 大 对 充电 基础 设施 的 补 
二 贴 力度 ， 加 快 制定 “十 三 五 ”期 间 充 电 基 础 设施 建设 财政 
三 、 完 善 服务 体系 奖励 办 法 ,督促 各 地 尽快 制定 有 关 支 持 政策 并 向 社会 公 
i 叔 SR 定 有 秆 政 策 并 向 社会 公布 ， 
(十 ) 完善 充电 设施 标准 规范 。 加 快 修订 出 台 充 电 接口 给 予 市 场 稳定 的 政策 预期 。 在 产业 发 展 初期 通过 中 央 基 建 
及 通信 协议 等 标准 ， 积 极 推进 充电 接口 互 操作 性 检测 、 充 ”投资 资金 给 予 适度 支持 。 对 向 电网 经 营 企业 直接 报 装 接 电 
电 服 务 平台 间 数 据 交 换 等 标准 的 制 修订 工作 ， 实 现 充 电 标 ”的 经 营 性 集中 式 充 换 电 设施 用 电 ， 执 行 大 工业 用 电价 格 ， 
准 统一 。 开 展 充电 设施 设置 场所 消防 等 安全 技术 措施 研究 ， ”2020 年 前 暂 免 收取 基本 电费 ; 其 他 充电 设施 按 其 所 在 场所 
及 时 制 修订 相关 标准 。 完 善 充 换 电 设备 、 电 动 汽车 电池 等 ” ”执行 分 类 目录 电价 。 允 许 充电 服务 企业 向 用 户 收 取 电 费 及 
产品 标准 ， 明 确 防 火 安全 要 求 。 制 定 无 线 充 电 等 新 型 充电  ” 服务 费 ， 对 不 同类 别 充 电 基 础 设施 ， 指 导 各 地 兼顾 投资 运 
技术 标准 。 完 善 充电 基础 设施 计量 、 计 费 、 结 算 等 运营 服 。” 营 主 体 合 理 收 益 与 用 户 使 用 经 济 性 等 ， 及 早出 台 充电 服 务 
务 管理 规范 ， 加 快 建立 充电 基础 设施 的 道路 交通 标志 体系 。 费 分 类 指导 价格 ， 并 在 总 结 各 地 经 验 基础 上 ， 逐 步 规范 充 
(十 一 ) 建设 充电 智能 服务 平台 。 大 力 推 进 “ 互 联网 蚂 服务 价格 机 制 。 
+ 充电 基础 设施 ”， 提 高 充电 服务 智能 化 水 平 ， 提 升 运营 效 (十 七 ) 拓宽 多 元 融资 渠道 。 各 地 要 有 效 整合 公交 、 出 
率 和 用 户 体验 ,促进 电动 汽车 与 智能 电网 间 能 量 和 信息 的 租车 场 站 以 及 社会 公共 停车 场 等 各 类 公共 资源 ， 通 过 PPP 
双向 互动 。 鼓 励 围 绕 用 户 需 求 ， 运 用 移动 互联 网 、 物 联网 、 ”等 方式 ， 为 社会 资本 参与 充电 基础 设施 建设 运营 创造 条 件 。 
大 数据 等 技术 ， 为 用 户 提 供 充 电导 航 、 状 态 查 询 、 充 电 预 。 鼓励 金融 机 构 在 商业 可 持续 原则 下 ， 创 新 金融 产品 和 保险 
约 、 费 用 结算 等 服务 ,拓展 平台 增值 业务 。 品种 ， 综 合 运用 风险 补偿 等 政策 ， 完 善 金融 服务 体系 。 推 
(十 二 ) 建立 互联 互通 促进 机 制 。 组 建国 家 电动 汽车 充 。 广 股 权 、 项 目 收益 权 、 特 许 经 营 权 等 质押 融资 方式 ， 加 快 
电 基 础 设施 促进 联盟 ， 配 合 有 关 政 府 部 门 严格 充电 设施 产 。 建立 包括 财政 出 资 和 社会 资本 投入 的 多 层次 担保 体系 ， 积 
品 准 入 管理 ， 开 展 充 电 设施 互 操作 性 的 检测 与 认证 。 构建 ” 极 推 动 设立 融资 担保 基金 ， 拓 宽 充 电 基础 设施 投资 运营 企 
充电 基础 设施 信息 服务 平台 ,统一 信息 交换 协议 ， 有 效 整 ” 业 与 设备 三 商 的 融资 渠道 。 鼓 励 利 用 社会 资本 设立 充电 漠 
区 
同 
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不 同 企业 和 不 同城 市 的 充电 服务 平台 信息 资源 ， 促 进 不 础 设施 发 展 专项 基金 ， 发 行 充电 基础 设施 企业 债券 ， 探 索 
充电 服务 平台 互联 互通 ， 为 制定 实施 财税 、 监 管 等 政策 。 利用 基本 养老 保险 基金 投资 支持 充电 基础 设施 建设 。 

提供 支撑 。 (十 八 ) 加 大 用 地 支持 力度 。 各 地 要 将 独立 占 地 的 集中 
(十 三 ) 做 好 配套 电网 接 入 服务 。 各 地 要 将 充电 基础 设 。 式 充 换 电 站 用 地 纳入 公用 设施 营业 网 点 用 地 范围 ， 按 照 加 
施 配套 电网 建设 与 改造 项 目 纳入 配 电网 专项 规划 ， 在 用 地 ” 油 加 气 站 用 地 供应 模式 ,根据 可 供应 国有 建设 用 地 情况 ， 
保障 、 廊 道 通行 等 方面 给 予 支持 。 电 网 企业 要 加 强 充电 基 优先 安排 土地 供应 。 供 应 新 建 项 目 用 地 需 配 建 充电 基础 设 
础 设施 配套 电网 建设 与 改造 ， 确 保 电力 供应 满足 充 换 电 设 。 施 的 ， 可 将 配 建 要 求 纳入 土地 供应 条 件 ， 允 许 土地 使 用 权 
施 运营 需求 ; 要 为 充电 基础 设施 接 入 电网 提供 便利 条 件 ， ”取得 人 与 其 他 市 场 主体 合作 ， 按 要 求 投资 建设 运营 充电 卉 
开辟 绿色 通道 ， 限 时 办 结 。 电 网 企业 负责 建设 、 运 行 和 维 ” 础 设施 。 藤 励 在 已 有 各 类 建筑 物 配 建 停 车 场 、 公 交 场 站 、 
护 充电 基础 设施 产权 分 界 点 至 电网 的 配套 接 网 工程 ， 不 得 ”社会 公共 停车 场 、 高 速 公 路 服务 区 等 场所 配 建 充 电 基础 设 
收取 接 网 费用 ， 相 应 资产 全 额 纳入 有 效 资产 ,成 本 据 实 计 ” 施 ， 地 方 政府 应 协调 有 关 单 位 在 用 地 方面 予以 支持 。 






















































































































































































































































































































































































8. 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





(十 九 ) 加 大 业主 委员 会 协调 力度 。 制 定 全 国 统一 的 私 


人 用 户 居住 地 充电 基础 设施 建设 管理 示范 文本 。 各 地 房 地 











推广 应 用 需要 ， 针 对 充 














产 行 政 主 管 部 门 、 街 道 办 事 处 和 居委会 要 按照 示范 文本 ， 
主动 加 强 对 业主 委员 会 的 指导 和 监督 ， 引 导 业 主 支 持 充 电 
基础 设施 建设 。 业 主 大 会 、 业 主 委员 会 应 依据 示范 文本 ， 















































基础 设施 发 



































充电 基础 设 








结合 自身 实际 ， 明 确 物 业 服 务 区 域内 建设 管理 


施 的 流程 。 


(二 十 ) 支持 关键 技术 研发 。 依 托 示 范 项 目 ， 积 极 探索 












































充电 基础 设施 与 智能 电网 、 分 布 式 可 再 生 能 源 、 智 能 交通 
融合 发 展 的 技术 方案 ， 加 强 检测 认证 、 安 全 防护 、 与 电网 












































双向 互动 、 电 池 梯 次 利用 、 无 人 值守 自助 式 服务 、 桩 群 协 











同 控制 等 关键 技术 研发 。 充 分 发 挥 企业 创 
快 推动 高 功率 密度 、 高 转换 效率 、 高 适 月 














移动 充电 等 新 型 充 换 电 技术 及 装备 研发 。 








(二 十 一 ) 明确 安全 管理 要 求 。 各 地 要 出 
施 安全 管理 体系 ,完善 有 关 制 度 和 标准 ， 加 大 对 用 户 私 拉 
电线 、 违 规 用 电 、 不 规范 建设 施工 等 行为 的 查处 力度 。 依 
法 依 规 对 充电 基础 设施 设置 场所 实施 消防 设计 审核 、 消 防 
验收 以 及 备案 抽查 ， 并 加 强 消防 监督 检查 。 行 业主 管 部 门 













































































新 主体 作用 ， 加 
月 性 、 无 线 充 电 、 








E 立 充电 基础 设 











“示范 城市 与 区 县 ”"、“ 城 

















展 的 重点 和 难点 ， 开 
设施 建设 与 运营 模式 试点 示范 。 建 立 “ 示 范 小 











际 快 充 示范 区 域 ”三 
P 要 充分 发 挥 现 有 公共 设施 
及， 加 强 政 企 合作 ， 创 新 城市 充电 基础 设施 建设 与 运 

















营 模式 ， 完 善 相 关 标 准 规范 与 配套 政策 ， 探 索 各 种 先进 适 








展 充 电 基 而 

区 与 单位 ”、 

级 示范 工程 体系 。 在 示范 项 
的 作 

有 充电 技术 ， 总 绪 形 成 可 复 旬 























布局 和 建设 动态 等 





央 、 可 推广 的 充 
展 经 验 ， 促 进 充 电 基础 设施 加 快 普及 。 
(二 十 四 ) 营造 良好 舆论 环境 。 各 有 关 部 























已 基础 设施 发 














闻 媒 体 要 通 









































基础 设施 发 











门 、 企 业 和 新 
展 政 策 、 规 划 

















的 宣传 ， 让 社会 各 界 全 面 了 解 充电 基础 设 


施 ， 吸 引 更 多 社会 资本 参与 充电 基础 设施 建设 运营 ， 同 时 加 


强 与 论 监督 ， 
等 行为 ， 形 成 














j 利 于 充电 基础 设施 发 
(二 十 五 ) 形成 合力 协同 推进 。 发 
































要 督促 充电 基础 设施 运营 使 用 的 单位 或 个 人 ， 加 强 对 充电 























会 同 工 中 
关 部 门 ， 














有 基础 设施 建设 、 损 害 消费 者 权益 














展 的 熏 论 氛围 。 
展 改 革 委 、 能 源 局 要 























上 和 信息 化 部 、 住 房 城乡 建设 部 、 国 土 资 源 部 等 














依托 节能 与 新 能 源 汽 寻 

















FE 产业 发 展 部 际 联席 会 议 制 
度 ， 加 强 部 门 协同 配合 ， 强 化 对 各 地 的 指导 与 监督 ， 及 时 
总 结 推广 成 功 经 验 和 有 效 做 法 ， 


EE 大 情况 及 























基础 设施 及 其 设置 场所 的 日 常 消防 安全 检查 及 管理 ， 及 时 





消除 安全 隐患 。 


五 、 做 好 组 织 实 施 








(二 十 二 ) 落实 地 方 主体 责任 。 各 地 要 切实 承担 起 统筹 



































E 进 充电 基础 设施 发 展 的 主体 责任 ， 将 充电 基础 设施 建设 


管理 作为 政府 专项 工作 。 建 立 由 发 展 改革 (能 源 ) 部 门 牵 




















头 、 相 关 部 门 紧密 配合 的 协同 推进 机 制 ， 明 确 职责 分 工 ， 


























完善 配套 政策 。2016 年 3 月 底 前 发 布 充电 基础 设施 专项 规 





划 ， 制 定 出 台 充电 基础 设施 建设 运营 管理 





织 实施 。 


(二 十 三 ) 加 大 示范 推广 力度 。 各 地 要 


结合 新 能 源 汽 





办 法 ， 并 抓 好 组 





TT 





吓人 台 by 
oHe 
监管 





从 规划 出 


保监会 要 通过 加 大 财政 支持 、3 
增强 社会 资本 信心 。 
公共 机 构 和 匡 
础 设施 。 其 他 相关 部 门 要 按照 各 





人 





、 促 进 互联 互通 、 
服务 监管 ; 住房 城乡 建设 部 、 国 
E 设 标准 、 
为 充电 基础 设施 建设 运营 创造 有 利 条 伯 
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化 金融 




















向 国务 院 报 








原 局 要 从 严格 标准 执行 、 理 顺价 格 机 制 、 加 强 供电 
会 资本 等 方面 加 快 完 善 充 电 
土 资源 部 、 公 安 部 要 分 别 








用 地 、 消 防 安全 和 交通 标志 等 方面 

















F; 财政 部 、 银 监 会 、 
服务 与 保障 等 方式 ， 









































国资 委 要 分 别 指导 政府 机 关 、 
E 在 内 部 停车 场 建设 充电 者 











自 职 责 分 工 ， 











国务 院 























做 好 协同 配 


办 公 打 


2015 年 9 月 29 日 
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国家 发 展 改 革 委 、 国 家 外 
发 展 的 # 


E 源 局 关于 促进 智能 电网 


巨 已 二 
目 导 意见 


发 改 运 行 [2015] 1518 号 





北京 市 、 河 北 省 、 江 西 省 、 河 南 省 、 陕 西 省 、 西 藏 自治 区 
发 展 改革 委 ， 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 经 信 委 ( 工 信 委 、 工 
信 厅 ) 、 能 源 局 ， 中 国电 力 企业 联合 会 ， 国 家 电网 公司 、 中 
国 南方 电网 有 限 责任 公司 : 

智能 电网 是 在 传统 电力 系统 基础 上 ， 通 过 集成 新 能 源 、 
新 材料 、 新 设备 和 先进 传 感 技 术 、 信 息 技 术 、 控 制 技术 、 














































































































同时 ， 加 强 发 展 智能 配 电网 ， 鼓 励 分 布 式 电源 和 微 网 建设 ， 
促进 能 源 就 地 消 纳 。 
坚持 市 场 化 。 充 分 发 挥 市 场 在 资源 配置 中 的 决定 性 作 
]， 探 索 运营 模式 创新 ， 鼓 励 社会 资本 进入 ， 激 发 市 场 活 

pa 
坚持 因地制宜 。 各 地 要 综合 考虑 经 济 发 展 水 平 、 能 源 
智 






























































储 能 技术 等 新 技术 ,形成 的 新 一 代 电 力 系统 ， 具 有 高 度 信 
息 化 、 自 动 化 、 互 动 化 等 特征 ， 可 以 更 好 地 实现 电网 安全 、 
可 靠 、 经 济 、 高 效 运行 。 发 展 智能 电网 是 实现 我 国 能 源 生 
产 、 消 费 、 技 术 和 体制 革命 的 重要 手段 ， 是 发 展 能 源 互联 
网 的 重要 基础 。 为 促进 智能 电网 发 展 ， 现 提出 以 下 指导 意 
见 。 




























































































一 、 发 展 智能 电网 的 重要 意义 


发 展 智 能 电网 ， 有 利于 进一步 提高 电网 接纳 和 优化 配 
置 多 种 能 源 的 能 力 ， 实 现 能 源 生 产 和 消费 的 综合 调配 ; 有 
利于 推动 清洁 能 源 、 分 布 式 能 源 的 科学 利用 ， 从 而 全 面 构 
建安 全 、 高 效 、 清 洁 的 现代 能 源 保障 体系 ; 有 利于 支撑 新 
型 工业 化 和 新 型 城镇 化 建设 ， 提 高 民生 服务 水 平 ; 有 利于 
带动 上 下 游 产 业 转型 升级 ， 实 现 我 国 能 源 科 技 和 装备 水 平 
的 全 面 提升 。 


二 、 总 体 要 求 


(一 ) 指导 思想 
坚持 统筹 规划 、 因 地 制 宜 、 先 进 高 效 、 清 洁 环保 、 开 
放 互 动 、 服 务 民生 等 基本 原则 ， 深 入 贯彻 落实 国家 关于 实 
现 能 源 革 命 和 建设 生态 文明 的 战略 部 署 ， 加 强 顶 层 设计 和 
统筹 协调 ; 推广 应 用 新 技术 、 新 设备 和 新 材料 ， 全 面 提升 
电力 系统 的 智能 化 水 平 ; 全 面体 现 节能 减 排 和 环保 要 求 ， 
促进 集中 与 分 散 的 清洁 能 源 开发 消 纳 ; 与 智慧 城市 发 展 相 
适应 ,构建 友好 开放 的 综合 服务 平台 ， 充 分 发 挥 智能 电网 
在 现代 能 源 体系 中 的 关键 作用 。 发 挥 智能 电网 的 科技 创新 
和 产业 培育 作用 ， 鼓 励 商 业 模式 创新 ， 培 育 新 的 经 济 增长 
NC 
(二 ) 基本 原则 
坚持 统筹 规划 。 编 制 智能 电网 战略 规划 ， 发 挥 电力 企 
、 装 备 制造 企业 、 用 户 等 市 场 主体 的 积极 性 ， 在 合作 共 
基础 上 合力 推动 智能 电网 发 展 。 
坚持 集散 并 重 。 客 观 认识 我 国 国情 和 能 源 资源 赋 存 与 


























































































































































































































































































































消费 逆向 分 布 的 实际 ， 在 进一步 发 挥 电网 在 更 大 范围 优化 
配置 能 源 资源 作用 的 同时 ， 提 高 输电 网 智能 化 水 平 。 与 此 














资源 赋 存 、 基 础 条 件 等 差异 ， 结 合 本 地 实际 ， 推 进 本 地 智 
能 电网 发 展 。 

(三 ) 发 展 目标 

到 2020 年 ， 初 步 建成 安全 可 牧 、 开 放 兼 容 、 双 向 互 
动 、 高 效 经 济 、 清 洁 环 保 的 智能 电网 体系 ,满足 电源 开发 
和 用 户 需 求 ， 全 面 支 撑 现 代 能 源 体 系 建设 ， 推 动 我 国 能 源 
生产 和 消费 革命 ; 带动 战略 性 新 兴 产 业 发 展 ， 形 成 有 国际 
竞争 力 的 智能 电网 装备 体系 。 

实现 清洁 能 源 的 充分 消 纳 。 构 建安 全 高 效 的 远 距 离 输 
电网 和 可 靠 灵 活 的 主动 配 电网 ， 实 现 水 能 、 风 能 、 太 阳 能 
等 各 种 清洁 能 源 的 充分 利用 ; 加 快 微 电 网 建设 ， 推 动 分 布 
式 光伏 、 微 燃 机 及 余热 余 压 等 多 种 分 布 式 电源 的 广泛 接 入 
和 有 效 互 动 ， 实 现 能 源 资 源 优化 配置 和 能 源 结构 调整 。 

提升 输 配 电网 络 的 柔性 控制 能 力 。 提 高 交 直 流 混 联 电 
网 智能 调控 、 经 济 运行 、 安 全 防御 能 力 ， 示 范 应 用 大 规模 
储 能 系统 及 柔性 直流 输电 工程 ， 显 著 增强 电网 在 高 比例 清 
洁 能 源 及 多 元 负荷 接 入 条 件 下 的 运行 安全 性 、 控 制 灵 活性 、 
调控 精确 性 、 供 电 稳 定性 ， 有 效 抵御 各 类 严重 故障 ,供电 
可 靠 率 处 于 全 球 先进 水 平 

满足 并 引导 用 户 多 元 化 负荷 需求 。 建 立 并 推广 供需 互 
动用 电 系统 ， 实 施 需求 侧 管 理 ， 引 导 用 户 能 源 消 费 新 观念 ， 
实现 电力 节约 和 移 峰 填 谷 ;适应 分 布 式 电源 、 电 动 汽 车 、 
储 能 等 多 元 化 负荷 接 入 需求 ， 打 造 清洁 、 安 全 、 便 捷 、 
序 的 互动 用 电 服务 平台 。 


三 、 主 要 任务 


(一 ) 建立 健全 网 源 协调 发 展 和 运营 机 制 ， 全 面 提升 电 
源 侧 智能 化 水 平 

加 强 传统 能 源 和 新 能 源 发 电 的 厂 站 级 智能 化 建设 ， 开 
展 常规 电源 的 参数 实测 ， 提 升 电 源 侧 的 可 观 性 和 可 控 性 ， 
实现 电源 与 电网 信息 的 高 效 互通 ， 进 一 步 提 升 各 类 电源 的 
调控 能 力 和 网 源 协调 发 展 水 平 ; 优化 电源 结构 ， 引 导电 源 
主动 参与 调 峰 调频 等 辅助 服务 ， 建 立 相 应 运营 补偿 机 制 。 

(二 ) 增强 服务 和 技术 支撑 ， 积 极 接纳 新 能 源 

推广 新 能 源 发 电功率 预测 及 调度 运行 控制 技术 ; 推广 
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分 布 式 能 源 、 储 能 系统 与 电网 协调 优化 运行 技术 ， 平 抑 新 
能 源 波动 性 ; 开展 柔性 直流 输电 技术 试点 ， 创 新 可 再 生 能 
源 电力 送出 方式 ; 推广 具有 即 插 即 用 、 友 好 并 网 特点 的 并 
网 设备 ,满足 新 能 源 、 分 布 式 电源 广泛 接 入 要 求 。 加 强 新 
能 源 优化 调度 与 评价 管理 ， 提 高 新 能 源 电 站 试验 检测 与 安 
全 运行 能 力 ; 鼓励 在 集中 式 风 电场 、 光 伏 电 站 配置 一 定 比 

















































































































全 建设 ,支持 需求 侧 管 理 预测 分 析 决 策 、 信 息 发 布 、 双 向 
调度 技术 研究 应 用 ; 探索 灵活 多 样 的 市 场 化 交易 模式 ， 建 
并 健全 需求 响应 工作 机 制 和 交易 规则 ， 鼓 励 用 户 参 与 需求 
响应 ， 实 现 与 电网 协调 互动 。 

(七 ) 推动 多 领域 电能 替代 ， 有 效 落实 节能 减 排 

推广 低压 变频 、 绿 色 照 明 、 企 业 配 电网 管理 等 成 熟 电 


















































例 储 能 系统 ， 鼓 励 因 地 制 宜 开展 基于 灵活 电价 的 商业 模式 
示范 ; 健全 广 域 分 布 式 电 源 运 营 管理 体系 ， 完 善 分 布 式 电 
源 调度 运行 管理 模式 ; 在 海岛 、 山 区 等 侦 远 区 域 ， 积 极 豆 












































能 蔡 代 和 节能 技术 ;推广 电动 汽车 有 序 充电 、V2C ( Vehi- 
cle-to-Grid) 及 充 放 储 一 体 化 运营 技术 。 加 快 建设 电动 汽车 
智能 充电 服务 网 络 ; 建设 车 网 融合 模式 下 电动 汽车 充 放 电 





























励 发 展 分 布 式 能 源 和 微 电 网 ， 解 决 无 电 、 缺 电 地 区 的 供电 
保障 问题 。 
(三 ) 加 强 能 源 互 联 ， 促 进 多 种 能 源 优化 互补 











智能 互动 综合 示范 工程 ; 茧 励 动力 电池 梯次 利用 示范 应 用 。 
鼓励 在 新 能 源 富 集 地 区 开展 大 型 电 采 暖 蔡 代 燃 煤 锅炉 、 大 
型 蓄冷 ( 热 )、 集 中 供 冷 〈 热 ) 站 示范 工程 ; 推广 港口 岩 















































鼓励 在 可 再 生 能 源 富 集 地 区 推进 风能 、 光 伏 、 储 能 优 
化 协调 运行 ; 鼓励 在 集中 供 热 地 区 开展 清洁 能 源 与 可 控 负 
从 协调 运行 、 能 源 互 联网 示范 工程 ; 鼓励 在 城市 工业 园区 
(商业 园区 ) 等 区 域 ， 开 展 能 源 综合 利用 工程 示范 ， 以 光伏 
发 电 、 燃 气 冷 热电 三 联 供 系 统 为 基础 ， 应 用 储 能 、 热 泵 等 
技术 ,构建 多 种 能 源 综合 利用 体系 。 加 快 源 - 网 - 荷 感知 
及 协调 控制 、 能 源 与 信息 基础 设施 一 体 化 设备 、 分 布 式 能 
源 管理 等 关键 技术 研发 。 完 善 煤 、 电 、 油 、 气 领域 信息 资 
源 共 享 机 制 ， 支 持 水 、 气 、 电 集 采 集 抄 ， 建 设 跨行 业 能 
运行 动态 数据 集成 平台 ,鼓励 能 源 与 信息 基础 设施 共享 复 
用 。 

(四 ) 构建 安全 高 效 的 信息 通信 支撑 平台 

充分 利用 信息 通信 技术 ， 构 建 一 体 化 信息 通信 系统 和 
适用 于 海量 数据 的 计算 分 析 和 决策 平台 ， 整 合 智能 电网 数 
据 资源 ， 控 掘 信息 和 数据 资源 价值 ， 全 面 提 升 电力 系统 信 
息 处 理 和 智能 决策 能 力 ， 为 各 类 能 源 接 入 、 调 度 运 行 、 用 
户 服务 和 经 营 管理 提供 支撑 。 在 统一 的 技术 架构 、 标 准 规 
范 和 安全 防护 的 基础 上 ， 建 设 覆 盖 规 划 、 建 设 、 运 行 、 检 
修 、 服 务 等 各 领域 信息 应 用 系统 。 

(五 ) 提高 电网 智能 化 水 平 ， 确 保 电 网 安全 、 可 靠 、 经 
济 运行 

探索 新 型 材料 在 输 变 电 设备 中 的 应 用 ， 推 广 建设 智能 
变电站 ， 合 理 部 署 灵活 交流 、 和 柔性 直流 输电 等 设施 ， 提 高 
动态 输电 能 力 和 系统 运行 灵活 性 ; 推广 应 用 输 变 电 设备 状 
态 诊断 、 智 能 巡 检 技术 ; 建立 电网 对 冰 灾 、 山 火 、 雷 电 、 
台风 等 自然 灾害 的 自动 识别 、 应 急 、 防 御 和 恢复 系统 ; 建 
立 适应 交 直 流 混 联 电网 、 高 比例 清洁 能 源 、 源 -网 - 荷 协 调 互 
















































































































































































































































































EE 、 热 泵 、 家 庭 电 气 化 等 电能 蔡 代 项 目 。 

( 八 ) 满足 多 元 化 民生 用 电 ， 支 撑 新 型 城镇 化 建设 

建设 低 碳 、 环 保 、 便 捷 的 以 用 电信 息 采 集 、 需 求 响应 、 
分 布 式 电源 、 储 能 、 电 动 汽 车 有 序 充 电 、 智 能 家 居 为 特征 
的 智能 小 区 、 智 能 楼 宇 、 智 能 园区 ; 探索 光伏 发 电 等 在 新 
型 城镇 化 和 农业 现代 化 建设 中 的 应 用 ,推动 用户 侧 储 能 应 
用 试点 ; 建立 面向 智慧 城市 的 智慧 能 源 综 合体 系 ， 建 设 智 
外 电网 综合 能 量 信息 管理 平台 ， 文 撑 我 国 新 城镇 新 能 源 新 
生活 建设 行动 计划 。 

( 九 ) 加 快 关键 技术 装备 研发 应 用 ， 促 进 上 下 游 产 业 健 
康 发 展 

配合 “互联 网 + ”智慧 能 源 行动 计划 ， 加 强 移动 互联 
网 、 云 计算 、 大 数据 和 物 联 网 等 技术 在 智能 电网 中 的 融合 
应 用 ; 加 快 灵 活 交流 输电 、 和 柔性 直流 输电 等 核心 设备 的 国 
产 化 ; 加 紧 研 制 和 开发 高 比例 可 再 生 能 源 电网 运行 控制 技 
术 、 主 动 配 电网 技术 、 能 源 综合 利用 系统 、 储 能 管理 控制 
系统 和 智能 电网 大 数据 应 用 技术 等 ， 实 现 智能 电网 关键 技 
术 突破 ， 促 进 智 能 电网 上 下 游 产 业 链 健康 快速 发 展 。 

(十 ) 完善 标准 体系 ， 加 快 智能 电网 标准 国际 化 

加 快 建立 系统 、 完 善 、 开 放 的 智能 电网 技术 标准 体系 ， 
加 强国 内 标准 推广 应 用 力度 ; 加 强 智能 电网 标准 国际 合作 ， 
支持 和 鼓励 企业 、 科 研 院 所 积极 参与 国际 行业 组 织 的 标准 
化 制定 工作 ， 加 快 推动 国家 智能 电网 标准 国际 化 。 


四 、 保 障 措施 


(一 ) 加 强 组 织 协 调 ， 统 筹 推动 智能 电网 发 展 
一 是 建立 组 织 协调 机 制 。 加 强 政 府 部 门 间 协调 ， 研 究 























































































































站 到 


































































































































































































动 的 智能 调度 及 安全 防御 系统 。 根 据 不 同 地 区 配 电 网 发 民 
的 差异 化 需求 ， 部 署 配 电 自 动 化 系统 ， 鼓 励 发 展 配 网 柔性 
化 、 智 能 测控 等 主动 配 电网 技术 ,满足 分 布 式 能 源 的 大 规 





























落实 支持 智能 电网 发 展 的 财税 、 科 技 、 人 才 等 扶持 政策 ， 
加 强国 际 交 流 与 合作 ， 推 动 智能 电网 技术 、 标 准 和 装备 走 
出 去 。 二 是 建立 科技 创新 机 制 。 充 分 发 挥 政府 、 企 业 和 高 
































模 接 人 需求 。 鼓 励 云 计算 、 大 数据 、 物 联网 、 移 动 互联 网 、 
骨干 光纤 传送 网 、 能 源 路 由 器 等 信息 通信 技术 在 电力 系统 
的 应 用 支撑 ,建立 开放 、 泛 在 、 智 能 、 互 动 、 可 信 的 电力 
信息 通信 网 络 。 鼓 励 交 直流 混合 配 用 电 技 术 研 究 与 试点 应 
用 ,探索 配 电 网 发 展 新 模式 。 

(六 ) 强化 电力 需求 侧 管理 ， 引 导 和 服务 用 户 互动 








































































































校 科研 机 构 的 作用 ， 加 强 顶 层 设 计 ， 建 立 开 放 共 享 的 智能 
电网 科技 创新 体系 。 

(二 ) 加 大 投资 支持 力度 ， 完 善 电 价 机 制 

一 是 加 大 投资 支持 力度 。 加 大 国有 资本 预算 支持 力度 ; 
研究 设立 智能 电网 中 央 预 算 内 投资 专项 ， 支 持 储 能 、 智 能 
3 电 、 能 源 互 联网 等 重点 领域 示范 项 目 。 二 是 促进 形成 多 










































































推广 智能 计量 技术 应 用 ， 完 善 多 元 化 计量 模式 和 互动 
功能 ; 推广 区 域 性 自动 需求 响应 系统 、 智 能 小 区 、 智 能 园 
区 以 及 虚拟 电厂 定制 化 工程 方案 ; 加 快 电力 需求 侧 管 理 平 





















































元 化 投 融 资 体 制 。 鼓 励 金融 机 构 拓 展 适合 智能 电网 发 展 的 
融资 方式 和 配套 金融 服务 ， 支 持 智 能 电网 相关 企业 通过 发 
行 企业 债 等 多 种 手段 拓展 融资 渠道 。 鼓 励 并 引进 推广 智能 





























第 一 篇 政策 法 规 11， 














bunt 




















电网 新 技术 、 新 产品 ， 从 成 果 转 化 的 效益 中 提出 一 定 份额 电网 商业 模式 创新 。 探 索 互联 网 与 能 源 领 域 结合 的 模式 和 
月 于 技术 创新 的 再 投入 。 三 是 鼓励 探索 灵活 电价 机 制 。 结 路径， 鼓励 将 用 户主 导 、 线 上 线 下 结合 、 平 台 化 思维 、 大 
不 同 地 区 智能 电网 综合 示范 项 目 ， 提 供 能 反映 成 本 和 供 数据 等 互联 网 理念 与 智能 电网 增值 服务 结合 。 依 托 示范 工 
关系 的 电价 信号 ， 引 导 用 电 方 、 供 电 方 及 第 三 方 主动 参 。 程 开展 电动 汽车 智能 充电 服务 、 可 再 生 能 源 发 电 与 储 能 
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与 电力 需求 侧 管理 。 在 电力 价格 市 场 化 之 前 ， 鼓 励 探索 完 ”调运 行 、 智 能 用 电 一 站 式 服务 、 虚 拟 电 厂 等 重点 领域 的 商 
善 峰 谷 电价 等 电价 政策 ， 支 持 储 能 产业 发 展 。 业 模 式 创 新 。 
(三 ) 营造 产业 发 展 环境 ， 鼓 励 商 业 模 式 创 新 
一 是 建立 产业 联盟 推动 市 场 化 发 展 。 发 挥 政府 桥梁 纽 国家 发 展 改革 委 
带 作 用 ,支持 建立 产业 联盟 ,促进 形成 统一 规范 的 技术 和 国家 能 源 局 
产品 标准 ， 构 建 多 方 共 说 的 市 场 运作 模式 。 二 是 鼓励 智能 2015 年 7 月 6 日 








“ 12. 中 国电 源 行 业 年 鉴 


2016 





国家 发 展 改 革 委 《电动 汽车 充电 基础 设施 发 展 指南 
(2015 ~ 2020 年 )》 


一 一 一 


ll 


~ 





续 攀 升 。 
车 尾气 排 


大 力 发 
放 ， 对 


展 电 动 汽车 ， 
保障 能 源 安 全 














日 
随 着 我 国 经 济 社会 发 展 水 平 不 断 提高 ， 汽 车 保有 量 持 
能 够 加 快 燃 油 蔡 代 ， 减 少 汽 








、 促 进 节 能 减 排 、 防 治 大 气 














污染 、 推 动 我 国 从 汽车 大 国 迈 向 汽车 强国 具有 重要 意义 。 





























充电 基础 设施 主要 包括 各 类 集中 式 充 换 
的 充电 基础 设施 体系 是 电动 汽车 普及 的 重要 
进一步 大 力 推进 充电 基础 设施 建设 ， 
































充电 桩 ， 完 善 
保障 。 




















电站 和 分 散 式 























是 当前 加 快 电 

















动 汽车 推广 应 用 的 紧迫 任务 ， 也 是 推进 能 源 消费 革命 的 一 





项 重要 战略 举措 。 





门 抓紧 制定 配套 支持 政策 , 已 出 台 充 电价 格 、 财 政 奖励 等 





文件 ， 其 他 政策 将 加 











fi 续 发 布 。 一 些 省 市 地 方 政府 也 相继 出 


台 了 充电 基础 设施 财政 补贴 、 充 电 服务 指导 价格 等 配套 文 


持 政策 。 


三 、 问 题 挑 战 


充电 基础 设施 在 国 


市 规划 、 建 设 用 








内 外 均 处 于 起 步 阶 





段 ， 由 于 涉及 城 











件 s 























动 汽车 及 





























尚 处 于 发 展 初 


蒜 爷 


地 、 建 筑 物 及 配 电网 改造 、 居 住地 安装 条 
投资 运营 模式 等 方面 ， 利 益 主体 多 ， 推 进 难度 大 。 

技术 的 不 确定 性 大 。 电 动 汽 车 产业 
期 ， 动 力 电池 及 充电 等 关键 技术 发 























展 日 新 月 














为 落实 国务 院 关 于 加 快 新 














署 ， 根 据 《 节 能 与 新 能 源 汽车 产业 发 



































能 源 汽 车 推广 应 用 的 战略 部 
展 规划 (2012 ~ 2020 












































年 )》( 国 发 (2012] 22 号 ) ， 特 制定 本 指南 ， 期 限 为 2015 
~2020 年 。 

二 、 发 展 基础 

“十 二 五 ”以 来 ,我 国 充电 基础 设施 发 展 取得 了 突破 ， 
积累 了 经 验 ， 为 下 一 步 发 展 葛 定 了 基础 。 

设施 建设 稳步 推进 。 为 落实 国家 新 能 源 汽车 示范 推广 
应 用 工作 有 关 要 求 ， 各 级 政府 和 相关 企业 积极 开展 充电 基 























， 地 方 国 企 、 民 营 企 业 
电 基础 设施 的 建设 。 截 至 2014 




















780 座 ， 交 直流 充电 桩 3. 1 万 个 ， 为 超过 12 万 辆 电动 汽车 


提供 充 换 电 服务 。 








出 设施 建设 。 建 设 主体 呈现 多 元 化 发 展 态 势 ， 除 部 分 大 型 


、 外 资 企 业 也 逐步 参与 到 充 
年 底 ， 全 国共 建成 充 换 电 站 








充电 网 络 逐 步 形 成 。 结 合 新 能 源 汽车 示范 推广 ， 在 深 











圳 、 杭 州 、 合 











肥 等 地 已 建成 较 大 规模 的 城市 充电 服务 网 络 ， 


在 苏 沪 杭 地 区 已 初步 建成 城 际 充电 服务 网 络 ， 在 京 沪 、 京 


港澳 、 青 银 等 高 速 公 路 沿线 已 基本 建成 省 际 充 
技术 水 平 不 断 提高 。 交 直流 充电 桩 、 双 向 充 放 


电池 快速 更 换 系统 等 设备 已 实 


























包 服 务 网 络 。 
电机 、 
现 国产 化 ， 无 线 充 电 、 移 动 

































































充电 等 新 型 充电 技术 已 开 
计量 、 计 费 及 保护 等 技术 日 趋 
化 和 自动 化 水 平 不 断 提高 ; 充 





展 试 点 运营 ; 充 


























有 基础 设施 监控 、 
成 熟 ; 充电 基础 设施 的 信息 
基础 设施 与 新 能 源 、 智 能 















































标准 体系 逐步 完善 。 我 国 
































电 接 口 、 换 








定 中 的 影响 力 逐 步 增 强 。 

支持 政策 陆续 出 台 。 国 
政策 支持 力度 ， 印 发 了 《国务 
车 推 






































电网 及 智能 交通 等 技术 融合 已 开展 试点 应 用 。 


准 体系 ， 包括 术语 、 动 力 电池 箱 、 充 
有 系统 及 设备 、 充 / 换 电站 及 服务 网 络 、 建 设 与 
运行 、 附 加 设备 等 8 个 部 分 ， 约 60 项 标准 ， 在 国际 标准 制 

















已 基本 建立 充电 基础 设施 标 
已 系统 及 设备 、 充 换 


























家 不 断 加 大 对 充电 基础 设施 的 











院 办 公 厅 关于 加 快 新 能 源 汽 











广 应 用 的 指导 意见 》( 国 办 发 (2014] 35 号 ) ， 有 关 部 








异 ， 不 同 技术 方案 对 





应 的 充电 需求 存在 较 大 差异 ， 增 加 了 


充电 基础 设施 建设 与 管理 的 难度 ， 加 大 了 投资 运营 风险 ， 
影响 了 社会 资本 参与 的 积极 性 。 


充电 基础 设施 与 
展 过 程 中 ， 普 遍 存 在 注重 车 而 不 注重 充电 基础 设施 的 
问题 ， 有 车 无 柱 、 有 桩 无 车 现象 并 存 。 一 方面 ， 部 分 地 区 





业 发 














电动 汽车 发 











罗 不 协调 。 在 电动 汽车 产 
































BE 动 汽 车 增长 较 快 ， 














但 充电 者 











础 设施 建设 规模 不 足 ; 另 一 


























方面 ， 由 于 用 户 对 
忆 ， 使 得 电动 汽车 增长 总 体 1 
设施 建设 布局 不 合理 ， 以 及 设 衣 











电动 汽 车 接受 度 不 高 以 及 地 方 保护 等 原 




















充电 基础 设施 利 


用 率 较 低 。 





充电 基础 设施 建设 难度 较 大 。 充 电 基 础 设施 建 


氏 于 预 
在 通 





期 ， 加 上 部 分 充电 基础 


| 性 较 差 等 问题 ,造成 


























设 需 要 





规划 、 用 地 、 电 力 等 多 项 前 提 条 件 ， 在 实施 过 程 中 涉及 多 





个 主管 部 门 和 相关 企业 。 在 社会 停车 场所 建设 充 
的 利益 主体 ， 协 调 难 度 大 。 在 私人 乘 用 


施 ， 





面 对 众多 分 散 E 




















已 基础 设 

















车 领域 ， 大 量 停 寻 











具备 安装 条 件 的 月 


企业 不 配合 的 现象 。 此 外 ， 旧 








FE 位 不 固定 的 用 户 不 具备 安装 条 件 ; 对 于 
月 户 ， 存 在 业主 委员 会 不 支持 和 物业 服务 
日 于 充电 基础 设施 还 涉及 公共 

















电网 、 用 户 侧 电力 设施 、 道 路 管线 等 改造 ， 也 增加 了 建设 





难度 。 








充电 服务 的 成 熟 商 业 模 式 尚 未 形成 。 在 部 分 城市 的 公 


交 、 出 租 等 特定 领域 , 通过 实行 





电 服务 费 等 措施 ， 
备 大 范围 推广 应 月 
务 领域 ， 








2 


业 普遍 亏损 。 


设施 利用 率 低 、 价 格 机 


商业 模式 探索 ] 





目的 条 件 。 在 面向 社会 公众 的 公共 充电 服 
商业 模式 探索 处 于 起 步 阶 段 ， 


然 油 对 价 、 


取得 一 定 进 


条 谷 电 价 、 充 
展 ， 但 仍 不 具 





























由 于 电动 汽车 数量 











充电 基础 设施 标准 规范 体系 有 待 完 善 。 充 电 基 础 设施 
设备 接口 、 通 信 协 议 等 技术 标准 吸 需 完善 。 已 颁布 的 部 分 
技术 标准 未 严格 执行 ， 造 成 不 同 品牌 的 
商 的 充电 基础 设施 不 于 
础 设施 相关 工程 建设 标准 











出 不 健全 等 原因 ， 充 电 服务 企 


















































电动 汽车 与 不 同 ) 

















待 进 





容 ， 充 电 便利 性 大 大 下 降 。 充 电 直 
































步 完 善 。 充 电 基 础 设施 



































与 充 




















电 服务 平台 的 通信 协议 、 结 算 体系 等 标准 不 统一 ， 充 


第 一 篇 


政策 法 规 


. 13 . 











政策 
与 






































电 服务 平台 的 服务 能 力 和 质量 未 能 满足 
持 政 策 仍 需 加 强 。 部 分 地 方 政 府 对 充电 晶 
视 程 度 不 够 ,缺少 配套 支持 政策 ， 在 城市 建设 及 相关 规划 
中 对 充电 基础 设施 考虑 不 足 ， 对 充 
j 待 进一步 明确 和 细 化 ， 充 
电动 汽车 支持 政策 不 匹配 ， 对 社会 资本 吸引 力 不 足 ， 对 
居民 区 、 社 会 停车 场 等 安装 困难 的 场所 协调 推动 不 够 。 








和 户 需 求 。 配 套 支 
础 设施 发 展 的 重 






































电 基 础 设施 的 长 期 用 地 
基础 设施 财税 支持 政策 





























四 、 需 求 预测 






























































因地制宜 、 
展 阶 段 和 应 用 特点 ， 


分 类 实施 、 经 济 
紧密 








充电 需求 
学 把 握 发 





成 本 ， 








， 遵 循 “市 场 主导 、| 
展 节 奏 ， 分 类 
等 公共 资源 整合 力度 ， 合 理 布局 充 
节约 土地 资源 。 
统一 标准 、 规 范 建设 、 通 用 开放 。 坚 持 按照 
建设 充电 基础 设施 ， 加 快 完善 充 换 电 标准 体系 ， 为 




















济 
结 
羽 


决 慢 互 济 ”的 技术 导向 ， 科 








合理 。 根 据 各 地 区 电动 汽 
全 


不 同 领 域 、 不 同 层次 的 





9 序 实施 ， 加 大 交通 、 市 政 、 













































































BE 力 





电 基 础 设施 ， 降 低 建 设 


国家 标准 


“车 行 





天 下 ”提供 有 力 保障 。 规 范 充电 基础 设施 建设 运营 ， 理 顺 























































































































根据 我 国 在 公交 、 出 租 、 环 卫 与 物流 等 专用 车 、 公 务 。” 管理 流程 ， 健 全 管理 机 制 。 实 现 充 电 服务 平台 之 间 的 互联 
与 私人 乘 用 车 等 领域 的 汽车 增长 趋势 ， 结 合 国家 新 能 源 汽 。 互通 ,提高 充电 服务 的 通用 性 和 开放 性 。 
车 推广 应 用 相关 政策 要 求 和 规划 目标 ， 经 测算 ， 到 2020 年 创新 思路 、 市 场 主导 、 示 范 引 领 。 辟 励 地 方 政 府 与 企 
全 国电 动 汽车 保有 量 将 超过 500 万 辆 ， 其 中 电动 公交 车 超 。” 业 发 挥 创新 主体 作用 ， 持 续 开 展 充 电 基 础 设施 建设 与 运营 
过 20 万 辆 ,电动 出 租车 超过 30 万 辆 ， 电 动 环卫 、 物 流 等 ”模式 创新 。 加 快 完 善政 策 环 境 ， 发 挥 市 场 主导 作用 ， 鼓 励 
专用 车 超过 20 万 辆 ， 电 动 公务 与 私人 乘 用 车 超过 430 万 ”引导 社会 资本 参与 ， 激 发 市 场 活力 。 加 强 示范 推广 ， 为 充 


辆 。 





根据 各 应 用 领域 电动 汽车 对 充电 基础 设施 的 配置 要 求 ， 


经 分 类 测算 ，2015 











年 到 2020 年 需要 新 建 公 交 车 充 换 电站 





3848 座 ， 出 租车 充 换 电 站 2462 座 ， 环 卫 、 物 流 等 专用 车 充 








电站 2438 座 ， 
城市 公共 充电 站 23 
际 快 充 站 842 座 。 

















在 北京 、 天 津 、 


公务 车 与 私家 车 用 户 专 用 充电 桩 430 万 个 ， 


























97 座 ， 分 散 式 公共 充电 桩 50 万 个 ， 城 





河北 、 辽 宁 、 山 东 、 上 海 、 江 苏 、 浙 








江 、 安 徽 、 福 建 、) 
雾 儿 治理 任务 较 重 ， 











东 、 海 南 等 电动 汽车 发 展 基础 较 好 ， 
应 用 条 件 较 优 越 的 加 快 发 展 地 区 ， 预 


























计 到 2020 年 ， 推 ) 























电动 汽车 规模 将 达到 266 万 辆 ， 需 要 新 








建 充 换 电 站 7400 座 ， 充 电 桩 250 万 个 。 
在 山西 、 内 上 蒙古、 吉林 、 黑 龙 江 、 江 西 、 河 南 、 湖 北 、 





湖南 、 重 庆 、 四 川 、 


地 区 ， 预 计 到 2020 


辆 ， 需 要 新 建 充 换 电 站 4300 座 ， 充 














贵州 、 云 南 、 陕 西 、 甘 肃 等 示范 推广 
年 ， 推广 电动 汽车 规模 将 达到 223 万 
电 桩 220 万 个 。 












































在 广西 、 西 藏 、 


青海 、 宁 夏 、 新 疆 等 尚未 被 纳入 国家 











新 能 源 汽 车 推广 应 
年 ,于 





























用 范围 的 积极 促进 地 区 ， 预 计 到 2020 














E 广 电动 汽车 规模 将 达到 11 万 辆 ， 需 要 新 建 充 换 电站 





400 座 ， 充 电 桩 10 万 个 。 


五 、 指 导 思 想 与 原则 





一 ) 指导 思想 








全 面 贯彻 国家 
全 


新 能 源 汽车 发 展 战略 部 署 ， 加 强 规划 指 








导 ， 因 地 分 类 实施 ; 完善 标准 体系 ， 强 化 政策 引领 ; 鼓励 














社会 参与 ， 创 新 发 





建 高 效 开放 、 与 电动 汽车 发 
保障 和 促进 电动 汽车 产业 健 








(二 ) 基本 原由 


整体 谋划 、 系 统 推 
的 顶层 设计 ， 将 充电 基础 设施 放 在 更 加 重要 的 位 


设施 发 展 








展 模式 ， 发 挥 市 场 作 用 ; 系统 科学 地 构 
展 相 适应 的 充电 基础 设施 体系 ， 
康 快 速 发 展 。 


















































适度 超前 。 加 强 我 





国 充电 基础 





进 、 























置 ， 从 发 
































系统 






































与 相关 企业 各 司 其 职 、 各 尽 所 能 、 
进 机 制 ， 按 照 “ 桩 站 先行 ”的 原则 ， 适 度 超前 建设 ， 
推进 充电 基础 设施 科学 发 


展 全 局 的 高 度 进行 整体 统筹 。 建 立 政府 有 关 部 门 








群策群力 、 合 作 共 赢 的 





展 。 








电 晶 














基础 设施 发 


展 的 主 








础 设施 发 展 探索 新 途径 ， 积 
加 强 领 导 、 协 同 推动 、 加 快 发 展 。 落 实地 方 政 府 充电 
体 责 任 ， 建 立 由 各 地 发 展 改革 委 (能 源 








新 经 验 。 








局 ) 率 头 ,相关 主管 部 门 紧密 配合 的 协同 推进 机 制 。 加 强 


宣传 引导 和 项 目 协调 ， 充 分 调动 企业 和 和 
形成 合力 ， 加 快 发 


六 、 发 











展 。 
展 目 标 


(一 ) 总 体 目标 


根据 需求 预测 结果 ， 按 照 适度 超前 原则 明确 
设施 建设 目标 。 到 2020 年 ， 新 增 集 中 式 充 换 
万 座 ， 分 散 式 充 





















































电动 汽车 充 





需求 
已 门人 




















已 基础 设施 ， 

















积极 


优先 建设 公交 、 


租车 充 换 电站 、2450 座 环卫 4 
入 进 公务 与 私人 乘 





新 增 超过 3850 





电 桩 超过 480 万 个 ， 以 满足 全 国 


座 公交 车 充 换 
殷 流 等 专 
































车 充电 站 。 





























车 位 配 建 充 





电 桩 ， 新 增 超过 430 





























满足 基本 充 








合理 














超前 原则 























散 式 公共 充 








结合 骨干 高 速 公路 网 ， 出 





EE 桩 ， 以 满足 临时 补 





车 用 户 结合 











万 个 用 户 专用 充 
































[会 各 方 积极 性 ， 


充电 基础 
电站 超过 1.2 
500 万 辆 





出 租 及 环卫 与 物流 等 公共 服务 领域 充 
电站 、2500 座 出 





居民 区 与 单位 停 
BE 桩 ， 以 
BE 需求。 鼓励 有 条 件 的 设施 对 社会 公众 开放 。 

布局 社会 停车 场所 公共 充电 者 
， 新 增 超过 2400 座 城 





础 设施 ， 按 照 适 度 


公共 充电 站 与 50 万 个 分 

















E 设 





已 而 裕 o 





“四 纵 四 横 ” 的 城 际 快 充 











网 络 ， 新 增 超 过 800 座 城 际 快 充 站 ， 以 满足 城 际 出 行 需要 。 
(二 ) 分 区 域 建设 目标 





1. 加 快 发 


到 2020 


充电 桩 超过 250 万 个 ， 以 满足 超过 266 万 划 


需求 。 





展 地 区 








年 新 增 集 中 式 充 换 电 站 超过 7400 座 ， 分 散 式 





在 新 能 源 汽车 推广 应 用 城市 ， 公 共 充 
比例 不 低 于 1:7， 城 市 核心 





里 二 其 他 
城市 核心 











区 公共 充电 





























电动 汽车 充电 






































小 Bd 2 公里 [e] 























包 桩 与 电动 汽车 
区 公共 充电 服务 半径 小 于 0.9 公 
城市 公共 充电 桩 与 电动 汽车 比例 力争 达到 1: 12， 
区 务 半径 力 锋 


率先 建成 京 津 费 、 长 三 角 、 珠 三 角 三 个 筋 姓 防治 重点 


区 域 的 城 际 快 充 网 络 ， 各 主要 城 



































市 间 实 现 互 联 互 通 。 
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2500 


座 
[a 
(CA 
Da 
© 


2450 2400 








单位 : 








800 











公交 专用 ”出 租 专用 环卫 物流 专用 ”城市 公共 ”” 城 际 快 充 
a) 集中 式 充 换 电站 

















让 








单位 : 
忆 
SS 
S 








50 











用 户 专用 充电 桩 


分 散 式 公共 充电 桩 


b) 分 散 式 充 换 电 桩 





图 6-1 2015 ~2020 和 


2. 示范 推广 地 


六 














新 增 各 类 充电 设施 总 体 目标 





停车 场所 ， 适 当 补充 独立 占 地 的 充 换 电站 ， 新 建 超过 3850 











到 2020 年 新 增 集中 式 充 换 电站 超过 4300 座 ， 分 散 式 



































充电 桩 超过 220 万 个 ， 以 满足 超过 223 万 辆 电动 汽车 充 























需求 。 








在 新 能 源 汽车 推广 应 用 城市 ， 公 共 充 电 桩 与 电动 汽车 




















C 























2450 座 环卫 与 物流 等 专用 车 充电 站 。 








座 公交 车 充 换 电 站 ， 超 过 2500 座 出 租车 充 换 卓 

















站， 超过 


2. 在 居民 区 ， 建 成 超过 280 万 个 用 户 专 用 充电 桩 。 鼓 














励 有 条 件 的 设施 对 社会 公众 开放 。 



































比例 不 低 于 1:8， 城 市 核心 区 公共 充电 服务 半径 小 于 1 公 



































城市 核心 区 公共 充电 服务 半径 力争 小 于 2. 5 公里 。 






































础 ， 逐 步 推进 全 国 范围 的 城 际 快 充 网 络 建设 。 
3. 积极 促进 地 区 














里 ; 其 他 城市 公共 充电 桩 与 电动 汽车 比例 力争 达到 1: 15， 


加 强 与 加 快 发 展 地 区 的 互联 互通 ， 以 高 速 公路 网 为 基 


到 2020 年 新 增 集中 式 充 换 电站 超过 400 座 ， 分 散 式 充 



































省 会 等 主要 城市 公共 充电 桩 与 电动 汽车 比例 不 低 于 1: 
12， 城 市 核心 区 公共 充电 服务 半径 小 于 2 公里 。 

按 需 开 展 城 际 快 充 网 络 建设 。 

(三 ) 分 场所 建设 目标 



































电 桩 超过 10 万 个 ， 以 满足 超过 11 万 辆 电动 汽车 充电 需求 。 

















3. 在 公共 机 构 、 企 事业 单位 、 写 字 楼 、 工 业 园区 等 单 
位 内 部 停车 场 ， 建 成 超过 150 万 个 用 户 专 用 充电 桩 。 鼓 励 




















有 条 件 的 设施 对 社会 公众 开放 。 


4. 在 交通 枢纽 、 大 型 文体 设施 、 城 




















绿地 、 大 型 建筑 


物 配 建 停车 场 、 路 边 停车 位 等 城市 公共 停车 场所 ， 建 成 超 





过 2400 座 城 市 公共 充电 站 与 50 万 个 分 散 式 公共 充 




















外 桩 。 








5. 在 城 际 高 速 公路 服务 区 ，2015 年 之 前 初步 形成 “四 
纵 两 横 三 环 ”( 四 纵 : 京 沪 高 速 、 京 港澳 高 速 、 沈 海 高 速 、 








京 台 高 速 ， 两 横 : 青 银 高 速 、 沪 菊 高 速 ， 三 环 : 京 津 慢 、 

















长 三 角 、 珠 三 角 ) 的 城 际 快 充 网 络 ， 建 成 超过 500 座 城市 











快 充 站 ; 2020 年 之 前 形成 “四 纵 四 横 ” 











(四 纵 : 沈 海 、 京 











沪 、 京 台 、 京 港澳 ， 四 横 : 青 银 、 连 霍 








1. 结合 公交 、 出 租 、 环 卫 与 物流 等 公共 服务 领域 专用 














、 沪 其 、 沪 昆 ) 城 


际 快 充 网 络 ， 建 成 超过 1000 座 城 市 快 充 站 。 


第 一 篇 政策 法 规 .15. 








图 6-2 ”全 国 城 际 快 充 网 络 规划 图 
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示范 推广 地 区 : 
4300 座 充电 站 ， 
220 万 个 充电 桂 


\ 


A 光 | 加快 发 展 地 区 : 
人 ,台所 及 Ee 7400 座 充电 站 ， 
中 华人 入 民 . 共 和 国 表 | 250 万 个 充电 桩 
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一 一 一 


280 万 个 用 户 
专用 充电 桩 


1000 座 城 际 
快 充 站 


_ 


! 
1 
| 

单位 内 部 停车 场 m 





150 万 个 用 户 。 、、、、、 2400 座 城市 公共 充 
专用 充电 术 < 电 让 与 50 万 个 分 散 
式 公共 充电 桩 





3850 座 公交 车 充 换 电站 ，2500 座 
出 租车 充 换 电站 ，2450 座 环卫 物 
流 等 专用 车 充电 站 





图 64 到 2020 年 充电 基础 设施 分 场所 建设 目标 





第 一 篇 政策 法 规 .17: 





七 、 重 点 任务 

(一 ) 推动 充电 基础 设施 体系 建设 

以 用 户 居 住地 停车 位 、 单 位 内 部 停车 场 、 公 交 及 出 
电 基 础 设施 为 主体 ， 以 城市 公共 





等 专用 场 站 配 建 的 专用 充 

















| 到 








建筑 物 配 建 停车 场 、 社 会 公共 停车 场 、 路 内 临时 停车 位 配 





建 的 公共 充电 基 而 
换 电 站 和 高 速 公 
电 智 能 服务 平台 为 支撑 ， 





















































功 色 











I 
还 
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助 ， 以 独立 占 地 的 城市 快 充 站 、 
建 的 城 际 快 充 站 为 补充 ， 以 充 
加 快 建设 适度 超前 、 布 局 合理 、 








1. 着 力 推进 公共 服务 领域 充电 基础 设施 建设 





对 于 公交 、 环 卫 、 机 场 通勤 等 定点 定 线 运行 的 公共 服 
务 领域 电动 汽车 ， 应 根据 线路 运营 需求 ， 优 先 结合 停车 场 











巡逻 等 非 定点 定 线 运行 的 公共 服务 领域 








站 建设 充电 基础 设施 ; 可 根据 实际 需求 ， 建 设 一 定数 量 独 
立 占 地 的 快 充 站 与 换 电站 。 对 于 








上 租 、 物 流 、 租 赁 、 公 安 








挖 据 有 关 单 位 内 部 

















:车 场 站 配 建 充电 基础 设施 的 潜力 ， 同 














步 推 进 城市 公共 充 
公共 设施 的 高 效 互补 提高 


2. 加 快 推动 用 户 居住 地 充 



































包 基 础 设施 建设 ， 通 























对 于 有 国 








桩 。 对 于 无 固 








例 的 公共 充电 车 位 ， 建 立 充 














机 械 式 和 立体 式 停 车 充 
用 户 充电 创造 条 件 。 引 导 充 
参与 居民 区 的 充电 基 而 
展 停 车 位 改造 和 直接 办 理 报 装 接 昌 


二 






























































包 手 续 ， 人 允许 企业 在 不 违 














电动 汽车 ， 应 充分 








市 群 、 成 渝 城市 群 、 哈 长 城市 群 城 际 快 充 网 络 建设 ; 2020 
年 底 前 初步 形成 覆盖 大 部 分 主要 城市 的 城 际 快 充 网 络 ， 满 
足 电动 汽车 城 际 、 省 际 出 行 需求 。 

6. 同步 构建 充电 智能 服务 平台 

充电 智能 服务 平台 建设 要 与 充电 基础 设施 建设 同步 考 
虑 ， 融 合 互联 网 、 物 联网 、 智 能 交通 、 大 数据 等 技术 ， 通 
过 “互联 网 + 充电 基础 设施 ”， 积 极 推进 电动 汽车 与 智能 电 
网 间 的 能 量 和 信息 互动 ， 提 升 充电 服务 的 智能 化 水 平 。 鼓 
励 围绕 用 户 需 求 ， 为 用 户 提 供 充电 导航 、 状 态 查 询 、 充 电 
预约 、 费 用 结算 等 服务 ,拓展 增值 业务 ,提升 用 户 体 验 和 
运营 效率 。 

(二 ) 加 强 配 套 电 网 保障 能 

1. 加 强 配 套 电网 建设 

各 地 要 将 充电 基础 设施 配套 电网 建设 与 改造 项 目 纳入 
当地 配 电 网 专项 规划 ， 并 与 其 他 相关 规划 相 协 调 ， 在 用 地 
保障 、 廊 道 通行 等 方面 给 予 支持 ， 切 实 做 到 “设施 建设 、 







































































































































































过 内 部 专用 设施 与 


有 基础 设施 建设 

结合 停车 位 建设 充电 
的 用 户 ， 鼓 励 企业 通过 配 建 一 定 比 
电车 位 的 分 时 共享 机 制 ， 开展 
体 化 设施 建设 与 改造 等 方式 为 
民 务 、 物 业 服 务 等 相关 企业 
tl 设施 建设 与 运营 ， 敦 励 企 业 统 一 开 



























































电网 先行 "。 根 据 各 类 建筑 物 配 建 充电 基础 设施 需求 ， 合 理 
提高 各 类 建筑 物 用 电 设 计 标 准 ， 加 强 相关 标准 与 规范 的 制 
修订 工作 。 电 网 企业 要 加 强 充电 基础 设施 配套 电网 建设 与 
改造 ,保障 充电 基础 设施 无 障碍 接 入 ,确保 电力 供应 的 
“畅通 无 阻 ”， 满 足 充 换 电 设施 运营 需求 。 

2. 完善 供电 服务 
电网 企业 要 为 充电 基础 设施 接 入 电网 提供 便利 条 件 ， 
开辟 绿色 通道 ， 优 化 流程 ， 简 化 手续 ， 提 高 效率 ， 限 时 办 
结 。 充 电 基 础 设施 产权 分 界 点 至 电网 的 配套 接 网 工程 ， 由 
电网 企业 负责 建设 和 运行 维护 ， 不 得 收取 接 网 费用 ， 相 应 












































































































































反 相 关 法 规 的 前 提 下 向 用 户 适当 收费 ， 建 立 合理 反映 各 方 


“ 责 、 权 、 利 ” 











3. 积极 开 











础 设施 建设 面临 的 “最 后 
展 单 位 内 部 停车 场 充电 基础 设施 建设 














判 ， 切 实 解决 居民 区 充电 基 





具备 条 件 的 政府 机 关 、 公 共 机 构 及 企 事业 单位 ， 要 结 





合 单位 电动 汽车 配备 更 新 计划 以 及 
需求 ， 利 用 单位 内 部 停车 场 资源 ， 规 划 电 动 汽车 专用 停车 
位 ， 配 建 充电 桩 。 各 地 可 将 有 关 单 位 配 建 充 电 基 础 设施 情 
况 纳 入 节能 减 排 考核 奖励 范围 。 

4. 加 快 推进 城 







































































R 工 购买 使 用 电动 汽车 











. 公共 充电 网 络 建设 

优先 结合 大 型 商场 、 文 体 场馆 等 建筑 物 配 建 停车 场 ， 
以 及 交通 枢纽 、 驻 车 换 乘 (P+R) 等 社会 公共 停车 场 开展 
城市 公共 充电 基础 设施 建设 ， 喜 
建 公 共 快 充 设施 ， 适 当前 
充电 基础 设施 布局 应 按照 从 城市 
域 向 一 般 区 域 逐 步 推进 上 
施 分 布 密度 。 鼓 励 有 条 们 














励 在 具备 条 件 的 加 油 站 配 
独立 占 地 的 公共 快 充 站 。 公 共 
边缘、 优先 发 展区 
原则， 逐步 增 大 公共 充电 基础 设 
F 的 单位 和 个 人 充电 基础 设施 向 社 





















































资产 全 额 纳 入 有 效 资产 ， 相 应 成 本 据 实 计 入 准许 成 本 ， 纳 
入 电网 输 配 电价 回收 。 

(三 ) 加 快 标准 完善 与 技术 创新 

1. 加 快 推进 充电 标准 化 工作 

加 快 修订 出 台 充 电 接口 及 通信 协议 等 标准 ， 积 极 推进 
充电 接口 互 操 作 性 检测 及 服务 平台 间 数 据 交 换 等 标准 的 制 
修订 ， 开展 已 有 充电 基础 设施 改造 ， 加 快 实现 充电 标准 的 
统一 ， 实 现 不 同 厂商 充电 设备 与 不 同 品牌 电 动 汽 车 之 间 的 














































































































会 公众 开放 。 结 合 实际 需求 ， 推 广 占 地 少 、 成 本 低 、 见 效 








快 的 机 械 式 与 立体 式 停车 充 


效率 。 


5. 大 力 推 进 城 际 快 充 网 络 建设 

















体 化 设施 ， 提 高 土地 利 月 




















兼容 互通 。 进 一 步 完 善 充 电 基础 设施 相关 工程 建设 标准 与 
管理 规范 ， 以 及 计量 、 计 费 、 结 算 等 运营 标准 与 管理 规范 。 
进一步 开展 电动 汽车 充电 基础 设施 设置 场所 消防 等 安全 技 
术 措 施 的 研究 ， 及 时 制 修订 完善 相关 标准 ; 完善 充 换 电 设 
备 、 电 动 汽 车 电池 等 产品 标准 ， 明 确 防火 安全 要 求 。 加 快 
建立 充电 基础 设施 的 道路 交通 标识 体系 和 相关 规范 。 

2. 积极 支持 关键 技术 的 研发 应 用 

充分 发 挥 企业 创新 主体 作用 ， 加 快 高 功率 和 密度、 高 
换 效率 、 高 适用 性 、 无 线 充 电 、 移 动 充电 等 新 型 充 换 电 技 
术 及 装备 研发 。 加 强 检测 认证 、 安 全 防护 、 与 电网 双向 互 
动 、 电 池 梯 次 利用 、 无 人 值守 自助 式 服 务 、 桩 群 协 同 控制 























































































































Pan 


























































































































Pan 


依托 高 速 公路 服务 区 停车 位 ， 建 设 城 际 快 充 网 络 。 优 








先 推进 京 津 费 鲁 、 长 三 角 、 珠 三 角 区 域 的 城 际 快 充 网 络 建 


设 并 实现 区 域 间 互联 ; 适时 推进 长 沪 











[中 游 城 市 群 、 中 原 城 














等 关键 技术 研究 。 依 托 示 范 项 目 ， 积 极 探索 充电 基础 设施 
与 智能 电网 、 分 布 式 可 再 生 能 源 、 智 能 交通 融合 发 展 的 技 
术 方 案 。 

(四 ) 探索 可 持续 商业 模式 

1. 积极 引入 社会 资本 

各 地 应 有 效 整 合 公交 、 出 租 场 站 以 及 社会 公共 停车 场 
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等 各 类 公共 资源 ， 通 过 政府 与 社会 资本 合作 (PPP) 等 方 
式 培 育 市 场 主体 ， 引 入 社会 资本 建设 运营 公共 服务 领域 充 








电 基础 设施 、 城 市 公共 充电 网 络 及 智能 服务 平台 。 加 快 形 














成 私人 用 户 





居住 地 与 单位 内 部 停车 








场 充电 基础 设施 建设 运 








营 的 市 场 机 制 。 构 建 统一 开放 、 竞 争 有 序 的 充电 服务 市 场 。 











2. 鼓励 拓 


鼓励 探索 大 型 充 换 


展 多 种 商业 模式 
电站 与 商业 地 产 相 结合 的 发 展 方式 ， 























引导 商场 、 超 市 、 电 影院 、 便 利 店 等 








辅助 充电 服务 。 辟 励 充 
后 服务 方面 创新 商业 合 























商业 场所 为 用 户 提供 





电 服 务 企业 与 整 车 企业 在 销售 和 售 
作 模 式 。 充 分 利用 融资 租赁 、 特 许 





经 营 权 质押 等 融资 模式 ,借鉴 合同 能 源 管理 等 业务 模式 ， 























相关 商业 模式 与 服务 创 间 











进 商 业 模式 创新 。 大 力 推动 “互联 网 + 充电 基础 设施 ” 
if， 引入 众 筹 、 线 上 与 线 下 相 结 合 





等 新 兴业 务 模式 ， 积 极 拓 展 智 能 充 放 电 、 电 子 商务 和 广告 





等 增值 
展 能 力 。 
(五 ) 开展 相关 示 





民 务 ， 吸 引 更 多 社 





范 工作 














1. 开展 建设 与 运营 模式 示范 


会 资源 参与 ， 提 高 企业 可 持续 发 








优先 安排 土地 供应 。 新 建 项 目 月 
将 配件 要 求 纳入 土地 供应 条 件 ， 允 许 土地 使 用 权 取得 人 








可 























月 地 需 配 建 充 











有 基础 设施 的 ， 














与 其 他 市 场 主体 合作 ， 按 要 求 投资 建设 运营 充电 基础 设施 。 
































鼓励 在 已 有 各 类 建筑 物 配 建 停车 场 、 公 交 场 站 、 社 会 公共 
停车 场 与 高 速 公路 服务 区 等 场所 配 建 充电 基础 设施 ， 地 方 
政府 应 协调 有 关 单 位 在 用 地 方面 子 以 支持 。 

















(三 ) 简化 规划 建设 审批 。 各 地 要 减少 充电 基础 设施 的 





规划 建设 审批 环节 ， 加 快 办 理 速度 。 个 人 在 自 
























































同步 建设 充 





























应 符合 城市 规划 ， 并 办 











证 和 施工 许可 证 。 建 设 城 

















库 、 停 车 位 ， 各 居住 区 、 单 位 在 既 有 
施 的 ， 无 需 办 理 建 设 用 地 规划 许可 证 、 建 设 工 程 规划 许可 
公共 停车 场 〈 楼 ) 时 ， 无 需 为 
包 桩 群 等 充电 基础 设施 单独 办 理 建 设 工程 规划 
许可 证 和 施工 许可 证 。 新 建 单独 占 地 的 集中 式 充 、 换 
理 建设 用 地 规划 许可 证 、 
规划 许可 证 和 施工 许可 证 
(四 ) 强化 安全 管理 。 








各 地 要 建立 充电 基础 设施 安全 管 








理 体系 ， 完 善 





























各 地 要 结合 新 能 源 汽车 推广 应 上 
度 超 前 原则 ， 针 对 不 同 




















上 需要， 按照 因地制宜 、 











层次 和 不 同 领 域 充 











电 基 础 设施 发 
































的 重点 和 难点 ， 从 城市 与 区 县 充 
民 








居民 区 与 单位 配 建 充 








有 设施 、 城 际 














电 基 础 设施 体系 建设 、 
央 充 网 络 建设 等 方面 ， 








积极 开展 建设 与 运营 模式 示范 。 通 过 示范 项 目 ， 理 顺 充电 
基础 设施 建设 运营 管理 机 制 ， 探 索 系 统 化 的 支持 政策 以 及 


可 行 的 商业 模式 ， 以 点 带 面 ， 加 快 充 

































































电 基 础 设施 建设 整体 




















提高 发 展 质量 、 


进程 ， 











索 无 人 值守 自助 式 服务 、 无 线 充 电 、 移 动 充电 、 











等 新 技术 的 应 上 





日 
Jo 


速度 和 效益 。 


2. 加 强 示 范 经 验 总 结 与 交流 推广 
电 基 础 设施 示范 经 验 交 流 推 广 机 制 ， 








建立 多 层次 的 充 


























通过 多 种 形式 开展 示范 了 











在 示范 项 目 中 积极 探 
智能 电网 

















[ 作 经 验 交 流 ， 提 升 示 范 效果 ， 发 
挥 带动 作用 。 各 地 要 加 强 对 充电 基础 设施 示范 工作 的 总 结 ， 

















积极 加 强 与 其 他 地 区 的 经 验 交 流 。 对 示范 工作 中 的 成 功 经 





5 女 加 大 




















决 ， 建 立 
好 基础 O 


八 、 保 障 措施 











E 广 力度 ， 对 暴露 出 来 的 一 些 共 性 问题 要 及 时 解 














设 





停车 泊位 安装 充 





























站 
建设 工程 




















1 关 制 度 标准 ， 加 大 对 用 户 私 拉 电 线 、 违 规 
] 电 、 建 设施 工 不 规范 等 行为 的 查处 力度 。 依 法 依 规 对 充 
































2 
不 























电 基 础 设施 设置 场所 实施 消防 设计 审核 、 消 防 验 收 以 及 备 
查 ， 并 加 强 消防 监督 检查 。 行业 主管 部 门 要 督促 充电 








基础 设施 运营 使 用 的 单位 或 个 人 ， 加 强 对 充电 基础 设施 及 











其 设置 场所 的 日 常 消防 安 4 














里 
过 0 








人 检查 及 管理 ， 及 时 消除 安全 隐 








(五 ) 加 大 物业 协调 力度 。 制 定 全 国 统一 的 私人 用 户 居 
住地 充电 基础 设施 建设 管理 示范 文本 。 各 地 房地产 行政 主 








管 部 门 、 街 道 办 事 处 和 


对 业主 委员 会 的 指导 和 监督 ， 
建设 。 业 主 大 会 、 业 主 委员 会 应 当 依法 履行 自治 管理 




















依据 示范 文本 ， 结 合 自 








身 实 








同 。 对 拒 不 配合 或 阻挠 充 

















电 基 而 

















各 地 房地产 行 








改 主管 部 门 应 儿 
关 企 业 和 负责 人 的 信用 信息 评分 。 





居委会 应 按照 示范 文本 ,主动 加 强 
引导 业主 支持 充电 基础 设施 








= = 
只 贡 ， 











际 ， 明 确 物业 服务 区 域内 建设 
管理 充电 基础 设施 的 流程 ， 并 将 相关 内 容纳 入 物业 
设施 建设 的 物业 服务 企业 ， 
判定 相应 的 处 罚 措 施 ， 扣 减 相 





民 务 合 





(六 ) 加 强 供用 电 监管 力 度 。 各 级 电力 监管 部 门 应 对 充 








j 效 机 制 ， 完 善政 策 法 规 ， 为 下 一 步 普 及 推广 打 


(一 ) 加 强 规划 指导 。 各 地 要 将 充电 基础 设施 专项 规划 
的 有 关内 容纳 入 城乡 规划 ， 完 善 独立 占 地 的 充电 基础 设施 
布局 ， 明 确 各 类 建筑 物 配 建 停车 场 及 社会 公共 停车 场 中 充 











电 设施 的 建设 比例 或 预 留 条 


牛 要 求 。 











原则 上 ， 新 建 住宅 配 

















建 停车 位 应 100% 建设 充电 基础 设施 或 预 留 建设 安装 条 件 ， 
大 型 公共 建筑 物 配 建 停车 场 、 社 会 公共 停车 场 建设 充电 基 











础 设施 或 预 留 建设 安装 条 件 的 车 位 





比例 不 低 于 10% ， 每 




















基础 设施 供 




















到 营 
提供 真 

















实 完 
础 设施 运营 
处 ， 并 视 情 节 予 以 处 罚 。 


用 电 环 节 加 强 监管 。 电 网 企业 和 充 
施 运 营 企业 应 配合 监管 部 门 进行 监督 检查 ， 按 规定 和 要 求 
提 完整 的 信息 。 对 于 电网 企业 服务 不 合 规 、 充 电 蛋 
营 企 业 和 个 人 违规 用 电 等 情况 ， 依 法 依 规 进 行 





























已 基础 设 






































行 查 


(七 ) 完善 财政 价格 政策 。 加 大 对 充电 基础 设施 补贴 力 


度 ， 加 快 制定 “十 三 五 ” 充 





电 基 础 设施 建设 的 财政 奖励 办 











法 ， 督 促 各 地 尽快 制定 有 关 支 持 政 策 并 向 社会 公布 ， 给 予 
































2000 辆 








电动 汽车 应 至 少 配 套 建 设 一 座 公 共 充 电站 。 有 关 部 


门 和 地 方 应 将 城 际 快 充 网 络 纳入 相关 高 速 公路 规划 ， 明 确 


























在 高 速 公路 服务 区 配 建 充电 基础 设施 的 要 求 。 


(二 ) 加 大 用 地 支 


持 力度 。 





充 换 电 站 用 地 纳入 公 月 
站 




















地 供应 模式 ,根据 可 实施 





上 设施 营业 网 点 
共 应 的 国有 建设 用 地 情况 ， 














经 营 性 集中 式 充 换 
2020 年 前 暂 免 收 基本 























费 及 服务 费 两 项 费用 ， 对 向 





和 场 稳定 的 政策 预期 。 在 产业 发 展 初期 给 予 中 央 基 建 投资 
资金 适度 文 持 。 人 允许 充电 服务 企业 向 电动 汽车 用 户 





必 取 电 





























行 分 类 目录 电价 。 针 对 不 同类 别 充 











各 地 要 将 独立 占 地 的 集中 式 





电网 经 营 企业 直接 报 装 接 电 的 
外 设施 用 电 ， 执 行 大 工业 用 

















电价 格 ， 











电费 ; 其 他 充电 设施 按 其 所 在 场所 执 
































基础 设施 ， 兼 顾 投 资 











运营 主体 合理 收益 与 用 户 使 用 经 济 性 等 ， 指 导 各 地 及 早出 














用 地 ， 按 照 加 油 加 气 














合 允 





步 规范 充电 服务 价格 机 制 。 











电 服 务 费 分 类 指导 价格 ， 在 总 结 各 地 经 验 基础 上 ， 逐 


第 一 篇 政策 法 规 .19: 





( 八 ) 强化 金融 服务 支撑 。 鼓 励 4 





全 融 机 构 在 商业 可 持续 








原则 下 ， 创 新 金玉 

















政策 ， 完 善 金融 服务 体系 。 推 广 股权 、 项 目 收益 权 、 特 许 
经 营 权 等 质押 融资 方式 ， 加 快 妇 
本 投入 和 
宽 充 




















鼓励 利用 社会 资本 设立 充电 基础 设施 发 
充电 基础 设施 企业 债券 ， 探 索 利 
支持 充电 基础 设施 建设 。 

















( 九 ) 落实 地 

















由 产品 和 保险 品种 ， 综 合 运 用 风险 补偿 等 (十 ) 建立 互联 互通 促进 机 制 。 设 立 























E 立 包括 财政 出 资 和 社会 资 
9 多 层次 担保 体系 ， 积 极 推动 设立 融资 担保 基金 ， 
有 基础 设施 投资 运营 企业 与 设备 厂商 的 融资 渠道 。 




















基础 设施 信息 服务 











电动 汽车 充电 


基 盟 ， 配 合 有 关 政 府 部 门 严 格 充电 基础 设施 
产品 检测 与 
EF 台 ， 统 一 信息 交换 协 











议 ， 有 效 整 合 不 同 企业 和 不 同城 


























包 服 务 平台 信息 资 














台 之 间 的 互联 互通 
监管 等 政策 提供 支撑 。 

(十 一 ) 营造 良好 熏 论 环境 。 各 有 关 部 门 、 
重 过 多 种 形式 加 强 充电 看 


























用 基本 养老 保险 基金 投资 






































地 政府 要 切实 承担 起 统筹 





E 实 施 财政 、 


企业 和 新 闻 


础 设施 发 展 政策 、 规 划 布 











作 进 充电 基础 设施 发 








作为 政府 专项 








E 设 动态 等 的 宣传 ， 让 社会 各 界 全 
更 多 社会 资本 参与 充电 基础 设 衣 
电动 汽车 。 加 强 僵 论 监督 ， 


























展 改革 (能 源 ) 部 
门 牵头 、 相 关 部 门 紧密 配合 的 协同 推进 机 制 ， 明 确 职责 分 






































， 完 善 配套 政策 , 在 2016 年 3 月 底 前 发 布 充电 基 而 




















专项 规划 ， 制 定 出 台 充 电 基础 设施 建设 运营 管理 

































































在 了解 充 电 基础 设 
在 的 建设 运营 ， 引 











暴光 阻碍 充 





E 设 、 损 害 消费 者 权益 等 行为 ， 形 成 有 利于 充 
发 展 的 与 论 氛围 














“ 20 ， 中 国电 源 行 业 年 鉴 











进 停车 产 


国家 发 展 改革 委 关 于 加 强 城市 停车 设施 建设 的 指导 意见 








各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 
展 改 革 委 、 财 政 厅 、 
和 
随 着 城镇 化 的 快速 发 
市 小 保有 量 大 由 提高， 们 车 设施 代 
显 , 挤占 非 机 动车 道 等 




















设 兵 团 
2 
、 公 安 厅 (局 ) : 
2 
制约 了 





















































市 进 一 








前 改革 创新 、 稳 定 


指导 意见 。 
一 、 总 体 思 ee 














通 与 静 

















供应 、 
度 和 政策 创 











地 下 空 











通体 系 规划 ? 

















步 提升 品质 和 管理 月 
Sh 


社会 资本 、 
岂 是 当 














[2015 ] 1788 号 








城 


推 











五 、 鼓 励 社会 参与 。 通 过 各 种 形式 广泛 吸引 社会 资本 
投资 建设 城市 停车 设施 ， 大 力 推 广 政府 和 社会 资本 合作 
(PPP) 模式 ; 鼓励 企 事业 单位 、 居 民 小 区 及 个 人 利用 自 
土地 、 地 上 地 下 空间 建设 停车 场 ， 允 许 对 外 开放 并 取得 相 
应 收益 。 

六 、 放 宽 市 场 准 入 。 各 地 相关 部 门 完 善 市 场 准 入 制度 ， 
降低 停车 设施 建设 运营 主体 和 投资 规模 的 准 入 标准 。 企 业 
和 个 人 均 可 申请 投资 建设 公共 停车 场 ， 原 则 上 不 对 泊位 数 


























































































































fh 态 交通 ， bs 
通 需 求 管理 的 如 














要 手 














控制 出 行 停车 ， ee 
金融 服务 、 收 费 价格 、 运 营 管 理 等 方 
新 ， 营 造 良 好 的 市 场 化 ] 
本 积极 性 ， 加 快 推 进 停 车 设施 建设 ， 有 效 绥 解 停车 供给 丰 
足 ， 加 强 运 营 管 理 ， 实 现 停车 规范 
二 、 基 本 原则 。 




















建筑 物 配 到 
并 及 时 纳入 城 站 
划 需 统筹 城 
展 等 状况 ， 合 理 测 
化 设施 布局 ， 般 
公布 。 

四 、 明 确 建 设 重点 。 以 
城市 轨道 交通 外 围 站 点 (P+ R)、 
等 特殊 地 区 为 重点 ， 在 内 部 通过 挖潜 及 改造 建设 停车 设施 ， 
I 条 件 的 周边 区 域 增 建 公共 停车 设施 。 鼓 励 建 设 停车 
楼 、 地 下 停车 场 、 机 械 式 立体 停车 库 等 集约 化 的 停车 设施 ， 
并 按照 一 定 比 例 配 建 电 动 汽车 充电 设 
建设 。 


并 在 


路 内 停车 为 补充 ， 采 月 
ee 只 编制 


























地 制定 本 


筹 动 态 交 
WO 
基本 停车 和 从 严 
Re 
看 加 大 改革 力 
境 ， 充 分 调动 社会 资 

















量 做 下 限 要 求 。 改 革 停 车 设施 投资 建设 、 运 营 管 理 模式 ， 
消除 社会 参与 的 既 有 障碍。 

七 、 简 化 审批 程序 。 各 城市 相关 部 门 要 深化 行政 审批 
制度 改革 、 简 政 放权 、 转 变 职能 、 主 动 服务 ， 简 化 投资 建 
设 、 经 营 手续 办 理 程序 ， 提 高 工作 效率 ， 按 照 规定 办 理 时 
限 和 程序 完成 项 目 业主 或 投资 主体 提出 的 停车 设施 建设 项 
目的 审批 (或 核准 ); 对 于 小 型 或 利用 自 有 土地 建设 的 停车 
场 ， 鼓 励 实行 备案 制 。 各 地 最 大 程度 地 减免 停车 设施 建设 












































































































































序 ， 改 善 城市 环境 。 

坚持 市 场 运作 ， 通 过 政府 规划 引导 、 
政策 支持 ， 按 照 市 场 化 经 | SO 进 
停车 产业 化 ; 坚持 改革 创新 ， 
种 合作 模式 ， 有 效 吸引 社会 资本 ;坚持 集约 挖潜 ”鼓励 既 
I 停车 资源 的 开放 共享 ， 有 效 利 月 
间 资 源 ， 建 设立 体 停车 设施 ; 坚持 建 
咯 内 停车 泊位 管理 ， 提 升 停车 信息 化 水 平 ， 
治理 。 
三 、 科 学 编制 规划 。 各 地 依据 城市 总 

















制 ， 探 索 多 


de 


ey 


元 首 


i 


综合 交 





以 配 建 停车 为 主体 、 路 外 公共 停车 为 辅助 、 





























运营 过 程 中 涉及 的 行政 事业 性 收费 。 

八 、 加 强 公 共用 地 保障 。 各 地 做 好 用 地 保障 ， 中 心 城 
区 功能 搬迁 等 腾 出 的 土地 应 规划 一 定 比 例 预 留用 于 停车 设 
施 建设 ; 符合 《划拨 用 地 目录 》 的 ， 可 以 划拨 方式 供 地 ; 
不 符合 《划拨 用 地 目录 》、 同 一 地 块 上 只 有 一 个 意向 用 地 者 
的 ， 可 以 协议 出 让 方式 供 地 。 

九 、 盘 活 存量 土地 资源 。 对 企 事业 单位 、 居 民 小 区 、 
个 人 利用 自 有 出 让 土地 建设 停车 设施 ， 规 划 部 门 要 充分 考 
虑 停车 需求 的 合理 性 ， 办 理 用 地 性 质 和 容积 率 等 规划 调整 
手续 。 鼓 励 利 用 公共 设施 地 上 地 下 空间 、 人 防 工程 等 地 下 
空间 建设 停车 设施 ， 增 强 土 地 的 复合 利用 。 相 关 部 门 分 层 
办 理 规划 和 土地 手续 ,投资 建 设 主体 依据 相关 规定 取得 停 




















































































































一 


























用 地 














性 、 公 共 交 通 


目标 ， 







































































定 近期 实施 方案 ,建立 












































日 差 别 化 的 停车 供给 策略 ， 修 订 城 市 
停车 设施 专项 规划 ， 
| 性 详细 规划 ， 做 好 用 地 管控 。 规 
能 分 区 的 区 位 和 人 




















项 目 库 ， 并 及 时 


交通 枢纽 、 
医院 、 学 校 、 旅 游 景区 





























程 同 步 





车 设施 的 产权 。 

十 、 创 新 投 融 资 模式 。 利 用 公共 资源 建设 停车 设施 ， 
鼓励 采用 政府 和 社会 资本 合作 (PPP) 模式 ， 政府 投入 公 
共 资 源 产权 ,与 社会 资本 共同 开发 建设 , 采用 放弃 一 定时 
期 的 收益 权 等 形式 保障 社会 资本 的 收益 ; 允许 在 不 改变 土 
地 用 途 和 使 用 权 人 的 前 提 下 将 部 分 建筑 面积 用 作 便民 商业 
服务 设施 ， 收 益 用 于 弥补 停车 设施 建设 和 运营 资金 不 足 。 
十 一 、 加 大 金融 支持 力度 。 加 快 推动 投资 主体 发 行 停 
车 场 建设 专项 债券 ; 研究 设立 引导 停车 设施 建设 专项 产业 
投资 基金 ; 充分 发 挥 开 发 性 金融 作用 ， 鼓励 金融 机 构 、 融 
资 租赁 企业 创新 金融 产品 和 融资 模式 提供 支持 。 

十 二 、 完 善 停车 收费 政策 。 充 分 发 挥 价格 杠杆 的 作用 
逐步 缩小 政府 定价 范围 ， 全 面 放 开 社 会 资本 全 额 投 资 新 旨 
停车 设施 收费 。 对 政府 和 社会 资本 合作 建设 停车 设施 ， 要 
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第 一 篇 政策 法 规 


.21 . 





统筹 考虑 财政 投入 、 社 会 承受 能 力 等 因素 ， 遵 循 市 场 规律 
和 合理 僵 利 原则 ， 由 投资 者 按照 双方 协议 确定 收费 标准 。 
对 于 路 内 停车 等 纳入 政府 定价 范围 的 停车 设施 ， 健 全 政府 
价 规则 ， 根 据 区 位 、 设 施 条 件 等 推行 差别 化 停车 收费 。 

十 三 、 提 升 装备 制造 水 平 。 支 持 国内 停车 装备 制造 企 
业 自 主创 新 ， 鼓励 行业 联盟 等 形式 开展 技术 人 研发， 逐步 提 
升 核心 装备 国产 化 水 平 ; 将 停车 产业 纳入 高 端 装备 制造 业 
清单 ， 给 予 相关 政策 优惠 ， 打 造 自主 装备 品牌 ; 将 停车 装 
备 制造 企业 产品 质量 、 售 后 服务 等 纳入 企业 诚信 体系 ， 及 
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市 政 公 月 
建成 营 刘 
法 停车 治理 ， 保 障 公 共 停 车 场 有 效 需 求 ， 提 高 
确保 路 内 等 政府 停车 资源 委托 经 营 的 公开 透明 ， 
用 于 停车 场 建设 ; 严格 监管 停车 月 
行为 ， 严 厉 打 击 无 照 经 营 、 随 意 圈 地 收费 等 违规 
十 六 、 加 强 组 织 保障 。 城 
建设 、 运 营 管理 的 责任 主体 ， 要 高 度 重 视 ， 鼓 
的 停车 管理 机 构 ， 明 确 部 门 责 人 





一 定 比例 专项 








































































































时 记录 不 良 经 营 行为 ; 积极 引导 自主 品牌 走出 去 ， 实现 停 
车 产业 优势 产能 输出 。 

十 四 、 推 动 停车 智能 化 信息 化 。 各 地 加 快 对 城市 停车 
资源 状况 摸底 调查 ， 建 立 停车 基础 数据 库 ， 实 时 更 新 数据 ， 
并 对 外 开放 共享 ; 促进 咪 表 停车 系统 、 智 能 停车 诱导 系统 、 
自动 识别 车 牌 系统 等 高 新 技术 的 开发 与 应 用 ; 加 强 不 同 停 
车 管理 信息 系统 的 互联 互通 、 信 息 共享 ， 促 进 停车 与 互联 
网 融合 发 展 ， 支 持 移 动 终端 互联 网 停车 应 用 的 开发 与 推广 ， 
鼓励 出 行 前 进行 停车 查询 、 预 订 车 位 ， 实 现 自动 计 费 支付 
等 功能 ， 提 高 停车 资源 利用 效率 ， 减 少 因 寻 找 停车 泊位 诱 
发 的 交通 需求 。 

十 五 、 加 强 停车 综合 治理 。 






















































































各 地 同步 完善 停车 场 周边 


务 


强 联 动 ， 共 同 推动 停车 设施 建设 管 班 
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人 民生 活水 平 持续 快速 提高 。 
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设施 和 停车 引导 设施 ; 新 建 或 改 扩建 公共 停车 场 
[后 ,减少 并 逐步 取消 周边 路 内 停车 泊位 ， 加 强 违 
妇 益 水 平 ，; 
将 收入 的 
民 务 和 收费 
经 营 行为 。 
FE 设施 规划 
励 成 立 专 
E 分 工 ， 抓 好 贯彻 落实 。 
身 职 责 ， 研究 出 台 相 应 支持 政策 ， 加 
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“22 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 





国家 发 展 改革 委 关 于 加 快 配 电网 建设 改造 的 指导 意见 


发 改 能 源 [2015] 1899 号 











和 各省、 自治区、 直辖 市 、 新 疆 生 产 建设 兵团 发 展 改革 委 
(能 源 局 ) ， 中 国电 力 企业 联合 会 ， 国 家 电网 公司 、 中 国 南 
方 电网 有 限 责任 公司 : 

配 电网 是 国民 经 济 和 社会 发 展 的 重要 公共 基础 设施 ， 
为 落实 中 央 稳 增长 政策 ， 加 快 配 电网 建设 改造 ， 现 提出 如 
下 指导 意见 。 


人 总 体 要 求 


(一 ) 指导 思想 
围绕 新 型 工业 化 、 城 镇 化 、 农 业 现 代 化 和 美丽 乡村 建 
设 , 立足 稳 增长 、 调 结构 、 促 改革 、 串 民生， 以 满足 用 电 
需求 、 提 高 供电 质量 、 促 进 智能 互联 为 目标 ， 坚 持 统一 规 
划 、 统 一 标准 ， 着 力 解决 配 电网 薄弱 问题 ， 提 高 新 能 源 接 
































































































































纳 能 力 ， 推 动 装备 提升 与 科技 创新 ， 加 快 建设 现代 配 电网 
络 设 施 与 服务 体系 ， 为 全 面 建成 小 康 社会 宏伟 目标 提供 有 
力 保障 。 

(二 ) 基本 原则 

规划 引领 ， 有 序 推进 。 坚 持 先 规划 、 后 建设 , 切实 加 
强 规 划 的 科学 性 、 权 威 性 和 严肃 性 。 科 学 制定 远景 配 电 网 
目标 ， 远 近 结 合 、 分 步 实施 。 

城乡 统筹 ， 保 障 供应 。 统 一 城乡 配 电 网 建设 ， 实 现 一 
体 化 发 展 。 坚 持 建 设 与 改造 并 举 ， 提 升 供电 保障 能 力 与 电 
力 普 遍 服务 水 平 。 

统一 标准 ， 安 全 经 济 。 统 一 技术 标准 ， 贯 彻 供电 可 靠 
性 和 资产 全 寿命 周期 理念 ， 因 地 制 宜 推 行 模块 化 设计 与 标 
准 化 建设 。 构 建 强 简 有 序 、 结 构 合理 、 安 全 可 靠 、 经 济 高 
效 的 配 电网 络 。 

智能 环保 ， 升 级 创新 。 应 用 新 技术 、 新 产品 、 新 工艺 ， 




























































































































































































经 过 五 年 的 努力 ， 至 2020 年 ， 中 心 城市 (区 ) 用 户 年 
均 停电 时 间 不 超过 1 小 时 ,综合 电压 合格 率 达 到 99. 97% ; 
城镇 地 区 用 户 年 均 停 电 时 间 不 超过 10 小 时 ,综合 电压 合格 
率 达 到 98.79% ; 乡村 地 区 用 户 年 均 停电 时 间 不 超过 24 小 
时 ,综合 电压 合格 率 达 到 97% 。 


二 、 加 强 规划 统筹 ， 提 升 发 展 理念 


(四 ) 以 先进 理念 引领 配 电 网 建设 改造 。 坚 持 以 可 靠 性 
为 中 心 的 规划 理念 ， 将 提高 供电 能 力 与 供电 可 靠 性 作为 本 
电网 建设 改造 的 出 发 点 和 落脚 点 ,贯穿 于 配 电网 管理 全 过 
程 。 贯 彻 资产 全 寿命 周期 理念 ， 在 规划 设计 、 建 设 改造 、 
运 维 检修 各 环节 实现 配 电网 资产 的 整体 优化 。 坚 持 标准 化 
建设 理念 ， 建 立 统 一 的 配 电网 技术 标准 体系 ， 优 化 设备 序 
列 ， 推 广 典 型 设计 和 标准 物料 ， 统 一 施工 工艺 ， 规 范 造 价 
标准 。 

(五 ) 坚持 规划 统筹 与 协调 发 展 。 科 学 规划 是 做 好 配 电 
网 建设 改造 的 重要 保障 ， 配 电网 发 展 要 与 所 辖区 域 经 济 、 
社会 发 展 相 协调 。 坚 持 城 乡 电网 统一 规划 ， 规 划 范 围 全 履 
盖 ， 统筹 推进 城乡 建设 一 体 化 和 公共 服务 均等 化 。 坚 持 电 
网 规划 与 市 政 规划 相 统 一 ， 将 配 电网 规划 纳入 城乡 发 展 规 
划 和 土地 利用 规划 ， 合 理 布 局 供电 设施 ， 实 现 与 其 它 市 政 
基础 设施 的 协同 发 展 。 坚 持 配 电网 与 上 一 级 电网 、 一 次 网 
架设 备 与 二 次 自动 化 系统 、 公 用 资源 与 用 户 资源 的 有 效 衔 
接 、 协 调 发 展 。 统 筹 兼 顾 新 能 源 、 分 布 式 电源 和 电动 汽车 
等 多 元 化 负荷 发 展 ， 满 足 各 类 接 人 需求 。 


三 、 增 强 供电 能 力 ， 有 效 服务 民生 
(六 ) 着 力 提升 配 电网 供应 能 力 。 按 照 “导线 一 次 选 
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提高 装备 水 平 ， 推 进 智 能 化 升级 ， 适 应 能 源 结 构 调 整 需要 。 
探索 智能 化 配 电网 与 互联 网 的 深度 融合 ， 努 力 创建 新 型 能 
源 生 产 、 配 送 与 消费 体系 。 
政策 配套 ， 协 调 发 展 。 加 大 政策 支持 力度 ， 研 究 出 台 
金融 、 财 税 、 价 格 等 系列 配套 措施 ; 结合 全 面 深 化 改革 的 
总 体 要求 ， 建 立 市 场 化 建设 与 运营 协调 机 制 ， 多 方 参与 ， 
拓展 配 电网 建设 改造 投资 渠道 。 

(三 ) 发 展 目标 

通过 配 电网 建设 改造 ， 中 心 城市 (区 ) 智能 化 建设 和 
应 用 水 平 大 幅 提 高 ， 供 电 质 量 达 到 国际 先进 水 平 ; 城镇 地 
区 供电 能 力 和 供电 安全 水 平 显 著 提 升 ， 有效 提高 供电 可 靠 
性 ; 乡村 地 区 电网 薄弱 等 问题 得 到 有 效 解 决 ， 切 实 保障 农 
业 和 民生 用 电 。 构 建城 乡 统筹 、 安 全 可 靠 、 经 济 高 效 、 技 
术 先 进 、 环 境 友好 、 与 小 康 社会 相 适应 的 现代 配 电网 。 



























































































































































定 、 廊 道 一 次 到 位 、 土 建 一 次 建成 ”的 原则 ， 适 度 超 前 建 
设 配 电网 ， 提 高 对 负 答 增长 的 适应 能 力 。 密 切 跟踪 市 区 、 
县 城 、 中 心 城镇 和 产业 园区 等 经 济 增长 热点 ,适时 增加 变 
压 器 容量 ， 增 加 变电站 布点 和 线路 ， 解 决 局 部 供电 能 力 不 
足 问题 。 结 合 农村 人 居 环 境 整治 ， 加 大 配 电线 路 、 配 电台 
区 和 低压 进 户 线 改造 力度 ， 全 面 解决 户 均 供 电容 量 低 、 安 
全 隐患 多 、“ 卡 脖子 ”“ 低 电压 ”等 问题 。 

(七 ) 规范 住宅 小 区 供电 。 按 照 产权 清晰 、 责 权 对 等 、 
运 维 规范 的 原则 ， 建 立 统一 的 住宅 小 区 供 配 电 设 施 建设 标 
准 ， 将 住宅 小 区 用 电 需 求 纳入 配 电网 统一 规划 ， 规 范 设 计 、 
规范 建设 ， 由 具备 资质 的 公司 承担 建设 及 运行 维护 管理 ， 
切实 保证 供 配 电工 程 质量 ， 提 升 供电 服务 水 平 。 对 于 老 旧 
小 区 、 使 用 临时 电 的 小 区 ， 理 清 资产 、 积 极 化 解 历 史 矛 盾 ， 
加 快 配 电 网 改造 步伐 ， 落 实 一 户 一 表 ， 保 障 住宅 小 区 用 电 











































































































































































































































































































































































































第 一 篇 政策 法 规 23: 
客户 的 合法 权益 。 (十 五 ) 开展 综合 管 廊 示范 试点 。 鼓 励 有 条 件 的 地 区 将 
( 八 ) 优化 网 架 结构 。 中 心 城市 (区 ) 加 快 变电站 及 配 电 网 电力 电缆 纳入 综合 管 廊 建 设 ， 随 城市 综合 管 廊 同 步 
廊 道 落实 ， 力 争 形成 双 侧 电源 结构 ， 加 强 中 压 线路 站 间 联 ， 规划、 同步 设计 、 同 步 建设 ,推动 城市 地 下 空间 资源 的 统 
络 ， 提 高 负荷 转移 能 力 。 城 镇 地 区 根据 负荷 发 展 需求 ,， 解 。” 筹 规划 和 综合 利用 。 坚 持 “ 政 府 主导 、 统 一 规划 、 科 学 使 
决 高 压 配 电网 单线 单 变 供电 安全 问题 ,逐步 过 渡 到 合理 的 ]、 责 权 明 晰 ”的 原则 ， 大 中 城市 加 快 启动 地 下 综合 管 廊 
目标 网 架 。 着 力 解决 县 域 电网 与 主 网 联系 薄弱 问题 。 乡 村 示范 试点 工程 ， 部 分 中 小 城市 因地制宜 建设 综合 管 廊 项 目 。 





网 架 结 校 









































地 区 适度 增加 布点 ， 缩 短 供电 半径 ， 合 理 选 用 经 济 适 用 的 


( 九 ) 加 强 贫困 及 偏远 地 区 供电 。 因 地 制 宜 采 取 电 网 延 


申 和 光伏 、 风 电 、 
用 
及 









































小 水 电 等 供电 方式 ， 全 面 解决 无 电 人 口 

















外 问题 。 加 大 国家 级 贫困 县 、 集 中 连 片 特殊 困难 地 区 以 
扁 远 少数 民族 地 区 、 革 命 老区 配 























电网 建设 与 改造 力度 ， 





提高 电力 普遍 服务 水 平 。 


(十 ) 改善 农村 生产 生活 供用 电 状 况 。 加 强 农村 地 区 用 
电 需 求 分 析 ， 针 对 春节 、 农 忙 等 季节 性 负荷 特点 ， 远 近 结 

















贡 








合 、 多 措 并 举 保障 农村 生产 生活 供电 。 根 据 地 方 农业 生产 
和 村 点 ， 因 地 制 宜 对 粮食 主 产 区 农田 节 水 灌溉 、 农 村 经 济 作 
物 和 农 副 产品 加 工 、 冀 禽 水 产 养 殖 等 供电 设施 进行 建设 改 


y 


a 
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四 、 提 高 装 


(十 一 ) 提高 配 电 网 装备 水 平 。 以 智能 化 为 方向 ， 按 照 
“成 熟 可 靠 、 技 术 先 进 、 
网 装备 水 平 。 采 用 先进 物 联网 、 现 代 传 感 和 信息 通信 等 技 
































备 水 平 ， 促 进 节 能 降 耗 

















五 、 推 动 智 能 互联 ， 打 造 服务 平台 




















(十 六 ) 加 强 配 电 自动 化 建设 。 提 高 配 
控制 能 力 ， 实 现 配 












































市 〈 














间 ， 实 现 网 络 自 愈 重 构 ; 乡村 地 区 推广 简易 配 电 

















NE" 




















化 水 平 。 





(十 七 ) 构建 智能 互动 服务 体系 。 开 展 智能 互动 信 ， 
系 顶层 设计 与 建设 ,鼓励 应 用 光纤 等 高 效 通信 方式 ,实现 








已 网 运行 监测 、 
有 网 实时 可 观 可 控 ， 变 “被 动 报修 ”为 
“主动 监控 ”， 缩 短 故障 恢复 时 间 ， 提 升 服务 水 平 。 中 心 城 
区 ) 、 城 镇 地 区 合理 配置 配 电 终端 ， 缩 短 故障 停电 时 








自动 化 ， 








息 体 
























































电动 汽车 充 放电 、 洪 口岸 电 、 
与 电网 削 峰 填 谷 ， 实 现 与 电网 协调 互动 。 





























能 源 信息 在 供给 与 需求 端的 双向 流动 ， 适 应 能 源 生 产 与 消 
费 变 革 。 以 智能 电表 为 载体 ， 建 设 智能 计量 系统 ， 
能 服务 平台 ， 全 面 支撑 用 户 信 息 互 动 、 分 布 式 电源 接 人 、 
电 采 暖 等 业务 ， 鼓 励 用 户 参 

















打造 智 








(十 八 ) 探索 能 源 互 联 新 技术 。 综 合 应 用 云 计 

















节能 环保 ”的 原则 ， 全 面 提升 配 电 





、 网 格 


计算 、 大 数据 挖掘 等 技术 ， 实 现 海量 数据 的 深层 利用 ， 全 



































术 ， 实 现 设备 、 通 道 运行 状态 及 外 部 环境 的 在 线 监 测 ， 提 














高 预警 能 力 和 信息 化 水 平 。 提 升 设备 本 体 智 能 化 水 平 
行 功能 一 体 化 、 设 备 模块 化 、 接 口 标准 化 。 推 
绝缘 环 网 柜 、 选 用 节能 型 变压器 、 配 
电台 区 等 新 设备 新 技术 。 积 极 开展 基 











新 工艺 的 变压器 、 
施 老 














技术 标准 体系 ， 3 





日 线路 、 老 旧 配 变 和 计量 装置 改造 。 实 现 
缘 化 ， 降 低 故 障 发 生 率 ， 








应 用 
电 自 动 化 以 及 智能 配 
于 新 材料 、 新 原理 、 
断路 器 和 二 次 设备 的 研制 。 因 地 制 宜 实 
氏 压 线路 绝 
提高 供电 安全 性 。 完 善 智能 设备 


导 设 备 制造 科学 发 展 。 













































































(十 二 ) 优化 配 电 设备 配置 。 控 制 同 一 区 域 设 备 类 型 ， 


优化 设备 序列 ， 简 化 设备 种 类 ， 规 范 设 备 技术 标准 ， 提 高 




















配 








网 设备 通用 人 性 








E 、 互 换 性 。 注 重 节能 环保 、 兼 顾 环境 协 














调 ， 采 用 技术 成 熟 、 少 〈 免 ) 维护 、 低 损耗 、 小 型 化 、 



































备 可 扩展 功能 的 设备 。 在 环境 条 件 恶 劣 地 区 适当 提高 标准 ， 








增强 抵御 





自然 灾害 的 能 力 。 





(十 三 ) 提高 


配 电网 能 效 水 平 。 逐 步 淘汰 高 损耗 变 压 











器 ， 








广 先进 适用 的 节能 型 设备 ， 实 现 绿 色 节 能 环保 。 加 




















开 
(十 四 ) 提升 


远 ” 的 思路 ， 逐 步 提升 电线 
结合 市 政 建 设 ， 有 序 

孔 预 埋 与 战略 布点 ， 提 高 城市 综合 承载 能 
电 区 域 、 各 类 城市 隧道 、 排 管 、 沟 槽 和 直 埋 等 电力 电缆 通 
道 建设 要 求 。 积 极 探索 提高 











全 寿命 周期 成 本 。 


强 配 电网 经 济 运 行 分 析 与 线 损 管 理 ， 
备 ， 优 化 运行 方式 。 加 快 建立 配 电网 能 效 评 
展 对 标 及 能 效 考核 。 


合理 配置 无 功 补偿 设 
十 指标 体系 ， 











电缆 化 水 平 。 本 着 “ 既 利 当前 、 又 益 长 
盖 水 平 ， 在 符合 条 件 的 区 域 ， 
电缆 通道 建设 ,落实 电 绕 管 
。 明 确 各 类 供 




















E 进 电力 






































电缆 建设 运行 维护 水 平 ， 降 低 















































看 支撑 智能 家 庭 、 智 能 楼 宇和 智慧 城市 建设 ， 推 动 全 社会 








生产 生活 智慧 化 。 促 进 电力 流 、 信 息 流 、 




















业务 流 的 深度 融 


合 ， 鼓 励 能 源 与 信息 基础 设施 共享 ， 构 建 公 共 能 源 服务 平 























台 ， 为 推动 “互联 网 + ”发 展 提供 





























力 支 撑 。 在 主动 配 电 











网 “ 源 - 网 - 荷 ”协调 运行 、 交 直流 混合 配 








电网 























人 研究 与 综合 示范 ， 增 强 未 来 能 源 发 展 适应 能 力 。 


(十 九 ) 完善 新 能 源 和 分 布 式 电源 接 入 体系 。 规 范 完 


、 直 流 供 





系统 、 新 农村 多 能 源 综合 优化 利用 等 方面 开展 关键 技术 
































新 能 源 、 分 布 式 电源 并 网 标准 ， 有 序 建设 主动 配 











性 
HE 
电网 、 微 











电网 ， 鼓 励 应 用 分 布 式 多 能 源 互 补 、 发 





电功率 预测 





等 方式 ， 








提高 分 布 式 电源 与 配 电 网 协调 能 力 ， 满 足 新 能 六 
































六 、 加 大 扶持 力度 ， 完 善政 策 保障 


lh、 分 布 式 
电源 广泛 接 人 人 要求。 推进 配 电网 储 能 应 用 试点 工程 。 


(二 十 ) 加 大 财政 资金 支持 力度 。 发 挥 各 级 政府 财政 资 














金 的 杠杆 作用 ， 带 动 企业 与 社会 资金 投入 ， 扩 大 投资 规模 ， 


形成 支持 配 电网 发 展 的 长 效 机 制 。 通 过 农村 电网 改造 升级 
等 现 有 中 央 预 算 内 投资 专项 ， 研 究 设立 城镇 配 电网 建设 改 








造 中 央 预 算 内 投资 专项 ， 结 合 新 型 城镇 化 、 
支持 配 电网 基础 设施 升级 改造 。 研 究 对 节能 降 耗 
应 用 、 智 能 示范 等 项 目 ， 以 及 利 
项 
资 的 配 电 网 项 目 给 予 支 持 。 
(二 十 一 ) 完善 电价 政策 。 
网 建设 改造 投资 纳入 电网 企业 






































结合 输 配 电价 改革 





























合 示 范 、 老 旧 小 区 改造 、 
收益 低 等 地 区 ， 加 大 配 





线路 和 人 地 等 项 























“三 大 战略 ”， 


、 新 技术 


清洁 电 集 中 供暖 等 民生 
目 给 予 专项 运营 补贴 。 鼓 励 有 条 件 的 地 区 对 社会 资本 投 


， 将 配 电 


效 资产 ， 将 运营 成 本 计 入 
准许 成 本 ,通过 电价 回收 ,保障 合理 收益 。 对 于 配 电网 综 
目 以 及 建设 成 本 高 、 
电价 格 政策 支持 力度 。 针 对 高 可 靠 
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性 、 特 殊 电能 质量 要 求 、 不 同 用 电 时 段 等 用 户 定制 供电 需 ”建设 运营 纳入 《西部 地 区 鼓励 类 产业 目录 》。 对 利用 清洁 电 
求 ， 实 行 差异 化 电价 。 将 地 下 电力 管线 建设 纳入 地 方 重点 。 集中 供暖、 电动 汽车 充电 基础 设施 、 分 布 式 电源 接 入 配套 
工程 ， 享 受 城市 道路 占用 、 开 挖 、 破 绿 等 政策 性 收费 优惠 。 电网 工程 等 研究 税收 支持 政策 。 鼓 励 各 地 因地制宜 制定 配 
(二 十 二 ) 发 行 配 电网 建设 改造 专项 企业 债券 。 鼓 励 配 电网 建设 改造 税 费 支持 政策 ， 加 大 支持 力度 。 

电网 项 目 实施 主体 通过 发 行 企业 债券 、 专 项 债券 、 项 目 收 er 3 

益 债 券 、 中 期 票据 等 方式 直接 融资 。 在 综合 管 廊 建 设 方面 ， 七 、 落 卖主 体 责任 ， 加 强 监督 管理 
通过 发 行 专项 债券 融资 ， 推 进 政府 购买 服务 ， 完 善 特 许 经 (二 十 八 ) 建立 健全 信息 管理 体系 。 由 各 级 政府 部 门 组 
营 制 度 。 拓 展 金 融融 资 渠道 ， 创 新 配 电网 建设 改造 融资 服 。 织 电网 企业 开展 配 电网 普查 工作 ， 逐 线 、 有 未 变 、 逐 站 摸 清 配 






















































































































































































































































































务 ， 积极 推动 投资 、 金 融 机 构 与 电网 企业 建立 投 融 资 服务 电网 基本 情况 ， 规 范 配 电网 基础 数据 台 账 ， 明 晰 电力 设施 归 
平台 。 属 。 建 立 配 电网 基础 设施 信息 综合 管理 系统 ， 做 好 普查 成 果 
(二 十 三 ) 强化 信贷 支持 。 完 善 配 电网 项 目 建设 贷款 支 。 验收 和 归档 工作 ， 为 配 电网 建设 与 发 展 提供 数据 支撑 。 

持 机 制 ， 出 台 贴 息 贷 款 政策 。 引 导 政 策 性 银行 在 依法 合 规 、 (二 十 九 ) 强化 主体 责任 。 各 级 政府 部 门 要 承担 配 电网 




















风险 可 控 前 担 下， 加 大 对 配 电网 建设 改造 项 目的 信贷 支持 ”规划 的 主体 责任 ， 建 立 协调 机 制 ， 明 确 职责 分 工 ， 完 善 并 
力度 ， 鼓 励 银 行 企业 加 大 对 配 电网 建设 改造 项 目的 贷款 发 落实 各 项 配套 支持 政策 。 国 家 发 展 改 革 委 、 国 家 能 源 局 负 
放 力 度 ， 各 地 政府 根据 实际 情况 适当 安排 财政 性 资金 给 予 。” 责 制 定 发 展 战略 与 行动 计划 ,统一 规划 建设 技术 标准 ， 做 
贷款 贴息 。 好 配 电网 规划 建设 的 指导 ; 有 效 衔 接 ， 积 极 做 好 新 能 源 、 

(二 十 四 ) 加 大 转移 支付 力度 。 统 筹 研究 加 大 中 西部 地 分 布 式 电源 和 电动 汽车 充电 基础 设施 等 发 展 规划 。 各 省 级 、 
区 的 中 央 资 本 金 投入 ， 优 先 支 持 边 疆 少 数 民 族 地 区 和 国家 ”地 市 级 发 展 改 革 委 (能源 局 ) 要 贯彻 执行 好 指导 意见 、 行 
级 贫困 县 。 加 快 研究 出 台电 力 普 遍 服务 补偿 机 制 ， 支持 企 。” 动 计划 以 及 相关 标准 ， 提 出 具体 实施 方案 与 细则 ,负责 组 











































































































































































































业 在 偏远 地 区 做 好 电网 建设 和 运行 维护 工作 。 织 开 展 辖区 内 配 电网 年 度 规划 的 编制 与 发 布 ,促进 电力 设 
(二 十 五 ) 鼓励 社会 资本 参与 配 电网 投资 。 开 展 试点 示 。” 施 与 城乡 发 展 规划 、 土 地 规划 相 衔 接 。 

范 ， 逐 步 向 符合 条 件 的 市 场 主体 放 开 增 量 配 电 投资 业务 ， 配 电网 经 营 企业 要 落实 政府 相关 政策 、 标 准 和 工作 要 

充分 发 挥 市 场 机 制作 用 ,调动 社 会 资本 参与 配 电 网 建设 的 。 求 ， 主 动 做 好 配 电网 规划 研究 ， 积 极 参与 配 电网 规划 编制 























积极 性 。 研 究 出 台 社会 资本 投资 配 电 业务 、 政 府 和 社会 资 工作， 提出 配 电网 发 展 建 议 。 合 理 安排 项 目 投资 规模 和 建 
本 合作 (PPP) 建设 经 营 配 电网 基础 设施 的 具体 措施 。 设 进度 ， 及 早 开展 项 目前 期 工作 ， 做 好 规划 落地 。 进 一 步 
(二 十 六 ) 鼓励 多 种 方式 购 售 电 。 鼓 励 符合 国家 准 人 条 ”加强 工 程 质量 、 造 价 控 制 与 管理 ， 有 力 推动 配 电网 建设 改 
件 的 配 电网 企业 成 立 售 电 公 司 ， 采 取 多 种 方式 通过 电力 市 ” 造 。 
场 购 电 ， 在 按照 国家 有 关 规 定 承担 电力 基金 、 政 策 性 交叉 (三 十 ) 完善 评价 考核 与 监督 。 各 级 能 源 主管 部 门 要 密 
补贴 、 普 遍 服务 、 社 会 责任 等 义务 前 提 下 ， 向 用 户 售 电 。 ” 切 跟 踪 配 电网 建设 改造 工作 进展 ， 掌 握 目 标 任 务 完成 情况 。 
鼓励 通过 创新 服务 、 加 强 管理 、 降 低 成 本 ,构建 主体 多 元 、 ”建立 健全 考评 机 制 ， 加 强 对 配 电网 的 资金 投入 力度 、 投 资 
竞争 有 序 的 市 场 格局 。 行为 的 考核 与 评估 。 加 强 配 电网 建设 改造 工作 监督 管理 ， 
(二 十 七 ) 加 快 研究 税收 扶持 政策 。 研 究 将 配 电网 建设 。 建立 闭环 管理 机 制 ， 开 展 配 电网 建设 改造 专项 行动 监督 与 
改造 项 目 纳入 企业 所 得 税 优惠 目录 以 及 将 西部 地 区 配 电网 。 现场 检查 。 














































































































































































































第 一 篇 政策 法 规 


.25 . 





国家 


Eb 
Bt 


先进 光伏 技术 产品 应 用 和 产业 升级 的 











各 省 、 自 














治 区 、 
(能 源 局 ) 、 工 业 和 信 ， 
各 派出 机 构 ， 国 


直辖 


及 3 





国 能 新 能 【2015】194 号 


折 疆 生产 建设 兵团 
息 化 主管 部 门 、 质 监 
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可 





展 改 革 委 
家 能 源 局 




















家 电 

















国 集 

















团 、 大 








青 集团 、 





网 公司 、 南 方 电网 公 
华电 集团 、 中 电 投 














建 集团 : 
2013 年 国 











中 节能 集团 、 中 核 集团 、 上 














P 广 核 集 











干 意见 》( 国 
明 : 























务 院 发 布 《关于 促进 光伏 产 J 
发 [2013] 24 号 ) 以 来 ,我 
加 快 ， 市 场 规模 迅速 扩大 ， 为 光伏 产 1 


团 、 中 电 














司 
集团 、 


潜 
ym 


上 健康 发 
国光 伏 技 术 进 步 
上 发 展 提供 了 有 


入 贺 济 
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华能 集团 、 
hf 华 集团 、 
团 、 











Mr -> 





人 台 已 
中 瑟 








展 的 若 





力 的 市 场 支 撑 。 与 此 同时 ， 也 出 现 了 部 分 落后 产能 不 能 及 








程 质量 管理 ， 























等 问题 。 
HF 级 ， 加 强 光 伏 产品 和 工 





上 。“ 领 跑 者 ” 


件 的 光电 转换 效率 分 别 达到 12% 、 
计划 通过 建设 先进 技术 光伏 发 














= 


VIA 


意见 


13% 、 


源 局 、 工 业 和 信息 化 部 、 国 家 认 监 委 关 于 促进 


13% 和 12% 以 


电 示 范 基 地 、 














新 技术 应 











等 要 求 。 省 级 


制 选择 达到 





示范 了 














[ 程 等 方式 实施 。 
程 的 主要 技术 进步 指标 、 建 设 规范 、 
能 源 主管 部 门 通 过 竞争 折 
能 力 和 投资 经 营 























国家 能 源 局 提出 示范 工 
运行 管理 及 信息 监测 
E 比 选 机 制 选择 技术 
实力 强 的 开发 投资 企业 ， 企 业 通 过 市 场 机 
“领跑 者 ”先进 技术 指标 的 产品 。 























四 、 发 挥 财政 资金 和 政府 采购 支持 光伏 发 电 技术 进步 


的 作用 。 国 
题 和 光伏 扶贫 





家 支持 的 解决 无 电 人 口 用 电 、 
援外 项 目 、 国 


等 公益 性 项 








时 退出 市 场 、 先 进 技术 产品 无 法 进入 市 场 、 光 伏 产 业 整 体 
技术 升级 缓慢 、 光 伏 发 电工 程 质量 存在 隐患 
进 先进 光伏 技术 产品 应 用 和 产业 升 
现 提出 以 下 意见 : 


为 促 


一 、 发 挥 市 场 对 技术 进步 的 引导 作用 。 充 分 发 挥 市 场 


配置 资源 的 决定 性 作 




















， 提 高 光伏 产品 市 场 准 入 标准 ， 引 





导 光 伏 技术 进步 和 产业 升级 。 根 据 不 同 发 展 阶段 的 光伏 技 
术 和 产品 ， 采取 差 别 化 的 市 场 准 入 标准 ,支持 先进 技术 产 


品 扩大 市 场 ， 加 速 淘 六 
和 质量 监督 管理 。 逐 步 建立 光伏 产品 
递 进 机 制 ， 加 速 光伏 发 
































二 、 严 格 执行 光伏 产品 市 场 准 入 标准 。 


之 日 起 ， 光 伏 发 上 


息 化 部 《光伏 








磁化 锅 (CdTe) 及 其 他 薄膜 


不 低 于 8% 、1 





SN. 











减 率 不 高 于 0.5% ， 
上 述 指标 将 根据 产业 发 
三 、 实 施 “ 领 跑 者 ”计划 。 国 

















BE 项目 新 采购 和 
央 造 行业 规范 条 人 
技术 指标 要 求 。 其 中 ， 多 晶 硅 电池 组 件 和 日 
的 光电 转换 效率 分 别 不 低 于 15. 
组 件 光电 转换 效率 不 低 于 28% ; 





























1% 、 





项 目 全 














技术 落后 产品 ， 规 范 光伏 发 电 技术 
1 场 准 入 标准 的 循环 
技术 进步 和 产业 升级 。 





自 本 文件 发 布 





的 光伏 组 件 应 满足 工业 和 信 
F》 (2015 年 本 ) 相关 产品 














和 蝇 硅 














电池 组 件 





5% 和 16% ; 高 倍 聚 光 光 伏 
硅 基 、 铜 钢锭 三 
电池 组 件 的 光电 转换 效率 分 别 








(CIGCS ) 、 


























生命 周 共 





11% 和 10% ; 多 唱 硅 、 单 晶 硅 和 薄膜 
电池 组 件 自 项 目 投产 运行 之 日 起 , 一 年 内 衰减 率 分 别 不 高 
3% 和 5% ， 之 后 每 年 衰减 率 不 高 于 0.7% ， 
全 生命 周期 内 衰减 率 不 高 于 20% 。 高 倍 聚 光 光 伏 组 件 自 








项 目 


项 


























跑 者 ”先进 技术 产品 。 
五 、 加 强 光 伏 产 品 检测 认证 。 加 强 光 伏 产 品 检测 认证 


能 力 建设 ,逐步 提高 光伏 产品 认 订 














的 产品 试验 


目 、 
能 源 主 管 部 门 组 织 实施 的 各 类 光伏 发 上 
级 地 方 政府 使 用 财政 资金 支持 
政府 机 构建 筑 设 施 上 安装 的 光伏 发 电 项 








电 





远 地 区 缺 








已 


























已 问 














国家 








的 光伏 

















发 














E 标 准 ， 提 高 光伏 行业 国 








际 标准 制定 和 国际 互 认 能 力 。 光 伏 组 件 4 
件 及 其 使 用 材料 





、 例 和 











企业 生产 的 关键 产品 必须 通过 第 三 方 检 




















家 和 各 级 





电 应 用 示范 项 目 、 各 
电 项 目 以 及 在 各 级 
日 ?》 





优先 采用 “ 领 


























E 产 企业 应 


具备 组 











检验 所 必须 








的 检测 能 力 。 











则 认证 ， 并 由 第 三 








方 检测 认证 机 构 公 布 检测 认证 结果 。 光 伏 组 件 生 产 企业 在 





产品 说 明 书 中 应 明确 多 晶 硅 、 电 池 片 、 玻 璃 、 
材料 的 来 源 信息 ， 确 保 进入 市 场 的 光伏 产 








背 板 等 关键 原 加 























品 必 须 是 经 过 检测 认证 且 达 标的 产品 。 


六 、 加 强 工程 产品 质量 管理 。 光 伏 发 电 项 








伏 组 件 、 道 变 右 及 关键 产品 ， 须 通过 








证 机 构 认 证 





























二 





与 认证 送 检 产 品 保持 一 
投资 企业 应 建立 光伏 发 电 关键 设备 








在 产品 招标 采购 、 到 货 验收 、 竣 工 验 


技术 指标 提出 


七 、 加 强 技术 监测 和 监督 。 国 
国家 认 监 委 等 部 门 定 


化 部 和 





明确 的 要 求 。 

















银 浆 、EVA、 








目 采 用 的 光 


国家 认 监 委 批 准 的 认 
致 。 各 光伏 发 电 开 发 
的 技术 及 质量 管理 制 











度 
之 





» 


必 环 节 ， 对 光伏 产品 


家 能 源 局 、 工 业 和 信息 




















品 开展 技术 质量 检查 ， 习 




















内 衰减 率 不 高 于 10% o 
展 情况 适时 调整 。 











家 能 源 局 每 年 安排 专门 





的 市 场 规模 实施 “领跑 者 ”计划 ， 要求 项 目 采 用 先进 技术 


产品 。2015 年 ， 
多 唱 硅 电池 组 件 和 单 唱 硅 电池 组 作 





到 30% 以 上 ; 硅 基 、 铜 钢 锭 而 











刘 案 光 光 伏 组 伯 





























光 








“领跑 者 ”先进 技术 产品 应 达到 以 下 指标 : 
的 光电 转换 效率 分 别 达 














转换 效率 达 











期 组 织 








关 单 位 对 光伏 市 场 产 





点 检查 光伏 产品 关键 技术 性 能 和 


产品 质量 ， 完 善 技术 质量 管理 政策 ， 检 查 结果 向 社会 公布 。 


对 产品 未 达到 市 场 准 入 标准 











家 组 织 实施 的 


机 构 进行 全 过 程 技术 监测 训 
查 是 否 达 到 承诺 的 指标 ， 在 工程 投产 一 年 后 进行 后 评估 并 


公布 评估 结果 





“领跑 者 ”六 


的 制造 企业 ， 予 以 公告 。 对 


国 








- 划 项 目 ， 委 托 第 三 方 检 测 认证 








O 


从 在 








程 竣 











验收 时 重点 检 








八 、 完 善 光伏 发 电 运 行 信息 监测 体系 。 行 业 技术 支撑 











单位 要 按照 行业 管理 有 关 要 求 ， 开 
目 建设 运行 信 ， 








息 统计 工作 。 











展 并 网 运行 光伏 发 电 项 


























电网 企业 要 建立 和 完善 并 网 运 


:26 .中 国电 源 行 业 年 鉴 ”2016 








行 信息 监测 系统 ， 监 测 项 目 输出 功率 和 发 电量 等 数据 ,， 保 ”位 应 按 运行 规程 及 时 向 电网 企业 通报 有 关 情 况 。 







































































持 运行 信息 的 连续 性 和 完整 性 ， 配 合 开 展 光 伏 发 电 技术 评 

价 和 质量 检查 信息 服务 工作 。 项 目 单位 应 向 国家 可 再 生 能 国家 能 源 局 
源 信息 系统 报 送 光 伏 发 电 设施 的 基本 信息 ,包括 光伏 组 件 工业 和 信息 化 部 
类 型 、 规 格 、 额 定 功率 、 安 装 方式 、 首 变 器 型 号 、 系 统 最 国家 认 监 
大 输出 功率 等 。 项 目 设施 进行 检修 和 发 生 故 障 时 ,项 目 单 2015 年 6 月 1 日 
































第 一 篇 政策 法 规 


27. 





国家 能 源 局 关于 推进 简 政 放权 放 管 结合 优化 服务 的 实 


各 司 , 各 
为 深 
E 进 简 政 














国 能 法 改 [2015] 199 号 








派出 机 构 ， 各 直属 事业 单位 : 
入 贯彻 党 中 央 国 务 院 的 决策 部 署 ， 全 首 











演 






































进 简 政 放权 放 管 结合 





全 面 落实 














国务 院 《2015 年 扒 























只 能 工作 
管 结合 优 





~ 


(= 
全 
精神 ， 按 


方案 》( 














指导 思想 和 总 体 要 求 


已 
指导 思想 











落实 全 国 
放权 放 管 结合 职能 转变 工作 电视 电话 会 议 精神 ， 


含金量 。 


的 决定 》 
































变 政府 


国 发 [2015] 29 号 ) ， 将 我 局 简 政 放权 放 
化 服务 工作 向 纵深 推进 ， 现 提出 以 下 意见 。 


贯彻 党 的 十 八大 和 十 八 届 二 中 中 、 四 中 全 会 

















照 “ 四 个 全 面 ”的 战略 布局 ， 落 实 中 央 经 济 工作 


会 议 部 署 和 《政府 工作 报告 》 确 定 的 任务 要 求 ， 认 识 和 适 


应 经 济 发 
服务 ， 坚 
发 展 的 “ 
“盲点 ”， 
提升 ,在 
关 、 廉 洁 
治理 能 力 
能 源 行 业 








nt 




















立 F / 洲 大 
展 靳 常态 ， 


持 民意 为 先 、 
财 点 ” 














协同 推进 简 政 放权 、 放 管 结合 、 
问题 导向 ， 重 点 围绕 阻碍 能 源 创新 
， 影 响 能 源 创 业 的 “ 痛 点 ”和 市 场 监 管 的 


优化 


在 放权 上 求实 效 ， 在 监管 上 求 创新 ， 在 服务 上 求 








深 
机 关 和 服务 型 机 关 方 
现 
持续 健康 发 展 。 












































简 政 放权 放 管 结合 职 














区 务 并 重 





新 形势 、 


# 众 端 菜 ” 和 

















取消 非 行 
行政 权力 


新 监管 








(= 
严格 


政 许可 审批 类 别 ， 大 力 简化 投资 审批 ， 
运行 、 提 高 行政 审批 效率 的 制度 和 措施 ， 
































、 改 进 服务 的 举措 ,切实 实现 政府 职能 转变 。 


重点 任务 
继续 推进 简 政 放权 





此 行政 审批 制度 改革 ， 建 设法 治 机 关 、 创 新 机 
掉 迈 出 坚实 步伐 ， 促 进 能 源 
化 ， 推 进 能 源 “ 四 个 革命 、 一 个 合作 ”， 实 





能 转变 工作 ， 要 适应 能 源 改 
新 任务 ， 从 重 数 量 向 提高 含金量 转变 ， 从 
“让 群众 点 菜 ” 转 变 ， 从 分 头 分 层级 推 
联动 、 协 同 并 进 转变 ， 从 减少 审批 向 放权 、 监 管 、 
转变 。 继 续 取消 含金量 高 的 行政 审批 事项 ， 彻 底 
出 台 规 范 








出 创 














按照 李克强 总 理 在 全 国 推进 简 政 放权 放 管 结合 职 














能 转变 工 
求 ， 紧 紧 
政府 作用 
审批 事项 
能 源 项 目 
“ 痛 点 ”， 
起 检验 的 


一 是 









































作 电 视 





电话 会 议 上 提出 的 5 个 “再 砍 掉 一 批 ” 要 





政 许可 审批 事项 ， 不 再 保留 这 一 审批 类 别 。 











施 意见 


全 面 落 实 《 国 务 院 关于 取消 非 行政 许可 审批 事项 
国 发 [2015] 27 号 ) 确定 的 取消 和 调整 的 非 行 


完成 中 央 指 定 





地 方 实施 的 能 源 行 政审 批 事项 清理 工作 。 做 好 非 行政 许可 























三 | 





项 


:得 
三 | 
全 


tf 


审批 寻 
项 




















| 


» 























能 源 项 











目 核准 ， 








资 核准 项 目 ， 研 究 将 列 入 国家 规划 的 部 分 能 
进 部 门 同 步 下 放生 
三 是 完成 中 介 服 务 清理 规范 工作 。 按 照 
门 行政 审批 中 介 
31 号 ) ， 完 成 我 局 行政 审批 涉及 的 中 介 
介 服 务 事项 外 ， 审 


介 





准 权限 下 放 地 方 。 协 调 推 























厅 关 于 清理 规范 国务 院 部 
( 国 办 发 [2015] 


























服务 事项 清理 工作 。 除 有 法 定 依据 的 中 
批 部 门 不 得 以 任何 形式 要 求 申请 人 委托 中 


























介 服 务 机 构 准 入 条 


取消 后 的 工作 衔接 ， 对 调整 为 政府 内 部 审批 的 事 
下 向 公民 、 法 人 和 其 他 社会 组 织 实 施 审批 。 

再 砍 掉 一 批 投资 审批 事项 。 进 一 步 减少 国家 层面 
抓紧 研究 提出 一 批 拟 取消 或 下 放 的 能 源 投 











源 项 





目 审批 核 


F 批 核准 权限 。 








《国务 院 办 公 
服务 的 通知 》 

















服务 。 放 宽 中 


牛 ， 破 除 中 介 服 务 垄 断 ， 切 断 中 介 服 务 


利益 关联 ， 规 范 中 介 服 务 收费 。 各 单位 要 按照 要 求 完 成 中 














介 服 务 清理 工作 ， 
为 行政 审批 受理 条 
确 项 目 名 称 、 设 置 
等 。 












































提出 清理 规范 意见 。 对 清理 规范 后 保留 
和 的 中 介 服 务 事项 ， 实 行 清单 管理 ， 明 
依据 、 服 务 时 限 、 收 费 依据 及 收费 标准 














四 是 继续 减少 审批 环节 。 进 一 步 规 范 行 政审 批 行为 ， 








逐 项 公开 审批 流程 。 进 一 步 压缩 并 明确 




















i 批 时 限 ， 约 束 自 


由 裁量 权 ， 以 标准 化 促进 规范 化 。 进 一 步 简化 、 整 合 投资 





AN 














项 目 报 建 手续 ， 抓 紧 解 决 “最 先 























里 ”存在 的 问题 。 进 一 步 清理 整合 前 置 
批 事项 ， 除 少数 重 特大 项 目 保留 环评 

















公里 ”和 “最 后 一 公 
批 ， 减 少 前 置 审 
作为 前 置 审批 外 ， 企 





























业 投 资 项 目 核准 原则 上 只 保留 选 址 意见 书 、 用 地 ( 用 海 ) 
预审 意见 两 项 前 置 。 推 动 落实 前 置 审批 同步 下 放 ， 探 索 开 









































展 并 联 审批 。 
(二 ) 创新 能 源 管 理 

















按照 《国家 能 源 局 关于 创新 能 源 监 督 管理 机 制 的 指导 











意见 》( 











国 能 法 改 [2014] 390 号 ) 要 求 ， 积 极 














进 规划 、 





政策 、 规 则 、 监 管 四 位 一 体 的 能 源 管理 新 机 制 ， 根 据 国 家 











围绕 使 市 场 在 资源 配置 中 起 决定 作 























进一步 简化 能 源 项 





的 含金量 ， 




















不 留 尾 巴 、 不 留 死角 、 不 搞 变通 ， 








用 和 更 好 发 挥 
， 继 续 加 大 简 政 放 权力 度 ， 提 高 取消 和 下 放行 政 
目 审 批 程 序 ， 加 快 
审批 进度 ， 坚 决 清除 阻碍 能 源 发 展 的 “ 堵 点 ”和 
切实 取得 经 得 





成 效 。 





再 砍 掉 一 批 行政 审批 事项 。 按 照 国 务 院 统一 部 署 ， 




















再 取消 和 

















下 放 一 批 行政 








批 事项 ， 进 一 步 提高 简 政 放权 的 


能 源 战略 、 

















控 





了 盐 








国家 能 源 总 体 规划 等 有 关 部 署 ， 抓 紧 制 定 完善 
涉及 取消 下 放 审 批 事 项 的 有 关 发 展 规划 、 产 业 政 策 、 总 量 
判 目标、 技术 政策 、 准 和 标准、 项目 布局 原则 等 。 要 扎 











实 落实 国务 院 取消 下 放行 政审 批 事项 同步 加 强 监 管 的 有 关 























部 署 ， 
加 强 后 续 监管 的 指导 意见 》( 国 能 
求 ， 确 保 放 权 放 得 下 、 接 得 住 、 落 得 实 、 
源 监 管 能 力 建设 ， 加快 推进 能 源 























ch 人; 自习 
监管 信息 





按照 《国家 能 源 局 关于 对 取消 和 下 放 能 源 审批 事项 
改 [2015] 188 号 ) 要 
管 


得 好 。 加 强 能 


EF 台 建设 ， 着 力 


28， 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 





解决 监管 服务 的 “ 


= | 大和 六 人 人 台 尼 
盲点 ”， 提 高 监管 效能 。 














一 是 抓紧 制定 能 源 中 长 期 战略 规划 和 能 源 发 展 “ 十 三 
五 ”规划 。 按 照 国家 发 改 委 的 统一 部 署 ， 按 时 编制 完成 




















2030 年 能 源 生 产 和 消费 革命 战略 ， 研 究 制 订 好 





典型 省 区 和 城市 能 源 各 
织 开展 好 “十 三 五 ” 








En 





电 、 可 再 生 能 源 、 























科技 等 14 个 配套 专项 规划 的 





重点 区 域 、 





E 产 消费 革命 行动 计划 。 按 照 计划 组 
能 源 规划 以 及 煤炭 、 电 力 、 油 气 、 核 


编制 工作 ， 


统筹 做 好 总 体能 源 规划 与 专项 能 源 规划 、 区 域 能 源 规划 与 
省 级 能 源 规划 之 间 的 衔接 平衡 。 要 进一步 明确 能 源 总 体 规 
划 和 各 专项 规划 的 功能 定位 ， 增 强 能 源 规划 的 导向 性 、 科 
学 性 和 可 操作 性 ， 使 能 源 规划 真正 成 为 能 源 项 目 审批 、 核 











二 是 抓紧 制订 政策 、 标 准 。 各 部 门 要 对 取 
规 、 规 章 规 范 性 文件 和 能 源 标准 进行 
作 。 要 突出 能 源 政策 的 针对 性 、 有 效 


批 事项 涉及 的 法 律 沁 
清理 ， 做 好 立 改 废 

















准 、 备 案 的 重要 依据 。 














省 下 放 的 审 




















性 和 可 操作 性 ， 加 强 能 源 政策 、 标 准 实施 的 监督 


三 是 抓紧 规范 行政 站 


管理 工作 。 

















FF 批 行为 。 严 格 实行 行政 审批 事项 











清单 管理 ， 将 保留 的 行政 审批 事项 及 其 前 置 条 件 和 中 介 服 





务 ， 以 清单 方式 一 
不 得 在 清单 之 外 增 





“一 个 

















律 对 外 公开 ， 非 经 规定 程序 ， 





任何 部 门 











设 和 变相 增设 行政 审批 事项 。 全 面 实行 














窗口 ”受理 ,促进 权力 在 阳光 下 运行 ， 建 立 受理 单 制 








度 ， 实 行 办 理 时 限 承 诺 制度 。 实 行 审批 岗位 责任 制 ， 实 现 





审批 工作 程序 和 办 





























制度 、 审 批 质量 定 

















事 流程 制度 化 。 建 立 审批 效率 内 部 通报 
期 检查 制度 和 申请 人 评议 制度 ， 并 将 检 


查 、 考 评 结果 纳 人 年 度 绩效 考核 ， 对 不 负责 、 不 落实 、 乱 
作为 、 不 作为 的 行为 ， 坚 决 实行 问 责 。 

















四 是 建立 协同 监管 机 制 推动 监管 方式 创新 。 











建立 国家 








能 源 局 专业 司 、 监 管 司 与 派出 机 构 、 省 级 能 源 主管 部 门 之 
间 上 下 联动 、 横 向 协同 、 相 互 配合 的 监管 机 制 。 依 托 在 线 
审批 监管 平台 加 强 后 续 监 管 ， 实 现在 线 监 测 ， 
依法 依 规 处 理 违规 行为 。 充 分 发 挥 12398 能 源 监管 投诉 热 











线 作用 ,依法 处 理 投诉 举报 屋 
管理 念 ， 运 用 大 数据 、 云 计算 、“ 互 
术 手 段 ， 创 新 监管 方式 ， 提 升 监管 效能 。 要 加 强 简 政 放权 
专项 监管 ， 建 立 完善 简 政 放权 事 中 









































正 各 类 违法 行为 。 


五 是 加 快 建立 




















动态 监管 


TAN rm 四 o 


项。 积极 探索 实践 ， 转 变 监 
类 网 + ”等 现代 信息 技 





事后 监管 工作 体系 和 工 
作 机 制 ， 研 究 建立 能 源 审 批 听证 制度 、 项 目 决 策 后 评估 机 
制 和 项 目 “ 异 常 目 录 ” 和 企业 “ 黑 名 单 ”制度 等 ， 依 法 纠 











“三 个 清单 ”"。 划 定 政府 与 市 场 、 企 业 、 








社会 的 权 责 边界 。 





局 的 权力 清单 、 责 








积极 探索 负面 清单 模式 ， 加 快 制定 能 源 
任 清单 ， 用 刚性 的 制度 管 权限 权 ， 接 受 
社会 监督 。 派 出 机 构 要 按照 中 办 、 国 办 的 要 求 ， 
































权力 清单 和 责任 清单 制定 和 公布 工作 。 
(三 ) 进一步 优化 服务 





要 紧 紧 围绕 打造 服务 型 能 源 局 的 目标 ， 以 经 
展 和 人 民 群 众 期 盼 为 导向 ， 充 分 发 挥 现 有 的 服务 地 方 、 服 























完成 部 门 


济 社会 发 


务 企 业 机 制作 用 ， 转 变 观念 、 主 动 服务 ， 将 为 群众 “ 端 菜 ” 


变 为 请 群众 “点 菜 ” 
一 是 加 强 完善 











， 切 实 提高 能 源 局 的 服务 能 





作 联 络 员 制 度 实施 方案 的 通知 》 ( 国 能 综合 [2014 ] 138 
号 ) ， 及 时 向 地 方 通报 国家 能 源 战 略 、 规 划 、 政 策 等 有 关 情 
况 ， 了 解 掌握 各 项 政策 措施 在 地 方 的 落实 情况 ， 协 助 地 方 
做 好 重大 能 源 规划 的 制定 衔接 和 改革 方案 、 监 管 举 措 等 工 
作 在 地 方 的 落实 。 充 分 听取 地 方 对 能 源 工作 的 意见 ， 深 入 
了 解 地 方 的 新 要 求 和 新 企盼 ， 统 筹 研究 解决 制约 地 方 能 源 
发 展 的 瓶颈 问题 和 地 方 反映 强烈 的 突出 问题 ， 主 动 为 地 方 
分 忧 解难 ， 推 动 地 方 经 济 社会 科学 发 展 。 要 注重 对 地 方 行 
政审 批改 革 工 作 的 跟踪 指导 和 培训 ， 帮 助 地方 完 善 制度 、 
提升 能 力 。 

二 是 加 强 完善 服务 能 源 企 业 工 作 机 制 。 充 分 发 挥 我 局 
已 经 建立 的 煤炭 、 电 力 、 油 气 、 核 电 、 新 能 源 、 科 技 、 国 
际 合作 7 项 服务 能 源 企业 科学 发 展 协调 工作 机 制 的 作用 ， 
通过 现场 调研 、 工 作 研讨 、 座 谈 会 等 多 种 形式 ， 及 时 了 解 
和 掌握 各 项 政策 在 能 源 企 业 的 落实 情况 ， 充 分 听取 能 源 企 
业 对 能 源 工作 的 意见 ， 推 动 解决 能 源 企 业 困 难 和 问题 ， 研 
究 提 出 支持 能 源 企 业 发 展 需要 采取 的 产业 政策 等 。 要 以 创 
业 创 新 需求 为 导向 ， 建 立 和 完善 能 源 企业 “走出 去 ”协调 
机 制 ， 搭 建 为 能 源 企业 和 各 类 市 场 主体 服务 的 公共 平台 。 

三 是 加 大 能 源 信息 服务 力度 。 按 照 国务 院 要 求 ， 通 ; 
国家 能 源 局 门户 网 站 ， 采 用 新 闻 发 布 、 报 刊 、 广 播 、 
等 便于 公众 知晓 的 方式 公开 政府 信息 ， 充 分 发 挥 政府 信 ， 
对 能 源 行 业 的 服务 作用 。 建 立 健全 能 源 形 势 分 析 预 测 预 
工作 机 制 ， 及 时 研究 能 源 行业 的 苗头 性 、 倾 向 性 、 洪 在 性 
问题 ， 提 出 前 有 瞻 性 和 针对 性 强 的 政策 建议 。 充 分 利用 国家 
能 源 局 统计 制度 ， 做 好 能 源 行 业 数 据 统计 和 发 布 工作 ， 利 
国家 能 源 局 门户 网 站 等 多 种 渠道 和 方式 发 布 国内 外 能 源 
言 息 和 数据 ， 为 地 方 科学 研判 行业 运行 态势 提供 参考 ， 为 
企业 管理 决策 提供 数据 支撑 ， 为 市 场 主体 创业 创新 和 开拓 
市 场 提供 数据 信息 服务 。 

四 是 打造 服务 型 机 关 。 拓 宽 渠 道 ， 采 取 灵 活 多 样 的 手 
段 ， 定 期 开展 意见 征集 工作 。 充 分 发 挥 政 务 服 务 大 厅 功 能 ， 
改进 服务 方式 ， 完 善 办 事 指 南 ， 明 确 审批 依据 、 标 准 、 条 
和 后、 程序 、 时 限 ， 并 在 政务 服务 大 厅 和 局 门户 网 站 公布 。 
利用 现代 信息 网 络 技术 ， 探 索 实现 行政 审批 事项 申报 、 受 
理 、 审 查 、 反 馈 、 决 定 和 查询 告知 等 全 过 程 、 全 环节 网 上 
办 理 。 加 强 机 关 作风 建设 ,为 群众 提供 更 加 人 性 化 、 更 富 
人 人 情 味 的 服务 ， 态 度 要 好 、 手 续 要 少 、 速 度 要 快 ， 实现 服 
务 承诺 制 、 首 问 负 责 制 ， 完 善 机 关内 部 管理 ， 增 强 机 关 工 
作 人 员 的 责任 意识 和 服务 意识 。 


三 、 加 强 领导 确保 各 项 改革 举措 落 到 实处 


(一 ) 提高 认识 

推进 简 政 放权 放 管 结合 职能 转变 向 纵深 发 展 是 国务 院 
人 年 的 一 项 重大 任务 ， 是 贯彻 落实 能 源 “ 四 个 革命 、 一 个 
合作 ”战略 布局 ， 认 识 和 适应 经 济 发 展 新 常态 的 必然 要 求 ， 
是 促进 机 关 定 位 转型 ， 提 升 履 职 尽责 能 力 的 必由之路 ， 要 
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歌 证 当 涯 
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服务 地 方 工作 机 制 。 按 照 《 国 家 能 源 局 
关于 建立 对 口服 务 联系 能 源 资源 大 省 工作 机 制 的 
能 综合 [2013] 号 ) 和 《国家 能 源 局 对 口服 务 # 




















通知 》( 国 
也 方 能 源 工 

















深化 认识 ， 正 确 看 待 能 源 局 在 简 政 放权 放 管 结合 优化 服务 
中 的 成 效 与 不 足 ， 切 实 把 思想 和 行动 统一 到 党 中 央 国 务 院 
决策 部 署 上 来 ， 进 一 步 增强 紧迫 感 和 责任 感 。 














第 一 篇 政策 法 规 :29: 





(二 ) 加 强 领 导 





各 单位 主要 负责 同志 要 高 度 
国务 院 关 于 行政 审批 制度 改革 上 
慧 ， 加 快 推进 简 政 放权 ， 提 高 能 源 管理 效能 ， 增 强 依法 
全 面 履 职 能 力 。 法 改 司 要 加 强 谋划 ， 统 筹 推进 行 全 
审批 改革 工作 ; 各 业务 司 要 抓紧 做 好 行政 外 
下 放 和 中 介 服 务 的 规范 清理 工作 ， 及 时 制订 相关 规划 、 政 











>》 器 六 
lle 出 



























































重视 ， 不 折 不 扣 地 贯彻 落 


的 精神 ， 以 更 大 的 勇气 和 


批 项 目的 取消 








局 行政 





策 、 规 则 、 标 准 ， 做 好 后 续 监 管 工作 。 综 合 司 要 统筹 好 机 
关 转 型 和 提升 服务 工作 。 各 单位 要 根据 本 意见 要 求 ， 及 时 
组 织 制定 工作 方案 ， 明 确 时 间 表 、 路 线 图 。 勇 于 担 














实 担负 起 推进 本 单位 简 政 放权 放 























BHHOYVY 


当 ， 切 
管 结合 职能 转变 的 重任 。 





(三 ) 狠 抓 落实 

各 单位 要 切实 负 起 责任 ， 实 行 一 把 手 责 任 制 ， 将 任务 
逐 项 分 解 到 位 ， 落 实 到 人 ， 要 把 简 政 放权 、 放 管 结合 、 优 
此 服务 情况 纳入 考核 体系 ， 并 完善 考评 机 制 。 要 敢于 噶 硬 
骨头 ， 抓 住 关键 和 要 害 ， 拿 出 便 措 施 ， 打 好 攻坚 战 ， 实 现 
更 大 突破 。 确 保 简 政 放权 放 管 结合 职能 转变 各 项 工作 得 到 
有 效 落实 。 























国家 能 源 局 
2015 年 6 月 5 日 
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中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 





国家 能 源 局 关于 推进 


新 能 


源 微 电网 示范 


项 


国 能 新 能 [2015 ] 265 号 


各 省 (区 、 市 ) 发 展 改 革 委 (能 源 局 )、 新 疆 生产 建设 兵 











团 发 展 改革 委 ， 国 
电 投资 企业 ， 中 国 
划 设 计 总 院 ， 中 科 
可 再 生 能 源 发 


























可 再 生 能 源 和 分 布 式 角 





家 电网 公司 、 南 方 上 












































电网 公司 ， 各 主要 发 











电 建 集团 、 中 国 能 建 集团 、 水 电 水 利 规 
院 
展 “ 十 二 五 ”规划 把 新 能 源 微 电网 作为 


E 源 发 展 机制 创 新 的 重要 方向 。 近 年 


来 ， 有 关 人 研究 机 构 和 企业 开展 新 能 源 微 电 网 技术 研究 和 应 




















用 探索 ， 具 备 了 建设 新 能 源 微 
为 加 快 推进 新 能 源 微 上 
发 展 的 微 电 网 技术 及 





电网 示范 工 
运营 管理 人 


























电网 示范 工程 的 工作 基础 。 
程 建设 ,探索 适应 新 能 源 
制 ， 现 提出 以 下 指导 意见 : 





一 、 充 分 认识 新 能 源 微 电网 建设 的 重要 意义 











新 能 源 微 














电网 代表 了 未 来 能 源 发 




















电网 























在 





目 建设 的 指导 意见 


E 的 政策 支持 下 具有 经 济 合 理性 。 

(四 ) 典型 示范 、 易 于 推广 。 首 先 抓 好 典型 示范 项 目 建 
设 ， 因 地 制 宜 探索 各 类 分 布 式 能 源 和 智能 电网 技术 应 
创新 管理 体制 和 商业 模式 ; 整合 各 类 政策 ， 形 成 具有 本 地 





























? 








特点 且 易 于 复制 的 典型 模式 ， 在 示范 的 基础 上 逐步 推广 。 
三 、 建 设 内 容 及 有 关 要 求 





新 能 源 微 电网 是 基于 局 部 配 电 








网 建设 的 ， 风 、 光 、 天 


然 气 等 各 类 分 布 式 能 源 多 能 互补 ， 具备 较 高 新 能 源 电力 接 
入 比例 ， 可 通过 能 量 存 储 和 优化 配置 实现 本 地 能 源 生产 与 






































jj 能 负荷 基本 














需要 与 公共 电网 灵活 互动 且 相 


























2 











展 趋 势 ， 是 贯彻 落实 








项 目 可 依托 已 














习近平 总 书记 关于 能 源 生产 和 消费 革命 的 重要 措施 ， 是 推 




















进 能 源 发 展 及 经 营 管 
+” 在 能 源 领域 的 创新 性 





应 





理 方式 变革 的 重要 载体 ， 是 “互联 网 
及， 对 推进 节能 减 排 和 实现 能 


























源 可 持续 发 展 具 有 重要 意义 。 同 时 
配售 侧 向 社会 主体 放 姑 


单 的 方向 ， 可 为 新 















































F 的 一 种 





































































































| ， 新 能 源 微 电 网 是 电网 
4 体 方式 ， 符 合 电 力 体制 改 
能 源 创 造 巨大 发 展 空间 。 各 方 

















i 应 充分 






































源 微 





色 网 构 











实现 能 源 生产 和 





方式 参与 电力 市 场 ， 形 成 高 效 清洁 的 能 源 利 
(一 ) 联网 型 新 能 源 微 电网 








独立 运行 的 智 ; 
1 配 电 


衡 ， 可 根据 
芒 型 能 源 综 





网 群 。 








使 用 的 智能 


网 建设 ， 也 可 结合 新 
可 以 是 单个 新 能 源 微 电 网 ， 也 可 以 是 某 一 区 域内 多 个 新 能 
成 的 微 电 


按照 能 源 互联 网 的 理念 ， 采 用 先进 的 互联 网 及 信 





合 利用 局 域 网 。 新 能 源 微 电 网 
建 配 电网 建设 ; 





























鼓励 在 新 能 源 微 电 网 建设 中 ， 
息 技 术 ， 
化 匹配 及 协同 运行 ， 以 新 业态 





























新 载体 。 






















































































负荷 的 














































































































认识 推进 新 能 源 微 电 网 建设 的 重要 意义 ,积极 组 织 推进 新 闫 网 型 新 能 源 微 电 网 应 重点 建设 ;利用 风 、 光 、 天 然 
能 源 微 电 网 示范 项 目 建设 ， 为 新 能 源 微 电 网 的 发 展 创造 良 ” 气 、 地 热 等 可 再 生 能 源 及 其 他 清洁 能 源 的 分 布 式 能 源 站 ; 
好 环境 并 在 积累 经 验 基础 上 积极 推广 。 基于 智能 配 电网 的 综合 能 量 管理 系统 ， 实 现 冷 热 

a ee 动态 平衡 及 与 大 电网 的 灵活 互动 ; 在 用 户 侧 应 用 能 量 管理 

一 、 示 范 项 目 建设 目的 和 原则 系统 ， 指 导 用 户 避 开 用 电 高 峰 ， 优 先 使 用 本 地 可 再 生 能 源 

新 能 源 微 电 网 示范 项 目 建 设 的 目的 是 探索 建立 容纳 高 。 或 大 电网 低谷 电力 ， 并 鼓励 新 能 源 微 电 网 接 入 本 地 区 电力 
比例 波动 性 可 再 生 能 源 电力 的 发 输 ( 配 ) 储 用 一 体 化 的 局 。 需求 侧 管 理 平台 ; 具备 足够 容量 和 反应 速度 的 储 能 系统 ， 
域 电 力 系 统 ， 探 索 电力 能 源 服务 的 新 型 商业 运营 模式 和 新 。 包括 储 电 、 蓄 热 ( 冷 等 。 联 网 型 新 能 源 微 电 网 优先 选择 
业态 ， 推 动 更 加 具有 活力 的 电力 市 场 化 创新 发 展 ， 形 成 完 “在 分 布 式 可 再 生 能 源 渗透 率 较 高 或 具备 多 能 互补 条 件 的 地 
活 的 新 能 源 微 电 网 技术 体系 和 管理 体制 。 区 建设 。 






































新 能 源 微 电 网 示范 项 
(一 ) 因地制宜 ， 创 新 机 制 。 




















目的 建设 要 坚持 以 下 原则 : 





结合 当地 实际 和 新 能 源 发 






































(二 ) 多 能 互补 ， 自 成 一 体 。; 























展 情况 选择 合理 区 域 建设 联网 型 微 电 网 ， 在 投资 经 营 管理 
方面 进行 创新 ; 在 电网 未 覆盖 的 偏远 地 区 、 

选择 新 能 源 微 电网 方式 ， 探 索 独 立 供 上 

模式 





电 技 术 和 经 营 管理 新 


海岛 等 ， 优 先 














联网 型 新 能 源 微 电网 示范 项 目 技术 要 求 : 
等 级 不 超过 110 千 伏 ,与 公共 电网 友好 互动 ， 有 利于 削减 
电网 调 蜂 负担 ; 2. 并 网 点 的 交换 功率 和 
具备 可 控 性 ， 微 电网 内 的 供电 可 靠 性 和 电能 质量 



































时 段 要 
能 满足 用 户 需 求 














和 荷 功 率 的 比值 原则 上 要 达到 50% 以 上 ， 按 照 需 要 配置 





























量 管理 系统 ， 
式 能 源 系统 。 








形成 以 可 

















笑 各 类 分 布 式 能 源 、 储 电 




















车 热 〈 冷 ) 及 高 效用 能 技术 相 结合 ， 通 过 智能 电网 及 综合 
能 生 能 源 为 主 的 高 效 一 体 化 分 布 





(三 ) 技术 先进 、 经 济 合理 。 集 成 分 布 式 能 源 及 智能 一 
体 化 电力 能 源 控制 技术 ,形成 先进 高 效 的 能 源 技术 体系 ; 
与 公共 电网 建立 双向 互动 关系 ,灵活 参与 














电力 市 场 交易 ， 











电网 峰 谷 差 ， 减 轻 日 











。 微 电网 内 


容量 的 储 能 装置 ; 在 具备 天 然 气 资源 的 条 件 下 ， 可 应 








然 气 分 布 式 能 源 系统 作为 微 电 网 快速 调节 


1. 最 高 电压 




















值 负 
































可 再 生 能 源 装 机 功率 与 峰 
定 
有 大 
电源 。3. 具备 孤 



































岛 运 行 能 力 ， 保 障 本 地 全 部 负 蓓 或 重要 负 丛 在 一 段 时 间 内 





连续 供电 ， 并 在 电网 故障 时 作为 应 急 
(二 ) 独立 型 新 能 源 微 电 网 


























已 源 使 








| 
Jo 





独立 型 〈 或 弱 联 型 ) 新 能 源 微 
风 、 光 、 天 然 气 、 














电网 应 重点 建设 : 利用 








地 热 等 可 











4 生 能 源 及 其 他 清洁 能 源 的 分 








第 一 篇 政策 法 规 .31. 














布 式 能 源 站 ; 应 急 











柴油 或 天 然 气 发 电 装置 ， 基于 智能 配 























pm 














电网 的 综合 能 量 管理 系统 ， 实 现 冷 热电 负 答 的 动态 




















技术 经 济 性 合理 的 储 能 系统 ， 包 括 储 电 、 














(二 ) 示范 项 目 确认 。 国 家 能 源 局 组 织 专家 对 各 地 区 
报 的 示范 项 目 申请 报告 进行 审核 。 对 通过 审核 的 项 目 ， 



































姑 男 上 

















独立 型 〈 或 弱 联 型 ) 新 能 源 微 电网 主要 




















对 送 电 到 乡 或 无 电 地 区 电力 建设 已 经 建 
的 村 级 独立 光伏 电站 的 改造 。 
































可 ; 
车 热 〈 冷 ) 等 。 ”家 能 源 局 联合 相关 部 门 发 文 确认 。2015 年 启动 的 新 能 源 
] 于 电网 未 者 盖 的 网 示范 项 目 ， 原 则 上 每 个 省 (区 、 市 ) 申报 1~2 个 。 


裔 远 地 区 、 海 岛 等 以 及 仅 靠 小 水 电 供 电 的 地 区 ， 也 可 以 是 
成 但 供电 能 力 不 足 








独立 型 新 能 源 微 电 网 示范 项 目 技术 要 求 : 1. 通过 交流 
总 线 供电 ， 适 合 多 种 可 再 生 能 源 发 电 系统 的 接 人 ， 易 于 扩 





























容 ， 容 易 实 现 与 公共 电网 或 相 邻 其 它 交 流 总 线 微 电网 联网 ; 
2. 可 再 生 能 源 装 机 功率 与 峰值 负荷 功率 的 比值 原则 上 要 达 


























到 50% 以 上 ， 柴 油 机 应 作为 冷 备 用 ， 
















































































(三 ) 示范 项 目 建设 。 各 省 〈 区 、 市 ) 能 源 主管 部 门 
牵头 组 织 示 范 项 目 建 设 。 项 目 建 成 后 ， 项 目 单位 应 及 时 向 
省 级 能 源 主 管 部 门 提 出 竣工 验收 申请 ， 省 级 能 源 主 管 部 门 
会 同 国家 能 源 局 派出 机 构 验收 通过 后 ， 组 织 编制 项 目 验收 























报告 ， 并 上 报国 家 能 源 局 。 
(四 ) 国家 能 源 局 派出 机 构 负责 对 示范 项 目 建设 和 建成 
后 的 运行 情况 进行 监管 。 省 级 能 源 主 管 部 门 会 同 国家 能 源 

















其 发 电量 占 总 电量 需 














局 派出 机 构 对 示范 项 目 进行 后 评估 ， 将 评估 报告 上 报国 家 


























求 的 20% 以 下 (对 于 








冬夏 季 人 负荷 差 异 大 的 海岛 ， 该 指标 可 


以 放宽 到 40% ); 在 有 条 件 并 技术 经 济 合理 的 情况 下 ， 可 





采用 (LNG 或 CNG 为 燃料 的 ) 天 然 气 分 布 式 能 源 。3. 供 






































四 、 组 织 实 施 


电 可靠 性 要 不 低 于 同类 地 区 配 电网 供电 可 靠 性 水 平 。 








(一 ) 示范 项 目 申报 。 各 省 (区 、 市 ) 能 源 主管 部 门 





负责 组 织 项 目 单位 编制 示范 项 目 可 行 性 研究 报告 (编制 大 

















纲 见 附件 2) ， 并 联合 相关 部 门 开 展 项 目 初审 和 曲 
地、 天 然 气 用 量 等 条 件 ， 与 县 级 及 























示范 项 目 要 落实 建设 























报 工作 。 

















以 上 电网 企业 就 电网 接 入 和 并 网 运行 达成 初步 意见 。 











能 源 局 ， 对 后 期 运行 不 符合 示范 项 目 技术 要 求 的 ， 应 责令 
项 目 单位 限期 整改 。 

(五 ) 关于 新 能 源 微 电 网 的 相关 配套 政策 ， 国 家 能 源 局 
将 结合 项 目 具 体 技术 经 济 性 会 同 国务 院 有 关 部 门 研究 制定 
具体 支持 政策 ， 鼓 励 各 地 区 结合 本 地 实际 制定 支持 新 能 源 
微 电 网 建设 和 运营 的 政策 措施 。 

附件 : 1. 新 能 源 微 电网 技术 条 件 

2. 示范 项 目 实施 方案 编制 参考 大 纲 






































国家 能 源 局 
2015 年 7 月 13 日 
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We 


一 、 联 网 微 电 网 


联网 微 电 网 是 解决 波动 听 
相对 于 不 带 储 能 的 简单 可 再 生 能 源 分 布 式 





网 的 有 效 方案 。 














新 能 源 微 电网 技术 条 件 





















































上 可 月 


了 生 电 力 高 比例 接 入 配 电 


























并 网 发 电 系统 具 





如 下 功能 和 优势 : 


























1 通过 微 电 | 














ed 


区 式 可 以 有 效 提高 波动 性 可 再 生 能 源 : 








入 配 电网 的 比例 ， 





值 负荷 功率 的 上 



































村 
名 〈 微 电网 额定 装机 功率 与 峰 
值 ) 可 以 做 到 100% 以 上 ， 此 次 申报 项 目 
原则 上 要 求 做 到 50% 以 上 ; 














2. 微 电 网 














互动 ,平抑 可 再 生 





























很 强 的 调节 能 力 ， 能 够 与 公共 电网 友好 
动 性 ， 消 减 电网 峰 谷 差 ， 蔡 代 或 























部 分 替代 调 峰 电源 ， 能 








接受 和 执行 电网 调度 指令 ; 
































3. 与 公共 电网 联网 


运行 时 ， 并 网 点 的 交换 功率 和 交换 














时 段 可 控 ， 且 有 


























4. 在 微 电 网 自发 
在 公共 电网 不 允许 “ 
自用 电量 的 比例 ， 





压 和 频率 的 控制 ; 





> 区 
汪 
要 
司 溢 
写 
当世 
部 
并 
国 
到 
漆 
DD 
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ed eon 

















管理 系统 ， 具 有 用 户 





























5 
信息 采 
6. a 应 符合 分 布 式 发 电 接 入 
系统 









































革 3 
re 


量 亦 应 符合 相关 电力 标准 。 
二 、 独 立 微 电 网 














的 相关 技术 规定 ; 微 电 网 供电 范围 内 的 供电 安全 





独立 微 电 网 适用 于 电网 未 覆盖 的 农村 、 海 岛 等 边远 无 














地 区 ， 仅 有 小 水 电 但 供电 不 可 靠 的 地 区 ， 以 及 对 于 在 国 
家 “ 送 电 到 乡 ” 工 程 中 已 经 建成 ,但 供电 能 力 已 严重 下 降 















































的 光伏 或 风光 互补 村 落 电站 的 改造 。 
独立 微 电 网 建设 的 主要 目的 是 有 效 解决 我 国 边远 无 电 












































二 人 或 
情况 下 ， 可 以 有 效 提高 自发 



























































再 生 能 源 发 电量 ， 提 高 效益 ; 











公共 电 风 必 生计 时 ， 











机 全 部 分 区 和 和 运行， 保障 








本 地 全 部 负 答 或 重 
5 延缓 公 共 电网 改造 ， 不 增加 其 至 减少 电网 备用 容量 ， 


6. 在 电网 末端 可 以 提高 供电 可 靠 性 率 ， 改 善 供电 电能 





续 供 电 ; 














也 区 和 无 电 海岛 的 用 电 问 题 ， 替 代 柴 












































kg 油 发 电机 组 ， 降 低 供 


























有 成 本 。 示 范 要 求 采 用 交流 总 线 技术 ,与 传统 的 直流 总 线 
技术 相 比 ， 交 流 总 线 微 电 网 更 高 效 、 更 灵活 ， 更 适合 于 多 
种 可 再 生 能 源 发 电 系统 的 接 入 ， 供 电 





EF 径 宽 ， 易于 扩容 ， 






















































































质量 ,延缓 电网 (如 海 绕 ) 改造 扩容 ， 节 约 电 网 改造 投资 ; 





























能 问题 及 o 


主要 技术 条 件 
0 
岛 2 种 运行 模式 ， 根 据 月 
电网 需求 和 架构 ， 








功能 ; 


7. 与 其 它 清洁 能 源 (如 CHP) 和 可 再 生 能 源 不 同 利用 
形式 结合 ， 可 以 同时 解决 当地 热 水 、 供 热 、 供 冷 和 炊事 用 















































主要 技术 条 件 





通过 从 发 电 到 用 电 的 能 量 管理 系统 可 以 做 到 实时 的 供需 平 
， 大 大 提高 供电 保证 率 ， 在 将 来 还 可 以 很 容易 地 同 公共 
怨 力 系统 或 相 邻 其 它 交流 总 线 微 电 网 并 网 。 


1. 微 电 网 采用 交流 总 线 技术 ， 在 解决 电力 供应 的 同时 ， 



























































开 网 点 ， 应 能 实现 联网 和 孤 
区 资源 特点 、 负 荷 特性 以 及 























备 上 闻 联网 微 电 问 的 一 种 或 多 和 





2. 微 电 网 接 入 110kV 公共 配 电网 ， 并 网 点 的 交换 功率 
应 和 40MWW ， 微 电网 接 和 人 3SkV 公共 配 电 网 ， 并 网 点 的 交换 
功率 应 和 20MW ， 微 电网 接 入 10kV 公共 配 电网 ， 并 网 点 的 
交换 功率 应 <6MW， 微 电网 接 入 400V 公共 配 电网 ， 并 网 点 


的 交换 功率 应 500kW; 





3. 储 能 装置 的 有 效 容量 
日 分 布 特性 、 孤 岛 运 行 时 间 以 及 
据 实际 情况 设计 ; 

4. 在 具备 天 然 气 
能 源 系 统 ， 作 为 微 电 网 






































1 所 希望 实现 的 功能 、 负 答 的 














电网 调 峰 需 求 决定 ， 应 根 








a 可 应 用 天 然 气 分 布 式 
速 调节 电源 ， 为 消 纳 高 比例 、 大 


















































eee 














民 可 能 利用 可 再 生 能 源 解决 热 水 、 采 暖 、 














2. 微 电 网 电压 等 级 110kV， 可 再 和 
200MW (不 含水 电 和 
35kV， 可 再 生 能 源 总 装机 应 二 100MW 
有 装机 ) ; 微 电 网 电压 等 级 10kV， 可 用 
20MW (不 含水 电 和 柴油 发 电 装 机 ); 
400V， 可 再 生 能 源 总 装机 应 <2MW ; 



























































柴油 发 电 装 机 














供 冷 、 炊 事 用 能 





能 源 总 装机 应 和 
; 微 电 网 电压 等 级 
(不 含水 电 和 柴油 发 























生生 能 源 总 装机 应 去 
微 电 网 电压 等 级 




















3. 供电 保证 率 不 低 于 同类 地 区 配 电网 
来 油 机 组 作为 备用 ， 对 于 季节 性 负荷 差 号 
柴油 发 电 替 代 率 要 求 不 低 于 80% ， 柴 让 
总 电量 需求 的 20% 以 下 ; 对 于 季节 性 
柴油 发 电 替 代 率 允许 放宽 到 




















t 电 可 靠 性 水 平 ; 














较 小 的 地 区 和 海 





由 机 组 发 电量 占 














负荷 差异 较 大 的 地 区 
; 在 有 条 件 并 技 








经 济 合理 的 情况 下 ， 可 采用 (LNC 或 CNG 为 燃料 的 ) 天 


然 气 分 布 式 能 源 。 





























4. 独立 微 电 网 应 具有 从 发 电 到 用 








能量 
符合 








管理 系统 ; 
相 








5. 微 电 网 的 供电 安全 和 电能 质 











关 电 力 标 
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附件 2 


示范 项 目 实施 方案 编制 参考 大 纲 

















新 能 源 微 电 网 示范 项 目 可 行 性 研究 报告 应 满足 国家 有 
关 法 律 法 规 和 管理 办 法 要 求 ， 以 因地制宜 、 清 洁 高 效 、 稳 
定 可 靠 、 求 是 创新 为 原则 ， 充 分 收集 资源 、 负 荷 、 建 设 条 
件 等 各 项 基础 资料 ， 按 照 可 再 生 能 源 可 行 性 研究 阶段 设计 
深度 要 求 开展 示范 项 目 实施 方案 编制 工作 。 

实施 方案 按照 如 下 章节 进行 编制 ， 明 确 提出 相应 技术 
方案 和 运行 管理 机 制 ， 明 确 提出 设计 成 果 等 量化 指标 。 

一 、 概 述 

1.1 项 目 背景 。 项 目地 理 位 置 、 社 会 经 济 基 本 情况 ， 已 
与 有 关 部 门 、 企 业 或 个 人 开展 的 前 期 工作 进展 。 

1.2 项 目 单位 概况 。 说 明 项 目 单位 各 投资 方 资 产 性 质 
及 股东 构成 、 经 营 年 限 、 主 营业 务 、 可 再 生 能 源 行 业 及 电 
力行 业主 要 业绩 、 资 产 负债 等 。 

1.3 主要 编制 原则 及 依据 。 

1.4 项 目 工程 特性 表 。 包 括 但 不 限于 供电 可 靠 性 指标 、 
各 主要 项 目 投资 、 经 济 性 评价 基本 边界 条 件 与 结论 、 可 再 
生 能 源 在 微 网 系统 的 容量 /电量 比 、 微 电网 容量 /电量 自给 
自足 比率 等 。 


二 、 负 荷 现 状 与 供需 分 析 


2. 1 工程 拟 供 能 区 域 负 和 荷 〈( 冷 、 热 、 电 ) 现状 。 说 明 区 
域 经 济 发 展 和 能 源 需 求 概况 ， 说 明 用 电 负 荷 类 型 ， 对 各 类 负 
集 进 行 不 同时 间断 面 负 丛 特性 分 析 ( 至 少 包括 典型 季节 和 二 
型 日 )。 说 明 各 类 负荷 的 用 能 价格 体系 与 年 度 使 用 成 本 。 

2.2 负 蓓 水 平 预测 。 结 合 当 地 过 去 5 年 电力 电量 发 展 、 
经 济 和 电力 发 展现 状 及 规划 ， 分 析 本 工程 设计 水 平年 及 远 
景 水 平年 各 时 间断 面 负 和 荷 特性 。 

2.3 根据 拟 供电 区 域内 负荷 类 型 提出 其 供电 电能 质量 
和 供电 可 靠 性 需求 。 

2.4 分 析 新 能 源 微 电 网 供电 和 公共 电网 弱 连 接 供 电 间 
的 关系 以 及 技术 需求 。 

三 、 新 能 源 资 源 

对 示范 项 目 拟 建 地 区 新 能 源 资源 可 利用 条 件 进行 分 析 ， 
作为 示范 项 目 建设 方案 的 基础 。 新 能 源 类 型 主要 包括 风能 
资源 、 太 阳 能 资源 、 水 能 资源 、 生 物质 能 资源 和 天 然 气 资 
源 等 ， 对 所 采用 的 能 源 资 源 分 别 按照 类 型 进行 分 析 与 评价 。 

各 类 新 能 源 资 源 特性 应 包括 其 不 同 规模 和 布局 下 地 出 
型 出 力 特性 、 保 证 率 与 不 确定 性 指标 ， 并 对 生物 质 能 、 天 
然 气 等 需要 成 本 的 初级 燃料 成 本 进行 分 析 。 


四 、 项 目 目 标 、 任 务 和 规模 
4.1 建设 目标 、 必 要 性 与 基本 原则 
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提出 项 目 整体 建设 运行 的 目标 ， 包 括 新 能 源 利用 目标 、 

















微 电 网 能 源 自 给 自足 目标 、 微 电网 经 济 性 目标 与 
行 机 制 目标 ， 并 论述 各 目标 之 间 的 辩证 统一 关系 。 
简 述 项 目 所 在 地 各 类 可 再 生 能 源 资源 及 开发 
范围 内 负荷 现状 及 规划 ， 从 能 源 资 源 合理 利用 
项 目 开 发 必要 性 。 分 析 对 当地 经 济 和 居民 生产 生 
作用 。 论 述 本 工程 建设 条 件 和 环境 经 济 效益 ， 论 
建设 的 必要 性 。 






















































































明确 微 电 网 示范 的 基本 原则 ， 论 述 因地制宜 、 




















微 电 网 运 


条 件 ， 供 
角度 论证 
活 的 促进 
证 本 工程 





创新 机 














制 、 多 能 互补 、 技 术 先 进 、 经 济 合理 和 示范 推广 
求 ， 以 及 在 项 目 中 的 体现 方式 。 
4.2 工程 任务 





























的 具体 要 


4.2.1 简 述 工程 所 在 地 国民 经 济 和 社会 发 展 状况 、 能 源 





资源 概况 、 电 力 系 统 现状 。 

















4.2.2 说 明 本 工程 场 址 概况 、 分 析 与 用 地 、 环 保 、 电 网 








等 规划 的 符合 性 和 协调 性 。 














4.2.3 统筹 考虑 负 丛 特性 、 电 力 系 统 特性 及 各 方 对 本 工 











程 要 求 ， 提 出 工程 开发 任务 。 
4.3 工程 规模 
4.3.1 根据 项 目的 电力 需求 ， 结 合 新 能 源 资 























源 评 价 


他 堆 






































论 ， 简 述 各 类 电源 的 容量 、 年 均 发 电量 / 耗 电 量 ， 
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王 / 心 \ 

















布置 方案 以 及 占 地 面积 。 























4.3.2 简 述 变电站 、 输 配 电线 路 等 电网 工程 建设 方案 。 























4.3.3 提出 本 工程 各 项 主要 电源 、 储 能 装置 
































序 。 

















4.3.4 提出 本 工程 可 再 生 能 源 
分 别 占 系统 年 均 和 全 生命 周期 总 发 电量 的 比例 。 
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户 供电 量 占 供电 区 域内 用 户 总 用 电量 的 比例 。 
五 、 新 能 源 微 电 网 方案 总 体 设计 
5.1 微 电 网 系统 总 体 方案 






































全 生命 周期 发 电量 





的 建设 时 


























4.3.5 如 本 工程 为 联网 型 新 能 源 微 电 网 ， 提 出 本 工程 为 





5.1.1 电源 与 电网 建设 分 析 。 根 据 项 目 所 在 地 各 种 能 源 











特性 与 负荷 特性 ， 按 照 微 电网 项 目 目 标 与 原则 统 
应 各 种 电源 的 容量 及 其 配 比 ， 分 析 各 类 电源 各 时 
出 力 特性 ， 进 行 综合 技术 经 济 比 较 ， 提 出 微 电 
与 电网 建设 需求 。 
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筹 分 析 相 
间断 面 的 
电源 构成 





5. 1.2 储 能 系统 (如 有 )。 根 据 项 目 目 标 与 原则 ， 提 出 





























本 工程 储 能 系统 配置 原则 、 配 置 容量 。 


























5.1.3 系统 出 力 特性 和 电力 电量 平衡 。 根 据 系 统 配置 方 
案 和 负荷 特性 及 规划 期 内 装机 安排 充分 考虑 “互联 网 +” 




















技术 方案 的 可 行 性 和 优势 ， 统 筹 进 行 工程 电力 、 
计算 。 明 确 微 电 网 系统 出 力 特 性 , 微 电 网 与 公共 




















电量 平衡 
已 网 (如 
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为 联网 型 微 电 网 ) 之 间 的 电力 流向 及 互相 交换 的 电力 电量 。 

5.1.4 系统 接 入 方案 。 提 出 本 项 目 变 电 设 备 (包括 交 
流 变 压 器 与 电力 电子 变 电 设 施 ) 的 布点 和 规模 ， 确 定 各 类 
电源 接 人 系统 的 方案 ， 提 出 微 电 网 电源 接 人 系统 方案 、 与 
外 部 主 电 网 的 连接 方案 。 

5. 2 微 电 网 工程 总 体 布置 

5.2. 1 说 明 构成 新 能 源 微 电网 的 各 电源 工程 、 电 网 工程 
的 总 体 布置 。 

5.2.2 说 明 新 能 源 微 电网 工程 的 永久 用 地 和 施工 虱 
地 的 范围 和 面积 。 

5.3 微 电 网 工程 建设 方案 

结合 新 能 源 微 网 工程 项 目的 技术 特点 ， 提 出 新 能 源 微 
网 各 组 成 单元 的 建设 时 序 安排 及 总 体 建 设 方案 。 

5.4 微 电 网 工程 运行 方案 

5.4.1 结合 新 能 源 微 网 能 源流 和 信息 流 的 技术 特点 ， 提 
出 新 能 源 微 电 网 组 网 与 各 阶段 调试 、 试 运行 方案 。 

5.4.2 结合 微 电 网 区 域 负 荷 要 求 、 工 程 技术 特点 、 电 力 
系统 特性 和 信息 互联 网 技术 特性 ， 分 析 系 统 电能 质量 、 运 
行 稳定 性 等 因素 ， 提 出 微 电 网 工程 运行 期 内 各 电源 及 储 能 
系统 在 典型 状态 、 极 端 状态 下 的 运行 方案 、 负 荷 响应 特性 
及 其 经 济 性 需求 ， 与 电网 调度 协调 运行 方案 ， 智 能 通信 和 
控制 系统 方案 等 。 

六 、 工 程 建设 方案 

6. 1 工程 建设 条 件 

6.1.1 微 电 网 电源 、 电 网 工程 所 在 区 域 自然 条 件 。 说 明 
各 电源 、 电 网 工程 ( 含 进 站 道路 ) 所 在 区 域 的 地 形 地 貌 、 
用 地 类 型 及 面积 、 工 程 地 质 、 地 下 矿藏 资源 、 水 文 气象 、 
拆迁 工程 及 工程 量 、 站 区 自然 地 面 标高 等 。 

6.1.2 各 电源 、 电 网 工程 周围 环境 。 说 明 工程 与 周围 各 
类 建筑 物 、 保 护 区 、 河 流 湖 泊 、 机 场 、 道 路 、 军 事 设施 等 
的 关系 及 可 能 存在 的 相互 影响 。 

6.2 各 电源 、 电 网 工程 站 址 比较 与 推荐 意见 

应 根据 微 电 网 工程 建设 基本 条 件 和 要 求 ， 对 多 个 站 址 
方案 进行 综合 技术 经 济 比 较 ， 说 明 推 荐 站 址 的 意见 。 

6.3 电源 建设 方案 

应 根据 新 能 源 微 电网 的 系统 构成 ， 分 别 说 明 各 种 电源 
涉及 的 设备 、 电 气 系统 、 热 力 系统 、 燃 气 系统 、 土 建 、 消 
防 、 施 工 等 的 方案 。 

6.4 配 电网 与 储 能 系统 建设 方案 

根据 电力 电量 平衡 和 必要 的 潮流 计算 成 果 ， 结合 电 网 
建设 现状 及 规划 ， 明 确 配 电 网 系统 接线 方案 ( 含 过 渡 方 
案 )、 变 电站 配置 及 建设 方案 、 线 路 方案 和 储 能 设施 具体 布 
置 方案 。 

七 、 微 电网 实施 机 制 

7.1 能 源 与 信息 深度 融合 机 制 

根据 能 源流 和 信息 流 在 微 电 网 中 的 技术 特性 ， 结 合 
“互联 网 +” 工 程 的 有 关 要 求 ， 提 出 两 者 间 深 度 融 合 的 企业 
合作 机 制 和 运行 实施 机 制 。 

7.2 微 电 网 市 场 化 运行 机 制 
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根据 能 源 生 产 与 消费 革命 和 电力 体制 改革 的 原则 要 求 ， 
结合 微 电 网 的 基本 技术 特征 ， 提 出 微 电 网 市 场 化 运行 机 制 
及 其 初步 经 济 性 结论 。 

7.3 微 电 网 示范 及 其 推广 

根据 微 电 网 建设 运行 实际 ， 提 出 示范 的 重点 内 容 、 对 
产业 及 地 方 经 济 的 带动 作用 ， 提 出 微 电 网 示范 推广 的 后 续 
工作 。 


八 、 环 境 保护 与 水 土 保持 


详细 说 明 新 能 源 微 电 网 工程 环境 保护 和 水 土 保持 设计 
方案 和 所 需 投资 概算 。 


九 、 劳 动 安全 与 工业 卫生 


详细 说 明 新 能 源 微 电 网 劳动 安全 与 工业 卫生 设计 方案 
的 主要 内 容 及 专项 投资 。 

十 、 节 能 降 耗 

10. 1 详细 说 明 本 新 能 源 微 电 网 工程 主要 能 耗 种 类 、 数 
量 和 能 源 利用 效率 。 

10.2 结合 拟 采取 的 主要 节能 降 耗 措施 ， 分 析 提 出 微 网 
系统 相对 于 燃 煤 火电 机 组 可 节约 化 石 能 源 总 量 、 温 室 气体 
和 其 他 污染 物 减 排 量 。 

十 一 、 设 计 概 算 

11.1 测算 条 件 

11.1.1 编制 原则 及 依据 

1) 说 明 工程 设计 概算 价格 水 平年 。 

2) 说 明定 额 、 费 用 标准 及 有 关 文 件 规定 。 

11.1.2 基础 单价 、 取 费 标准 

包括 人 工 、 机 械 、 材 料 、 建 筑 与 安装 等 各 项 费用 标准 
与 依据 。 

11.1.3 主要 设备 价格 

1) 说 明 各 电源 、 储 能 系统 主要 设备 、 变 电站 主要 设 
备 、 配 电线 路 导线 〈/ 电 缆 ) 价格 。 

2) 设备 运 杂 费 计算 标准 。 

11.1.4 建设 项 目 资金 来 源 和 资本 金 比 例 、 基 本 预备 费 
率 、 年 物价 上 涨 指数 、 贷 款 利 率 、 汇 率 等 计算 标准 。 

11.2 主要 技术 经 济 指标 

11.2.1 新 能 源 微 电网 工程 静态 投资 ， 单 位 静态 投资 ; 
工程 动态 投资 ， 单 位 动态 投资 ; 

11.2.2 各 电源 与 储 能 系统 静态 投资 ， 单 位 静态 投资 ; 
工程 动态 投资 ， 单 位 动态 投资 ; 

11.2.3 变电站 工程 静态 投资 ， 单 位 静态 投资 ;工程 动 
态 投 资 ， 单 位 动态 投资 ; 

11.2.4 配 电线 路 本 体 工程 投资 ,单位 投资 ; 工程 静态 
投资 ， 单 位 静态 投资 ;工程 动态 投资 ， 单 位 动态 投资 。 

11.2.5 设计 概算 表 。 主 要 包括 新 能 源 微 电 网 工程 总 概 
算 表 ; 各 电源 与 储 能 工程 、 变 电站 工程 、 配 电线 路 工程 的 
总 概算 表 、 设 备 及 安装 工程 概算 表 、 建 筑 工程 概算 表 和 其 
他 费用 概算 表 。 


























































































































































































































































































































第 一 篇 政策 法 规 35， 





十 二 、 财 务 评价 和 社会 效果 分 析 


12. 1 财务 评价 边界 条 件 

12. 1.1 项 目 可 明确 享受 的 有 关 政 策 。 包 括 工程 拟 建 地 
区 已 明确 的 价格 政策 、 优 惠及 补贴 政策 (如 财税 优惠 、 补 
贴 等 ) ， 并 附 有 关 文件 扫描 件 。 

12. 1.2 项 目 建设 情况 。 说 明 各 电源 、 配 电网 、 变 电站 、 
储 能 等 各 主要 配置 的 建设 工期 及 其 财务 评价 计算 期 (包括 
建设 期 和 运营 期 ) 。 
































































































































项 财务 评价 表 ， 提 出 工程 项 目 财务 可 行 性 评价 结论 。 
12. 3 社会 效果 评价 
12. 3. 1 分 析 评 价 项 目 建设 对 所 在 地 经 济 发 展 、 

设 、 劳 动 就 业 、 生 态 环境 等 方面 现实 和 长 远 影 响 。 

12. 3. 2 分 析 本 项 目 在 提高 项 目 所 在 地 的 用 电 水 平 的 同 

对 进一步 促进 可 再 生 能 源 的 发 展 的 影响 。 


十 三 、 结 论 及 建议 
13. 1 综述 本 新 能 源 微 电网 在 技术 、 经 济 、 社 会 与 环境 
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12. 1.3 资金 来 源 与 融资 方案 。 说 明 项 目 资 金 来 源 、 筹 
措 方式 。 说 明 投 资 各 方 的 出 资 比例 、 币 种 和 分 利 方式 ; 项 
目 债务 资金 应 说 明 债 务 资金 条 件 ， 包 括 支付 方式 、 贷 款 期 
限 、 贷 款 利率 、 还 本 付 息 方式 及 其 他 附加 条 件 等 。 

12.2 财务 评价 

12.2.1 总 成 本 费用 计算 

1) 固定 资产 价值 和 其 他 资产 价值 计算 。 

2) 总 成 本 计算 。 

电源 与 储 能 项 目的 发 电 成 本 ， 主 要 包括 燃料 费 、 外 购 
、 水 费 、 其 他 材料 费 、 工 资 及 福利 、 折 旧 费 、 捧 销 
费 、 修 理 费 、 保 险 费 、 财 务 费用 、 其 他 费用 等 。 

配 电 网 络 项 目的 供电 成 本 。 

12. 2.2 发 /供电 、 售 电 效益 计算 

根据 微 电 网 运行 机 制 、 合 理 的 负荷 需求 预测 与 发 电 出 
力 预 测 、 储 能 特性 和 各 类 运行 边界 条 件 下 的 电力 电量 成 本 
及 网 络 成 本 ， 测 算 微 电网 整体 运行 成 本 最 低 方式 下 的 发 电 、 
储 能 应 用 组 合 。 
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等 方面 的 可 行 性 研究 主要 结论 。 

13. 2 分 析 实施 项 目的 创新 性 成 果 及 其 归 类 (技术 产品 
创新 、 系 统 集成 创新 、 商 业 模式 创新 ) ， 评 述 成 果 推广 应 用 
前 景 。 


13.3 提出 今后 工作 的 意见 或 建议 。 
十 四 、 附 录 : 基础 资料 收集 清单 


进行 可 行 性 研究 工作 时 ， 应 对 新 能 源 微 电网 工程 的 建 
设 条 件 进行 深入 调查 ， 取 得 真实 、 客 观 、 可 靠 的 基础 资料 。 
主要 包括 (不 限于 ) 如 下 内 容 。 
14.1 项 目 所 在 地 区 (市 、 县 或 区 ) 社会 经 济 现状 及 发 
展 规划 ， 主 要 能 源 资源 储量 与 分 布 ， 能 源 资 源 的 开发 与 利 
用 现状 及 发 展 规划 。 
14. 2 项 目 所 在 地 区 (市 、 县 或 区 ) 电力 系统 现状 及 发 
展 规划 ， 主 要 电源 形式 、 规 模 容量 及 其 分 布 ， 主 要 用 电 负 
荷 特性 、 容 量 及 其 分 布 ， 电 网 地 理 接线 图 。 
14.3 项 目 所 在 地 区 (市 、 县 或 区 ) 行政 区 划 图 。 构 成 

























































































































































































测算 采用 替代 供 能 方式 下 的 建设 和 运行 成 本 进行 比较 ， 
提出 新 能 源 微 电网 的 整体 效益 。 
对 于 明确 各 类 能 源 价格 的 微 电 网 ， 说 明 发 /供电 效益 、 
镶 电 效益 的 计算 方法 和 参数 。 包 括 发 / 供 、 售 电 收 入 、 税 
金 、 利 润 及 分 配 。 

12. 2.3 清偿 能 力 分 析 。 进 行 借款 还 本 付 息 计算 和 资产 
负债 计算 ,分 析 项 目的 偿 债 能 力 ， 提 出 利息 备 付 率 、 偿 债 
备 付 率 和 资产 负债 率 。 

12. 2.4 盘 利 能 力 分 析 。 通 过 项 目 财务 现金 流量 计算 ， 


























































































































新 能 源 微 电 网 系统 各 电源 站 (/ 场 ) 址 、 变 电站 址 、 输 配 电 
线路 路 径 1/10000 地 形 图 ， 工 程 地 质 资料 ， 水 文 气象 资料 ， 
土地 利用 规划 、 自 然 保 护 区 等 资料 。 

14.4 项 目 站 (/ 场 ) 址 附近 长 期 测 站 气象 资料 、 灾 害 
情况 ， 长 期 测 站 基本 情况 (位置 ， 高程， 周围 地 形 地 貌 及 
建筑 物 现 状 和 变迁 ， 资 料 记录 ,仪器 , 测 风 仪 位 置 变化 的 
时 间 和 位 置 )， 收 集 长 期 测 站 近 30 年 历年 各 月 平均 风速 、 
历年 年 最 大 风速 和 极 大 风速 以 及 与 风电 场 现 场 测 站 测 风 同 
期 完整 年 逐 时 风速 、 风 向 资料 。 



























































































































































分 析 项 目 技术 方案 的 经 济 可 行 性 和 项 目的 盈利 能 力 水 平 ， 
计算 项 目 总 投资 收益 率 、 资 本 金 净利 润 率 等 财务 评价 指 
标 。 

12. 2.5 财务 生存 能 力 分 析 。 在 分 析 项 目 总 投资 计划 与 
资金 筹措 、 发 / 供 、 售 电 收入 与 税金 、 总 成 本 费用 和 利润 与 






































风电 场 场 址 处 至 少 连续 一 年 的 现场 实测 数据 和 已 有 的 
风能 资源 评估 资料 ， 有 效 数据 完整 率 应 大 于 90% 。 
14.5 工程 所 在 区 域 有 代表 性 的 长 期 观测 辐射 资料 、 日 
照 资 料 、 降 水 和 气温 等 气象 资料 ， 项 目 现场 太阳 辐射 观测 
站 至 少 连 续 一 年 的 逐 分 钟 太阳 能 的 总 辐射 、 直 射 辐射 、 散 



























































利润 分 配 的 基础 上 编制 财务 计划 现金 流量 表 ， 分 析 项 目 是 
否 有 足够 的 净 现 金 流量 维持 正常 运营 ， 以 实现 财务 可 持续 





























12. 2.6 不 确定 性 分 析 。 进 行 一 亏 平衡 分 析 和 敏感 性 分 





12. 2. 7 财务 评价 结论 。 编 制 财务 评价 指标 汇总 表 及 各 








射 辐射 、 气 温 等 的 实测 时 间 序 列 数据 。 
14.6 生物 质 燃 料 的 品种 、 储 量 〈/ 产 量 ) 、 供 应 半径 以 
及 可 供 数 量 ， 生 物质 燃料 品质 、 价 格 、 运 输 距离 及 运输 方 
式 等 资料 。 
14.7 天 然 气 燃料 供应 量 、 供 应 点 及 可 供 数量 ， 燃 料 品 
质 、 价 格 、 运 输 距 离 及 运输 方式 等 资料 。 
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工业 和 信息 化 部 《光伏 制造 和 





为 加 强 光 伏 行业 管理 ， 引 导 产 业 加 快 转型 升级 和 结构 
调整 ， 推 动 我 国光 伏 产 业 持 续 健 康 发 展 ， 根 据 国家 有 关 法 
律 法 规 及 《国务 院 关 于 促进 光伏 产业 健康 发 展 的 若干 意见 》 
( 国 发 [2013] 24 号 )， 按 照 优化 布局 、 调 整 结构 、 控 制 总 
量 、 鼓 励 创 新 、 支 持 应 用 的 原则 ， 制 定 本 规范 条 件 。 


一 、 生 产 布局 与 项 目 设立 


(一 ) 光伏 制造 企业 及 项 目 应 符合 国家 资源 开发 利用 、 
环境 保护 、 节 能 管理 等 法 律 法 规 要 求 ， 符 合 国家 产业 政策 
和 相关 产业 规划 及 布局 要 求 ， 符 合 当 地 土地 利用 总 体 规 划 、 
城市 总 体 规划 、 环 境 功 能 区 划 和 环境 保护 规划 等 要 求 。 
(二 ) 在 国家 法 律 法 规 、 规 章 及 规划 确定 或 省 级 以 上 人 
民政 府 批准 的 基本 农田 保护 区 、 饮 用 水 水 源 保护 区 、 自 然 保 
护 区 、 风 景 名 胜 区 、 重 要 生态 功能 保护 区 和 生态 环境 敏感 
区 、 脆 弱 区 等 法 律 、 法 规 规定 禁止 建设 工业 企业 的 区 域 不 得 
建设 光伏 制造 项 目 。 上 述 区 域内 的 现 有 企业 应 逐步 迁 出 。 
(三 ) 严格 控制 新 上 单纯 扩大 产能 的 光伏 制造 项 目 。 对 
加 强 技术 创新 、 降 低 生 产 成 本 等 确 有 必要 的 新 建 和 改 扩建 
项 目 ， 报 行业 主管 部 门 及 投资 主管 部 门 备案 。 新 建 和 改 扩 
建 光伏 制造 项 目 ， 最 低 资 本 金 比 例 为 20% 。 


二 、 生 产 规模 和 工艺 技术 
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了 业 规 范 条 件 (2015 年 本 )》 


氧 含量 分 别 小 于 10 和 16PPMA; 单 唱 硅 片 少子 寿命 大 于 
10nks， 碳 、 氧 含量 分 别 小 于 1 和 16PPMA; 
3. 多 晶 硅 电池 和 单 晶 硅 电池 的 光电 转换 效率 分 别 不 低 
于 17% 和 18.5% ; 
4. 多 晶 硅 电池 组 件 和 单 唱 硅 电池 组 件 的 光电 转换 效率 
分 别 不 低 于 15. 5% 和 16% ; 

5. 硅 基 、 铜 钢 锋 硒 (CICS) 、 确 化 锅 (CdTe) 及 其 他 
薄膜 电池 组 件 的 光电 转换 效率 分 别 不 低 于 8% 、11% 、 
11% 、109% ; 

6. 含 变 压 器 型 的 光伏 逆 变 器 中 国 加 权 效 率 不 得 低 于 
96% ， 不 含 变 压 器 型 的 光伏 逆 变 器 中 国 加 权 效 率 不 得 低 于 
98% (微型 逆 变 器 相关 指标 分 别 不 低 于 94% 和 95% ) 。 

(五 ) 新 建 和 改 扩建 企业 及 项 目 产 品 应 满足 以 下 要 求 : 

1. 多 晶 硅 满足 《 硅 多 晶 》(GBZT12963) 2 级 品 以 上 要 求 ; 

2. 多 晶 硅 片 〈( 含 准 单 晶 硅 片 ) 少子 寿命 大 于 2. Shs， 
碳 、 氧 含量 分 别 小 于 8 和 6PPMA; 单 唱 硅 片 少子 寿命 大 于 
11us， 碳 、 氧 含量 分 别 小 于 1 和 16PPMA; 

3. 多 晶 硅 电池 和 单 晶 硅 电池 的 光电 转换 效率 分 别 不 低 
于 18.5% 和 20% ; 

4. 多 晶 硅 电池 组 件 和 单 唱 硅 电池 组 件 光 电 转 换 效 率 分 
别 不 低 于 16.5% 和 17% ; 

5. 硅 基 、CIGS 、CdTe 及 其 它 薄膜 电池 组 件 的 光电 转换 































































































































































































(一 ) 光伏 制造 企业 应 采用 工艺 先进 、 
质量 好 、 生 产 成 本 低 的 生产 技术 和 设备 。 
(二 ) 光伏 制造 企业 应 具备 以 下 条 件 : 在 中 华人 民 共 和 
国境 内 依法 注册 成 立 ， 具 有 独立 法 人 资格 ; 具有 太阳 能 》 
伏 产 品 独 立 生 产 、 供 应 和 售后 服务 能 力 ; 具有 省 级 以 上 独 
立 研 发 机 构 、 技 术 中 心 或 高 新 技术 企业 资质 ， 每 年 用 于 研 
发 及 工艺 改进 的 费用 不 低 于 总 销售 额 的 3% 且 不 少 于 1000 
万 元 人 民 币 ; 申报 符合 规范 名 单 时 上 一 年 实际 产量 不 低 于 
本 条 第 (三) 款 产 能 要 求 的 50% 。 
(三 ) 光伏 制造 企业 按 产品 类 型 应 分 别 满足 以 下 要 求 : 
. 多 唱 硅 项 目 每 期 规模 不 低 于 3000 吨 / 年 ; 
. 硅 铣 年 产能 不 低 于 1000 吨 ; 
. 人 硅 棒 年 产能 不 低 于 1000 吨 ; 
硅 片 年 产能 不 低 于 5000 万 片 ; 
. 晶 硅 电池 年 产能 不 低 于 200MW?p; 
. 唱 硅 电池 组 件 年 产能 不 低 于 200MWp; 
. 薄膜 电池 组 件 年 产能 不 低 于 50MWp; 
8. 逆 变 器 年 产能 不 低 于 200MWp (微型 逆 变 器 不 低 于 
10MWp)。 
(四 ) 现 有 光伏 制造 企业 及 项 目 产品 应 满足 以 下 要 求 : 
1. 多 晶 硅 满足 《太阳 能 级 多 唱 硅 》( GB/T25074) 1 级 
品 的 要 求 ; 
2. 多 唱 硅 片 〈 含 准 单 晶 硅 片 ) 少子 寿命 大 于 2hs， 碳 有、 
























































































































































效率 分 别 不 低 于 12% 、13% 、13% 、12% 。 

(六 ) 多 晶 硅 电池 组 件 和 单 晶 硅 电 池 组 件 衰减 率 在 1 年 
内 分 别 不 高 于 2.5% 和 3% ，25 年 内 不 高 于 20% ; 薄膜 电池 
组 件 衰减 率 在 1 年 内 不 高 于 5% ，25 年 内 不 高 于 20% 。 


三 、 资 源 综合 利用 及 能 耗 


(一 ) 光伏 制造 企业 和 项 目 用 地 应 符合 国家 已 出 台 的 土 
地 使 用 标准 ， 严 格 保护 耕地 ， 节 约 集约 用 地 。 

(二 ) 光伏 制造 项 目 能 耗 应 满足 以 下 要 求 : 

1. 现 有 和 多晶硅 项 目 还 原 电 耗 小 于 65 千瓦 时 /千克 ， 综 
合 电 耗 小 于 120 千瓦 时 /千克 ; 新 建 和 改 扩建 项 目 还 原 电 耗 
小 于 55 千瓦 时 /千克 ,综合 电 耗 小 于 100 千瓦 时 /千克 ; 
2. 现 有 硅 铣 项 目 平均 综合 能 耗 小 于 8.5 千瓦 时 /千克 ， 
新 建 和 改 扩建 项 目 小 于 7 千瓦 时 /千克 ; 如 采用 多 晶 铸 锭 炉 
生产 准 单 晶 或 高 效 多 唱 产 品 ， 项 目 平均 综合 能 耗 的 增加 幅 
度 不 得 超过 0.5 千瓦 时 /千克 ; 

3. 现 有 硅 棒 项 目 平均 综合 能 耗 小 于 千瓦 时 /千克 ， 
新 建 和 改 扩建 项 目 小 于 40 千瓦 时 /千克 ; 
4. 现 有 多 晶 硅 片 项 目 平均 综合 能 耗 小 于 45 万 千瓦 时 / 
百 万 片 ， 新 建 和 改 扩建 项 目 小 于 40 万 千瓦 时 / 百 万 片 ; 现 
有 单 晶 硅 片 项 目 平均 综合 能 耗 小 于 40 万 千瓦 时 / 百 万 片 ， 
新 建 和 改 扩建 项 目 小 于 35 万 千瓦 时 / 百 万 片 ; 

5. 电池 项 目 平均 综合 能 耗 小 于 10 万 千瓦 时 /MWp; 


























































































































































































































第 一 篇 政策 法 规 37， 





6. 蝇 硅 电池 组 件 项 目 平均 综合 能 耗 小 于 6 万 千瓦 时 / 
MWp; 薄膜 电池 组 件 项 目 平均 能 耗 小 于 50 万 千瓦 时 AMWp。 
(三 ) 光伏 制造 项 目 生产 水 耗 应 满足 以 下 要 求 : 

1. 多 品 硅 项 目 水 循环 利用 率 不 低 于 95% ; 
2. 硅 片 项 目 水 耗 低 于 1400 吨 / 百 万 片 ; 
3. 电池 项 目 水 耗 低 于 1700 吨 /MWp。 
(四 ) 其 他 生产 单 耗 需 满足 国家 相关 标准 。 


四 、 环 境 保 护 


(一 ) 新 建 和 改 扩建 光伏 制造 项 目 应 严格 执行 环境 影响 
评价 制度 ， 未 通过 环境 影响 评价 审批 的 项 目 不 得 开工 建设 。 
按照 环境 保护 “三 同时 ”要 求 ， 项 目 配套 建设 环境 保护 设 
施 应 依法 申请 项 目 竣工 环境 保护 验收 ， 验 收 合格 后 方 可 投 
入 生产 运行 。 企 业 应 有 健全 的 企业 环境 管理 机 构 ， 制 定 有 
效 的 企业 环境 管理 制度 ， 符 合 环保 法 律 法 规 要 求 ， 依 法 获 





























































































































(二 ) 企业 应 当 建立 健全 安全 生产 责任 制 ， 加 强 职工 安 
全 生产 教育 培训 和 隐患 排查 治理 工作 ， 开 展 安全 生产 标准 
化 建设 并 达到 三 级 以 上 。 

(三 ) 企业 应 当 依 法 落实 职业 病危 害 防治 措施 ， 对 重大 
和 危险 源 有 检测 、 评 估 、 监 控 措 施 和 应 急 预案 ， 并 配备 必要 
的 咒 材 和 设备 。 

(四 ) 企业 应 当 遵守 国家 相关 法 律 法 规 ， 依 法 参加 养 
老 、 失 业 、 医 疗 、 工 伤 等 各 类 保险 ， 并 为 从 业 人 员 足 额 缴 
纳 相关 保险 费用 。 


七 、 监 督 与 管理 

(一 ) 新 建 和 改 扩建 光伏 制造 企业 及 项 目 应 当 符合 本 规 
范 条 件 要 求 。 

(二 ) 现 有 光伏 制造 企业 及 项 目 应 当 符合 本 规范 条 件 要 
求 ， 未 满足 规范 条 件 要 求 的 企业 及 项 目 根据 产业 转型 升级 


































































































得 排污 许可 证 ， 并 按照 排污 许可 证 的 要 求 排放 污染 物 ， 定 
期 开展 清洁 生产 审核 并 通过 评估 验收 。 

(二 ) 废气 、 废 水 排放 应 符合 国家 和 地 方 大 气 及 水 污染 
物 排放 标准 和 总 量 控 制 要 求 ， 恶 自 污 染 物 排放 应 符合 《恶臭 
污染 物 排放 标准 》(CB14554 ) ， 工 业 固 体 废物 应 依法 分 类 贮 
存 、 转 移 、 处 置 或 综合 利用 ， 企 业 和 危险 废物 贮存 应 符合 《和 危 
今 废物 贮存 污染 控制 标准 》(GB18597) 相关 要 求 ， 一 般 工 








































































































的 要 求 ， 在 国家 产业 政策 的 指导 下 ， 通 过 兼并 重组 、 技 术 
改造 等 方式 ， 尽 快 达到 本 规范 条 件 的 要 求 。 

(三 ) 对 光伏 制造 企业 及 项 目的 投资 、 土 地 供应 、 环 
评 、 节 能 评估 、 质 量 监督 、 安 全 监管 、 职 业 病 防治 、 信 和 贷 
授信 、 应 用 扶持 等 管理 应 依据 本 规范 条 件 。 

(四 ) 光伏 制造 企业 自愿 提出 申请 ， 对 照 规范 条 件 编制 
相关 申报 材料 ， 通 过 省 级 工业 和 信息 化 主管 部 门 报 送 工业 





















































国体 废物 贮存 应 符合 《一 般 工 业 固体 废物 贮存 、 处 置 场 污 
控制 标准 》(GB18559) 相关 要 求 ，SiCl4 等 危险 废物 应 委托 
具备 相应 处 理 能 力 的 有 资质 单位 进行 妥善 利用 或 处 置 。 厂 界 噪 
声 符合 《工业 企业 厂 界 环境 噪声 排放 标准 》(CB12348 ) 。 

(三 ) 鼓励 企业 通过 ISO14001 环境 管理 体系 认证 、 
JIS014064 温室 气体 核 证 、PAS2050AISOATS14067 碳 足 迹 认 证 。 

(四 ) 光伏 制造 项 目 应 按照 环境 影响 报告 书 ( 表 ) 及 
其 批复 、 国 家 或 地 方 污染 物 排放 控制) 标准、 环境 监测 
技术 规范 的 要 求 ， 制 定 自行 监测 方案 ,开展 自行 监测 工作 ， 
公开 自行 监测 信息 。 


五 、 质 量 管理 


(一 ) 光伏 制造 企业 应 建立 完善 的 质量 管理 体系 ， 配 备 
质量 检验 机 构 和 专职 检验 人 人员。 电池 及 电池 组 件 生产 企业 
应 配备 AAA 级 太阳 模拟 器 、 高 低温 环境 试验 箱 等 关键 检测 
设备 ， 鼓 励 企 业 建 设 具备 CNAS 认可 资质 的 实验 室 。 

(二 ) 光伏 产品 质量 应 符合 国家 相关 标准 ， 通 过 国家 批 
准 相关 认证 机 构 的 认证 。 

(三 ) 企业 应 通过 IS09001 质量 管理 体系 认证 ， 组 件 使 
用 寿命 不 低 于 25 年 ， 质 保 期 不 少 于 10 年 ， 逆 变 器 质保 期 
不 少 于 5 年 。 

(四 ) 企业 应 建立 相应 的 产品 可 追溯 制度 。 

六 、 安 全 、 卫 生 和 社会 责任 

(一 ) 光伏 制造 项 目 应 当 严格 落实 安全 设施 和 职业 病 防 
护 设施 “三 同时 ”制度 要 求 。 企 业 应 当 遵守 《安全 生 j 
法 》 《职业 病 防治 法 》 等 法 律 法 规 ， 执 行 保障 安全 生产 、 
职业 健康 的 国家 标准 或 行业 标准 ， 当 年 及 上 一 年 度 未 发 生 
一 般 及 以 上 生产 安全 事故 。 
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和 信息 化 部 。 各 级 工业 和 信息 化 主管 部 门 会 同 有 关 部 门 对 
当地 光伏 制造 企业 执行 本 规范 条 件 的 情况 进行 监督 检查 。 
工业 和 信息 化 部 组 织 行业 协会 、 检 测 机 构 对 企业 进行 检查 ， 
定期 公告 符合 本 规范 条 件 的 企业 和 名单， 并 会 同 有 关 部 门 组 
织 行业 协会 、 检 测 机 构 从 市 场 上 对 已 公告 企业 产品 等 进行 
抽查 ， 实 行 社会 监督 、 动 态 管理 。 

(五 ) 公告 企业 有 下 列 情况 ,将 撤销 其 公告 资格 : 

1. 填报 资料 有 弄虚作假 行为 ; 

2. 拒绝 接受 监督 检查 ; 

3. 不 能 保持 规范 条 件 要 求 ; 

4. 发 生 重大 安全 和 污染 责任 事故 ; 

5. 违反 法 律 、 法 规 和 国家 产业 政策 规定 。 

工业 和 信息 化 部 拟 撤销 公告 资格 的 ， 提 前 告知 相关 企 
业 ， 听 取 相 关 企业 陈述 和 申辩 。 

(六 ) 有 关 行 业 协 会 、 检 测 机 构 要 协助 行业 主管 部 门 做 
好 本 规范 条 件 的 实施 和 跟踪 监督 工作 ， 组 织 企业 加 强 协调 
和 自律 管理 。 


八 、 附 则 


(一 ) 本 规范 条 件 适用 于 中 华人 民 共 和 国境 内 (人 台湾、 
香港 、 澳 门 地 区 除外 ) 所 有 类 型 的 光伏 制造 企业 ， 本 规范 
条 件 所 指 的 光伏 制造 行业 主要 为 光伏 用 多 晶 硅 、 硅 棒 、 硅 
锭 、 硅 片 、 电 池 、 电 池 组 件 、 逆 变 器 等 制造 行业 。 

(二 ) 本 规范 条 件 涉及 的 法 律 法 规 、 国 家 标准 和 行业 政 
策 若 进行 修订 ， 按 修订 后 的 规定 执行 。 

(三 ) 本 规范 条 件 自发 布 之 日 起 实施 ， 由 工业 和 信息 化 
部 负责 解释 ， 并 根据 行业 发 展 情况 和 宏观 调控 要 求 会 同 
关 部 门 适 时 进行 修订 。 原 《光伏 制造 行业 规范 条 件 》 ( 工 
业 和 信息 化 部 公告 2013 年 第 47 号 ) 同时 停止 执行 。 
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中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 





工业 和 信息 化 部 《 锂 离子 电池 行业 规范 公告 管理 暂行 办 法 》 


产业 加 快 转型 升级 ， 贯 彻 落实 《 锂 离子 
(以 下 简称 《规范 条 件 》))， 币 
各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 及 计划 
言 息 化 主管 部 门 〈 以 下 简称 省 级 行业 
区 
[ 作 ， 监 督 检查 规范 条 件 执行 情况 。 





生产 建设 兵 
主管 部 门 ) 负责 本 地 
理 、 核 实 和 报 送 了 
工业 和 信息 
理工 作 ， 组 织 对 企业 申 





馆 一 条 


已 一 宁 














团 工 业 和 
















































































定 本 办 法 。 





锂 离 子 电池 行业 企业 












































外 池 行 业 规范 条 件 


Ni 


单列 市 、 新 疆 








申请 材料 的 受 


化 部 负责 全 国 锂 离子 电池 行业 规范 公告 管 
请 材料 进行 复核 、 抽 检 、 公 示 及 公 








告 ， 发 布 锂 离子 电池 行 















































业 规 范 公告 名 单 并 实施 动态 管理 。 

































































































































































第 十 条 
第 一 音 总 则 第 七 条 ”对 
第 一 条 ”为 推动 锂 离子 电池 产业 健康 有 序 发 展 ， 引 导 次 性 告知 申请 企业 需要 补充 


的 全 部 内 容 。 








请 材料 齐全 、 符 合 规 定 的 ， 省 级 行业 主 


管 部 门 予 以 受理 。 对 申请 材料 不 全 的 ， 应 在 10 个 工作 日 内 


省 级 行业 主管 部 门 自 收 到 申请 材料 起 20 个 工作 日 内 ， 








将 核实 且 符 合 规定 的 申请 材料 以 正式 文件 报 送 工业 和 信息 












































工业 和 信息 化 部 收 到 企业 
关 行 业 机 构 和 专家 ， 采 























请 材料 之 日 起 60 
































化 部 (电子 信息 司 )。 
第 八条 

个 工作 日 内 , 组织 

现场 抽查 的 方式 完 

工业 和 信息 化 部 

以 工业 和 信息 化 部 公告 形式 予以 公布 。 
第 九条 工 ; 





材料 复查 和 
成 复核 。 符 合 规 范 条 件 的 企业 名 单 ， 在 
网 站 上 进行 公示 ; 经 公示 无 异议 的 企业 ， 









































上 和 信息 化 部 在 受理 和 审核 过 程 中 可 以 对 




























































































































































































































































































































































































































































































第 三 条 ”本 办 法 适用 于 中 华人 民 共 和 国境 内 (台湾 、 ”申请 企业 有 关 情 况 进行 实地 查验 ， 查 验 工作 应 当 指派 两 名 
香港 、 澳 门 地 区 除外 ) 所 有 类 型 的 锂 离子 电池 行业 生产 企 ”以 上 工作 人 员 进 行 。 申 请 企业 应 当 配 合 查验 工作 。 
业 ， 主 要 包括 从 事 正极 材料 、 负 极 材料 、 隔 膜 、 电解 液 i 
( 含 电 解 质 ) 、 单 体 电池 、 电 池 组 等 生产 的 企业 。 第 三 章 ”监督 与 管理 
ER 第 十 条 “进入 公告 名 单 的 锂 离子 电池 企业 〈 以 下 简称 
第 二 章 ”申请 与 审核 公告 企业 ) 要 严格 按照 《规范 条 件 》 的 要 求 组 织 生产 经 营 
第 四 条 “申请 公告 的 企业 应 具备 以 下 条 件 ; 活动 ， 并 对 照 规范 条 件 要 求 开展 自 查 ， 每 年 3 月 31 日 前 通 
(一 ) 具有 独立 法 人 资格 ; 过 工业 和 信息 化 部 锂 离子 电池 行业 管理 系统 
(一 ) 符合 国家 产业 政策 和 相关 发 展 规划 ; (www ldehy cn) 提交 上 年 度 自 查 报告 ， 同 时 向 工业 和 信息 
(三 ) 符合 《 锂 离子 电池 行业 规范 条 件 》; 化 部 递送 纸 质 材料 1 份 。 
(四 ) 遵守 国家 法 律 法 规 ， 无 重大 违法 行为 。 自 查 报告 是 监督 检查 公告 企业 执行 《规范 条 件 》 情 况 
第 五 条 符合 本 办 法 第 四 条 所 列 条 件 的 企业 可 自愿 向 。 的 重要 依据 ， 包 括 以 下 主要 内 容 ; 企业 生产 经 营 情况 、 产 
所 在 地 省 级 行业 主管 部 门 提出 公告 申请 ,填报 《 锂 离子 电 。。 品 进出 口 情况 ;质量 管理 、 安 全 生产 、 节 能 降 耗 、 环 境 保 
池 行业 规范 公告 申请 书 》( 附 后 ) ， 同 时 通过 工业 和 信息 化 。“ 护 等 制度 建设 及 运行 情况 ;法 人 代表 、 股 权 或 资本 金 、 主 
部 锂 离子 电池 行业 管理 系统 (www. ldehy cn) 进行 在 线 申 。 要 产品 品种 及 生产 能 力 等 变更 情况 。 
报 。 第 十 一 条 “公告 企业 出 现下 列 情况 之 一 时 ， 需 及 时 提 
请 企业 应 当 对 申请 材料 真实 性 负责 。 出 变更 申请 ， 经 省 级 行业 主管 部 门 核实 后 ， 报 送 工 业 和 信 
第 六 条 “申请 材料 应 包括 以 下 内 容 : 息 化 部 : 企业 名 称 变化 ， 企 业 合并 、 分 立 或 兼并 重组 ， 企 
(一 ) 锂 离子 电池 行业 规范 公告 申请 书 ; 业 产 能 产 线 发 生 较 大 变化 ， 企 业 搬 迁 新 址 ， 其 它 重 大 变化 。 
(二 ) 营业 执照 副本 ; 第 十 二 条 “省 级 行业 主管 部 门 对 公告 企业 保持 规范 条 
(三 ) 项 目 备案 或 核准 文件 ; 件 情况 进行 监督 核实 。 每 年 4 月 30 日 前 将 上 年 度 监督 结果 
(四 ) 项 目 用 地 权证 或 用 地 审批 文件 ; 报 送 工业 和 信息 化 部 。 
(五 ) 项 目 环评 批复 文件 、 环 保 竣 工 验收 文件 ; 第 十 三 条 “欢迎 和 鼓励 社会 监督 。 任 何 单位 或 个 人 发 
(六 ) 高 新 技术 企业 资质 或 省 级 以 上 研发 中 心 、 技 术 中 。 现 正 在 申请 规范 公告 或 已 公告 的 锂 离子 电池 企业 有 不 符合 
心 证 明文 件 ， 有 关 发 明 专利 证 明文 件 ; 本 办 法 有 关 规定 或 《规范 条 件 》 有 关 要 求 的 ， 可 向 各 级 工 
(七 ) 经 审计 的 上 一 年 度 财务 审计 报告 ; 业 和 信息 化 主管 部 门 举报 。 
( 八 ) 第 三 方 机 构 产品 检测 报告 ( 近 1 年 内 ); 第 十 四 条 已 经 公告 企业 有 下 列 情况 之 一 的 ， 省 级 行 
( 九 ) 质量 管理 体系 相关 证 明文 件 ; 业主 管 部 门 责令 其 限期 整改 。 
(十 ) 环境 管理 体系 相关 证 明文 件 ; (一 ) 不 能 保持 《规范 条 件 》 要 求 的 ; 
(十 一 ) 安全 生产 、 职 业 健康 安全 管理 等 证 明文 件 ; (二 ) 填报 资料 有 和 弄 虚 作 假 行为 的 ; 
(十 二 ) 其 他 相关 证 明 材料 。 (三 ) 拒绝 接受 监督 检查 的 ; 
上 述 材料 各 需 提 供 一 份 ， 且 (二) 至 (十 二 ) 项 材 (四 ) 发 生 重大 安全 事故 、 重 大 环境 污染 事故 的 ; 





料 ， 需 提供 企业 盖 章 确认 的 复印 件 。 











(五) 违反 法 律 、 法 规 和 国家 产业 政策 规定 包 
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第 一 篇 政策 法 规 :39.: 











































































































整改 不 合格 ,或 者 发 生 重大 质量 事故 以 及 停产 超过 1 ” 构 ， 对 公告 企业 产品 进行 抽查 。 抽 查 不 合格 的 企业 ， 将 通 
年 的 ， 工业 和 信息 化 部 撤销 其 公告 资格 。 工 业 和 信息 化 部 0 一 年 之 内 连续 两 次 抽查 不 合格 的 企 
拟 撤 销 企 业 公告 资格 的 ， 应 提前 告知 有 关 企 业 ， 听 取 企 业 ” 业 ， 视 为 不 能 保持 《规范 条 件 》 要 求 。 

的 陈述 和 申辩 ， 视 情况 组 乡 ee Se 

被 撤销 公告 资格 的 企业 ， 经 整改 合格 1 年 后 方 可 重新 和 附 则 
提出 公告 申请 。 第 十 六 条 ”本 办 法 自 2016 年 1 月 1 日 起 实施 ， 由 工业 

第 十 五 条 ”工业 和 信息 化 部 组 织 或 委托 第 三 方 检测 机 ”和 信息 化 部 负责 解释 。 

















第 二 篇 ”宏观 经 济 及 相关 行业 运行 情况 


1. 中 华人 民 共 和 国 2015 年 国民 经 济 和 社会 
发 展 统计 公报 (节选 ) 

2. 2015 年 按 经 济 类 型 分 工业 增加 值 增长 速 
度 

3. 2015 年 工业 企业 主要 经 济 指标 

4. 2015 年 股份 制 工 业 企业 主要 经 济 指标 

5. 2015 年 私营 工业 企业 主要 经 济 指标 

6. 2015 年 外 商 及 港澳 台 投 资 工业 企业 主要 
经 济 指标 

7. 2015 年 工业 主要 产品 产量 


8. 2015 年 固定 资产 投资 情况 
9. 2015 年 民间 固定 资产 投资 


10. 
11. 
12. 
13. 
. 2015 年 通信 运营 业 统 计 公 报 

. 2015 年 1~12 月 家 用 电器 行业 运行 情况 
. 2015 年 1~12 月 消费 品 工 业 运 行 总 体 情 


2015 年 电子 信息 产业 统计 公报 

2015 年 1~12 月 汽车 工业 经 济 运行 情况 
2015 年 光伏 发 电 相关 统计 数据 

2015 年 风电 产业 发 展 情况 
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中 华人 民 共 和 国 


2015 年 国民 经 济 和 社会 发 展 统计 公报 (市 选 ) 


中 华人 民 共 和 国 国 家 统计 局 
2016 年 2 月 29 日 








2015 年 ， 面 对 错综复杂 的 国际 形势 和 艰巨 繁重 的 国内 
改革 发 展 稳定 任务 ， 党 中 央 、 国 务 院 团结 带领 全 国 各 族人 
民 ， 按 照 “ 五 位 一 体 ”总 体 布局 和 “四 个 全 面 ”战略 布局 
的 总 要 求 ， 牢 固 树 立 和 贯彻 落实 创新 、 协 调 、 绿 色 、 开 放 、 
共享 的 发 展 理念 ， 适 应 经 济 发 展 新 常态 ， 坚 持 改革 开放 ， 
坚持 稳 中 求 进 工作 总 基调 ， 坚 持 稳 增长 、 调 结构 、 惠 民生 、 
防风 险 ， 不断 创 新 宏观 调控 思路 与 方式 ,深入 推进 结构 性 
改革 ， 扎 实 推动 大 众 创 业 万 众 创新 ， 努 力促 进 经 济 保持 中 
高 速 增长 、 迈 向 中 高 端 水 平 ， 转 型 升级 步伐 加 快 ， 改 革 开 
放 不 断 深 化 ， 民 生 事业 持续 进步 ， 经 济 社会 发 展 近 上 新 台 
阶 , 实现 了 “十 二 五 ”圆满 收 官 ， 为 “十 三 五 ”经 济 社会 
发 展 、 决 胜 全 面 建成 小 康 社会 商定 了 坚实 基础 。 






































































































































一 综合 
、 未 品 


初步 核算 ， 全 年 国内 生产 总 值 676708 亿 元 ， 比 上 年 增长 
6.9% 。 其 中 ， 第 一 产业 增加 值 60863 亿 元 ， 增 长 3.9% ; 第 二 
产业 增加 值 274278 亿 元 ,增长 6. 0% ; 第 三 产业 增加 值 341567 
亿 元 ， 增 长 8.3% 。 第 一 产业 增加 值 占 国内 生产 总 值 的 比重 为 
9.0% ， 第 二 产业 增加 值 比 重 为 40.5% ， 第 三 产业 增加 值 比重 
为 50.5% ， 首 次 突破 50% 。 全 年 人 均 国 内 生产 总 值 49351 元 ， 
比 上 年 增长 6.3% 。 全 年 国民 总 收入 673021 亿 元 。 
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a 第 一 产业 。 第 二 产业 = 第 三 产业 
图 2 2011 一 2015 年 三 次 产业 增加 值 占 国内 生产 总 值 比重 
































全 年 居民 消费 价格 比 上 年 上 涨 1.4% ， 其 中 食品 价格 上 
涨 2.3% 。 国 定 资产 投资 价格 下 降 1.8% 。 工 业 生 产 者 出 厂 
价格 下 降 5. 2% 。 工 业 生产 者 购 进 价格 下 降 6. 1% 。 农 产品 


生产 者 价格 上 涨 1.7% 。 
% 
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1.0 
0.0 
-1.0 
月 2 表 3 绷 4 角 表 6 月 7 月 8 月 9 朋 10 月 1 月 2 月 
图 3 2015 年 居民 消费 价格 月 度 涨 跌幅 度 
表 1 2015 年 居民 消费 价格 比 上 年 涨 跌幅 度 
(%) 
居民 消费 价格 1.4 1.5 1.3 
其 中 :食品 2.3 2.3 2.4 
烟 酒 及 用 品 2.1 2.0 2.3 
衣着 239 2.8 2.3 
家 庭 设备 用 品 及 维修 服务 1.0 1.0 0.9 
医疗 保健 和 个 人 用 品 2.0 1.9 2.3 
交通 和 通信 -1.7 -1.6 -1.9 
娱乐 教育 文化 用 品 及 服务 1.4 1.4 1.4 
居住 (0 0.7 1.0 -0.3 

















年 末 国 家 外 汇 储备 33304 亿美 元 ， 比 上 年 末 减 少 5127 
亿美 元 。 全 年 人 民 币 平均 汇率 为 1 美元 竞 6. 2284 元 人 民 
币 ， 比 上 年 贬值 1.4% 。 
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二 、 工 业 和 建筑 业 


全 年 全 部 工业 增加 值 228974 亿 元 ， 比 上 年 增长 5. 9% 。 
规模 以 上 工业 增加 值 增长 6. 1% 。 在 规模 以 上 工业 中 ， 分 经 
济 类 型 看 ， 国 有 控股 企业 增长 1.4%; 集体 企业 增长 
1.2% ， 股 份 制 企业 增长 7.3% ， 外 商 及 港澳 台 商 投资 企业 
增长 3.7% ; 私营 企业 增长 8. 6% 。 分 门类 看 ， 采 矿业 增长 
2.7% ， 制 造 业 增长 7.0% ， 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生产 和 
供应 业 增 长 1.4% 。 
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图 $ 2011 一 2015 年 全 部 工业 增加 值 及 其 增长 速度 

















全 年 规模 以 上 工业 中 ， 通 用 设备 制造 业 增 长 2 9% ， 专 
用 设备 制造 业 增 长 3. 4% ， 汽 车 制造 业 增 长 6.7% ， 电 气 机 
械 和 器 材 制造 业 增 长 7.3% ， 计 算 机 、 通 信和 其 他 电子 设备 
制造 业 增长 10. 5% ， 电 力 、 热 力 生 产 和 供应 业 增 长 0.5% 。 
六 大 高 耗 能 行业 增加 值 比 上 年 增长 6.3% ， 占 规模 以 上 工业 
增加 值 的 比重 为 27.8% 。 高 技术 制造 业 增加 值 增长 














































































































10.2% ， 占 规模 以 上 工业 增加 值 的 比重 为 11.8% 。 装 备 制 
造 业 增 加 值 增长 6. 8% ， 占 规模 以 上 工业 增加 值 的 比重 为 
31.8% 。 
表 2 2015 年 主要 工业 产品 产量 及 其 增长 速度 
产品 名 称 单位 产量 ”| 比 上 年 增长 (% ) 

纱 万 吨 3538.0 4.7 

布 亿 米 892.6 -0.1 

化 学 纤维 万 吨 4831.7 10.1 

成 品 糖 万 吨 1474. 1 -10.3 

卷烟 亿 支 25890.7 -0.8 

彩色 电视 机 万 台 14475.7 2.5 

其 中 :液晶 电视 机 万 台 14391.9 3.8 

其 中 :智能 电视 万 台 8383. 5 14.9 

家 用 电 冰 箱 万 台 7992. 8 -9.1 

房间 空气 调节 器 万 台 14200. 4 -1.8 

一 次 能 源 生产 总 量 亿 吨 标准 煤 | ”36. 2 0.0 

原煤 亿 吨 37.5 -3.3 

原油 万 吨 21455.6 1.5 

天 然 气 亿 立 方 米 | 1346.1 3. 4 

发 电量 亿 千 瓦 小 时 | 58105. 8 0.3 

其 中 :火电 亿 千 瓦 小 时 | 42420. 4 = 




































































































































































































































































( 续 ) 
产品 名 称 单位 产量 “| 比 上 年 增长 (% ) 
水 电 亿 千 瓦 小 时 | 11264. 2 5.0 
核电 亿 千 瓦 小 时 | 1707.9 28.9 
粗 钢 万 吨 80382. 5 .2 
钢材 万 吨 ”|112349.6 -0.1 
十 种 有 色 金 属 万 吨 5155.8 6.8 
其 中 :精炼 铜 (电解 铜 ) 万 吨 796.2 4.2 
原 铝 (电解 铝 ) 万 吨 3141.0 8.8 
水 泥 亿 吨 23.6 -5.3 
硫酸 ( 折 100% ) 万 吨 8975.7 0.8 
烧碱 ( 折 100% ) 万 吨 3020.7 -1.4 
乙烯 万 吨 1714.6 1.1 
化 肥 ( 折 100% ) 万 吨 7432.0 8.1 
发 电机 组 (发 电 设备 ) 万 千瓦 “| 12431.4 -17.4 
汽车 万 辆 2450. 4 3.3 
基本 型 乘 用 车 ( 轿 万 困 生病 
ee 万 辆 602. 4 48.0 
其 中 :新 能 源 汽车 万 辆 32.8 161.2 
大 中 型 拖拉 机 台 68.8 6.9 
集成 电路 亿 块 1087.2 7.1 
程控 交换 机 万 线 1880.3 -12.5 
移动 通信 手持 机 万 台 |181261.4 7.8 
其 中 :智能 手机 万 台 |139943.1 11.3 
微型 计算 机 设备 万 台 | 31418.7 -10.4 
工业 机 器 人 台 ( 套 ) | 32996.0 21.7 
年 末 全 国 发 电 装 机 容量 150828 万 千瓦 ， 比 上 年 末 增 长 
10. 5% 。 其 中 ,火电 装机 容量 99021 万 千瓦 ， 增 长 7.8% ; 


























水 电 装机 容量 31937 万 千瓦 ， 增 长 4. 9% ; 核电 装机 容量 
2608 万 千瓦 ， 增 长 29. 9% ; 并 网 风电 装机 容量 12934 万 干 
瓦 ， 增 长 33. 5% ; 并 网 太阳 能 发 电 装 机 容量 4318 万 千瓦 ， 
增长 73.7% 。 

全 年 规模 以 上 工业 企业 实现 利润 63554 亿 元 ， 比 上 稀 
下 降 2.3% 。 分 经 济 类 型 看 ， 国 有 控股 企业 实现 利润 10944 
亿 元 ， 比 上 年 下 降 21.9%; 集体 企业 508 亿 元 ,下降 
2.7% ， 股 份 制 企 业 42981 亿 元 ， 下 降 1.7% ， 外 商 及 港澳 
台 商 投资 企业 15726 亿 元 , 下降 1.5% ; 私营 企业 23222 亿 
元 ,增长 3.7% 。 分 门类 看 ， 采 矿业 实现 利润 2604 亿 元 ， 
比 上 年 下 降 58.2% ; 制造 业 55609 亿 元 , 增长 2.8% ; 电 
力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生产 和 供应 业 5341 亿 元 , 增长 
13. 5% 。 


三 、 固 定 资产 投资 
全 年 全 社会 固定 资产 投资 562000 亿 元 ， 比 上 年 增长 
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9. 8% ， 扣 除 价格 因素 ， 实 际 增长 11. 8% 。 其 中 ， 固 定 资产 
投资 (不 含 农 户 ) 551590 亿 元 ,增长 10.0% 。 分 区 域 看 ， 
东部 地 区 投资 232107 亿 元 ， 比 上 年 增长 12.4% ; 中 部 地 区 
投资 143118 亿 元 ， 增长 15.2% ; 西部 地 区 投资 140416 亿 
元 ,增长 8.7% ; 东北 地 区 投资 40806 亿 元 ,下降 11.1% 。 
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图 6 2011 一 2015 年 全 社会 固定 资产 投资 














在 固定 资产 投资 (不 含 农户 ) 中 ,第 一 产业 投资 
15561 亿 元 ， 比 上 年 增长 31.8% ; 第 二 产业 投资 224090 亿 
元 ， 增 长 8.0% ; 第 三 产业 投资 311939 亿 元 ,增长 10. 6% 。 
基础 设施 投资 101271 亿 元 ， 增 长 17.2% ， 占 固定 资产 投资 
(不 含 农户 ) 的 比重 为 18.4% 。 民 间 固 定 资产 投资 354007 
亿 元 ， 增 长 10. 1% ， 占 固定 资产 投资 〈 不 含 农 户 ) 的 比重 
为 64. 2% 。 高 技术 产业 投资 32598 亿 元 ， 增 长 17.0% ， 占 
固定 资产 投资 〈 不 含 农户 ) 的 比重 为 5.9% 。 






































其 它 投资 制造 业 投资 
173976 亿 元 180365 亿 元 
31.5% 32.7% 
房地产 开发 投资 基础 设施 投资 
95979 亿 元 101271 亿 元 
17.4% 18.4% 


图 7 2015 年 按 领域 分 固定 资产 投资 
(不 含 农户 ) 及 其 占 经 








表 3 2015 年 分 行业 固定 资产 投资 
(不 含 农户 ) 及 其 增长 速度 















































行业 投资 额 比 上 年 增长 
/ 亿 元 /% 
总 计 551590 10.0 
农林 、 牧 渔业 19061 30.8 
采矿 业 12971 一 8.8 
制造 业 180365 8.1 
电力 热力 燃气 及 水 生产 和 供应 业 26621 16.6 
建筑 业 4895 10.2 
批发 和 零售 业 18682 20.1 
交通 运输 仓储 和 邮政 业 48972 14.3 
住宿 和 餐饮 业 6504 5.1 
























































( 续 ) 
行业 投资 额 比 上 年 增长 
/ 亿 元 /% 
信息 传输 、 软 件 和 信息 技术 服务 业 5517 34.5 
金融 业 1367 0.3 
房地产 业 126674 2.5 
租赁 和 商务 服务 业 9436 18.6 
科学 研究 和 技术 服务 业 4752 12.6 
水 利 \ 环 境 和 公共 设施 管理 业 55673 20.4 
居民 服务 .修理 和 其 它 服务 业 2628 15. 5 
教育 7723 15.2 
卫生 和 社会 工作 5175 29.7 
文化 体育 和 娱乐 业 6724 8.9 
公共 管理 ,社会 保障 和 社会 组 织 7851 9.1 





表 4 2015 年 固定 资产 投资 新 增 主要 生产 与 运营 能 力 




































































指 标 单 位 绝对 数 
新 增 220 千 伏 及 以 上 变 电 设备 万 千 伏 安 21785 
新 建 铁 路 投产 里 程 公里 9531 
其 中 :高 速 铁路 公里 3306 
曾 、 新 建 铁路 复线 投产 里 程 公里 7647 
电气 化 铁路 投产 里 程 公里 8694 
新 建 公路 里 程 公里 71401 
其 中 :高 速 公路 公里 11265 
港口 万 吨 级 码头 泊位 新 增 吞 吐 能 力 万 吨 38487 
新 增 民用 运输 机 场 个 8 
新 增光 缆 线 路 长 度 万 公里 441 














四 、 国 内 贸易 





全 年 社会 消费 品 零售 总 额 300931 亿 元 ， 比 上 年 增长 
10.7% ， 扣 除 价格 因素 ， 实 际 增长 10. 6% 。 按 经 营地 统计 ， 


城镇 消费 品 零售 额 258999 亿 元 ， 增 长 10. 5% ; 乡村 消费 品 
零售 额 41932 亿 元 ， 增 长 11.8% 。 按 消费 类 型 统计 ， 商 品 
零售 额 268621 亿 元 ,增长 10.6% ; 餐饮 收入 额 32310 亿 
元 , 增长 11.7% 。 
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图 8 2011 一 2015 年 社会 消费 品 零售 总 额 
注 : 图 中 2011 年 至 2014 年 数据 根据 第 三 次 经 济 普查 结果 


























44， 中 国电 源 行 业 年 鉴 ”2016 





在 限额 以 上 企业 商品 零售 额 中 ， 家 用 电器 和 音像 器 材 
类 增长 11. 4% ， 通 信 器 材 类 增长 29.3% ， 建 筑 及 装潢 材料 
类 增长 18.7% ， 汽 车 类 增长 5.3% 。 

全 年 网 上 零售 额 38773 亿 元 ， 比 上 年 增长 33. 3% 。 


五 、 对 外 经 济 


全 年 货物 进出 口 总 额 245741 亿 元 ， 比 上 年 下 降 7.0% 。 
其 中 ， 出 口 141255 亿 元 ,下降 1.8% ; 进口 104485 亿 元 ， 
下 降 13.2% 。 货 物 进 出 口 差额 (出口 减 进口 ) 36770 亿 元 ， 
比 上 年 增加 13244 亿 元 。 























































































































亿 元 
300000 = 货物 出 口 额 “货物 进口 额 
250000 ee 
200000 
150000 
100000 
50000 
0 2011 2012 2013 2014 2015 
图 9 2011 一 2015 年 货物 进出 口 总 额 
表 5 2015 年 货物 进出 口 总 额 及 其 增长 速度 
指标 金额 比 上 年 增长 
/ 亿 元 (%) 
货物 进出 口 总 额 245741 -7.0 
货物 出 口 额 141255 -1.8 
其 中 :一 般 贸 易 75456 pp 
加 工 贸易 49553 -8.8 
其 中 :机 电 产 品 81421 1.1 
高 新 技术 产品 40737 0.4 
货物 进口 额 104485 -13.2 
其 中 :一 般 贸 易 57323 -15.9 
加 工 贸易 27772 -13.7 
其 中 :机 电 产 品 50111 -4.5 
高 新 技术 产品 34073 0.6 
货物 进出 口 差额 (出 口 减 进口 ) 36770 一 









































表 6 2015 年 主要 商品 出 口 数量 、 金 额 及 其 增长 速度 



































比 上 年 | ，， | 比 上 年 
wd | s 金额 | 、 

商品 名 称 单位 | 数量 | 增长 / 亿 元 增长 
(%) (%) 
煤 (包括 褐 煤 ) 万 吨 | 533 -7.1| 31 |-27.7 
钢材 万 吨 | 11240 | 19.9 | 3890 |-10.6 
纺织 纱 线 .织物 及 制品 | 一 一 一 | 679% | -1.3 
服装 及 衣着 附件 全 一 一 | 10819 | -5.5 
鞋 类 万 吨 | 447 | -8.4 | 3319 | -3.9 
家 具 及 其 零件 = 一 | 3277 | 2.6 
人 万 台 | 171508 | -10.6| 9461 |-15.2 









































( 续 ) 

比 上 年 ,| 比 上 年 

商品 名 称 单位 | 数量 | 增长 增长 
(%) (%) 

手持 或 车 载 无 线 电话 “| 万 台 | 134342 | 2.4 | 7711 | 8.8 
集装箱 万 个 | 272 | -10.1| 475 |-14.2 
液晶 显示 板 万 个 | 229344 | -6.4 | 1923 | -1.5 
汽车 万 辆 | 72 |-19.4| 696 | -9.5 

















表 7 2015 年 对 主要 国家 和 地 区 货 

























































































进出 口 额 及 其 增长 速度 

出 口 额 | 比 上 年 增长 进口 额 | 比 上 年 增长 
| 
欧盟 22096 -3.0 12985 -13.6 
美国 25425 4.5 9238 -5.4 
东盟 17221 3.1 12097 =5: 
中 国 香港 20589 29 797 2.8 
日 本 8424 —8.3 8881 -11.4 
韩国 6291 区 10847 | 
中 国 台 湾 2785 = 8904 -4.6 
印度 3612 8.5 831 9 
俄罗斯 2161 -34.5 2066 -19.1 

全 年 服务 进出 口 总 额 7130 亿美 元 ， 比 上 年 增长 

14. 6% 。 其 中 ， 服 务 出 口 2882 亿美 元 ， 增 长 9.2% ; 服务 

















进口 4248 亿美 元 ， 增 长 18. 6% 。 服 务 进出 口 逆差 1366 亿 
美元 。 

全 年 吸收 外 商 直 接 投资 (不 含 银 行 、 证 券 、 保 险 ) 新 
设立 企业 26575 家 ， 比 上 年 增长 11. 8% 。 实 际 使 用 外 商 直 
接 投资 金额 7814 亿 元 〈 折 1263 亿美 元 ) ， 增 长 6.4% 。 其 
中 “一 带 一 路 ”沿线 国家 吸收 外 商 直 接 投资 新 设立 企业 
2164 家 ， 增 长 18.3% ; 实际 使 用 外 商 直接 投资 金额 526 亿 
元 ( 折 85 亿美 元 ) ,增长 25. 3% 。 

表 8 2015 年 外 商 直接 投资 〈 不 含 银行 、 
证 券 、 保 险 ) 及 其 增长 速度 
比 上 年 | 实际 使 用 | 比 上 年 
























































人 企业 数 















































行 ” 业 > 增长 | 金额 | 增长 
(%) | / 亿 元 | (%) 
总 计 26575 | 11.8 | 7813.5 | 6.4 
其 中 :农林 \ 牧 渔业 609 | -15.3| 94.8 1.3 
制造 业 4507 | -13.0| 2452.3 | 0.0 
狱 和正 
电力 、 燃气 及 水 生产 和 供应 a ee ee 
业 
交通 运输 .仓储 和 邮政 业 449 | 19.4 | 259.7 | -5.0 
言 息 传输 中 软 
信息 传输 .计算 机 服务 和 软 | | 
件 业 
批发 和 零售 业 9156 | 14.8 | 744.0 | 28.0 

















第 二 篇 ”宏观 经 济 及 相关 行业 运行 情况 


. 45 . 




















品 


;我 




















( 续 ) 
,| 比 上 年 | 实际 使 用 | 比 上 年 
行 ” 业 增长 | 金额 | 增长 
(%) | / 亿 元 | (%) 
房地产 业 387 | -13.2| 1789.8 | -15.9 
租赁 和 商务 服务 业 4465 | 12.7 | 623.3 | -18.8 
居民 服务 和 其 他 服务 业 217 | 19.9 | 44.4 0.8 


全 年 对 外 直接 投资 额 (不 含 








国 对 “一 带 一 路 ”沿线 国 














亿美 元 ,增长 18. 29 。 


表 9 2015 年 对 外 直接 投 


证 券 、 保 险 ) 及 其 增长 速度 


银行 、 证 券 、 保 险 ) 7351 
亿 元 ， 按 美元 计价 为 1180 亿美 元 ， 比 上 年 增长 14.7% 。 其 
家 对 外 直接 投资 额 达 148 





资 额 (不 含 银行 、 


























运输 周转 量 177401 亿 吨 公里 ， 下 降 1. 9% 。 全 各 



























































对 外 直接 | 比 上 年 

行 ” 业 投资 金额 | 增长 

/亿美 元 | (%) 

总 计 1180.2 14.7 

其 中 :农林 、 牧 渔业 20.5 17.8 
采矿 业 108.5 -43.9 
制造 业 143.3 105.9 
电力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生产 和 供应 业 27.9 51.6 
建筑 业 45.0 -35.9 
批发 和 零售 业 160. 2 = 

交通 运输 .仓储 和 邮政 业 30.9 5.5 
信息 传输 、 软 件 和 信息 技术 服务 业 57.8 240.0 
房地产 业 90.6 193.2 
租赁 和 商务 服务 业 416.7 11.9 


六 、 交 通 、 邮 电 和 旅游 


全 年 货物 运输 总 量 417 亿 吨 ， 比 上 年 增长 0.2% 。 货 物 














FE 规模 以 上 





港口 完成 货物 吞吐 量 114. 3 亿 吨 ， 比 上 年 增长 1.6% ， 其 中 


外 





贸 货 物 春 吐 量 35.9 亿 吨 ， 增 长 1.1% 。 规 模 以 上 港口 集 
装 箱 吞吐 量 20959 万 标准 箱 ， 














增长 4.1%。 



























































表 10 2015 年 各 种 运输 方式 完成 货物 运输 量 
及 其 增长 速度 
指 标 单位 绝对 数 | 比 上 年 增长 (%) 
货物 运输 总 量 亿 吨 417.1 0.2 
铁路 亿 吨 33.6 -11.9 
公路 亿 吨 315.0 下 六 
水 运 亿 吨 61.4 2.5 
民航 万 吨 625.3 55 
管道 亿 吨 7.1 1.7 
货物 运输 周转 量 亿 吨 公里 | 177400.7 -1.9 
铁路 亿 吨 公里 23754. 3 三 19 
公路 亿 吨 公里 | 57955.7 2.0 
水 运 亿 吨 公里 91344. 6 S12 
民航 亿 吨 公里 207.3 10.4 
管道 亿 吨 公里 4138.8 6.6 




















表 11 2015 年 各 种 运输 方式 完成 旅客 

































































运输 量 及 其 增长 速度 
指 标 单位 绝对 数 “| 比 上 年 增长 (% ) 
旅客 运输 总 量 亿 人 次 194.3 -4.4 
铁路 亿 人 次 25.3 10.0 
公路 亿 人 次 161.9 -6.7 
水 运 亿 人 次 2:7 2.8 
民航 亿 人 次 4.4 11.1 
旅客 运输 周转 量 亿 人 公里 | 30047.0 4.9 
铁路 亿 大 公里 11960. 6 6.4 
公路 亿 人 公里 10742.7 -2.3 
水 运 亿 人 公里 73.1 Wy 
民航 亿 人 公里 7270.7 14.8 
年 末 全 国民 用 汽车 保有 量 达 到 17228 万 辆 (包括 三 轮 
汽车 和 低速 货车 955 万 辆 ) ， 比 上 年 末 增 长 11. 5% ， 其 中 私 














人 汽车 保有 量 14399 万 辆 ， 增 长 14. 4% 。 民 用 轿车 保有 量 
其 中 私人 轿车 8793 万 辆 ， 增 长 








9508 万 辆 ， 增 长 14.6% ， 


15.8% 。 


























全 年 完成 邮 





电 业 务 总 四 




















29.206.5 





28220 亿 元 ， 比 上 年 增长 
中， 邮政 行 业 业 务 总 量 5079 亿 元 ， 增 长 

















37.4% ; 电信 业务 总 量 23142 亿 元 ,增长 27. 5% 。 邮 政 业 











全 年 完成 





bp 政 函 件 业 务 45. 8 亿 作 





F ， 包 庄 业 务 0.4 亿 件 





， 快 


递 业 务 量 206.7 亿 件 ; 快递 业务 收入 2770 亿 元 。 电 信 业 全 
年 新 增 移动 电话 交换 机 容量 6529 万 户 ， 达 到 211066 万 户 。 


年 末 全 国电 话 用 户 总 数 达 到 153673 万 户 ， 其 
户 130574 万 户 。 移动 电话 普及 率 上 升 至 95.5 部 /百人 。 

















定 互 联网 宽带 接 入 


























FP 移动 








包 话 用 








回 





时 户 21337 万 户 ， 比 上 年 增加 1289 万 


户 ; 移动 宽带 用 户 78533 万 户 ， 增 加 20279 万 户 。 移 动 互联 


网 接 入 流量 





41.9 亿 G， 比 上 和 








F 增 长 103% 。 互 联网 上 网 人 


数 6. 88 亿 人 ,增加 3951 万 人 ， 其 中 手机 上 网 人 数 6. 20 亿 





人 ,增加 6303 万 人 。 互 联网 普及 率 达 到 50.3% 。 软 件 和 信 





16.6% 。 
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8 SL 8 .01 SzI pel Sel ZpI 9l 8 LT 1°6I 9 ( %) 江 名 其 浅滩 不 涵 放 与 不 水 

98555S | ISzLy | 8I9c | zog86¢ | 888585 | E6LL€ | IEL9¢E | 5S88SE | Zire | Elyze | 5658Z ( 少 ) 司 攻 浅 蜡 国 志 杆 并 不 亚 必 所 不 笠 

98zyS | LI805 | LecLy | 8SLyy | IISEy | 6L8c | zr6ly | SzoIly | 88Soy | 90985 | LI8bE ( 少 ) 司 攻 光 次 不 洱 旭 三 不 洱 椒 工 阳 妨 关 
gty668Z | S6vE8Z | z99858Z | ZI8858Z | LOpy8Z | 81988Z | Zov68z | ggy06Z | 618Z6Z | TC8z6Z | 818z6Z ( 必 ) 避 攻 浅 次 对 夷 不 池 不 工 阳 负 关 

HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H ol HII HzI 加 终 
对 鲜 仅 骂 芭 王 币 涵 征 工 际 九 饥 者 ST0Z 
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(异世 怒 涂 国 : 少 洲 攻 
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“2 000ZY 匈 努 不 景 玉 者 了 用 由 群 民 丝 005 Y 冰 兹 本 最 主考 氏 米 澡 力 得 烤 半 娃 不 池 不 工 了 于 1 说 噬 “ 斜 者 IIT0Z 二 瑟 
67 8 5 SE 67T 8 ST 9 ST Lad ET ( %) 江 各 攻 浅 只 天 是 演 贡 三亚 丰 工 赴 切 加 
Ov8z | YI | TII6S | SEySL | 8 50856 | ELLIIT | 8Y88zI | 8 669pI | 9 PLL9T | 5 8616I | S 2L5ZC (2L7)) 居 萎 浅 孜 国 者 村 难 如 归 演 区 下 亚 不 工 佛 切 六 
6'ZZ6Z | SySsy | 8'80I9 | 6`508L | 8°0LS6 | 8 V8bIT | 6 ZICEIT | pL80ST | 1'98ILT | tyS96I | 了 疙 '919ZZ (27)) 居 其 渚 验 如 是 演 开 不 赤 不 工 赴 女 阅 
S 6C 6 9Z 9 5 TZ [7ZZ 6 pc [人 Z 6 65 SZE SpE L'ZE 《2% ) 洁 时 长 湾 小 员 放 与 椒 洱 放 与 不 涵 椒 工 阳 共 关 
LEZZL | 8 "95ST | 1°6c61 | 6`59zZ | ZYSSZ | ceL6c | 6piee | E'9sL€ | SI8oy | I'voey | p98r (2L7)) 司 其 浅 孟 四 吉村 导 员 和 放 所 不 亚 放 冬 不 亚 不 工 赴 女 阅 
pvgst | 6°6v61 | 2 S98Z | Z Spy | 5 6IIE | 485T8 TI6 | 9 6L8y | 6L0YS IL8S | 也"SSy9 (2 ) 居 上 攻 浅 各 员 放 冬 不 秋 必 冬 不 笠 
/= C6 = y= Po 将 尘 WTLe tT 6 TS 6'I- LT ( % ) 汗 遇 ‘VY 
Er60S | 8'eIS8 | 8'9ESIT | IZ6bI | 8°LL883I | S$‘S9vze | 也"9ZLSZ | 8°0916¢ | £'96IEE | Zs8L€ | 5 Se (32)) 司 -性 浅 曙 国 未 村 渴 弘 莱 些 不 垃 
S‘6eLy | bcL08 | b°6vIIT | 1°69SbI | 9 ZSS8I | Z 8STZZ | 9 7Z8ZSZ | 8 0S88Z | L869c¢ | L'6e1LE | pI86ch (2L7)) 司 攻 浅 财 ) “水 椒 工 阳 奶 关 
8 5 4 4 EE 91I SI ZI 1°0 y 0— EL pI-— (%) 江 冉 攻 浅 站 “水 不 工 阳 奶 关 
L'9Sel | 8°691¢ | £906¢ | 1'999¢ | 9 Eysy | Li'8Iys | 856I9 | Z60L | 6°I1Z6L | 69yL8 | 6°4696 (37)) 居 上 攻 浅 阵 国 者 村 站 \ 涵 椒 工 阳 奶 关 
p'sevl | Ss‘6yce | evio¢ | S$‘L8Le | LLI9r | 466bS | 9 S9z9 | TLIIL | Lc68L | 5 598 | p0956 (322)) 居 其 浅 站 \ 秋 不 工 埋 她 阐 
Sp 8 SE ST 8 1 LI aT El 6°0 1°0 9 0- (%) 江 冉 其 浅 时 “水 不 工 阳 奶 关 
9 8LST | 09 过 T6Z5 | b'0vIy | 6°680s | 9 1909 | 1°Lr69 | 6°L06L | 19088 | 1 ‘ZL6 | §*LO0LOT (2L2)) 导 性 浅 刀 国 未 村 出 \ 亚 下 工 健 女 亲 
569LI | SYSSZ | 6'90ve | SEyzhy | 6'T8IS | 4859I9 | Sv9o0L | 428008 | 2 T888 | 8 S8506 | 8 68590T (352) 副 共同 由 ‘3 
9°9 9°9 1'9 6'S 1'9 1°'9 £'9 Zc'9 Z'9 £'9 9 (%) 并 冉 其 浅 由 壬 枉 最 不 秋 
世 "0I95 | 6 了 8SS | SSL | 7 8585S6 | 6°L69I1 | 9 ZL68T | 4 9S09T | ZI9858IT | 1S90Z | 9 0808Z | T 09y9Z (2L7)) 居 攻 浅 曙 国 吉村 出 许可 最 不 笠 
LLv8e | SYS6S5 | 8 5008 | 8°e£600T | L°LOVZI | S ‘0Z8bI | C'S90L1 | Z's0s6l | S TIC6IZ | LLZShe | Z Sby08Z 《352)) 副 共 洲 -由 话 本 最 不 秋 
LOI 5 6 5 8 旋光 SL EL SL 2 8 9 9 .9 9 〈2% ) 江 丢 攻 证 嵌 秘 最 磺 椒江 
9 .SSEZ | 8'0bLe | 6'Z805 | S'0Lv9 | 8 II08 | 6 85IS6 | 9°0L601 | 7 959ZLT | T'S8IPI | 5 5S8ST | 6 ZL64T (2LZ) 居 上 攻 浅 附加 吉村 出 秘 最 太 椒 涵 椒 工 阳极 关 
pL09c | 6L80Fy | 2 S0SS | b'8b69 | 9°9198 | 6°0I1ZOI | p06LIT | Zceset | OSIST | b*0069T | b ‘vrO6T (2L7)) 司 其 浅 时 放 最 三 不 亚 不 工 健 切 新 
ZI 1’zI Sel 1 tI pel Ad! 人 TI C8 6L 次 LL (%) 江 冉 共 浅 几 贿 姓 于 只 萝 不 最 主 不 水 不 - 
p'sS9LT | L'06S¢ | 8 96585 | 8‘Lcey | 1°6IIS | S 9809 | 8ZLL | 9 8906 | S 90I0IT |Y '9IZIT | 8 ‘p62cl (2L7)) 司 其 浅 蜡 国 吉村 几 央 如 于 给 药 不 野 玉 不 地 椒 
PLL6l | Z'so6¢ | 9'9s8¢ | 9 SZ8y | 9 208S | 9°09sL | pb'IE98 | 1 5086 | pI060T | £°6L0ZIT | ZE5T (322) 居 攻 浅 必 其 人 地内 和 舅 不 景 王 焉 亚 契 
Zh LT ST 6 LA 9 忆 上 ST ET Ct Z (%) 江 车 上 浅 于 铬 务 不 景 王 下 和 亚 不 
人 9Z6858 |Z "6Sy95T|8 86ZL8T| 5 Y8IOYC|S 68L46Z| 9 086ySE| 9 8Z980y| 90L99y| 9 *SO0STS | SS89y8S| 世 80I8y9 (32) 居 式 浅 蜡 国志 村 六 铂 药 不时 下 不 洱 椒 
b'6bvL8 | Z bp90pT| 9850Z6T |b6s9svz| Tbp0S05 |9°e90v9¢|T viS6Ir|S ‘cb8Ly | 9°S869¢S | CS8LL6S | I ‘ZhIT99 (2 ) 居 攻 浅 半 儿 哟 不 最 于 本 水 不- 
HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H ol 日 II HzI 池 终 
〈 海 ) 

























































































































































































































































































避 导 如 受到 王 下 笠 下 工 曼 嘴 韦 ST0Z 























EL 9 E'S S TS C'S S'S E'S TS 6 站 Sp (%) 尖 各 上 雍 Y 冰 荔 不 最 本 不 洱 椒 工 最 娃 

9 ‘88ILb | S 8199L | T'S99S01|b*6c6Se1 | 5 07Z69T| 8 ‘929661 | 4 94005Z|9 89yg9Z| LZesL6c becLcee bELL69E (37 ) 司 医 浅 蜡 国 专 ] Y 冰 渐 不 最 三 不 涉 椒 工 最 于 
Z'0S90S | 8 ‘EZZI8 | TSEZIIT| 1°0L9ZhI| 8 916LLLI|S 8Z00IZ18 “C6LZVZ|Z ‘LESLLT| S “86STIE | 6 2888yE| 1 8Sz985 (2L7)) 居 攻 浅 YY 冲 药 不 最 本 不 涉 椒 工 最 娃 
8 Z'8 SL EL L I 6'9 5'9 L'9 6'S 1°'9 (%) 江 冉 基 浅 其 时 放 牟 椒 涵 不 工 景 弄 

85 5885856 | 6°95056 | 9°0Z1L6 | 4°01166 | 6°S6IIOT| 8 SZTIOT| 6 SI9ZOT| 8OvvOI |9°LLSSOT| TIT6LLOT | 1 9czy80T (2L7)) 司 攻 浅 蜡 国 吉村 其 号 放 匠 不 漆 椒 工 最 于 
9 °E6800T| 1 608ZOT | S “ZOvrOT | L ‘8TE90T | 9 “ZSZ80I| Zze8OT |4'06960T|E “I8IIIT| IT ‘P89cIT| 8 ‘9cTPIT| 9 EL0STITI (2327)) 避 攻 浅 攻 旺 导 沂 不 涵 不 工 最 于 
S ‘OT LOI ZO0I 8°6 9.6 856 8516 1°6 6'8 S 8 Z 8 (%) 江 冉 共 浅 其 昼 地 澡 椒 洱 椒 工 景 开 
SI69ZLI |Z 99ZpLI|8 “LZe8LI| S 68ZZ8T| 9Iy98L | T°166L8T|SE9CI6I|€ ‘PLOS6T| LSS686I|L TLZ80Z|S 站 LI9L40Z (2L7)) 司 攻 浅 蜡 国 吉村 其 只 江 总 不 漆 椒 工 最 于 
T°66806I|T ‘ZL6Z6T | 8 “ELV96T | Z 5Z100Z|6 59gp0Z|85 “Spysoc|s 81060Z| I Z8LZTZ| 9 6LS917| 8 SLS0ZZ| 了 86SyZC (32) 导 基 浅 基价 志 澡 不 洱 椒 工 景 娃 
S ‘OI 856 6 ZL 9 9 859 S9 Z 9 9 LT 9 〈2% ) 洁 时 长 湾 -如 簿 二 不 亚 不 工 蜡 吡 
9 .TI06 | OvE6 | Z 84L6 |6`9600L| 5 5SE0OLT | 6 89bOLT | 9°69901 | 8 9I80IT | 4660I | SICIIT | 9 660IT (32)) 居 牙 浅 也 国志 村 时 六 x 不 款 椒 工 最 于 
1 Z966 | T°0IZOI | pLvSOI | 6 8I80T | 6°EE0IT | 2 90ZIT | LIveIt | besIt | 8°089I1 | b'sS8LIT | 9°6LLII (37 ) 导 其 浅 -由 竹 汪 不 亚 不 工 蜡 吡 
L'9 py'9 9 6'S 9 9 5 S'S b's S Sp 〈2% ) 洁 时 长 湾 音 夫 相当 椒 工 蜡 寻 
1°608IZ | py veoce | TSySZZ | 1008Z | 2 8yE8Z | celISEc | 6 6848Z | 8 I80ve | LILEbe | 8 8Z9VYZ | 5 169tZ (2L7)) 居 上 萎 浅 眶 国志 了 等 东 下 亚 丰 工 虹 中 
peyeec | SITSEZ | L086ec | Z'v8eyc | Tt | zeove | 6'9cIsS¢ | S 268SZ | 849SZ | 5 198SZ | by ‘vO8ST (2L7)) 司 履 浅 音 夫 不 涵 不 工 景 寻 
EI ZII y 0I 9°0I ZO0I y “0I LO0T £6 9°6 9 8 5 8 (%) 江 壬 其 浅滩 潭 冰 于 不 洱 椒 工 最 时 
4 8ZLIZ | 5 88ZZZ | 9 TS6ZZ | 6 7898Z | O09pyz | 99ISYZ | 4 8S0SZ | 8 "69SSZ | 站"65859Z | Z ZE8ZLZ | 5 85654Z 《352/) 副 蕉 洲 界 加 志 丁 准 潮 冲天 不 和 不 工 虹 咱 
L'06Ebz | S 08LZ | 8 088SZ | 6 0819Z | 6 .69Z | S 9S04Z | 6 -0094Z | 4 5S08Z | 8 6988z | pbLS6¢ | S 1996Z (2 ) 居 其 浅 冶 潭 钾 于 椒 洱 不 工 最 只 
y'8 I'8 2 I ZL 4 9 5 9 L 9 8 5 6 5 《2 ) 洁 里 其 湾 - 挫 号 对 带 甩 取 不 科 不 工 蜡 史 

6 LI8I6 | 4 58591856 | 站 "80ZS6 | 1 46146 | 6 94766 | © 01466 |T 8SyIOT|S ‘O00pEOT | 1 0850SOT| zz890I 15 ‘PLELOI (37)) 居 攻 浅 孟 国 者 村 上 共 号 者 入 胆 了 三亚 不 工 虹 吡 
PIZS66 |E T8900T|9 “PbLIZOI| 6 SIIYOIT| 8 ‘02Z90T | 8 0y890I| 8 86Z80T| 2 “EP660T | 2 ZSIIT| 890ETIT Ib eeLeIl (2L7)) 居 其 浅 攻 号 卉 入 最 队 不 亚 丰 工 虹 吡 
志江 了 8 LTZT pI S pI SSI zol 8I Zi6l 8 TIZ 9 -97 (%) 并 冉 其 浅滩 不 洱 放 与 不 池 椒 工 曼 吐 
TI9Z5 | /8y8Z | pLiesS¢ | 9zS8Z | Ie8ze | EI8IZ | z60IZ | wvsoz | TI9L6L | 8S88I | 0zo9l (水 ) 司 卡 浅 星 国 志 杆 次 本 洒 如 与 不 地 不 工 最 娃 
LLlEe | 9980¢ | TISy8Z | 8z89z | ISI9¢ | 80cSz | LS | Lpeve | essSEz | 9seze | 98z0z (了 ) 副 惟 洲 竣 不 洱 放 刁 术 注 椒 工 最 于 
68EvIZ | 6L880¢ | Sp680¢ | ZI060z | 0zp60Z | E8260Z | Lr8607 | 8zS0IZ | Ee8IIZ | EE8I1Z | IE8II1Z (小) 避 攻 证 次 对 夷 不 洱 不 工 景 娃 

HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H ol HII HzI 池 终 
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( 错 攻 戏 涂 国 : 邮 米 咖 冶 ) 










































































































































































































































































































































































“2 000ZY 黎 努 不 景 玉 者 了 用 站 群 陈 丝 005sY 种 努 不 虹 王 才 关 米 妆 甲 歌 避 章 娃 下 亚 丰 工 了 六 放 昱 “ 娃 才 II0W 二 瑟 

9 8 CA L 59 9 859 5 9 py'9 L'S 8 省 ZE (%) 半 壬 其 浅 玲 天 是 沟 开 下 和 不 工 虹 咱 
8 SSII | SYI8L | LOSyZ | 5 SSIE | LvIi6e | 8 SI9p | 1 7ZZ8S | viIe19 | 9°980L | 也 "SpyZ8 | 8 证 186 (37) 居 攻 证 孜 国 者 村 哗 导 甘 渤 于 相 注 椒 工 最 于 
9 SSZL | Spy6l Ez9¢ | Livysee | Sy9 由 | ZL06r | 16S95 | 5 gcS9 | 6°06vL | LLe98 | 8 SZI0T (2L7)) 居 其 浅 给 居 夺 渤 革 不 雯 不 工 曼 娃 
8 0I 6'El ol 6'EI 9 pI SSI EzI 9 El 8 9T 6°9I 8 这 〈%) 尘 时长 几时 有 员 放 冬 不 亚 放 所 不 赤 不 工 虹 哗 
SLC | 9vo¢ | LTE | LT0S | S'9Ls | 5959 | 5ZZL | cvoL | 426c8 | 8 S98 | Sp98 (32)) 司 其 浅 曙 国志 了 温 吧 放 马 不 洱 评 与 不 漆 椒 工 最 娃 
b ‘OE LE | 9°00¢ | ZLS | 9°099 I'SeL | 8°0I8 SZ06 | S696 | 1°ZIOT | 5YL0I (2L7)) 司 攻 浅 温 员 请 台 椒 洱 放 与 不 漆 椒 工 最 于 
1°6 8 9 L 9 Z'9 5 9 S 9 EL 1°L Zc'9 E'S LE (%) 并 名 共 浅 滥 妈 莱 沙 不 洱 椒 工 景 只 
Lvs9c | T9Ic | 8°ESLS | SIOVL | 7°0616 | 8°vZ80l | I'8IvZI | 8 I8ZvI | TI6t9L | LSLO6T | L ‘v8Eci (2L7)) 司 攻 浅 蜡 国 吉村 于 员 区 孙 不 笠 不 工 景 只 
6 `S68Z | 8`50Sy | b'sSOI9 | 8 2S8L | EILL6 | [ZESTIT | p61ee1l | 2 26ZST | IISLT | 5 9800Z | 9'TZZ8Z (2 ) 居 其 浅 小 全 莱 吵 椒 洱 术 工 最 哇 
6 E'0 9°0 Z'0- L'0- 8 0- LL EC SC 5 5 8 5- (%) 江 各 攻 浅 忠 竺 甬 喀 汪涵 椒 工 最 于 
E00y | Zigy9 | 6YS8 TLOI 9peel | yeyST | S 9LLT | 6 了 50Z | 5 69zZ | ZTCZSZ | 8 5y8Z (2L7)) 导 攻 浅 阵 国志 村 由 壮 骨 化 不 和 不 工 虹 吡 
6'LOP | Z'Sy9 | 6'658 | 6'8901 | 6'Szel | 8 TEST | SSpLL | Lz66l | 9'EIZZ | Zi8epe | 5 985 人 7Z (2L7)) 导 其 浅 转 半 宣 沙 不 洱 椒 工 景 弄 
9 LA 9 A SI cg! y'0 5 0- 9 0- ST= LC= ( %) 尖 各 医 浅 霸 泥 荔 册 不 洱 不 工 最 娃 
6'LZS | EIE8 | I1°L0IT | Zé6¢el 9ZLT 0I0Z | 了 +6ZZ | 6 759 | 9y6z | 8 ZLZ85 | Z 0995 (2L7)) 司 其 浅 蜡 国志 村 出 话 芝 所 不 赤 不 工 虹 哗 
攻 `985S LTIS8 | SSEIT | LSIYT | 8 ZSLT | T'Se0¢ | LO08Z | 6 了 9z | 5 7476Z | 中 人 28 | cose (37 ) 居 其 浅 出 泥 荔 详 不 洱 椒 工 景 娃 
LO0T oI LO0T 6°6 ol 8°6 OI 9°6 £6 1°6 9 8 (%) 并 名 其 浅 出 旗本 景 不 亚 不 工 虹 只 
E'S6vI | 8YI5Z | 96IIE | 1 6by65 | 9 6S8y | Z ELLS | 9 78S9 | piessL | 4185S8 | 854S6 | by 8880T (2LZ)) 司 攻 浅 孟 回 者 本 出 庄 枉 最 不 垃 不 工 虹 哗 
4 Sty9LI | /4 9ySZ | 9 °ceve | bp'8eey | 6phes | pILe9 | 9 85ZL | 6`T8z8 | Spee6 | gp0L | ZTCZ8II (2L7)) 居 萎 浅 霸 秘 县 妨 相当 椒 工 最 寻 
8 ZI 8 II IT 8'0T 4 0T y “0I £0I 6°6 y°6 6'8 5 8 (%) 并 丹 攻 雍 出 息 最 外 椒 洱 椒 工 最 寻 
1 "650T | 4 YE9I | 8°6IZ¢ | 8 了 58Z | 6°LISE | 9°ebly | Z's8Ly | zc'96vs | 1 8IZ9 | LCL69 | 958/ (2LZ) 司 攻 浅 附加 者 本 出 话 最 左下 幸 不 工 虹 中 
9ZLIT | Z 8z8I | Z ECZ | 9 TIE | 27685 | Z 5LSy | 1 08zS | 8 8509 | S 6619 | 9 了 6SL | S ‘v8b8 (2L7)) 司 其 浅 出 筷 最 肠 椒 洱 椒 工 景 于 
8 8 9 9 9 上 S 9 L'9 6'9 6'9 Z 9 E'S p 沙 《2% ) 尘 时 长 湾 中 捧 缉 地 内 荔 不 野 王 下 亚 不 工 虹 吡 
LT 505 | I'e8y | 8'959 | 8'8E8 | yo9bpoI | 9'TEZI | ESYycpl | Ovol 8L8I E'0SIZ | 08bz (2L7)) 司 其 浅 孟 四 吉村 性 央 如 于 只 北 椒 最 王 椒 地 不 工 最 只 
bice | 8'SIS 1'00L | LL68 | 了 YIIT | 9°eIel | Scest | LesLt | 5 S66I | Z'v9ce | 668SZ (2L7)) 居 攻 浅 几 央 如 于 了 纶 萝 椒 最 于 不 水 不 工 最 于 
8 £'9 S'S TS E'S E'S 9 5 b's [TS 5 9 证 (%) 并 周 其 浅 事 阁 务 下 景 王 不 亚 不 工 虹 只 
S .968 中 | S 29499 | 8 588z6 |9°9968IT | I ‘bie8bI| 6°8SISLI|9 ‘06610Z|L ISZIEC “8E8097| 6°65606¢ | 6 8Z61IZE (37 ) 司 攻 浅 蜡 国 吉村 半 铂 皆 不 最 下 不 渤 椒 工 最 于 
EL90bb | 4.°9660L | § ‘SepL6 | 七 "060SZT| 8 ‘LVI9ST| I ‘Tbyv8I| 88ceIc |9 ‘8bLebe| bgcehLe “8crs0e| S 089955 (2 ) 司 攻 渚 六 勿 喝 椒 最 三 术 洒 术 工 最 于 

HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H ol HII HzI 池 骆 
( 海 ) 


































































































































































































































































































1 ZI 9°0 Z'0 Z'0 5 10- 9.0- 8 0- 8 0- 9 0- 8 0- (%) 泣 右上 雍 Y 多 努 焉 景 王 看 亚 不 工 吏 评 号 刘 时 引出 4 
6 `S6yS5 | 6°V6L9S | $9pvLiL | 68z86 19 让 SI0ZT| 5 28665T| 9 TLbp09I| 2 806z8T|1T "6y9y0Z| 9969zZ |6`0SyTISZ (2L7)) 居 上 浅 蜡 国志 J Y 溃 笋 不 景 王 丰 亚 不 工 束 许 号 刘 虹 加 刚才 
py ‘9pZ9¢ | 4 Z6yLS | 8 °Ec6LL | 6y86 11 S6850ZT| S8S65I 15 ZIS6ST| 9 ‘ZLvI8I| 9Z080Z | 4 00SSZZ|S ‘98v6re (37) 居 共 浅 Y 郊 和 妙 不 景 王 不 亚 不 工 镶 宪 号 刘 野 加 刚才 
Lb 4 9 忆 ET 1 SI ET IT 8 .10 4 0 6°0 (%) 江 名 基 浅 其 时 放 牟 不 涵 不 工 癌 祥 号 认 竹 氏 央 
9 9S0I0LI|Z ‘£0LZOT | 6 °LpLrOT IP SL8SOT| ZL690T | PLO9OT |S*989901|E 8LT80T|Y TVZ60T|S ‘9ZvOIT| 8 00I60T (2L2)) 司 性 浅 曙 国 未 村 性 号 放 泊 不 法 不 工 霹 放 号 讼 陨 儿 央 4 
tyS8SOT |S'0SS901| EE8bLOT | I TIy880T1S *96160T | Z*669L01 | £021601|6 91F601| § “£910IT | Z 8YZIII 8 TI800IT (37) 居 攻 浅 其 号 放 声 不 洱 椒 工 澡 疼 号 认 点 如 央 
Z 9 S'S 8 少 Lp 9 省 1 Ep 8'E SE pe I'E (%) 江 岂 基 浅 其 异地 澡 椒 地 不 工 恕 旗号 认 竹 客 早 
8 “IZZZ81 |9 ‘0Z9E81 | 9 ‘SL8S81 | L “LI9L8T| £61Z68I | I ‘EE988T |L VSIO6T|Z "6gyZ6LI| £ :06Zr6T | 1 “S09961 | 9 “£9696I (2L7)) 导 上 攻 浅 晓 国 者 村 其 只 江 流 不 洒 椒 工 溃 放 号 认 竹 宰 央 
L'89PE61| SO8E6I |6 888y6I| OIS96T | SSE8L6I| IVE961| ESOE861|9 ‘ZSL66T| LLOITOT| Z ‘Ziee00) 8 66050Z (2327)) 导 攻 浅 攻 贷 坟 骤 不 洱 不 工 波 铬 号 讼 各 党 晤 4 
9 8 5 9 L'S 1'9 9 9 py'9 9 5 Ps ST LC y'0 (%) 江 右上 攻 浅 革 儿 x 不 地 不 工 池 祥 号 认 竹 用 时 4 
6 ‘ES8L III8 | b'sbe8 | TYCS8 | 47ZZS8 | 6°91L8 | Zc6L8 | 8'S8L8 | 8 S888 | 1006 | 8 6688 (32) 司 攻 浅 孟 国志 村 车 铂 x 不 地 不 工 省 评 号 训 积 氏 时 4 
9 "67S8 | 9 gz98 | 1 SZ88 | 9 9y06 | LZ806 | 8 ZLZ6 | 9 88z6 | Ecc06 | ETII6 | S 9yZ6 | 5 T8568 《352) 副 蕉 湾 -由 竹 尖 不 科 不 工 束 评 号 褒 时 台风 4 
记忆 SI I 6°0 y'0 0= 9.0- LI= CT LT= CE= (%) 江 右上 攻 浅 背 二 下 亚 不 工 速 宪 号 底 聚 加 天 
5 ‘880bZ | py ‘pozvz | 6 5TSYZ | 了 0Z8yZ | Z SO08yZ | 5 5S0SZ | 8 68ZSZ | Z 0SZSZ | 6YTIySZ | 1 768SZ | 6ty9 坟 《352)) 副 共 洲 肯 国志 本 总 夫 椒 池 不 工 溃 放 号 认 竹 宪 央 4 
E ‘cope | 6°9LSve | 8 ‘psLve | 6°SvOse | 1°916be | 5 600SZ | 9 6ZTSZ | S 608yZ | 6°8I8bZ | £°90LbZ | 9 ‘p98ec (2L7)) 导 攻 浅 音 夫 不 洱 椒 工 澡 疼 号 认 竹 客 央 
L'6 9 Zz'9 1°L BS E'S S 9 5 Lb Sp Sp (%) 江 壬 攻 浅 将 潮 冲 贡 焉 亚 不 工 返 和 宪 号 底 时 加 到 4 
1'9z00¢ | pLL90¢ | S6pyI5E | 1 5I6IE | 5 2SSZE | 5 29zZE | ETLLZE | zZ 9IL885 | Z 9ISyE | TY89S5 | 了 "6SL8 《352 外 ) 副 蕉 洲 界 加 志 丁 装 潮 部下 不 亚 不 工 束 许 号 刘 时 加 刚才 
5 8856Z8 | 9 566z8E | Z 9Sygg | 5 59IyE | 90vye | 6°196¢¢ | S 0ggyg | TI09SE | Z 8pI95 | TS8ZLE | pvee9e (2L7)) 居 萎 浅 并 潭 冰 于 不 注 椒 工 声 入 号 讼 点 巡 周 | 
6'S 6 省 y I 8 bE 9 87T ET I (%) 江 丢 攻 涂 攻 时 江 汤 肥 慨 不 耶 椒 工 溃 祥 号 认 辑 名 时 4 
S LIySOT|6 “090L0T| § ‘0ZL801|6°Z6960T|S “E190IT| 8 ‘Zh6601| LSOIIT |8 7Z89ZII TY065IT| LSSySIT| 9 SI65TIT (37) 居 攻 浅 阵 国志 村 攻 时 (省 乃 娄 椒 注 椒 工 澡 余 号 认 点 客 央 
1 ZL9IIT|Z 7 888ZII L 5905TT| 88IvIT, ty98yII |€°069€11|9 LIOSIT|IZ TS8STT 6 °8Z991T ZISISIT ZSSE9II (37 ) 居 其 浅 其 时 志波 肥 熙 椒 注 术 工 澡 放 号 座 点 寞 央 
ZE= ST Ep 1'9 1'8 Ss'6 EIT 9:II SZI ZI ZSI ( %) 江 冉 其 浅滩 不 涵 放 与 不 池 不 工 洛 放 号 讼 性 氏 时 4 
ES68I | 6S691 | OzbSI | 6IyyL | ro98el TIyIEL | 9S9zL | zsect | O00ZI | SosIt | 86I0T (水) 司 卡 浅 蜡 国志 村 次 汪涵 如 忆 不 池 不 工 溃 祥 号 认 竹 用 时 4 
8yg58I | 68ELI | O8091 | ZOESI | £66vI | 58gyL | zo60vt | 6LLEl IOSET | 8L6ZI | ZsLII (Cr ) 副 蕉 洲 次 不 洱 放 与 不 涵 不 工 声 信号 讼 点 儿 周 
/ZLSS | I8bys | 60SyS | 8ZSyS | Z9SyS | O09Iys | zocrs | zsevs | Lieys | Sieys | Sigbs (水) 居 攻 浅 次 本 夷 不 入 不 工 霹 阁 寻 讼 各 名 时 4 
HZ HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H ol HII H ZI 池 终 
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〈 撒 -长 通海 


国 : 商 米 如 站 ) 













































































































































































































































































































































































“2L 线 000Z 六 冰 荔 不 最 于 未 医 总 群 渤 全 005 Y 和 省 努 不 景 玉 示 庆 米 遂 甲 融 避 间作 不 亚 焉 工 丁 痛 导 昱 “ 填 机 II0C 和 二 瑟 
8 y'8 L'8 LL L'9 Z'9 8 5 859 8 L 6'S 《2 ) 洁 里 共 洲 只 如 是 演 贡 下 和 亚 不 工 吏 宪 号 刘 最 人 列 J 
8 8I8 “L8ZI | LI00LT | S 99IZ | LiIE9¢ | 8 ZI085 | Sbpg | 9 T8565 | 48St | 二 "59IS | LLS09 (327V) 居 上 攻 浅 孜 国 者 村 难 如 是 演 贡 不 亚 不 工 抬 宪 号 底 虹 台风 4 
S Z88 S65T LT 6y8L | 1 588Z | 8 908z | 6°66I€ | [Sr95 | E'8LIy | 908y | 19zSS | pyIp9 (32) 司 其 浅 玲 副 是 演 开 下 未 不 工 速 评 号 刘 时 他 风 4 
Z 8 6°2= 6 pb— Eb- 六 光一 CC 4 8 SST ol T 5Z SIE 〈2%) 洁 时 长 湾 温 吧 放 与 不 洱 评 马 不 涵 不 工 治 祥 号 认 竹 寞 央 
ZZ8b “629 | 9°LLL | II68 “TZ66 | pielIt | LT9cZI | 9°9Lct | 095T 8 SOYI | TYyySsI | (32)) 导 长 浅 眶 国 者 村 六 贷 必 与 不 地 必 所 不 洱 椒 工 壤 疼 号 训 职 名 明 必 
8'TIZS | L079 | bi'6eL | 67S8 | 8°896 | Z 680I | TEeel | 8 pLbI 8LSI 4 05LL | 6 6Z0Z (352h) 副 蕉 洲 小 员 放 三 不 洱 放 与 不 忌 不 工 慑 言 号 认 瞪 时 4 
CY Z'9 py'9 E'S Zh SE L'0 Z'0 E'0 9°0 SI- 〈2% ) 洁 里 萎 省 混 妈 莱 邮 不 洱 椒 工 始 祥 号 认 竹 儿 央 
9 “E08I OI0¢ | LvIiZy | LLess | be69 | 9Y508 | Z TSZ6 | S 9990I | 8 ISOZI | Z 6ZL8IT | I ‘v96SI (2LV) 司 攻 浅 孟 国 者 村 导 员 区 隆 不 笠 下 工 乏 鲜 叶 刘 野 作 列 4 
4 Zy8LI | 6`S6IE | 中 Y8t | 站 6I8S | 249IZL | E'SIE8 | vy'ele6 | v8901 | 6 780ZT | 8 9I885T | 1 9ZLST (3aC2b) 副 攻 省 -各党 区 化 不 亚 不 工 久 宪 号 刘 虹 人 刚才 
E'0 8 0- 8 7Z- 9 5E- C= 6 了 p- Li = Lp £'9-— 1'8- 〈2% ) 洁 里 萎 省 -四 半 骨 陛下 亚 不 工种 宪 号 齐 虹 台风 4 
T'9SC | Zz'vory | LopS | 2789 | 6588 | 9 .096 | 9°I0IT | zz9zf | 9 865I | 6°LvST | TYSL (2LV) 司 长 浅 放 国志 了 哇 亲 富 举 不 沁 不 工 肖 疼 号 认 竹 用 时 4 
8'95¢ | 6'00ry | 9 SCS 85S9 8'II8 | 6°616 | 46b0I | Szozt | 5 85IT | Z OSI | ZZI9T 《3C2b) 副 共 湾 -四 半 骨 陛下 亚 不 工 久 宪 号 刘 虹 加 刚才 
9I- | y8Z- | 8 9z- 16SZ- [Tc= 6°6I— 8 S 8 E'S SII (%) 江 里 攻 雍 圭 秘 功 赔 相当 不 工 声 信号 讼 点 巡 周 
p'sS0¢ | Ly8y | bp'9E9 | 8'ELL | I'S88 | 266 LIIT | 6°6IZIl | 9‘ISeEl | ETSYLT | 4°6SSI (2LV) 司 攻 浅 孟 回 者 本 出 秘 荔 应 不 雯 不 工 澡 祥 号 认 竹 用 周 4 
Z'sSst | ZLve | 6'S9y | E'ELS | 8'869 | bp6L | vOSIT | 4L'08ZI | I'06ET | 8ZSI | 9°8eLI (2L7)) 司 其 浅 出 稻 荔 网 不 地 不 工 癌 祥 号 认 竹 儿 早 
EL » L TY EL S'9 S'S S Lb 6 yj (%) 尖 右上 浅 出 话 枉 最 不 亚 不 工种 主导 刻 野 完 天 4 
SET SOfZZ | 6°600¢ | 5 85645 | 1 099y | SSyS | 218z9 | 6Y79IL 749008 | 8 9888 | ZT ‘L800I (2LZ) 司 攻 浅 孟 回 志 村 出 话 枉 最 不 玖 不 工 乏 符号 刘 野 作风 4 
pOvST | yg86ec | ZTCZE | 9°190y | 1Z00S | 8 808S | 9 6z99 | 9 9cSL | 1888 | 6'8156 | S 6cS0T (2L7)) 司 其 浅 出 话 枉 最 不 亚 不 工 统 宪 号 刘 虹 人 列 4 
b's 4 ST I 8°0 IT 0= 0 5 0- 0 0 (%) 江 丢 萎 浅 霸 秘 旱 磺 椒 洱 椒 工 声 客 号 讼 各 名 时 4 
6‘LSIT | 8`0858I | 9 L6VZ | 06I5 | 9°668¢ | b'sS9sy | 8'S9¢s | 896S5 | 9°1S99 | E'8E€L | 9 5L4I8 (2L7)) 司 攻 浅 晓 国 吉村 出 汪 蝇 及 不 泪 椒 工 治 疼 号 认 竹 儿 央 
8 '0ZZT | LL68I | [1T9SZ | Zceece | S7Z8565 | vi9y | p'sses | 8 2965 | pye99 | 5 OPEL | b'9L18 (37 ) 居 其 浅 替 洽 最 肠 椒 洱 术 工 澡 六 号 座 隆 巡 暴 
2 I 6'9 1°9 6°'S 8 5 Sp S 8 5 6'5 Z .9 〈2% ) 省 里 蕉 洲 出 如 凶 只 荔 椒 最 主 术 洱 椒 工 声 余 号 讼 占 巡 时 
T6IE | Z 905 | 9'889 | 2478 | 6S0IT | LZeel LOPT 8 S8ST | ZL9LI | y'SL61 | 6 607Z (27)) 司 以 雍 孟 里 吉村 几 央 巡 稳 给 皆 不 最 三 不 地 椒 工 苔 放 号 讼 各 名 同 4 
‘Tye | I'Zys | 85980 | Z'906 | 6IZIT | E‘E601 | LO0LvI | S'S99t | bp'0L8T | 6 z60z | 4 9y8Z (327V) 居 上 长 浅 邮 央 如 于 只 荔 椒 最 主 术 了 注 椒 工 声 余 号 讼 职 巡 时 履 
Bhd I 5 0 L0- L0- S 0- 6'0-— 区 性 TI- De ZI- (%) 并 丹 攻 浅 半 宪 温 椒 最 于 不 洱 椒 工 澡 祥 号 认 孜 名 央 
Z'8ISOE | 1 0888y | 6°£9999 | Z OpSy8 | 1 96Ze01 | I “IZe0cZI| ye88LeT|Y 691LST| 2 TS8SLT| OELV6l |8 EZISIZ (27)) 司 攻 浅 曙 国 未 村 六 铂 兹 不 最 三 椒 条 不 工 澡 阁 号 讼 职 名 时 4 
LS0OZIE | S "06856y | 8 09899 | 8 “Schv8 | “ZOceOl | 1 0496TIT| 1 86995T|Z ‘68bSST | 9 ‘Vo8eLT | “Lr9c6l | L “68bcIZ (2 ) 居 攻 浅 半 儿 缆 椒 最 于 不 洱 术 工 澡 祥 号 讼 点 如 央 
HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H ol HII HzI 涛 ”和 § 
( 海 ) 








































































































































































































































































































6'8I 6 65- b'se— SIE- T'SeE— 5 ‘0p— TeTs 9 II-— EC 8 II-— 8 6- 〈%%) 洁 时 长 洲 再 首府 关 对 天 
6 ‘pb— IE S 6 一 Ep5— Les LT 9 忆 CCE CAR EII ( %) 尖 千 习 国 再 江 作 许 妆 骆 娠 
1'6cb 1'0SE £ ‘v8b LS6S S 589 S ‘v9L L ‘V9cI I ‘Zerl 5 8IST 8 89I 5 088T 〈 哗 此 ) 副 蕉 湾 再 并 他 许 关于 娠 
yzI Z ‘pel pIII 6°b8 TI8 ZLel 6 ‘09I LIII 85 991T SS6[ 〈 轮 此 ) 副 卓 生 再 并 他 许 沁 对 娠 
HI HZ HE Hr HS H9 HL 日 8 日 6 H OI HII H ZI 类 铬 人 妊 州 渤 玫 剧 
ZS SI- PC 387 LA SI I 1 0= y 0— 0 〈2% ) 洁 时 长 湾 碍 x( 琵 千 也 与 泥 国 徊 
627 EII S 0 Z'9 py '0— CC 6°L-— S 8- 9— I (2% ) 洁 时 有 天 加 四 术 矿 个 也 与 波 国 冬 
y's607 SS8E biLe9Ss | 8YIE | LI006 PIZOI S 59ZII 98EZI 5 8y55I | 4 9IyyLI | 8°6y9ST (号 此 ) 副 愉 洲 再 志 蝇 引 荫 忆 至 国 徊 
6'`0ZLT 86LT 6'9L91 | p0991 | 9°eIZI LT 5SOT | bcLor | 9°S00T | ZZLOI | 9 98zT (号 此 ) 副 征兵 再 关 诡 年 荫 忆 过 国 公 
HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H Ol HII 日 ZI 避 丑 诡 司 共 瑟 去 加 多 
4 SCZ 6'5T LAG ZI 6'ST pel 6°II E'SI S 8T S 8T S 8T 〈《2% ) 洁 时 长 湾 再 关 华 训 贱 训 工 肯 
cel 850C SIT 9°8I I CLs 9 .9 6°0- 6°9I SgI 〈《2% ) 尘 是 有 习 国 下 江 举 旷工 由 
Z “606I L9IE yOvey | 9°1L9S | 8°6LEL | 4'9088 | 6°zceol | 6'IcecI 95EtyT 6°SS6ST | ZLILLT (号 碎 ) 司 攻 浅 下 坟 (举世 X 工 上 
pIOZt | v6SII S'0IET | ZZ9ol S ‘EctI 1 6cyT 1 695ST 8'9IbIl | Zecol 1°6SLI (号 些 ) 副 卓 奈 在 玉 ( 举 旷工 目 
HI HZ HE Hr HS H9 HL 日 8 日 6 H Ol HII H ZI 加 丑 漂 对 蝇 邓 工 
9.0- L 9 9°0 4°0I1-— 8 证- 了 光一 S ZI- I— 9 ELI- 9 ZI- 8 5T- 〈2% ) 洁 时 攻 凡 再 尖 影 祝 申 部 
6ZI < 6 ZE- 6 6 .0Z- 8 ‘Sp— S ‘EZ— S 6- 6°L- 8 6Z- 〈2% ) 尘 是 天 加 四 x 上 易 视 曲名 
I ‘v98I Z ESy5 T'9tpp | SIL5S | ZIIS9 | 中 -685 | 6°LpI8g | 站 S0856 | S 0Z850T | b'sceIt | 6'0pveI (了 士 矿 ) 居 上 浅 再 江 电视 四 名 
Z 5991T Z66 TY06 991I ELb8 6°I9L 8 ZSII 8 LIOL | biAIII L ‘ZEOT 《于 士 蔚 ) 副 日 兵 在 江 易 视 帅 名 
HI Hz HE 日 了 HS H9 HL 日 8 H6 H Ol HII H ZI 避 恬 影视 申 部 
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EzI 6'II yO0I TII Z'6 6'8 I1'8 8 9°L I1'8 8 .9 (%) 并 有 车 其 浅 再 二 其 申 阁 攻 
8 0T 5 6 9 .9 9 S 5 LA I ZI0TI LET 《2 ) 洁 时 居 加 再 尖 英 申 阁 攻 
0000ZzyI | 000408Z | O00S0ZE | 00000zy | 000860S |4'060F909| 000LI0L | 0009008 | 000zS68 | 0009966 | 000zL80T ( 诉 颖 ) 司 攻 浅 四 江 曙 外 2 呈 昱 
0006t8 | O00V68 | O000ST6 | 0008S6 | b'6Se1L6| 000zS6 | 000886 | 0006856 | 0006IOT | 0008ZIT 〈 许 此 ) 副 日 奈 下 二 妖 昌 多 普 
HI Hz HE 日 了 HS H9 HL 日 8 日 6 H Ol HII H ZI 加 必 颖 申 阁 线 
4 6- 8 ZL- 9 ZI- EL ne bel— Sele 2561= 9 ZL- 4 ZL- 6 ZL- 〈2% ) 洁 时 长 洲 再 沁 曙 祝 从 莫 其 三 将 
6°LI1- $0I— 6- 8- ZI= 6 5Z- SI— 9- 9 TI- S 5Z- 9 YI 《2% ) 尘 里 有 加 再 沁 晕 祝 丛 葛 共 杠 将 
6ySy T'SE69 | 8 Z66 | 8YELIL | ZE0SyLI | 9 8SS9I | 6 8168I | 8 168IZ | 8 026L 记 | 9 2t8Z | 4 8IYTE (号 世 ) 副 蕉 湾 再 沁 史 宫 丛 葛 共 而 交 
S 2885Z 8 IT885Z Ss ‘EOP b ZOLc 6 cy0Z 6 Ihe IT ZL6Z 4067Z 6 TITy6Z 9 TYy6Z (号 蔚 ) 副 提 扶 再 关 嚼 祝 ] 丛 葛 其 而 交 
HI Hz HE Hb HS H9 HL Hg H6 H ol H IT H ZI 洲 尽 田 视 任 莫 站 醒 兽 
1°0I— S 6- 1 6- 8 8- 9 6- 6'0I— ZII-— 9 0I- 全 9 TI- A ( %) 江 车 藉 浅 下 x{ 任 络 任 莫 攻 二 上 
6 ZI— 1'9-— (a LII- C0 8°E1— 6'5— 8 EI— L ‘Pe— Z'8I— (%) 江 壬 入 国 在 x{ 人 得 红 但 莫 攻 二 上 
0008ZE0S | 0006168L |0000LILOT | 000ZE8bET | 000SOT99T | 0008E806T | 000L86L1Z | 0006ITZSZ | 0006EZS8Z| 0008Lr9ZE| S ‘EbO9E (号 ) 司 式 浅 青 x# 许 有 许 莫 基 下 上 
000L88LZ | 0006IE8Z | 000L09L¢ | 000LEIIE | 0008zztyZ | 000Sy69Z | 000gyTyE | 0000ETEE | 000898EE | 9688 (号 ) 导 晶 朱 下 :1 于 1 莫 共 二 昱 
HI Hz HE 日 了 HS H9 HL 8 H6 H Ol HII H ZI 涛 群 作用 许 莫 必 二 由 
1°'9 ST= pe-— 9 5- Sp LC= ET= 9 1- I 672 6 〈2% ) 汗 是 共 洲 -下 省 群 主 时 性 脸 玫 
y 01-— S— 83— 8'5— 9 .9 S'S 6°0- ol 1’el pI ( %) 并 和 甘 扩 国 在任 竺 二 车 全 外 备 
ZL6IYZ | Li'ILL9E | SpOI6V | 9 789I9 | 6°8LI9L | £°6LV06 | TZ ‘ps9rOT | SOIYIZL | 8 T85865I | S 26II9I | 2 516I8T (号 蔚 ) 副 蕉 湾 碍 x( 任 娃 二 区 全 怒放 
85 95LZI | C66LZI | ZZ9LZT | TI068T | SSOzyIT | SLSLET Z9Z91T I '8LSLT | 6`8ty06I | 上 tcC0Z (号 此 ) 副 提 兵 再 并] 作 寿 主 昌 王 吃 铬 
HI HZ HE Hr HS H9 HL HH8 H6 H OI HII H ZI 加 导 从 寿 主 姑 是 吃 络 
(rd 6-— Se SI- 6I- 了 一 EC 8 6 .8 SSI 5 ET ( %) 并 丹 攻 浅 再 尖 田 祝 中 理 导 旺 吃 玫 
9 ‘81— 6I ZE £2= 8 SI- LII 9 "6 8 08 98 S Ts 《2 ) 汗 靳 天 加 下 二 芝 祝 所 理 昌 性 吃 玫 
Sy90b | b'se99 | 9 59856 | 4 9S9II | LTIYEIT | 8 085ST | 9 ZS8LT | 9 8yL0Z | LL8LEc | 4 68S4Z | 9 6S905 〈 阳 最 此 ) 副 蕉 洲 再 沁 曙 祝 绩 于 则 隆 吃 多 
TY86Z | LL | SYy65Z | zi'6c0¢ | 中 696[ LT'ZLYZ | ZpI6c E00E ZO8E IIIE (可 时 线 ) 导 是 朱 在 x 影视 殿 汗 划 归 履 络 
HI Hz HE 日 了 HS H9 HL 日 8 日 6 H Ol H IT H ZI 避 恬 影视 中 理 时 旺 吃 铬 
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9 I I SC CC 5'9— 5 6- f= CA ZL ITs L'6-— 5 8- 〈2% ) 尘 是 其 财政 二 本 起 
50 ZIIT- SI— by 'II-— £'97— 5 5Z- 9 TIZ- 旋光 一 by'8 L'S (%) 并 车 叶 国 下 # 示 坊 
1 ‘OZ 9 LTE I II 1‘E0S S 565 S ‘p99 LEL 1 ‘Ve8 S ‘LT6 上 "80T 0LIT ( 蛤 终 ) 居 其 浅 下 x 未 旷 
SII 9 -96 4 T6 S Z6 8 0 6 ZL 6 98 ZE0TI S “6IT SIZI (图 此 ) 副 丘 兵 再 基地 起 

HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H OI HII 日 zf 涛 铬 可 娘 
9 省 Lb ZE Ce Z Z'0 5°0- 6°0- E'0- pI LT ( %) 江 冉 其 浅 在 志 未 姜 
SE 80- 9 I- L'0 ZTE S 9- A 6 ol 591 《2 ) 尘 是 居 回 看 江 李兵 
1‘Zzt 5 8S9 E'SE8 6'Ee0l | 9°6ceIl | 6's8el | b'8yst | 8 SI | L'sS961 | Lecei | 8 858 这 〈 内 此 ) 居 上 必 浅 再 二 二 鞭 
LSYZ 9 607 by 861 6 61 Z 95ST 8 ‘ZI LS6T y°61Z LSSZ Z 597 (内 上 芯 ) 副 旨 兵 四 志 志 病 

HI HZ HE Hr HS H9 HL HH8 H6 H OI HII H ZI 洲 尽 机 斌 
6 L0- Z10 Z10 9 .0 0 S 0 L0 L0- 1°0 0S (%) 江 各 攻 雍 再 申 部 
9 2- LE I 0 S0 Ae I LE CE 1°0 LE 〈2% ) 尘 库 习 加 政审 部 
6°0958 | LZOIEl | Z 86SLL | 9 98ICZ | S 0604Z | 中 80zZE | yO8ELe | S 686I | ZiIIS9 | 49SZIS | 24 881T95 (可 士 2/) 副 蕉 洲 在 外 部 
6`5S95 | 9'0IS | gE‘0Syy | 7ZZosy | E'SbLiy | 9°680s | E'SSIS | 8'Lvsy | SS | b'099p | 5 0I6b (了 十 2 站) 到 征兵 下 曲名 

HI Hz HE Hb HS H9 HL 日 8 日 6 H ol HII HzI 洲 尽 埋 遇 闻 
4 SZ 6'El LMAd ZIZ 6°SI pel 6°II ESI S 8T S 8T S 8I 〈2% ) 洁 时 长 湾 再 沁 举 训 贱 训 工 胖 
Ziel 5 0Z SII 9°8I I 6 T= 9°9 6'0— 6.°9I SgI 〈2% ) 尘 时 有 居 国 再 江华 计 占 训 工 肯 
Z “606I /4918 pOvey | 9°1L9S | 8°6LEL | 29088 | 6Zc8g0LI | 6'IcezI 95EtyT 6°SS6ST | ZLILLT (号 此 ) 副 长 洲 下 江 举 旷工 由 
p10ZI by “6SII S 0TI5T Z ‘cool S ‘EchI 1 “6cZbI T "69ST 8 9IYT Zeeol 1 6SLT (号 矿 ) 导 是 乐 在 玉 举 旷工 上 由 

HI HZ HE Hb HS H9 HL 日 8 日 6 H Ol HII H ZI 游民 举 亲 骂 对 工 目 
Zc'6 SL ST 9°0 太志 627 ST 6'S 5'9 by'9 I'L ( %) 泣 车 藉 浅 下 x{ 余 饮 申 罗 变 
AA 9°0 B= E'SI Z 9 EI Z 8 SzI Lel 6°9I ( %) 尖 种 术 国 再 并 作 踊 审 号 悉 
6 ‘PL6T 9 TEEE LZSLb I Ty8S 6 LS0L 也 "99Z8 8 7Z086 | 5 9I9IIT | S 68505T | 6 L6SYT | 4 90z91T (号 上 ) 副 蕉 凡 再 本 水 吡 趾 号 继 
1 56ZT LTIOYT 08II LIIZI y ‘0IZI 5 LEST ZZ6Ll 8 ‘0EpI 8 ‘v9SI S 9991T (时 此 ) 副 丘 蒜 再 省 哗 审 思 悉 
HI Hz HE Hr HS H9 HZ 日 8 H6 H OI HII H ZI 各 必 考 史 申 轧 继 
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EbI Sel Zzt 9:II 6°II SII ZII LOI 9°0I LO0I ZO0l (%) 江 各 以 浅 各 阁 紫 名 宪 过 束 漠 图 目 近 站 朵 
LL 868ZE | bs ‘ObIbL | tb Z86yTIIT| 6L 8yTy9I| S 8LyLZC | Sce9Lc | TI8 8ySyZE| TI0 S8YLLE |YT 64LZ| 6S “SLOSLb| SE "995SZS (2 ) 居 攻 浅 导 铬 站 义 宪 沁 入 形 图 目 近 臣 阳 
9 8 ZI T 8 6 9 I 6'E LC 9 eT Z'0 pb'9 ( %) 江 壬 攻 浅 各 阁 中 种 宪 过 束 漠 图 目 近 单 中 

t9 8LSIT | ZL 048585 | 90`966y | 19°960L | 15 85S96 | SgIZLT | SS ‘gcbvl | Z0 “9rOLT | PL ‘O02961 | 9S 90IZZ | 69 5ZZ97 (2L7)) 居 其 浅 泌 锦 丝 溃 疼 江 流民 图 目 近 诉 中 
8 ‘TI LpI cel Tcl yzI 1’ZI 6°II CIT II II 9 0I (%) 江 冉 其 浅 滥 锦 涡 溃 疼 江 流民 图 不 x 三 沾 
£9 8980T | Sp‘L6SVy | Z9 "68089 | 6L°6296 | 88 ‘9ZSEET| LO “LE8TIOT | IE “C9868T| £ S858TZZ | SS 1660SZ| 8L .0Z464Z| TE ‘626ITE (32) 司 其 浅 泌 儿 蜗 溃 疼 江 池 江 图 不 x 三 沾 
SII II 8 .16 9 .6 5.6 6 S 8 8 8 T 8 8 (%) 江 冉 其 浅 混 锦 涡 溃 疼 江 流民 图 不 x# 二 钻 
ZZ SSOET | ZL 0985IE | $9LI6b | LE ‘ZO80L | S9°SpbL6 | 6°0688IT | S9 `SZL685T| 85Z 681Z9T | SETy858T| 68 Seve0c| 96 "680yZZ (37 ) 居 其 浅 导 阁 站 名和 宪 半 镍 形 加 不 志 二 涡 
5 98 8 ZE 蕊 -9Z 8 LZ 8 亿 Z. 87Z S 8Z 本 L 8Z 4 8Z 8 T5 (%) 并 冉 其 浅 导 阁 只 名 和 儿 党 入 形 加 不 志 一 名 
9S ESS | 60` 5SST | 85 ZILZ | SET 让 | 85 6STI9 | bs OpLL | 人 由 6856 | 1IS 900LIT | 86°16SZI | Lb ‘SOT | LL 709SST 《52 外 ) 副 共 洲 导 铬 站 名 儿 对 镶 形 图 不 志 一 儿 
y 0I S 8 9 TS 9 站 ET SE 9 忆 7 5 I (%) 江 右上 攻 雍 小 声 祥 凶 闻 x 狼 阅 
95 `98L8 | ty9 `0S99T | y0 69985Z | py8 ‘I6cce | $6 vs6¢r | ce coses | vs 7Z90I9 | LO ‘SESOL | PL‘0088L | 85 ZOLL8 | S8 84656 (52 中 可 长 湾 -于 速 宪 苑 萎 过 条 公 
be bpI BTL 6°0I czI cI 8 II YII YII LII 6°0I ( %) 并 所 上 攻 浅 于 速 宪 关于 形 图 神 对 时 国 引 昔 国 
S8 LS90T | LL 0I98Z | 6€ 8SS95 | 6S "68YZS | pI ‘SbLeL | LO TIY06 | Le 96990T | TE ‘10ZSZI | 5L Op9cyT| ce SI06ST| 90 ‘££68LT (2L7)) 屠 攻 雍 导 捉 宪 志 束 形 图 神 格 时 国 顷 邯 国 
6°El Sel ZI pII biII ZII 6°0I 5'0T ZOI ZI0T oI 〈2% ) 洁 是 长 湾 小 痢 演 最 余 双 般 江 回 
Ib Livre | SIISLL | S ‘8L66IT | pSPZILT |L8 ‘TETLEZ| S 89y88Z | 95 “LL68EE | vO ‘TESP6E | 88 ‘vipLvr| St “ZSIL6r | vO “06SISS (37) 居 萎 浅 各 冰 中 各 许 沁 铝 形 加 

HI 日 Z HE Hb HS H9 HL 日 8 日 6 H ol HII 日 ZI 池 导 
哆 咕 尝鲜 也 这 异国 过 ST07 





(名 -长 通 效 国 : 诸 米 加 并 ) 




























































































































































































































































































II 56 6°0I oI ZI 38°el 6°El 6°9I Z'8I 6T 6°SI 〈2% ) 尘 时长 湾 名 宪 过 速水 图 蔬 才 

EZ '96IST | 人 060Z8 | LI ‘ZO96b | ZI ‘pLvOL | 了 94000T | 8Z "06L9ZT| 由 “ZE69ST | 90 ‘8pLE6T | v6 TIZIL8Z| 29 "68y858Z| 66 ‘LOT98E (2L7)) 屠 匠 浅 名 宪 过 速水 图 蔬 才 
py '9— 0 EL= S 8- 6'9— 8 证- 9 5- 0 yi E'S 50 ( %) 并 冉 其 浅 谨 时 工资 轩 兽 
8 “E009T | 9T LSLLZ | 8L°L698¢€ | SE Y9ICS | 99 “ZLE69 | ZI 50gy8 | Se Z80IOT 6 SIZrZI | SE ‘ZLOIST | vs "6gbyS8IT| Lc `9S9S9C ( 米 芯 本 站 ) 导 站 浅 褒 时 工资 轨 引 
Eb 5 9 民 9 I- 8 0- Iz- 9'E- by'E— CE LAC 9 pb ( %) 并 冉 其 浅海 里 工 台 夺 兽 
LL LLEIIL| T ‘VOE8LL | 98 £08878 | 66 8SST88 | ty9 “PLP996 | ZL 068986 jz8 “LTO08ZOTP8 “TLSLLOTIEE “TLLTTITITO ‘62vLLI TICS ‘ETOV6TT 〈( 米 女 本 此 ) 副 共 湾 海里 工 锚 妇 皆 
pII L'8 5'9 b's Lp TS Lp 4 pC 9 EL (%) 江 冉 其 浅 滥 儿 涡 溃 铬 江汉 江 图 出 咎 帅 肖 
69'888E | 81T 8SZ6 | S 6ZOpI | SS 6886I | 6L Ve9Lc | v9 TI8858 | 7Z 10885 | 由 588 让 | 8S 588505 | Zh 4809s | 6 858Z9 (37) 居 攻 浅 导 儿 站 义 宪 志 入 形 图 出 锋 忆 洗 
4 8 9°0I EIT 38°6 9 .6 6°6 y°6 5 6 y°6 9°6 cA (%) 尖 右上 浅 小 儿 沉 涡 疼 式 池 弄 图 最 鲁 首 器 工 男 视 
LT‘S6LS | Z9 让 868T | 68 VLece | cs 0cIce | v8 ‘prevy | 26 cs89rs | 8S 58Sy9 | zg8esL | S09Le98 | 64 9LbL6 | SL ‘ZZS60T (37) 居 攻 浅 导 阁 此 速 宪 志 入 形 图 量 搬 计 旷工 曙 祝 
SSI TST cel 6ZI ZEl 9 ZI EzI LII 9°II 8II EIT 〈2% ) 洁 是 长 湾 导 冰 此 还 宪 过 入 形 图 天 工 车 沟 老 情 
SS 'E6LtZ | IS ELZyS | 19 PLSE8 | ve STiolT | ve “corsT| .6 ELp00Z|9S z6SS8Z| £9 `S9zbpLZ| 9Z “S990TE | £6 .LT9gy8| 685 80L6LE (2LV)) 居 上 攻 浅 洲 儿 涡 通 余 江 怠 弄 图 乔 工 凉 活力 悦 
SET S 9 ol py '9l 8 LT 5 8T Z'8T 9 8T 4 8T I 8T 世 ET (%) 关 入 共 诸 导 铬 共和 速 许 志和 久 形 图 晴 况 
9L ‘SzIy | 7Z6 856Z0I | ET VoI9T | 站 0OIy5Z | 94 8yLZ8 | 6C 'SLEOby | vs ‘ev9Ly | 60 ZLLSS | 90 SETIy9 | L8 TZ8LL | 96 7z8S08 (2 ) 居 其 浅 导 儿 共和 速 许 霹 到 形 图 情况 
by'8I zol 9 .9 SI 6°El EzI 8 TI LII LII 1’ZI pII (%) 江 车 攻 浅 各 痛 中 还 宪 志 名 消 国 司 -人 
S8 ‘8IQb | PLI6E6 | 10 588yI | ZE 690IZ | z1706S8Z | ty0 0z0SE | 98 ‘pvOIy | v8bLiy | 4829cpS | EE YE509 | Yy8 89zL9 (237 ) 司 其 浅 泌 锦 蜗 霹 客 江 流民 图 悦 村 
SI 9°el 1 ZI SIT pII LII II cA 1°0I 9°0I pII ( %) 关 有 壬 共 浅 小儿 党纪 余 卉 各 江 图 悦 翅 

L0 ‘60S91 | 99 ‘0zh8E | S9 °8L609 | 98 “8288 | TI ‘VLZCI | LZ ‘916PT | 88 ‘P88sLT | IS “SLISOT | 99 88ZZ8Z| L ‘EIZLST | 90 `086y8Z (27)) 司 攻 浅 小 儿 吕 涡 疼 江 遂 弄 图 悦 蝶 

HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H OI HII 日 zf 撑 导 
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( 错 攻 戏 涂 国良 米 匣 竣 ) 






































































































































8 ‘pI 1pI LZI 6°II 6°0I II IT 50 8 .6 L'6 y°6 〈2% ) 汗 有 共计 洛 祥 江 流 型 图 国 妆 不 x 三 淳 
90YTII 8ISYZ | 6LLL5 | LEyCS | 8yIZL | LO0L8 | ZL6IOL | SLE8IT | 6b9eel | Sv88bI | LOvbol (2 ) 居 攻 渚 溉 疼 江波 异 图 国 轨 相 # 三 入 
Sel Ciel 9:II ZII 8°0I py 0I 6°6 8516 856 py°6 y°6 ( %) 尖 壬 攻 雍 御 鲜 志和 球形 图 国 四 不 关 二 澳 
LZO0I | 60SYZ | ZI685 | OcI9s | 86ZLL | TILZp6 | 90L0IL | 6IE8ZI | 6ZSSyL | ty6809I | OL89LI 《52 外 ) 副 共 洲 -种 穴 过 镍 型 图 加 不 汪 二 先 
S 6 /8 4 58 EpE pIE 9 TE Z ZE 9 18 bce 6 ZE LT 58 《2 ) 尘 里 其 淡色 穴 志 囊 型 图 图 因 不 二 一 侍 
TI8Y ccel ty9ZZ to9ty5 Z66b SSZ9 SO9L 0Z68 LEZOT ISPIT | OgLcI 《352)) 副 共 湾 入 鲜 志和 吏 形 图 国 四 不 二 一 贰 
L ‘pI 9°el LZI 1’ZI pII EII II yO0I cA ZO0I LOT 〈2% ) 尘 时 长 洲 名 狼 过 名 形 图 回 宫 
SI6IZ | G6vE0S | SseE8L | zcOzZII | 8gyySIT | peESL8I | 88c0ZZ | tyI9SSZ | STp68Z | 06IIZe | 200yS8 (2L7)) 导 匠 浅 摇 疼 工 敬 漠 图 国 轩 
HI Hz HE Hr HS 日 9 HL 日 8 日 6 H ol HII HzI 池 终 


























组 饼 局 这 





了 驰 轩 图 让 才 ST07 











第 二 


篇 宏观 经 济 及 相关 行业 


运 和 


了 情况 61， 











2015 年 电子 信息 产业 统计 公报 
来 源 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 运行 监测 协调 局 

























































































































































































































































































































































































































































































2015 年 ， 我 国电 子 信息 产 业 深 入 贯彻 落实 党 中 央 、 国 信息 制造 企业 1. 99 万 家 ， 软 件 和 信息 技术 服务 业 企业 4. 09 
务 院 的 决策 部 署 ， 加 快 推 进 结构 调整 ， 产业 整体 保持 了 平 ” 万 家 。 全 年 完成 销售 收入 总 规模 达到 15.4 万 亿 元 ,同比 增 
稳 增 长 。 长 10.4% ; 其 中 ， ee 制造 业 实现 主 营业 务 收 入 11.1 
2 万 亿 元 ， 同 比 增长 7.6% ; 软件 和 信息 技术 服务 业 实现 软件 
业务 收入 4.3 万 亿 元 ， 人 6% 。 
规模 以 上 电子 信息 产业 企业 个 数 6. 08 万 家 ， 其 中 电子 
120000 | 仑 a 11318 ,1300 
100000 25.0 
80000 20.0 
60000 15.0 
40000 i 10.0 
20000 13589 18849 5.0 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
制造 业 收入 软件 业 收 入 ”一 和 电子 信息 产业 增 速 
图 1 2010 ~2015 年 我 国电 子 信 息 产 业 增 长 情况 
规模 以 上 电子 信息 制造 业 增加 值 增长 10. 5% ， 高 于 同 ”7.2% ， 高 于 同期 工业 平均 水 平 6.8 和 9.5 个 百分点 ， 占 工 
期 工业 平均 水 平 〈6.1% ) 4.4 个 百分点 ， 在 全 国 41 个 工 业 总 体 比 重 分 别 达 到 10. 1% 和 8.8% ， 比 上 年 提高 0.7 和 1 
业 行业 中 增 速 居 第 5 位 ; 收入 和 利润 总 额 分 别 增长 7.6% 和 个 百分点 。 
i 2 
12 li2 108 106 107 107 108 108 105 
10 
8 
人 
1 63 0 61 6.1 6.1 
1-2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
一 9 全 国 工业 “”- 量 - 电子 制造 业 
图 2 2015 年 电子 信息 制造 业 与 全 国 工业 增加 值 累计 增 速 对 比 
规模 以 上 电子 信息 产业 中 ， 软 件 和 信息 技术 服务 业 收 ” 28% ， 比 上 年 提高 1.4 个 百分点 。 
入 增 速 快 于 电子 信息 制造 业 9 个 百分点 ， 软 件 业 比重 达到 
% 
30.0 ~ 50.0 
25.0 上 40.0 
20.0 We 
15.0 
10.0 ie 
50 76| 10.0 
0 
2010 年 2011 年 ”2012 年 2013 年 2014 年 。 ”2015 年 
软件 业 占 电子 信息 产业 比重 -全 -软件 业 增 速 ” -全 电子 制造 业 增 速 
外 3 ”2010 ~ 2015 年 我 国 软件 产业 占 电子 信息 产业 比重 变化 
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全 年 共生 产 手机 和 彩色 电视 机 18.1 亿 部 和 1.4 亿 台 ， 台 服 务 、 在 线 交 易 支撑 服务 在 内 的 信息 技术 支持 服务 ) 收 
分 别 增长 7.8% 和 2.5% ， 其 中 智能 手机 和 智能 电视 13. 99 ”入 增长 25. 1% ; 集成 电路 设计 实现 收入 1449 亿 元 ， 同 比 增 
亿 台 和 8383.5 万 台 ， 分 别 占 比 达到 77.2% 和 57.9% ; 生产 。 长 13.3% ; 其 他 信息 技术 服务 (包括 信息 技术 咨询 设计 服 
微型 计算 机 3.1 亿 台 ， 同 比 下 降 10.4% ; 生产 集成 电路 。 务 、 系 统 集成 、 运 维 服务 、 数 据 服 务 等 ) 收入 增长 17.8% 。 
1087. 2 亿 块 ， 同 比 增长 7. 1% 。 加 

软件 和 信息 技术 服务 业 中 ,信息 技术 服务 实现 收入 二 、 固 定 资产 投资 
22123 亿 元 ,同比 增长 18.4% ， 增 速 比 上 年 提高 1.7 个 百 分 规模 以 上 电子 信息 制造 业 500 万 元 以 上 项 目 完 成 固定 
点 。 其 中 ,运营 相关 服务 (包括 在 线 软件 运营 服务 、 平 台 。 资产 投资 额 13775.3 亿 元 ， 同 比 增长 14. 2% ， 增 速 比 上 年 
运营 服务 、 基 础 设施 运营 服务 等 在 内 的 信息 技术 服务 ) 收 ” 提高 2.8 个 百分点 ， 高 于 同期 工业 投资 增 速 6.5 个 百 分 
入 增长 18. 3% ; 电子 商务 平台 技术 服务 (包括 在 线 交 易 平 点。 
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1 了 2 月 3 月 4 月 “5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 ”10 月 11 月 ”12 月 
-人 投资 累计 增 速 。 -器 去 年 累计 增 速 
到 4 2015 年 电子 信息 产业 固定 资产 投资 累计 增 速 





















































其 中 ， 电 子 计 算 机 行业 完成 投资 1121.5 亿 元 , 同比 增 。” 信 设备 行业 新 开工 项 目 数量 增长 32.7% ， 电 子 计算 机 行业 
长 30.6% ,成 为 全 行业 投资 增 速 最 快 的 领域 , 电子 元 件 、 ”增长 35.9% ， 电 子 元 件 行业 增长 20. 6% ， 电 子 信息 机 电 行 
电子 信息 机 电 和 专用 设备 行业 分 别 完成 投资 2878.3、 业 增 长 24.4% ; 分 地 区 看 ， 江 苏 仍 是 新 开工 项 目 最 为 集中 
2316.3 和 1750.8 亿 元 , 分 别 增 长 17.9% 、19.6% 和 的 地 区 ， 新 开工 项 目 数 同 比 增长 18.2% ， 高 于 上 年 同期 
13. 9% ， 通 信 设 备 、 家 用 视听 设备 、 电 子 器 件 行业 增 速 均 “16.1 个 百分点 ， 浙江、 广东、 安徽 省 新 开工 项 目 分 别 增长 
低 于 10% ; 东部 地 区 完成 投资 6748. 53 亿 元 ， 同 比 增长 13.4% 、4.8% 和 45.3% 。 

20.3% ， 中 、 西 部 地 区 分 别 完成 投资 4278. 8 亿 元 和 2251 亿 











































































































2 S ey Ex 
元 , 同比 增长 8.1% 和 11.8% ; 内 资 企 业 累 计 完 成 投资 ah 
11462.3 亿 元 ， 同 比 增长 14. 8% ， 增 速 高 于 平均 水 平 0.6 个 规模 以 上 电子 信息 制造 业 实现 销售 产值 113294.6 亿 
百分点 ， 比 重 达 到 83. 2% ， 比 上 年 提高 1 个 百分点 。 元 ， 其 中 内 销 产 值 61695 亿 元 ， 同 比 增长 17.3% ， 高 于 出 















































电子 信息 制造 业 500 万 元 以 上 新 开工 项 目 9614 个 , 同 口交 货 值 17.4 个 百分点 ; 内 销 产 值 占 销 售 产值 比 
比 增长 19. 8% ， 增 速 比 上 年 提高 18. 8 个 百分点 。 其 中 ， 通 (54 5% ) 超过 一 半 ， 比 上 年 提高 46 个 百分点 。 
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2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
- 令 内 销 产值 累计 增 速 ”重出 口交 货 值 累 计 增 速 


图 5 2015 年 电子 信息 制造 业内 外 销 产 值 累计 增 速 对 比 





















































电子 测量 仪器 和 电子 信息 机 电 行 业 的 内 销 产值 占 比 高 N 
达 83.3% 和 80.3% ， 电 子 专用 设备 、 广 播 电视 设备 和 电子 四 法 出 口 久久 
元 件 行业 的 内 销 产值 占 比 达 74. 6% 、65. 1% 和 65% ， 家 用 电子 信息 产品 进出 口 总 额 达 13088 亿美 元 ,同比 下 降 
视听 设备 、 通 信 设 备 、 电 子 器 件 和 电子 计算 机 行业 的 内 销 1.1% ; 其 中 ， 出 口 7811 亿美 元 ， 同 比 下 降 1. 1% ， 占 全 国 
产值 占 比 为 55. 5% 、52. 6% 、42.6% 和 28.1% 。 此 外 , 内 ”外 贸 出 口 比重 为 34.3%。 进 口 5277 亿美 元 , 同比 下 降 
资 企 业 的 内 销 产 值 占 比 达 81. 5% ， 中 小 型 企业 内 销 产值 占 1.2% ， 占 全 国外 贸 进口 比重 为 31. 4% 。 贸 易 顺差 2534 亿 
比 76.9% ， 对 国内 市 场 的 依赖 度 较 高 ; 外商 投资 企业 和 大  ” 美元， 与 上 年 基本 持平 ， 占 全 国外 贸 顺差 的 42.7% 。 
型 企业 内 销 比 例 均 不 同 程度 提高 。 
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2 月 3 月 4 月 


5 月 6 月 7 月 8 月 


9 月 


-人 进口 累计 增 速 -二 -出 口 累 计 增 速 





图 6 2015 年 我 


软件 业 实现 出 口 545 亿美 元 ， 同 比 增长 5. 3% ， 增 








速 比 














上 年 提高 1.6 个 百分点 。 其 中 





PpP 外 包 服 务 出 口 额 与 上 年 同 
2015 年 1-12 月 软件 出 口 增长 情况 
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国电 子 信 息 产 品 进出 口 





累计 增 速 








基本 持平 ， 舱 入 式 系统 软 伯 


10 月 


11 月 12 月 





出 








1-2 月 1-3 月 1-4 月 1-5 月 


图 7 2015 旬 


从 贸易 方式 看 ， 一般 贸易 

长 11.5% ， 增 速 高 于 平均 水 平 12.6 个 百分点 ， 
25. 5% ) 比 上 年 提高 2.9 个 百分点 ; 在 贸易 主体 上 ， 
企业 出 口 2419 亿美 元 ， 同 比 增长 13.2% ， 
长 较 快 ， 同 比 增长 16. 8% ， 国 有 逢 
7.9% 的 增长 ; 从 贸易 伙伴 结构 看 ， 
印度 、 泰 国 的 出 口 增 速 达到 10. 3% 、 
区 域 结构 上 ， 部 分 中 、 西 部 省 市 出 
海 、 广 西 、 甘 肃 、 内 蒙古 出 口 增 速 达到 435. 9% 、 
% 25.0 
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新 兴 市 场 中 的 新 
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口 额 1988 亿美 元 ， 同比 增 


中 民营 企业 增 


1 集体 企业 保持 3% 和 


19.2% 和 20.8% ; 在 
增长 较 快 ， 贵 包 


1-6 月 1-7 月 ”1-8 月 














37.9% 、 
比重 
内 资 


加 坡 、 





中、 青 


70. 9% 、 


百分点 ， 在 全 行 半 
售 产值 66978 亿 元 ， 同 比 增长 3. 2% ， 增 速 低 于 平 : 
5.5 个 百分点 。 


五 、 结 构 调 整 


规模 以 上 电子 信 ， 
46316 亿 元 ， 同 比 增长 17.8% ， 高 出 全 行业 平均 水 平 
[中 占 比 提 高 至 40.9% 。 三 资 企 业 实现 销 








32.3% 、30.5% 。 


息 制造 业 中 ， 


口 增长 4. 2% 。 





19 月 IO 月 LI 月 1-12 月 
国 软件 业 出 口 增长 














内 资 企 业 实现 销售 产值 


9.1 个 





的 水 平 








3 月 4 月 5 月 


6 月 


7 月 8 月 


9 月 10 


月 11 月 


一 9- 内 资 企业 增 速 - 重 - 中 国 港澳 台 合 商 投资 企业 增 速 ” -全 -外商 投资 企业 增 速 

















图 








规模 以 上 电子 信息 制造 业 
销售 产值 14963 亿 元 和 10584 


11. 5% ， 增 速 高 于 平均 水 平 9.4 和 2. 8 个 百分点 ， 在 全 


占 总 比重 达到 22. 6% ， 比 上 年 
部 地 区 软件 业务 收入 增长 19. 





8 2015 年 电子 信息 制造 业 不 同性 质 企业 销 





中 ， 中 、 西 部 地 区 分 别 实现 1.5 和 4.6 
亿 元 , 同比 增长 18.1% 和 


国 所 








售 产值 分 月 增 速 对 比 











个 百分点 。 东 部 和 东北 


完成 销售 产值 86587 亿 元 和 1160 { 
下 降 13% ， 





增 速 低 于 全 





国平 均 水 











提高 1.5 个 百分点 ; 中 、 西 
3% 和 16.6% ， 比 上 年 下 降 


东 间 








出 造 业 分 别 
ZZ 元， 同比 增长 8.7% 和 
1.5 和 21.7 个 百分点 ; 


电子 信息 六 





也 区 上 





BP 和 东北 地 区 软件 业 增 速 分 别 为 17.2% 和 10.7% 。 
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销售 产值 ”- 二 -累计 增 速 -全 上 年 增 速 
图 9 2015 年 东 、 中 、 西 、 东 北部 电子 信息 制造 业 发 展 态势 对 比 












































全 国 15 个 副 省 级 中 心 城市 实现 软件 业务 收入 2.5 万 亿 平 0.8 个 百分点 ， 比 上 年 提高 0.1 个 百分点 ; 每 百 元 主 营 
元 ， 占 全 国 收入 的 56.6% ， 同 比 增长 16. 8% ， 高 出 全 国平 此 务 收入 中 平均 成 本 为 87.8 元 ， 仍 高 于 工业 平均 成 本 2.1 
均 水 平 0. 2 个 百分点 ， 但 低 于 上 年 4.7 个 百分点 。 其 中 软 ” 元 , 但 比 上 年 下 降 0.6 元 ; 产 成 品 存货 周转 天 数 为 14.8 
件 业务 收入 超过 千 万 元 的 中 心 城市 达到 11 个 ， 比 上 年 新 增 ， 天 ， 高 于 工业 平均 水 平 0.6 天 。 

加 2 个 城市 。 规模 以 上 电子 信息 制造 业 每 百 元 资产 实现 的 主 营业 务 


六 、 经 济 效 益 
六 、 经 济 效益 献 率 为 10. 1% ， 与 上 年 持平 ; 资产 负债 率 56. 6% ， 比 上 年 
规模 以 上 电子 信息 制造 业 实现 利润 总 额 5602 亿 元 ， 同 下降 1.2 个 百分点 。 

比 增长 7.2% 。 产 业 平 均 销售 利润 率 5% ， 低 于 工业 平均 水 
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0 
1-2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
呈 主 营业 务 收入 ” -中 收 入 累计 增 速 。” ”到 利润 累计 增 速 


图 10 2015 年 我 国 规模 以 上 电子 信息 制造 业 收 入 及 利润 情况 


















































从 主体 看 ， 内 资 企业 占 全 行业 收入 和 利润 的 比重 达到 行业 收入 和 利润 增长 达到 13.6% 和 19.7% ， 超 过 行业 平 
41.3% 和 52.9% ， 分 别 比 上 年 提高 4.9 和 5.2 个 百分点 ; 均 水 平 。 







































































从 规模 看 ， 小 型 企业 继续 保持 较 强 发 展 活力 ， 收 入 和 利润 注 : 1. 电子 信息 制造 业 数 据 来 源 于 国家 统计 局 
增 速 分 别 为 20. 8% 和 19.4% ， 高 于 平均 水 平 13. 2 和 12. 2 2. 软件 和 信息 技术 服务 业 数据 为 快报 数据 

个 百分点 ; 从 分 行业 看 ， 部 分 行业 效益 增长 较 快 ， 通 信 设 规模 以 上 指 年 主 营 业务 收入 2000 万 元 及 以 上 的 电子 信 
备 行业 收入 和 利润 增长 达到 14. 4% 和 18. 1% ， 电 子 专用 设 。 息 制造 企业 ; 年 主 营 业务 收入 100 万 元 及 以 上 的 软件 和 信 
备 行业 收入 和 利润 增长 达到 14. 5% 和 14. 1% ， 电 子 信 息 机 息 技 术 服 务 企 业 。 
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2015 年 1~12 月 汽车 工业 经 济 运行 情况 






































来 源 : 
2015 年 ， 我 国 汽车 市 场 呈 小 幅 增 长 ， 增 幅 比 上 年 同期 
I 所 减缓 。 汽 车 产销 稳 中 有 增 ， 大 企业 集团 产销 规模 基本 














保持 稳定 ， 汽 车 产业 结构 进一步 优化 。 


一 、 汽 车 产销 量 双 超 2400 万 辆 ， 产 销量 保持 
世界 第 一 


2015 年 ， 我 国 汽车 市 场 呈现 平稳 增长 态势 ， 产 销量 月 
超过 150 万 辆 ， 平 均 每 月 产销 突破 200 万 辆 ， 全 年 累计 
产销 超过 2400 万 辆 。 乘 用 车 产销 首次 突破 2000 万 辆 。 

据 中 国 汽车 工业 协会 统计 ,我国 全 年 累计 生产 汽车 
2450. 33 万 辆 ， 同 比 增长 3. 25% ， 销 售 汽车 2459. 76 万 辆 ， 
同比 增长 4.68% ， 产 销 同比 增长 率 较 2014 年 分 别 下 降 了 
4.05 和 1.92 个 百分点 。 其 中 ， 乘 用 车 产销 2107. 94 万 辆 和 
2114. 63 万 辆 ， 同 比分 别 增 长 5.78% 和 7. 30% ， 产 销 同比 
增长 率 较 2014 年 下 降 了 4.42 和 2.6 个 百分点 ; 商用 车 产销 
342. 39 万 辆 和 345.13 万 辆 ， 同 比分 别 下 降 9.97% 和 
8.97% ， 同 比 增 长 率 较 2014 年 分 别 下 降 4.27 和 3.47 个 百 
分 点 。 

2015 年 12 月 ， 全 国 汽车 产销 分 别 为 265. 58 和 278. 55 
万 辆 ， 同 比分 别 增长 15. 93% 和 15. 39% 。 其 中 乘 用 车 产量 
232. 10 万 辆 ， 同 比 增长 19.41% ， 销 量 244. 21 万 辆 ， 同 比 
增长 18.27% ; 商用 车 产销 分 别 为 33.48 万 辆 和 34. 34 万 
辆 ， 同 比分 别 下 降 3.56% 和 1. 62% 。 

2015 年 1 ~4 季度 , 我 国 汽 车 销量 同比 增长 分 别 为 
3.91% 、-1.04% 、-2.35% 和 15.84% 。 


二 、 新 能 源 汽车 产量 近 38 万 辆 


2015 年 累计 生产 新 能 源 汽车 37.90 万 辆 ， 同 比 增 长 4 
倍 。 其 中 ， 纯 电动 乘 用 车 生产 14. 28 万 辆 ， 同 比 增长 3 倍 ， 
插 电 式 混合 动力 乘 用 车 生产 6. 36 万 辆 ， 同 比 增长 3 倍 ; 纯 
电动 商用 车 生产 14. 79 万 辆 ， 同 比 增长 8 倍 ,， 插 电 式 混合 
动力 商用 车 生产 2. 46 万 辆 ， 同 比 增长 79% 。 


三 、1.6 升 及 以 下 排 量 乘 用 车 市 场 稳定 发 展 ， 
节能 环保 乘 用 车 市 场 快速 增长 


2015 年 ，1.6 升 及 以 下 排 量 乘 用 车 市 场 占 有 率 基 本 持 
平 ， 小 排 量 汽车 市 场 占有 率 逐 步 回 升 。2015 年 ，1.6 升 及 
以 下 排 量 乘 用 车 全 年 共 销 售 1450. 86 万 辆 ， 同 比 增长 
10.42% ; 占 乘 用 车 销售 市 场 的 68.6% ， 较 2014 年 增长 
1. 87 个 百分点 ; 占 汽车 销售 市 场 的 58. 98% ， 较 2014 年 增 
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长 3. 02 个 百分点 。 

据 机 动车 整 车 出 三 合 格 证 统计 ， 列 入 《节能 民 
工程 节能 环保 汽车 (1.6 升 及 以 下 乘 用 车 ) 推广 目 到 (第 
一 、 二 批 ) 的 272 款 车 型 中 ，12 月 量 产 车 型 有 151 款 ， 共 
生产 27.42 万 辆 ， 与 11 月 份 相 比 降低 了 3. 50% 。 


四 、 乘 用 车 自主 品牌 市 场 份额 提升 


2015 年 ， 自 主 品牌 乘 用 车 销售 873. 76 万 辆 ， 同 比 增长 
15.3% ， 占 乘 用 车 销售 市 场 的 41.3% ， 市场 份额 同比 提高 
2. 9 个 百分点 。 其 中 自主 品牌 轿车 销售 243. 03 万 辆 ,同比 
下 降 12.5% ， 占 轿车 市 场 的 20.7% ,市 场 份额 同比 下 降 
1.7 个 百分点 。 


五 、 企 业经 济 效益 出 现下 降 


2015 年 1~11 月 ，17 家 重点 企业 (集团) 累计 实现 主 
营业 收入 27951. 36 亿 元 ， 同比 下 降 0.6% ; 完成 利税 总 额 
4930. 96 亿 元 ， 同 比 下 降 1.4% 。 


六 、 大 企业 集团 产业 集中 度 基本 保持 一 致 


2015 年 , 6 家 汽车 生产 企业 (集团) 产销 规模 超过 
100 万, 其 中 上 汽 销量 突破 500 万 辆 ， 达 到 586. 35 万 辆 
东风 、 一 汽 、 长 安 、 北 汽 和 广汽 分 别 达到 387.25 万 辆 、 
284. 38 万 辆 、277.65 万 辆 、248.90 万 辆 和 130. 31 万 辆 。 
前 5 家 企业 (集团 ) 2015 年 共 销 售 汽车 1784. 53 万 辆 ， 占 
汽车 销售 总 量 的 72.6% ,汽车 产业 集中 度 同比 下 降 2. 1% 。 

我 国 汽车 销量 前 十 名 的 企业 集团 共 销 售 汽 车 2200. 69 
万 辆 ， 占 汽车 销售 总 量 的 89. 5% ， 汽 车 产业 集中 度 与 同期 
保持 一 致 。 


、 汽 车 整 车 进出 口 继续 回落 


2015 年 1~11 月 , 我 国 汽车 整 车 累计 出 口 69. 94 万 辆 ， 
同比 下 降 18. 3% ， 其 中 乘 用 车 出 口 34. 54 万 辆 ， 同 比 下 降 
20. 0% ; 商用 车 出 口 35. 40 万 辆 ， 同 比 下 降 16.5% 。 汽 车 
整 车 累计 进口 99. 12 万 辆 ， 同 比 下 降 23. 5% ， 其 中 乘 用 车 
进口 97.91 万 辆 ， 同 比 下 降 23. 1% ; 商用 车 进口 1.21 万 
辆 ， 同 比 下 降 44.5% 。 

2015 年 1 ~11 月 , 全 国 汽车 商品 累计 进出 口 总 额 为 
1660. 37 亿美 元 ,同比 增长 13. 8% 。 其 中 进口 金额 896. 81 
亿美 元 ， 同 比 增长 20. 3% ， 出 口 金额 763. 56 亿美 元 ,同比 
增长 6.6% 。 
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图 5 2015 年 乘 用 车 各 系 别 市 场 份额 





上 汽 23.84% 
其 它 27.45% 


东风 15.74% 
北汽 10.12% 





长 安 11.29% 一 汽 11.56% 


图 6 2015 年 国内 汽车 销售 市 场 占有 率 







































































































































































































































































































































































































































































第 二 篇 “客观 经 济 及 相关 行业 运行 情况 ' 69， 
2015 年 光伏 发 电 相 关 统 计数 据 
来 源 : 国家 能 源 局 
截至 2015 年 底 ， 我 国光 伏 发 电 累 计 装 机 容量 4318 万 ( 续 ) 
千瓦 ， 成 为 全 球 光 伏 发 电 装 机 容量 最 大 的 国家 。 其 中 ， 光 累计 装机 容量 新 增 装机 容量 
伏 电 站 3712 万 千瓦 ， 分 布 式 606 万 千瓦 ， 年 发 电量 392 亿 其 本 
千瓦 时 。2015 年 新 增 装 机 容量 1513 万 千瓦 ， 完 成 了 2015 
年 度 新 增 并 网 装机 1500 万 千瓦 的 目标 ， 占 全 球 新 增 装机 的 全 
四 分 之 一 以 上 ， 占 我 国光 伏 电池 组 件 年 产量 的 三 分 之 一 ， 2 
为 我 国光 伏 制 造 业 提供 了 有 效 的 市 场 文 撑 。 全 国 大 多 数 地 422 132 
区 光伏 发 电 运 行情 况 良 好 ， 全 国 全 年 平均 利用 小 时 数 为 164 39 
1133 小 时 ， 西 北部 分 地 区 出 现 了 较为 严重 的 弃 光 现象 ， 甘 121 63 
肃 全 年 平均 利用 小 时 数 为 1061 小 时 ， 弃 光 率 达 31% ; 新 疆 全 
维吾尔 自治 区 全 年 平均 利用 小 时 数 为 1042 小 时 ， 弃 光 率 达 
26% 。 具 体 统计 信息 见 附 表 。 % 4 
光伏 发 电 时 现 东 中 西部 共同 发 展 格局 。 中 东部 地 区 有 6 133 67 
个 省 累计 装机 容量 超过 100 万 千瓦 ， 分 别 是 江苏 (422 万 和 干 41 7 
瓦 )、 河 北 (239 万 千瓦 )、 浙 江 (164 万 千瓦 )、 山 东 49 35 
(133 万 千瓦 ) 、 安 徽 (121 万 千瓦 ) 和 山西 (113 万 千瓦 ) 。 党 6 
新 疆 ( 含 兵团 )、 内 蒙古 和 江苏 居 新 增 装机 前 三 位 ， 分 别 为 本 
210 万 千瓦 、187 万 千瓦 和 165 万 千瓦 。 分 布 式 光伏 发 电 装 - 
机 容量 较 大 的 地 区 有 浙江 (121 万 千瓦 )、 江 苏 〈119 万 千 加 
瓦 ) 和 广东 (57 万 千瓦 ) 。 24 5 
附 表 : 2015 年 光伏 发 电 统 计 信 息 表 0 0 
| 累计 装机 容量 新 增 装机 容量 36 28 
省 (区 ,市 ) 
其 中 :光伏 电站 其 中 :光伏 电站 3 3 
总 计 4318 3712 1513 1374 65 30 
北京 16 2 2 2 17 2 
天 津 12 3 3 0 117 60 
河北 239 212 89 89 610 89 
山西 113 111 69 68 564 151 
内 蒙古 489 471 187 187 309 90 
辽宁 16 7 6 3 406 131 
吉林 7 6 1 160 79 
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2015 年 风电 产业 发 展 情况 
来 源 : 国家 能 源 局 


2015 年 ， 全 国 风电 产业 继续 保持 强劲 增长 势头 ,全 年 。 降 172 小 时 ， 利 用 小 时 数 最 高 的 地 区 是 福建 2658 小 时 ， 利 
风电 新 增 装机 容量 3297 万 千瓦 ， 新 增 装 机 容量 再 创 历 史 新 ”用 小 时 数 最 低 的 地 区 是 甘肃 1184 小 时 。2015 年 ， 风 电 弃 风 
高 ， 累 计 并 网 装机 容量 达到 1. 29 亿 千 瓦 ， 占 全 部 发 电 装机 。” 限 电 形 势 加剧 ， 全 年 弃 风电 量 339 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增加 213 
容量 的 8.6% 。2015 年 ， 风 电 发 电量 1863 亿 千 瓦 时 ， 占 全 ” 亿 千 瓦 时 ,平均 弃 风 率 15% ,同比 增加 7 个 百分点 ， 其 中 
部 发 电量 的 3.3% 。2015 年 ， 新 增 风电 核准 容量 4300 万 千 。 弃 风 较 重 的 地 区 是 内 蒙古 ( 弃 风 电量 91 亿 千 瓦 时 、 弃 风 率 
瓦 ， 同比 增加 700 万 千瓦 ， 累 计 核 准 容量 2.16 亿 千 瓦 , 累 18%)、 甘 肃 ( 弃 风 电量 82 亿 千 瓦 时 、 弃 风 率 39% ) 、 新 
计 核 准 在 建 容量 8707 万 千瓦 。 疆 ( 弃 风电 量 71 亿 千 瓦 时 、 弃 风 率 32% ) 、 吉 林 ( 弃 风 电 

2015 年 ， 全 国 风电 平均 利用 小 时 数 1728 小 时 , 同比 FF ” 量 27 亿 千 瓦 时 、 弃 风 率 32% ) 。 













































































































































































2015 年 风电 产业 发 展 统计 数据 





















































































































































































































































省 (区 .市 ) 累计 核准 容量 | 累计 在 建 容量 | 新 增 并 网 容量 | 累计 并 网 容量 | 发 电量 | 弃 风 电量 | 弃 风 率 利用 小 时 数 
合计 21641 8707 3297 12934 1863 339 15% 1728 
北京 25 10 0 15 3 1703 
天 津 82 53 0 29 6 2227 
河北 1572 549 109 1022 168 19 10% 1808 
山西 1191 522 214 669 100 3 2% 1697 
山东 1311 590 99 721 121 1795 

内 蒙古 3152 727 407 2425 408 91 18% 1865 
辽宁 825 186 30 639 112 12 10% 1780 
埋 693 249 36 444 60 27 32% 1430 

黑龙 江 716 213 49 503 72 19 21% 1520 
上 海 81 20 24 61 10 1999 
江苏 901 489 110 412 64 1753 
浙江 245 141 31 104 16 1887 
安徽 328 193 53 136 21 1742 
福建 401 228 13 172 44 2658 
江西 313 246 31 67 11 2030 
河南 473 382 47 91 12 1793 
湖北 407 273 58 135 21 1927 
湖南 550 394 86 156 22 2079 
重庆 105 82 13 23 3 2119 
四 咱 394 321 45 73 10 2360 
陕西 535 366 39 169 28 2014 
里 肃 1386 134 245 1252 127 82 39% 1184 
青海 155 109 15 47 7 1952 
宁夏 1096 274 404 822 88 13 13% 1614 
新 疆 1883 272 842 1611 148 70 32% 1571 

新 疆 兵 团 272 192 45 80 4 1 19% 1560 
西藏 5 4 0 1 0 1760 
“ 东 547 300 42 246 41 1689 

西 365 322 30 43 6 2122 

海南 39 8 0 6 1914 
贵州 653 331 90 323 33 1199 
云南 939 527 90 412 94 3 3% 2573 

注 : 1. 容量 单位 : 万 千瓦 ; 电量 单位 : 亿 千 瓦 时 。 















































1 
2. 累计 并 网 容量 、 上 网 电量 、 利 用 小 时 数 来 源 于 中 电 联 、 电 网 企业 。 
3. 累计 核准 容量 、 累 计 在 建 容量 、 弃 风电 量 、 弃 风 率 来 源 于 水 电 水 利 规划 设计 总 院 。 
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2015 年 通信 运营 业 统 计 公 报 


来 源 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 


2015 年 ， 我 国 通信 运营 业 认 真 贯彻 落实 中 央 各 项 政策 














措施 ， 围 绕 实 施 网 络 强国 战略 ， 推 动 网 络 提 速 降 费 ， 提 升 
4G 网 络 和 宽带 基础 设施 水 平 ， 积 极 推动 移动 互联 网 、IPTV 


等 新 型 信 




















息 服务 普及 ,全面 服 务 国民 经 济 和 社会 发 展 ， 全 





行业 保持 健康 发 展 。 
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各 全 
= 小 口 


经 初步 核算 ，2015 年 电信 业务 收入 完成 11251.4 亿 元 ， 
按 可 比 口径 测算 同比 增长 0.8% ， 比 上 年 回落 2.8 个 百 分 





-一 人 





单位 : % 


2010 年 2011 年 2012 年 








运行 监测 协调 局 


点 。 电 信 业 务 总 量 完成 23141.7 亿 元 ， 同 比 增长 27.5% ， 


比 上 年 提高 12 个 百分点 。 


2015 年 ， 非 话音 业务 收入 占 比 由 上 年 的 58. 2% 提高 至 








68. 3% ; 移动 数据 及 互联 网 业务 收入 占 电信 业务 收入 的 比 
重 从 上 年 的 23.5% 提高 至 27.6% 。 移 动 宽带 用 户 (3G/ 





4G) 在 移动 用 户 中 的 渗透 率 达到 








60. 1% ， 比 上 年 提高 14.8 


个 百分点 ; 8M 以 上 宽带 用 户 占 比 达 69.9% ， 光 纤 接 和 人 




















(FTTHA0) 用 户 占 宽带 用 户 的 比重 突破 50% 。 融 合 业务 发 











展 渐 成 规模 ， 截 至 12 月 末 ,，IPTV 
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-0 
2013 年 。 2014 年 。 2015 年 


em 话 首 收入 占 比 ”ee 非 话 收入 占 比 ” -时 -移动 数据 收入 占 比 

















用 户 规 模 


2015 年 ,全国 电话 用 户 净 增 121.1 万 户 ， 总 数 达 到 
15.37 亿 户 ,增长 0.1% ， 比 上 年 回落 2.5 个 百分点 。 其 中 ， 














单位 : 部 /百人 
120 


100 上 


80 上 





图 1 2010 ~2015 年 话音 业务 和 非 话音 业务 收入 占 比 变化 情况 








移动 电话 用 户 净 增 1964. 5 万 户 ， 



























































及 率 下 降 至 16. 9 部 /百人 。 


电话 用 户 普及 率 达 95.5 部 /百人 ， 
固定 电话 用 户 总 数 2. 31 亿 户 ， 比 上 年 减少 1843.4 万 户 ， 普 





用 户 达 4589.5 万 户 。 


0 


5 


总 数 达 13. 06 亿 户 ,移动 
比 上 年 提高 1 部 /百人 。 





图 2 1949 ~2015 年 固定 电话 、 移 动 电话 用 户 发 展 情况 
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图 3 ” 2015 年 移动 电话 普及 率 各 省 发 展 情况 




















2015 年 ，2G 移动 电话 用 户 减 少 1. 83 亿 户 ,是 上 年 净 ” 降 至 39.9%。4G 移动 电话 用 户 新 增 28894. 1 万 户 ， 总 数 达 
减 数 的 1.5 倍 ， 占 移动 电话 用 户 的 比重 由 上 年 的 54.7% 下 ”38622.5 万 户 ， 在 移动 电话 用 户 中 的 渗透 率 达 到 29. 6% 。 











































































单位 : 万 户 单位 : % 
40000 - 94.5 F 100 
30000 | 
20000 
10000 用 | 60 
,a 医 
—10000 
-20000 全 
-30000 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 





mm 2G 用 户 净 增 数 。 ee 3G 用 户 净 增 数 4G 用 户 净 增 数 ”一 晶 - 2G 用 户 数 占 比 
图 4 2010 ~2015 年 各 制式 移动 电话 用 户 发 展 情况 
































































































































单位 : 万 户 单位 : % 
90000F 70.0 
80000F 60.0 
70000 上 
60000| 3 
50000 上 40.0 
40000 上 30.0 
30000 上 306 
20000 上 
10000 上 10.0 
2010 年 2012 年 2014 年 
移动 宽带 (3G/4G) 用 户 数 一 可 一 移动 宽带 (3G/4G) 用 户 总 数 占 比 
图 5 2010 ~2015 年 3G/4G 用 户 发 展 情况 

2015 年 ， 三 家 基础 电信 企业 固定 豆 居 网 宽带 接 和 用户 二 、 业 务 使 用 

{ 曾 1288.8 万 户 ， /DA 总 数 达 2. 13 亿 户 。 其 中 ， 光纤 接 入 

(FTTH/0) 用 户 净 增 5140.8 万 户 ， 总 数 达 1.2 亿 户 ， 占 宽 2015 年 ， 全 国 移动 电话 去 话 通话 时 长 28499. 9 亿 分 钟 ， 






































带 人 比 上 年 提高 22 个 百分点 。8M 以上、 ”同比 下 滑 2.6% 。 其 中 ， 移 动 非 漫游 、 国 际 漫 游 和 港澳 台 # 








20M 以 上 宽带 用 户 
69. 9% 、33. 4% 





比 上 














总 数 占 宽带 用 户 总 数 的 比重 分 别 达  ” 游 通话 时 长 分 别 下 滑 3.1% 、11.3% 和 12. 6% 。 移 动 国内 漫 
年 分 别提 高 29 、23 个 百分点 。 城乡 游 通 话 去 话 通话 时 长 同比 增长 0.8% ， 增 速 下 滑 9. 9 个 百 分 
























































0 户 发 展 差 昌 











E 依 然 较 大 ， 城 市 宽带 用 户 净 增 1089.4 万 点 。 











， 是 农村 宽带 月 














目 户 x 


增 数 的 5.5 倍 。 


























































































第 二 篇 ”宏观 经 济 及 相关 行业 运行 情况 73. 
单位 : 万 单位 : % 
25000[ 1] 80 
69.9 | 70 
20000F de 
15000 上 150 
] 40 
100001 | 
21.6 22.6 
16.0 ] 
328 9.6 | I 
0 ， ， ， ， ， ， ， ， ， 0 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
光纤 接 入 用 户 占 比 8M 以 上 宽带 用 户 占 比 ”一 6 一 互联 网 宽带 接 入 用 户 数 
图 6 2006 ~ 2015 年 互联 网 宽带 接 入 用 户 发 展 和 高 速率 用 户 占 比 情况 
单位 : % 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
-5 
2010 年 2012 年 2014 年 
一 和 一 移动 电话 去 话 通话 时 长 增 速 一 可 一 移动 电话 用 户 增 速 


图 7 2010 ~2015 年 移动 通话 量 和 移动 





2015 年 ， 全 国 移动 短信 业务 量 6991. 8 亿 条 ， 同 比 下 降 








务 量 


电话 用 户 同 比 增长 各 年 比较 
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比重 由 上 年 的 45.8% 降 至 38.7% 。 彩 信 业 务 量 617. 5 





















































8.4% ， 降 幅 较 去 年 收 窗 5. 6 个 百分点 。 其 中 ， 由 移动 用 户 ” 亿 条 ，, 同比 下 滑 4.6 个 百分点 。 移 动 短信 业务 收入 同比 下 
主动 发 起 的 点 对 点 短信 量 同比 下 降 22.7% ， 占 移动 短信 业  ” 降 10.4% ， 收 入 规模 减少 58. 1 亿 元 。 















































单位 : 亿 条 单位 : % 
10000| 71 10 
8000 上 [3 
[0 
6000 上 
-5 
4000 上 Ee 
2000 上 -15 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
移动 短信 业务 量 国 国 点 对 点 短信 量 一 量 一 移动 短信 业务 量 增 速 



























































图 8 2010 ~2015 年 移动 短信 量 和 点 对 点 短信 量 各 年 比较 
















































































2015 年 ， 移 动 互联 网 接 和 人 流量 消费 达 41.87 亿 G, 同 ”上 年 净 增 7320.1 万 个 ， 同 比 增长 18.3% 。 互 联网 宽带 接 人 
比 增 长 103% ， 比 上 年 提高 40. 1 个 百分点 。 月 户 均 移动 互 端口 “ 光 进 铜 退 ”趋势 更 加 明显 ，xDSL 端口 比 上 年 减少 
联网 接 入 流量 达到 389.3M， 同 比 增长 89.9% 。 手 机 上 网 流 ”3903.7 万 个 ， 总 数 降 至 9870. 5 万 个 ， 占 互联 网 接 人 端口 的 
量 达到 37.59 亿 G， 同 比 增长 109. 9% ， 在 移动 互联 网 总 流 比重 由 上 年 的 34.3% 下降 至 20.8% 。 光 纤 接 入 (FTTH/0) 
量 中 的 比重 达到 89. 8% 。 固 定 互 联网 使 用 量 同 期 保持 较 快 ”端口 比 上 年 净 增 1. 06 亿 个 ， 达 到 2.69 亿 个 ， 占 比 由 上 年 
增长 ， 固 定 宽带 接 入 时 长 达 50.03 万 亿 分 钟 ， 同 比 增长 ” 的 40.6% 提 升 至 56.7% 。 

20.7% 。 2015 年 ， 新 增 移动 通信 基站 127. 1 万 个 ， 是 上 年 净 增 
Ss 数 的 1.3 倍 ， 总 数 达 466. 8 万 个 。 其 中 46G 基站 新 增 92.2 万 
四 、 网 络 基础 设施 个 ， 总 数 达 到 177. 1 万 个 。 











2015 年 ， 互 联网 宽带 接 入 端口 数量 达到 4.7 亿 个 ， 比 
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单位 : 万 个 单位 : M/ 月 . 户 
450000 | dae ds0 
4000001 | 400 
350000 上 | 350 
300000 上 4 |300 
250000 上 205.0 r 250 
2000001 | 200 
150000 上 a 132.4 06231 | 150 
100000| 66.1 72.8 32138 上 100 

S0000 上 B9939 408 B792g r 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 








移动 互联 网 接 入 流量 一 村 一 月 户 均 移动 互联 网 接 入 流量 
图 9 2010 ~2015 年 移动 互联 网 流量 发 展 情况 比较 

















单位 : 万 个 单位 : % 


30000 [ 47426 -50 
45000r 
40000 上 
35000T 
30000 上 
25000 上 
20000 上 
153000 上 
10000 上 

3000 上 
































2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
Eu 互联 网 宽带 接 入 端口 本 年 净 增 一 一 同比 增 速 
图 10 2010 ~2015 年 互联 网 宽带 接 入 端口 发 展 情况 
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60r 56.7 
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2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
国 XxDSL 端 口 占 比 国 LAN 端 口 占 比 FTTH/0 端 口 占 比 


图 11 2010 ~2015 年 互联 网 宽带 接 人 端口 按 技术 类 型 占 比 情况 


























单位 : 万 个 
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300 上 
230 上 
200 上 
150r 
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SOr 


























2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
En 移动 电话 基站 数 3G/4G 基 站 数 ”一 里 -移动 电话 基站 数 净 增 























图 12 2010 ~2015 年 移动 电话 基站 发 展 情况 
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2015 年 ， 全 国 新 建 光缆 线路 441. 3 万 公里 ， 光 缆 线路 ”提高 44 个 百分点 。 
总 长 度 达到 2487. 3 万 公里 ， 同 比 增长 21. 6% ， 比 上 年 同期 
























































单位 : 万 公里 单位 : % 
3000 -50 
Senl 2487 oe 
2000 上 | 30 
1500 上 
20 
1000 上 
500 上 r10 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
a 光线 线路 总 长 度 本 年 净 增 一 全- 增 速 

















图 13 2010 ~2015 年 光缆 线路 总 长 度 发 展 情况 


























全 国 新 建 光 缆 中 ， 接 和 人 网 光缆 、 本 地 网 中 继 光 缆 和 长 分 别 新 建 276. 4 万 公里 和 161. 8 万 公里 ; 长 途 光 缆 保 持 小 
途 光 缆 线路 所 占 比重 分 别 为 62.6% 、36.7% 和 0.7% 。 接 人 幅 扩 容 ,， 同比 增长 3.4% ， 新 建 长 途 光 缆 长 度 达 3.2 万 公 
网 光缆 和 本 地 网 中 继 光 缆 长 度 同比 增长 28. 9% 和 16.3%， 里 。 
单位 : 万 公里 
wi 1234.4 
200 1157.0 
1000Fr 全 995.2 958 0 
800 上 822 
600- 535 OT 
400 上 379 
人 0 抱 84 87 90 92.8 96.0 
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2010 年 201 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
国 长 途 光缆 线路 长 度 。 国 本 地 网 中 继 光 缆 线 路 长 度 接 入 网 光缆 线路 长 度 


图 14 2010 ~2015 年 各 种 光缆 线路 长 度 对 比 情况 





























业务 收入 在 移动 通信 业务 收入 占 比 达到 37.97% ， 比 上 年 下 

五 、 收入 结构 A 个 皇 / zs gt 二 

降 12.7 个 百分点 。 固 定 通信 业务 实现 收入 2943.8 亿 元 ， 按 

2015 年 ， 移 动 通信 业务 实现 收入 8307.6 亿 元 ， 按 可 比 可 比 口径 测算 同比 增长 3. 2% ， 其 中 国定 话音 业务 收入 在 固 

口径 测算 与 去 年 持平 。 移 动 通 信 业 务 收 入 占 电信 业务 收入 ” 定 通 信 业 务 收 入 占 比 达 到 13. 9% ， 比 上 年 下 降 2. 1 个 百 分 
的 比重 达 74. 5% ， 比 上 年 下 滑 0.7 个 百分点 。 其 中 ,话音 a 































































































单位 : % 

100 上 

2 | 30'8 27.4 26.0 25.6 25.5 96 
70 上 

60 上 

50 上 

40 上 

30 上 

20 上 

10 上 

0 1 1 1 1 和 

2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 





国 移动 通信 业务 收入 占 比 固定 通信 业务 收入 占 比 
图 15 2010 ~2015 年 电信 收入 结构 〈 固 定 和 移动 ) 情况 
































2015 年 ， 国 定数 据 及 互联 网 业务 收入 完成 1528.6 亿 比 口 径 测算 同比 增长 30. 9% ， 比 上 年 下 降 10.9 个 百分点 。 
元 ， 按 可 比 口径 测算 同比 增长 2 7% ， 比 上 年 下 降 2.8 个 百 。” 移动 数据 及 互联 网 业务 收入 在 电信 业务 收入 中 占 比 达到 
分 点 。 移 动 数据 及 互联 网 业务 收入 完成 3101.9 亿 元 , 按 可 ”27.6% ， 比 上 年 提高 4.1 个 百分点 。 
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单位 : 亿 元 

3500- 75.2 - 80.0 
3000 上 | 70.0 
2500| | 
5 | 50.0 

| 40.0 

1500 上 | 
1000 上 | 20.0 
500 上 | 10.0 

2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 


国 国 固定 数据 业务 收入 “ 国 辐 移动 数据 业务 收入 “- 量 - 固定 数据 增 速 一面- 移动 数据 增 速 
图 16 2010 ~2015 年 固定 与 移动 数据 业务 收入 发 展 情况 








投资 完成 额 比 上 年 增加 546.5 亿 元 ， 同比 增长 13.7% ， 比 
上 年 增 速 提高 7 个 百 分 点 。 





六 、 固 定 资产 投资 
2015 年 ， 全 行业 固定 资产 投资 规模 完成 4539. 1 亿 元 。 























单位 : 亿 元 单位 : % 
5000 上 20 
| 15 
4000 上 | 10 
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3000 上 格 
| -5 
人 BE; 
000 大 
1000 上 一 15 
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25 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
四 固定 资产 投资 完成 额 一 村 一 增 速 








图 17 2010 ~2015 年 电信 国定 资产 投资 完成 情况 

















2015 年 ， 移 动 投资 2047.5 亿 元 ， 同 比 增 长 26.5% ， 占 闫 网 及 数据 通信 投资 完成 716.8 亿 元 ， 同 比 提高 79.9% ， 
全 部 投资 的 比重 达 45. 1% ， 比 上 年 提高 4.6 个 百分点 。 互 占 比 由 上 年 的 10% 提高 至 15.8% 。 























单位 : % 

120r 
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2 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

加 固定 通信 目 移动 通信 加 互联 网 及 数据 通信 

目 创新 及 增值 平台 目 业务 支撑 系统 目 传输 


图 18 2010 ~2015 年 固定 资产 投资 主要 业务 投资 变化 情况 














七 、 区 域 发 展 2015 年 ， 东 部 地 区 完成 电信 固定 资产 投资 2085.6 亿 

元 ， 占 东 中 西部 固定 资产 投资 的 比重 为 47.7% ， 较 上 年 提 

2015 年 ， 中 部 地 区 用 户 增 速 比 东部 和 西部 增 速 分 别 高 。 高 0.5 个 百分点 。 东 部 与 西部 投资 占 比 差距 为 21. 1% ， 较 

0.4 和 2.1 个 百分点 。 东 中 西部 移动 宽带 电话 用 户 占 比分 别 “上 年 扩大 1.7 个 百分点 ， 东 部 与 中 部 投资 占 比 差距 为 

































































为 50.6% 、25.5% 、24% 。 22. 0% ， 较 上 年 下 降 0. 1 个 百分点 。 
2015 年 ， 东 部 地 区 实现 电信 业务 收入 6290.4 亿 元 ， 占 1. 2014 年 及 以 前 的 数据 为 年 报 最 终 核算 数 ，2015 年 的 
全 国电 信 业 务 收 入 比重 为 54. 2% ， 同 比 下 降 0.4 个 百分点 。 数据 为 12 月 快报 初步 核算 数 。 下 同 。 
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.77 . 





2. 按 可 比 口径 是 扣除 “ 营 改 增 ” 对 上 


响 而 测算 。 下 同 。 











































































































图 22 2009 ~2015 年 东 、 中 、 西 部 地 区 














电信 投资 比重 





电信 业务 收入 的 影 3. 按照 2015 年 微调 的 2010 年 不 变 单价 计算 。 
单位 : % 
250 | 
200 上 
150 上 
95.6 
100 73 282.1 el 83.4 
45. 
50 上 国 43.745.847.2 35.135.533.4 
2011 2012 2013 2014 2015 
国 东 部 国 中 部 西部 
图 19 2011 ~2015 年 东 、 中 、 西 部 地 区 移动 宽带 电话 用 户 增长 率 
单位 : % 
[577 
60| 2 53.1 509 50.4 506 
50 上 
40 上 
30 217 23 .5 24.5 25.2 25.4 25;3 
el ; 2 24.2 24 
10 20.6 20.9 22.5 3.9 : 0 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
一 重 一 东部 一 重 一 中 部 一 各 一 西部 
图 20 2010 ~2015 年 东 、 中 、 西 部 地 区 移动 宽带 电话 用 户 比 重 
单位 : % 
70 
7.5 56.9 56.1 55.2 54.6 54.2 
50 上 本 
40 上 
30 20.5 22.0 22.2 22.6 22.8 22.9 
Wa 国 wy 
22.0 22.2 22.3 259 22.6 22.9 
世 后 
0 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
一 各 一 东部 = 加 一 中 部 -可 西部 
图 21 2010 ~2015 年 东 、 中 、 西 部 地 区 电信 业务 收入 比重 
单位 : % 
60 
2 2 49.4 49.1 47.2 47.7 
50 一 
40 
30 24.3 234 24.9 37 25.1 25.7 
— -天 - 一 征 一 和 
20 25.6 252 DE 27.2 27.8 26.6 
10 
0 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
- 量 - 东部 - 量 - 中 部 加- 西部 
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2015 年 1~ 12 月 家 用 电器 行业 运行 情况 
来 源 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 消费 品 司 


一 、 生 产 情况 

2015 年 1 ~12 月 家 用 电 冰 箱 累计 生产 8992. 8 万 台 ， 
比 下 降 1.9% ; 房间 空气 调节 器 累计 生产 15649. 8 万 台 ， 
去 年 同期 基本 持平 ; 家 用 洗衣 机 累计 生产 7274.5 万 台 ， 
比 增长 0.7% 。 

12 月 当月 ， 家 用 电 冰 箱 生产 653.1 万 台 ， 同 比 下 降 
6.1% ; 房间 空气 调节 器 生产 1286.6 万 台 ， 同 比 增长 
1.0% ; 家 用 洗衣 机 生产 662. 8 万 台 ， 同 比 下 降 9.4% 。 


二 、 销 售 情况 


2015 年 1 ~ 12 月 ， 家 电 行 业 产 销 率 95. 0% ， 较 2014 年 
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同期 下 降 1. 2 个 百分点 ; 累计 出 口交 
计 同 比 增长 0.8% 。 























货 值 3445.6 亿 元 ， 累 











12 月 当月 ， 家 电 行 业 产 销 率 94.4% ， 较 2014 年 同期 下 





降 1.7 个 百分点 ; 出 口交 货 值 276.7 亿 元 , 同比 下 降 


0.4% 。 


三 、 经 济 效益 








2015 年 1~12 月 家 用 电器 行业 主 营业 务 收 入 14083.9 
亿 元 ， 累 计 同 比 下 降 0.4% ; 利润 总 额 993.0 亿 元 ， 累 计 同 


比 增长 8. 4% ;税金 总 额 474. 2 亿 元 ， 
(数据 来 源 : 国家 统计 局 数据 整理 





累计 同比 增长 7.8% 。 
8) 
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2015 年 1~12 月 消费 品 工 业 运 行 总 体 情况 
来 源 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 消费 品 工 业 司 





一 、 生 产 保持 平稳 。 消 费 品 工 业 增加 值 同比 增长 


6.4% ， 高 于 全 部 工业 0. 3 个 百分点 。 其 中 ， 轻 工 〈 不 含 
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A 





品 )、 纺 织 、 食 品 、 医 药 和 烟草 等 行业 分 别 增长 6.3% 、 














6.3% 、6.5% 、9.8% 和 3.4%。 消 费 品 工 业 增 加 值 占 全 部 


工业 的 31. 9% 。 








二 、 投 资 保持 增长 。 消 费 品 工业 固定 资产 投资 保持 增 
长 。 其 中 ， 农 副食 品 加 工业 、 食 品 制造 业 、 纺 织 业 和 医药 




















制造 业 同 比分 别 增长 7.7% 、14.4% 、12.8% 和 11.9% 。 




















、 重 点 行业 产销 率 较 高 。 家 具 制 造 业 98.3% ， 造 纸 








及 纸 制 品 业 97.5% ， 皮 革 和 制 鞋 业 97. 8% ,体育 和 娱乐 

















品 制造 业 97.6% ， 农 副食 品 加 工业 97. 8% ， 食 品 制造 业 











97.4% ， 酒 和 饮料 行业 95. 7% ， 纺 织 





业 97.6% ， 化 学 纤维 制造 业 96. 6% ， 








业 98.3% ， 服 装 制造 
医药 制造 业 95. 7% 。 








四 、 出 口 增 速 回落 。 消 费 品 工 | 














出 口交 货 值 同 比 下 降 








1. 3% ， 降 幅 低 于 全 部 工业 0.5 个 百分点 。 其 中 ， 轻 工 〈 不 
含 食品 ) 、 纺 织 、 食 品 、 医 药 和 烟草 同比 分 别 增长 -1. 49% 、 
-2.3% 、-1.1% 、3.8% 和 10.3% 。 消 费 品 工业 出 口交 货 











值 占 全 部 工业 的 31.6% 。 
(以 上 数据 来 自 国家 统计 局 或 根 









































据 其 数据 整理 所 得 ) 
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2015 年 中 国电 源 学 会 会 员 企业 30 强 名 单 一 一 基于 2015 年 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 
电源 技术 与 产业 2030 年 展望 学 术 年 会 
一 、 引 言 一 、 引 言 
二 、 能源 二 、 中 国电 源 技术 研究 发 展 概况 
三 、 电 网 、 电 力 系统 和 互联 网 及 其 电力 电子 技术 2015 15 年 度 电 能 质量 行业 发 展 报告 
四 、 电 劲 汽车 、 蓄 电池 及 其 无 线 充电 技术 、 电 能 质量 总 体 市 场 环境 
五 、 数 据 中 心 及 UPS 技术 下 电能 质量 监测 市 场 
六 、 2. 电能 质量 治理 市 场 
七 、 结 束 语 二 、 电 能 质量 监测 行业 市 场 分 析 
2015 年 度 中 国电 源 行业 发 展 报告 1. 电能 质量 监测 技术 及 产品 
一 、 调 研 背景 2. 电能 质量 监测 分 析 展 望 
(一 ) 调查 对 象 三 、 电 能 质量 治理 行业 市 场 分 析 
(二 ) 数据 来 源 与 调查 方法 1. 电能 质量 问题 的 影响 和 危害 
(三 ) 样本 分 布 2. 电能 质量 治理 行业 发 展 概况 
(四 ) 合作 机 构 介绍 3. 电能 质量 治理 设备 现状 和 发 展 趋势 
二 、2015 年 全 球 及 中 国电 源 市 场 概况 分 析 四 、 电 能 质量 治理 重点 领域 
(一 ) 2015 年 世界 电源 市 场 概况 分 析 1. 电力 配 网 
(二 ) 2015 年 中 国电 源 产业 规模 与 特征 2. 轨道 交通 
(三 ) 2015 年 中 国电 源 市 场 结构 分 析 3. 公共 建筑 
三 、2015 年 中 国电 源 企业 整体 概况 4. 新 能 源 
(一 ) 中 国电 源 企业 数量 分 布 五 、 结 语 
(二 ) 中 国电 源 企业 区 域 分 布 LED 照明 技术 及 其 延伸 应 用 现状 
(三 ) 中 国电 源 企业 类 型 分 布 _ 前 言 
四 、2015 年 中 国电 源 市 场 应 用 行业 结构 分 析 二 、LED 芯片 及 封装 技术 现状 
(一 ) 电信 行业 分 析 1. 新 材料 及 新 工艺 在 LED 芯片 和 封装 技术 中 的 应 用 
(二 ) 金融 行业 分 析 2. 国内 LED 芯片 和 封装 厂家 技术 现状 与 发 展 
(三 ) 制造 行业 分 析 三 、LED 照明 驱动 技术 
《四 ) 政府 行业 分 析 1. LED 照明 驱动 技术 及 其 控制 方法 
五 、2015 年 中 国电 源 市 场 区 域 结构 分 析 2. 国内 LED 驱动 控制 芯片 研发 制造 现状 
(一 ) 华东 区 域 分 析 四 、LED 延伸 应 用 


(二 ) 华南 区 域 分 析 



































1. LED 在 显示 和 许 hi 
(四 ) 其 它 区 域 分 析 3. 小 间距 LED 有 启示 入 术 
六 、2015 年 电源 市 场 产品 结构 分 析 4. 植物 照明 应 用 
(一 ) 开关 电源 市 场 分 析 5. 紫外 LED 的 应 用 
(二 ) 不 间断 电源 市 场 分 析 五 、 总 结 
es 中 国电 力 电子 器 件 行业 的 发 展 动态 

















七 、2016 ~2020 年 中 国电 源 产业 发 展 预测 
现状 与 
(一 ) 2016 ~2020 年 中 国电 源 产业 产值 规模 国内 外 电 rn I 


\ 
这 下 国 由 源 产 业 产 舍 十 长 头 应 2. 存在 的 问题 
Rs 人 国电 源 产 业 产值 增长 速度 3 电力 电子 器 件 的 发 展 趋势 
鸣谢 单位 


二 、2015 年 电力 电子 器 件 行 业 技 术 动态 
2014 ~ 2015 年 度 中 国电 源 技术 研究 发 展 情况 。 二 jk 沁 


综述 
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2015 年 中 国电 源 学 会 会 员 企 业 30 强 名 单 


号 公司 名 称 主要 产品 




























































































































































































































































































通信 电源 及 系统 ，UPS 、 计 算 机 及 网 络 设备 用 交换 式 电源 供应 器 ， 电 脑 及 消费 电子 适 配 
台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有限 公司 | 器， 直流 模块 电源 ， 照 明 及 背光 电源 ， 变 频 器 及 工业 自动 化 系统 ， 太 阳 能 、 风 能 变换 器 
及 新 能 源 发 电 系统 ， 新 能 源 汽 车 车 载 

2 理 士 国际 技术 有 限 公 司 洛 酸 蓄电池 

3 兴 通 讯 股份 有 限 公 司 能 源 产 品 部 通信 电源 ，UPS， 太 阳 能 控制 器 ， 通 信 设 备 

4 阳光 电源 光伏 逆 变 器 、 风 能 变 流 器 、 储 能 变 流 器 等 

用 易 事 特集 团 股份 有 限 公司 UPS 电源 ，EPS 电源 ， 分 布 式 发 电 ， 电 动 汽 车 充电 桩 

6 深圳 市 航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公司 PC 电源 、 机 箱 、 电 源 适 配器 、 移 动 电源 、 电 源 转换 器 、 充 电器 

了 中 达 电 通 股 份 有 限 公司 UPS 电源 ， 通 信和 电源 ， 新 能 源 电源 〈 光 伏 逆 变 器 、 风 力 变 流 器 等 ) ， 变 频 电源 (器) 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 变频 器 、 伺 服 驱 动 器 、PLC、HMI、 僻 服 / 直 驱 电 机 、 传 感 器 、 一 体 化 控制 器 及 专机 、 


























工业 视觉 、 机 器 人 控制 器 、 电 动 汽车 电机 控制 占 等 







































































深圳 市 科 陆 电子 科技 股份 有 限 公司 直流 屏 、 电 力 操作 电源 ，UPS 电源 ， 照 明 电 源 、LED 驱动 电源 ， 模 块 电源 







































































言 息 化 设备 用 UPS 电源 、 工 业 动 力 UPS 电源 系统 设备 、 建 筑 工程 电源 、 数 据 中 心 产 品 、 
新 能 源 产品 、 配 套 产品 

















厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 




























































































深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公司 UPS 、 精 密 空调 、 蓄 电池 、 机 桓 、 光 伏 逆 变 器 、 依 能 
山特 电子 (深圳 ) 有 限 公司 US 电源 
分 从 于 
人 pc 志 激 ， 服 务 吕 电 浙 ， 适 配器 ，LED 驱动 等 各 类 电 尖 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 通信 和 电源 ，EPS ， 高 压 变频 器 ， 新 能 源 电源 
ee 通用 开关 电源 ， 照 明 电 源 、LED 驱动 电源 ， 模 块 电源 ， 电 源 配套 设 自动 化 设备 、 
华东 微 电 子 技术 研究 所 SMT 设备、 绕 线 ) 
深圳 市 英 威 腾 电气 股份 有 限 公 司 UPS 电源 、EPS 电源 、 逆 变 电 源 及 机 房 配 套 产品 
茂 硕 电源 科技 股份 有 限 公司 LED 驱动 电源 、SPS 消费 类 开关 电源 
杭州 中 恒 电 气 股 份 有 限 公司 通信 电源 系统 、 电 力 电源 系统 、 电 动 汽车 充电 系统 、 电 力 信息 化 软件 
上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 通信 电源 
田村 (中国) 企业 管理 有 限 公 司 电源 、 变 压 器 、 电 抗 器 等 
深圳 市 京 泉 华科 技 股份 有 限 公 司 通用 开关 电源 ，UPS 电源 ， 电 子 变压器 ， 电 抗 器 
许 继 电 源 有 限 公 司 交 直 流 电力 电源 ， 电 动 汽车 充 换 电 和 系统、 电能 质量 控制 装备 、 军 工 特种 电源 
深圳 可 立 克 科 技 股份 有 限 公司 动力 电池 充电 器 、 适 配器 、LED 电源 、 通 信和 电源 
协 直 万 佳 科技 (深圳 ) 有 限 公司 通用 开关 电源 ，PC、 服 务 器 电源 ， 模 块 电源 ， 稳 压 电源 
昂 宝 电子 (上海 ) 有 限 公司 半导体 集成 电路 
东莞 立 德 电子 有 限 公 司 通用 开关 电源 ， 照 明 电 源 、LED 驱动 电源 ， 电 子 变 压 器 
英 飞 特 电 子 〈 杭 州 ) 股份 有 限 公 司 LED 驱动 电源 
东莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公司 通用 开关 电源 ， 通 信和 电源 ， 照 明 电源 、LED 驱动 电源 
合肥 华 炮 电子 工业 有 限 公 司 通用 开关 电源 ， 照 明 电 源 、LED 驱动 电源 ， 模 块 电源 ， 特 种 电源 
贵州 航天 林泉 电机 有 限 公司 通用 开关 电源 ， 特 种 电源 
注 : 1. 此 名 单 以 会 员 企业 提供 的 2015 年 企业 经 营 数据 、 上 市 公司 年 报 等 数据 为 依据 得 出 ， 未 提供 数据 的 会 员 企业 未 进行 排行 。 
2. 同时 涉及 电源 产品 以 外 其 它 产品 的 会 员 企 业 ， 根 据 电源 部 分 的 经 营 数据 进行 排行 。 
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电源 技术 与 产业 2030 年 展望 

















2015 年 11 月 6~9 日 ,中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 
年 会 在 深圳 市 召开 。 中 国电 源 学 会 理事 长 徐 德 鸿 教授 在 大 
会 上 以 《电源 技术 与 产业 2030 年 展望 》 为 题 进行 特 邀 报 
告 ， 根 据 报告 内 容 经 整理 形成 此 文 。 


一 、 引 言 

近年 来 世界 各 国 就 如 何 应 对 气候 变化 ， 提 升 经 济 绿色 
水 平 ， 实 现 人 类 可 持续 发 展 展开 了 全 方位 的 合作 与 努力 。 
作为 世上 两 个 最 大 的 经 济 体 ， 中 美 双方 展开 了 多 方面 的 合 
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2014 年 11 月 12 日 于 北京 发 布 中 美 气候 变化 联合 声明 ; 
2015 年 9 月 25 日 于 华盛顿 发 布 中 美元 首 气 候 变化 联合 声 
明 。 重 点 内 容 包 括 : 

1) 中 国 计 划 2030 年 左右 C0, 排放 达到 峰值 
早日 达 峰 ， 并 计划 到 2030 年 非 化 石 能 源 占 
提高 到 20% 左右 。 

2) 发 达 国家 每 年 动员 1 000 亿美 元 支持 发 展 中 国家 。 

3) 两 国 紧密 合作 ， 努 力 在 巴黎 会 议 达 成 全 球 气候 协 















































将 努力 
次 能 源 消费 比 
































[hill 





























议 。 








2015 年 8 月 3 日 ,奥巴马 宣布 了 美国 清洁 电力 计划 
(Clean Power Plan，CPP)。 其 中 : 

1) 2030 年 ， 美 国电 力行 业 的 碳 排放 减少 32% (以 
2005 年 为 基准 ) 。 

2) SO, 排放 减少 90% 。 

3) 氮 氧 化 物 排放 减少 72% 。 

4) CPP 实施 办 法 : 提高 天 然 气 发 电 比 重 ; 提高 风电 和 
光伏 发 电 比 重 。 

以 此 为 前 提 ， 本 文 重 点 对 能 源 、 电 网 、 电 力 系 统 、 电 
力 电子 技术 、 互 联网 、 电 动 汽车 、 数 据 中 心 、UPS、 蔓 电池 
以 及 半导体 功率 器 件 等 的 未 来 发 展 展开 分 析 和 展望 。 

二 、 能 源 

从 民生 来 说 ， 节 能 减 排 已 成 为 主题 ; 从 国家 能 源 战略 
部 署 来 说 ， 新 能 源 结构 调整 已 成 为 各 国 主流 。 

1. 新 能 源 装 机 预测 
图 1 为 我 国 2030 年 新 能 源 装 机 预测 图 。 从 图 中 可 以 看 
出 ，2030 年 新 能 源 装 机 容量 占 我 国 能 量 总 装机 容量 的 
20% 。 与 2014 年 相 比 ， 增 长 2. 2 万 亿 kW .h， 折 合 7.8 亿 1 
标准 煤 。 

假定 新 能 源 中 ,水 电 占 50% ， 风 电 和 光伏 占 50% ， 需 
要 新 增 再 生 能 源 装机 : 1.1 万 亿 kW:h/2000h =5.5 亿 kW。 
每 年 新 增 风 电 和 光伏 装机 : 5.5 亿 kW715 年 =37GW/ 


























































































































































































































年 。 








2. 我 国 能 源 消 费 预 测 
从 图 2 所 示 的 我 国 能 源 消费 预测 图 可 以 看 出 : 2025 年 




















能 源 消费 到 达 峰 值 ，2050 年 新 能 源 比 例 占 能 源 消费 66% ， 
电力 占 终 端 能 源 消 费 的 62% ，91% 电力 来 自 新 能 源 。 
60 亿 吨 
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(3) 能 源 基 地 与 消费 中 心 分 布 的 失 配 
我 国 能 源 基 地 中 ,2/3 水 电 在 四 川 、 西 藏 、 云 南 ，2/3 
煤 训 基地 在 山西 、 陕 西 、 内 蒙 ; 大 型 再 生 能 源 基地 分 布 在 
西北 部 、 北 部 。 而 用 电 地 区 主要 分 布 在 东 、 南 沿海 和 中 部 
地 区 。 
电力 传输 距离 一 般 在 500 ~ 2 000km， 传输 损 耗 很 大 ， 
除 发 展 HVDC 外 ， 应 积极 发 展 分 布 式 发 电 。 


三 、 电 网 、 电 力 系统 和 互联 网 及 其 电力 电子 技术 


1. 未 来 电网 

徐 教授 认为 ， 我 国 未 来 电网 的 发 展 趋 势 如 图 3 所 示 。 
主要 有 集成 式 和 分 布 式 两 大 类 。2030 年 非 化 石 能 源 占 
20% ; 2050 年 再 生 能 源 占 60% 。 

2. 新 能 源 主导 的 电力 系统 

有 关 新 能 源 主导 的 电力 系统 ， 有 下 列 几 种 情况 : 中 电 
力 系统 化 石 能 源 为 主 逐 步 让 位 给 再 生 能 源 。@) 除 集中 式 大 
型 光伏 电站 、 大 型 风电 场 外 ， 分 布 式 光伏 、 风 电 将 获得 1 
泛 应 用 ， 分 布 式 发 电 比 例 将 占 半 壁 江 山 。@ 微 网 技术 是 分 
布 式 新 能 源 发 电 的 支撑 技术 。 思 储 能 电站 和 分 布 式 储 能 得 
到 普及 。@@ 电 力 电子 技 术 广 泛 应 用 于 发 、 输 、 配 、 储 、 用 。 
© 能 源 互联 网 推动 电力 市 场 化 。 

3. 城市 能 源 互 联网 的 构想 

由 社区 微 网 、 工 厂 微 网 、 商 业 区 微 网 、 电 动 汽 车 充电 
站 、 储 能 电站 和 城市 轨道 交通 等 共同 构成 的 城市 能 源 互 联 
网 会 迅速 发 展 ， 其 构想 如 图 4 所 示 。 

4. 面向 未 来 电网 的 电力 电子 技术 

涉及 未 来 电网 及 其 相关 的 电力 电子 技术 ， 徐 教授 认为 
有 两 个 重要 方面 : 

1) 核心 元 件 ， 包 括 : 电压 源 直 流 输电 装置 : VSC- 
HVDC; 固态 变压器 : 固态 交流 变压器 、 固 态 直流 变压器 ; 
即 插 即 用 的 能 源 路 由 器 (Energy router) ; 固态 断路 器 。 

2) 控制 及 管理 技术 ， 涉 及 下 列 几 方面 : 微 网 ; 储 能 系 
统 ; 电动 汽车 充电 及 分 布 式 储 能 (V2G) ; 需求 侧 控制 ; 支 
持 能 源 互 联网 的 软件 技术 。 
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图 3 未 来 电网 发 展 趋势 图 
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博 能 电站 








图 4 城市 能 源 互 联网 构想 图 


5. 物 联网 IoT 2015 年 ， 我 
徐 教授 谈 到 物 联 网 时 ， 重 点 叙述 物 联 网 将 推动 分 布 式 共计 销售 33.1 万 辆 ， 同 比 增长 3.4 倍 ， 
再 生 能 源 发 电 等 技术 。 有 下 列 几 种 情况 : 欧盟 预测 : 2020 ”24.7 万 辆 ， 同 比 









































移动 互联 网 的 流量 是 2010 的 30 倍 ; 5G 通信 将 为 欧盟 创造 ” 辆 ,同比 增长 1.8 倍 。 

















































































































国 新 能 源 汽车 销量 呈现 爆发 式 增长 ， 全 年 





其 中 纯 电 动 汽 车 
兽 长 4. 5 倍 。 插 电 式 混合 动力 汽车 8.3 万 


万 亿 欧 元 的 新 市 场 ; 中 欧 签订 了 合作 开发 5G， 面 向 物 联 2. 蓄电池 价格 预测 
网 ; 物 联 网 将 推动 分 布 式 再 生 能 源 发 电 ; 将 应 用 各 种 电力 根据 美国 先进 电池 联盟 (USABC) 基准 数据 ， 电 池 寿 命 : 
电子 系统 ， 提 升 劳动 生产 率 和 节能 减 排 ， 物 联网 传 感 技术 10 年 ,行驶 24 万 km (电池 使 用 里 程 数 : 4km/kW : h x 40kW 
需要 Energy Harvest 技术 和 低 功 耗 供电 电源 技术 。 “hx1500 次 =24 万 km)， 对 电动 汽车 与 传统 汽车 比较 : 
ey 40kW .hh 电池 价格 = $1.6 万 =10 万 元 

四 、 电 动 汽车 、 著 电池 及 其 无 线 充电 技术 电费 ; 0.6 元 /kW .hx40kW .hx1500 次 =3.6 万 元 

电动 汽车 的 发 展 是 节能 减 排 的 重要 支撑 ， 相 应 的 蓄 电 汽油 费用 : 24 万 km x0.1L/km x6 元 /L=14.4 万 元 
池 和 充电 技术 急需 提高 。 可 见 ， 电动 汽车 是 购置 费用 高 ， 但 使 用 费用 低 。 

1. 电动 汽车 销售 情况 3. 动态 无 线 充 电 ( 见 图 5) 











图 5 动态 无 线 充电 原理 
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电动 汽车 的 动态 无 线 充 电 具 有 下 列 特点 : 中 减少 车 载 





便 ， 可 在 停车 位 、 公 交 站 、 红 绿灯 口 、 高 速 公 路 专用 道 等 

















电池 安装 量 的 23。 四 随时 、 随 地 可 以 充电 ， 提 高 电池 寿 
命 。@ 解 决 电池 里 程 焦虑 的 问题 。@ 安 全 性 好 (人, 动 
物 ) 。@ 经 济 性 好 ， 开 创 充 电 服务 新 商业 模式 。@@ 充 电 方 





















































处 完成 无 线 充电 。 如 路 灯 一 样 ， 成 为 城市 的 基础 公共 设施 。 
4. 电磁 感应 式 无 线 充 电 
电磁 感应 式 无 线 充 电 的 原理 如 图 6 所 示 。 
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图 6 电磁 感应 式 无 线 充 电 原 理 图 





在 电磁 感应 式 无 线 充电 中 ,一 次 绕组 通 以 一 定 频率 的 
交流 电 ， 通 过 电磁 感应 在 二 次 绕组 上 感应 产生 电流 ， 从 而 
将 能 量 从 传输 端 转移 到 接收 端 。 这 种 充电 方式 具有 下 列 特 
点 : 电磁 感应 式 充电 的 变换 级 数 多 〈( 3 ~4 级 )， 谐 振 频率 
高 〈85kHz) ， 充 电 的 效率 约 为 90% 。 如 果 要 求 效率 大 于 
95% ， 需 要 采用 SiC 或 CaN 功率 器 件 。 


五 、 数 据 中 心 及 UPS 技术 
徐 教授 还 重点 叙述 了 有 关 数 据 中 心 及 其 UPS 供电 系统 









































1. 数据 中 心 突飞猛进 
云 计算 、 大 数据 、 数 据 中 心 的 数量 呈 指 数 型 增长 ; 我 
国 6. 68 亿 网 民 ，50 万 个 数据 中 心 ， 消 耗 电 能 5% 。 
2. 2020 年 通信 和 数据 中 心 的 耗 电 将 增长 为 2007 年 的 3 
售 ( 见 表 1) 
表 1 2007 年 和 2020 年 数据 中 心 耗 电 情况 



























































电力 消耗 预测 电力 消耗 
十 亿 kW .h2007 十 亿 kW .h 2020 
数据 中 心 330 1 012. 02 
通讯 293 951. 72 
总 计 623 1 963. 74 





3. 交流 UPS 面临 挑战 
交流 UPS 面临 HVDC 的 挑战 。 图 7 从 可 靠 性 和 效率 两 
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个 方面 给 出 了 交流 UPS 面临 挑战 的 情况 。 
冲突 的 结果 可 能 推动 两 种 技术 的 发 展 : 

1) 交流 UPS 效率 和 可 靠 性 的 显著 提升 (基于 数字 控 
制 和 宽 禁 带 期 间 器 件 ) 。 

2) HVDC 的 标准 化 ， 与 相关 产业 的 合作 。 

徐 教 授 认为 高 压 直 流 (HVDC) 供电 技术 的 普遍 采用 
还 要 有 一 个 过 程 ， 主 要 是 国际 标准 的 制定 和 相关 的 计算 机 
(服务 器 ) 产业 的 合作 须要 协同 发 展 。 


六 、 半 导体 功率 器 件 的 发 展 


徐 教授 认为 电力 电子 技术 必须 依赖 于 半导体 功率 器 件 
技术 的 发 展 。 

宽 禁 带 半 导体 家 族 包 括 碳化 硅 〈SiC) 、 氮 化 匀 (CaN ) 
等 半导体 。 图 8 给 出 了 宽 禁 带 半 导体 材料 的 性 能 。 
图 9 给 出 了 SiC 功率 器 件 相 对 于 IGBT 的 优势 。 可 见 
SiC 的 损耗 和 成 本 比 IGBT 要 低 得 多 。 利 用 它 构 成 的 系统 具 
有 更 高 的 效率 、 更 小 的 体积 和 更 低 的 成 本 。 


七 、 结 束 语 


1) 应 对 气候 变化 是 21 世纪 对 电力 电子 技术 和 产业 发 
展 的 最 大 推动 力 。 

2) 能 源 互联 网 催生 电力 电子 装置 : VSC - HVDC、DC/ 
DC、 国 态 变压器 、 能 源 路 由 器 和 固态 开关 等 。 
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图 7 UPS 面临 挑战 
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图 8 ” 宽 禁 带 半 导体 材料 的 性 能 

3) 信息 技术 和 物 联 网 将 持续 推动 电源 技术 发 展 。 

4) 由 于 电池 价格 的 持续 下 降 ， 当 前 正 处 于 电动 汽车 和 
电网 储 能 规模 化 应 用 的 前 夜 。 
5) 宽 禁 带 器 件 在 开关 特性 、 高 电压 和 高 温 特性 方面 具 
有 独特 优势 ， 将 在 新 能 源 发 电 、 交 通 及 数据 中 心 等 方面 率 
先 获 得 应 用 ， 并 向 智能 电网 、 工 业 和 家 电 等 领域 扩展 。 

徐 德 鸿 教授 简介 
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图 9 SiC 功率 器 件 相 对 于 IGBT 的 优势 
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2015 年 度 中 国电 源 行 业 发 展 报告 
中 国电 源 学 会 中 国 自动 化 产业 集团 服务 























电源 、 变 频 电 源 与 电力 传动 、 特 种 电源 、 元 器 件 、 电 磁 兼 














一 、 调 研 背 景 
































人 信息 系统 供电 技术 、 
(一 ) 调查 对 象 无 线 电 能 传输 技术 及 装置 、 新 能 源 电能 变换 技术 等 9 个 专 
在 承继 历届 电源 研究 及 调查 优势 与 成 功 经 验 的 基础 上 ， ” 业 分 会 ， 以 及 学 术 、 国 际 交 流 、 组 织 、 编 辑 、 科 普及 标准 




















tt ee dd 化 等 6 个 工作 委员 会 。 秘书 处 是 学 会 常设 日 常 办 事 机 构 。 
板块 ， 包 括 业 内 专家 学 者 、 、 传 统 渠 道 商 、IT 渠道 商 、 ”形成 了 覆盖 全 国 的 组 织 和 信息 网 络 。 中 国电 源 学 会 承办 各 
系统 集成 、 TD 种 类 型 的 学 术 交 流 会 ,特别 是 大 型 学 术 年 会 , 已 经 成 功 地 
涵盖 了 家 庭 /个 人 用 户 和 一 般 企 业 用 户 ， 更 着 力 刻画 了 金 。 举办 了 将 近 20 届 ， 历 届 会 议 规模 达到 1 000 多 人 。 年 会 的 
融 、 电 信 、 制 造 和 政府 等 行业 用 户 对 于 电源 产业 的 基本 概 。 ”召开 汇聚 了 境内 外 和 国内 外 的 专家 学 者 总 结 、 交 流 电 源 技 
况 。 具 体 包括 : 最 终 用 户 、 产 品 供应 商 、 维 护 与 支持 提供 术 各 个 领域 的 新 理论 、 新 技术 、 新 成 果 ; 有 力 地 促进 了 中 


































































































出 






































































































































商 、 渠 道 商 、 系 统 集成 商 。 国电 源 科技 水 平 的 提高 。 
(二 ) 数据 来 源 与 调查 方法 中 国电 源 学 会 出 版 的 刊物 有 : 《中 国电 源 资讯 》《 电 源 
本 届 调 查 主要 采取 了 电话 呼叫 、 问 卷 调查 、 线 上 调查 。 技术 学 报 》《 电 源 志 界 》 和 《电源 技术 应 用 》; 同时 中 国电 




























































































等 方式 收集 信息 ， 并 辅助 以 焦点 小 组 讨论 以 及 专家 集中 评 ” 源 学 会 还 编辑 出 版 了 系列 从 书 和 技术 手册 以 及 各 种 学 术 会 议 
审 等 多 种 方式 ， 以 期 更 加 全 面 、 科 学 地 调查 和 评估 中 国 论文 集 。 中 国电 源 学 会 为 了 加 速 学 会 的 信息 化 进程 ， 建 立 了 
源 产业 发 展 状况 和 电源 产品 与 企业 的 基本 状况 。 在 抽样 过 行业 门户 网 站 : “世纪 电源 网 ” (http://www，21dianyuan. 
程 上 ， 综 合 运 用 了 双重 抽样 、 逐 次 抽样 、 分 阶段 抽样 、 分 。 com)。 
层 抽 样 、 整 群 抽样 和 等 距 抽样 等 多 种 方法 ， 以 确保 调查 数 2. 中 目 产 业 集团 服务 

据 的 精确 度 ， 综 合 衡量 其 优 劣 。 焦 点 小 组 和 专家 集中 评审 中 自 产业 服务 集团 (简称 “中 自 集 团 ”) 是 集 杂 志 、 
是 本 届 调 查 的 方法 创新 所 在 ， 不 但 体现 了 厂商 和 用 户 的 全 ” 网站、 会议、 研究 及 数字 移动 媒体 为 一 体 的 中 国 自动 化 产 
程 参 与 特色 ,同时 也 是 进行 收集 数据 、 信 息 补充 和 修正 的 。” 业 链 整 合 传播 、 营 销 、 咨 询 和 投资 服务 机 构 。 
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依据 。 中 自 集 团 拥有 网 刊 会 及 数字 移动 合 一 的 专业 平台 ， 以 
全 各 未 及 政府 部 门 、 行 业 组 织 、 专 家 学 者 、 企 业 家 、 用 户 和 投资 
表 1 2015 年 中 国电 源 调查 样本 区 域 分 布 机 构 等 各 种 社会 资源 。 旗 下 有 《变频 器 世界 》《PLC&FA》 
区 域 比例 (%) 和 《伺服 控制 》 等 品牌 期 刊 ， 中 自 网 www. cal68. com、 中 
自 移动 数字 传媒 www. cadmm. com 等 专业 网 站 。 中 自 集团 在 
0 以 深圳 、 上 海 、 北 京 分 别 为 中 心 的 华南 、 华 东 、 华 北 都 设 
0 i 立 了 地 区 总 部 及 客户 服务 中 心 ， 具 备 三 大 区 域 强大 支持 服 
i 务 能 力 ， 能 及 时 满足 客户 的 全 国 性 活动 。 中 自 集 团 通过 传 
| 7 媒 优势 ， 整 合 各 种 资源 ， 与 国内 外 著名 自动 化 组 织 、 企 业 
本 E et ah ne 
0 J 其 中 “变频 器 行业 企业 家 论坛 ” “电力 电子 论坛 ”和 “ 自 
Es 和 动 化 大 会 ”已 成 为 每 年 一 度 的 行业 权威 盛会 人 
合计 0 自动 化 行业 持续 发 展 起 到 了 积极 的 作用 。 
by 来 源 ， 中 国 集 
人 二 、2015 年 全 球 及 中 国电 源 市 场 概况 分 析 
(四 ) 合作 机 构 介绍 (一 ) 2015 年 世界 电源 市 场 概况 分 析 
1. 中 国电 源 学 1. 2015 年 世界 电源 产业 规模 与 特征 
中 国电 源 学 会 成 立 于 1983 年 ， 是 在 国家 民政 部 注册 的 随 着 全 球 经 济 的 发 展 、 电 子 信息 技术 水 平 的 持续 提升 





























国家 一 级 社团 法 人 人， 业务 主管 部 门 是 中 国 科学 技术 协会 。 ”以 及 人 们 生活 水 平 的 不 断 提高 ， 各 种 电子 产品 品种 不 断 丰 
中 国电 源 学 会 的 专业 范围 包括 : 通信 和 电源、 不 间断 电源 ” 富 、 市 场 普 及 率 不 断 提高 ， 电 源 作为 电子 产品 的 重要 部 件 ， 
(UPS)、 通 用 交流 稳定 电源 、 直 流 稳 压 电源 、 变 频 电 源 、 ， 市场 规 模 也 不 断 扩 大 。 电 源 市 场 在 世界 范围 内 一 直 保 持 稳 
特种 电源 、 蓄 电池 、 变 压 器 、 元 器 件 和 电源 配套 产品 等 。 定 增长 ,在 2015 年 达到 904. 9 亿美 元 ， 同 比 2014 年 增长 了 
中 国电 源 学 会 下 设 17 个 省 、 市 、 地 区 电源 学 会 ， 直流 6. 1%。 


















































































































































. 88. 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 





表 2 2013 ~2015 年 度 电源 规模 分 析 
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2013 


2014 
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801. 8 
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全 球 范围 看 来 ， 工 业 类 开交 


首长 率 (% ) 





5. 70 





数据 来 源 : 中 国 
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; 中 自 


6. 40 





2. 2015 年 世界 电源 市 场 结 构 分 析 




















开关 电源 主要 分 为 消费 类 开关 电源 和 工业 类 





集团 2016，04 

















电源 ， 











备 、 医 疗 、 半 导体 制造 、 
消费 类 开关 电源 的 主要 应 
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照明 和 通 


自动 化 控制 








、 测 试 设 




















信 设备 等 


领域 ; 
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电视 等 家 电 领 域 。 





日 日 





回暖 ， 开 关 
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包括 空调 、 





冰箱 


、 洗 衣 机 和 液 


2015 年 ， 全 球 电子 市 场 在 LED 技术 的 带动 下 增 速 逐 渐 

















之 后 ， 全 球 电 








一 
已 本 





场 容量 可 达 1 158. 6 亿美 元 左右 。 
表 3 2013 ~2015 年 度 开关 电源 规模 分 析 











电源 市 场 规模 达到 904.9 亿美 元 ; 预计 2015 年 
和 场 增 速 将 逐渐 企稳 ， 同 时 受到 医疗 、 照 


明和 通信 等 领域 的 发 展 拉动 ， 预 计 2019 年 开关 电源 整体 市 






































年 ” 份 2013 2014 2015 
销售 额 (亿美 元 ) 344.8 363.4 384.6 
曾 长 率 (% ) 4.10 5.40 280 
数据 来 源 ， 中 国电 源 学 会 ;中 自 集团 2016, 04 
国际 货币 基金 组 织 (IMF) 《世界 经 济 展望 》 报 告 { 


示 ，2015 年 全 球 经 济 增长 预 
的 大 环境 下 ， 全 球 UPS 站 


年 ， 












































条 场 居 








FE 之 后 UPS 日 

















期 为 2. 8% 。 在 全 球 经 济 复苏 
F 始 恢复 正 增 长 势头 。2015 
全 球 UPS 市 场 销售 收入 为 61.1 亿美 元 ， 比 2014 年 小 
幅 上 涨 1. 50% 。 预 计 2015 多 





电源 会 呈现 稳定 增长 


态势 ，2019 年 将 达到 65.0 亿美 元 。2015 ~ 2019 年 UPS 的 
增长 主要 受益 于 全 球 云 计 算 快 速 推广 和 大 数据 应 用 的 规模 
表 4 2013 ~2015 年 度 UPS 电源 规模 分 析 

































































年 份 2013 2014 2015 
销售 额 (亿美 元 ) 59.3 60.2 61.1 
兽 长 率 ( % ) 1.70 1.60 1. 50 
数据 来 源 ， 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016 ，04 
由 于 线性 电源 的 体积 以 及 能 耗 的 问题 ， 导 致 线性 电源 

















元 ， 


兽 长 率 也 比 开关 


















































只 能 在 特定 的 行业 和 领域 进行 销售 ， 整 体 规模 不 是 很 大 ， 
电源 要 低 。2015 年 整体 销 
同比 增长 1. 10% 。2019 年 ， 预 计 销 


售 额 为 31. 2 亿美 
售 额 为 32.8 亿美 


元 。 线 性 电源 应 用 行业 和 领域 有 一 定 的 限制 ， 同 时 受到 其 





















































它 电 源 的 替代 效用 影响 ， 整 体 规模 增长 不 大 。 
表 5 2013 ~2015 年 度 线性 电源 规模 分 析 
年 份 2013 2014 2015 
销售 额 (亿美 元 ) | 30.5 30.9 31.2 
曾 长 率 (% ) 1. 00 1. 20 1. 10 
数据 来 源 ， 中 国电 源 学 会 :中 自 集团 2016，04 














逆 变 器 产品 中 的 主要 带动 细 分 产品 为 光伏 逆 变 器 ， 光 
伏 和 风力 发 电 等 相关 能 源 产业 的 发 展 带动 整个 道 变 器 产品 
的 增 速 高 于 其 他 细 分 产品 ，2015 年 ， 逆 变 器 产品 规模 达到 
155. 1 亿美 元 。 根 据 全 球 主 要 国家 对 清洁 能 源 和 新 能 源 产业 
的 失 的 规模 将 达到 260.4 亿美 元 ， 



























































E 动 ，2019 年 逆 变 器 产品 
规模 比 2015 年 翻 一 番 。2015 ~ 2019 年 产品 的 增 速 将 保持 在 
14% 左右 。 












































表 6 2013 ~2015 年 度 逆 变 器 规模 分 析 
年 ” 份 2013 2014 2015 
销售 额 (亿美 元 ) 121.3 137.3 155. 1 
增长 率 (% ) 13. 70 13. 20 13. 00 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016，04 






































目前 ， 低 压 变频 器 应 用 较 多 的 行业 为 起 重 机 械 、 纺 织 
化 纤 、 电 梯 、 石 油 石 化 、 冶 金 、 建 材 电 力 、 市 政 、 煤 炭 和 
塑胶 等 众多 行业 。 高 压 变 频 器 产品 主要 在 风机 、 水 泵 等 工 
业 领 域 的 中 高 压 电机 配置 中 使 用 ,具有 较 好 的 节能 效果 。 
2015 年 世界 变频 器 规模 为 192.9 亿美 元 ， 预 计 2019 年 规模 
将 达到 为 253. 6 亿美 元 ， 同 比 2014 年 增长 6. 50% 。 

表 7 2013 ~2015 年 度 变频 器 规模 分 析 




















































































































年 ” 份 2013 2014 2015 
销售 额 (亿美 元 ) 169.2 181.2 192.9 

增长 率 (% ) 6.70 7. 10 6.00 

数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016，04 




















其 它 类 型 和 领域 的 电源 主要 为 各 种 特种 电源 ， 为 不 同 
的 行业 和 领域 进行 设计 和 制造 。2015 年 销售 额 为 82. 2 亿美 
元 ，2019 年 将 达到 95. 1 亿美 元 。 













































































表 8 2013 ~2015 年 度 其 他 电源 规模 分 析 
年 份 2013 2014 2015 
销售 额 (亿美 元 ) 76.7 79.9 82.2 
增长 率 (% ) 3. 90 4. 30 3. 00 
数据 来 源 ， 中 国电 源 学 会 中 自 集团 2016，04 
在 电源 产品 市 场 上 ， 不 同 的 电源 产品 由 于 其 产品 的 使 























场所 和 功能 特性 不 同 ， 往 往 采 用 标准 电源 和 定制 电源 。 
一 些 标 准 化 的 产品 ， 如 UPS、 通 信和 电源 等 ,行业 整体 相对 
规范 ， 用 户 比 较 集中 ， 主 要 表现 为 标准 化 的 趋势 ; 而 一 些 
消费 类 产品 、 工 业 类 产品 ， 品 种 繁杂 ， 用 户 产 品 比较 分 散 ， 











































































































只 能 根据 客户 的 要 求 进行 定制 化 的 电源 制造 。 
表 9 2013 ~ 2015 年 度 定 制 与 标准 电源 销售 额 分 析 
单位 : 亿 元 
年 份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 
定制 电源 | 391.3 | 420.9 | 453.6 | 484.5 | 524.7 
标准 电源 | 317.5 | 337.7 | 362.1 | 391.1 | 416.8 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016,，04 























第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 .89. 





根据 对 世界 经 济 和 区 域 的 研究 ， 我 们 根据 全 球 整体 经 
济 的 发 展 情况 ， 将 全 球 划分 为 五 大 主要 区 域 , 分 别 是 北美 
区 、 欧 洲 区 、 亚 洲 区 、 南 美 区 和 其 他 地 区 。 从 全 球 的 电源 
地 区 细 分 市 场 来 看 ， 仍 然 是 欧美 发 达 国 家 地 区 的 市 场 占据 
主导 地 位 。 

但 新 兴国 家 的 区 域 发 展 速度 较 快 ， 呈 现 出 加 速 增长 的 
趋势 。 经 济 全 球 化 和 国际 产业 转移 的 新 趋势 ， 将 提供 给 
洲 、 非 洲 等 发 展 中 国家 一 个 全 面 提升 制造 业 的 机 会 ， 提 高 
国际 竞争 力 及 其 在 世界 经 济 分 工 中 的 地 位 。 亚 洲 国 家 中 ， 
中 国 工业 化 进程 较 快 ， 同 时 注重 改革 开放 的 深化 ， 中 国 制 
造 业 迅速 成 长 ， 生 产 规模 也 急速 扩大 ， 随 之 而 来 的 是 技术 
水 平 不 断 提 高 ， 中 国 已 经 渐渐 成 为 “世界 工厂 ”。 

表 10 世界 区 域 划 分 
























































































































































地 区 划 分 
北美 区 美国 .加 拿 大 
欧洲 区 欧盟 成 员 国 .俄罗斯 
亚洲 区 亚洲 各 国 
南美 区 南美 洲 各 国 
其 它 包括 非洲 .大 洋 洲 等 国家 














3.90% 


田北 美 区 
目 欧 洲 区 
目 亚 洲 区 
南美 区 
其 它 








图 1 2015 年 世界 电源 地 区 销售 细 分 市 场 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 中 自 集团 2016 ，04 
(二 ) 2015 年 中 国电 源 产业 规模 与 特征 
1. 2013 ~2015 年 中 国电 源 产 业 产 值 规 模 分 析 
近年 来 ， 随 着 中 国 宏观 经 济 的 持续 高 速 发 展 ， 中 国电 
源 产业 总 体 来 说 一 直 保 持 着 平稳 的 增长 ， 尤 其 是 国家 对 于 
风电 、 水 电 等 新 能 源 产业 的 扶持 更 是 带动 相关 领域 电源 细 
分 市 场 的 发 展 。2015 年 中 国电 源 产 业 的 产值 规模 呈现 出 良 
好 的 发 展 态势 ， 同 比 2014 年 增长 率 为 6.1% ， 是 2013 年 以 
来 增 速 首次 出 现 正 增长 ， 总 销售 额 过 1 900 亿 元 。 中 国电 源 
行业 的 规模 分 析 主 要 指 产 值 ， 包 含 国 内 销售 、 出 口 、OEM/ 
ODM 等 几 个 部 分 ， 本 报告 涉及 的 数值 如 未 特意 表明 均 指 产 
品 产值 (不 包含 港 、 澳 、 台 等 地 区 ， 以 下 同 )。 
表 11 2013 ~2015 年 中 国电 源 产 业 产 值 规模 




































































































































































年 ” 份 2013 2014 2015 
销售 额 ( 亿 人 民 币 ) 1 712 1 813 1 924 
增长 率 6. 60% 5. 60% 6. 10% 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ;中 自 集团 2016 ，04 本 年 度 包含 变 
频 器 产品 产值 。 
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图 2 2013 ~2015 年 中 国电 源 产业 产值 规模 
数据 来 源 : 中国 电源 学 会 ; 中 自 集团 2016，04 






















































































2. 2015 年 中 国电 源 市 场 特 征 

(1) 产品 特征 

因为 电源 产品 在 各 个 行业 中 的 应 用 十 分 广泛 ， 所 有 电 
源 产 品 的 种 类 繁多 ,产品 表现 出 多 样 性 的 特点 。 由 于 产品 
的 多 样 性 使 得 电源 产业 布局 体现 出 一 定 的 分 散 性 特征 ， 在 
众多 电力 电子 相关 产业 中 都 涉及 电源 的 研发 和 制造 。 同 时 ， 
由 于 电源 产品 制造 的 技术 门槛 不 高 ， 投 资 也 相对 较 小 ， 这 
使 得 进入 电源 产业 中 的 企业 数量 较 大 ， 产 业 分 布 比较 分 散 。 
目前 ， 国 家 在 监管 方面 尚 没有 专门 的 部 分 来 协调 管理 整个 
电源 行业 的 发 展 ， 因 此 电源 产品 的 标准 和 质量 管理 也 较为 
分 散 。 

(2) 价格 特征 

从 电源 市 场 的 价格 特征 来 看 ， 电 源 产品 的 价格 主要 与 
能 源 价 格 、 基 础 材料 、 核 心 元 器 件 以 及 人 工 成 本 相关 联 。 
目前 来 看 ， 电 源 产品 的 高 端 核心 元 器 件 ， 如 IGBT 芯片 国内 
还 不 能 大 规模 的 量 产 ， 核 心 元 器 件 的 进口 使 得 电源 产品 的 
成 本 难以 有 效 地 控制 ， 只 有 通过 不 断 的 研发 投入 ， 未 来 在 
核心 元 器 件 方面 ， 电 源 产 品 的 成 本 才能 大 幅 的 降低 。 同 时 ， 
在 2015 年 受益 于 能 源 、 金 属 等 大 宗 产 品 价 格 回落 ， 电 源 产 
品 成 本 压力 有 所 缓解 。 

(3) 促销 特征 

电源 产品 根据 其 应 用 的 行业 不 同 ， 体 现 出 的 促销 特征 
也 有 所 不 同 。 电 源 产 品 大 部 分 应 用 于 工业 企业 ， 其 促销 往 
往 不 是 简单 地 进行 广告 与 打折 。 电 源 产 品 的 促销 也 体现 出 
多 样 性 的 特点 ， 如 通过 给 予 渠 道 的 返点 来 进行 促销 ， 也 可 
以 配合 一 些 相 关 的 展览 和 会 议 来 进行 产品 的 促销 。 同 时 ， 
厂商 在 促销 的 过 程 中 更 加 注重 概念 、 理 念 和 方案 的 宣传 而 
不 仅仅 集中 于 产品 性 能 与 技术 指标 ， 更 注重 于 长 期 的 营销 
策略 而 不 是 短期 的 促销 行为 。 在 对 产品 进行 促销 的 同时 ， 
企业 也 更 加 注重 赋予 产品 更 多 的 附加 价值 ， 如 给 用 户 提供 
更 多 的 服务 来 增长 自身 产品 的 吸引 力 。 

(4) 渠道 特征 

在 电源 产品 市 场 上 ,不 同 的 电源 产品 由 于 其 产品 的 应 
用 特性 不 同 ， 往 往 采 用 的 渠道 策略 会 有 较 大 的 差别 。 一 些 
标准 化 的 产品 ， 如 UPS、 通 信和 电源 等 ， 可 以 通过 经 销 商 和 
代理 商 来 进行 分 销 ， 而 一 些 定制 化 的 电源 产品 ， 则 往往 是 
电源 企业 直接 与 客户 建立 长 期 的 战略 合作 关系 ， 来 为 客户 
提供 长 期 的 定制 化 的 服务 。 不 论 是 直销 还 是 分 销 ， 把 握 住 
客户 的 需求 ， 更 好 地 通过 渠道 体系 来 满足 客户 的 需求 无 疑 
就 是 最 适合 某 种 电源 产品 的 渠道 销售 策略 。 





































































































































































































































































































90. 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





(三 ) 2015 年 中 国电 源 市 场 结构 分 析 

1. 2015 年 中 国电 源 产品 结构 分 析 

由 于 电源 产品 覆盖 的 产品 种 类 众多 ， 同 时 还 大 量 存在 
各 种 非 标 准 化 的 定制 化 电源 产品 。 根 据 中 国电 源 学 会 长 期 
跟踪 人 研究， 对 UPS 电源 、 通 信和 电源 和 电力 电源 等 重点 电源 
进行 了 重点 的 分 析 研 究 。 当 前 ， 对 于 电源 的 分 类 ， 还 没有 
形成 统一 的 口径 ,我们 的 研究 主要 从 以 下 几 个 维度 进行 组 
分 : 

按 功率 变换 形式 分 类 : 目前 的 输入 功率 主要 有 交流 
源 (AC) 和 直流 电源 (DC) 两 类 ; 负载 要 求 也 主要 有 A 
和 DC 两 类 ， 所 以 电力 电子 电源 产品 有 四 大 类 : AC-DC 电 
源 转换 产品 、DC-DC 电源 转换 产品 、DC-AC 电源 转换 产品 
和 AC-AC 电源 转换 产品 。 

按 电 源 产 品名 称 和 原理 分 类 ， 主 要 有 : 开关 电源 ( 包 
含 通信 电源， 电力 操作 电源 、 照 明 电源 、PC 电源 、 服 务 器 
电源 、 适 配器 、 电 视 电 源 、 家 电 电 源 等 ) ; 不 间断 电源 〈 简 
称 为 UPS 电源 ， 包 含 AC UPS 和 DC UPS 等 ) ; 道 变 器 ( 包 
含 光 伏 逆 变 器 、 车 载 逆 变 器 等 ) ; 线性 电源 (包含 电镀 电 
源 、 高 端 音 响 电源 等 ) ; 其 它 〈 包 含 变 频 器 、 特 种 电源 等 ) 。 

按照 电源 生产 的 商业 模式 不 同 ， 可 分 为 定制 电源 和 标 
准 电 源 ; 定制 电源 是 利用 电力 电子 器 件 、 相 关 自 动 化 控制 
技术 及 散 入 式 软件 技术 对 电能 进行 变换 及 控制 ， 并 为 满足 
客户 特殊 需要 而 定制 的 一 类 电源 。 按 照 行业 的 细 分 又 可 以 
划分 为 消费 类 定制 电源 和 工业 类 定制 电源 两 大 类 。 标 准 电 
源 是 根据 国内 外 的 电源 标准 和 要 求 制 造 的 电源 ， 标 准 电源 
针对 的 是 所 有 需求 的 用 户 ， 是 统一 、 标 准 化 的 产品 ， 不 是 
仅 针 对 满足 某 些 特定 需求 的 用 户 而 定制 的 产品 。 
根据 电源 学 会 的 研究 表明 ， 规 模 较 大 的 电源 类 型 有 照 
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明 电 源 、 计 算 机 电源 、 通 信和 电源 、UPS 电源 、 变 频 器 和 道 
变 器 等 。 




















开关 电源 应 用 十 分 广泛 ， 主 要 使 用 于 工业 自动 化 控制 、 
军工 设备 、 科 研 设备 、LED 照明 、 工 控 设 备 、 通 信 设 备 、 
电力 设备 、 仪 器 仪表 、 医 疗 设备 、 半 导体 制冷 制 热 、 空 气 
净化 器 、 电 子 冰 箱 、 液 晶 显 示 器 、 视 听 产 品 、 安 防 、 电 脑 
机 箱 、 数 码 产 品 和 仪器 类 等 领域 。 目 前 ， 除 了 对 直流 输出 
日 
乡 










































































压 的 纹 波 要 求 极 高 的 场合 外 ， 开 关 电 源 已 经 全 面 取 代 了 
线性 稳 压 电源 ， 主 要 用 于 小 功率 场合 。 在 许多 中 等 容量 范 
围 内 ， 开 关 电 源 逐 步 取 代 了 相 控 电 源 ， 例 如 : 通信 电源 领 
域 、 电 焊 机 和 电镀 装置 等 的 电源 。 
其 中 照明 电源 又 可 以 分 为 镇 流 器 、LED 驱动 电源 和 其 
它 三 类 ，2015 年 LED 驱动 电源 发 展 速 度 较 快 ， 成 为 拉动 细 
分 市 场 增长 的 主要 动力 。 计 算 机 电源 主要 指 传统 PC 电源 和 
一 体 化 PC 电源 两 类 ,传统 PC 电源 基本 趋 于 饱和 ， 增 长 乏 
力 , 但 是 一 体 化 PC 电源 成 长 性 非常 好 。 通 信 类 电源 主要 包 
含 通信 电源 、 直 放 站 电源 等 ， 随 着 国家 4G 的 落实 ， 预 计 
“十 三 五 ”期 间 通 信 电 源 会 保持 较 好 的 增长 势头 。 

逆 变 器 主要 包含 光伏 道 变 器 、 便 携 式 逆 变 器 和 车 载 逆 
变 器 等 类 型 。 其 中 ， 光 伏 逆 变 器 随 着 绿色 能 源 的 兴起 ， 在 
“十 三 五 ”期 间 将 会 爆炸 性 的 增长 。 

UPS 主要 分 为 后 备 式 、 在 线 式 和 在 线 互 动 式 三 个 种 类 ， 
其 中 在 线 式 UPS 占据 整体 规模 的 80% 左右 。UPS 主要 应 用 




















































































































































































































在 数据 中 心 、 办 公 场 所 、 工 业 生 产 、 交 通 等 领域 和 行业 。 
随 着 数据 中 心 在 中 国 的 快速 发 展 ，UPS 的 市 场 规模 也 会 持 
续 发 展 。 

变频 器 主要 分 为 低压 变频 器 和 中 高 压 变频 器 ， 当 前 以 
低压 变频 器 为 主 ， 但 是 高 压 变 频 器 的 市 场 潜力 更 大 一 些 。 
传统 的 起 重 行业 、 电 梯 行 业 以 及 注塑 机 等 行业 增长 速度 虽 
然 有 所 减缓 ， 但 数字 城市 和 智能 交通 的 高 速 建设 和 发 展 将 
带动 变频 右 细 分 产品 的 平稳 增长 。 

线性 电源 主要 应 用 在 研究 机 构 、 工 矿 企 业 以 及 其 它 工 
业 领 域 , 需求 比较 平稳 ， 每 年 的 市 场 规模 变化 不 大 。 

2015 年 受益 于 国家 相关 政策 的 推动 ， 新 能 源 汽 车 充电 
站 、 充 电 桩 以 及 相关 驱动 控制 器 市 场 出 现 爆发 式 增 长 ， 市 
场 规模 日 渐 扩 大 。 

2. 2015 年 中 国电 源 区 域 结构 分 析 

从 中 国电 源 产业 的 区 域 分 布 结构 来 看 ， 目 前 大 部 分 和 
电源 仍 在 华南 、 华 东 两 大 区 域 生 产 ， 这 些 区 域 也 正 是 中 国 
制造 业 最 为 发 达 和 集中 的 区 域 。 

表 12 2015 年 中 国电 源 区 域 结构 分 析 

























































































































































































CEA 













































































单位 : 亿 元 
区 域 产 值 市 场 份额 (% ) 
东北 79 4.10 
华北 17 8. 90 
华东 489 25. 40 
华南 941 48. 90 
华中 73 3. 80 
西北 73 3. 80 
西南 98 5. 10 
总 计 1 924 100 




















数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集 团 2016，04 
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图 3 2015 年 中 国电 源 区 域 结构 分 析 
数据 来 源 : 中国 电源 学 会 ， 中 自 集团 2016 ，04 





























3. 2015 年 中 国电 源 行业 结构 分 析 

中 自 集 团 根据 电源 产品 相关 产品 的 行业 应 用 ， 把 中 国 
电源 行业 市 场 划分 为 : 电信 、 人 金融、 政府 、 制 造 、 邮 政 、 
交通 以 及 能 源 、 教 育 等 行业 应 用 市 场 。2015 年 ， 中 国电 源 






































































































































































































































第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 :91. 
行业 结构 见 表 13。 从 电源 产业 的 行业 分 布 结构 来 看 ， 除 了 单位 : 千家 
出 口 的 相关 产品 外 ， 主 要 集中 在 制造 、 政 府 、 金 融 以 及 电 17.9 1.20% 
言行 业 中 。 17.8 1.00% 

表 13 2015 年 中 国电 源 行业 结构 分 析 人 (080% 
单位 : 亿 元 0.58% | 0.60% 
17.4 0.40% 
2015 年 占 比 (%) 17.4 : 
423 -0.20% 
电信 100 5. 20 a 
“了” 2013 年 2013 年 。 2013 A 
金融 50 2. 60 人 人 数量 生生 还 
Ba 图 5 2013 ~2015 年 中 国电 源 企业 数量 分 析 
制造 Se 14. 10 数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ;中 自 集团 2016，04 
出 口 1092 56. 80 
其 它 269 14 (二 ) 中 国电 源 企 业 区 域 分 布 
ek i 目前 ， 从 中 国电 源 企 业 的 区 域 分 布 来 看 ， 主 要 还 是 分 
布 在 以 珠 三 角 、 长 三 角 为 代表 的 华南 及 华东 沿海 地 区 ， 同 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016 ，04 
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(一 ) 中 国电 源 企业 数量 分 布 
由 于 电源 产业 相关 产品 的 多 样 性 以 及 产品 应 用 的 广泛 


性 ,使 得 电源 产业 








图 4 2015 年 中 国电 源 行业 结构 分 析 
数据 来 源 : 中 国 


三 、2015 年 中 国电 源 企 业 整 体 概况 


集团 2016 ，04 


P 相 关 的 电源 企业 数量 相对 较 多 。 同 时 ， 


由 于 电源 产品 制造 的 技术 门槛 以 及 资金 要 求 都 不 是 太 高 ， 
这 也 客观 上 导致 了 电源 产品 相关 研发 和 生产 的 企业 数量 众 
多 。 从 近 三 年 的 情况 来 看 ， 自 2011 年 ， 中 国电 源 产 业 由 于 


受到 全 球 金融 危机 的 影响 ， 对 整个 制造 业 产 9 
影响 ， 电 源 企业 的 增幅 开始 放 缓 ，2015 性 
量 为 1.78 万 家 ， 增 幅 仅 为 0.89% 。 











E 了 一 些 负 
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FF 中国 





电源 企业 数 


时 在 北京 、 天 津 周边 也 有 数量 众多 的 电源 相关 产品 的 研发 









































表 14 2012 ~ 2015 年 中 国电 源 企业 数量 分 析 
单位 : 千家 
年 份 2013 2014 2015 
企业 数量 17.4 17.6 17.8 
增长 率 (% ) 0.58 1. 14 0. 89 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016 ，04 












































和 生产 企业 。 
表 15 2015 年 中 国电 源 企 业 区 域 分 布 分 析 
单位 : 千家 
企业 数量 占 比 (和 ) 
华东 4.5 25. 40 
华北 1.8 10. 10 
华南 8.4 47. 20 
其 它 3.1 17.30 
总 计 17.8 100 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016，04 
17.30% 
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BB / 其 它 











(三 ) 中 国电 源 企 业 类 型 分 布 


从 目前 不 同类 型 的 





图 6 ”2015 年 中 国电 源 企 业 区 域 分 布 分 析 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 上 


P 自 集团 2016 ，04 


电源 企业 分 布 来 看 ， 研 发 与 生产 定 


制 化 电源 的 企业 数量 最 多 ， 尤 其 是 为 工业 类 相关 设备 制造 
定制 化 电源 产品 的 数量 最 多 。 无 论 是 通信 、 医 疗 、 交 通 以 





及 军工 行业 的 相关 设备 对 上 
无 疑 使 得 为 这 些 行 业 客 户 月 








包 源 产品 的 需求 都 十 分 强劲 ， 这 
R 务 的 电源 企业 长 期 保持 在 活跃 


92 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 





表 16 2015 年 中 国电 源 企业 类 型 分 布 分 析 
































单位 : 千家 

企业 数量 占 比 (%) 
UPS 0.9 5.10 
开关 电源 10.7 60. 00 
逆 变 器 1.3 7. 10 
其 它 4.9 27. 80 
总 计 17.8 100 











数据 来 源 ， 中 国电 源 学 会 ， 中 自 集团 2016，04 























5.10% 





27.80% 
国 UPS 


日 开关 电源 
日 道 变 器 
其 它 


























图 7 2015 年 中 国电 源 企 业 类 型 分 布 分 析 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 中 自 集团 2016 ，04 


四 、2015 年 中 国电 源 市 场 应 用 行业 结构 分 析 


(一 ) 电信 行业 分 析 

2015 年 全 年 电信 行业 完成 固定 资产 投资 4 5339. 1 亿 元 ， 
比 上 年 增加 546.5 亿 元 ， 同 比 增长 13.7% ， 比 上 年 增 速 提 
高 7.4% ， 继 续 保 持 较 好 增长 势头 。 

2013 年 12 月 工信部 正式 发 放 4G 运营 牌照 ， 截 至 2015 
年 三 大 运营 商 4G 累计 投资 超过 3 500 亿 元 ， 我 国 4G 发 展 
进入 规模 化 发 展 阶 段 。 截 至 2015 年 12 月 底 ， 国 内 移动 通 
信用 户 已 达到 13.06 亿 户 ， 其 中 4G 用 户 超 过 3. 86 亿 户 ， 
4G 用 户 渗透 率 达 到 29. 6% 。2015 年 ， 新 增 移动 通信 基站 
127.1 万 个 ， 是 上 年 净 增 数 的 1.3 倍 ， 总 数 达 466. 8 万 个 ， 
其 中 4G 基站 新 增 92. 2 万 个 ， 总 数 达 到 177. 1 万 个 。 

同时 ， 到 2015 年 全 国电 话 用 户 数量 接近 饱和， 全 年 全 
国电 话 用 户 净 增 121. 1 万 户 ， 总 数 达 到 15. 37 亿 户 ， 较 上 年 
增 数 下 降 97% 。 其 中 ， 移 动 电话 用 户 净 增 1 964.5 万 户 ， 
总 数 达 13. 06 亿 户 ， 移 动 电 话 用 户 普 及 率 达 95.5 部 /百人 ， 
比 上 年 提高 1 部 /百人 。 固 定 电话 用 户 总 数 2.31 亿 户 ， 比 
上 年 减少 1 843.4 万 户 ， 普 及 率 下 降 至 16.9 部 /百人 。 

互联 网 接 入 ,尤其 是 移动 互联 网 接 入 服务 成 为 主要 增 
长 点 ，2015 年 ,移动 互联 网 接 入 流量 消费 达 41.87 亿 G6， 
































































































































































































































中 的 渗透 率 达 到 60. 1% ， 比 上 年 提高 14.8% 。 固 定 互联 网 
使 用 量 同 期 保持 较 快 增长 ， 固 定 宽带 接 入 时 长 达 50.03 万 
亿 分 钟 ， 同 比 增长 20. 7% 。 

(二 ) 金融 行业 分 析 

中 自 集团 将 中 国 金融 领域 数据 中 心 按照 面积 划分 为 三 
类 : 小 型 数据 中 心 、 中 型 数据 中 心 和 大 型 数据 中 心 。 

其 中 小 型 数据 中 心 主要 指 银行 领域 的 分 行 、 地 市 级 支 
行 和 营业 网 点 等 ; 保险 行业 的 营业 网 点 和 省 级 数据 中 心 ; 
证 券 公司 的 营业 网 点 和 省 级 、 地 区 级 机 房 。 

中 型 数据 中 心 主要 为 小 规模 金融 机 构 的 总 部 或 者 大 规 
模 金融 机 构 的 地 区 性 数据 中 心 。 

大 型 数据 中 心 一 般 为 金融 机 构 的 总 部 数据 中 心 、 灾 备 
中 心 和 后 援 中 心 等 。 

(三 ) 制造 行业 分 析 

房地产 、 制 造 业 与 基建 投资 三 者 是 固定 资产 投资 的 主 
要 构成 ， 合 计 占 比 在 80% 左右 ， 其 中 制造 业 占 比 最 大 ， 达 
到 30% 。 制 造 业 领域 的 工程 施工 往往 由 专业 工程 公司 承包 ， 
包括 石化 、 化 工 、 冶 炼 和 轻 工 制造 等 ,都 有 相对 应 的 工程 
公司 ， 以 中 国 化 学 为 代表 的 化 工 工程 公司 、 中 国 中 冶 ( 冶 
炼 ) 和 中 国 海 诚 ( 轻 工 制 造 ) 等 。 

据 国家 统计 局 统计 ，2015 年 1 ~11 月 ， 装 备 制造 业 
加 值 同比 增长 8. 2% ， 低 于 全 部 规模 以 上 工业 ， 增 速 比 去 
同期 大 幅 回 落 7.2% 。 新 一 代 信 息 技术 、 高 端 装 备 制造 、 彰 
材料 、 节 能 与 新 能 源 汽 车 等 规划 发 布 实施 。 重 点 行业 兼并 
重组 取得 积极 进展 ， 列 人 淘汰 落后 产能 名 单 的 2 761 家 企业 
落后 生产 线 大 部 分 已 关 停 ， 产 业 转 移 有 序 推进 。2015 年 1 
~11 月 ， 消 费 品 工业 增加 值 同 比 增长 11% ， 增 速 比 去 年 同 
期 回落 3. 1% 。 

制造 业 投资 基本 代表 了 实体 经 济 的 兴衰 ， 根据 中 自 集 
团 宏观 研究 的 判断 ， 从 十 年 左右 的 大 周期 来 看 ， 目 前 制造 
业 由 于 产业 转型 和 宏观 经 济 的 影响 下 处 于 下 行 阶段 。 但 是 ， 
从 整个 发 展 周期 看 ， 产 业 布 局 优化 后 的 新 的 一 轮 经 济 周期 
将 开始 萌芽 ， 部 分 高 端 制 造 业 兴起 代表 了 未 来 中 国 经 济 转 
型 的 方向 。 

在 2015 年 ， 国 内 部 分 省 市 的 制造 业已 经 开始 出 现 高 速 
增长 的 态势 。2015 年 ， 浙 江 省 完成 制造 业 投资 5 321 亿 元 ， 
同比 增长 17.3% 。 其 中 装备 制造 业 投资 2 518 亿 元 ， 增 长 
15. 5% ， 占 制造 业 投资 比重 47.3% 。 仪 器 仪表 、 计 算 机 等 
产品 的 增 速达 到 30% 以 上 ， 食 品 消费 品 达到 40% 以 上 。 福 
建 省 制造 业 投资 3 764. 39 亿 元 ， 比 上 年 增长 23.3% ,制造 
业 投 资 占 工 业 投资 的 比重 达 82. 8% 。2015 年 ， 安 徽 省 制造 
业 完 成 投资 6 072.6 亿 元 ， 增 长 19.8% ， 占 全 部 投资 的 
40.3% 。 

(四 ) 政府 行业 分 析 
由 于 智慧 城市 、 平 安 城市 等 建设 关乎 民生 与 政绩 ， 且 
能 够 带动 物 联网 、 云 计算 和 大 数据 等 新 一 代 信 息 技 术 产 业 
的 发 展 ， 中 自 集团 认为 在 十 三 五 期 间 必 然 是 政府 投资 优先 
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同比 增长 103% ， 比 上 年 提高 40.1% 。 月 户 均 移 动 互 联网 
接 入 流量 达到 389. 3M， 同 比 增长 89. 9% 。 手 机 上 网 流量 达 
到 37.59 亿 G， 同 比 增长 109. 9% ， 在 移动 互联 网 总 流量 中 

















保障 的 热点 ， 同 时 也 是 中 央 和 地 方 政 府 政策 的 支持 重点 。 
未 来 会 有 大 量 新 的 上 市 公司 出 现 ， 对 板块 的 整体 估 值 水 平 
带 来 持续 的 支持 与 提 振 。 在 2015 年 ， 智能 交通 、 区 域 医 




















的 比重 达到 89. 8% 。 移 动 宽带 用 户 (3G/4G) 在 移动 用 户 











疗 、 安 防 监控 和 地 理 信息 系统 等 仍 将 会 是 较为 热点 的 投资 
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主题 ， 演 绎 阶段 性 的 行情 。 
我 国 物 联网 “十 三 五 ”规划 纲要 
物 联网 关键 技术 研发 和 在 

















大 物 联网 应 用 重点 领 








明确 指出 ， 要 “推动 
点 领域 的 应 用 示范 ”; 并 锁定 十 


























能 物流 、 智 能 家 








建成 50 个 面向 物 联网 应 月 





















































能 电网 、 智 能 交通 、 智 
居 、 环 境 与 安全 检测 、 工 业 与 自动 
医疗 健康 、 精 细 农 牧 业 、 人 金融 与 服务 业 、 国 防 军 寻 
目的 示范 工程 ，5 ~ 10 个 示范 城市 。 





化 控制 、 
下 


有 ;计划 








未 来 5 年 全 球 物 联网 产业 市 场 将 呈现 快速 增长 态势 ， 年 均 


增长 率 接近 25% 。 


五 、2015 年 中 国电 源 市 场 区 域 结 构 分 析 


(一 ) 华东 区 域 分 析 





华东 地 
产 总 值 不 仅 




















重要 地 位 ， 而 且 增 长 率 也 高 











平 。 作 为 国 








裕 及 市 场 购买 力 最 强 旧 




















判 造 业 基地 ”发 展 。 其 工业 生 























为 重点 布局 
安徽 省 、 山 东 省 和 六 

















无 锡 、 上 海 、 











守山、 南京 、 苏 州 、 宁 波 、 绍 兴 和 淹 





F 全 国 水 





内 最 具 综 合 经 济 实力 、 人 口 密 集 度 最 高 、 最 富 
区域 之 一 ， 华 东区 域 
地 区 包含 上 海 市 、 江 苏 省 、 浙 江 省 、 
[ 西 省 等 省 市 。 第 一 类 : 常州 、 嘉 兴 、 


历来 被 企业 视 


地 理 位 置 上 构成 北京 、 天 济 


























和 劳动 力 等 4 








藏 、 陕 西 、 甘 司 














2002 年 末 人 

















的 腹地 ， 为 其 提供 充足 的 土地 
E 产 要 素 ， 也 是 北京 、 天 津 产业 转移 的 大 后 方 。 
(四 ) 其 它 区 域 分 析 


西部 大 开发 的 范围 包括 重庆 、 四 川 、 贵 州 、 云 南 、 西 














「 疆 、 内 蒙古 和 广西 12 个 
省 、 自 治 区 、 直 辖 市 ， 面 积 685 万 km ， 占 全 国 的 71.4% 
国 的 28. 8% 。2003 年 国 
国 的 16. 8% 。 西 部 地 区 资源 
自然 、 历 史 和 社 


秆 、 青 海 、 宁 夏 、 间 











口 3.67 亿 人 ， 占 全 
生产 总 值 22 660 亿 元 ， 占 全 
富 ， 市 场 潜 力 大 ， 战 略 位 置 习 


























会 等 原因 ， 西 部 








展 相 对 落后 ， 人 均 国内 生产 总 











值 仅 相当 于 全 
40% ， 迫 切 需 要 加 
今后 一 段 时 期 ， 是 西部 
各 机 遇 期 。 要 重点 抓 好 


展 的 重要 战 
设 ; 积极 发 











部 地 区 平均 水 平 的 
现代 化 建设 步伐 。 当 前 和 
区 深化 改革 、 扩 大 开放 及 加 快 发 
础 设施 和 生态 环境 建 
1 特色 的 优势 产业 ， 推 进 重点 地 带 开 发 ; 发 
和 用 好 各 类 人 才 ; 国 















































展 科 技 教育 
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TT 

















家 要 在 投资 项 目 、 





税收 政策 和 财政 转移 支付 等 方面 加 大 对 西部 地 区 的 支持 ， 

















逐步 建立 长 期 稳 

















州 地 区 ， 


其 中 常州 、 嘉 兴 、 无 锡 、 上 海 、 舟 山 为 一 亚 类 ， 南 京 、 苏 





州 、 宁 波 、 


入 工业 化 中 大 
化 发 展 速度 





、 湖 州 为 一 亚 类 。 华 东 地 





区 总 体 上 已 经 进 











， 工 业 化 总 体 水 习 
平均 速度 。 第 二 类 : 泰州 、 杭 州 、 


FF 局 了 

















F 全 国平 均 水 3 








GB 
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， 工 业 








扬州 。 导 致 华东 地 区 工业 化 进程 差异 的 原因 是 地 区 之 间 经 





济 发 展 水 平 〈 指 标 为 人 均 收 入 水 了 
三 次 产业 占 GDP 比重 ) 依靠 发 展 第 二 产 
化 重要 手段 。 华 东 地 区 各 省 
均衡 。 从 华东 地 区 各 地 级 市 的 工 


之 间 的 工 | 





的 各 地 级 














处 于 后 工 























和 港 、 澳 门 两 特 


























FF)、 产 业 结 构 (指标 为 : 
此 是 迅速 推进 工业 
工业 化 进程 也 不 
此 化 进程 来 看 ， 各 地 级 市 
化 进程 差异 也 很 大 。 上 海 市 工业 化 水 平 最 高 ， 
化 阶段 ， 内 部 差异 小 。 

(二 ) 华南 区 域 分 析 

华南 地 区 
福建 省 、 台 湾 省 以 及 型 


壮族 自治 区 、 广 东 省 、 海 南 省 、 
区 。 珠 江 三 角 洲 经 济 











区 ， 简 称 珠 三 角 经 济 区 ， 是 组 成 珠江 的 西江 、 北 江 和 东江 


人 入海 时 冲击 沉淀 而 成 的 一 个 三 角 洲 ， 面 积 大 约 一 万 多 km 。 
一 般 来 说 它 的 最 西点 定义 在 三 水 。2009 年 1 月 8 日 ,《 珠 江 








三 角 洲 地 区 改革 发 
围 以 广东 省 的 广 4 
山 、 惠 州 和 黎 庆 了 
(三 ) 华北 区 域 分 析 
区 包括 北京 、 天 津 、 








市 自治 区 。 华 
辖 市 北京 、 天 济 
































华北 地 





展 规划 纲要 (2008 一 2020 年 )》。 
川 、 深 圳 、 珠 海 、 佛 山 、 江 门 、 东 莞 、 中 
为 主体 ， 辐 射 泛 珠江 三 角 洲 区 域 。 

















的 核心 城市 ，130 





规划 范 





河北 、 山 西 和 内 蒙古 等 省 
地 区 有 发 展 经 济 得 天 独 厚 的 条 件 ， 两 大 直 
作为 华北 经 济 圈 
近 距 离 ， 使 二 者 联系 起 来 极为 便利 ， 且 河北 的 一 些 城市 穿 


km 的 超 











插 其 间 ， 构 成 了 区 域 特色 。 北 京 作 为 中 国 的 首都 ， 
政治 、 文 化 中 心 和 圈 际 交流 中 心 ， 又 是 全 国 公路 、 





























纽 ， 有 全 国 最 大 的 航 
新 技术 产业 发 达 ， 资 金 雄厚 。 
城市 无 法 比拟 上 





是 老 工业 基 ] 

















发 达 ,并 











国际 性 现代 化 港口 


空港 ， 具有 特殊 的 区 位 优势 ; 








是 全 国 
路 枢 


北京 高 




















人 力 资源 丰富 ， 有 中 国 其 它 


























120 多 km 的 土地 资源 。 河 北 省 

















也 ， 轻 工业 比较 








;天津 的 滨海 新 区 有 


面积 18.8 万 km ， 在 空间 


境 ， 引 导 外 资 和 国 
步 解 放 思想 ， 
加 快 发 展 的 新 路 。 


六 、2015 年 电源 市 场 产品 结构 分 析 
的 产品 种 类 众多 ， 同 时 还 大 量 存在 








由 于 电源 产品 覆盖 


























各 种 非 标 准 化 的 
跟踪 研究 ， 对 UPS 电源 、 通 信和 电源 和 电力 
进行 了 重点 的 分 析 研 究 。 当 前 ， 对 了 











电源 产品 。 根 据 中 国 




















金 渠道 ; 着 力 改善 投资 环 
内 资本 参与 西部 开发 ; 西部 地 区 要 进 一 
展 能 力 ， 在 改革 开放 中 走出 一 条 











电源 学 会 长 期 
电源 等 重点 电源 
F 电 源 的 分 类 ， 还 没 

















形成 统一 的 口径 ， 我 们 的 研究 主要 从 以 下 几 个 维度 进行 细 





分 : 按 功 率 变换 
源 (AC) 和 直流 电 (DC) 两 类 ; 负载 要 求 也 
DC 两 类 ， 所 以 电力 

































































形式 分 类 : 目前 的 输入 功率 主要 有 交流 电 
主要 有 AC 和 

















四 大 类 : AC-DC 电源 转 


换 产品 ;DC-DC 电源 转换 产品 ; DC-AC 电源 转换 产品 ; 


AC-AC 电源 转换 产品 。 
有 : 开关 电源 (包含 通 












































电源 产品 名 称 和 原理 分 类 ， 主 要 
电源 ， 电 力 操 作 电 源 、 照 明 电 源 、 





PC 电源 、 服 务 嚣 电源、 适配器、 电视 电源 、 家 电 电 源 等 ) ; 
不 间断 电源 (简称 为 UPS 电源 ， 包 含 AC UPS 和 DC UPS 








等 ) ; 道 变 器 (包含 车 载 逆 变 器 ， 光 伏 道 变 器 等 ); 线性 电 




















源 (包含 电镀 























器 、 特 种 电源 等 
定制 电源 和 标准 
关 自 动 化 控制 技术 及 敌人 式 软件 


























电源 等 ); 其 它 〈 包 含 变频 























的 商业 模式 不 同 ， 可 分 为 




















电源 ;定制 电源 是 利 月 








已 子 咒 件 、 相 





























制 ， 并 为 满足 客户 特殊 需要 而 定 








电能 进行 变换 及 控 














证 的 一 类 电源 。 按 照 行业 





的 细 分 又 可 以 划分 为 消费 类 定制 电源 和 工业 类 定制 电源 两 


大 类 。 标 准 电源 是 根据 
源 ， 标 准 电源 针对 的 是 所 
的 产品 ， 不 是 仅 针对 满足 某 些 特 定量 
品 。 根 据 电 源 学 会 的 研究 表明 ， 规 模 较 大 的 
明 电 源 、 计 算 机 电源 、 通 信和 电源 、U 























变 器 等 。 


(一 ) 开关 电源 市 场 分 析 

















国内 外 的 电源 标准 和 要 求 制造 的 电 











需求 的 用 户 ， 是 统一 、 标 准 化 




















上 户 而 定制 的 产 

















电源 类 型 有 照 



































开关 电源 应 











用 十 分 广泛 ， 主 要 应 用 于 了 





EE 源 、 变 频 絮 和 首 


[ 业 自 动 化 控制 、 
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军工 设备 、 科 研 设 备 、LED 照明 、 工 控 设备 、 通 信 设 备 、 
怨 力 设备 、 仪 器 仪表 、 医 疗 设备 、 半 导体 制冷 制 热 、 空 气 

















低压 变频 器 为 主 ， 但 是 高 压 变 频 器 的 市 场 潜力 更 大 一 些 。 
传统 的 起 重 行业 、 电 梯 行 业 以 及 注塑 机 等 行业 增长 速度 虽 






























































上 
净化 器 、 电 子 冰 箱 、 液 晶 显 示 咒 、 视 昕 产品、 安防 、 电 脑 
机 箱 、 数 码 产品 和 仪器 类 等 领域 。 目 前 ， 除了 对 直流 输出 























然 有 所 减缓 ， 但 数字 城市 和 智能 交通 的 高 速 建设 和 发 展 将 
带动 变频 器 细 分 产品 的 平稳 增长 。 线 性 电源 主要 应 用 在 人 研 












































电压 的 纹 波 要 求 极 高 的 场合 外 ， 开 关 电 源 已 经 全 面 取代 了 
线性 稳 压 电源 ， 主 要 用 于 小 功率 场合 。 在 许多 中 等 容量 范 
围 内 ， 开 关 电源 逐步 取代 了 相 控 电 源 ， 例 如 : 通信 电源 领 
域 、 电 焊 机 和 电镀 装置 等 的 电源 。 其 中 照明 电源 又 可 以 分 
为 镇 流 器 、LED 驱动 电源 和 其 它 三 类 ，2015 年 LED 驱动 电 
源 发 展 速度 较 快 ， 成 为 拉动 细 分 市 场 增长 的 主要 动力 。 计 
算 机 电源 要 指 传统 PC 电源 和 一 体 化 PC 电源 两 类 ， 传 统 PC 
电源 基本 趋 于 饱和 ， 增 长 乏力 , 但 是 一 体 化 PC 电源 成 长 性 
非常 好 。 通 信 类 电源 主要 包含 通信 电源 、 直 放 站 电源 等 ， 
随 着 国家 46G 的 落实 ,预计 “十 三 五 ”期 间 通 信和 电源 会 保 
持 较 好 的 增长 势头 。 

表 17 2013 ~2015 年 中 国 开关 电源 产品 结构 分 析 










































































































































































































































































单位 : 亿 元 

年 ” 份 2013 2014 2015 
开关 电源 1 046 1 094 1 149.8 

增长 率 (% ) 5. 80 4. 60 5. 10 














数据 来 源 : 中国 电源 学 会 ， 中 自 集 团 2016 ，04 











(二 ) 不 间断 电源 市 场 分 析 
UPS 主要 分 为 后 备 式 、 在 线 式 和 在 线 互动 式 三 个 种 类 ， 
其 中 在 线 式 UPS 占据 整体 规模 的 80% 左右 。UPS 主要 应 用 
在 数据 中 心 、 办 公 场 所 、 工 业 生 产 、 交 通 等 领域 和 行业 。 
随 着 数据 中 心 在 中 国 的 快速 发 展 ，UPS 的 市 场 规模 也 会 持 



























































表 18 2013 ~2015 年 中 国 UPS 电源 产品 结构 分 析 
单位 : 亿 元 

年 ” 份 2013 2014 2015 
UPS 电源 82 87 93.2 
增长 率 (% ) 9. 30 6. 10 7. 10 











数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016 ，04 











(三 ) 逆 变 器 市 场 分 析 
首 变 带 主 要 包含 光伏 逆 变 器 、 便 携 式 逆 变 器 、 和 车载 逆 
变 器 等 类 型 。 其 中 ， 光 伏 逆 变 器 随 着 绿色 能 源 的 兴起 ， 在 
“十 三 五 ”期 间 将 会 爆炸 性 的 增长 。 
表 19 2013 ~2015 年 中 国 逆 变 器 电源 产品 结构 分 析 
单位 : 亿 元 
年 份 2013 2014 2015 





























逆 变 器 106 126 147.5 





14. 00 18. 50 17. 10 











增长 率 (% ) 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ， 中 自 集团 2016，04 











(四 ) 变频 器 及 其 它 产品 市 场 分 析 
变频 顺 主 要 分 为 低压 变频 器 和 中 高 压 变频 顺 ， 当 前 以 

















究 机 构 、 工 矿 企 业 以 及 其 它 工 业 领 域 ， 需 求 比 较 平 稳 ， 每 
年 的 市 场 规模 变化 不 大 
表 20 2013 ~ 2015 年 中 国 其 它 电源 产品 结构 分 析 














单位 : 亿 元 

年 份 2013 2014 2015 
变频 器 及 其 它 产品 478 506 532.3 
增长 率 (% ) 6. 50 5. 80 5. 20 























数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016 ，04 
七 、2016 ~ 2020 年 中 国电 源 产 业 发 展 预测 


(一 ) 2016 ~ 2020 年 中 国电 源 产 业 产 值 规模 

中 自 集团 依据 中 国电 源 产业 产值 的 历史 统计 数据 ， 分 
析 其 数据 特征 ， 选 择 合适 的 数学 模型 ， 综 合 定量 和 定性 分 
析 ， 对 中 国电 源 产 业 未 来 五 年 的 产值 进行 预测 。 中 自 集团 
预计 未 来 5 年 电源 产业 产值 规模 见 下 表 。 

表 21 2016 ~ 2020 年 中 国电 源 产 业 产 值 规模 预测 

单位 : 亿 元 

年 份 | 2016 | 2017 2018 | 2019 2020 





































































































产值 2 027 2:153 
增长 率 (% ) 6. 10 06. 20 0. 30 6.40 5. 80 


数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集 团 2016，04 


2 289 2 435 2 576 


















































单位 : 亿 元 


2 2576 | asoy 


EE 6.30% 
sp N 6.20% 
\ 上 6.10% 

\ 6.00% 

上 5.90% 

和 | .80% 
0% 5.70% 

| 5.60% 

: 5.50% 


2016 年 ” 2017 年 ” 2018 年 2019 年 ”2020 年 
mm 人 和 - 量 - 增 长 率 




































图 8 2016 ~2020 年 中 国电 源 产 业 产 值 规模 预测 
数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集团 2016 ，04 



































(二 ) 2016 ~2020 年 中 国电 源 产 业 产 值 增长 速度 
依据 2016 年 ~2020 年 预测 结果 ， 中 国电 源 产 业 产值 的 
增长 速度 见 表 22。 
表 22 2016 ~2020 年 中 国电 源 产 业 产 值 增长 速度 预测 
单位 : 亿 元 
年 份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 



































增长 率 (% ) 6. 10 60. 20 0. 30 0. 40 5. 80 























数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集 团 2016，04 






























































八 、 鸣 谢 单位 
































表 23 2015 年 电源 行业 发 展 报告 鸣谢 单位 
(按照 汉语 拼音 排名 ) 








rh 





宝 电子 (上海) 有 限 公司 
北京 大 华 无 线 电 仪器 厂 
北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 
北京 泛 华 恒 兴 科技 有 限 公司 
北京 汇 众 电 源 设 备 厂 
































北京 落 木 源 电 子 技 术 有 限 公司 
北京 索 英 电气 技术 有 限 公司 














北京 维 通 利 电气 有 限 公司 
北京 伟 仕 天 成 科技 有 限 公司 


























北京 星 原 丰 泰 
北京 中 大 科 芒 和 








电子 技术 股份 有 限 公司 
技 发 展 有 限 公 司 

















北京 汇 能 精 电 各 








技 股份 有 限 公 司 





宝 士 达 网 络 能 源 (深圳 ) 有 限 公 司 





党 


镶 放 


时 诚 联 电源 制造 有 限 公 司 
| 瑞 华 电力 电子 器 件 有 限 公 司 





























州 市 创 联 电源 有 限 公司 
































红 光 无 线 电 有 限 公司 
立 科技 有 限 责任 公司 
立 德 电子 有 限 公 司 





















































电子 有 限 公 司 
市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公 司 
市 汉 妆 电子 技术 有 限 公 司 















































市 南海 赛 威 科技 技术 有 限 公 司 
市 众 鳃 电子 有 限 公司 























广东 创 电 科技 有 限 公司 
六 东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 














东芝 和 白云 凌 机 电力 电子 有 限 公 司 
| 金 升 阳 科技 有 限 公 司 


























州 航 天 林泉 电机 有 限 公司 


























桂林 
国 充 充 














微 电 子 有 限 责任 公司 
电 科 技 江苏 


























缉 
车 





L 房 设备 (北京 ) 有 限 公司 











能 电源 设备 股份 有 限 公司 





证 





EE 


川 远方 
川中 重 





这 


士 得 科技 有 限 公司 

















电气 有 限 公 司 











川 易 泰达 科技 有 限 公 司 





义 妖 有限 公司 











电气 股份 有 限 公 司 











合肥 华 耀 


合肥 科 威 尔 


电子 工业 有 限 公 司 

















电源 系统 有 限 公司 

















合肥 联 信 
河北 远大 





湖南 东方 万 象 科 技 有 限 公 局 











电源 有 限 公 司 




















电子 有 限 公 司 


el 








华东 微 已 














子 技术 研究 所 





江门 市 安利 





工程 有 限 公司 




















江苏 爱 克 赛 电气 制 





江苏 坚 力 


造 有 限 公司 














电子 科技 股份 有 限 公司 











雷诺 土 ( 


理 士 国际 











常州 ) 电子 有 限 公司 
技术 有 限 公司 











南通 新 三 外 





EE 电子 有 限 公司 

















宁夏 银 利 








电气 股份 有 限 公 司 








派 沃 力 德 




















电子 科技 有 限 公司 





(北京 ) 


青岛 航天 半导体 研究 所 有 限 公司 





青岛 威 控 


电气 有 限 公司 














山东 泰 开 





电源 有 限 公 司 














陕西 柯 蓝 
上 海 贝 岭 














上 海 置信 





电子 有 限 公 司 








及 份 有 限 公 司 


上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 

















电气 股份 有 限 公 司 








第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 … 95- 

6.60% 
6.40% 
6.20% 
6.00% 
5.80% 
5.60% 
5.40% 

2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 

图 9 2016 ~2020 年 中 国电 源 产业 产值 增长 速度 预测 

数据 来 源 : 中 国电 源 学 会 ; 中 自 集 团 2016 ，04 
( 续 ) 
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上 海 诺 易 电 器 有 


( 续 ) 


上 海 百 纳 德 电子 信息 有 限 公司 
上 海 谷 登 电 源 设 备 有 限 公司 
上 海 科 梁 信 息 工程 股份 有 限 
上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 


从 
到 





限 公 司 

















上 海 稳 利 达 科技 
上 海 个 顺 电气 有 





深圳 科 士 达 科 技 
深圳 市 汇 川 技术 
深圳 市 科 陆 

















上 海 潘 登 新 电源 有 限 公司 


上 海 阳 上 顿 电 气 制造 有 











投 份 有 限 公司 


电子 科技 股份 有 限 公司 








深圳 市 巨 易 电子 有 限 公司 




















深圳 市 盛 弘 电 





























深圳 可 立 克 和 


股 
深圳 市 颖 发 电子 有 限 公司 

















技 
深圳 蓝 信 电气 有 
力 














深圳 青铜 剑 电 


忆 子 科技 有 限 公 司 











深圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 公司 











深圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公司 


深圳 市 飞 尼 奥 科 





技 有 限 公司 














深圳 市 航嘉 驰 源 








电气 股份 有 限 公 司 


























深圳 市 金 威 源 科 


深圳 市 京 泉 华科 














深圳 市 帕 瓦 科技 有 限 公司 


骨 
深圳 市 紫 文 电子 有 限 公司 


技 股份 有 限 公 司 
技 股份 有 限 公 司 




















深圳 市 普 德 新 星 


深圳 市 瑞 必 达 条 








深圳 市 实 润 科技 有 限 公司 
深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公司 














电源 技术 有 限 公 司 
技 有 限 公司 




















深圳 市 智 胜 新 


深圳 市 中 电 熊 猫 





已 



































子 技术 有 限 公司 
展 盛 科技 有 限 公 司 


石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公司 











四 川 长 虹 欣 锐 科 








苏州 康 开 电 气 有 








苏州 美 恩 斯 电子 科技 有 限 公司 





江苏 宏 微 科技 股份 有 限 公 司 





技 有 限 公司 





限 公 司 























电子 有 限 公 司 








苏州 市 电 通 电力 














苏州 市 申 浦 电源 设备 三 
台 达 电子 企业 管理 (上海) 有 限 公司 
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2014 ~ 2015 年 度 中 国电 源 技术 研究 发 展 情况 综述 
一 一 基于 2015 年 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 全 


中 国电 源 学 会 学 术 工作 委员 会 


一 、 引 言 度 ， 功率 因数 校正 技术 的 应 用 也 备 受 瞩目 。 西 南 交 通 大 学 
NE 的 张 政 权 博 士 等 介绍 了 一 种 基于 AC-Link 技术 的 新 型 高 压 

20 世纪 人 类 最 伟大 的 20 项 科技 成 果 : 电气 化 、 汽 车 、 ”充电 电源 ， 在 各 个 工作 过 半 程 都 能 实现 零 电 流 开关 ， 电源 平 
飞机 、 自 来 水 供水 系统 、 电 子 技术 、 无 线 电 与 电视 、 农 业 。” 均 充电 速率 为 62. 5kJ/s， 总 电流 谐 波 含量 小 于 10% ,在 阻 
机 械 化 、 计 算 机 、 电 话 、 空 调 与 制冷 、 高 速 公 路 、 航 天 、 性 条 件 下 ， 效 率 达 93% 。 武 汉 理 工大 学 的 朱 国 荣 副教授 等 
互联 网 、 成 像 技术 、 家 电 、 保 健 科技 、 石 化 、 激 光 与 光纤 ” 针对 高 频 单 相 整流 器 系统 两 倍 交 流 频 率 脉 动 的 输入 瞬时 功 
和 核能 利用 ， 都 不 同 程度 地 应 用 了 电力 电子 技术 ,取得 了  ” 率 , 会 在 输出 直流 端 产生 二 售 频 的 纹 波 电流 而 影响 供电 质 
辉煌 的 成 就 。 功 率 器 件 经 历 了 从 电流 控制 器 件 ， 如 晶 闻 管 、 ” 量 的 问题 进行 了 研究 ， 提 出 了 一 种 优化 的 电压 模式 波形 控 
功率 GTR、GTO ， 到 场 控 器 件 ， 如 功率 MOSFET、IGBT 的 。 制 方法 ,不仅 能 实现 功率 因数 校正 、 在 直流 侧 无 电解 电容 
发 展 历程 。20 世纪 90 年 代 出 现 了 SMART 功率 器 件 、 智 能 ”的 情况 下 抑制 电流 纹 波 ， 而 且 具 降低 变换 器 内 部 的 
功率 模块 (IPM) 、TOPSWITCH 等 ， 将 功率 器 件 与 其 驱动 、 ”循环 流动 能 量 、 谐 波 特性 好 等 优点 。 燕 山大 学 的 间 朝 阳 副 
保护 等 电路 集成 在 一 个 硅 片 或 一 个 模块 上 ， 形 成 了 电力 电 ”教授 等 提出 一 种 基于 双 电 感 结构 具 有 PFC 功能 的 LLC 谐振 
子 集 成 化 的 概念 。 大 功率 、 高 频 化 、 低 功 耗 和 驱动 场 控 化 ”型 AC-DC 变换 电路 ， 不 仅 实现 传统 LLC 谐振 变换 ， 保 证 开 
为 功率 器 件 发 展 的 重要 特征 。 电 力 电子 功率 变换 技术 与 管 以 软 开 关 方 式 工作 ， 而 且 基 于 双 电 感 结构 的 PFC 电路 ， 
力 电子 器 件 同 步 发 展 ， 除 发 明了 众多 功率 变换 的 电路 拓 寺 运用 并 联 交 错 技 术 ， 较 好 克服 了 传统 单 级 型 功率 因数 校正 
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外 ， 还 创造 了 吸收 、 多 重 化 、 谐 振 开 关 、 谐 振 环 、APFC、 AC-DC 变换 电路 输入 电流 谐 波 畸 变 较 大 的 问题 。 
和 矩阵 变换 、 多 电 平 、 混 沌 和 电力 电子 系统 集成 等 概念 ; 在 2. 首 变 器 及 其 控制 技术 
控制 技术 方面 出 现 了 相 控 、PWM 控制 、 以 状态 空间 平均 法 逆 变 器 广泛 应 用 于 工业 生产 的 各 个 方面 ， 控 制 占 的 性 




















为 代表 的 动态 建 模 理论 等 ; 在 仿真 手段 方面 出 现 多 种 商 能 决定 了 逆 变 系统 的 性 能 。 国 内 很 多 学 者 对 逆 变 器 及 其 探 

软件 ， 如 PSPICE 、SABER 、SIMPLIS 等 。 电 力 电 子 技术 已 制 技术 进行 了 较为 深入 的 研究 ， 取 得 了 一 定 成 果 。 上 海 大 

广泛 地 应 用 于 工业 、 交 通 、IT、 通 信 、 国 防 以 及 家 电 等 ， ”学 的 高 艳 霞 教授 等 介绍 了 一 种 用 于 异步 电机 低 开 关 损 耗 驱 

无 论 对 改造 传统 工业 ， 还 是 对 新 兴 高 技术 产业 和 高 效 利 动 的 模型 预测 直接 转 抢 控制 方法 ， 利 用 系统 内 部 离散 预测 

能 源 都 起 到 了 至 关 重 要 的 作用 。 模型 ， 对 系统 输出 矢量 进行 轨迹 外 推 ， 同 时 以 逆 变 器 平均 
随 着 “十 三 五 ”规划 的 布局 和 实施 ， 作 为 节能 降 耗 的 开关 损耗 为 价值 函数 对 候选 开关 矢量 进行 在 线 评 佑 ， 选 择 

主力 军 ， 电 力 电子 行业 每 年 高 增长 可 以 维持 相当 长 的 时 间 。 ”最 优 的 开关 矢量 作用 于 逆 变 器 。 西 安 交 通 大 学 的 刘 进 军 教 

作为 高 技术 应 用 性 的 行业 ， 中 国电 源 产 业 也 将 有 更 大 的 发 ”” 授 等 针对 二 极 管 辅 助 升降 压 电 压 源 闭 变 器 (VSI) 直流 侧 斩 

展 空 间 和 更 多 的 机 遇 ， 同 时 也 要 面临 国外 企业 的 激烈 竞争 。 ” 波 变化 的 直流 电压 ， 提 出 了 一 种 新 型 调制 策略 ， 实 现 直 流 

值 此 之 际 ,， 2015 年 11 月 6~9 日 ， 中 国电 源 学 会 第 二 十 侧 电压 的 最 大 利用 率 ， 同 时 将 逆 变 桥 中 功率 器 件 的 开关 频 

熏 学 术 年 会 在 广东 省 深圳 市 顺利 召开 。 中 国电 源 学 会 学 术 ” 率 减 小 到 1/3/。 该 拓扑 在 新 能 源 发 电 系统 中 宽 输 入 范围 

年 会 至 今 已 有 30 多 年 历史 ， 是 中 国力 至 亚洲 电源 领域 规模 。 ”DC-AC 电压 调节 的 应 用 场合 具有 更 明显 的 优势 。 上 海 交 通 

较 大 、 水 平 较 高 的 综合 性 电源 学 术 戌 会 。 本 届 年 会 汇 取 境 大 学 的 杭 丽 君 博士 等 提出 了 一 种 适用 于 模块 化 多 电 平 变换 

内 外 电源 学 术 界 、 产 业界 和 政府 部 门 的 高 层 人 士 以 及 电源 ” 器 (MMC) 的 环流 抑制 方法 ， 采用 原 模 型 中 的 外 环 桥 臂 电 

相关 专业 在 校 研 究 生 等 ， 共 计 参 会 人 数 超过 1 200 人 , 录用 ” 压 均衡 控制 ,在 内 环 环 流 控制 中 加 入 了 环流 的 直流 分 量 提 

论文 412 篇 。 会 议 特 邀 9 场 大 会 报告 、7 场 技 术 讲座 、40 ” 取 环 节 以 及 基于 准 比例 谐振 的 二 倍 频 谐 波 分 量 消除 环节 ， 

个 主题 分 会 场 、2 个 墙报 交流 时 段 。 本 文 基 于 此 次 学 术 会 ” 并 在 离散 域 中 给 出 参数 设计 方法 。 

议 ,， 探讨 中 国电 源 技术 研究 的 发 展 情况 。 3. SiC、GaN 器 件 、 新 型 功率 器 件 及 其 应 用 
芭 。 近年 来 ， 由 于 高 频 、 高 效率 、 电 流 密度 和 可 靠 性 的 要 
一 、 中 国电 源 技术 研究 发 展 概况 求 ， 以 SiC、CaN 为 代表 的 新 型 功率 器 件 受 到 了 电力 电子 界 
1. 新 颖 开关 电源 : 直流 变换 技术 、 功 率 因数 校正 技术 越 来 越 多 的 关注 。 随 着 电路 开关 频率 的 升 高 ， 相 应 的 寄生 
开发 设计 出 更 高 功率 密度 、 更 高 转换 效率 及 更 低 成 本  ” 参数 的 影响 和 热管 理 得 到 更 多 的 研究 ， 取 得 了 长 足 的 进步 。 

更 高 性 能 的 DCZDC 转换 器 始终 是 近 20 年 来 电力 电子 技术 ”浙江 大 学 的 陈 敏 副 教授 等 针对 在 混合 IGBT 模块 中 ， 碳 化 硅 

工程 师 追 求 的 目标 。 另 外 ， 很 多 用 电 设备 输 入 端 电能 来 自 (SiC) 二 极 管 奉 代 了 传统 的 Si 二 极 管 作为 续 流 二 极 管 ， 在 

交流 电网 ， 为 了 减 小 对 电网 的 谐 波 污染 ， 提 高 电源 功率 密 ”1GBT 开通 时 会 导致 高 频 的 振荡 ,产生 电磁 噪声 的 问题 提出 
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了 一 种 用 阻尼 电路 抑制 开通 振荡 的 方法 。 通 过 理论 分 析 和 








实验 验证 了 阻尼 电路 可 以 有 效 地 加 快 开 通 振荡 的 衰减 ， 不 





会 使 开通 电流 过 冲 和 损耗 明显 增加 ， 此 多 
I 源 驱动 方法 可 以 令 使 用 混合 ICBT 模块 的 系统 获得 更 




































































该 热管 理 
部 分 ,不 
结 温 调节 ， 
实现 器 件 结 温 控制 

4. 高 频 磁 元 


to 





电路 主要 包括 缓冲 


通过 控制 温 控 玫 























结合 阻尼 电 














路 和 
好 的 


电磁 兼容 性 能 。 重 庆 大 学 的 周 锥 维 教授 等 基于 功率 器 件 动 


态 运 行 轨迹 调整 ， 提 出 了 变 流 融 内 部 热管 理 的 一 种 新 方法 。 





























电压 暂 降 时 三 相 电 压 源 型 变换 器 失 稳 的 瞬 态 响 应 现象 ， 通 


过 非 线性 分 析 揭 示 了 该 不 稳定 现象 的 物理 本 质 ， 并 通过 系 


统 建 模 计算 给 出 了 系统 参数 空间 中 的 稳定 域 范围 。 半 























f 江 大 


学 的 马 临 教授 等 给 出 了 一 种 基于 延迟 电流 反馈 法 实现 的 改 
进 虚 拟 电 抗 方法 用 于 单 相 逆 变 器 控制 ， 同 传统 方法 相 比 ， 


实现 虚拟 电抗 值 的 精度 更 高 ， 



































无 需 微分 环节 ， 对 系统 稳 








电容、 吸收 电阻 和 温 控 开 
用 缓冲 吸收 电路 参数 调整 实现 变 流 器 中 功率 











牛 和 集成 磁 技 术 


F 关 的 占 空 





E， 调 节 充 放电 


关 三 
器 件 


让 二 
E 量 




















无 源 元 件 集成 技术 是 提高 功率 变换 器 综合 性 能 的 重要 





途径 ， 同 时 功率 电感 的 寄 4 


产 考 























上 参数 对 于 整个 电路 的 运行 性 能 
E 重 要 的 影响 。 在 满足 电学 功能 和 安全 性 的 前 提 下 


> 无 





源 元 件 集 成 可 以 减 小 传统 连 线 方式 引起 的 寄生 参数 对 性 能 


的 负 


教授 等 针对 逆 变 器 输出 滤波 器 的 
提出 将 柔和 


积 和 重量 的 问题 ， 





























电感 和 电容 
多 层 带 材 集成 滤波 器 用 于 道 
变 器 ， 分 析 了 和 柔性 多 层 带 材 集成 滤波 器 不 同 端 











占用 较 大 











影响 ,同时 可 以 提高 功率 密度 。 浙 江 大 学 的 徐 德 鸿 





定性 





影响 更 小 ， 对 系统 
制 系统 中 实现 也 更 加 简便 。 
7. 照明 
LED 作为 新 一 代 绿色 光源 ， 具 有 光 效 高 


















































电源 与 消费 电子 相关 技术 





电流 采样 精度 要 求 较 低 ， 在 数字 控 


、 寿 命 长 且 响 


应 快 等 优点 ， 已 经 广泛 应 用 于 路 灯 照 明 、 汽 车 照明 等 领域 。 


单 级 交 直 流 变换 器 因 其 高 可 靠 性 、 
热点 。 同 时 ， 多 路 恒 流 驱动 是 

















的 体 


口 接 法 对 性 


能 的 影响 。 最 后 选择 了 一 种 集成 结构 ,在 3kW 的 逆 变 器 实 





验 平台 进行 了 初步 的 实验 研究 。 福 州 大 学 的 
对 四 开关 Buck-Boost 电路 ， 
电源 的 电流 检测 方法 ， 分 析 电 源 模块 中 功率 
电流 检测 的 影响 ， 提 出 电感 的 优化 方案 ， 并 且 通 过 
仿真 以 及 电源 样机 加 以 验证 。 实 验证 明 优化 后 的 电感 对 电 
流 检测 信号 的 影响 明显 减 小 ， 从 而 保证 了 电源 模块 在 高 频 




















对 


















































介绍 

















陈 为 教授 


了 四 开关 Buck-Boost 























电感 寄生 





























等 针 
数字 
电容 
软件 























关 损 耗 较 低 ， 母 线 


功率 





束 条 件 下 ? 
电路 的 开关 器 件 ， 























通过 集成 Sepic 电路 的 开关 器 件 和 LLC 半 桥 谐振 
是 出 一 种 新 型 单 级 交 直 流 变 换 器 结构 
降低 了 系统 的 成 本 ,提高 了 可 靠 性 以 及 效率 ; 同时 由 于 
LLC 谐振 电路 在 系统 集成 后 ， 仍 具有 软 开 关 特 性 ， 系 统 开 
电压 较 低 ， 适 合 应 用 在 大 功率 LED 驱动 
系统 中 。 所 提出 单 级 结构 能 够 可 靠 实现 功 率 
因数 高 达 0. 99， 同 时 系统 工作 在 软 开 关 状 态 下 ， 满 载 





















































时 系统 效率 高 达 92% 。 重 庆 大 学 的 罗 全 明 副 教授 等 提 


种 Buck-Boost 型 多 路 恒 流 输出 LED 驱动 电 ? 
Buck 型 输入 单元 及 多 个 Boost 型 输出 单元 ， 
的 数量 与 LED 是 






































下 的 可 靠 性 。 

5. 新 能 源 电 能 变换 技术 

随 着 传统 化 石 能 源 的 日 益 紧缺 以 及 人 类 对 能 源 需 求 的 
日 益 增 长 ， 太 阳 能 、 风 能 等 新 能 源 发 














大 力 支 持 ， 























电 产 业 得 到 了 国 














也 不 断 取 得 长 足 的 技术 进步 。 哈 尔 滨 工 业 大 学 的 徐 屋 
授 等 介绍 了 滤波 电感 不 平衡 下 并 联 三 相 PWM 逆 变 器 的 环流 








问题 ， 给 出 了 电感 不 平衡 下 逆 变 器 和 环流 的 数学 模型 ， 
出 的 比例 谐振 (PR) 控制 策略 可 以 消除 工 频 波动 ， 减 
局 值 或 有 效 值 。 菩 山大 学 的 郭 小 强 副教授 介绍 了 


流 的 




















用 于 并 网 道 变 器 











3 
/i 





























的 动态 多 





势 ， 集成 了 跟踪 、 扫 描 和 寻 优 多 种 模式 ,不仅 能 








单 相 系统 中 实现 。 合 月 
光伏 电站 的 实际 工 况 蝇 


空 制 的 通用 比例 复数 积分 探 人 
该 控制 方案 不 仅 可 以 在 三 相 abc 坐标 系 下 实现 ， 也 可 以 在 
工业 大 学 的 张 兴 教 授 等 从 中 小 功率 




















8 发 ， 提 出 了 一 种 卉 








于 改进 功率 














家 的 


电能 变换 技术 在 新 能 源 领 域 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 


国教 








小 环 
一 种 





市 方案 ， 


闭环 


牺 值 MPPT 算法 ， 融 合 了 各 种 已 有 不 同 算法 的 优 

















j 效 搜寻 


到 多 峰 特 性 的 全 局 最 大 功率 点 ， 而 且 有 较 好 的 动态 性 能 。 


6. 电 














随 着 














以 其 接 在 用 
而 开始 被 人 


户 侧 ， 








高 新 技术 的 发 展 和 
重要 性 越 来 越 关系 到 供电 企业 
益 。 男 外 ， 迫 于 环境 保护 和 外 





















































门 重视 ， 借 势 智能 
始 迅猛 发 展 。 武 汉 大 学 的 查 晓 明 


有 力 市 场 的 完善 ， 
、 用 户 和 设备 生产 厂家 的 利 
bE 源 枯竭 的 双重 压力 ， 微 
有 成 本 低 、 电 压低 以 及 污染 小 等 特点 





电能 质量 技术 、 分 布 式 系统 、 智 能 电网 与 微型 电网 

















电能 质 
































电网 











国家 政策 ， 微 


教授 等 介绍 




















电网 


三 
里 中 





电网 





也 开 


了 微 电 网 故障 


模式 


偿 网 络 进行 了 环 路 设 i 
隔离 驱动 ， 驱 动 电路 简单 可 靠 ， 




















原 ， 包 括 一 个 
其 中 输出 单元 
的 数量 相等 。 分 析 了 了 驱动 电源 的 稳 态 工作 
并 推导 其 交流 小 信号 等 效 模型 ， 并 基于 可 靠 的 亚 型 补 
-。 控 制 方法 简单 ， 并 且 采 用 变压器 





高 功率 密度 而 成 为 研究 
前 LED 驱动 电源 领域 研究 


}» 








因数 校正 功能 ， 


D 














率 能 够 达到 88. 2% 。 


8. 特种 
特种 电源 在 工业 、 环 保 、 医 疗 、 

















C 源 





整个 财 环 系统 满载 实测 效 





国防 和 科研 等 方 








有 广泛 应 用 ， 
源 更 有 普通 电源 不 可 取代 
人 研究 不 断 深 和 入。 哈尔滨 工业 大 学 的 孟 几 
一 种 基于 又 形 联结 
电流 整流 器 ， 二 
29% ， 负 载 电压 为 6 脉 波 ， 在 输出 相 
所 设计 的 又 形 联结 
国 
于 光 导 开关 的 层 
国 态 脉冲 形 


的 大 


30% 


其 对 











发 展 潜力 国 





巨大 , 在 























的 用 途 。 国 内 学 者 对 特种 电 


和 副教授 等 介 























自 夸 变 压 絮 的 多 相 大 


















































输入 电流 为 6 


























面具 . 














相 


防 及 军事 上 ， 特 种 电 
源 的 
绍 了 
电流 整流 器 所 设计 
阶梯 波 ， 其 THD 值 为 








同 的 负载 功率 条 伯 
自 耦 变 压 带 的 容量 比 双 反 星 形变 压 器 小 


下 ， 











中 











物理 研究 院 的 袁 建 强 副 研 究 员 等 介绍 


程 











县 Blumlein 线 型 脉冲 功率 源 的 设计 方法 及 
成 线 和 光 导 开关 的 要 求 ， 以 及 单元 器 件 和 








了 盟 








模块 研究 进展 ， 并 进行 了 血液 病原 体 灭 活 初步 研究 ， 当 脉 


冲 个 数 为 10 个 时 ， 在 80kV/em 的 
细菌 的 抑制 率 可 达 57% 。 
9. 电磁 兼容 技术 


影响 负载 的 正常 工作 、 缩 短 
装置 本 身 也 可 能 带 来 很 大 的 和 危害。 抑制 
子 领域 一 个 很 重要 的 研究 方向 ， 对 于 



























































已 磁 








F 扰 (EMI) ， 包 括 传导 和 辐射 EMI，EMI 不 
其 使 用 寿命 ， 而 且 对 电力 




































































提高 整体 的 可 靠 





有 重要 意义 。 华 中 科技 大 学 的 康 勇 教授 等 详细 分 析 了 








时 并 网 变换 器 的 瞬 态 响应 过 程 及 其 机 理 ， 给 出 了 电网 





三 相 


三 桥 臂 道 变 器 和 三 相 





























电场 作用 下 红细胞 悬 液 中 


但 会 











电子 











人 磁 干 扰 是 电力 电 
性 具 
三 相 
四 桥 臂 逆 变 器 共 模 电压 的 产生 机 理 ， 
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说 明了 三 相 四 桥 臂 结构 在 共 模 干扰 抑制 方面 的 有 效 性 。 在 
此 基础 上 给 出 了 基于 三 相 四 桥 臂 共 模 干扰 抵消 的 脉冲 宽度 
调制 策略 的 开关 函数 计算 方法 ， 并 将 其 应 用 于 电感 电流 的 








: 























丝 波 计算 。 北 京 交通 大 学 的 李 虹 副教授 等 基于 多 涡 卷 混沌 


庄 





吸引 子 ， 提 出 了 一 种 新 型 混沌 PWM 控制 方法 抑制 电力 电子 
变换 器 电磁 干扰 。 该 方法 将 多 涡 卷 混沌 吸引 子 与 传统 混沌 


PWM 控制 结合 ， 


有 


























应 用 于 电力 电子 变换 器 的 控制 中 ， 实 现 从 











已 磁 干扰 源头 上 抑制 电磁 干扰 。 对 比 传统 混沌 PWM 控制 ， 














该 方法 能 够 在 降低 开关 频率 及 其 倍数 次 谐 波峰 值 的 同时 ， 
减少 开关 频率 及 其 倍数 次 附近 次 谐 波 的 生成 ， 具 有 更 好 的 
EMI 抑制 效果 。 

















10. 无 线 电 能 传输 技术 


























由 于 无 线 充 电 技 术 不 需要 物理 线路 的 连接 ， 因 此 相 比 
于 普通 的 插 电 式 充电 系统 具有 更 高 的 安全 系数 ， 更 加 适用 


于 严 苟 的 充电 环境 ， 如 矿 场 作 业 、 雨 雪 天 气 等 。 电 动 汽车 
在 节能 环保 的 大 环境 下 具有 更 好 的 应 用 前 景 ， 但 是 储 能 密 
度 不 高 ， 电 池 体积 过 大 一 直 限 制 电动 汽车 的 发 展 。 应 用 无 
线 充电 技术 可 以 减 小 


有 



















































































电池 体积 ， 同 时 提供 方便 、 安 全 的 充 

















蝶 环 境 。 南 京 航空 航天 大 学 的 陈 乾 宏 教授 等 探讨 了 当 一 、 








二 次 侧 相对 位 置 改 变 时 ， 非 接触 变压器 自身 参数 的 变化 规 


太 























律 ， 并 给 出 了 变 参 数 条 件 下 的 互感 等 效 模型 。 在 此 基础 上 
分 析 了 非 接触 变压器 自 
性 的 影响 。 在 允许 的 一 、 二 次 侧 相对 











身 参 数 的 变化 对 电压 增益 和 相 角 特 
位 置 可 变动 范围 内 ， 
































以 软 开 关 为 设计 导向 ， 给 出 了 完全 补偿 点 位 置 选取 的 优化 
设计 。 重 庆 大 学 的 孙 牙 教授 等 提出 利用 载波 原理 通过 将 信 
号 载波 琶 加 到 能 量 波 上 ， 利 用 同一 耦合 机 构 实 现实 时 地 传 

















输 能 量 与 信号 。 信 和 号 加 载 和 检测 电路 同 能 量 耘 合 机构 并 联 ， 
避免 了 能 量 谐振 回路 藤 








影响 ， 阻 波 器 阻 断 信号 载波 进入 能 











量 回路 ， 限 制 对 电能 性 能 


耳 





的 影响 ， 并 利用 多 目标 优化 遗传 











算法 解决 系统 关键 参数 的 选择 问题 。 浙 江 大 学 的 马 卑 教授 
等 研究 无 线 充 电 系 统 中 的 松散 耦合 变压器 的 优化 ， 通 过 有 




















上 





恨 元 仿真 以 及 实验 测量 ,分析 给 出 不 同 线圈 覆盖 面积 和 磁 





芯 摆 放 位 置 情 况 下 的 耦合 系数 变化 ， 通 过 实验 测试 给 出 了 











不 同 

















11. 








电动 汽车 








启 移 时 装置 的 耦合 系数 。 


随 着 全 球 能 源 紧 缺 和 环境 污染 问题 日 益 严 重 ， 电 动 汽 
































车 的 研究 成 为 重点 。 永 磁 同 步 电 机 以 其 高 功率 密度 、 
出 转 矩 和 高 效率 等 优点 ,广泛 应 
因此 ， 开 展 这 些 方面 的 研究 对 于 电动 汽车 的 推广 具有 
作用 。 同 济 大 学 的 康 劲 松 教 授 等 研究 了 








高 输 


用 于 电动 汽车 驱动 系统 中 。 









































有 盟 女 





























电动 汽车 电 驱 动 系 











统 中 ， 电 机 本 体 气 隙 磁场 分 布 的 非 正 弦 特 性 、 齿 槽 效应 、 
逆 变 器 死 区 时 间 以 及 管 压 降 等 因素 引发 的 转 矩 脉动 问题 ， 








综述 了 近年 来 国内 外 下 
点 ， 为 改善 电动 汽车 























的 人 研究 成 果 ， 分 析 了 各 类 方法 的 优 缺 
电 驱 动 系 统 的 舒适 性 和 可 靠 性 提供 了 








有 价值 的 参考 。 扬 州 大 学 的 蒋 伟 副教授 等 针对 充 放电 的 过 
程 中 会 导致 电池 电压 不 均衡 的 问题 ， 对 多 种 均衡 拓扑 进行 




















了 分 析 并 按 其 功能 进行 了 分 类 ， 


分 析 了 各 种 均衡 拓扑 结构 





的 优 缺 点 ， 从 控制 的 复杂 度 ， 均 衔 速度 和 均衡 效率 等 方面 


进行 了 评估 和 比较 。 
12. 信息 系统 供 




















包 技 术 : UPS 、 直 流 供电 、 电 池 管 理 
UPS 能 够 为 重要 负载 提供 持续 、 稳 定 且 不 间断 的 
































已 
已 有 











供应 。 当 前 UPS 正 朝 着 高 效率 、 高 可 靠 性 、 模 块 化 、 数 字 








化 以 及 智能 化 方向 发 展 。 而 电池 管理 对 延长 
电源 设备 的 可 靠 性 具有 重要 意义 。 燕 山大 学 的 张 纯 江 教 








加 






































电池 寿命 ， 增 




















授 等 从 阻抗 平衡 角度 ， 











介绍 了 一 种 并 联 补偿 式 UPS 系统 功 





率 潮流 分 析 方 法 ， 指 出 串联 变换 器 输出 阻抗 方向 由 变压器 








承受 的 电压 方向 而 定 ， 











并 联 变换 器 输出 阻抗 方向 由 其 输出 








的 电流 方向 而 定 ， 两 变换 器 的 输出 阻抗 方向 总 是 相反 ， 以 


达到 阻抗 平衡 的 目的 。 
介绍 了 一 种 基于 MMC 








统 电池 管理 器 将 充 放 











(执笔 人 : 








南京 航空 航天 大 学 的 谢 少 军 教授 等 
的 锂电 池 管 理 器 ， 该 电路 将 充 放 电 控 





制 和 电池 均衡 管理 统一 在 一 套 管 理 器 内 部 完成 ， 解 决 了 传 


包 控 制 问 和 电压 均衡 电路 相互 独立 而 











使 电路 较为 复杂 的 问题 。 
白 志 红 ， 陈 仲 ， 马 卑 ) 


第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 … 101， 












































































































































































































































































































































本 用 到 按 质 定价 、 优 质 优 价 ， 因 此 必须 建立 一 套 全 面 、 公 正 

一 、 电 能 质量 总 体 市 场 环 境 的 电能 质量 综合 评价 体系 ， 对 电能 质量 进行 科学 的 评价 。 

电能 作为 现代 社会 使 用 最 为 广泛 的 能 源 ， 其 质量 好 坏 ”只 有 全 面 地 了 解 了 电能 质量 的 评价 指标 才能 对 电能 质量 进 

对 经 济 建设 和 人 民生 活水 平 有 着 重要 影响 。 电 能 质量 近年 。“ 行 更 有 效 监测 ， 相 反 ， 只 有 对 电能 质量 有 了 有 效 地 监测 才 
来 得 到 越 来 越 多 的 重视 ， 国 家 先后 颁布 了 电能 质量 相关 的 。 ”能 更 好 地 改善 电能 质量 。 
系列 标准 ， 国 家 中 长 期 科学 和 技术 发 展 规划 纲要 、 国 家 电 2 电能 质量 治理 市 场 

网 公司 科技 发 展 规划 和 智能 电网 发 展 规划 均 把 电能 质量 的 近年 来 ， 可 持续 发 展 、 清 洁 化 机 制 以 及 其 它 各 种 节能 

监测 和 治理 技术 作为 优先 主题 和 重点 领域 ， 电 能 质量 作为 ”新 举措 不 断 推进 ， 人 们 美 注 识别 工业 活动 对 社会 造成 的 影 

智能 电网 的 重要 组 成 部 分 面临 良好 的 发 展 机 遇 。 响 ， 已 经 从 局 部 和 短期 上 升 到 全 球 和 长 期 的 高 度 。 在 能 源 

1 电能 质量 监测 市 场 领域 中 ， 电 能 作为 能 量 传输 的 一 种 重要 中 间 形式 ， 其 转换 

如 何 提高 电能 质量 ， 确 保 用 电 设备 安全 稳定 的 运行 ， 已 。 效率 将 会 对 全 社会 造成 重要 影响 。 从 提高 电能 质量 的 角度 

成 为 国内 外 广泛 关注 的 焦点 之 一 。 只 有 对 电能 质量 做 出 精确 “出 发 ， 全 社会 不 同 层面 的 参与 者 都 能 够 从 中 获 益 。 终端 用 

地 检测 和 分 析 ， 才 能 对 电网 的 电能 质量 水 平和 造成 各 种 电能 。“ 户 可 以 通过 提高 生产 效率 ， 延 长 设备 使 用 寿命 和 减少 缴纳 


























































































































































































































质量 问题 的 原因 做 出 分 析 和 判断 ， 从 而 改善 电能 质量 。 所 以 电费 ， 直 接 获 得 经 济 好 处 ; 发 电 企业 和 电力 公司 通过 优化 

电能 质量 的 有 效 监 测 成 为 十 分 必要 的 前 期 工作 之 一 。 资产 管理 及 减少 输 配 电 损 耗 提高 运行 效率 ; 全 社会 通过 提 
电能 质量 监测 是 指 采用 符合 规范 的 测试 仪器 或 设备 对 ”高 用 电 效 率 ， 降 低 碳 排放 ,减缓 全 球 变 暧 并 实现 可 持续 发 

电网 中 所 关心 节点 的 电能 质量 相关 指标 进行 测量 并 与 限 值 ” 展 。 

对 比分 析 的 过 程 ， 即 收集 、 分 析 并 将 原始 测量 数据 解释 为 在 我 国 ， 电 网 实施 企业 化 运作 后 ,供电 的 经 济 性 与 企 

有 用 信息 的 过 程 。 业 的 经 济 效益 直接 相关 ， 也 得 到 了 足够 重视 。“ 安 全 、 可 
1) 了 解 电能 质量 (PQ) 问题 的 变化 规律 和 复杂 关系 。 ” 靠 、 经济、 优质 、 环 保 ” 一 直 以 来 都 是 我 国电 力 系 统 运行 




















不 同 的 组 织 机 构 对 PQ 有 不 同 的 定义 和 要 求 ， 而 低压 配 电 系 ”的 基本 要 求 。 然 而 ， 随 着 我 国 社会 转型 和 经 济 高 速 发 展 ， 
统 中 的 PQ 尤为 复杂 ， 目 前 还 难以 完全 界定 和 评价 其 中 PQ， ”电能 质量 问题 呈现 出 了 新 的 特点 : 一 方面 ,我 国电 网 规模 
而 且 许 多 标准 都 是 刚 制定 或 正在 制定 中 ,这 更 需要 对 测量 。 越 来 越 大 ， 各 种 非 线 性 负载 和 新 能 源 发 电 的 接 入 以 及 无 法 
要 求 、 测 量 结果 的 兼容 性 和 测量 数据 的 维护 等 作 好 统筹 安 。 避免 的 各 种 故障 ， 给 系统 带 来 越 来 越 多 的 电能 质量 问题 ; 
排 ， 以 适应 不 断 增长 的 电能 质量 标准 的 要 求 ， 所 以 PQ 监测 。 另 一 方面 ， 对 电能 质量 问题 敏感 的 用 电 设备 应 用 越 来 越 广 
















































































































































































必须 长 期 进行 下 去 。 泛 ， 用户 对 电能 质量 的 要 求 也 越 来 越 高 。 
2) 全 面 分 析 电 力 系统 的 PQ 状况 。 对 各 种 电能 质量 指 2004 年 ~2013 年 ， 我 国 发 电量 从 22 033.09 亿 kW ' h 























标 进行 实时 测量 与 数据 采集 ， 保 证 对 电力 系统 基本 运行 情 兽 长 到 53 975. 86 亿 kW h， 年 均 增长 幅度 达 9.37%。 据 
况 的 观察 、 记 录 及 动态 分 析 ， 优 化 整个 系统 的 监测 体系 ， ”中 国电 力 企 业 联 合 会 统计 资料 显示 ， 至 2013 年 底 , 我 国 发 
实现 数据 共享 交流 ， 以 便 及 时 了 解 电能 的 质量 情况 。 在 供 装机 容量 首次 路 居 世 界 第 一 、 达 到 12.5 亿 kW， 全 年 非 
电 系 统 和 用 电 设备 运行 失效 之 前 捕获 到 早期 的 故障 信息 ， 此 石 能 源 新 增 装机 占 全 部 新 增 的 比重 提高 到 62% ， 水 电 新 
及 时 做 好 调整 和 预防 检修 ， 而 在 发 生 故 障 后 ， 可 为 故障 的 兽 装 机 创 历史 新 高 ， 并 网 太阳 能 发 电 新 增 装机 增长 近 十 倍 。 
分 析 提 供 有 用 的 信息 ， 及 时 找 出 原因 。 风电 发 电量 保持 高 速 增长 ， 设 备 利用 小 时 同比 再 提高 151h。 

3) 实现 有 效 的 监测 。 有 针对 性 地 进行 PQ 监测 具有 经 电力 需求 的 增加 以 及 电网 投资 规模 的 稳步 扩大 给 电力 电子 
济 、 技 术 的 双重 效果 ， 可 对 电网 结构 及 其 运行 方式 进行 优 设备 行业 带 来 了 持续 增长 的 机 遇 。 
化 ， 达 到 经 济 运行 和 节能 的 效果 ; 也 可 对 电能 质量 的 治 到 电网 建设 是 “十 二 五 ”期 间 国家 重点 关注 领域 ， 根 据 
措施 提供 详实 的 数据 支持 和 决策 依据 ， 提 高 电能 质量 治 到 国家 电网 发 布 的 智能 电网 发 展 计划 ， 到 2020 年 将 全 面 建成 
的 投资 比 。 根 据 所 掌握 的 情况 ， 供 电 部门 还 可 向 用 电 用 户 。 统一 的 “坚强 智能 电网 ” ， 其 中 ，2011 年 ~ 2015 年 为 全 面 
提供 不 同 的 用 电 质 量 服务 ， 优 化 电力 商品 的 销售 配置 。 建设 阶段 ， 预 计 投 资 2 万 亿 元 ; 2016 年 ~ 2020 年 为 引领 提 

4) 推动 电力 行业 市 场 的 发 展 。 随 着 电力 体制 改革 的 不 “” 升 阶 段 ， 预 计 投 资 1.7 万 亿 元 。 电 网 投资 增长 将 为 行业 带 
断 深 入 ， 电 能 质量 的 定量 评价 和 优质 优 价 是 电力 市 场 的 必 来 发 展 的 良好 机 遇 。 
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然 趋势 ， 提 高 电能 质量 是 供电 部 门 、 用 电 用 户 双 方 的 共同 新 电 改 推动 行业 发 展 。2015 年 3 月 15 日 ， 国 务 院 下 发 
愿望 ， 而 电能 质量 监测 则 是 最 重要 的 基础 工作 之 一 。 《关于 进一步 深化 电力 体制 改革 的 若干 意见 》， 指 出 应 积极 
随 着 我 国电 力 市 场 改革 逐步 推进 ， 电 能 商品 必然 要 求 ”开展 电力 需求 侧 管理 和 能 效 管理 ， 完 善 有 序 用 电 和 节约 用 
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02 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








电 制 度 ， 促 进 经 济 结构 调整 、 
能 源 领 域 科技 创新 ， 推 动 电力 行业 发 
构 优 化 ， 提 高 发 











展 质量 和 效率 。 





二 、 电 能 质量 监测 行业 市 场 分 析 
如 果 把 电力 发 供 配 用 系统 比喻 为 一 个 人 体 的 话 ， 电 能 














节能 减 排 和 产业 升级 。 强 化 
展 方式 转变 和 能 源 结 


质量 监测 评估 就 是 医院 ， 其 中 电能 质量 监测 就 是 检查 化 验 








科 ， 电 能 质量 评估 就 是 医生 根据 监测 化 验 结果 及 
































其 专业 知 





识 进 行 诊断 和 开 处 方 ， 当 然 电 能 质量 治理 就 好 比 制药 厂 。 
可 见 ， 要 保证 电力 系统 发 供 配 用 各 环节 的 安全 可 靠 经 


济 运行 ， 电 
源 结 构 政策 的 
用 于 电力 
得 电力 发 供用 配 系 统 电 磁 环境 更 加 复杂 ， 
杂 ， 不 仅 需要 更 为 全 面 的 电能 质量 监测 ， 更 需要 专业 化 的 
电能 质量 评估 分 析 。 

1 

( 





的 角度 衡量 ， 称 为 技术 公 














能 质量 监测 评估 是 必需 的 ; 特别 是 随 着 国家 能 














重大 调整 ， 大 规模 
统 供 配 用 各 环节 ， 也 广泛 应 用 




















尼 力 电子 设备 不 仅 广泛 应 





到 发 电 环节 ,使 















































. 电能 质量 监测 技术 及 产品 





电能 质量 主要 指标 





























潜在 隐患 更 为 复 


) 
电能 质量 的 评价 是 比较 广泛 的 ， 一 方面 应 从 供电 合格 
指标 ， 另 一 方面 应 从 引导 用 户 合 

















































































































































































































测 任务 主要 由 便携 式 电能 质量 分 析 仪 或 手持 式 谐 波 分 















































析 仪 
9 硬 


完成 。 电 压 波动 和 内 变 指标 是 不 需要 在 线 连续 监测 的 
在 供电 范围 内 ， 负 载 变化 不 大 ， 一 般 半年 或 一 年 检测 一 次 
即 可 。 电 压 波 动 和 闪 变 的 测量 可 由 闪 变 仪 或 便携 式 电 
量 分 析 仪 完成 。 

3) 专项 检测 。 主 要 适用 于 干扰 源 设备 接 入 电网 ( 


量变 化 ) 前 后 的 检测 方式 ， 



































用 以 确定 电网 电能 质量 指 











背景 状况 和 干扰 发 生 的 实际 量 或 验证 技术 措施 效果 。 

















或 容 
标的 
此 项 











监测 任务 一 般 由 便携 式 




















电能 质量 分 析 仪 完成 。 在 完成 








电能 


质量 检测 和 监测 的 同时 ， 电 能 质量 监测 点 的 选择 将 直接 关 


系 到 检测 和 监 涡 


男 外 ， 电 能 质量 监测 点 的 设置 ， 应 综合 考虑 下 列 





| 结 

















1) 应 履 羞 








(地 域 和 线路 首 末 ) 呈 均 匀 分 布 。 






































电压 等 级 ， 并 在 








主 网 及 全 部 供电 已 力 


























2) 满足 电能 质量 指标 调整 与 控制 的 要 求 。 





3) 满足 特殊 用 户 和 订 
的 要 求 。 各 类 检测 方式 检测 点 的 具体 设置 ,根据 电能 质量 
不 同 指标 的 特点 不 同 ， 并 应 





因素 : 


网 内 








有 电能 质量 指标 条 款 合 同 的 



































按照 有 关 国 








本 电网 实际 而 确定 。 


(3) 电能 质量 监测 设备 



































家 标准 、 规 则 台 


用 户 





结合 



















































































































































































































































































































































































理 用 电 等 方面 衡量 ， 称 为 服务 性 指标 。 能 质量 监测 装置 是 电网 管理 者 实现 对 电网 系统 有 效 
技术 性 指标 包括 电压 质量 、 频 率 质量 和 供电 可 靠 性 三 。” ”监管 的 必需 设备 ， 只 有 对 反映 电能 质量 指标 的 参量 进行 准 
个 方面 。 电 压 质量 包括 稳 态 质量 电压 问题 : 谐 波 、 电 压 偏 。 确 、 实 时 的 测量 ,才能 为 实现 对 电能 质量 问题 的 有 效 解决 
差 、 频 率 偏差 、 三 相 不 平衡 、 电 压 波动 与 内 变 , 稳 态 电压 。” ”提供 可 靠 的 数据 依据 ， 按 照 被 检测 对 象 大 体 可 以 分 为 以 下 
质量 问题 主要 是 由 大 量 使 用 了 非 线性 元 件 的 电力 用 户 引 起 。 三 类 : 
的 ; 暂 态 电压 质量 问题 瞬 态 过 电压 、 和 暂时 过 电压 、 短 时 1) 电能 质量 远程 监测 仪 。 主 要 功能 和 特点 : 连续 监测 
间 间 断 及 电压 暂 降 ， 暂 态 电 能 质量 问题 主要 是 由 电力 系统 ”公共 供电 点 的 电压 偏差 、 三 相 电 压 不 平衡 度 、 电 压 谐 波 、 
发 生 故 障 造 成 的 。 可 靠 性 指标 定义 为 计算 期 内 实际 供电 时 ”频率 偏差 及 用 户 注 入 电网 的 谐 波 电 流 和 人 负 序 电流 ; 电能 质 
间 与 计算 期 总 时 间 之 比 。 频 率 质 量 不 随 用 户 变化 ， 有 供电 ” 量 指 标 超 限 报警 及 数据 录 波 ; 完善 的 网 络 通信 功能 ; 实现 
部 门 调整 。 对 供用 电 方 的 双向 监督 和 电能 质量 故障 分 析 与 录 波 。 
非 技术 指标 方面 是 从 电力 部 门 供 电 服务 角度 衡量 电能 适用 监测 方式 : 公共 供电 点 电能 质量 连续 监测 ; 多 点 
质量 ,包括 供电 部 门 对 到 达 故 障 现场 时 限 、 恢 复线 路 故障 。 ”监测 组 成 区 域 电能 质量 监测 网 。 
供电 时 间 和 计划 检修 停电 提前 告知 时 间 等 ， 称 为 服务 性 质 2) 便携 式 多 功能 电能 质量 分 析 仪 。 主 要 功能 和 特点 : 
量 。 服 务 性 指标 反映 了 电力 部 门 开展 需求 侧 管理 的 状况 。 和 输入 信道 多 ,动态 范围 大 ， 多 种 触发 方式 。@ 可 以 记录 
(2) 电能 质量 监测 方式 分 析 电 能 质量 全 部 指标 ， 多 种 工作 方式 可 选 ， 内 存量 大 。 
我 国电 力 系 统 电能 质量 的 监测 要 遵循 分 区 、 分 层 的 原 ，” 久 应 用 窗口 宽度 可 变 的 FFT、 小 波 变换 等 先进 的 数据 信和 号 
则 建立 监测 体系 ， 根 据 负载 密度 、 负 载 性 质 等 情况 予以 设 ”处 理 方法 。 罗 良好 的 软件 平台 ， 具 备 二 次 开发 能 力 。 名 丰 
立 和 调整 监测 点 ， 而 不 仅仅 是 考虑 电压 等 级 ; 在 测量 内 容 。 富 的 软件 功能 和 方便 的 操作 界面 。 
上 ， 要 注重 测量 的 深度 和 广度 。 电 能 质量 监测 的 方式 方法 适用 方式 : 专项 测试 ,干扰 源 设备 介入 电网 (或 容量 











包括 : 


ht 











) 连续 监测 。 














、 三 相 














波 和 功率 因 
心 承担 ， 电 








连续 监测 、 定 时 巡回 检测 和 专项 检测 四 大 类 。 
1 对 重要 的 变电站 的 公共 供 
量 实行 连续 监测 ， 监 测 的 主要 技术 指标 : 供电 频率 、 电 
差 电压 不 平衡 度 、 负 序 电流 、 有 功 功 率 、 电 网 谐 











点 的 电能 

















已 由 电力 调度 











数 。 控 制 内 容 : 供电 频率 控制 














能 质量 控制 主要 指 当 电压 偏 关 








相 电压 不 平 





























衡 度 和 电网 谐 波 等 指标 越 限 时 ， 发 出 报警 或 控制 指令 。 连 


续 监 测 任务 主要 由 安装 在 变电站 内 的 
回 检测 。 主 要 适用 于 需要 掌握 供电 


24 


























) 定时 巡 



































而 不 需要 连续 检测 或 不 
式 。 居 民 、 商 业 及 小 工厂 供 上 


根据 






































度 一 般 一 个 月 或 一 季度 检测 





要 程 





电能 质量 监测 仪 完成 。 





电能 质量 


4 备 连续 检测 条 件 而 采用 的 检测 方 
忆 系 统 公共 点 的 供电 质量 检测 。 











变化 ) 前 后 的 监测 ; 滤波 装置 调试 及 功能 评估 测试 ; 
人 研究 测试 ; 现场 定时 测试 。 
3) 手持 式 谐 波 分 析 仪 。 主 要 功能 和 特点 : 中 单 相 电 





压 、 电 流 输入 。 
有 效 值 ，2 ~ 50 























@ 测 试 分 析 电 压 ， 电 流 的 基 波 有 效 值 
次 谐 波 ， 有 功 功率 ， 功 率 因数 。@ 波 














储 、 回 放 、 通 信 接 口 及 软件 。 























科学 




















9 ~ 


形 存 





适用 监测 方式 : 现场 定期 检验 ， 非 线性 电力 设备 调试 。 
(4) 国内 外 监测 设备 分 析 






































次 即 可 ， 巡回 检 


























国外 的 电能 质量 检测 设备 不 
型 如 日 本 日 置 (Hioki) 




















国外 对 于 电能 质量 研究 起 步 较 早 ， 加 之 对 电能 质量 检 
测 设备 的 开发 研究 非常 重视 ， 因 此 在 电能 质量 检测 设 
占有 很 大 的 技术 优势 ， 
术 水 平 高 ， 而 且 种 类 多 样 ， 出 


备 方 
但 技 
开发 


第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 … 103， 





的 PW3198 系列 电能 质量 分 析 仪 ， 美 














国 福禄克 公司 的 


Fluke430 系列 电能 质量 分 析 仪 、1760 系列 三 相 电 能 质量 记 
录 仪 ， 瑞 典 LEM 公司 的 TOPAS1000 系列 电能 网 络 分 析 仪 和 




















PQFIX 电能 质量 远程 监测 装置 ， 瑞 出 











联合 

















电力 公司 的 UP- 























2210 在 线 式 电能 质量 分 析 仪 和 U900F 便携 式 





























具有 检测 指标 丰富 ,测试 精度 高 等 特点 ， 其 





公司 Fluke430 系列 电能 质量 分 析 仪 具有 便携 、 



















































































能 质量 分 析 








尺 等 ， 这 些 产 品 代 表 了 当今 世界 电能 质量 分 析 的 最 高 水 平 ， 








中 美国 福禄克 
高 精度 且 高 


适用 领域 、 


算法 性 能 的 改善 等 各 方面 产生 深远 的 影响 。 





(3) 电能 质量 监测 的 网 络 化 、 智 能 化 





现代 电 
质量 的 监测 
不 同 地 点 的 
集中 监测 。 
等 功能 外 ， 
进行 事件 预 



























































网 规模 越 来 越 大 ， 监 测 点 越 来 越 多 ,未 来 电能 
不 仅 局 限于 某 一 点 ， 而 是 要 实现 同一 供电 系统 、 
电能 质量 监测 ， 甚 至 实现 多 个 不 同 供电 系统 的 
在 功能 上 ， 更 强调 智能 化 ， 除 具有 计算 、 显 示 
还 要 有 一 定 的 判断 、 分 析 和 决策 等 功能 ， 如 能 
测 、 故 障 辨识 、 干 扰 源 识 别 和 实时 控制 ， 初 步 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































稳定 性 特点 ， 能 够 对 三 相 电 压 电流 各 参数 、 电 压 和 频率 偏 。 ”具有 自动 的 实用 先进 的 计算 智能 评估 功能 。 
差 等 基本 参数 测量 ， 还 涵盖 了 内 变 分 析 和 间 谐 波 测量 、 事 能 质量 分 析 及 及 其 监测 是 一 个 较 复杂 的 问题 ， 如 何 
件 记录 分 析 的 功能 ， 而 且 配 备 了 专业 的 分 析 软件 能 够 对 数 。 合理 、 全 面 地 分 析 处 理 各 种 干扰 源 ， 充 分 将 计算 机 技术 和 
据 进行 图 形 化 分 析 和 报表 显示 。 网 络 技术 为 电能 质量 分 析 与 监测 所 用 ， 都 是 应 注意 的 问题 。 
国内 对 于 电能 质量 研究 起 步 较 晚 ，20 世纪 80 年 代 有 科 “同时 电能 质量 监测 的 发 展 趋势 对 监测 系统 在 功能 上 提出 了 
研 院 所 开始 谐 波 的 研究 工作 ， 随 后 有 一 些 公司 开始 致力 于 “更 高 的 要 求 ， 也 表明 这 一 应 用 领域 的 研究 需要 多 种 技术 的 
电能 质量 检测 装置 的 开发 和 研究 工作 ， 并 取得 了 一 定 的 成 。 相互 融合 和 各 个 领域 的 密切 合作 。 
果 。 目 前 国内 致力 于 电能 质量 检测 装置 开发 的 公司 还 不 多 ， 能 质量 是 电力 工业 产品 的 重要 指标 之 _， 电 能 质量 
比较 有 代表 性 的 为 上 海宝 钢 安 大 电能 质量 有 限 公司 、 安 徽 。 ”直接 关系 到 国民 经 济 的 总 体 效益 ， 而 电能 质量 的 有 效 监测 
振兴 科技 股份 有 限 公司 和 台湾 秦 仁 电子 工业 股份 有 限 公司 。“ 则 是 电能 质量 工作 的 重要 手段 。 国 家 已 制定 了 电能 质量 相 
等 ， 这 些 产品 大 多 数 以 检测 稳 态 参数 为 主 ， 也 具有 测量 某 。 关 的 法 律 、 法 规 和 标准 ， 各 地 政府 和 供电 部 门 也 正在 逐步 
毕 瞬 态 参 数 的 功能 ， 具 有 一 定 的 数据 存储 和 通信 功能 ， 但 。 重视 ， 并 开始 制定 相关 的 配套 规定 和 管理 方法 ， 对 电网 电 
总 体 而 言 与 国外 的 差距 比较 大 ， 主 要 体现 在 ; 测量 精度 距 。 能 质量 进行 监测 、 治 理 势 在 必 行 。 电 能 质量 工作 更 多 地 体 
离 国际 先进 水 平 还 有 较 大 差距 ; 检测 指标 单一 ， 不 能 进行 。 现在 配 电网 络 中 ,需要 地 方 电力 系统 持续 、 全 面 和 细致 的 
全 面 的 测量 ;配套 软件 功能 简陋 ， 不 能 对 数据 进行 丰富 可 工作 积累 。 国 家 应 加 强 电能 质量 管理 工作 ， 统 一 相关 的 工 
靠 的 分 析 ; 欠缺 友好 的 界面 和 良好 的 操作 体验 ; 产品 钢 乏 。“ 作 部 署 和 系统 规划 ， 积 极 开展 对 相关 标准 体系 的 研究 ， 增 
相应 国家 标准 或 工业 标准 的 规范 。 加 对 电能 质量 监测 数据 的 统计 分 析 的 投入 ， 提 高 电能 质量 
2 电能 质量 监测 分 析 展 望 监测 工作 在 电力 市 场 、 电 力 管理 等 各 方面 的 应 用 。 
电能 质量 的 分 析 和 监测 是 一 个 复杂 的 系统 工程 。 它 设 人 
计 到 电力 系统 、 自 动 控制 和 现代 通信 等 多 个 方面 。 目 前 万 三 、 电 能 质量 治理 行业 市 场 分 析 
至 今后 一 段 时 间 内 ， 它 在 发 展 中 要 解决 以 下 几 方 面 的 问题 从 技术 上 看 ， 影 响 电能 质量 的 因素 主要 有 二 方面; 四 
(1) 基础 理论 的 研究 自然 现象 ， 例 如 ， 雷击 线路 。 四 电力 设备 及 装置 的 正常 使 
电能 质量 基础 理论 研究 是 对 其 本 质 进行 深入 研究 的 基 。 ”用 和 自动 保护 ， 例 如 倒 疗 操作 。@ 用 户 终端 的 非 线性 负载 、 
础 ,包括 统一 的 畸变 波形 行 电能 质量 的 含义 ， 各 功率 成 分 ”冲击 性 负荷 等 。 

















的 定义 、 产 生机 理 、 














评价 体系 的 研究 ， 及 物理 意义 ， 科 学 

















的 计算 方法 研究 等 。 目 前 ， 为 适应 不 同 的 需要 提出 许多 的 























上 有恒 


1. 电能 质量 问题 的 影响 和 危害 


























已 能 质 








量 低下 的 危害 有 以 下 一 些 表现 : 















































































































































































































































































































































定义 方法 。 各 方法 在 数学 表达 式 、 物 理 意义 、 建 立 模型 及 1) 电压 偏差 超标 会 使 用 电 设备 的 损耗 增加 、 寿 命 缩 

实施 方面 各 有 所 长 ， 但 距离 理论 上 和 实际 上 的 统一 并 易于 短 、 工 作 不 正常 ， 会 破坏 电力 系统 同步 运行 的 稳定 性 、 电 

接受 的 表达 式 尚 有 一 定 的 差距 ， 无 法 对 电能 质量 做 出 综合 。” 压 的 稳定 性 以 及 电网 的 经 济 运行 。 

的 分 析 和 评估 。 这 一 理论 的 短缺 无 疑 将 会 阻碍 对 电能 质量 2) 电压 的 波动 和 内 变 主要 由 波动 性 负荷 〈 如 电弧 炉 ) 

进一步 的 深入 研究。 引起 ， 其 超标 会 危害 与 其 连接 在 公共 供电 点 的 其 它 用 户 的 
(2) 新 型 算法 的 开发 设备 ， 如 使 照明 灯 闪 烁 、 电 机 转速 不 均匀 和 计算 机 及 电子 
随 着 近代 数学 和 人 工 智 能 技术 的 迅速 发 展 及 大 量 跨 学 设备 工作 不 正常 等 。 

科 、 路 专业 交叉 理论 的 出 现 ， 电 能 质量 分 析 的 模型 、 方 法 3) 谐 波 由 谐 波源 〈 非 线性 设备 和 负载 ) 注入 系统 ， 会 

和 手段 呈现 出 强烈 的 多 样 性 ， 如 何以 更 科学 、 更 先进 的 模 ”损坏 系统 设备 〈 如 电容 器 、 电 缆 、 电 动机 、 电 压 互 感 器 

型 来 分 析 电 能 质量 ， 改 善 其 对 电网 的 影响 ， 也 是 电能 质量 。 等 ), 威胁 系统 的 安全 运行 (如 继 电 保 护 及 自动 装置 误 

研究 领域 内 不 可 忽视 的 核心 所 在 。 就 目前 电能 质量 的 研究 。 动 )， 增 加 系统 的 功率 损耗 (如 线 损 )， 增 大 测量 仪表 的 误 
































情况 来 看 ， 小 波 分 析 、 模 糊 数学 的 方法 、 神 经 网 络 方法 、 




















遗传 算法 及 交叉 技术 将 成 为 今后 
































能 质量 新 算法 研究 的 主 
流 方向 。 可 应 用 模糊 数学 方法 建立 精确 数学 模型 ， 应 用 小 
波 变 换 对 扰动 数据 进行 辨识 、 分 类 和 原因 分 析 ， 应 











书 模 糊 - 





神经 网 络 方法 确定 有 效 信息 的 传输 、 存 储 。 这 些 理论 的 推 




















出 及 其 











日 渐 成 熟 对 电能 质量 研究 领域 从 算法 本 身 到 算法 的 























已 
已 有 


差 (如 








扰 通 信 等 。 





) 








4) 三 相 不 平衡 会 使 发 电机 工作 不 正常 ， 增 加 变压器 的 


附加 损耗 造 
流 器 产生 非 
增加 输电 线 

5) 


























成 其 局 部 过 热 ， 继 电 保护 及 自动 装置 误 动 ， 变 
特征 谐 波 ， 增 加 中 性 线 电 流产 生 电 噪声 干扰 ， 
损耗 、 干 扰 通 信 等 。 
































电力 系统 稳定 运行 时 ， 全 系统 有 相同 的 频率 。 在 允 


“ 104 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 











许 的 频率 偏差 范围 内 ， 主 要 是 引起 设备 的 效率 问题 ; 当 偏 
差 超 过 范围 ， 则 会 危及 设备 的 安全 ,严重 时 甚至 造成 系统 
瓦解 衣 溃 。 

6) 暂时 过 电压 和 有 瞬 态 过 电压 以 及 电压 跌落 和 短 时 供电 
中 断 的 问题 ， 一 般 由 系统 或 用 户 内 部 的 短路 故障 引起 ， 会 
直接 影响 甚至 中 断 用 户 正常 的 用 电 ， 造 成 严重 的 经 济 损失 。 
这 是 用 户 最 关心 的 问题 。 

2. 电能 质量 治理 行业 发 展 概况 

现代 电力 网 中 ， 随 着 大 功率 冲击 性 用 电 设备 和 非 线 性 
电力 电子 设备 大 量 使 用 、 分 布 式 间 黎 式 电源 接 入 ,使 得 电 
压 和 频率 波动 、 谐 波 、 无 功 和 和 暂 降 等 电能 质量 问题 越 来 越 
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FE 总 的 发 电 装机 容量 会 保持 7% 左右 的 增 速 。 考 虑 到 未 来 
电网 质量 管理 的 不 断 加 强 ， 以 及 对 原 有 无 功 补偿 装置 的 
替代 更 新 ， 低 压 无 功 补偿 的 市 场 容 量 会 进一步 扩大 。 预 计 
我 国 用 户 侧 无 功 补偿 装置 需求 容量 会 达到 9 729. 5 






































场 规模 会 达到 144. 31 亿 元 。 目 前 ， 低 压 用 户 侧 


和 主要 产品 包括 SVC、SVG 以 及 SVC + SVG 组 合 














于 SVC， 产 品 价格 


根据 中 国 














中 SVG 产品 还 处 于 起 步 发 展 阶段 ， 其 产品 性 能 优 
在 规模 效应 下 逐步 下 降 ， 性 价 比 竞 争 力 
凸显 ， 成 为 低压 无 功 补 偿 市 场 的 重要 发 展 方向 。 
































突出 。 电 网 中 的 高 次 电流 谐 波 是 一 种 电力 污染 ,会 引起 电 











E 低 用 

















压 波 形 畸 变 ， 导 致 供 配 电 系统 不 稳定 ， 增 加 电力 设备 和 用 
电 设备 附加 损耗 ， 严 重 时 甚至 造成 设备 损坏 ， 对 电网 和 用 
户 和 危害 十 分 严重 。 电 网 中 的 无 功 功率 虽然 和 有 功 功率 一 样 
都 是 输 配 电网 中 不 可 缺少 的 组 成 部 分 ， 对 供电 系统 的 正常 
运行 十 分 重要 ， 但 如 果 无 功 功率 过 大 、 功 率 因数 过 低 ， 电 
气 设备 将 得 不 到 充分 利用 、 电 力 网 络 的 传输 能 力也 会 下 降 、 
损耗 增加 、 系 统 电压 下 降 还 会 导致 设备 损坏 。 因 此 ， 谐 波 
治理 和 无 功 补偿 是 电能 质量 治理 最 主要 的 两 个 细 分 领域 。 

(1) 谐 波 治理 行业 发 展 概况 

根据 国家 统计 局 公布 的 数据 ，2014 年 度 我 国电 网 新 增 
电力 约 为 10 251 万 kW。 电 力 网 络 中 使 用 的 大 量 非 线性 负 
载 ， 产 生 了 大 量 的 谐 波 ， 谐 波 含 量 约 占 10% 左右 ， 且 这 些 
谐 波 绝 大 部 分 没有 得 到 有 效 的 治理 。 有 源 滤 波 器 产品 目前 
在 石油 矿 采 、 轨 道 交 通 、IDC 机 房 、 通 信 、 治 金 、 化 工 和 
汽车 工业 等 对 电能 质量 要 求 较 高 的 行业 ， 以 及 医院 、 大 型 
场馆 、 商 务 写字 楼 、 主 题 公园 和 大 型 酒店 等 公共 建筑 逐渐 
已 经 有 一 定 规模 的 应 用 。 根 据 中 国电 源 工业 协会 统计 数据 ， 








































































































































































































































































































未 来 几 年 会 随 着 国 











内 低压 有 源 无 功 补偿 市 场 尚 处 于 示范 推广 阶段 。 
电源 工业 协会 统计 数据 ， 低 压 SVG 作为 国家 
E 配 电网 低 电压 和 三 相 平 衡 的 示范 技术 方案 ， 







































































家 电网 的 低 电 压 治理 工作 的 开展 ， 每 年 
电压 治理 市 场 5% 的 份额 ， 预 计 到 2020 年 网 内 低 
压 SVG 市 场 规模 将 会 超过 10 亿 。 

3. 电能 质量 治理 设备 现状 和 发 展 趋势 














电子 技术 的 飞速 发 展 ， 使 得 电能 质量 控制 技术 取 
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电网 安全 ， 无 功 和 谐 波 造成 
于 电力 电子 平台 的 有 源 电 能 质量 控 人 





成 为 改善 和 提高 
制 技术 的 发 展 方向 。 

(1) 并 联 型 电能 质量 治理 设备 
电力 滤波 装置 





























2010 ~ 2014 年 ， 我 国 谐 波 治理 设备 市 场 规模 从 2. 87 亿 元 上 
升 到 10. 05 亿 元 ， 年 均 复 合 增 长 率 37% 。 未 来 谐 波 治 理 设 
备 市 场 仍 将 持续 高 速 增长 ， 预 计 到 2020 年 市 场 规模 将 达 
17. 8 亿 元 。 其 中 ， 有 源 滤波 设备 市 场 规 模 从 2010 年 的 2.78 
亿 元 增长 到 2014 年 的 9.74 亿 元 ,年 均 复合 增长 率 达 到 
36. 8% ， 预 计 到 2020 年 将 达到 17. 24 亿 元 。 

(2) 无 功 补偿 行业 发 展 概况 

1) 用 户 侧 无 功 补偿 市 场 与 新 增发 电 装机 容量 及 保有 装 
机 容量 改造 需求 直接 相关 。 
根据 中 国电 源 工业 协会 统计 数据 ， 用 户 侧 无 功 补偿 装 
置 对 新 增发 电 装 机 容量 的 比例 约 为 0.3: 1， 这 意味 着 每 增加 
1kV. A 发 电容 量 , 需要 配套 0.3kvar 低压 无 功 补偿 装置 需 
求 ; 用 户 侧 无 功 补偿 装置 在 殖 代 更 换 市 场 对 存量 发 电 装 机 
容量 的 比例 约 为 0.03:1， 这 意味 着 每 年 1kV. A 发 电容 量 
可 以 带 来 0.03kvar 低压 无 功 补偿 装置 需求 。 由 于 中 国 经 济 
的 飞速 增长 ，2010 ~2014 年 我 国 发 电 装 机 总 量 平均 增 速达 
到 8. 92% ,发 电 装机 总 量 从 2010 年 的 9.66 亿 kW 到 2014 
年 的 13. 60 亿 kW。 在 我 国电 力 装 机 容量 不 断 增 长 的 发 展 背 
景 下 ，2010 年 至 2014 年 我 国 用 户 侧 无 功 补偿 的 市 场 规模 也 
从 2010 年 的 68. 8 亿 元 逐步 增加 到 2014 年 的 88.7 亿 元 。 

2015 年 我 国 经 济 增长 逐渐 步 人 新 常态 ， 伴 随 着 经 济 结 
构 的 调整 ， 假 设 未 来 GDP 增长 维持 在 7% 左右 ， 预 计 未 来 






























































































































































































































































参数 ， 












































导 了 突破 性 进展 ， 以 有 源 电力 滤波 器 (APF) 、 静 止 无 功 发 
E 吕 〈SVC) 和 动态 电压 恢复 器 (DVR) 为 代表 的 有 源 电 
能 质量 控制 技术 和 产品 开始 用 于 工业 现场 ， 在 稳 态 补偿 效 





























果 上 比 传统 无 源 / 无 功 补偿 方法 有 显著 
态 跟踪 补偿 能 力 ， 并 且 不 易 与 电网 参数 发 生 谐 振 、 有 利于 
损耗 降低 、 有 利于 节能 。 基 











提高 ， 具 有 良好 的 动 


























剖 技 术 已 经 渐 趋 成 熟 ， 
























































次 谐 波 的 成 分 复杂 ， 必 须 同 
无 源 滤波 装置 的 体积 增 大 、 损 耗 
波 电 压 可 能 在 LC 网 络 中 产生 很 大 的 谐 波 电 流 。 

20 世纪 70 年 代 后 ， 谐 波 治 到 
j 源 滤波 器 应 用 于 月 

















负载 


















































4 谐 波 









































20 世纪 70 年 代 前 ， 谐 波 治理 处 于 
无 源 滤波 器 时 代 。 无 源 滤波 器 又 称 LC 滤波 器 ， 由 电容 器 、 
怨 抗 器 、 有 时 还 包括 电阻 器 等 无 源 元 件 组 成 。 无 源 滤波 器 
技术 成 熟 ， 性 价 比 高 ， 但 有 其 固有 缺陷 : 中 谐振 频率 依赖 
因此 只 能 对 主要 谐 波 进行 滤波 ， 且 LC (电容 
参数 的 漂移 会 导致 滤波 特性 改变 ， 使 滤波 性 能 不 
稳 ; @@ 只 能 抑制 按 设计 要 求 规定 的 谐 波 成 分 ， 有 时 由 于 高 
时 加 入 多 个 滤波 电路 ， 使 整个 
普 加 ; @ 电 网 中 的 某 次 谐 


电能 质量 的 重要 手段 ， 是 未 来 电能 质量 控 













































































进入 有 源 滤波 器 ( APF) 
有 户 端 谐 波 抑制 ， 被 认为 是 最 
判 谐 波 的 方法 。 与 无 源源 波 器 相 比 ，APF 是 一 种 主 
I 补偿 装置 ， 具有 较 好 的 动态 性 能 ， 它 通过 对 电网 
的 谐 波 进行 实时 计算 ， 
电流 ， 将 不 同 补偿 目的 点 的 谐 波 电 压 、 谐 波 
周到 是 够 小 的 水 平 。 
电力 滤波 器 ( Active PowerFilter) 是 一 种 基于 有 源 












































利用 高 频 逆 变 电 路 输 




















变 流 如 的 谐 波 电流 源 ， 直 1 












































电网 























电力 滤波 器 相 比 ，APF 具 























楼 并 联 在 电网 上 ， 通 过 

















电网 电流 谐 波 ， 产 生 大 小 相等 、 相 位 相反 的 谐 波 ， 
抵消 电网 电流 谐 波 ， 使 其 成 为 正弦 波形 。 与 传 














响应 速度 快 、 连 续 动 


既 可 补偿 多 次 谐 波 、 又 可 同时 补偿 无 功 和 三 相 不 
衡 ， 不 受 系统 阻抗 影响 、 不 易 发 生 影响 安全 的 谐振 ， 可 


第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 … 105， 








与 无 源 滤波 器 混合 使 用 等 显著 优点 。 

国内 有 源 电力 滤波 器 工程 应 用 和 产业 起 步 虽 然 较 晚 ， 
但 随 着 智能 电网 和 节能 减 排 等 领域 的 快速 发 展 ， 供 配 电网 
的 安全 节能 要 求 越 来 越 高 ， 用 户 侧 对 电能 质量 的 认识 和 对 
j 源 电能 质量 控制 技术 的 认同 不 断 提 高 ， 加 之 电力 电子 装 
置 技 术 日 趋 成 熟 ， 国 内 有 源 电 力 滤波 器 产业 发 展 异 常 迅 猛 。 
从 完全 空白 开始 ， 经 过 10 余年 发 展 ， 目 前 已 经 形成 10 亿 
左右 的 应 用 市 场 ， 涌 现 出 爱 科 赛 博 、 深 圳 盛 弘 、 山 大 华 天 
和 中 达 电 通 等 代表 性 企业 ， 提 供 系 列 化 的 有 源 电力 滤波 器 
产品 、 具 备 批量 工业 化 生产 水 平 ， 并 在 与 ABB 、Schneider 
和 NOKIA 等 国外 品牌 形成 竞争 态势 并 逐步 占据 了 主导 地 






















































































































































































流 器 的 无 功 电流 源 ， 直 接 并 联 在 电网 上 ， 调 节 输 出 电流 的 
相位 和 幅 值 ， 就 可 以 吸收 或 者 发 出 满足 要 求 的 无 功 电流 ， 
实现 动态 无 功 补偿 的 目的 。SVG 是 目前 无 功 补偿 的 最 佳 方 
式 ， 相 对 于 传统 的 同步 调 相 机 、 固 定 或 分 级 电容 器 、 固 定 
或 分 级 电抗 器 、 唱 闸 管 控制 电抗 器 (TCR) 、 磁 控 电 抗 器 
(MCR) 和 SVC 型 动态 无 功 补偿 等 无 功 补偿 方式 ，SVG 具 
有 补偿 响应 速度 更 快 、 安 全 性 更 高 、 补 偿 功 能 多 样 化 、 谐 
波 含量 极 低 、 占 地 面积 较 小 且 运 行 损耗 低 等 显著 优势 。 

国内 SVG 研究 和 工程 示范 应 用 主要 是 从 中 高 压 大 容量 
起 步 、 应 用 于 电网 柔性 输电 。2000 年 由 清华 大 学 研制 的 国 
内 第 一 套 采用 GTO 的 +20Mvar 示范 装置 在 河南 洛阳 500kV 















































































































































位 。 国 内 有 源 电力 滤波 带 市 场 除 部 分 要 求 较 高 的 应 用 领域 
外 ， 绝 大 部 分 领域 目前 都 被 国内 品牌 取代 。 

国内 生产 制造 有 源 电力 滤波 器 的 企业 越 来 越 多 ， 据 粗 
略 统计 不 少 于 50 家 ， 其 中 具有 一 定 规模 、 出 货 量 较 大 且 有 
竞争 力 的 企业 不 超过 10 家 。 由 于 项 目 周期 长 、 竞 争 关系 复 
杂 ， 加 之 产品 同 质 化 严重 、 行 业 规范 和 监管 缺乏 ， 导致 日 
前 市 场 竞 争 较为 激烈 、 集 中 度 较 低 。 

随 着 高 频 电力 电子 技术 的 进一步 发 展 ， 有 源 电力 滤波 
器 模块 化 、 标 准 化 产品 和 就 地 补偿 和 机 内 补偿 等 方式 成 为 






































































































































变电站 投 运 成 功 ; 2006 年 清华 大 学 、 上 海 电 力 公司 、 许 继 
电气 合作 完成 的 采用 IGCT 的 上 50Mvar 装置 在 上 海 黄 渡 
500kV 变电站 投 运 成 功 ; 2011 年 ， 作 为 十 一 五 重点 科技 文 
撑 项 目 ， 直 挂 3SkV 的 上 200Mvar 链 式 SVG 在 南方 电网 东莞 
500kV 变电站 投 运 成 功 ，2013 年 南方 电网 开始 推广 应 用 。 
经 过 十 几 年 快速 发 展 ， 国 内 SVG 技术 研究 和 工程 应 用 水 平 
已 位 居 国 际 前 列 。 
内 SVG 产业 化 首先 从 中 高 压 领域 开始 ， 发 展 非常 迅 
猛 。 一 是 受 近年 来 电力 、 新 能 源 、 煤 炭 等 能 源 领 域 发 展 的 
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发 展 趋势 ， 随 着 产品 批量 和 生产 规模 进一步 扩大 ， 单 位 容 
量 的 价格 将 进一步 降低 ， 制 约 有 源 电 力 滤 波 器 应 用 扩大 的 
价格 因素 不 再 是 主要 问题 ， 其 应 用 领域 会 进一步 扩大 。 由 
于 现代 电力 网 非 线性 负载 的 增加 ， 谐 波 组 成 越 来 越 复杂 ， 
j 源 电力 滤波 器 应 用 会 越 来 越 多 ， 预 计 未 来 5 年 内 会 以 
20% 速度 增长 ， 逐 渐 取 代 无 源 滤 波 器 ， 成 为 主要 的 谐 波 治 
理 设 备 。 

2) 无 功 补偿 装置 “无 功 补偿 装置 包括 传统 型 无 功 补 偿 装 
置 (FC)、 静 止 无 功 补偿 器 (SVC) 和 静止 无 功 发 生 器 
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拉动 ， 二 是 SVG 自身 性 能 上 具有 明显 优越 性 ， 加 上 电力 电 
子 装置 技术 日 趋 成 熟 、 成 本 逐步 降低 ， 产 品 竞争 力 强大 ， 
近年 来 市 场 出 现 爆 发 性 增长 ， 目 前 已 形成 30 亿 左 右 的 应 用 
市 场 ，SVG 已 逐步 代替 SVC 占据 了 市 场 主导 地 位 。 目 前 ， 
6 场 需求 主要 集中 在 能 源 和 交通 行业 ， 国 内 企业 已 占据 主 
导 地 位 ， 市 场 相 对 稳定 透明 ， 主流 厂 家 包括 上 海 思 源 、 辽 
宁 琴 信 、 南 瑞 继 保 、 山 东 泰 开 和 中 电 普 瑞 等 。 目 前 ， 采 用 
链 式 结构 的 10kV 和 35kV 等 级 SVG 已 形成 系列 产品 ， 容 量 
从 1M ~ 上 百 兆 ,广泛 用 于 电网 和 工业 负载 。 由 于 国内 品牌 


























































































































(SVG)。20 世纪 80 年 代 以 前 ， 无 功 补偿 装置 是 由 电容 器 厂 以 
“ 散 件 ”形式 提供 ， 客 户 自行 组 装 来 实现 的 。20 世纪 80 年 代 
后 ， 电 容器 制造 厂 开 始 设计 、 制 造 和 提供 无 功 补偿 成 套装 置 ， 
较 少 以 电容 器 散 件 供应 。 传 统 型 无 功 补偿 装置 采用 机 械 开关 ， 
投 切 速度 慢 ， 不 具备 快速 性 、 反 复 性 、 连 续 性 特点 。 

第 二 代 无 功 补偿 装置 SVC 主要 包括 TSC、TCR、 组 合 
类 等 三 种 类 型 ， 采 用 晶闸管 投 切 开 关 ， 与 传统 无 功 补偿 装 





















































































































































有 极 大 的 成 本 优势 ， 在 与 国外 品牌 竞争 中 也 完全 占据 主 
导 地 位 。 随 着 传统 电力 设备 广 家 和 中 压 变频 器 广 家 的 陆续 
进入 ， 后 续 市 场 竞 争 将 进一步 加 剧 ， 但 相对 稳定 透明 。 未 
来 成 本 控制 好 、 可 靠 性 高 的 产品 和 资金 实力 雄厚 的 企业 会 
有 一 定 竞 争 优势 。 

低压 无 功 补偿 市 场 方面 ， 存 在 刚性 需求 ， 进 入 门槛 相 
对 较 低 ， 竞 争 激烈 。 近 两 年 来 ， 低 压 SVG 迎 来 了 较 好 的 发 





































































































置 相 比 具有 可 连续 调节 、 响 应 速度 较 快 的 优势 , 但 由 于 电 
容器 分 组 投 切 这 一 结构 性 缺陷 ， 导 致 补偿 精度 低 ， 容 易 产 
生 过 补 或 欠 无 法 适应 大 容量 快速 变化 冲击 性 负载 的 场所 ， 
晶闸管 发 热量 大 ， 装 置 功 耗 高 。 

随 着 电力 电子 技术 的 发 展 ， 第 三 代 无 功 补偿 装置 SVG 
是 将 三 相 逆 变 桥 式 电路 通过 电抗 器 或 者 直接 并 联 在 电网 上 ， 
适当 地 调节 桥 式 电路 交流 侧 输出 电压 的 相位 和 幅 值 ， 或 者 
直接 控制 其 交流 侧 电流 ， 就 可 以 使 该 电路 吸收 或 者 发 出 满 
足 要求 的 无 功 电 流 ， 实 现 了 动态 无 功 补 偿 。SVC 具有 速度 













































































































































































灵机 遇 。 一 方面 ， 国 网 公司 加 大 了 电力 配 网 的 投入 力度 ， 
重点 治理 供电 末端 低 电 压 问 题 ; 男 一 方面 ， 随 着 高 频 电 力 
电子 技术 和 市 场 规模 的 发 展 ， 制 约 其 应 用 扩大 的 价格 因素 
不 再 是 主要 问题 。 虽 然 价 格 仍 比 电容 补偿 高 ， 但 性 能 优势 
明显 ， 在 要 求 高 的 应 用 领域 ， 将 得 到 更 多 的 应 用 。 长 期 来 
看 ， 低 压 SVG 后 续 将 会 在 一 定 范 围 内 取代 电容 顺 ， 面 临 巨 
大 的 市 场 空间 。 目 前 ， 国 内 企业 已 占据 主导 地 位 ， 主 流 广 
家 主要 包括 爱 科 赛 博 、 深 圳 盛 弘 、 山 大 华 天 、 英 博 电 气 、 
哈尔滨 威 翰 等 。 与 APF 类 似 ， 由 于 项 目 周期 长 、 竞 争 关系 














































































































































































































快 、 精 度 高 及 快速 连续 无 级 调节 无 功 功率 特点 ， 对 大 容量 
冲击 性 负载 的 无 功 补偿 效果 好 ; 但 由 于 其 价格 高 ， 业 内 也 
一 些 专业 厂家 将 SVG 与 传统 分 组 投 切 电容 器 相 结合 ， 构 
成 高 性 价 比 的 混合 无 功 补偿 装置 。 
静止 无 功 发 生 器 (Static Var Generator，SVG) ， 又 称 静 
止 同步 补偿 器 〈STATCOM ) ， 是 一 种 基于 有 源 逆 变 桥 式 变 


















































复杂 ， 市 场 竞争 较为 激烈 、 集 中 度 较 低 。 

(2) 串联 型 电能 质量 治理 设备 

另 一 类 电能 质量 问题 是 因 系统 电压 受到 扰动 造成 ， 其 
中 最 为 典型 的 是 电力 系统 出 现 故 障 后 引起 电压 暂 降 或 暂 升 
引起 的 。 对 于 系统 电压 偏离 规范 而 造成 的 电能 质量 问题 ， 
如 果 采 用 并 联 型 补偿 技术 进行 治理 ， 从 理论 上 而 言 是 不 太 
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量 补偿 装置 。 

















合理 的 ， 而 且 需 要 的 补偿 容量 非常 大 。 对 于 这 种 
问题 ， 一 般 需 要 在 系统 与 受 影响 的 负载 之 间 串 联接 人 电能 
质 























电能 质量 








随 着 连续 高 危 作 业 敏 感 负载 的 增加 ， 电 压 暂 降 问 题 已 





























此 利 





寿命 低 于 机 械 寿 命 。 而 以 晶闸管 为 代表 的 
通 时 间 可 以 达到 微 秒 级 ， 






































统 的 机 村 


切换 开关 ， 将 有 效 解决 传统 机 械 开关 的 








导体 器 件 的 导 
在 开关 过 程 中 不 产生 电弧 。 因 
用 基于 半导体 器 件 的 电力 电子 开关 SSTS 代替 或 改造 传 
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问题 ， 











经 越 来 越 受到 企业 的 重视 ， 电 能 质量 问题 按 生 产 和 持续 时 
间 可 分 为 稳 态 电能 质量 问题 和 动态 电能 质量 问题 。 电 压 暂 
降 主要 表现 为 持续 时 间 为 0.5 个 工 频 周期 至 Imin， 电 压 有 
效 值 下 降 至 标 称 电压 的 0 ~90% 。 
电压 暂 降 的 主要 原因 如 下 : 中 由 雷击 造成 的 电压 瞬 变 。 
@ 由 供电 系统 设备 或 用 户 设备 故障 导致 电压 短 时 跌落 。 凶 ) 
由 于 重合 闹 或 切换 开关 导致 的 短 时 供电 中 断 。 
解决 电压 暂 降 问题 有 多 种 技术 ， 其 中 最 为 常用 的 有 三 
种 ， 即 固态 切换 开关 〈SSTS) 方案 、 动 态 电压 恢复 带 
(DVR) 方案 与 不 停电 电源 (UPS) 方案 。 

SSTS 方案 是 当 系 统 电压 出 现 故障 时 通过 电子 开关 将 负 
载 快 速 切换 到 备用 电源 上 ， 避 免 重要 负载 供电 中 断 。 现 代 









































































































































































































































大 大 
载 对 


























提高 切换 速度 和 
上 共 电 可 靠 性 和 电能 质量 的 苟 刻 要 求 。 
DVR 装置 作为 是 





0 开关 下 








的 使 用 寿命 ， 满 足 敏感 和 关键 负 








联 型 





电能 质量 控制 装置 的 代表 ， 是 目 








前 解决 电压 暂 降 问题 最 直接 、 经 济 和 有 效 的 





DVR 是 一 种 串联 结构 和 
联 一 个 动态 受 控 旧 
偿 电压 与 发 生 四 陷 


(3) 综合 型 电 








负载 引起 的 电能 质量 
电压 受 干 扰 引 
类 补偿 装置 。 














间 串 
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色 的 电能 质量 








能 质量 控制 器 ， 通 过 在 线路 中 串 
的 电压 源 ， 提 供 一 个 幅 值 、 相 位 可 控 的 补 
此 变 的 系统 电压 受 加 ， 使 负载 维持 正常 。 
电能 质量 治理 设备 
问题 一 般 在 负载 端 并 联 补偿 装置 ， 














已 力 电子 装置 。 


















































































































































































































































问题 一 般 在 系统 与 负载 之 
但 在 很 多 情况 下 ， 对 电压 敏感 的 负载 往 
往 既 是 电力 系统 的 污染 源 也 容易 受到 系统 电压 干扰 的 影响 ， 





























































































































敏感 负载 要 求 在 几 十 毫秒 甚至 20ms 内 切换 电源 ， 普 通 机 械 因此 既 需 要 加 装 并 联 型 电能 质量 补偿 装置 ， 也 需要 加 装 串 
开关 是 不 可 能 做 到 的 。 另 外 ， 机 械 开 关 在 接 通 或 断 开 负载 闫 型 电能 质量 补偿 装置 。 为 了 进一步 降低 补偿 装置 的 成 本 ， 
时 ， 会 发 生 触 头 振动 、 起 弧 现 象 而 造成 触 头 蚀 损 、 电 磁 干 人 们 研制 了 综合 型 电能 质量 治理 装置 ,通常 称 为 统一 电能 
扰 与 电能 损失 ， 这 不 但 限制 了 其 使 用 范围 ， 而 且 使 其 电气 质量 调节 器 (UPQC) ， 如 图 1 所 示 。 
( C0 DAF NS VS 负载 侧 
统一 电能 质量 调节 器 。 “| | ， 
(UPQO) 9 
dd A 
申 联 滤波 器 ”并联 滤波 器 

图 1 统一 电能 质量 调节 器 (UPQC) 
UPQC 是 在 单一 的 串联 型 或 并 联 型 补偿 设备 的 基础 上 发 UPQC 装置 并 联 部 分 与 串联 部 分 需要 变压器 隔离 ， 一 方 
展 而 来 的 。 其 主 电路 主要 由 串联 单元 、 并 联 单元 和 直流 储 面 会 增加 装置 的 成 本 ， 另 一 方面 也 增加 了 装置 的 体积 。 
能 单元 三 个 部 分 构成 。UPQC 装置 可 以 给 电压 和 电流 波形 都 此 ， 人 们 一 直 在 研究 不 带 变压器 的 主 电 路 ， 无 隔离 变 压 髓 
很 敏感 的 重要 负载 提供 电源 ， 还 可 以 消除 非 线 性 负载 和 冲 的 单 相 UPQC 装置 ， 如 图 2 所 示 。 该 电路 利用 开关 电容 变 
击 性 负载 对 系统 的 影响 ， 相 当 于 在 负载 和 系统 之 间 进 行 了 换 器 省 去 了 串联 环节 的 隔离 变压器 ， 有 利于 设备 的 轻型 化 。 





隔离 ; 此 外 UPQC 装置 可 以 提供 负载 所 需要 的 无 功 ， 使 系 
统 电 流 和 电压 同 相 ， 提 高 负载 的 功率 因数 ， 不 需要 额外 的 
功率 因数 校正 装置 ， 以 及 额外 的 整流 装置 提供 串联 单元 直 



















































































流 侧 的 能 量 ， 这 部 分 能 量 由 并 联 单元 提供 ， 因 此 不 会 对 系 
统 电流 产生 额外 的 干扰 。 
正 是 由 于 UPQC 具有 强大 而 全 面 的 改善 电能 质量 的 功 



























































能 ， 因 此 近年 来 一 直 是 国内 外 研究 机 构 包 括 ABB 等 大 公司 
在 内 的 研究 热点 ， 国 家 科技 部 也 正在 立项 研制 10kV 大 容量 
的 UPQC 装置 。 由 于 UPQC 的 功能 全 面 ， 因 此 主 电路 结构 、 
控制 策略 等 比 其 它 的 电能 质量 调节 装置 要 更 为 复杂 。 为 了 
取得 综合 效果 上 的 优化 ， 人 们 对 它 的 主 电 路 结构 、 控 制 策 
从、 保护 设计 和 可 靠 性 分 析 等 各 方面 都 进行 了 研究 。UPQC 
由 于 结构 的 复杂 ， 同 时 包括 串联 、 并 联 和 储 能 元 件 ， 成 本 
较 高 ， 因 此 在 实际 应 用 中 仍 受到 一 定 的 限制 。 


















































































































































































































































































































































同样 的 变换 电路 也 适用 于 三 相 电 路 。 但 是 ,在 UPQC 容量 
较 大 时 串 并 联 环节 需要 交换 大 量 有 功能 量 ， 其 控制 会 更 加 
复杂 。 
SW 
|| 
SW 
: Cl > SW 
Ll 
Oac i Ks Es 负 
ls TT 载 
= 信 -+ : 本 IN -下 
3 IE |， 
飞 水 | 水 飞 
串联 逆 变 器 直流 侧 并 联 逆 变 器 
图 2 DCI-UPQC 的 主 电路 结构 

















第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 … 107， 






































由 于 UPQC 装置 功能 复杂 、 造 价 高 ， 因 此 实际 应 用 案 
例 少 ， 目 前 正 处 于 样机 及 产品 开发 阶段 。UPQC 装置 今后 的 
研究 方向 主要 是 : 选择 合适 的 拓扑 结构 与 控制 策略 降低 整 


























设备 (SVG) 和 轨道 交通 能 量 回馈 装置 等 。 
在 地 铁 车 站 等 用 电 侧 ,大 量 节能 变频 设备 和 照明 灯具 
的 接 和 人 ， 负 载 谐 波 电 流 越 来 越 大 ， 一 方面 造成 变压器 、 线 




























































































个 装置 的 成 本 与 损耗 ， 实 现 用 户 与 电网 全 面 改善 电能 质量 
的 要 求 ， 为 高 电能 质量 供电 园区 提供 技术 支撑 。 


四 、 电 能 质量 治理 重点 领域 


1. 电力 配 网 

针对 电力 配 网 ， 目 前 市 场 上 的 主要 产品 包括 配 网 侧 的 
动态 无 功 补偿 设备 和 台 区 柱 上 电能 质量 综合 补偿 设备 、 以 
及 变电站 使 用 的 中 压 动态 无 功 补偿 设备 。 

近年 来 ， 随 着 节能 减 排 、 新 能 源 发 电 等 领域 的 快速 发 
展 ， 配 电网 的 安全 节能 要 求 越 来 越 高 。 在 配 网 应 用 领域 ， 
国家 电网 2013 年 工作 文件 明确 提出 : “2015 年 基本 解决 县 
域 电 网 与 主 网 联系 薄弱 以 及 供电 “ 卡 脖 子 ” 和 “ 低 电 压 ” 
问题 ; 2020 年 全 面 建 成 结构 完善 、 技 术 领 先 、 高 效 互 动 、 
灵活 可 靠 的 现代 配 电 网 ， 重 点 城市 供电 可 靠 率 和 电压 合格 
率 达 到 国际 先进 水 平 ” ， 南 方 电网 发 展 规划 (2013 ~ 2020 
年 ) 提出 :“ 到 2020 年 ， 电 网 安全 稳定 水 平 、 供 电 可 靠 性 
和 经 济 指标 进一步 提升 ， 城乡 用 户 供电 可 靠 率 分 别 超过 
99. 97% 和 99. 92% ， 部 分 重点 城市 电网 技术 装备 和 可 靠 性 
达到 国际 先进 水 平 。” 可 见 ， 配 电网 供电 质量 尤其 是 县 域 城 






































































































































































































































路 电气 设备 谐 波 损耗 ， 另 一 方面 谐 波 的 增 大 容易 与 补偿 电 
容器 和 线路 形成 谐振 ， 无 法 投入 补偿 设备 ， 影 响 系 统 功 率 
因数 ， 严 重 时 甚至 损坏 补偿 电容 引起 线路 火灾 ， 造 成 安全 
隐患 。 因 此 ， 有 源 谐 波 无 功 综合 补偿 设备 已 经 成 为 地 铁 车 
站 低压 配 电 室 的 标准 设备 ， 上 海 、 北 京 和 南京 等 轨道 交通 
发 达 的 城市 ， 均 已 使 用 。 国 内 目前 有 30 多 个 大 、 中 城市 都 
在 紧锣密鼓 地 进行 城市 轨道 建设 ， 以 平均 每 个 城市 5 条 轨 
道 交通 线路 ， 平 均 每 条 线路 需要 1 500 万 元 电能 质量 补偿 设 
备 计算 ， 市 场 容量 大 约 为 22.5 亿 元 。 

地 铁 、 轻 轨 列 车 在 运行 过 程 中 ， 由 于 站 间距 离 较 短 ， 
列车 启动 、 制 动 频繁 ,由 此 而 产生 的 制 动 能 量 是 相当 可 观 
的 。 牵 引 变 电 所 的 变 流 融 采用 不 控 整 流 方式 ， 能 量 只 能 

向 流 动 ， 所 以 由 于 列车 制 动 产 生 且 流入 直流 牵引 电网 的 能 
量 不 能 被 其 它 机 车 吸收 时 ， 容 易 导 致 再 生 失 效 ， 当 电压 超 
过 人 允许 的 电压 范围 后 还 会 危及 轨道 交通 车 辆 的 用 电 设 备 以 
及 牵引 变 电 所 整流 装置 的 安全 ;目前 绝 大 多 数 地 铁 线路 都 
采用 吸收 电阻 将 制 动 能 量 转换 为 热量 消耗 掉 ， 造 成 大 量 的 
源 浪费 ， 并 产生 大 量 热量 导致 周围 温度 升 高 ; 而 当 列车 
动 时 ， 取 流 较 大 ， 容 易 造 成 接触 网 电压 下 降 。 再 生 制 动 













































































































































































































































































镇 供电 质量 亚 待 提高 。 同 时 ， 我 国电 力 系 统 线路 损耗 偏 高 ， 
比 发 达 国 家 高 约 4 个 百分点 ， 也 主要 集中 在 配 网 系统 。 降 
低 配 网 末端 城乡 居民 生活 用 电 的 线路 损耗 一 个 百分点 ， 将 
会 节约 60 亿 kW:h 的 电能 ， 直 接 节 约 成 本 30 亿 元 〈 每 千 
瓦 时 按照 0.5 元 ) 。 而 采用 有 源 电能 质量 控制 技术 和 产品 是 
解决 供电 质量 和 线 损 的 最 有 力 措施 之 一 ， 目 前 尚 处 起 步 ， 
市 场 空 间 巨 大 。 

在 配 网 应 用 领域 ， 国 家 电网 和 南方 电网 均 把 提高 配 电 
网 供电 质量 作为 2015 及 2020 规划 的 重点 工作 ， 尤 其 是 县 
域 电网 的 供电 可 靠 性 和 电能 质量 。2012 年 ， 电 力 系 统 就 开 
始 进行 SVG 应 用 于 配 网 侧 的 试点 。2013 年 ， 上 海 市 电力 公 
司 启动 配 网 侧 示 范 工程 ， 应 用 了 近 亿 元 的 模块 化 SVG 和 固 
容器 混合 的 新 型 动态 无 功 补 偿 设备 ， 山 东 、 河 南 等 省 












































































































































































































































量 回馈 装置 作为 一 种 新 型 电能 变换 装置 ， 将 能 量 回收 反 
至 电网 使 用 。 具 有 和 较 好 的 经 济 效益 和 环保 效益 ， 目 前 越 
来 越 多 的 地 铁 线路 和 行业 优秀 企业 开始 进入 该 领域 。 南 车 
时 代 、 许 继 电 源 、 山 大 华 天 、 亚 派 科技 、 爱 科 赛 博 和 新 风 
光 等 企业 目前 均 已 推出 相关 产品 ， 北 京 、 上 海 、 天 津 、 南 
京 和 郑州 地 铁 线路 中 再 生 制 动能 量 回馈 装置 已 经 完成 招标 
或 运行 。 

3. 公共 建筑 

针对 公共 建筑 ， 主 要 是 电能 质量 综合 控制 设备 应 用 于 
建筑 配 电 系统 中 ， 除 谐 波 无 功 外 ， 解 决 三 相 不 平衡 问题 。 
同时 ， 结 合 分 布 式 发 电 接 人 和 储 能 ， 应 用 于 建筑 微 电 网 中 ， 
提高 能 源 利用 率 、 电 能 质量 和 配 电 系统 综合 能 效 。 
与 地 铁 车 站 类 似 ,公共 建筑 谐 波 和 无 功 问题 较为 突出 ， 



























































演 十 了 带 二 水 





























































































































































































































电力 公司 也 启动 了 示范 工程 ， 并 在 10kV 变电站 采用 了 中 压 
SVG 进行 动态 无 功 补 偿 ，2014 年 开始 ， 多 地 电力 公司 将 启 
动 SVG 示范 应 用 及 推广 ， 市 场 前 景 巨大 。 针 对 配 电 系 统 线 
路 损耗 偏 高 的 问题 ， 各 地 供电 局 也 积极 采用 各 种 方式 降低 
损耗 包括 更 新 供电 线路 、 缩 小 供电 半径 和 重新 规划 负载 
等 。 其 中 ,采用 有 源 电能 质量 综合 补偿 设备 在 提高 电能 质 
量 的 同时 减少 线 损 的 方式 正 处 于 试点 应 用 中 。2015 年 《 配 
电网 建设 改造 行动 计划 (2015 ~ 2020 年 )》 正 式 出 台 ， 计 
划 指 出 至 2020 年 配 网 投资 不 低 于 两 万 亿 ， 配 电网 投资 将 成 
为 十 三 五 拉动 GDP 的 主要 措施 之 一 。 各 省 市 电网 公司 纷纷 
行动 ， 发 布 实施 意见 和 指导 政策 、 制 定 五 年 目标 并 开始 快 
速 推 动 落实 。 截 至 目前 ， 上 海 、 广 州 等 城市 已 经 陆续 完成 
柱 上 电能 质量 综合 补偿 设备 招标 。 

2. 轨道 交通 

针对 轨道 交通 ， 主 要 是 地 铁 车 站 需要 配备 低压 谐 波 无 
功 综合 补偿 设备 、 牵 引 变 电 所 需要 配备 中 压 动 态 无 功 补偿 
































































































































































































































同时 三 相 用 电 不 平衡 问题 是 建筑 配 电 领域 长 期 困扰 的 问题 ， 
这 会 导致 零 线 电 流 增 加 ， 线 路 损耗 加 大 ， 甚 至 带 来 安全 隐 
患 。 采 用 有 源 电 能 质量 技术 和 产品 是 解决 谐 波 和 不 平衡 的 
最 佳 方式 ， 越 来 越 得 到 上 述 领域 用 户 的 认同 。 男 外 ， 充 分 
利用 大 型 公共 建筑 屋顶 光伏 发 电 和 建筑 物 内 既 有 储 能 设备 ， 
建立 智能 微 电 网 ， 提 高 能 源 综合 利用 率 ， 提 升 建筑 物 内 配 
j 电 综合 能 效 ， 市 场 巨大 。 在 智能 微 电 网 中 采用 有 源 综合 
电能 质量 控制 设备 ， 结 合 储 能 变 流 器 和 能 量 管理 系统 ， 可 
以 形成 解决 方案 ， 进 一 步 拓 宽 市 场 。 以 国家 规划 的 8GW 分 
布 式 光伏 为 例 ， 如 果 电 站 平均 功率 8MW， 需 要 建设 1 000 
个 建筑 屋顶 电站 ， 其 中 10% 采用 微 电 网 解决 方案 ， 以 新 增 
投资 占 电站 投资 15% 计 ， 将 会 有 近 100 亿 元 的 市 场 需求 。 
同时 ， 采 用 微 电 网 技术 如 提升 综合 能 效 3% ， 每 年 节 电 将 达 
到 2 亿 度 。 经 济 效益 、 应 用 前 景 和 市 场 空间 广 冰 ,产业 化 
前 景 广阔 。 
4. 新 能 源 
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(1) 风电 行业 
在 风力 发 




















行业 中 ， 由 于 风力 发 电 的 不 确定 性 ， 接 入 

















消除 变频 设备 产生 的 谐 














电网 前 需要 变频 装置 进行 转换 ， 这 时 需要 电力 滤波 装置 来 

















波 。 风 电场 通过 加 装 SVC 装置 能 够 














j 效 解决 接 人 电网 时 产生 的 功率 因数 、 电 压 调 节 以 及 谐 波 
等 问题 ,动态 调整 无 功 功 率 、 电 压 








E 等 影响 风电 场 安全 运行 




















be 





因素， 保障 电网 的 稳定 运行 。 由 于 SVC 的 技术 
已 在 众多 行业 得 到 了 大 量 的 应 用 和 验证 ， 


经 济 优势 

















而 且 和 运行 效 果 非 




















常理 想 ， 











kW, 
2020 年 8 年 中 ， 
电 所 需 无 功 补偿 的 容量 














因此 其 在 风力 发 电 行 业 的 应 Ts 
根据 规划 ， 到 2020 年 我 国 风电 总 装机 
ee 








量 将 超过 2 亿 





明 约 占 装 量 的 20% ~30% ， 以 平 











了 
万 kvar 左右 。 以 单位 价格 150 元 /kvar 计算 ， 风 电站 建设 方 
面 每 年 市 场 容量 大 概 5. 81 亿 元 左右 。 




















(2) 光伏 发 电 
按照 我 国 能 




















源 发 展 “ 十 二 五 ”规划 ， 到 2015 年 ， 太 阳 
能 发 电 装机 达到 2 100 万 kW， 其 中 光伏 























电站 装机 1 000 万 


kW， 太 阳 能 热 发 电 装 机 100 万 kW， 并 网 和 离 网 的 分 布 式 
光伏 发 电 系 统 安装 容量 达到 1 000 万 kW。 





据 数 据 统 计 ， 
































按照 国家 
装机 容量 
级 ) ， 








能 源 局 规划 ，2020 年 我 
将 达到 约 2.1 亿 KW ( 接 入 110kV 及 以 下 电压 等 
占 全 国 总 装机 的 12.4% 。 分 布 式 电源 正 处 于 快速 发 展 











阶段 。 而 大 量 
安全 性 、 继 电 
响 ， 因 此 对 分 
关注 。 

















分 布 式 电源 接 入 对 配 








国 分 布 式 电源 规划 总 

















电网 规划 建设 、 电 网 的 














保护 、 供 














有 可 靠 性 和 电能 质量 等 都 会 





带 来 影 








布 式 发 电 引 起 的 电能 








i 
问题 ,页 




















式 电源 具有 随机 性 ， 








质量 问题 ， 


一 定 要 重点 














会 带 来 














电压 波动 及 电 




















ee ee 
会 引起 三 相 不 平衡 。 此 外 ， 
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电子 逆 变 











未 往生 上 让 和。 








于 











分 布 式 电源 通 
间 谐 波 和 直流 











分 量 等 问题 。 对 于 分 布 式 电源 引起 的 电能 质量 问题 ， 主 要 
可 以 通过 规划 设计 、 首 变 器 控制 以 及 微 电 网 技术 来 解决 。 


五 : = 结束 语 




















随 着 基于 
在 电力 系统 中 
人 们 的 关注 。 



































电力 


























的 广泛 应 月 











筑 、 轨 道 交 通 、 


的 监测 与 评估 、 






































电子 技术 的 大 量 负载 或 分 布 式 发 电 设备 
和 ， 电 能 质量 问 

特别 是 在 电力 配 网 系统 、 

新 能 源 和 国防 军事 工程 等 领 





题 必 将 越 来 越 引 起 
工业 制造 、 智 能 建 
页 域 ， 电 能 质量 














以 及 综合 治理 的 需求 越 来 越 迫在眉睫 。 





























机 容量 的 10% 左右 进行 计算 ， 每 年 光伏 发 
SVC 装置 大 概 在 22. 4 万 kvar 左右 。 












































站 的 无 功 补偿 以 及 谐 波 治 

































































































































































计 我 国光 伏 电 站 每 年 的 


















































































































































解决 电能 质量 问题 主要 有 两 条 途径 : 

2012 年 我 国 太阳 能 新 增 装机 容 1) 制定 合理 的 产品 规范 ， 在 电力 电子 设备 内 部 谍 人 电 
191MW ， 累 计 装 机 容量 达到 701MW ， 个 迷人 能 质量 补偿 功能 ， 防 止 电力 电子 设备 接 入 电网 而 引起 公共 
析 ，2013 ~2015 年 我 国 每 年 新 增 的 太阳 能 并 网 发 电 装 能 质量 问题 ， 同时 提高 电力 电子 设备 自身 对 电压 干扰 的 
量 将 达到 224 万 kW， 目 前 光伏 所 需 无 功 补偿 的 容量 抵抗 能 力 。 

组 件 所 需 的 2) 采用 外 部 电能 质量 补偿 设备 解决 负载 及 电网 的 电能 
以 单位 价格 150 元 /kvar ”质量 问题 ,使 负载 与 电网 实现 协调 与 兼容 。 
计算 ， 仅 并 网 光伏 电站 建设 无 功 补偿 方面 每 年 市 场 容 量 总 之 ， 随 着 电力 电子 技术 、 微 电子 技术 、 计 算 机 技术 、 
概 3. 36 亿 元 左右 。 若 加 上 离 网 分 布 式 风光 互补 以 及 光 热 电 ”通信 技术 与 控制 技术 的 快速 发 展 ， 电 力 电子 装置 中 人 们 可 
台 理 等 电能 质量 治理 市 场 规模 ， 估  ” 以 采用 更 为 复杂 的 拓扑 结构 、 更 加 优异 的 调制 算法 与 控制 
能 质量 治理 市 场 规模 将 在 5 亿 元 。 策略 ， 因 此 必 将 能 够 实现 补偿 性 能 更 为 优越 、 运 行 更 加 节 
能 、 占 地 面积 更 小 且 成 本 更 低 的 电能 质量 补偿 方案 。 


左右 。 
(3) 分 布 式 发 
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LED 照明 技术 及 其 延伸 应 用 现状 


中 国电 源 学 会 照明 电源 专业 委员 会 


人 人 
、 腹 吾 











2015 年 是 LED 企业 比较 难熬 的 一 年 ， 在 这 一 年 








里 LED 





产业 呈现 着 产品 价格 不 断 刷 低 、 淘 汰 赛 不 断 升级 、 并 购 重 


组 不 断 刷 新 常态 的 现状 。 背 光 和 照明 市 场 需求 不 如 预期 ， 
LED 芯片 和 封装 的 平均 价格 强大 幅 下 滑 ， 下 半年 更 呈现 跳 

















水 式 下 跌 ， 部 分 规格 价格 甚至 已 到 材料 成 本 价位 ， 厂 商 面 














临 亏 损 困 境 。 


需求 。 


而 脂 环 族 环 氧 树脂 上 
铬 度 小 、 热 膨胀 系数 低 等 优异 性 能 。 
使 其 具有 优异 的 耐 紫 外 线 辐射 和 

















功率 LED 封装 用 的 最 























竺 点 ， 具 有 纯度 高 、 














饱和 稳定 的 六 元 环 
[耐候 性 ， 因 此 成 为 目前 高 
I 应 用 潜力 的 环 氧 树脂 。 








(2) LED 灯丝 灯 是 推 





新 方向 





LED 灯丝 灯 自 诞生 之 日 起 就 为 LED 照明 产业 发 展 新 开 


辟 了 一 条 光明 大 道 。2013 年 6 月 光 




















然而 ， 资 本 并 购 的 风头 并 不 能 掩盖 2015 年 LED 
业 技 术 的 发 展 成 果 ， 本 文 仅 就 自己 所 能 获得 的 材料 
下 ， 其 中 用 到 了 一 些 文献 和 网 页 资料 ， 有 些 资料 可 





















































产品 行 


总 结 如 
能 没 能 


标明 文献 出 处 ， 在 此 谨 表 车 意 。 下 面 将 LED 产业 在 封装 、 
































驱动 和 延伸 等 方面 的 进展 和 现状 进行 介绍 。 
二 、LED 芯片 及 封装 技术 现状 





1. 新 材料 及 新 工艺 在 LED 芯片 和 封装 技术 中 的 应 用 











(1) 适合 于 高 功率 LED 的 脂 环 族 环 氧 树脂 封装 材料 








在 白光 LED 器 件 制造 过 程 中 ， 封 装 材料 的 性 能 























对 其 发 





光 效 率 、 亮 度 以 及 使 用 寿命 产生 显著 影响 。 近 年 来 随 着 功 


率 型 LED 的 普及 ， 尤 其 是 基于 紫外 的 白光 LED 的 发 





展 ， 要 





求 封装 材料 对 紫外 光 有 和 较 高 吸收 的 同时 ， 能 够 保持 其 在 可 





见 光 区 的 高 透明 性 





而 这 些 热塑性 树脂 在 耐 变色 性 


、 透 光 
































率 、 耐 热 性 以 及 抗 冲击 性 等 方面 已 不 能 满足 要 求 。 环 氧 树 
旨 存 在 吸湿 性 和 耐 热 性 差 ， 易 老化 黄 变 ， 固 化 内 应 力 大 等 
缺陷， 缩短 了 LED 器 件 的 使 用 寿命 。 在 研究 用 硅 树 脂 制 作 















































LED 透镜 材料 的 过 程 中 发 现 : 普通 硅 树脂 的 折射 率 











、 笑 结 


性 不 能 满足 要 求 ; 而 硅 橡胶 的 强度 不 够 ， 受 应 力 变 形 大 ， 





易 出 现 内 部 芯片 、 引 线 发 生 故 障 等 问题 。 


























由 于 高 功率 LED 使 得 晶片 温度 升 高 、 负 载 被 施加 到 封 


装 材料 上 ， 因 此 开发 高 性 能 封装 材料 对 于 我 国 高 功率 LED 


























的 研制 与 规模 化 生产 ， 提 高 国际 上 的 竞争 力 将 具 
要 的 意义 。 


























环 氧 树脂 作为 LED 封装 材料 具有 和 较 高 的 交 联 密 

















而 存在 质 脆 、 抗 冲击 韧性 差 等 缺点 ， 且 长 期 使 用 后 




















片 发 射 的 紫外 光照 射 下 会 发 生 黄 变 、 老 化 等 现象 ， 导 致 其 
透 光 率 下 降 ， 降 低 了 LED 器 件 的 亮度 。 另 外 ， 环 氧 树脂 的 








十 分 重 





度 ， 因 
， 在 晶 





热 阻 高 达 250 ~ 300C《/ 双 ， 热 量 蓄 积 使 得 LED 器 件 温度 上 











升 ， 从 而 加 速 器 件 光 衰 ， 影 响 使 用 寿命 。 同 时 不 同 材 料 之 
间 的 膨胀 一 收缩 率 存 在 差异 ， 易 产生 应 力 ， 造 成 开路 而 失 



































效 。 因 此 ， 需 要 对 其 改 性 才能 满足 高 折射 率 、 较 高 的 抗 冲 








击 韧性 、 高 热传导 性 以 及 耐 紫 外 线 老化 等 封装 要 求 
器 件 的 可 靠 性 。 虽 然 通 过 改 性 方法 在 一 定 程度 上 可 

















以 改善 


环 氧 树脂 封装 材料 的 性 能 ， 但 大 功率 的 芯片 需要 通过 更 高 














的 电流 从 而 导致 更 高 结 温 ， 普 通 环 氧 树脂 已 不 能 满足 使 用 














晶 阳 两 家 公司 分 别 展示 了 正装 LED 为 














展 时 ， 只 有 亚 浦 耳 和 




















灯 ; 2014 年 6 月 光 亚 展 时 ， 



































丝 灯 ; 2014 年 10 月 香港 灯具 











J 和 倒 装 LED 灯丝 
家 公司 展示 了 LED 灯 
j 200 多 家 公司 展示 形 


形 色 色 的 LED 灯丝 灯 ; 2015 年 春 有 关 媒 体 报 道中 国生 产 


LED 灯丝 灯 的 相关 企业 已 达 600 多 家 。L 
如 雨后春笋 高 速 萌发 ， 市 场 快 速 波及 














ED 灯丝 灯 的 发 展 























此 界 ， 并 很 快 被 世 








界 各 地 接受 。LED 灯丝 灯 采 
小 电流 驱动 技术 ， 大 大 降低 了 
安全 可 靠 的 LED 光源 。LED 
全 球 怀旧 百姓 的 追捧 。 近 几 自 
现 和 完善 。LED 灯丝 灯 采 用 铝 基 U 
灯丝 呈 X 形 固定 在 铝 质 















































(HVLED) 技术 ， 











J 丝 灯 酷 似 白 炽 灯 ， 因 此 受到 
FE 来 ， 其 相关 创新 技术 不 断 涌 
乡 LED 灯丝 ， 两 根 U 形 
形 导热 板 上 ， 成 为 一 个 标准 化 的 
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U 形 LED 灯丝 模 组 零件 


， 组 装 在 灯丝 灯 中 时 做 入 会 呼吸 的 








的 发 热 程 度 ， 成 为 









































铝 散热 器 中 ,灯丝 点 亮 B 
速 传导 给 散热 器 ， 迅 速 散热 








4 热量 通 由 铝 基 灯 丝 基 材 迅 
空间。 采用 PC 透明 灯 
































四 ,无 碎 裂 之 虑 ,不 














不 用 玻璃 泡 的 灯丝 灯 易 通过 UL 














简化 生产 工艺 ， 节 省 成 本 ， 





LED 灯丝 是 将 无 背 镀 的 蓝光 LED 灯 珠 固 晶 在 蓝宝石 、 


透明 陶瓷 、 荧 光 晶 体 、 玻 璃 或 有 














蕉 花 铜 板 做 成 的 基 条 上 ， 然 


后 全 部 采用 人 金 线 将 灯 珠 串 联 ， 灯 条 外 庄 覆 黄色 荧光 粉 ， 将 














蓝光 LED / 


人 


珠 全 包 囊 ， 以 防 蓝光 泄 出 。 





每 根 LED 灯丝 长 约 





30 ~33mm， 宽 约 1 ~1.5mm， 厚 上 约 0.4 ~0.8mm; 功率 为 


0.9~1 W。LED 灯丝 和 LED 灯 片 如 





今天 ，LED 灯丝 这 











图 1 所 示 。 
E 在 向 大 功率 方向 延伸 。 将 LED 灯 


丝 灯 功率 做 大 并 不 是 简单 地 在 A60 玻璃 泡 中 将 LED 灯丝 增 





加 到 8 根 、12 根 ，A60 玻璃 泡 的 空 


























间 散 热 效 果 只 能 满足 4 





根 灯丝 热量 有 效 传递 的 要 求 ， 太 多 灯丝 的 热量 无 法 散 去 ， 
玻璃 泡 的 温度 会 很 高 ，LED 灯 珠 因此 会 早期 光 训 。 加 大 玻 





























璃 泡 的 空间 才能 提高 功率 和 有 效 散 发 热量 。 


要 提高 LED 灯丝 灯 


























J 的 企业 ， 具 有 中 国 








的 亮度 ,一 定 要 相应 增加 它 的 散热 
空间 ， 采 用 有 较 大 空间 的 玻璃 泡 。 上 海 亚 浦 耳 照 明 电 顺 有 限 


公司 是 中 国 最 早 量 产 高 全 



































唯一 的 UL 认证 灯丝 灯 入 








佳 出 了 新 1 代 大 功率 
ED80 、BT90 灯丝 灯 ， 单 灯 功 率 达 12W， 光 通 量 1 400Im， 功 

















率 因 数 >0.5，Ra >80， 色 温 2 800 ~6 000K， 可 通过 CE 认 





证 ， 寿 命 20 000h， 亮 度 相 当 了 











白炽 灯 。 
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目前 ， 有 关 新 型 白光 LED 用 块 体 发 光 材料 的 制备 技 
术 、 机 理 研究 尚 不 成 熟 ， 同 时 在 白光 LED 中 应 用 的 封装 技 
术 以 及 使 用 性 能 研究 还 不 系统 ， 但 随 着 人 们 对 新 型 白光 
LED 用 块 体 发 光 材料 的 合成 工艺 、 显 微 结构 和 光学 机 理 等 
基础 研究 工作 的 不 断 深入 ， 其 应 用 前 景 将 会 更 加 广阔 。 我 
国 是 稀土 资源 大 国 ， 若 能 把 稀土 掺 杂 的 合成 性 能 优良 的 新 
型 白光 LED 用 块 体 发 光 材料 形成 具有 自主 知识 产权 的 规模 
化 制备 技术 ， 对 于 我 国 从 资源 优势 向 经 济 优势 转化 具有 重 
大 意义 。 

(4) 量子 点 发 光 二 极 管 (LED) 的 研究 进展 
一 量子 点 通常 具有 核 - 壳 型 的 基本 结构 ， 它 的 发 光 效 率 及 
图 1 LED 灯丝 灯 和 LED 灯 片 照片 色 纯 度 高 。 因 此 ， 具 有 优异 的 性 能 和 可 控 合成 的 优点 ， 量 
子 点 是 指 在 空间 3 个 维度 上 存在 量子 限 域 效应 的 半导体 纳 
目前 ， 中 国人 掌握 了 LED 灯丝 灯 工 业 化 生产 的 所 有 技 。 米 晶 材料 。 当 半导体 晶体 的 尺寸 小 于 或 接近 激 子 波 尔 半径 
术 。LED 灯丝 灯 虽 然 是 日 本 牛尾 公司 率先 发 明 ， 但 因 技术 。 时 ， 由 于 量子 限 域 效应 ， 体 相 材 料 中 连续 的 能 带 结 构 变 为 
原因 未 大 批量 生产 。 中 国人 改进 设计 ， 进 行 技术 创新 ， ”分 立 的 能 级 结构 ， 所 以 量子 点 又 被 称 为 “人 造 原子 ”。 自 
LED 灯丝 灯 才 被 市 场 接受 ， 进 入 大 批量 生产 ， 风 行 世界 。 ” 20 世纪 80 年 代 以 来 ， 量 子 点 的 研究 由 自 上 而 下 的 方法 论 转 
如 今 牛尾 已 在 亚 浦 耳 代 工 ! 随 着 LED 灯丝 灯 的 自动 化 生产 。” 变 为 独立 胶体 颗粒 的 化 学 合成 方法 学 和 其 各 种 应 用 的 开发 。 
设备 出 口 ， 和 国外 对 LED 整 灯 进 口 要 课 20% ~ 30% 的 关 ”由 于 合成 高 单 分 散 性 、 高 发 光 效率 量子 点 方法 的 成 熟 ， 它 
税 ， 因 此 本 地 化 生产 就 是 利润 的 增长 点 ， 不 久 外 国生 产 的 。 ”的 相关 应 用 早 在 2000 年 就 开始 被 各 大 公司 报道 ， 如 Quan- 
























































































































































































































































































































































































































































LED 灯丝 灯 将 纷纷 出 现 ， 但 技术 和 生产 设备 均 源 自 中 国 。 tum Dot Corp 、Nanosys 、QD Vision ' 。 量 子 点 LED 就 是 其 



























































(3) 新 型 白光 LED 用 块 体 发 光 材 料 研究 进展 中 极 具 潜力 的 应 用 。 荆 -VI 族 量 子 点 在 LED 中 的 应 用 研究 最 

与 胶 荧 光 粉 型 荧光 体 相 比 ， 新 型 白光 LED 用 块 体 发 光 ”为 丰富 。 为 了 制备 高 效 、 稳 定 的 量子 点 LED， 量 子 点 的 结 
材料 具有 化 学 性 能 稳定 ， 能 够 耐 受 高 温 、 高 湿 ， 热 导 率 高 ，“ 构 、 器 件 结构 和 载 流 子 传输 层 都 需要 进行 设计 和 优化 。 
机 械 性 能 好 等 优点 。 在 新 型 块 体 发 光 材 料 中 ， 可 以 实现 多 从 器 件 效率 的 角度 ， 量 子 点 LED 目前 面临 的 3 个 最 大 
种 激活 离子 的 高 浓度 均匀 共 摊 杂 ， 能 够 通过 精确 控制 块 状 。 ” 挑 右 是 量子 点 紧密 堆积 膜 的 发 光芒 灭 、 平 面 噩 件 结构 的 光 
荧光 体 的 透射 率 、 发 光波 段 等 各 种 参数 ， 调 节 和 控制 光 转 ”耦合 效率 低 以 及 对 它们 工作 机 理 的 不 理解 。 虽 然 量 子 点 溶 
换 的 比例 ， 同 时 利用 块 体 自身 物 相 结构 的 均一 性 ， 获 得 均 。 液 的 发 光 效 率 可 以 达到 90% 以 上 ,但 是 在 LED 器 件 的 薄膜 
匀 的 高 质量 白光 。 中 ， 由 于 自 独 淡 和 电场 诱导 的 激 子 解 离 等 原因 ， 量 子 点 的 
习 光 LED 光源 具有 发 光 效 率 高 、 耗 电量 少 、 使 用 寿命 。 发 光 效 率 降低 ， 人 们 需要 对 量子 点 LED 的 工作 机 理 有 更 深 
长 、 安 全 可 靠 性 强 ， 有 利于 环保 等 特性 ， 近 几 年 来 在 城市 ” 和 人 理解 之 后 ， 才 可 以 有 效 解决 该 问题 。 目 前 ， 量 子 点 LED 
灯光 环境 中 得 到 了 广泛 应 用 。 特 别 是 在 全 球 能 源 短 缺 的 忧 ” 均 采 用 传统 的 平面 结构 ， 产 生 的 50% ~95% 的 光 损 失 ， 如 
虑 再 度 升 高 的 背景 下 ，LED 在 照明 市 场 的 前 景 更 备 受 全 球 果 进 一 步 对 结构 进行 修饰 ， 器 件 的 效率 会 大 幅 提 高 。 从 商 
瞩目 。 但 是 要 想 替 代 现 有 市 场 上 的 传统 照明 器 件 成 为 照明 ” 业 化 的 角度 考虑 ， 首 先 必须 开发 出 发 光 效率 高 、 不 含 重金 
主体 ,目前 最 流行 的 荧光 转换 型 白光 LED 仍 存在 许多 问 ” 属 的 量子 点 ， 含 Cd 元 素 的 量子 点 是 无 法 在 欧洲 市 场 推广 
题 ， 面 临 着 严峻 的 挑战 。 问 题 主 要 表现 为 发 光 效 率 仍 需 进 ”的 。 另 外， 目前 量子 点 合成 的 成 本 是 有 机 小 分 子 的 10 ~ 100 
































































































































































































































































































































































































































一 步 提 高 ， 发 光 质 量 依 然 有 待 改 善 ， 光 源 的 散热 性 能 亟待 。“ 倍 ， 因 此 开发 更 廉价 、 绿 色 的 量子 点 制备 方法 也 非常 重要 。 
提升 。 针 对 以 上 问题 ， 研 究 者 们 从 提升 发 光 材 料 性 能 及 改 (5) 封装 工艺 研究 和 应 用 现状 
善 封装 结构 两 个 方面 做 了 大 量 的 工作 。 在 封装 工艺 方面 ， 新 工艺 不 断 涌现 ， 大 体 还 呈现 出 由 


























在 传统 封装 结构 中 ， 痰 光 体 是 由 分 散在 树脂 中 的 荧光 ”外 而 内 的 趋势 。LED 封装 作为 上 下 游 产 业 端的 连接 点 ， 起 
粉 组 成 ， 这 种 结构 的 传统 封装 结构 中 ， 菊 光 体 首先 要 进行 着 承上启下 的 关键 作用 。 在 LED 高 光 效 化 、 功 率 化 、 高 可 
荧光 胶体 的 灌 封 ,荧光 胶 的 比例 、 位 置 和 形状 等 都 会 影响 。 靠 性 和 低 成 本 的 发 展 下 ， 对 封装 的 要 求 随 之 提高 。 由 此 ， 
到 最 终 的 出 光 效 率 。 其 中 获 光 胶体 中 有 硅胶 成 分 ， 其 导热 ” 封装 行业 近年 来 一 直 处 于 新 材料 、 新 工艺 的 快速 驱动 及 发 
性 能 、 透 光 性 能 都 影响 到 LED 器 件 的 光 误 特性。 在 大 功率 展 阶 段 ， 新 兴 封 装 形式 、 技 术 层出不穷 , 诸如 EMC、COB、 
白光 LED 封装 中 ， 尤 其 是 多 芯片 LED 集成 封装 的 模 组 ， 集 到 装 、CSP……… 
聚 的 热量 对 获 光 粉 影响 更 严重 。 所 以 欧 光 粉 涂 覆 技 术 ， 涂 COB (chip On board) 就 是 将 裸 芯片 用 导电 或 非 导电 胶 
覆 不 均匀 、 高 光 误 是 制约 大 功率 LED 模 组 进入 通用 照明 领 “黏附 在 互 连 基 板 上 ， 然 后 进行 引线 键 合 实现 其 电 连 接 ， 
域 的 一 个 瓶颈 。 为 了 克服 传统 封装 结构 的 缺陷 ， 近 年 来 开 COB LED 又 叫 COB LED source，COB LED module。 

发 “无 粉 、 无 胶 ” 的 高 性 能 荧光 体 是 白光 LED 研发 中 的 重 COB 封装 与 传统 的 SMD 封装 工艺 相 比 ， 在 生产 制造 效 
要 课题 ， 这 些 新 型 问 光 体 有 陶瓷 、 晶 体 和 玻璃 以 及 它们 的 。” 率 、 低 热 阻 、 光 品质 、 应 用 和 成 本 等 方面 具有 极 大 的 优势 。 


































































































































































































第 三 篇 “电源 行业 发 展 报告 与 综述 :111 











综合 成 本 可 降低 25% 左右 ， 而 且 使 用 器 件 简单 方便 ， 工 艺 
MN 喇 简 单 。 

COB 技术 具有 光线 柔和 、 线 路 设计 简单 、 高 成 本 效益 、 
节省 系统 空间 、 散 热 效 果 显著 、 高 封装 及 输出 密度 等 优点 。 
虽然 它 还 存在 着 芯片 整合 亮度 、 色 温 调和 与 系统 整合 的 技 
术 问 题 ， 但 它 带 来 的 光 品 质 提升 效果 是 目前 市 场 上 单个 大 
功率 器 件 无 法 匹敌 的 ， 在 照明 用 LED 光源 市 场 具有 相当 大 
的 发 展 潜力 。 

因此 ， 全 球 LED 封装 企业 不 断 地 对 COB 封装 技术 进行 
升级 ， 持 续 优 化 COB 光源 的 产品 寿命 、 可 靠 性 与 关键 的 发 
光 效 率 。MCOB 、AC-COB 和 倒 装 COB 等 号 称 “ 高 品质 、 高 
效率 、 高 性 价 比 ”的 新 兴 COB 技术 随 之 涌现 。 

据 了 解 ，COB 封装 的 球 泡 灯 已 经 占据 了 LED 灯泡 40% 
左右 的 市 场 。 它 在 商 照 领域 的 明显 优势 使 之 成 为 目前 定向 
照明 主流 解决 方案 ， 未 来 或 将 成 为 封装 领域 的 中 流 看 柱 。 

EMC (Epoxy Molding Compound) 是 采用 新 的 Epoxy 材 
料 和 蚀刻 技术 在 Molding 设备 的 封装 下 的 一 种 高 度 集成 化 的 
框架 形式 。 

EMC 实则 是 一 种 封装 材料 的 变更 。 它 具有 高 耐 热 、 抗 
UV 、 高 度 集成 、 通 高 电流 、 体 积 小 和 稳定 性 高 等 特点 ， 在 
对 散热 要 求 苛刻 的 球 泡 灯 领域 、 对 抗 VU 要 求 比较 高 的 户 
外 灯具 领域 及 要 求 高 稳定 性 的 背光 领域 有 突出 优势 。 

EMC 自从 2014 年 在 LED 封装 领域 开始 引进 使 用 后 ， 
在 室内 照明 得 到 大 幅 发 展 ， 迅 速成 为 与 SMD 和 COB 相 
“抗衡 ”的 主流 产品 。 

据 了 解 ，EMC 目前 主要 有 3030、5050 和 7070 等 几 种 
型 号 ， 其 中 3030 性 价 比 已 经 相当 突出 ， 光 效 与 COB 相差 无 
几 。 而 5050、7070 可 分 别 蔡 换 3-7W、7-15WCOB 产品 ， 并 
可 使 光源 成 本 节省 30% 以 上 。 

而 后 出 现 EMC 的 升级 版 一 一 硅胶 材质 的 SMC， 耐 热 
性 、 抗 UV 性 都 比 EMC 的 环 氧 材质 提升 了 一 个 等 级 ， 未 来 

能 会 应 用 于 倒 装 芯片 。 虽 然 其 成 本 提升 但 功率 也 相应 提 

升 ， 并 且 制 作 过 程 可 沿用 原来 EMC 的 封装 工艺 。 
目前 ， 路 灯 厂 家 已 经 在 陆续 地 导入 EMC、SMC 的 封装 

产品 ， 未 来 在 中 小 功率 的 应 用 方面 也 会 有 一 席 之 地 。 

倒 装 芯片 的 实质 是 在 传统 工艺 的 基础 上 ， 将 芯片 的 发 
光 区 与 电极 区 不 设计 在 同一 个 平面 ， 这 时 则 由 电极 区 面 朝 
向 灯 杯 底部 进行 贴 装 ， 可 以 省 掉 焊 线 这 一 工序 , 但 是 对 固 
晶 这 段 工 艺 的 精度 要 求 较 高 ,一般 很 难 达 到 较 高 的 良 率 。 

倒 装 芯片 具有 小 尺寸 、 功 能 性 能 增强 、 高 可 靠 性 及 散 
热 快 的 优点 ， 但 发 展 早期 由 于 成 本 等 原因 ， 下 游 终端 市 场 
保持 沉寂 ， 近 几 年 的 技术 突破 使 其 应 用 范围 越 来 越 广 ， 所 
占 市 场 份额 迅速 提升 。 大 部 分 封装 企业 已 经 将 此 封装 技术 
作为 重点 研发 、 创 新 的 方向 。 

目前 ， 倒 装 LED 技术 在 大 功率 产品 上 和 集成 封装 的 优 
势 较 大 ， 但 在 中 小 功率 的 应 用 上 ， 成 本 竞争 力 并 不 强 ， 且 
工艺 颠覆 带 来 的 前 段 设 备 成 本 提高 还 需要 一 段 时 间 消 化 。 
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成 本 下 降 空间 潜力 大 ， 尤 其 在 LED 球 泡 灯 、LED 灯 管 等 具 
极 佳 设计 灵活 度 ， 成 为 各 大 企业 争 相 抢 夺 的 蓝海 市 场 。 
现 阶段 ，CSP 在 LED 背光 领域 、 手 机 闪光 领域 的 市 
份额 正 保 持 增 速 提升 ， 但 在 照明 领域 依然 少 有 企业 能 实 
量 产 。 因 为 在 同等 光 效 的 前 提 下 ，CSP 无 论 是 光 效 还 是 性 
价 比 对 于 已 经 成 熟 的 中 功率 SMD 来 说 优势 还 不 明显 。 并 
目前 大 部 分 CSP 是 基于 倒 装 芯片 的 开发 ， 而 倒 装 芯片 的 良 
率 和 光 效 尚未 达到 正装 芯片 的 效果 。 同 时 ， 生 产 CSP 的 企 
业 还 不 够 多 ， 规 模 效应 不 明显 ， 成 本 未 能 下 降 到 普及 范围 。 
颜色 一 致 性 好 的 RE ( Remote Phosphor， 远 程 欧 光 封 装 
技术 ) 封装 技术 的 相对 性 能 较为 突出 : 一 是 荧光 粉 体 远离 
LED 芯片 ， 荧 光 粉 不 易 受 PN 结 发 热 的 影响 ， 延 长 光源 的 寿 
命 ; 二 是 荧光 粉 远离 芯片 设计 的 结构 有 利于 光 的 取出 ， 提 
高 光源 发 光 效率 ; 三 是 光 色 空间 分 布 均匀 ， 颜 色 一 致 性 高 。 
近年 来 ， 紫 外 激发 的 RP 封装 技术 引起 人 们 的 高 度 关 
注 ， 相 比 传统 紫外 光源 ， 拥 有 独一无二 的 优势 ， 包 括 功 耗 
低 、 发 光 响 应 快 、 可 靠 性 高 、 辐 射 效 率 高 、 寿 命 长 、 对 环 
境 无 污染 且 结 构 紧 凑 等 诸多 优点 。 但 目前 来 说 进展 相对 组 
慢 ， 研 发 投入 的 企业 为 数 不 多 。 
ACLED 又 称 为 交流 驱动 LED 封装 ， 在 封装 内 部 一 般 有 
对 称 的 反 向 并 联 的 LED 串联 负载 。 大 功率 白光 LED 光源 以 
其 能 耗 低 、 寿 命 长 及 节能 环保 等 优势 逐步 成 为 照明 的 主流 。 
LED 采用 直流 供电 , 因此 在 使 用 LED 照明 时 需要 ACZDC 变 
换 器 将 交流 电 转换 为 直流 电 为 LED 供电 ， 导 致 部 分 的 电力 
损耗 。 而 ACLED 直接 采用 交流 电 驱 动 ， 无 需 ACADC 变换 
器 。 如 图 2 所 示 为 一 款 韩国 ACLED 的 封装 结构 及 其 驱动 示 
意图 。 图 中 蓝 色 与 无 色 标示 的 LED 分 别 在 两 个 交流 半 波 期 
间 正 偏 导 通 ， 而 红色 标示 的 LED 为 公用 LED， 在 两 个 交流 
半 波 内 均 能 导 通 发 光 ， 这 在 一 定 程度 上 可 以 减 小 频 内 程度 。 
2015 年 ，SMD +IC、AC - COB 成 为 各 大 封装 企业 的 主 
推 产品 ， 国 内 封装 企业 尤为 突出 。 似 乎 “封装 企业 不 再 主 
推 封装 ， 反 而 是 “ 跨 界 ”做 AC 模块 ， 做 集成 类 光源 ”。 
ACLED 可 减少 20% ~30% 的 灯具 驱动 成 本 ， 有 效 避 免 
因 驱 动 电源 造成 LED 灯 的 损坏 ， 并 符合 简单 化 、 高 度 集成 
的 发 展 趋势 ,但 散热 差 、 稳 定性 低 和 频 闪 等 问题 致使 其 迟 
迟 未 能 真正 市 场 化 。 近 两 年 ACLED 技术 得 到 突破 ， 尤 其 是 
首尔 半导体 在 这 一 领域 不 遗 余力 地 推进 ， 其 产品 已 经 能 改 
善 ACLED 本 身 的 光 频 内 问题 ， 而 且 可 以 实现 智能 照明 功 


台 b 
HBEo 


各 封装 形式 相互 交叉 ， 正 因为 有 各 种 封装 形式 的 百 家 
争鸣 ， 才 有 封装 产业 的 良性 竞争 健康 发 展 。 封 装 技术 多 样 
比 是 技术 创新 的 结果 ， 也 是 为 了 适应 LED 不 同 领域 或 场所 
的 不 同 应 用 需求 而 产生 。 每 一 种 封装 形式 都 有 其 特定 的 应 
优势 并 形成 针对 性 的 市 场 ， 不 能 盖 棺 而 论 哪 一 种 封装 形 
式 将 成 为 主流 ， 在 相当 长 一 段 时 间 内 每 种 封装 形式 都 将 会 
各 自 占据 一 部 分 市 场 。 

“COB、EMC、 倒 装 、CSP 等 技术 各 有 优势 ， 而 且 相 互 
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CSP (Chip Scale Package， 中 文 意思 是 芯片 级 封装 、 芯 
片 太 寸 封装 ) 封装 是 时 下 封装 行业 最 具 话题 性 的 封装 形式 ， 
它 光 效 低 、 焊 接 困难 、 光 色 一 致 性 且 成 本 价格 高 ， 但 发 光 
面 小 、 高 光 密 度 、 颜 色 均 匀 且 体积 小 可 增加 应 用 端 灵 活性 、 









































之 间 是 交集 关系 而 不 是 孤立 关系 ， 如 COB 、CSP 侧重 封装 
形式 ，EMC 侧重 封装 材料 ， 而 倒 装 主要 是 芯片 类 型 及 其 对 
应 的 芯片 安放 方式 ， 所 以 它们 相互 交叉 和 融合 。” 国 星光 电 
副 总 经 理 、 研 发 中 心 主任 李 程 博士 如 是 说 。 





























“ 112 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





































































































































































































图 2 ACLED 封装 (再 国 




















佛山 市 中 吴 光 电 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 王 进 华 亦 持 同 
样 观点 :“ 他 们 在 封装 应 用 领域 会 有 所 交叉 ， 但 各 有 特色 。 
福建 天 电光 电 有 限 公 司 孙 家 多 博士 从 每 种 封装 形式 的 
应 用 领域 来 分 析 ,“COB 适合 商 照 类 灯具 ， 注 重光 色 和 光 品 
质 ; 倒 装 适合 应 用 在 手机 闪光 灯 以 及 路 灯 等 方面 ; CSP 在 
LED 背光 领域 、 手 机 闪光 灯 的 市 场 份额 一 直 在 增长 ; EMC 
在 市 场 容量 最 大 的 蔡 代 型 灯 类 市 场 占 据 较 大 的 市 场 份额 ， 
如 灯泡 、 灯 管 、 面 板 灯 和 简 灯 等 已 在 大 量 使 用 EMC 灯 珠 。 
昭 信 光电 常务 副 总 经 理 吴 大 可 则 认为 EMC 比较 符合 中 
国 行业 发 展现 状 ， 它 属于 技术 改良 ,，“COB 不 是 封装 形式 的 
创新 ， 它 是 基于 成 本 压力 的 大 功率 光源 模块 。 
2. 国内 LED 芯片 和 封装 三 家 技术 现状 与 发 展 
2015 年 新 年 伊始 ， 沉 默 的 封装 市 场 就 被 中 国 LED 封装 
巨头 一 一 木林 森 的 成 功 上 市 所 打破 ， 紧 接着 ， 金 沙 江 对 lu- 
mileds 的 成 功 收购 《〈 虽 后 来 受 美国 政府 阻 扰 而 暂时 搁置 ) 
使 得 中 国 LED 封装 市 场 的 关注 度 持续 火热 ， 而 后 ， 中 国 
LED 封装 代表 企业 鸿 利 光电 对 互联 网 和 车 联网 的 产业 延伸 ， 













































































































































































) 内 部 结构 示意 图 及 驱动 实例 





瑞 丰 光电 同 向 产业 的 整合 ， 国 星光 电 芯 片 端的 延伸 及 控制 
人 的 变化 ， 再 加 上 封装 大 三 木林 森 、 鸿 利 光 电 以 及 兆 驰 股 
份 的 扩 产 计划 等 等 都 让 2015 年 的 中 国 
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LED 封装 市 场 持续 火 


不 仅 于 此 ， 全 球 经 济 的 不 景气 导致 LED 应 用 市 场 需求 
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大 幅 放 缓 ， 从 而 使 得 供过于求 的 封装 市 场 开启 了 一 次 前 所 
未 有 的 价格 战 ， 全 年 中 国 LED 主流 封装 器 件 价格 腰斩 ， 下 
滑 幅 度 达 50% 。 激 烈 的 竞争 及 受到 大 三 持续 扩张 的 压力 ， 
5 年 ， 超 过 175 的 封装 厂 选 择 退 出 或 变相 退出 。 

2015 年 ， 全 球 LED 封装 行业 市 场 规模 达到 1 121 亿 元 ， 








同比 增长 7.4% ， 其 中 中 国 LED 封装 行业 市 场 规模 达到 642 











亿 元 (包含 进口 封装 器 件 及 国际 企 
同比 增长 13% 。 人 刨 去 中 国 市 场 消 未 






































市 场合 计 规 模 达 479 亿 元 ,同比 

















在 国内 的 生产 销售 )， 


三 网 
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全 球 LED 封装 其 它 








仅 增 0. 6% 。 中 国 已 成 为 全 


球 LED 封装 行业 的 主要 生产 及 消费 基地 ， 且 未 来 随 着 国内 
封装 厂 的 不 断 强大 ， 中 国 LED 封装 市 场地 位 将 进一步 提 














局 。 








第 三 篇 


电源 行业 发 展 报告 与 综述 .113. 





三 、LED 照明 驱动 技术 








1. LED 照明 驱动 技术 及 
LED 由 于 其 





























其 控制 方法 
正 温度 系 数 的 伏 安 特性 ， 恒 流 驱 动 依然 是 











大 
出 CSP 产品 。 国 
苏 长 电 ， 而 真正 开创 



























































LED 驱动 的 首选 。 然 而 ， 目 前 驱动 技术 研究 领域 对 于 LED 


的 模型 研究 仍然 滞后 。LED 是 一 个 光 


科 混 合 系统 。 尽 管 有 多 篇 文献 通过 到 























实验 公式 ， 但 适用 性 依然 是 问题 。 





2015 年 ,在 LED 驱动 技术 方面 ， 无 电解 











动 





电源 依然 未 能 成 为 量 产 产 品 。 





电热 相互 作用 的 多 学 
LE 论 分 析 和 实验 提出 了 




















电容 的 LED 驱 








量 产 产品 依然 决定 于 驱动 芯片 ， 




















有 功率 因数 校正 功 























包子 。 品 科 电 子 总 裁 
装 技术 已 大 量 应 用 在 
闪光 灯 系 列 ， 在 全 球 








外 、 德 豪 润 达 、 晶 科 立 体 ) 


内 最 先 将 倒 装 技术 应 




















等 LED 企业 表示 将 陆续 推 
用 于 白光 LED 的 是 江 
倒 装 无 金 线 封装 新 潮流 的 是 广州 唱 科 
特 助 宋 东 表示 ， 品 科 的 LED 无 金 线 倒 
大 功率 路 灯 、 电 视 机 背光 系列 和 手机 
市 场 中 大 约 已 经 占 了 10% 左右 的 份额 。 






































宋 东 还 披露 :“ 唱 科 


包子 在 前 些 年 已 经 开始 对 芯片 级 光源 也 








就 是 CSP 进行 研发 了 


， 经 过 了 这 几 年 的 技术 处 理 ， 今 年 已 











经 成 功 实现 批量 化 生产 ， 而 

















已 经 得 到 了 大 量 的 应 用 。 在 





未 来 我 们 大 概 会 有 超 

















能 的 恒 流 驱动 单 功率 级 驱动 
类 芯片 一 般 利 
率 因 数 ， 利 





















































包 源 依然 是 
j 断 续 导 通 模式 的 反 激 变换 器 实现 较 高 的 功 
j 准 谐振 技术 实现 MOSFET 软 开 关 ， 利 用 一 次 


生 场 的 主力 军 。 该 

















侧 电流 控制 
技术 实际 上 














技术 实现 二 次 侧 的 恒 流 控 人 
轴 于 单 功率 级 驱动 技术 ,目前 单 功率 级 驱动 技 





出 及 可 靠 隔离 。 这 一 








术 除 了 本 节 介 绍 的 基于 反 激 式 变换 器 的 复合 了 PFC 、 准 谐 











振 软 开关 和 原 边 











电流 控制 技术 的 方案 已 经 成 为 产品 之 外 ， 





其 它 的 单 功率 级 LED 驱动 技术 则 更 多 地 体现 为 研究 性 成 
果 ， 大 多 数 只 会 停留 在 文章 阶段 。 这 也 是 目前 国内 高 校 研 











究 人 员 在 当前 考核 机 制 下 无 奈 的 选择 





o 





当然 ， 非 隔离 式 的 驱动 拓扑 方 














看 也 有 应 用 场合 ， 如 一 











些 可 以 避免 人 员 接 触 的 LED 照明 场合 。 























近 几 年 ， 随 着 无 线 











未 来 的 一 年 可 能 会 有 相关 成 果 出 现 。 




















电能 传输 技术 与 LED 驱动 技术 的 结合 


包 能 传输 技术 成 为 研究 热点 ， 无 线 
也 将 逐渐 成 为 热点 。 


内 LED 驱动 控制 芯片 研发 制造 现状 
无 论 是 隔离 型 驱动 还 是 非 隔离 型 驱动 ， 在 国 





内 都 可 以 


找到 相应 的 驱动 控制 蕊 片 ， 如 杭州 砂 力 杰 半 导体 技术 有 限 
公司 、 上 海 晶 丰 明 源 半导体 有 限 公 司 、 杭 州 士 兰 微 电 子 股 

















份 有 限 公 司 、 微 桥 科 技 有 限 公 司 和 中 国 
国外 品牌 也 可 以 批 





公司 等 ， 还 有 一 些 
Iwatt 、NXP 、Diodes 等 。 


四 、LED 延伸 应 用 


1. LED 在 显示 和 





























背 投 领 域 的 应 用 

















台湾 易 宝 电子 有 限 








量 供 货 ， 如 MPS、 


除了 照明 领域 应 用 之 外 ,在 显示 和 背 投 领域 ， 也 大 量 
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越 来 越 显 示 出 自 
mileds 推出 来 ， 

始 才 成 为 LED 业界 最 





























星 等 企业 被 认为 是 CSP 巨头 。 韩 国 








己 LED。 目 前 ,在 显示 和 背 投 领 域 ，CSP 封装 技术 正在 
已 的 优势 。CSP 技术 是 2007 年 由 PhilipsLu- 
其 后 一 直 没 有 下 文 ， 直 到 2012 、2013 年 开 
话题 性 的 技术 。 飞 利 浦 、 科 锐 和 三 








的 三 星 公司 推出 的 第 二 

















代 世 片 级 封装 器 件 CSP， 尺 寸 达到 1.2mm x 1.2mm， 比 第 


一 代 CSP 缩小 30% ， 同 时 性 能 却 提高 了 10% 。 日 本 的 日 亚 
一 款 尺寸 仅 为 0. 65mm x 0. 65mm 的 白光 芯片 级 封 
装 LED (CSP-LED ) ， 号 称 行业 最 小 。 在 中 国 台湾 ， 隆 达 电 








化 学 推出 






































然而 ，CSP 技术 也 有 自 
总 裁 特 助 宋 东 所 说 : “CSP 不 是 万 能 的 ， 它 是 针对 不 同 的 产品 


过 40% ~50% 的 市 场 份额 。 
己 适合 的 应 用 场合 ， 正 如 京 科 电 子 


























有 不 同 的 应 用 ”,“ 针 对 不 同 的 产品 来 做 倒 装 的 无 封装 技术 ， 就 





像 我 们 的 英 光 灯 、] 








告 球 泡 灯 就 不 适合 用 这 种 无 金 线 产品 , 但 








是 针对 电视 机 和 路 灯 以 及 手机 闪光 灯 就 比较 适合 。” 


2. 智能 照明 与 智能 家 居 

















2015 年 11 月 19 














国 国际 半导体 照明 论坛 





日 ， 第 12 届 中 














在 深圳 落幕 。 与 会 专家 认为 ，LED 照明 在 快速 替换 传统 昭 





明 的 同时 ， 也 在 向 智 
向 发 
展望 未 来 ，LED 照明 














发 展 新 阶段 。LED 正在 通过 物 联 网 ， 变 得 更 加 智能 ， 同 





展 。LED 照明 开创 了 大 众 创业 、 万 众 


能 化 、 数 字 化 和 可 控 性 的 智慧 照明 方 
创 | 新 的 新 局 
将 以 应 用 需求 为 驱动 ， 引 领 行业 步 入 
时 























HI 。 











互联 网 和 LED 照明 融合 后 ， 将 实现 真正 的 智能 化 照明 。 未 








来 ，LED 照明 的 用 途 
智能 家 居 与 老 百 




















还 很 广 ， 会 产生 更 大 的 价值 。 
姓 的 生活 紧密 相连 ， 那 些 高 大 上 的 功 

















能 其 实 并 不 实用 ， 而 
居 市 场 能 够 最 快 起 量 
彩 灯 和 氛围 灯光 效果 


























智能 照明 作为 基础 需求 ， 才 是 智能 家 
的 领域 。 声 波 控制 LED 灯泡 、 智 能 多 
控制 等 这 些 智能 灯光 控制 系统 比 那 些 

















用 APP 打开 窗帘 、 
LED 智能 驱动 技 





























用 APP 查看 冰箱 更 容易 被 消费 者 接受 。 





术 是 结合 互联 网 、 蓝 牙 和 无 线 电 能 传 








输 等 技术 实现 LED 调控 。 其 特点 包括 开放 式 、 分 布 式 、 遥 
控 遥 测 、 兼 容 性 和 互动 性 等 ， 是 照明 技术 和 信息 技术 的 深 
度 融 合 。 在 技术 上 涉及 面 ) 








， 关 键 技 术 有 发 光 模 组 与 驱动 
























































电源 之 间 的 界面 整合 等 ， 目 前 吸 须 有 统一 的 基础 标准 ， 要 
根据 实际 需求 进行 研发 推广 应 用 。 


3. 小 间距 LED 显示 技术 











最 近 几 年 ,在 LED 显示 屏 行 业 ， 小 间距 LED 显示 屏 已 
经 成 为 当之无愧 的 主角 ,在 整个 市 场 中 发 展 得 风 生 水 起 ， 
一 直 备 受 有 瞩目 。 传统 意义 上 ,业界 普遍 将 像素 间距 在 





2. 5mm ( 即 P2.5) 以 下 的 LED 屏 称 作 “ 小 间距 ” 























FE 


LED 屏 ， 











当前 ， 室 内 小 间距 LED 领域 主要 包括 P2.5、P1.9、P1.6、 
P1. 2 等 产品 规格 ， 其 中 ，P1. 2 类 型 产品 由 于 价格 较 高 ， 仍 


未 构成 市 场 主力 。 不 











过 ， 如 今 已 具备 了 批量 生产 能 力 。 








近年 来 ， 划 














绕 高 密度 LED 显示 屏 的 全 产业 链 已 经 启 








动 ,包括 上 游 的 灯 珠 、 封 装 ， 下 游 的 显示 设备 制造 ， 可 以 


说 ， 当 前 技术 条 件 已 








经 万 事 俱 备 。 从 这 个 意义 上 








， 高 密 


和 
LU 























子 2014 年 发 布 首 款 无 封装 EE 

















光 LED 芯片 ， 并 已 小 量 试 产 ; 


2015 年 又 宣称 发 布 业界 最 小 CSP 无 封装 UVLED 封装 产品 。 
台积电 则 向 业界 分 享 了 “WLCSP 封装 可 靠 性 ”的 内 容 ， 其 


技术 水 平 引 起 业内 关注 。 

















在 国内 ，CSP 仅 限 在 话题 性 ， 














TE 








及 出 的 产品 不 多 ， 














不 过 ， 将 像素 间 














度 LED 显示 屏 实 现 高 速 发 展 也 在 情理 


屏 带 来 了 成 本 上 的 增加 ， 令 一 些 中 小 企业 较 难 接受 ， 





之 中 。 
距 做 得 更 小 ， 不 但 为 户 乡 








小 间距 LED 
更 是 











对 制造 工艺 提出 了 更 为 严 苟 的 要 求 ， 在 可 靠 性 和 稳定 性 等 





方面 仍 存在 一 些 难题 。 


但 是 ， 随 着 技术 的 进步 ， 成 本 下 降 、 


“ 114 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





效果 提升 是 必然 的 ， 而 小 间距 LED 屏 高 清晰 度 、 无 拼 颖 及 
色彩 艳丽 等 优势 将 在 户外 领域 更 加 凸显 ,满足 户外 广告 更 
加 高 端的 需求 。 

4. 植物 照明 应 用 

植物 工厂 是 通过 设施 内 高 精度 环境 控制 实现 农作物 周 
年 连续 生产 的 高 效 农业 系统 ， 是 利用 计算 机 对 植物 生育 的 
温度 、 湿 度 、 光 照 、C0, 浓度 以 及 营养 液 等 环境 条 件 进行 
自动 控制 ， 使 设施 内 植物 生育 不 受 或 很 少 受 自然 条 件 制约 
的 省 力 型 生产 。 在 “ 光 ”“ 温 ” “水 ”“ 肥 ”“ 气 ” 几 个 重 
要 的 生长 因子 中 ,“ 光 ”因子 影响 最 为 重要 。 几 年 前 的 温室 
农业 采用 高 压 钠 灯 作 为 人 工 光 源 的 应 用 比较 多 。 但 是 存在 


A RU i 
h | 2 





















































一 些 问 题 ， 主 要 包括 : 中 光谱 不 易 调 节 。 四 光源 与 作物 之 
间 的 距离 不 能 太 近 ， 以 免 灼 烧 作 物 ， 难 以 实现 小 空间 植物 
工厂 。 名 光源 过 于 集中 ， 作 物 照射 不 均匀 。 

近 几 年 ， 随 着 LED 照明 技术 的 不 断 发 展 ，LED 在 植物 
工厂 的 应 用 得 到 很 大 的 发 展 ， 这 是 因为 LED 具有 更 加 显著 
的 优势 : DLED 面 光源 很 容易 实现 均匀 补 光 。 包 不 同 颜色 
LED 的 控制 ， 可 以 为 不 同 作物 的 不 同 生 长 阶段 提供 合适 的 
照射 光谱 ， 也 能 给 农业 研究 人 员 提 供 更 加 科学 的 研究 手段 。 
(OLED 红外 部 分 很 少 或 者 没有 ， 使 得 LED 光源 可 以 非常 接 
近 作物 而 不 会 灼伤 作物 ， 因 而 可 以 实现 小 空间 补 光 ， 如 植 
物 生 长 箱 等 。 























图 3 应 用 LED 补 光 的 植物 工厂 照片 











5. 紫外 LED 的 应 用 

紫外 LED 一 般 指 发 光 中 心 波长 在 400nm 以 下 的 LED， 
但 有 时 将 发 光波 长 大 于 380nm 时 称 为 近 紫 外 LED， 而 短 于 
300nm 时 称 为 深 紫 外 LED。 因 短波 长 光线 的 杀菌 效果 高 ， 
因此 紫外 LED 常用 于 冰箱 和 家 电 等 的 杀菌 及 除 自 等 用 途 。 

紫外 LED (UV LED) 主要 应 用 在 生物 医疗 、 防 伪 鉴 
定 、 净 化 (水 、 空 气 等 ) 领域 、 计 算 机 数据 存储 和 军事 等 
方面 。 而 且 随 着 技术 的 发 展 ， 新 的 应 用 会 不 断 出 现 以 替代 
原 有 的 技术 和 产品 ， 紫 外 LED 有 着 广阔 的 市 场 应 用 前 景 ， 
如 紫外 LED 光疗 仪 是 未 来 很 受 欢 迎 的 医疗 器 械 ， 但 是 目前 
技术 还 处 于 成 长 期 。 

“十 一 五 ”国家 863 计划 新 材料 技术 领域 重大 项 目 “ 半 
导体 照明 工程 ”课题 “ 深 紫 外 LED 制备 和 应 用 技术 研究 ” 
经 过 持续 攻关 ， 在 高 铝 组 分 材料 研究 和 器 件 应 用 方面 取得 
重要 突破 。 

半导体 深 紫 外 光源 在 上 照明、 杀菌、 医疗 、 印 刷 、 生 化 检 
测 、 高 密度 的 信息 存储 和 保密 通信 等 领域 具有 重大 应 用 价值 。 
以 AlGaN 材料 为 有 源 区 的 深 紫 外 LED 的 发 光波 长 能 够 覆盖 210 
~365nm 的 紫外 波段 ， 是 实现 该 波段 深 紫外 LED 器 件 产品 的 理 
想 材 料 ， 具 有 其 它 传 统 紫外 光源 无 法 比拟 的 优势 。 

但 是 ， 目 前 紫外 LED ， 特 别 是 短波 紫外 LED 和 深 紫 外 
LED 国内 外 均 没 有 成 熟 的 产品 ， 国 内 目前 仅 有 280nm 以 上 
的 紫外 LED 产品 ， 且 单 颗 LED 灯 的 电流 仅 有 20mA， 正 向 
导 通 电压 约 为 5 ~7V。 而 对 于 微生物 灭 活 及 有 机 物 降 解 有 
效 的 254nm 的 短波 紫外 LED 产品 则 还 要 期 待 未 来 的 几 年 内 
才能 量 产 。 

五 、 总 结 


在 以 上 的 LED 照明 技术 及 其 延伸 应 用 介绍 中 ， 主 要 介 


































































































































































































绍 了 LED 封装 新 工艺 以 及 驱动 技术 现状 ， 同 时 对 于 LED 照 
明 延 伸 应 用 做 了 较 大 幅度 的 介绍 。 较 2014 年 ，2015 年 LED 
行业 产品 技术 出 现 很 多 变化 ， 可 能 是 被 资本 并 购 的 风头 抢 
盖 的 原因 ， 似 乎 LED 技术 没有 多 大 改变 一 样 。 其 实 不 然 ， 
纵 观 过 去 一 年 ，OLED 不 是 炒 炒 概念 ， 而 是 出 来 了 产品 ， 虽 
然 不 是 主流 ， 倒 装 更 不 是 几 家 在 研发 ， 而 是 产业 在 布局 了 ; 
UV\IR 也 渐渐 被 拉 上 了 高 点 ， 而 不 是 过 去 几乎 没有 报道 的 
情形 ; 一 直 以 来 的 光 引 擎 产品 概念 ， 逐 渐 开 始 落 到 实处 ， 
企业 加 大 布局 ; 还 有 闪光 灯 、 智 慧 照明 、CSP 以 及 COB 更 
是 上 了 一 个 新 的 高 度 。 


参考 文献 


[1] 颜 重 光 . LED 灯丝 灯 技 术 的 创新 发 展 [J]. 中 国 照 

明 电 器 ,2016 (1): 9~13 

[2] 沈 雷 军 ， 乔 君 ， 新 型 白光 LED 用 块 体 发 光 材 料 研究 

进展 [J]. 中 国 照 明 电 器 ,2015 (12) : 11-14. 

[3] 柳 杨 ， 刘 志 伟 ， 卞 祖 强 ， 黄 春 辉 等 ， 高 效 、 稳 定 工 - 

V[ 族 量子 点 发 光 二 极 管 (LED) 的 研究 进展 .无 机 化 

学 学 报 . 2015, 31 (9) : 1751 ~ 1760. 

[4] http://www. bosidata. com/ qtITshichangl511/16719882CU. 
html， 慧聪 LED 网， 博思 网 ，LED 封装 行业 日 新 月 异 

详解 当下 主流 封装 技术 . 

[5] http://china. makepolo. com/ product-picture/ 100084830068 
_0. html. Product feature HV_AC. 

[6] 紫外 LED 基础 知识 电子 电路 网 ，2012-06-15. 

[7] http: //www. ailiteled. com/ Article/2016nianLEDchanyefaz_ 

1，html，2016 年 LED 产业 发 展 趋势 及 热门 技术 概况 
































第 三 篇 ”电源 行业 发 展 报告 与 综述 


. 115 . 





中 国电 力 电 子 器 件 行业 的 发 展 动态 
常州 融 华 电力 电子 融 件 有 限 公司 


一 、 电 力 电 子 器 件 行业 发 展 趋势 

电力 电子 技术 是 使 用 电力 半导体 器 件 及 
气 设备 的 电功率 进行 变 控制 的 技术 。 它 以 实 
电 和 高 品质 用 电 ” 为 目标 ， 是 一 门 综合 电力 半导体 器 件 、 
电力 变换 技术 、 现 代 电 子 技术 和 自动 控制 技术 等 许 
的 交叉 学 科 ， 电 力 电子 器 件 是 电力 电子 技术 的 基础 和 源头 。 





























子 技术 对 电 
现 “ 高 效率 用 
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保护 ， 甚 至 温度 自 




















动 控 制 等 作用 的 














EE 路 都 集成 在 一 起 ， 
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目前 ， 
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形成 一 个 整体 。 
(2) 国外 电力 电子 
国际 上 
国家 主要 是 日 本 、 美 国 
方面 都 居 领 先 地 位 。 日 本 、 美 











昌 力 电子 了 


技术 发 展 趋势 

















技术 和 电力 电子 器 件 发 
和 西欧 ， 其 中 日 本 
国 和 西欧 的 一 些 公司 都 致力 


展 较 快 
在 技术 和 产量 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在 电力 电子 器 件 中 ，MOS 场 控 半 导体 器 件 以 其 优异 的 特性 于 电力 电子 器 件 的 开发 和 应 用 ， 并 以 每 年 20% ~30% 的 速 
已 成 为 主流 器 件 ， 如 IGBT、MOSFET 和 IECT 这 些 以 MOS- 度 递 增 。 其 中 , 日 本 是 世界 上 最 主要 的 电力 电子 产品 生产 
FET 作为 控制 级 ， 且 具有 高 的 工作 频率 的 器 件 ， 其 研究 的 。” 国 ， 东芝 、 日 立 、 三 萎 和 富士 等 公司 都 是 世界 上 主要 的 电 
核心 是 提高 电压 和 电流 容量 ; 静电 感应 类 电力 半导体 SIT、 ” 力 电 子 器 件 制造 商 。 日 本 政府 大 力 支持 电力 电子 技术 的 应 
SITH 的 研究 将 受到 重视 电力 电子 技术 是 电子 学 发 展 的 新 领 用 和 电力 电子 器 件 的 研究 开发 ， 并 要 求 起 点 高 、 起 步 快 ， 
域 。 近 年 来 ， 国 内 外 电力 电子 产品 的 开发 和 电力 电子 技术 ”从 而 导致 日 本 在 电力 电子 技术 领域 很 快 处 在 领先 地 位 。 美 
的 应 用 有 了 很 大 的 发 展 。 国 在 意识 到 失去 优势 的 情况 下 ， 着 手 制定 发 展 新 战略 ， 并 
1. 国内 外 电力 电子 技术 发 展现 状 与 走势 组 建 了 “电力 电子 应 用 中 心 ”(PEAC) 这 一 国家 级 实验 室 ， 
(1) 电力 电子 器 件 发 展 史 把 重点 放 在 VDMOS 和 MCT 上 ， 以 保持 在 电力 电子 技术 发 
电力 电子 器 件 又 称 作 开关 器 件 ， 相 当 于 信和 号 电路 中 的 展 中 的 优势 。 西 欧 高 技术 发 展 战略 中 ， 也 将 GTO、SITH、 
A-D 采样 ， 称 之 为 功率 采样 ， 器 件 的 工作 过 程 就 是 能 量 过 ”MCTH 这 一 系列 新 型 电力 电子 器 件 及 其 应 用 列 为 重点 发 展 
渡 过 程 ， 其 可 靠 性 决定 了 装置 和 系统 的 可 靠 性 。 根 据 可 控 项目。 国外 电力 电子 技术 发 展 的 速度 非常 快 ， 电力 电子 器 
程度 以 及 构造 特点 等 因素 可 以 把 电力 电子 器 件 分 成 四 类 : 件 的 更 新 换代 日 新 月 异 ， 电 力 电子 技术 的 飞速 发 展 和 新 型 
1) 半 控 型 器 件 一 一 第 一 代 电 力 电 子 器 件 20 世纪 50 电力 电子 器 件 的 不 断 研 制 成 功 ， 使 国外 电力 电子 发 展 形成 
年 代 ， 由 美国 通用 电气 公司 发 明 的 硅 晶 闻 管 的 问世 ,标志 ”以 下 特点 : 一 是 发 展 速度 快 、 应 用 范围 宽 。 二 是 生产 第 二 
着 电力 电子 技术 的 开端 。 到 了 20 世纪 70 年 代 , 已 经 派生 尺 ， 开 发 第 三 代 电 力 电子 嚣 件 产 品 。 三 是 电力 电子 技术 向 
出 了 许多 半 控 型 器 件 ， 这 些 电 力 电子 器 件 的 功率 也 越 来 越 ” 大 功率 化 、 模 块 化 、 高 频 化 、 智 能 化 方向 发 展 。 
大 ， 人 性 能 日 渐 完 善 ， 但 是 由 于 晶闸管 的 固有 特性 ， 大 大 限 (3) 国内 电力 电子 技术 发 展 趋势 
制 了 它 的 应 用 范围 。 近年 来 我 国电 力 电子 技术 又 取得 了 长 足 的 进展 ， 主 要 
2) 全 控 型 器 件 一 一 第 二 代 电 力 电子 器 件 从 20 世纪 表现 在 以 下 几 个 方面 : 
70 年 代 后 期 开始 ， 可 关 断 晶闸管 (GTO ) 、 电 力 唱 体 管 电力 电 子 器 件 技术 、 电 力 电 子 集 成 化 技术 、 电 力 电 子 
(GTR 或 BJT) 及 其 模块 相继 实用 化 。 此 后 ， 各 种 高 频率 的 。” 数字 化 技术 、 小 功率 电力 电子 技术 、 新 能 源 发 电 技术 和 电 
全 控 型 器 件 不 断 问世 ， 并 得 到 迅速 发 展 。 这 些 器 件 主 要 能 质量 控制 技术 及 节能 技术 。 
电力 场 控 晶体 管 ( 即 功 率 MOSFET )、 带电 感应 晶体 管 我 国 在 60 年 代 初 研制 出 第 一 只 晶闸管 之 后 ， 电 力 电子 
(SIT) 和 静电 感应 晶 闹 管 (SITH) 等 ， 这 些 器 件 的 产生 和  ” 行业 得 到 一 定 发 展 。 据 1993 年 调查 表明 ， 目 前 全 国 主要 电 
发 展 ， 已 经 形成 了 一 个 新 型 的 全 控 电 力 电 子 器 件 的 大 家 族 。 力 电子 器 件 和 设备 生产 厂家 共 200 家 。 其 中 专业 生产 厂 、 
3) 复合 型 器 件 一 一 第 三 代 电 力 电 子 器 件 ”前 两 代 电 力 所 占 65% ， 兼 业 生 产 厂 、 所 占 35% ; 其 中 只 生产 电力 电子 
电子 器 件 中 各 种 器 件 都 有 其 本 身 的 特点 。 近 年 来 ， 又 出 现 器件 的 生产 厂家 占 45% ， 只 生产 电力 电子 装置 的 生产 厂家 
了 兼 有 几 种 器 件 优点 的 复合 器 件 。 如 : 绝缘 门 极 双 极 晶体 占 25% ， 既 生产 器 件 又 生产 装置 的 生产 厂 约 30% 。 这 200 
管 (IGBT，Insulated Gate Bipolar Transistor) 。 它 实际 上 是 家 单位 分 别 隶 属 机 械 、 电 子 、 冶 金 、 轻 工 、 邮 电 、 能 源 、 
MOSFET 驱动 双 极 型 晶体 管 ,， 兼 有 MOSFET 的 高 输入 阻抗 军工、 铁道 和 教育 等 14 个 系统 ， 其 中 机 械 电 子 系统 的 厂家 
和 GTR 的 低 导 通 压 降 两 者 的 优点 。 它 容量 较 大 、 开 关 速 度 占 70% 以 上 。 可 见 ， 电力 电子 行业 在 我 国 是 一 个 跨 系 统 、 
快 且 易 驱 动 ， 成 为 一 种 理想 的 电力 电子 器 件 。 跨 部 门 的 行业 ， 其 主体 在 机 电 系 统 。 为 了 加 快 我 国电 力 电 
4) 模块 化 器 件 一 一 第 四 代 电 力 电 子 器 件 ” 随 着 工艺 水 ” 子 技 术 发 展 ， 国 家 科 委 专门 组 织 了 全 国电 力 电子 技术 发 展 
平 的 不 断 提 高 ， 可 以 将 许多 零散 拼装 的 器 件 组 合 在 一 起 并 ”战略 研究 ， 确 定 了 我 国电 力 电子 技术 发 展 的 基本 任务 ， 即 
大 规模 生产 ， 进 而 导致 第 四 代 电 力 电 子 器 件 的 诞生 。 以 ” ”从 我 国 实际 情况 出 发 ， 以 国内 外 两 个 市 场 为 导向 , 经 3 个 
功率 集成 电路 (PIC，Power Intergrated Circuit) 为 代表 ， 其 五 年 计划 的 艰苦 努力 完成 行业 改组 和 院 所 调整 ， 建 立 若干 
不 仅 把 主 电 路 的 器 件 ， 而 且 把 驱动 电路 以 及 具有 过 电压 过 大 型 企业 集团 ， 加 强 科研 测试 基地 建设 ， 形 成 具有 独立 发 
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自我 完善 能 力 的 
电力 电子 技术 在 


成 熟 产业 。 








国内 正 逐 渐 得 到 重视 ， 为 解决 我 
源 和 原材料 紧张 的 困难 ， 提 供 了 新 的 高 科技 解决 方法 和 手 


tated Thyristors ) 是 一 种 用 于 巨型 电力 电子 











国 能 




















今后 世界 市 场 的 竞争 主要 








拥 











优势 。 总 体 说 来 我 
先进 水 平 ， 远 远 跟 不 上 我 
还 面临 着 国外 产品 的 严重 冲击 ， 
到 这 一 


题 。 


及 开关 融 件 切换 后 
计 中 这 样 做 是 够 的 ， 但 是 要 确保 装置 实际 运行 时 的 可 靠 性 















































挑战 并 且 要 勇敢 地 
2. 存在 的 问题 
前 ， 对 电力 电子 装置 





日 对 。 











了 














的 电力 
股 分 析 时 




















只 考虑 电力 


国 国民 经 济 发 


的 保护 措施 及 
多 方面 是 赁 经 验 进行 的 ， 现 有 的 电力 电子 理 
在 现行 


现 为 高 新 技术 的 竞争 ， 谁 





电力 电子 这 种 先进 的 高 新 科技 产品 ， 谁 就 掌握 竞争 的 
国 当前 电力 电子 技术 的 水 平 落后 于 





国际 
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及 的 需要 ， 特 别 是 


因此 我 们 必须 清醒 地 认识 








展 ， 给 日 
芯片 与 反 并 联 二 极 管 和 
门 极 驱动 器 在 外 围 以 低 


色 力 半导体 器 件 。IGCT 外 
关 速 度 、 


效率 、 成 本 、 习 









































E 量 和 体积 等 方 









































使 变 流 装置 在 功率 、 可 靠 性 、 开 
看 都 取得 了 
电力 电子 成 套装 置 带 来 了 新 的 飞跃 。IGCT 是 将 GTO 





成 套装 置 中 的 新 








巨大 进 














门 极 驱动 电路 集成 在 一 起 ， 








与 其 











电感 方式 连接 ， 结 合 了 晶体 管 的 稳 





























定 关 断 能 力 和 晶闸管 低 通 态 损耗 的 优点 ， 在 导 通 阶段 发 挥 





晶闸管 的 性 能 ， 关 断 阶段 呈现 晶体 管 的 特性 。 





























其 参数 设计 在 很 
论 还 严重 不 足 ， 











包子 电路 分 析 方 法 中 存在 下 列 需要 解决 的 问 
































电子 器 件 的 理想 开关 状态 ， 以 
电路 的 稳 态 波 














搬 。 在 一 般 拓扑 研究 和 设 


























就 不 行 了 ， 还 需 考 虑 实际 日 
过 程 中 的 仿真 模型 。 
过 渡 过 程 时 ， 只 考虑 电路 和 
各 种 可 能 
关 过 程 中 
的 脉冲 尖 


我 沙洲 > 目 
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帅 帅 征 
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电子 注入 增强 相 
Transistor) 是 耐 压 达 4kV 以 上 的 IGBT 系列 
通过 采取 增强 注入 的 结构 实现 了 低 通 




















已 子 器 从 


上 8 晶体 


F 取 得 了 飞跃 性 的 发 








管 (ECGT，Injection Enhanced Gate 























有 E 力 电子 占 件 ， 



































态 电压 ， 使 大 容量 电 




















展 。IEGCT 


作为 MOS 系列 
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EE 子 融 件 的 潜在 发 











展 前 景 ， 


具有 低 损耗 、 





高 速 动作 、 


高 耐 压 和 有 源 栅 驱 动 智能 化 等 特点 ， 以 及 采用 沟 槽 结构 和 


多 芯片 并 











的 开关 过 程 ， 需 建立 器 件 在 开关 




















般 分 析 











电力 电子 装置 开关 切换 后 的 
































包机 的 集 总 参 


数 ， 可 是 在 探讨 























所 承受 的 脉冲 
香 足 以 击 穿 通常 
































方面 颇具 潜力 。 男 外 ， 


类 而 自 均 流 的 


村 性 ， 使 




















其 在 进 














通过 模块 封装 方式 还 可 提供 














生产 品 ， 














集成 














步 扩大 电 
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在 大 、 中 容量 变换 器 应 用 中 被 寄 耶 厚望 。 
电力 电子 模块 (IPEM，Intergrated Power Elactron- 








ics Modules) 是 将 电力 电子 装置 的 诸多 器 件 集 成 在 一 起 的 








损坏 器 件 的 原因 时 ， 这 样 做 就 不 够 了 。 器 件 在 开 
电压 可 表示 为 Ldi/d:， 电 感 所 引起 
的 低压 器 件 。 一 般 引 线 的 分 布 
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HH 级 的 ， 要 确保 可 靠 性 就 必须 考虑 这 样 的 分 布 





模块 。 它 首先 将 





管 的 蕊 


单元 迭 装 到 开 了 筷 


























导体 器 件 MOSFET、IGBT 或 MCT 与 二 极 


片 封装 在 一 起 组 成 一 个 积木 单元 ， 然 后 将 这 些 积 























面 依 次 是 铜 基板 、 






















































































的 高 电导 率 的 绝缘 陶瓷 衬 底 上 ， 在 它 的 下 
氧化 钼 次 片 和 散热 片 。 在 积木 单元 的 上 









































电感 。 与 此 相仿 ， 还 需 考 虑 导线 和 绕组 之 间 和 对 地 的 分 布 。 部 ， 则 通过 表面 贴 装 将 控制 电路 、 门 极 驱动 、 电 流 和 温度 
电容 以 及 器 件 输 入 端的 结 电容 。 这 样 一 来 ， 电力 电子 装置 ”传感器 以 及 保护 电路 集成 在 一 个 薄 绝 缘 层 F IPEM 实现 了 电 
的 模型 就 复杂 多 了 。 从 以 上 两 类 具体 问题 中 可 以 看 出 , 要 力 电 子 技术 的 智能 化 和 模块 化 ， 大 大 降低 了 电路 接线 电感 、 
深入 研究 电力 电子 科学 ， 还 有 许多 工作 可 做 ， 有 待 于 各 位 。 系统 噪声 和 寄生 振荡 ， 提 高 了 系统 效率 及 可 靠 性 。 

年 富力 强 同 志 的 努力 。 电力 电子 积木 (PEBB，Power Electric Building Block ) 











3. 电力 电子 融 件 的 发 
现代 电力 























方向 发 
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sistor) 是 一 种 N 沟 道 增强 型 场 控 (电压 ) 复合 器 件 ， 它 属 
功率 MOSFET 和 双 极 性 器 件 的 优点 : 
输入 阻抗 高 、 开 关 速 度 快 、 安 全 工作 区 宽 、 饱 和 压 降 


于 少子 器 件 类 ， 基 








展 。 
Ng 前 
(1) 复合 型 电力 电子 器 件 


绝缘 栅 双 极 唱 体 管 〈ICBT， 





















































(甚至 接近 GTR 的 饱和 压 降 )、 











望 








于 高 压 变 流 系统 中 。 
控制 晶闸管 (MCT，MOS-Controlled Thyristor) 是 





MOS 





展 趋势 
包子 器 件 仍然 在 向 大 功率 、 易 驱动 和 高 频 化 
包 力 电子 模块 化 是 其 向 高 功率 密度 发 展 的 重要 
已 力 电子 融 件 的 主要 发 








展 成 果 如 下 : 





Insulated Cate Bipolar Tran- 











多 
耐 压 高 、 电 流 大 。IGBT 有 














一 种 新 型 MOS 与 双 极 复合 型 器 件 ， 它 采用 集成 电路 工艺 ， 


在 普通 晶闸管 结构 中 并 
通 断 来 控制 唱 
的 关 断 和 导 通 
功率 低 和 开关 速度 快 的 优点 ， 




















动 ] 











台 E 由 
有 日 


以 MCT 被 认为 是 很 





















































特性， 又 




















关 断 和 高 





了 发 


























的 最 大 可 关 断 


























判 作 大 量 MOS 器 件 ， 通 过 MOS 器 件 的 
闸 管 的 导 通 与 关 断 。MCT 既 具 有 晶闸管 
4 备 MOS 场 效 应 管 输入 阻抗 高 、 驱 


良好 

















克服 了 晶闸管 速度 慢 、 不 














压 MOS 场 效 应 晶体 管 导 通 压 降 大 的 不 足 。 所 
展 前 途 的 新 型 功率 器 件 。MCT 器 件 
电流 已 达到 300A， 

















最 高 阻 断 电压 为 3kV， 可 














关 断 电流 密度 为 325A/em ， 且 已 试制 出 由 12 个 MCT 并 联 
组 成 的 模块 。 
集成 门 极 换 流 唱 闸 管 (IGCT，Intergrated Gate Commu- 


























是 在 IPEM 的 基础 上 发 展 起 来 的 可 处 理 
块 。PEBB 并 不 是 一 种 特定 的 半导体 器 件 ， 
路 结构 和 系统 结构 设计 | 
它 看 起 来 很 像 功率 3 




















导体 器 
保护 




















1) 





型 化 合 物 半导体 材料 


伙 化 钢 


制 成 的 电力 


电路 、 
(2) 卓 





件 多 
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新 材料 的 应 用 
妇 














(InP) 及 销 














， 还 包括 门 极 驱动 电路 、 
电源 和 无 源 器 件 。 
电力 电子 天 件 发 
近年 来 还 出 现 了 很 多 性 能 优良 的 新 





















































展 展望 











[ 砷 化 锋 (GaAs)、 


电能 集成 的 器 件 或 横 


它 是 依照 最 优 的 





9 不 同 器 件 和 技术 的 集成 。 虽 然 
导体 模块 ， 但 PEBB 除了 包括 功率 半 
电 平 转换 、 传 感 器 、 











碳化 硅 (SiC)、 


比 硅 (SiGe) 等 。 由 它们 作为 基础 材料 
电子 器 件 正 不 断 涌现 。 





砷 化 锋 材 料 : GaAs 是 一 种 很 有 发 展 前 景 的 半导体 材 


料 。 与 Si 相 比 ，GaAs 有 两 个 独特 的 优点 : 中 禁 带 宽度 能 量 
为 1.4eV, 较 Si 的 1.1eV 要 高 。 正 因 如 此 ，GaAs 整流 元 件 
可 在 350%C 的 高 温 下 工作 (Si 整流 元 伯 
有 很 好 的 耐 高 温 特 仅 





























的 器 件 几何 




















由 于 GaAs 材料 











-只 能 达 200C)， 具 
E， 有 利于 模块 小 型 化 。@GaAs 材料 的 
电子 迁移 率 为 8 000cm/Vs， 是 Si 材料 的 5 
尺寸 更 小 ， 从 而 可 减 小 寄生 电 


率 (1MHz 以 上 )。 当 然 ， 禁 带 宽度 大 ， 也 





音 ， 因 而 同 容量 
容 ， 提 高 开关 频 








带 来 正 向 压 降 比 较 大 的 不 利 因素 ， 不 过 其 电子 迁移 率 可 在 


一 定 程度 此 


泛 用 于 














偿 这 种 影响 。 
GaAs 整流 元 件 在 Motorola 公司 的 一 些 老 











用户 中 间 ， 广 








制作 各 种 输出 电压 (12V、24V、36V、48V) 的 DC 
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电源 ， 用 于 通信 设备 和 计算 机 中 。 预 计 ， 随 着 200V 耐 压 
GaAs 整流 器 件 生产 工艺 技术 的 改进 ， 器 件 将 获得 优化 ， 应 
用 领域 将 会 不 断 扩大 。 

碳化 硅 材料 : SiC 是 目前 发 展 最 成 熟 的 宽 禁 带 半导体 材 


















































不 到 任何 增长 的 艰难 时 期 之 后 ，2015 年 电力 电子 的 市 场 规 
模 增 长 了 8.4% ， 达 到 115 亿美 元 。 未 来 几 年 ， 市 场 前 景 也 
将 保持 乐观 。 电 力 电子 市 场 的 重要 驱动 力 来 自 : 电动 汽车 
和 混合 动力 汽车 (EVAHEV) 的 销售 量 显 车 增长 、 可 再 生 
































料 ， 作 为 Si 和 GaAs 的 重要 补充 ， 可 制作 出 性 能 更 加 优异 
的 高 温 (300 ~500Y ) 、 高 频 、 高 功率 、 高 速度 、 抗 辐射 器 











能 源 的 增加 、 智 能 电网 技术 的 应 用 增长 。 预 计 到 2020 年 ， 
电力 电子 市 场 将 超过 170 亿美 元 。2015 ~ 2020 年 期 间 ， 复 
























































件 。SiC 高 功率 、 高 压 器 件 对 于 公 电 输 运 和 电动 汽车 的 节能 
具有 重要 意义 。 已 用 SiC 材料 制作 出 善 通 唱 闸 管 、 双 极 唱 
体 管 ( BJT)、IGBT、 功 率 MOSFET (175V/2A、600V/1 






































合 年 曾 长 率 为 6.9% o 
E 力 电子 的 市 场 增长 得 益 于 电源 模块 和 IGBT。2015 ~ 
2020 年 期 间 ， 电 源 模块 市 场 复合 年 增长 率 为 10. 3% ， 而 分 




































































8A) 、SIT (600MHz/225W/200V/f,,。。 = 4GHz) 、PN 结 二 极 
管 (300K 温度 下 耐 压 达 45kV) 和 肖 特 基 势 又 二 极 管 


























立 器 件 市 场 的 复合 年 增长 率 仅 为 5. 1% 。ICBT 模块 需求 量 
的 增长 得 益 于 在 能 效 和 热能 管理 方面 改善 了 产品 的 整体 性 


























(300K 温度 下 耐 压 达 1kV) ， 广 泛 运用 于 火车 机 头 、 有 轨 电 
车 、 工 业 发 电机 和 高 压 输电 变 电 装 置 中 。 

磷 化 钢材 料 。InP 是 一 种 亚 V 族 化 合 物 半 导体 材料 ， 是 
继 Si 和 GaAs 之 后 的 新 一 代 电 子 功 能 材料 。 它 具有 更 高 的 
击 穿 电场 、 更 高 的 热 导 率 及 高 场 下 更 高 的 电子 平均 速度 ， 
表面 复合 速率 比 GaAs 低 几 乎 3 个 数量 级 ， 使 得 InPHBT 
可 在 低 电 流下 工作 ， 可 作为 高 速 、 高 频 微 波 器 件 的 材料 ， 
频率 可 达 340CHz。 

铺 化 硅 材 料 。 据 报道 ， 德 国 Tenic Telefunken Microelec- 
tronic 公司 于 1998 年 一 季度 开始 批量 生产 无 线 应 用 的 SiGe 
芯片 ， 其 截止 频率 为 30 ~ 110CHz。 这 标志 着 SiGe 器 件 正 式 
进入 应 用 领域 ， 目 前 ， 该 技术 仍然 处 于 快速 发 展 之 中 。 

2) 发 展 方向 ”集成 化 。 高 度 的 集成 化 能 是 体积 更 小 ， 
重量 更 轻 ， 功 率 密 度 更 高 ， 性 能 更 好 。 

智能 化 。 电 力 传动 系统 的 智能 化 ， 使 其 更 具 自 动 调节 能 
力 ， 从 而 获得 更 高 的 性 能 指标 ， 包 括 高 效率 ， 高 功率 因数 ， 
宽 调 速 范 围 ， 快 速 准 确 的 动态 性 能 和 高 故障 容错 能 力 等 。 

通用 化 。 更 有 效 地 扩大 应 用 范围 ， 从 而 降低 生产 制造 
成 本 。 

信息 化 。 现 代 信 息 通信 技术 活 透 到 电力 传动 系统 中 ， 
使 其 不 但 是 转换 、 传 送 能 量 的 装置 ， 也 成 为 传递 和 交换 信 
息 的 通道 。 这 就 扩展 了 电力 传动 系统 的 内 涵 和 外 延 ， 大 大 
提高 了 电力 传动 系统 的 效用 。 





















































































































































































































































能 。 新 出 现 的 宽 禁 带 半 导体 器 件 市 场 也 将 驱动 电力 电子 市 
场 增长 ， 预 计 到 2020 年 ， 约 占 全 球 市 场 份额 的 5% 。 

2015 ~ 2020 年 电力 电子 市 场 规模 (包括 电源 IC、 模 块 
和 分 立 器 件 ) 。 中 国企 业 将 通过 垂直 整合 方式 来 挑战 横 横 向 
整合 的 欧美 企业 。 目 前 ， 供 应 链 正 不 断 发 生变 化 。 电 力 电 
子供 应 链 具有 多 样 性 ， 大 部 分 应 用 依赖 于 本 地 市 场 。 欧 美 
企业 通常 优先 考虑 通过 横向 整合 的 方式 来 重 塑 产业 链 ， 在 
价值 链 的 某 一 层次 上 确保 专业 的 竞争 优势 。 因 此 ， 建 立 合 
作 伙 伴 关 系 或 合资 企业 成 为 欧美 企业 的 首选 。 例 如 ， 针 对 
英 飞 凌 以 30 亿美 元 现金 收购 国际 整流 器 公司 (International 
Rectifier) 案件 。 一 些 系统 制造 商 ， 如 特 斯 拉 和 比亚迪 ， 正 
在 研发 自己 的 电力 电子 技术 、 电 源 管理 系统 、 充 电 和 电动 
机 驱动 系统 等 ， 以 提高 产品 附加 值 。 
亚洲 企业 更 青睐 于 市 场 的 垂直 整合 ， 以 此 来 优化 产品 
成 本 。 日 本 企业 已 经 形成 垂直 整合 商业 模式 ， 并 开发 出 多 
种 应 用 投放 到 不 同市 场 中 受益 。 中 国企 业 则 通过 垂直 整合 
创建 不 同 应 用 领域 的 市 场 领导 者 ， 如 光伏 行业 的 阳光 电源 、 
风能 行业 的 金 风 科技 、 电 动 和 混合 动力 汽车 行业 的 比亚迪 。 
本 报告 重点 介绍 了 由 中 国政 府 主导 的 政策 细节 。 在 这 个 不 
断 变化 的 市 场 环 境 中 ， 欧 美和 日 本 企业 必须 拥有 高 附加 值 
的 解决 方案 才能 与 中 国企 业 竞 争 。 本 报告 提供 了 主要 竞争 
三 商 完整 的 市 场 战略 分 析 。 
ICBT 市 场 的 商业 模式 。 新 技术 将 重 塑 电力 电子 产业 ， 




































































































































































































































































与 此 同时 ， 在 电力 电子 的 发 展 过 程 中 还 应 该 解决 其 电 
路 理论 进展 所 遇 到 的 问题 : 对 于 高 电压 、 大 电流 的 问题 关 
键 是 要 生产 出 而 高压， 能 承受 大 电流 的 电力 电子 器 件 及 其 
串 并 联 技术 。 电 力 系 统 需 保证 所 有 用 户 长 期 稳定 的 供电 ， 
因此 用 以 电力 系统 的 电力 电子 装置 的 可 靠 性 十 分 重要 。 

随 着 电力 电子 器 件 应 用 领域 的 拓展 ， 包 括 电力 机 车 、 
电动 汽车 、 电 动机 控制 、 机 器 人 、 照 明 、 新 能 源 发 电 、 开 
关 电 源 和 微波 功放 等 。 非 线性 负载 的 电子 设备 ， 诸 如 整流 
设备 、 变 频 器 、 各 类 电源 及 电子 镇 流 器 等 ， 使 供电 网 络 的 
电压 和 电流 的 正弦 波 发 生 畸 变 ， 产 生 谐 波 ， 谐 波 阻碍 电能 











































































































































































































实现 快速 增长 。 小 型 封装 的 产品 需求 不 断 增 长 。 因 此 ， 厂 
商 们 需要 与 产业 链 上 其 它 企 业 形 成 合作 关系 ， 通 过 协同 效 
应 来 提供 更 小 、 更 高 性 能 的 解决 方案 。 我 们 介绍 了 在 上 述 
趋势 影响 下 形成 的 几 大 合作 伙伴 关系 。 在 该 方向 上 ， 越 来 
越 多 的 企业 参与 到 Power Stack 技术 的 研发 中 。 

从 技术 上 看 ，MOSFET 和 1IGBT 在 电力 电子 市 场 中 的 需 
求 量 最 大 ， 未 来 也 将 保持 增长 趋势 ， 并 涵盖 低 、 中 和 高 压 
应 用 领域 。 新 技术 在 过 去 十 年 中 不 断 涌现 ， 如 超 结 (Super 
Junction) MOSFET 将 MOSFET 的 工作 电压 范围 提高 到 了 
900V。 从 封装 上 看 ， 在 电动 汽车 和 混合 动力 汽车 的 带动 下 




























































































的 合理 高 效 利 用 ， 还 会 引发 不 安全 事故 ， 因 此 各 国都 把 电 
网 中 的 谐 波 视 为 电力 污染 和 公害 ， 都 在 致力 于 解决 谱 波 的 
发 生 、 吸 收 和 限制 谐 波 传播 等 高 功率 因数 和 低 谐 波 的 高 品 
质 书 电 问题 。 

二 、2015 年 电力 电子 器 件 行业 技术 动态 

2015 年 可 谓 是 电力 电子 市 场 的 复苏 之 年 。 历 经 两 年 看 




































































也 有 了 较 大 进展 。 
新 的 宽 禁 带 (WBC) 材料 的 出 现 也 将 重 塑 电力 电子 产 
业 ， 以 碳化 硅 〈SiC) 和 和 氮 化 销 (GaN) 为 基础 的 电力 电子 
器 件 适合 高 压 应 用 。 尤 其 是 Sic 器 件 ， 与 硅 器 件 相 比 ， 在 高 
频 和 高 温 应 用 中 占据 性 能 优势 。 由 于 SiC 技术 比 GaN 更 成 
熟 ， 因 此 如 铁路 牵引 和 光伏 逆 变 器 已 经 推出 了 基于 SiC 宽 
禁 带 半导体 器 件 的 系统 。 













































































" 118. ”中 国电 源 行业 年 鉴 





SiC 进入 其 它 高 压 应 领域 是 大 势 所 趋 ， 如 风电 和 高 压 直 









































因此 ， 未 来 5 年 ， 
实现 快速 增长 。 


三 、 结 束 语 


流 电 网 。 但 是 ， 目 前 最 有 力 推 动 SiC 市 场 发 
SiC 器 件 应 用 于 电动 汽车 牵引 系统 。 基 于 CaN 器 件 的 系统 
市 场 占 有 率 较 小 。 
和 光伏 逆 变 器 ， 将 尝试 应 
正在 进一步 开发 更 多 的 基于 SiC 和 CaN 做 从 
导体 器 件 将 进入 多 种 应 用 领 


























用 GaN 技术 。 一些 系 统 























可 以 预期 ， 随 着 碳化 硅 、 氮 化 锋 等 电力 
技术 进步 ， 诸 如 IGBT 这 类 在 性 能 上 兼 有 双 极 型 器 件 和 MOS 
和 、 了 驱动 功率 小 、 开 关 损 耗 小 、 
E 较 高 、 载 流 密度 大 、 











器 件 的 优点 、 驱 动 电路 简 六 
工作 频率 高 、 承 受 电 请 
热 稳定 性 好 和 没有 “二 次 击 穿 
得 到 快速 发 展 ， 其 电 性 能 参数 将 日 趋 完善 。 











(本 文 由 中 国 
























































电力 电子 器 件 将 会 











E 荐 ) 

















电源 学 会 变频 电源 与 





凶 力 传动 专业 委员 会 


主要 拟稿 单位 介绍 : 




















半导体 模块 设计 、 





常州 瑞 华电 力 电子 恬 件 
开发 ， 生 产 和 销售 的 国 
是 江苏 省 电力 半导体 模块 了 


限 公 司 是 一 家 专门 从 到 
家 高 新 技术 企业 。 
FP 心 和 常州 市 电力 
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半导体 模块 工程 技术 研究 中 心 的 独家 依托 单位 。 拥 有 一 支 
由 教授 、 高 工 、 硕 士 等 高 级 专业 技术 人 员 组 成 的 研发 团队 ， 
多 次 参加 电力 电子 产品 国家 标准 的 编审 ， 现 已 拥有 20 多 项 
国家 专利 〈 其 中 发 明 专 利 3 项 ) 。 旗 下 拥有 两 大 品牌 申 社 和 
SSC。 公 司 与 清华 大 学 、 燕 山大 学 、 中 国 矿 业 大 学 等 知名 院 
校 及 西安 电力 电子 技术 研究 院 签署 了 长 期 产 、 学 、 研 究 、 
合作 协议 。 成 立 了 浙江 大 学 汪 醒 生 院 士 工作 站 以 及 燕山 大 
学 研究 生 工作 站 。 联 合 中 国 矿业 大 学 建立 了 “常州 瑞 华 电 
力 半导体 器 件 模块 联合 实验 室 ”。 

瑞 华 公司 主要 产品 系列 有 : 晶闸管 /整流 管 桥 臂 模 块 
(电流 20 ~1 000A; 电压 400 ~6 500V); 单 / 三 相 整 流 桥 模 
块 (电流 10~1 000A; 电压 400 ~3 000V); 超 快 恢复 模块 
(电流 60 ~ 800A; 电压 400 ~ 1 200V); 防 反 二 极 管 模块 
(电流 25 ~1 000A; 电压 400 ~5 000V); 变频 器 专用 多 功 
能 模块 (电流 25 ~200A; 电压 800 ~2 200V) ; 交流 开关 模 
块 (电流 17~1 000A; 电压 400 ~2 200V); 品 疗 管 功能 组 
件 (电流 50 ~1 000A; 电压 400 ~2 200V)。 

瑞 华 公 司 的 产品 广泛 应 用 于 诸如 逆 变 焊 机 、 不 间断 电 
源 、 电 镀 电 源 、 超 声波 电源 、 变 频 、 斩 波 调 速 、 新 能 源 、 
整流 器 设备 、 不 间断 电源 (UPS) 、 直 流 电 机 励磁 和 蓄电池 
的 直流 电源 等 系列 电力 电子 产品 中 ， 为 确保 用 户 的 产品 品 
质 提 供 了 可 靠 的 保障 。 
































































































































































































































































































































行业 要 闻 


第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 








中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术科 
第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 颁奖 仪式 在 深 举 行 









































2015 国际 电力 

















中 国电 源 学 会 加 强 与 





流 与 合作 











电子 创新 论坛 圆满 结束 
中 国电 源 学 会 代表 团 出 访 美国 参加 APEC2015 


FE 会 成 功 举办 

















国际 


国际 组 织 PSMA 、IEEE PELS 的 交 


CPSS-Springer 电力 电子 英文 从 书 编 委 会 第 一 次 会 议 成 


功 召 开 
中 国电 源 学 会 











七 届 四 次 常务 理 习 


























召开 








中 国电 源 学 会 第 七 届 理 事 会 第 五 








圳 召开 
中 国电 源 当 
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事 会 第 三 





有 (扩大) 会议 胜利 


次 常务 理事 会 议 在 深 





次 全 体 理事 会 议 胜利 
































电 
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能 科普 讲座 成 功 举办 
与 
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共聚 














满 举 行 


河 ! 











节 电 科普 讲座 在 上 海 成 功 举办 
国电 源 学 会 青年 工作 委员 会 话 未 来 “青椒 沙龙 ” 

















2015 年 中 国 数据 中 心 基 础 设施 技术 年 会 胜利 召开 





2015 年 电力 电子 与 变频 电源 新 技术 学 术 论坛 成 功 举办 
固态 高 功率 开关 器 件 研 讨 会 暨 第 


第 一 次 常务 委员 会 
思想 碰撞 、 
论坛 ”圆满 举行 























加 满 结束 
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州 召开 
第 四 届 全 国电 
坛 取得 圆满 成 功 






































2015 无 线 电 能 
第 十 二 届 变 频 器 行业 企业 家 
2015 年 砂 力 杰 杯 高 校 电 力 电子 应 用 设计 大 赛 圆满 落幕 








国电 源 学 会 直流 


能 质量 








电源 专 委 会 七 








学 术 会 议 暨 





源 学 会 无 线 电能 传输 技术 及 装置 专 委 会 成 立 大 


七 届 特 种 电源 专 委 会 

















传输 国际 研讨 会 成 功 召 开 











论坛 成 功 召 开 





磁 元 件 新 技术 应 用 座谈 交流 会 成 功 举办 








聚焦 新 能 源 产 业 创 新 发 展 “中国 电源 学 会 新 能 肖 
届 年 会 在 合肥 成 功 召 开 


变换 技术 专 委 会 第 















































经 验 分 享 “ 第 一 届 电 力 电 子 学 科 青 年 学 者 


田 二 次 委员 会 议 在 常 


电能 质量 行业 发 展 论 


电能 


功率 变换 器 磁 技 术 分 析 测 试 与 应 用 高 级 研修 班 圆满 


结束 


电动 和 混合 动力 汽车 专题 研修 班 圆 : 
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开关 电源 














高 级 研修 班 圆满 结 

















电磁 兼容 性 专题 研修 班 圆 满 结束 
高 效率 与 功率 密度 电源 变换 技术 : 器 件 、 设 计 与 应 所 
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高 效率 高 功率 密度 上 





结束 


2015 年 电气 行业 领域 十 大 关键 词 








电源 技术 与 设计 高 级 研讨 班 区 
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国务 院 推进 “互联 网 + ”助力 智慧 能 源 


工信部 : 
审批 


“时 











国 制造 2025” 总 体 方案 已 通过 国务 院 





工信部 苗 圩 撰文 解读 “中 国 制造 2025” 





能 源 局 抓紧 制定 《中 











2015 中 国光 伏 行业 九 大 关键 词 
光伏 “十 三 五 ”规划 征求 意见 稿 下 发 ”装机 目标 上 调 





国务 院 : 支持 











进 太阳 能 光伏 项 














国 制造 2025 能 源 行业 实施 方案 》 








目 和 制造 国际 合作 





光伏 产业 被 国务 院 列 入 2015 年 落实 《政府 工作 报告 》 


重点 目录 
外 交 部 : 中 





“光伏 领跑 者 计划 ” 
国家 能 源 局 下 发 特急 文 从 
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台 已 
有 怨念 











国 已 成 为 世界 节能 和 利用 新 能 源 第 一 大 国 











家 能 源 局 : 
源 局 调整 光伏 政策 





实施 














国家 外 
国家 外 
设 的 通知 》 
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bb 
已 





能 源 局 强势 
源 局 出 台 


进 光 伏 扶 贫 
《关于 组 织 

















部 署 光伏 发 电 接 网 及 并 网 


阳 能 热 发 电 示 范 项 目 建 








国家 能 源 局 一 日 连 发 三 文 力 挺 光伏 要 求 电网 年 底 加 速 


新 增光 伏 补贴 当年 落实 
分 布 式 光伏 不 设 限 





2015 年 光伏 制造 规范 征求 意见 下 发 能 耗 标 准 被 提高 


中 美 共 舞 新 外 








源 产 业 旋 风 








欧洲 光伏 产业 协会 希望 结束 中 欧 光 伏 贸 易 壁 又 
2015 年 青海 “电能 替代 ”9 亿 千 瓦 时 促进 新 能 源 消 纳 








国务 院 批复 同意 设 河 北 省 张家口 可 再 生 能 源 示范 区 旨 


在 打破 制度 “ 注 篇 ” 





能 合作 


人 大 国 发 院 研究 报告 认为 : 能 源 音 





角 ” 





到 2030 年 中 国 
《新 能 源 展望 提 








大 发 展 趋势 


























两 会 能 源 电 力 十 大 热点 话题 














柔性 直流 输 


新 电 改 配套 文件 出 台 : 发 电 和 售 
印发 《 配 电 变 压 囊 能 效 提升 计划 (2015 ~ 


三 部 委 关 于 
2017 年 )》 





光伏 十 三 五 规划 启动 ” 涉 智能 


等 七 项 内 容 

















技术 迎 来 快速 发 展期 





国务 院 常 务 会 议 : 聚焦 电力 、 通 信 等 领域 推进 国际 产 





命 存在 


“不 可 能 三 


能 源 转 型 的 八大 趋势 分 析 
民 告 2015》: 未 来 25 年 内 电力 行业 的 五 















































电 环节 引入 竞争 


电网 、 新 能 源 微 网 建设 


. 120 . 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 








智能 电网 的 “互联 网 + ”模式 成 者 














趋势 


中 央 国务 院 发 文 推动 中 国 智能 电网 迎 来 发 展 新 机 遇 








国 网 发 布 2015 年 智能 电网 项 
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目 建设 意见 
国家 智慧 城市 标准 体系 有 望 3 年 内 出 台 
可 南 出 台 十 八条 措施 ”力促 智慧 城市 
国家 能 源 局 发 布 《 关 于 推进 新 能 源 微 电网 示范 项 目 建 
设 的 指导 意见 》 
国家 发 展 改革 委 发 布 《关于 加 快 配 电网 建设 改造 的 指 
导 意 见 》 





康 发 展 











6 项 分 布 式 能 源 行业 标准 于 3 月 1 日 实施 























全 国 微 电网 与 分 布 式 电源 并 网 标准 化 技术 委员 会 获 批 
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设施 
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2015 年 储 能 市 场 及 国 
2015 年 风电 关键 词 




















内 储 能 大 事件 


国家 能 源 局 激发 风电 市 场 为 “十 三 五 ” 开 好 头 


风电 等 绿色 产业 获 央 行 力 挺 清洁 能 源 领域 迎 政策 性 











全 国 弃 风 限 电 进一步 恶化 ” 消 纳 不 畅 成 风 





电瓶 颈 





2015 年 风电 新 增 装 机 量 创新 高 


弃 风 限 电 加 剧 





大 数据 揭秘 2015 年 风能 资源 利用 小 时 




















2015 年 中 国 新 能 源 汽车 产业 现状 与 未 来 发 展 趋 势 
2015 全 球 电动 汽车 销量 近 54 万 中 国 品 牌 占 三 成 


























工信部 : 2015 年 重点 扶持 新 能 源 汽车 等 七 大 产业 








政策 支持 力度 加 大 燃料 电池 汽车 前 景 几何 
加 快 新 能 源 汽车 电池 革命 性 突破 将 会 带动 电源 行业 














中 国 特色 新 能 源 车 技术 路 线 








工信部 部 长 苗 圩 : 让 新 能 源 汽车 




















国务 院 办 公 


指导 意见 





























村 印发 关于 加 快 电动 











基础 设施 建 








发 展 改革 委 印 发 电动 汽车 充电 基础 设施 发 展 指南 





七 部 委 发 文 鼓励 社会 参与 建 停车 场 按 比例 配 建 充 电 









































充电 桩 电动 汽车 将 互相 兼容 全 国 建成 充 换 电站 3600 座 
北京 开展 “路 灯 充 电 桩 ”改造 试点 鼓励 电动 汽车 发 展 
工信部 启动 新 能 源 汽车 安全 排查 动力 电池 市 场 或 现 洗 







































































2015 年 无 线 充 
2015 年 是 无 线 充 电 技 术 突 破 年 











无 线 充电 全 解析 不 温 不 火 待 统一 标准 








实用 性 电动 汽车 无 线 充电 站 面世 





工信部 印发 《 锂 离子 电池 规范 管理 暂行 办 法 》 
技术 与 无 线 充电 行业 现状 


























重庆 大 学 研发 电动 汽车 无 线 充 供 
电动 车 边 跑 边 充电 














包 系 统 装置 : 公路 铺 


武汉 大 学 无 线 电能 传输 技术 研究 团队 成 果 将 投入 使 用 

















2015 年 12 个 月 里 LED 照明 行业 








“ 厢 杀 ”大 事件 





LED 照明 行业 整体 市 场 向 好 ”中 小 企业 竞争 加 剧 
六 大 拦路 虎 ，LED 驱动 IC 发 展 道路 阻力 重重 

















三 项 LED 照明 标准 通过 标准 审查 
北 理工 副教授 取得 纳米 品 
































白光 LED 研究 重要 进展 
国家 标准 委 下 达 2015 年 245 项 国家 标准 (电气 设备 33 











项 ) 制 〈《 修 ) 订 计 划 
中 国电 科 院 牵头 16 项 国家 标准 获 批 立项 














国家 能 源 局 关于 下 达 2015 年 能 六 














( 修 ) 订 计 划 的 通知 


发 改 委 发 布 PPP 项 


进入 


前 沿 技术 























b 现 : 铜 、 锰 也 可 以 制作 磁性 材 


领域 行业 标准 





制 
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目 库 864 亿 元 能 源 大 单 静 待 民 资 
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美 合成 可 替代 稀土 的 磁性 纳米 材料 有 望 降低 生产 中 对 


稀土 的 依赖 








所 化 锋 蔡 代 硅 的 颠覆 性 半导体 新 技术 能 和 否 成 为 主流 


技术 
企业 动态 


台 达 获 评 中 国外 资 企 业 100 强 十 大 责任 企 























半 华 恒 盛 获得 全 国 









































造 智能 交通 监控 大 
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申 美 2. 3MW 分 布 式 屋顶 光伏 电站 
达 为 深 罗 高 速 公路 打 
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核电 装备 市 场 
































科 “两 化 融合 管理 体系 评定 证 书 ” 
厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 全 资 子 公司 志 
备 科 研 生产 许可 证 》 
科 华 恒 盛 获 “ 国 家 技术 创新 示范 企业 ”认定 
华 恒 盛 来 获 第 三 届 中 国电 源 学 会 科技 奖 








得 《武器 装 





两 项 大 奖 











阳光 电源 获得 SA8000 社会 责任 标准 认证 
阳光 电源 总 经 理 曹仁 贤 荣 获 安徽 省 重大 科 
阳光 电源 检测 中 心 通过 CNAS 实验 室 认 可 





阳光 电源 联手 三 星 
瞄准 储 能 微 网 
安徽 省 光伏 扶贫 PPP 项 目 落地 阳光 
5 000 贫 困 户 致富 铺路 

IHS 报告 : 
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| 华 恒 盛 获 国内 核 级 UPS 鉴定 ” 携 重大 技术 成 果 挺 进 


科 华 恒 盛 节能 产品 中 标 中 广 核 逆 变 占 战略 采购 项 目 


技 成 就 奖 


SDI 正式 注册 成 立 储 能 装备 合资 公 


























阳光 电源 发 货 量 蝉联 2014 中 








市 场 前 列 、 全 球 第 二 








国家 能 源 局 局 长 努 尔 ， 








中 国 科 协 
事 特 升格 为 集团 公司 





j 主 席 陈 章良 调研 阳光 电源 
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树立 新 标杆 





囊 特 采 获 第 三 届 中 国 
事 特 检测 中 心 获 CNAS 认可 
事 特 光伏 逆 变 器 采 获 CQC 
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家 发 改 委 领导 到 易 事 特 调研 
志 成 冠军 多 制式 模块 化 UPS 产品 荣获 中 国 




















航嘉 荣获 








“全 国 质量 诚信 标杆 典型 企业 ” 








航嘉 发 布 高 端 游戏 品牌 MVPLAND 
航嘉 罗 文 华 董事 长 连任 深圳 市 政协 常委 











白 克 力 调研 阳光 电 、， 


EE 源 ”为 后 西 超 


国光 伏 逆 变 天 
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电源 学 会 科技 进步 二 等 奖 


“领跑 者 ”认证 ， 为 行业 





E“2015 年 广东 省 知识 产权 示范 企业 ” 
有 特 来 获 第 十 七 届 中 国 专利 优秀 奖 
有 特 参与 制定 国家 行业 标准 《 防 孤 岛 试 验 装 置 技术 























专利 优秀 奖 
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中 央 组 织 部 领导 莅临 航嘉 园区 考察 调研 先 控 电气 荣获 “第 三 届 中 国电 源 学 会 -技术 发 明 奖 ” 
中 兴 通 讯 荣 获 2015 年 中 国 数据 中 心 示范 项 目 奖 先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 股票 在 新 三 板 成 功 挂牌 
华南 电源 一 一 佛山 产业 转型 升级 再 添 新 平台 上 市 
佛山 市 委 书 记 考 察 华南 电源 创新 科技 园 企业 一 一 对 支 浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公司 新 厂房 开工 建设 
持 民 企 发 展 更 有 底气 、 更 有 信心 泛 华 恒 兴 通过 国 军 标 质 量 管理 体系 认证 
汇 川 “IS 系列 高 性 能 交流 伺服 驱动 器 ”荣获 广东 省 科 泛 华 恒 兴 推出 高 密度 阵列 信和 号 模拟 器 
学 技术 奖 二 等 奖 泛 华 测控 正式 成 为 NI 白金 级 系统 联盟 商 
汇 川 2015 变频 器 重大 新 闻 与 重大 事件 宝 士 达 小 功率 电源 模块 进入 电动 汽车 领域 
北京 动力 源 被 评 为 工业 领域 “AAAAA” 级 节能 服务 宝 士 达 UPS 成 功 人 围 国 家 税务 总 局 国税 系统 政府 采购 
公司 电子 平台 项 目 
柏 克 荣获 “商务 部 AAA 级 信用 企业 ” 宝 士 达 模块 化 UPS 进驻 北京 市 怀柔 区 广播 电视 中 心 、 
柏 克成 功 牵 手中 海 油 助力 打造 绿色 节能 数据 中 心 能 耗 ”中 国人 民 解 放 军 第 150 中 心 医院 
系统 成 都 金 创立 科技 公司 荣获 国家 高 新 技术 企业 
语 华 电子 通过 QC080000 体系 认证 奥 冠 集团 首席 专家 默 茨 荣获 “齐鲁 友谊 奖 ” 
富 华 电子 “大 功率 LED 智能 驱动 电源 研制 及 产业 化 ” 银 利 电 气 挂牌 新 三 板 
项 目 通过 验收 可 立 克 挂牌 上 市 登陆 深圳 中 小 板 
新 光宏 锐 布 局 大 功率 UPS 电源 市 场 深圳 市 铂 科 新 材料 荣获 “深圳 知名 品牌 ”称号 
广州 金 升 阳 科技 有 限 公 司 通过 2015 广东 省 工程 技术 研 铂 科 新 材料 荣 登 第 六 届 “ 中 小 企业 诚信 榜 ” 
究 中 心 认 定 深圳 市 委 常 委 田 夫 率 有 关 部 门 深入 铂 科 调 研 
金 升 阳 AC-DC 电源 模块 荣获 第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 迪 比 科 复 审 通 过 “国家 高 新 技术 企业 ”资格 认定 
技术 奖 肌 宇 公司 荣获 “高 新 技术 企业 ”荣誉 称号 
华 次 公司 获 安徽 省 专利 优秀 奖 商 宇 产品 先后 中 标 各 大 省 市 政府 协议 供 货 
华 次 获 “安徽 省 技术 创新 示范 企业 ”认定 深圳 中 电能 猫 高 功率 新 能 源 汽 车 智能 充电 模 组 
华 滩 高 效率 高 功率 密度 PFC 电源 获 选 合肥 市 科技 进 日 本 大 客户 访问 中 电能 猫 展 盛 
步 奖 爱 科 赛 博 PRE-A100 系列 精密 可 编程 电源 新 品 亮相 中 国 
华 耀 项 目 再 获 中 国电 源 学 会 科技 进步 奖 电源 学 会 第 二 十 一 届 年 会 
华 光 新 添 8 项 企业 标准 爱 科 赛 博 企 业 科 协 成 立 大 会 顺利 召开 
华灯 研发 团队 入 选 安徽 省 “115” 产 业 创新 团队 西安 市 电源 学 会 电源 技术 提高 培训 班 在 爱 科 赛 博 开 班 
华 光 顺利 通过 “装备 承 制 单位 ” 续 审 西安 伟 京 获 高 新 技术 企业 、 陕 西 省 著名 商标 、 多 项 实 
“ 鸿 宝 ”有 牌 商标 再 次 被 评 为 “浙江 出 口 名 牌 ” 新 型 专利 
鸿 宝 集团 公司 顺利 通过 安全 生产 标准 化 三 级 资质 评审 浙江 省 英 飞 特 LED 驱动 技术 研究 院 获 批 
华东 微 电 子 技术 研究 所 混合 集成 电路 及 电子 元 器 件 检 矛 牌 600W 大 功率 LED 高 效率 驱动 电源 研发 成 功 
测 实 验 室 顺 利通 过 国家 和 国防 实验 室 认可 特 雷 斯 取得 TUV 认证 
华东 微 电 子 技术 研究 所 零 缺陷 管理 研究 与 改进 项 目 通 特 雷 斯 获 消防 产品 CCC 证 书 
过 验收 深圳 市 开关 电源 关键 技术 企业 重点 实验 室 落户 长 城 
华东 微 电 子 技术 研究 所 混合 集成 电路 宇航 高 可 靠 生 / 电源 
线 全 面 通过 认证 国 充 充电 科技 2015 年 获得 3 项 专利 
华东 微 电 子 技术 研究 所 2015 年 度 自主 开发 科研 项 目 定 云南 省 文山 市 政府 企业 考察 上 海 易 充 新 能 源 技 术 有 限 
型 鉴定 会 顺利 召开 公司 充电 柱 
成 硕 电 源 再 次 获 国家 高 新 技术 企业 认定 杭州 奥 能 电源 充电 桩 中 标 国家 电网 项 目 
再 布局 新 能 源 领域 ” 茂 硕 新 能 源 10 亿 元 投资 光伏 发 电 中 恒 中 标 国家 电网 公司 、 东 南亚 电信 和 束 埔 寨 数据 中 心 
项 目 等 项 目 











茂 硕 投资 新 能 源 汽车 领 : 
赛 耐 比 公 司 挂牌 新 三 板 
科 士 达 











成 加 快 互联 网 : 


晋级 2015 全 球 新 能 源 企业 500 强 








+ 时 代步 伐 


英 威 腾 电 源 荣 获 “广东 省 守 合 同 重 信用 企业 ”称号 





英 威 腾 电 源 “布局 ”数据 中 ， 








6 携手 97 





IN 








河北 迅捷 


英 威 腾 模 块 化 UPS 通过 抗震 烈度 9 级 测试 























助力 “中 国 制 造 2025”， 艾 默 生 网 络 能 源 在 行动 








石家庄 通 合 电子 成 功 登 陆 创业 

















芯 朋 微 发 布 “ 六 级 能 效 开 关 


板 

















电源 及 半 桥 驱动 IC 新 品 ” 

















关 信 四 项 新 产品 通 
安利 电源 新 厂 
坚 力 科技 登陆 新 三 板 挂牌 
雷诺 士 自卫 
获得 IP55 认证 
理 士 国际 承办 首届 铬 酸 碰 电 # 
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房 落成 并 投入 使 用 


“安徽 省 2015 年 度 新 产品 ”认定 




















E 研 发 隧道 /船用 /海岛 型 UPS 在 防护 等 级 上 
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国际 标准 与 技术 发 


展 论 























坛 暨 新 能 源 汽车 行业 起 停电 池 标 准 2015 年 峰会 
全 天 科技 电源 实验 室 通过 北美 认证 实验 室 评估 认可 
全 天 科技 携手 SDA， 


























开拓 澳洲 市 场 


“ 122 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 













































































全 天 科技 光伏 逆 变 器 实现 手机 实时 智能 监控 大 会 顺利 召开 
山东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公司 成 功 挂牌 新 三 板 VAPEL 荣获 TUV 南 德 首 张 电源 产品 EC 62368-1CB 
泰 开 电源 公司 直流 电源 产品 中 标 国 网 + 800kV 特 高 压 。 证 书 

直流 输电 工程 苏州 电 通 “DTSPD T” 系 列 防爆 型 电 涌 保护 器 研制 
泰 开 电源 公司 充电 桩 产品 成 功 在 泰安 公交 西林 站 投入 成功 






























































运营 苏州 电 通 积极 参与 标准 修订 、 规 范 行业 应 用 
百 纳 德 UPS 北京 地 铁 十 号 线 电 源 改 造 项 目 远方 公司 投资 红 相 科技 加 快 远方 科技 产业 平台 布局 
青铜 剑 科 技 荣 麻 “2015 德勤 高 科技 高 成 长 中 国 50 强 ” 远方 公司 电磁 兼容 (EMC) 检测 实验 室 获得 CNAS 认 
和 “2015 德勤 高 科技 高 成 长 深圳 20 强 ” 可 
深圳 青铜 剑 科技 股份 有 限 公 司 创立 大 会 又 第 一 次 股东 
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行业 要 闻 


中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 成 功 举 办 

2015 年 11 月 6~9 日 ,由 中 国电 源 学 会 主办 ， 深 圳 市 
禾 望 电气 股份 有 限 公 司 承办 ， 三 萎 电 机 机 电 (上 海 ) 有限 
公司 、 富 士 电 机 《中国 ) 有 限 公 司 、 深 圳 市 汇 川 技术 股份 
限 公司 、 深 圳 市 航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公 司 、 深 圳 市 智 
胜 新 电子 技术 有 限 公 司 、 深 圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 公 司 、 
深圳 市 港 特 科 技 有 限 公 司 共 同 协办 的 中 国电 源 学 会 第 二 十 
届 学 术 年 会 在 广东 省 深圳 市 召开 。 

中 国电 源 学 会 举办 学 术 年 会 至 今 已 有 30 多 年 历史 ， 是 
国力 至 亚洲 电源 领域 规模 很 大 、 水 平 很 高 的 综合 性 电源 
学 术 盛 会 。 本 届 年 会 汇聚 了 境内 外 电源 学 术 界 、 产 业界 和 
政府 部 门 的 高 层 人 士 以 及 电源 相关 专业 在 校 研究 生 等 ， 共 
| 参 会 人 数 超过 1200 人 ， 录 用 论文 412 篇 ， 参 会 人 数 及 论 
文 数 均 创 造 历史 高 水 平 。 同 时 ， 本 次 年 会 还 设置 了 9 场 大 
会 报告 、7 场 技术 讲座 、40 个 主题 分 会 场 、2 个 墙报 交流 时 
段 ， 并 评选 出 20 篇 优秀 论文 及 8 家 特别 贡献 企业 。 
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优秀 论文 奖 及 大 会 特别 贡献 企业 奖 ， 仪式 由 南京 航空 航天 
大 学 阮 新 波 教授 主持 。 本 次 会 议 技术 程序 委员 会 主席 、 浙 
江 大 学 马 卑 教授 宣读 20 篇 获 评 优秀 论文 名 单 ， 中 国 工程 院 
院士 、 清 华 大 学 韩 英 铎 教授 ， 中 国 工 程 院 院士 、 装 甲 兵 工 
程 学 院 减 克 茂 教授 ，IEEE- 电 力 电 子 学 会 Braham Ferreira 教 
授 ， 美国 工程 院 院士 Kaushik Rajashekara 教授 ， 向 获奖 论文 
作者 代表 颁发 证 书 。 同 时 为 本 次 会 议 顺 利 召 开 提 供 大 力 文 
持 的 8 家 企业 单位 来 获 了 大 会 特别 贡献 企业 奖 ， 由 中 国电 
源 学 会 理事 长 徐 德 鸿 教授 、 秘 书 长 韩 家 新 教授 向 获奖 企业 
代表 颁奖 。 

11 月 8 ~9 日 全 天 , 会 议 设置 40 个 主题 分 会 场 交流 活 
动 ， 内 容 涉 及 新 颖 开关 电源 : 直流 变换 技术 、 功 率 因 数 校 
正 技术 ; 新 能 源 电能 变换 技术 ; 电动 汽车 ; 无 线 电 能 传输 
技术 ; 特种 电源 ; 信息 系统 供电 技术 : UPS、 直 流 供电 、 电 
池 管 理 ; 照明 电源 与 消费 电子 相关 技术 ; 道 变 器 及 其 控制 
技术 ; 电机 驱动 控制 ; SiC、GaN 器 件 、 新 型 功率 器 件 及 其 
应 用 ; 变换 器 相关 技术 ; 电磁 兼容 技术 ; 电能 质量 技术 、 
分 布 式 系统 、 智 能 电网 与 微型 电网 ; 高 频 磁 元 件 和 集成 磁 
技术 ; 可 靠 性 相关 技术 等 ， 同 时 8 日 中 午 还 进行 了 墙报 交 


















































































































































































































































11 月 6 日 会 议 正 式 开幕 前 ， 组 委 会 特 邀 三 位 长 江 学 者 
一 一 南京 航空 航天 大 学 阮 新 波 教授 、 浙 江 大 学 盛况 教授 、 
西安 交通 大 学 刘 进 军 教授 ， 以 及 香港 理工 大 学 黄 思 聪 教 
授 、 南 京 航空 航天 大 学 陈 乾 宏 教 授 、 福 州 大 学 陈 为 教授 、 
布雷 斯 特大 学 Mohamed Benbouzid 教授 、 法 国 海 军 学 院 于 
charpentier 教授 、 上 海 海 事 大 学 汤 天 浩 教授 、 浙 江 大 学 李 
武 华 教授 等 共 10 位 专家 就 热门 技术 进行 了 7 场 专题 技术 
讲座 。 

6 日 晚间 ， 为 加 强 青年 电源 科技 人 员 交 流 ， 会 议 专 门 组 
织 了 青年 沙龙 活动 ， 活 动 采用 晚餐 会 的 形式 ， 有 90 余 位 青 
年 学 生 参 与 ， 同 时 特 邀 业内 知名 专家 与 青年 学 生 进 行 面 对 
面 交 流 。 

11 月 7 日 早 8:30， 本 届 年 会 开幕 式 如 期 举行 ， 中 国电 


















































































































































流 -2 时 段 交 流 。 

本 次 会 议 同期 还 召开 了 中 国电 源 学 会 第 七 届 理 事 会 第 
三 次 全 体会 议 、 第 五 次 常务 理事 会 议 ,《 电 源 学 报 》 编 委 会 
议 , 中 国电 源 学 会 -斯 普 林 格 出 版 社 英 文 电力 电子 丛书 编 委 
会 议 及 学 会 各 分 支 机 构 工 作 会 议 等 。 

第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 
奖 颁奖 仪式 在 深 举行 

2015 年 11 月 7 日 ,第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 颁 
奖 仪式 在 广东 省 深圳 市 举行 。 中 国电 源 学 会 秘书 长 、 本 届 
科技 奖 评审 委员 会 主任 委员 韩 家 新 宣读 奖励 通报 ， 中 国电 
源 学 会 理事 长 徐 德 鸿 、 副 理事 长 徐 砍 国 、 章 进 法 、 刘 进军 、 
张波 、 陈 成 辉 、 李 占 师 ， 学 会 学 术 委员 会 主任 马 纤 以 及 本 

































































































































































































































































源 学 会 秘书 长 畦 家 新 主持 了 会 议 。 中 国电 源 学 会 理事 长 徐 
德 鸿 教授 致 开幕 词 ， 会 议 承办 单位 禾 望 电气 股份 有 限 公司 








届 科 技 奖 评审 委员 会 副 主任 委员 康 勇 等 向 获奖 单位 及 个 人 
颁发 获奖 证 书 及 奖杯 。 清 华 大 学 韩 英 锋 院士 、 装 甲 兵 工 程 
























































郑 大 鹏 先生 致 欢迎 词 。 开 幕 式 上 同时 举行 了 第 三 届 中 国电 
源 学 会 科学 技术 奖 颁奖 仪式 ， 本 次 评奖 共 评 出 项 目 特等 奖 2 
项 、 一 等 奖 5 项、 二 等 奖 10 项 ,优秀 产品 创新 奖 4 项， 青 
年 奖 3 人 、 杰 出 贡献 奖 1 人 。 

开幕 式 后 ， 进 入 大 会 报告 环节 ， 中 国 工程 院 院士 、 
清华 大 学 韩 英 铎 教授 ， 中 国 工 程 院 院士 、 装 甲 兵 工 程 学 
院 减 克成 教授 ，IEEE- 电 力 电 子 学 会 BrahamFerreira 教授 ， 
美国 工程 院 院士 KaushikRajashekara 教授 ， 美 国电 源 制造 
商 协会 主席 ErnieParker 先生 ， 中 国电 源 学 会 理事 长 、 浙 
江 大 学 徐 德 鸿 教授 ， 深 圳 市 禾 望 电气 股份 有 限 公 司 郑 大 































































































学 院 闫 克 茂 院士 、IEEE- 电 力 电 子 学 会 主席 Braham Ferreira 
教授 、 美 国电 源 制造 商 协会 主席 Ernie Parker 先生 、 美 国 工 
程 院 院士 Kaushik Rajashekara 教授 以 及 来 自 电 源 行业 有 关 高 
校 、 科 研 院 所 及 企业 的 1200 余人 出 席 颁 奖 仪式 。 

中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 创立 于 2011 年 ， 是 经 国家 科 
t 准 设立 、 代 表 着 我 国电 源 行业 高 水 平 的 科技 奖项 。 
电源 科技 奖 通过 网 络 函 审 初评 、 评审 委 员 会 会 评 ， 面 
[会 公示 ， 并 报 中 国电 源 学 会 六 届 九 次 常务 理事 会 审议 
， 共 评 出 获奖 项 目 21 项 ， 其 中 特等 奖 2 项 、 一 等 奖 5 
、 二 等 奖 10 项 ; 为 了 鼓励 企业 创新 、 服 务 国家 创新 驱动 
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他 一 
































注 


























博士 ， 富 士 电机 株式 会 社 萨 平 龙 彦 博士 ， 三 蓉 电 机 马 





涉 浊 同 可 斌 让 








展 ， 本 届 评 奖 专门 设立 面向 企业 技术 创新 的 奖项 一 一 优 



































先 硅 先生 等 国内 外 知名 专家 受 邀 做 报告 ， 受 到 参 会 代 
的 热烈 欢迎 。 
大 会 报告 结束 后 ， 举 行 了 墙报 交流 环节 ，100 位 作者 通 






































秀 产品 创新 奖 ， 吸 引 了 众多 企业 的 积极 参与 ， 评 出 获奖 项 
目 4 项; 同时 本 届 评 奖 还 评选 出 3 个 青年 奖 和 1 个 杰出 贡 
献 奖 。 



























































过 张贴 墙报 的 方式 展示 了 自己 的 论文 ， 并 与 参 会 代表 进行 
了 面对面 的 交流 。 
11 月 7 日 晚间 举行 了 本 届 年 会 颁奖 仪式 ， 颁 发 了 年 会 



















































































由 浙江 大 学 、 厦 门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 完成 的 “高 
能 质量 节能 型 大 功率 不 间断 电源 系统 关键 技术 与 产业 


化 ”、 株 济南 车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 完成 的 “高 压 高 功率 
































































































































































































































. 124 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
密度 IGBT 芯片 研发 及 其 应 用 ”项 目 获得 本 届 电 源 科技 奖 项 “再 生 能 源 -海上 风力 风电 专题 、 变 频 技术 及 电机 驱动 控制 三 
目 类 特等 奖 。 个 主题 分 会 场 。 中 国电 源 学 会 副 理事 长 李 占 师 主持 开幕 式 ， 
中 国 工 程 院 院士 、 清 华 大 学 韩 英 铎 教授 获得 本 届 电 源 。” 上 海 电源 学 会 理事 长 、 上 海 海事 大 学 中 荷 知识 与 创新 中 心 
科技 奖 杰 出 贡献 奖 ， 华 中 科技 大 学 胡 家 兵 、 深 圳 青铜 剑 科 主任 汤 天 浩 教授 ， 上 海 电源 学 会 副 理 事 长 陈 子 颖 博士 ， 上 
技 股份 有 限 公司 汪 之 涵 、 浙 江 大 学 张 军 明 获 得 青年 奖 。 海 交 通 大 学 风电 研究 中 心 主任 蔡 旭 教授 ， 上 海 大 学 陈 息 : 





中 国 和 








气氛 聚变 中 子 源 加 速 融 
源 ”、 英 飞 特 电 子 〈 杭 州 ) 
高 可 靠 性 大 功率 LED 驱动 
公司 完成 的 “一 种 新 型 大 功率 NPTIGBT 芯片 和 模块 的 开发 
[ 程 研究 中 心 有 限 公司 完成 
电源 系统 关键 技术 开发 及 应 用 ”、 江 


及 产业 化 ”、 株 洲 变 流 技术 
的 “中 高 压 大 功率 脉冲 


























电源 ”、 汶 





股份 























国家 

















苏 省 电力 公司 
优质 电力 园 
应 



































伏 发 电 系统 逆 变 器 ”、 上 








位 完成 的 


区 多 DFACTS 设备 优化 丁 
”等 5 个 项 目 获得 一 等 奖 。 
济州 科 华 技术 有 限 责 和 有 











“分 布 式 光伏 发 电 关键 技术 及 应 




















学 院 核 能 安全 技术 研究 所 等 单位 完成 的 “ 强 流 
及 350kV 大 功率 高 压 直 流 开 关 电 
I 限 公司 完成 的 “高 效 、 
[ 苏 宏 微 科 拉 股份 有 限 



































博士 主持 各 主题 会 议 。 会 议 共 计 演 1 





616 人 。 











本 次 论坛 特 邀 请 欧洲 风 
































23 场 ， 到 会 总 人 数 














物流 研究 所 、 








荷兰 AMC 人 研究 


中 心 主任 John Stavenuiter 教授 ， 世 界 可 持续 发 展 高 级 顾问 、 











8 力 科学 研究 院 等 单位 完成 的 “南京 青 奥 会 
cL 置 与 协调 控制 技术 及 


E 公 司 等 单位 完成 的 “太阳 能 3》 
P 国 长 城 计算 机 深圳 股份 
成 的 “3000W 高 性 能 超级 计算 机 电源 ”、 北 方 工业 大 学 等 单 





限 公 司 完 


























星 制造 厂 等 单位 完成 的 “高 可 靠 性 大 功率 





技术 与 工程 应 用 ”、 先 控 捷 联 
线 补偿 式 模块 化 UPS”、 量 
线 电能 灵活 高 效 接 人 技术 及 装置 ”、 合 
公司 完成 的 “新 型 大 功率 多 
I 限 公司 等 单位 








特 








和 研究 ” 下 北京 卫 








航天 器 电源 关键 

















电气 股份 








反华 炮 


限 公 司 完成 的 “在 
E 庆 大 学 完成 的 “移动 用 电 设备 无 




















电子 工业 有 限 




















脉 波 隔 离 整 流 














电源 股份 
供 

















中 











> yy 
本 电 系 统 、 





导 开 关 的 全 国 态 避 


国 ] 
“大 功率 砷 化 销 光 导 开关 光 








完成 的 “工业 








电源 ”、 广 东 易 事 
自动 化 设备 无 扰 























[ 程 物理 研究 院 流 体 物 理 研 究 所 完成 的 
电导 调控 机 理 研究 ”"、“ 基 于 光 








E 复 频率 功率 源 研究 ”等 10 个 项 目 获 得 项 





目 类 二 等 奖 。 





“高 输入 电压 230WLED 路 灯 智 能 驱动 
科技 有 限 公 司 完 成 的 “高 











系列 ”、 深 圳 市 英 威 腾 
能 模块 化 不 间断 电源 系统 ”等 4 个 项 目 获 得 优秀 产品 创新 


奖 。 











中 兴 通 讯 股份 有 限 公 司 完成 的 “ZXDH880 高 效 高 功 
率 密 度 模块 电源 ”、 深 圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公 司 完成 









































C 源 





























风 











和 研讨 。 在 这 


一 系列 活动 


电 物 流 专家 Adriaan Rozemond 教授 ， 欧 》 
所 Willem van “+ SPIJKER 教授 就 海上 风力 发 
P， 中 外 专家 汇聚 一 堂 ， 共 同 探 














讨 海 上 风力 发 
习 机 会 ， 








EE 相关 技术 ， 





受到 人 








中 风 

















物流 研究 

















专题 进行 报告 











使 参 会 人 员 获 得 一 次 难得 的 学 
也 们 的 一 致 好 评 。 


中 国电 源 学 会 代表 团 出 访 美国 参加 
APEC2015 国际 会 议 


为 促进 我 国电 源 行业 国 
合作 平台 ，2015 年 3 








国电 源 学 会 17 人 代表 
会 议 ， 并 与 美 















































际 交 流 ， 


参加 











为 会 员 企业 搭建 国 
] 15 ~24 日 ， 由 徐 德 鸿 理事 长 率领 中 
团 顺利 出 访 美国 
国电 源 制 造 商 协会 (PSMA ) 、IEEE- 电 力 电子 
学 会 (PELS) 进行 了 会 谈 。 本 次 代表 





际 





APEC2015 国际 








团 主要 成 员 还 包括 学 


会 副 理事 长 刘 进 军 、 章 进 法 ， 副 秘书 长 张 舌 以 及 13 位 会 员 








企业 代表 。 


APEC2015 国际 会 议 全 称 为 Applied Power Electronics 


Conferenceand Exposition ， 是 目前 全 球 电力 


大 、 涉 及 内 容 很 全 、 参 会 人 员 很 多 的 综合 


























电子 领域 规模 很 














竹 会 议 。 本 次 会 


议 在 美国 北 卡罗来纳 州 夏 洛 特 会 展 中心 举 行 ， 共 计 安 排 大 


会 报告 6 场 ， 











技术 











告 会 35 个 ， 同 


























明 举 办 电力 电子 产品 





座 18 场 ， 工 业 报告 会 


12 个 ， 技 术 报 







































































展览 会 参展 企业 达到 















































经 过 前 两 届 订 
术 奖 逐步 得 到 了 








EF 选 的 培育 与 发 
























































大 幅度 的 提高 ， 本 届 评 选 在 申报 数量 及 质量 方面 均 取 得 了 


长 足 的 进步 。 中 














动 我 国 

















国有 
学 会 承接 政府 转移 
新 的 有 效 手 段 ， 中 国 
威 性 与 代表 性 ， 认 真 落实 好 
电源 事业 的 进步 而 努力 ， 同 时 也 希望 各 获奖 单位 及 
个 人 进一步 做 好 获奖 项 目的 应 用 推广 工作 ， 为 我 
技 事 业 的 进步 、 为 我 























电源 学 会 今后 














国 能 源 事 业 做 出 更 大 
2015 国际 电力 电子 创新 论坛 圆满 结束 














由 中 
国际 
海 新 国际 博览 



































国电 源 学 会 和 莫 尼 黑 
电力 电子 创新 论坛 了 











国际 博览 









































国电 源 科 
的 贡献 。 


团 共同 举办 的 





























合作 ， 研 究 成 果 具 有 非常 高 的 产业 价值 。 目 前 ， 该 中 心 总 
研究 人 员 超 过 400 
行 了 小 型 招待 会 与 参观 代表 进行 了 交流 。 

本 次 出 访 扩大 了 学 会 在 国 
度 ， 促 进 了 学 会 与 国际 相关 组 织 
团 代 表 通 过 此 次 出 访 了 解 了 























知名 
访问 





面积 20000m2 ， 拥 

































































的 ” 239 家 ,来 自 全 球 相关 大 学 和 企业 的 4000 余人 参加 本 次 会 
电源 ”、 广 州 金 升 阳 议 。 
可靠 性 无 电解 ACZDC 电源 模块 会 议 期 间 中 国电 源 学 会 分 别 与 美国 电源 制造 商 协会 
源 有 限 公 司 完成 的 “绿色 高 效 节 (PSMA) 、IEEE- 电 力 电子 学 会 (PELS) 进行 了 会 谈 ， 就 今 
后 合作 进行 了 充分 的 沟通 ， 并 达成 初步 合作 意向 。 

美国 电源 制造 商 协 会 年 会 在 本 次 会 议 期 间 举 行 ， 中国 
展 ， 中 国电 源 学 会 科学 技 电源 学 会 副 理事 长 章 进 法 代表 学 会 在 会 上 就 中 国电 源 行业 

电源 行业 的 认可 与 好 评 ， 奖 项 影响 力 有 较 。” 发 展 情况 做 了 专题 介绍 。 
会 议 期 间 代表 团 成 员 还 参观 了 位 于 北 卡罗来纳 大 学 夏 
电源 学 会 秘书 长 韩 家 新 表示 科技 奖励 是 ， 洛 特 分 校 的 能 源 生产 和 基础 设施 中 心 (EPIC)。 该 中 心中 心 
只 能 的 重要 工作 ， 也 是 促进 行业 技术 创 主任 Johan Enslin 博 十 接待 了 代表 团 一 行 ， 并 就 中 心情 况 做 
各 进一步 提升 评奖 的 权 了 介绍 。EPIC 研究 领域 涉及 智能 电网 、 高 压 大 功率 传动 、 
国家 创新 驱动 发 展 战略 ， 为 推 ” 光伏 、 电 源 变 换 、 机 械 和 跟踪 等 ， 与 产业 界 开展 了 广泛 的 














人 。 








际 电力 电子 令 
的 联系 与 合作 ， 同 时 








参观 后 EPIC 举 


页 域 的 影响 力 和 











F 2015 年 3 月 17 ~19 日 在 上 
中 心 成 功 举办 。 本 次 论坛 包括 电源 技术 、 可 


最 新 产品 的 发 











及 动态 、 加 








国际 最 新 





流 ， 各 位 代表 均 表示 有 很 大 收获 。 


电力 电子 技术 和 


强 了 与 海外 技术 人 员 的 联系 与 交 


第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “125 ， 



















































































2016 年 APEC 会 议 将 于 3 月 20 ~24 日 美国 加 利 福 尼 况 。 
州长 滩 市 召开 ， 中 国电 源 学 会 将 继续 组 团 参加 ， 并 将 组 织 各 分 支 机 构 代 表 就 各 分 文 机 构 2014 年 工作 进行 了 总 
国内 企业 参展 ， 欢 迎 有 兴趣 的 会 员 和 企业 积极 参与 。 结 并 汇报 了 2015 年 工作 计划 。 学 术 委员 会 主任 马 卑 就 中 
国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 相关 筹备 工作 进行 了 介 









































汀 上 同和 公 二 [本 
绍 。 科 普 工作 委员 会 主任 、 学 会 副 理事 长 章 进 法 就 第 一 忆 
本 力 电子 应 用 设计 竞赛 筹备 工作 及 2015 年 培训 工作 计划 
为 进一步 加 强 与 国际 相关 组 织 的 联系 与 合作 ， 中 国电 进行 了 介绍 。 学 会 副 秘 书 长 张磊 就 第 三 届 中 国电 源 学 会 
源 学 会 于 2015 年 3 月 和 11 月 与 美国 电源 制造 商 协会 (PS- ”学 技术 奖 工作 方案 进行 了 介绍 并 通报 了 学 会 近期 的 主要 工 
MA) 及 IEEE- 电 力 电子 学 会 (IEEE PELS) 分 别 举行 了 两 ， 作 动态 。 
次 工作 会 议 ， 就 双方 合作 进行 了 会 谈 。 会 议 同期 还 召开 了 《电源 学 报 》 第 二 届 编 委 会 第 一 次 
中 国电 源 学 会 与 PSMA 分 别 于 3 月 16 日 、11 月 8 日 全体 会议， 就 学 会 相关 工作 进行 了 讨论 。 
开展 了 合作 会 谈 。 双 方 对 各 自发 展 、 会 员 状况 、 承 办 的 会 四 
， 中 国电 源 学 会 第 七 届 理 事 会 第 五 次 
议 以 及 对 今 领域 的 合作 提出 了 建设 性 的 意见 并 ; 
议 以 及 对 今后 开展 多 领域 的 合作 提出 了 建设 性 的 意见 并 进 ee te 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































行 了 深入 探讨 。 中 美 企业 代表 表示 希望 加 强 两 国企 业 交 
流 、 实 现 信 息 共享 的 需求 。 两 次 会 谈 为 两 国电 源 相 关 企 业 2015 年 11 月 6 日 ， 中国 电源 学 会 第 七 届 理 事 会 第 五 次 
提供 了 重要 的 对 话 交 流 机 会 ， 增 强 了 两 国企 业 间 的 相互 了 常务 理事 会 议 ， 在 广东 省 深圳 市 召开 ，31 位 常务 理事 参加 
解 。 本 次 会 议 ， 会议 由 徐 德 鸿 理事 长 主持 。 
中 国电 源 学 会 与 IEEE PELS 分 别 于 3 月 18 日 、11 月 8 中 国电 源 学 会 七 届 三 次 全 体 理 事 会 议 于 11 月 8 日 召 
日 开展 了 工作 交流 会 谈 。 会 议 回顾 了 开展 合作 以 来 ， 双 方 开 ， 会议 首 先 审 议 并 通过 理事 会 会 议 议程 。 
对 国际 电源 及 电力 电子 领域 学 术 进 步 所 做 出 的 努力 及 成 果 。 学 术 工 作 委员 会 主任 马 卑 教授 汇报 了 中 国电 源 学 会 第 
然后 ， 就 双方 如 何 进一步 开展 深化 合作 进行 了 探讨 。 最 终 ， ”二 十 一 届 学 术 年 会 情况 ， 本 次 年 会 在 学 术 工 作 委员 会 及 各 
双方 在 未 来 深化 合作 伙伴 关系 及 其 它 共 同 关注 问题 上 均 达 ”专业 委员 会 的 共同 努力 下 ， 共 计 录 用 论文 412 篇 ,注册 人 
成 了 共识 。 数 达到 1200 人 ， 均 较 上 届 增 长 近 一 倍 ， 取 得 了 显著 的 成 
学 会 通过 加 强 与 PSMA 、IEEE PELS 等 国际 组 织 交流 ， ” 绩 。 
加 强 了 彼此 的 了 解 和 信任 ， 开 拓 了 更 大 的 合作 空间 ， 进 一 韩 家 新 秘书 长 汇报 了 第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 
步 提 升学 会 国际 影响 力 ， 促 进 我 国电 源 行业 的 对 外 交流 与 ” 评奖 情况 ， 本 届 评 奖 各 分 支 机 构 积 极 参 与 项 目 推荐 工作 ， 
合作 。 共计 收 到 项 目 申报 推荐 37 项 ,个 人 申报 推荐 7 项 ， 经 函 审 
CPSS-Springer 电力 电子 英文 丛书 编 委 会 wh Cn ee ee 
第 一 次 会 议 成 功 召开 a 项 、 一 等 奖项 目 5 本 一 志 交 项 目 0 优秀 产品 创 
新 奖 4 项 , 个 人 类 杰出 贡献 奖 1 人 、 青 年 奖 3 人 。 经 过 三 
为 促进 中 国电 力 电子 学 者 的 国际 交流 与 合作 ， 加 速 中 届 评 奖 工作 的 积累 ， 目 前 电源 科技 奖 质量 和 影响 力 逐 步 提 
























































国电 力 电子 英文 专著 的 出 版 ， 学 会 与 斯 普 林 格 出 版 集团 。 升 ， 已 得 到 行业 和 社会 的 认可 。 
(Springer) 将 合作 出 版 CPSS-Springer 电力 电子 英文 从 书 ， 科普 工作 委员 会 主任 、 学 会 副 理事 长 章 进 法 汇报 了 首 
丛书 编 委 会 第 一 次 会 议 于 2015 年 11 月 6 日 在 深圳 召开 。 ”” 届 高 校 电力 电子 设计 大 赛 的 情况 。 本 届 大 赛 面向 高 校 电力 
此 次 编 委 会 议 确定 了 未 来 的 工作 规划 和 选 题 。 并 制定 。 电子 及 相关 专业 学 生 ， 着 重 于 引导 和 培养 学 生 对 于 电源 工 
了 未 来 三 年 每 年 出 版 3 本 英文 技术 图 书 的 初步 计划 。 学 会 。 业 设 计 的 认 知 和 实践 ， 共 有 15 支队 伍 参 赛 ， 经 过 测试 评 
由 编辑 工作 委员 会 率 头 ， 成立 从 书 编辑 委员 会 ， 负 责 推荐 。“ 比 ， 评 出 一 等 奖 作品 1 个 、 二 等 奖 作品 2 个 、 三 等 奖 作品 3 
评审 英文 丛书 的 选 题 ， 斯 普 林 格 出 版 集团 负责 英文 丛书 的 。 个 。 
出 版 ， 面 向 全 球 发 行 。 此 外 ， 会 议 就 学 会 英文 期 刊 筹备 、 团 体 标准 工作 及 学 
以 此 次 编 委 会 议 为 标志 ，CPSS-Springer 电力 电子 英文 。 会 发 展 史 等 工作 情况 进行 了 讨论 。 
ne ea 中 国电 源 学 会 第 七 届 理 事 会 第 三 次 
中 国电 源 学 会 七 届 四 次 常务 理事 (扩大) 全 体 理事 会 议 胜 利 召开 
会 议 胜利 召开 2015 年 11 月 8 日 ， 中 国电 源 学 会 第 七 届 理 事 会 第 三 次 
2015 年 1 月 31 日， 中国 电源 学 会 七 届 四 次 常务 理事 ”全 体 理事 会 议 在 广东 省 深圳 市 召开 ，50 位 理事 出 席 出 席 会 
(扩大 ) 会 议 ， 在 天 津 胜利 召开 。 共 有 33 位 常务 理事 出 席 。” 议 , 学 会 各 分 支 机 构 代表 及 部 分 理事 单位 代表 列席 会 议 。 
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会 议 ， 部 分 学 会 分 支 机 构 秘 书 长 、 常 务 理事 单位 代表 列席 ”会议 由 徐 德 鸿 理事 长 主持 。 
参加 本 次 会 议 。 会 议 由 徐 德 鸿 理事 长 主持 。 会 议 首先 传达 了 中 央 党 的 群 团 工作 会 议 精神 及 《中 国 


















































韩 家 新 秘书 长 传达 了 中 国 科 协 第 八 届 全 国 委 员 会 第 七 。 科 协 所 属 学 会 有 序 承 接 政府 转移 职能 扩大 试点 工作 实施 方 
次 会 议 精神 ， 就 学 会 2014 年 重点 工作 进行 了 总 结 ， 同 时 案 》， 并 提倡 学 会 上 下 认真 学 习 体会 会 议 有 关 精 神 ， 按 照 中 
也 通报 了 学 会 2014 年 财务 运行 情况 及 2015 年 财务 预算 情 。 国 科 协 的 具体 部 署 ， 在 今后 的 工作 中 努力 创新 求 变 ， 探索 










































































` 126 .中 国电 源 行 业 年 鉴 2016 

















1 利于 学 会 发 展 的 新 机 制 ， 加 强 与 电源 科技 工作 者 的 联系 ， 
进一步 开拓 和 完善 学 会 服务 手段 和 内 容 ， 奋 力 开创 学 会 工 
作 的 新 局 面 。 
徐 德 鸿 理事 长 表示 ， 对 于 学 会 承接 政府 转移 职能 ， 首 

































































庆 大 学 和 西安 高 压 电 器 研究 院 有 限 责任 公司 作为 依托 单位 。 
来 自 全 国 10 余 个 省 、 市 的 有 关 高 等 院 校 、 科 研 院 所 、 企 业 
和 国外 研究 机 构 的 近 60 位 知名 专家 学 者 和 有 关 领 导出 席 了 
此 次 会 议 。 重 庆 大 学 孙 跃 教授 主持 了 会 议 ， 并 宣读 了 《 关 


















































先是 学 会 的 一 个 机 遇 ， 是 促进 学 会 能 力 提 升 ， 推 动 学 会 发 
展 的 大 好 机 会 ， 学 会 上 下 应 开动 脑筋 ， 加 强 联 系 ， 积 极 争 
取 承 接 职 能 。 同 时 我 们 也 要 保持 清醒 的 头脑 ， 从 学 会 自身 
实际 出 发 ， 认 真 分 析 和 思考 “我 们 学 会 是 否 能 够 承担 ”和 









































于 同意 召开 中 国电 源 学 会 无 线 电 能 传输 技术 及 装置 专业 委 
员 会 召开 成 立会 议 的 批复 》。 

在 会 上 ,重庆 大 学 党 委 副 书记 肖 铁 岩 致 欢迎 辞 。 中 国 
源 学 会 秘书 长 韩 家 新 出 席 并 对 专 委 会 的 成 立 表示 祝贺 ， 






























































“能 够 承担 哪些 职能 ”的 问题 ， 以 确保 我 们 在 承接 政府 职能 
时 接 得 住 、 做 得 好 。 

韩 家 新 秘书 长 就 学 会 2015 年 重点 工作 情况 及 2016 年 
工作 设想 向 全 体 理事 进行 了 汇报 。 

韩 家 新 秘书 长 表示 2015 年 是 中 国电 源 学 会 第 七 届 理 事 
会 工作 全 面 展开 的 重要 之 年 。 学 会 工作 得 到 了 党 和 国家 空 
前 的 高 度 重视 , 今年 7 月 6~7 日 中 央 党 的 群 团 工作 会 议 召 
开 ， 中 共 中 央 总 书记 、 国 家 主席 、 中 央 军 委 主 席 习近平 出 
会 议 并 就 群 团 和 学 会 工作 发 表 重 要 讲话 。 同 样 在 7 月 中 
共 中 央 办 公 厅 、 国 务 院 办 公 厅 联合 下 发 了 《中 国 科 协 所 属 
学 会 有 序 承接 政府 转移 职能 扩大 试点 工作 实施 方案 》， 学 会 
发 展 迎 来 了 难得 的 机 遇 。 在 中 国 科 协 指导 和 支持 下 ， 在 学 
会 第 七 届 理 事 会 领导 下 ， 学 会 上 下 共同 努力 出 色 地 完成 了 
2015 年 工作 规划 。 并 从 学 术 交 流 、 制 度 建设 、 科 技 奖励 、 
科普 工作 、 编 辑 出 版 、 会 员 服务 、 国 际 交流 等 七 个 方面 全 
面 介绍 了 2015 年 学 会 工作 情况 。 

对 于 2016 年 工作 设想 ， 韩 家 新 秘书 长 表示 学 会 上 下 需 
共同 努力 ， 以 中 央 党 的 群 团 工作 会 议 精神 为 指引 ， 按 照 中 
蛋 科 协 7+1 的 工作 部 署 ， 在 确保 学 会 原 有 学 术 交 流 、 编 辑 
出 版 、 会 员 服 务 、 技 术 培 训 等 工作 稳步 提升 的 前 提 下 ， 进 
一 步 开 拓 进 取 ， 以 学 会 能 力 建 设 、 企 业 行业 服务 、 英 文 期 
刊 、 英 文 专著 、 团 体 标 准 等 工作 为 重点 ， 努 力 实 现 本 届 理 
事 会 “三 个 提升 、 一 个 突破 ”的 工作 目标 ， 并 对 各 个 方 画 
工作 的 具体 设想 进行 了 具体 介绍 。 

徐 德 鸿 理事 长 在 畦 家 新 秘书 长 汇报 的 基础 上 就 学 会 
2016 年 各 项 工作 做 了 进一步 指示 ， 并 提出 相关 意见 。 

会 上 ，8 个 工作 委员 会 、11 个 专业 委员 会 就 2015 年 工 
作 进行 了 汇报 。2015 年 学 会 各 分 支 机 构 积极 参与 学 会 学 术 
年 会 、 电 源 科技 奖 推荐 、 电 源 学 报 、 技 术 培 训 等 工作 ， 同 
时 积极 开拓 自主 举办 各 类 学 术 、 技 术 交 流 活动 及 其 它 特色 
活动 。 其 中 科普 工作 委员 会 成 功 组 织 首届 高 校 电 力 电子 应 
用 设计 大 赛 使 学 会 科普 工作 取得 较 大 突破 ; 编辑 工作 委员 
会 积极 推动 并 与 施 普 林 格 出 版 社 达 成 协议 组 织 出 版 美文 电 
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西安 高 压 电器 研究 院 有 限 责任 公司 副 总 经 理 李 侠 出 席 并 发 
根据 中 国电 源 学 会 章程 和 专业 委员 会 管理 条 例 的 有 关 
























































规定 ， 经 过 全 体 参 会 代表 充分 讨论 ， 投 票选 举 产生 了 无 线 
能 传输 技术 及 装置 专业 委员 会 第 一 届 委 员 会 组 成 人 选 。 



































会 议 选 举重 庆 大 学 孙 路 教授 为 主任 委员 ， 选 举 西 安 高 压 电 
器 研究 院 有 限 责任 公司 李 侠 副 总 经 理 、 哈 尔 滨 工业 大 学 朱 
春 波 教授 、 东 南大 学 黄 学 良 教授 、 中 科 院 电工 所 刘国强 研 
究 员 、 海 尔 集团 技术 中 心 李 聘 等 7 名 专家 为 副 主任 委员 ， 
选举 西安 高 压 电 右 研究 院 有 限 责任 公司 减 成 发 高 工 为 专 委 
会 秘书 长 。 

专 委 会 第 一 次 全 体委 员 会 议 随后 举行 ， 全 体委 员 出 席 。 
委员 们 就 专 委 会 工作 条 例 及 2015 年 工作 计划 进行 了 详细 讨 
论 。 最后， 全 体委 员 一 臻 通过 了 专 委 会 工作 条 例 以 及 2015 
年 工作 计划 。 

会 议 还 安排 了 专家 学 术 报告 环节 ， 特 邀 报告 包括 : 华 
南 理工 大 学 张波 教授 的 “从 电学 原理 重新 审视 谐振 无 线 电 
能 传输 机 理 ” 报 告 ， 南 京 航空 航天 大 学 陈 乾 宏 教授 的 “ 适 
用 于 变 参 数 条 件 下 的 新 型 补偿 网 络 ” 报 告 ， 红 日 电气 有 限 
公司 崔 玉 龙 高 工 的 “自动 巡 检 机 器 人 无 线 充 电 装 置 及 其 关 
键 技术 研究 ”报告 ,重庆 大 学 孙 跃 教授 的 “无 线 电 能 传输 
技术 研发 进展 与 应 用 推广 ”报告 。 围 绕 这 些 报告 内 容 ， 与 
会 代表 进行 了 深入 详尽 的 交流 与 讨论 。 


太阳 能 科普 讲座 成 功 举办 


2015 年 4 月 21 日 ， 中 国电 源 学 会 科普 工作 委员 会 联合 
合肥 工业 大 学 、 英 飞 凑 科技 公司 到 安徽 省 滁州 来 安县 郑 楼 
小 学 ， 以 讲座 、 宣 传 海报 等 形式 进行 太阳 能 科普 活动 ， 并 
现场 指导 学 生动 手 制 作 太 阳 能 模型 车 ， 进 行 模型 车 比赛 ， 
还 向 学 校 赠送 30 本 《光伏 发 电 环境 友好 》 图 书 。 


用 电 与 节 电 科普 讲座 在 上 海 成 功 举 办 
2015 年 4 月 10 日 ,用 电 与 节 电 科普 讲座 在 上 海 实验 










































































































































































































































































力 电 子 丛书 工作 ， 推 动 了 学 会 国际 编辑 交流 工作 发 展 ; 电 
能 质量 专业 委员 会 举办 的 第 四 届 电 能 质量 学 术 会 议 ，300 余 
人 参 会， 已 成 为 我 国电 能 质量 领域 影响 力 较 大 的 会 议 活动 
之 一 。 各 工作 委员 会 和 专业 委员 会 还 介绍 了 2016 年 工作 规 
划 。 
















































































中 国电 源 学 会 无 线 电能 传输 技术 及 
装置 专 委 会 成 立 大 会 胜利 召开 
2015 年 1 月 18 日 ,中 国电 源 学 会 无 线 电能 传输 技术 及 
装置 专 委 会 成 立 大 会 在 重庆 大 学 隆重 举行 。 该 专 委 会 由 重 







































































学 校 东 校 小 学 举办 。 该 讲座 从 电 的 发 明和 产生 过 程 人 手 ， 
述 了 从 发 电 到 最 终 使 用 过 程 中 产生 的 损耗 ， 以 及 因为 发 
造成 的 污染 ,太阳能 、 风 能 等 新 能 源 发 电 带 来 的 好 处 。 
这 次 活动 专门 讲述 了 身边 常见 用 电 设备 的 节 电 方法 ， 以 及 
如 何 挑选 节能 电器 ， 还 向 学 校 同学 赠送 了 6 台 太 阳 能 模型 
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共聚 中 国电 源 学 会 青年 工作 委员 会 话 未 来 
“青椒 沙龙 ”圆满 举行 
2015 年 4 月 18 日 ， 由 中 国 高 校 电力 电子 与 电力 传动 学 
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术 年 会 (SPEED) 组 委 会 、 中 国电 源 学 会 青年 工作 委员 会 
(简称 青 工 委 ) 主办 ， 北 京 交 通 大 学 承办 ， 青 工 委 秘书 处 单 
位 易 事 特 电源 股份 有 限 公司 支持 的 “青椒 沙龙 ”活动 在 北 
京 举 行 ， 会 议 吸引 近 60 名 嘉宾 和 代表 参与 ， 围 绕 热 点 话题 
交流 思想 ， 共 话 未 来 。 

本 次 沙龙 围绕 高 校 与 企业 的 合理 分 工 、 校 企 合作 模式 
与 平台 、 交 流 机 制 与 信息 互动 等 话题 展开 激烈 讨论 ， 中 国 
电源 学 会 理事 长 、 浙 江 大 学 徐 德 鸿 教授 ， 北 京 交 通 大 学 郑 
琼 林 、 杨 中 平 教授 ， 神 华 集团 周 友 博 士 、 西 电 华 清 卫 三 民 
总 经 理 、 深 圳 麦 格 米 特 电气 股份 有 限 公司 代 新 社 副 总 经 理 
等 学 术 界 、 企 业界 嘉宾 们 和 各抒己见， 纷纷 发 言 。 沙 龙 活动 
通过 全 程 微 信 文 字 直 播 的 方式 ， 实 现 线 上 线 下 实时 互动 交 
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“青椒 沙龙 ”现场 ， 高 校 的 科研 如 何 定 位 、 企 业 的 科研 
需求 如 何 满足 ， 众 筹 - 产 学 研 合作 新 模式 前 景 如 何 ， 如 何 
保障 更 有 效 的 技术 交流 及 项 目 申 报 ， 通 过 微 信 群 投票 取 前 
三 个 热点 话题 ， 与 会 嘉宾 及 学 术 界 、 工 业界 的 代表 们 结合 






































E 微 环境 ， 为 与 会 观众 分 享 了 数据 中 心 绿色 节能 的 经 验 。 
“数据 中 心 供 配 电 系统 的 发 展 与 变 昔 ”这 个 分 论坛 主要 
探讨 了 模块 化 数据 中 心 节 能 实践 和 大 数据 时 代数 据 中 心 直 
础 设施 的 思考 。 参 会 观众 从 头 至 尾 认真 的 态度 让 演讲 嘉宾 
的 讲解 显得 更 为 精彩 。 除 了 内 容 丰 富 的 主题 演讲 ， 本 次 大 






























































会 还 设立 了 企业 展示 区 。 
为 鼓励 在 数据 中 心 绿 色 、 节 能 方面 锐意 创新 的 企业 ， 
本 次 大 会 还 评 出 了 本 年 度 优秀 产品 奖 、 优 秀 企业 奖 、 优 秀 












































奖 和 优秀 品牌 奖 。 





“中 国 数据 中 心 基础 设施 技术 年 会 ” 自 2011 年 创办 以 
来 ,迄今 已 举办 了 5 届 ， 成 为 中 国 数据 中 心 行业 基础 设施 
影响 力 很 大 的 年 度 盛会 ， 更 是 中 国 数据 中 心 基础 设施 
核心 群体 回顾 梳理 发 展 历程 ， 交 流 验 证 节能 创新 技术 ， 明 
















































































展 方向 的 高 层 聚 会 。 中 国 数据 中 心 基 础 设施 技术 

















年 会 也 被 认为 是 引领 中 国 数据 中 心 产 业 中 基础 设施 未 来 发 
展 和 市 场 走向 、 探 索 数 据 中 心 节能 创新 方略 和 节能 技术 及 
产品 深入 应 用 的 关键 标杆 ， 成 为 中 国 数据 中 心 产业 力量 和 






































自己 的 研究 及 实践 经 验 ,积极 讨论 ， 共 话 未 来 ,精彩 发 言 
碰撞 出 思想 火花 。 

与 会 嘉宾 在 会 场 提 出 的 诸多 建议 ， 也 为 以 后 青 工 委 更 
好 地 开展 交流 活动 提供 良好 的 指导 。 


2015 年 中 国 数据 中 心 基础 设施 
技术 年 会 胜利 召开 

5 月 28 日 ,由 中 国 数据 节能 协会 和 中 国电 源 学 会 主办 
的 2015 第 五 届 数 据 中 心 基 础 设施 技术 年 会 在 北京 万 察 酒店 
隆重 举行 。 中 国 数据 中 心 基 础 设施 大 会 已 经 成 了 数据 中 心 
基础 设施 领域 一 年 一 度 的 行业 盛会 。 本 次 大 会 云集 800 余 
名 各 行业 用 户 代 表 、 业 内 专家 、 数 据 中 心 基础 设施 领域 企 
业 代表 ， 围 绕 “ 高 效 节 能 驱动 未 来 ”这 一 主题 进行 了 深入 
探讨 。 施 耐 德 电气 (中国) 有 限 公 司 、 博 耳 电 力 控股 有 限 
公司 等 企业 领导 和 专家 在 上 午 做 了 主题 演讲 ， 主 要 介绍 了 
当前 绿色 数据 中 心 在 节能 技术 方面 的 创新 和 实现 ， 以 及 数 
据 中 心 在 规划 设计 中 所 存在 的 问题 。 
在 “节能 、 创 新 型 数据 中 心 如 何 实现 ”的 专题 峰会 上 ， 
中 科 院 计算 所 张 广 明 老师 发 布 了 他 的 又 一 力作 一 一 《数据 
中 心 规划 设计 存在 的 若干 问题 》， 并 对 本 书 内 容 做 了 概述 。 
来 自 国家 高 性 能 研究 中 心 技术 研究 所 、 北 京 节能 环保 中 心 、 
中 国电 子 节 能 技术 协会 数据 中 心 节能 技术 委员 会 、 广 东 省 
电信 规划 设计 院 有 限 公司 等 单位 的 专家 从 数据 中 心 节能 环 
保 的 建造 技术 谈 到 了 绿色 数据 中 心 的 节能 设计 新 趋势 ， 全 
面 展现 了 当前 中 国 绿色 数据 中 心 技术 的 发 展 态势 ， 为 数据 






























































































































































































































































各 行业 用 户 彰显 价值 、 沟 通 交 流 的 桥梁 。 














2015 年 电力 电子 与 变频 电源 新 技术 
学 术 论 坛 成 功 举办 


Ph 国 电源 学 会 变频 电源 与 电力 传动 专业 委员 会 、 深 
[ 川 技术 股 
院 联 合 主办 ， 汇 川 技术 股份 有 限 公 司 承 办 的 “2015 年 电 
包子 与 变频 电源 新 技术 学 术 论 坛 ” 于 2015 年 7 月 3~5 
日 在 深圳 汇 川 技术 有 限 公司 (苏州 研发 生产 基地 ) 召开 。 
来 自 全 国 各 地 的 专家 、 学 者 、 工 程 技 术 人 员 和 企业 界 人 
士 约 200 余 人 参 会 。 中 国电 源 学 会 理事 长 、 浙 江 大 学 徐 德 
鸿 教授 到 会 并 致 偶 词 ; 我 国电 气 工程 学 科 葛 基 人 和 开拓 者 
之 一 、 上 海 大 学 陈 伯 时 教授 到 会 祝贺 ; 深圳 汇 川 技术 有 限 
公司 副 总 经 理 李 俊 田 先 生 致 欢迎 词 ; 中 国电 源 学 会 变频 电 
源 与 电力 传动 专业 委员 会 主任 委员 、 上 海 大 学 阮 新 教授 
作 专 业 委员 会 的 工作 报告 ; 开幕 式 由 中 国电 源 学 会 变频 电 
源 与 电力 传动 专业 委员 会 副 主任 委员 兼 秘书 长 陈 息 坤 主 








份 有 限 公司 和 上 海 大 学 机 电工 程 与 自动 化 学 






























































































































































上 海 大 学 陈 伯 时 教授 就 电力 电子 学 科目 前 存在 的 困惑 
和 问题 、 未 来 发 展 趋势 作 了 主题 演讲 。 会 议 邀 请 了 多 位 国 
内 著名 专家 做 学 术 报告 ， 浙 江 大 学 徐 德 鸿 教授 、 清 华 大 学 






































赵 争 鸣 教 授 、 武 汉 大 学 查 晓 明 教授 、 天 津 大 学 马 小 亮 教授 
和 合肥 工业 大 学 张 兴 教授 分 别 就 “ 宽 禁 带电 力 电子 技术 及 

















“电力 电子 装置 的 关键 技术 及 应 用 "”、“ 级 联 多 















































中 心 节能 高 效 提供 了 有 益 的 建议 。 节 能 减 排 补贴 政策 成 了 
峰会 的 热点 话题 ， 会 后 许多 听众 想 索 取 更 多 更 详细 的 资料 
信息 。 

下 午 的 两 个 分 论坛 主题 分 别 为 “数据 中 心 标准 推进 与 
节能 新 技术 应 用 ”和 “数据 中 心 供 配 电 系统 发 展 与 变 单 ”。 
在 “数据 中 心 标准 推进 与 节能 新 技术 应 用 ”分 论坛 上 ， 上 
海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公司 、 阿 尔 西 制 冷 工程 〈 北 京 ) 有 限 
公司 、 苏 州 安 瑞 可 机 柜 系 统 有 限 公 司 等 企业 的 领导 和 专家 
主要 介绍 了 当前 数据 中 心 制冷 系统 、 散 热 系统 、 电 源 管 理 、 




























































































昌平 功率 变换 器 的 拓扑 结构 研究 "、“ 容 错 控 制 及 风机 轴 扭 
振 ” 和 “分 布 式 光 伏 并 网 系统 的 MPPT 策略 ”等 专题 作 了 
精彩 的 学 术 报告 。 

议 其 
展 态 势 、 产 品 研 发 、 工 程 问题 等 电力 电子 与 变频 电源 
新 技术 领域 感 兴趣 的 问题 进行 了 热烈 互动 ， 发 表 自 己 的 真 
知 灼 见 。 这 次 大 会 必 将 对 促进 我 国电 力 电 子 技术 在 节能 、 
新 能 源 发 电 和 电力 传动 应 用 领域 的 发 展 起 到 积极 的 推动 作 




















间 ， 与 会 代表 畅所欲言 ， 各 自 就 电力 电子 学 科 
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国 态 高 功率 开关 器 件 研 讨 会 暨 第 七 届 特 种 电源 
专 委 会 第 一 次 常务 委员 会 圆满 结束 

固态 高 功率 开关 器 件 研 讨 会 暨 第 七 届 特 种 电源 专 委 会 
第 一 次 常务 委员 会 于 2015 年 7 月 10 日 至 13 日 在 湖南 省 株 
洲 市 召开 。 本 次 会 议 由 中 国电 源 学 会 特种 电源 专 委 会 主办 ， 
中 国 工程 物理 研究 院 流 体 物 理 研 究 所 和 株洲 南车 时 代 电 气 
股份 有 限 公司 联合 承办 。 
固态 高 功率 开关 器 件 研 讨 会 会 议 主题 围绕 固态 高 功率 
开关 器 件 ， 邀 请 了 半导体 材料 、 器 件 工艺 及 制备 、 设 备 / 装 
置 研制 方面 的 专家 和 高 功率 脉冲 源 用 户 等 ， 也 就 是 与 固态 
脉冲 功率 器 件 相关 的 “全 学 术 / 产 业 链 条 ”专家 学 者 共同 讨 
论 固态 高 功率 开关 器 件 技术 的 发 展 与 创新 。 中 国电 源 学 会 
副 理事 长 李 占 师 莅临 指导 。 




































































































































































导 以 及 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 和 中 物 院 科 协 的 大 
力 支持 ， 株 洲 南 车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 半导体 事业 部 和 
中 物 院 流体 物理 研究 所 的 易 力 合作 ,会 议 取 得 了 圆满 成 
功 。 


思想 磁 撞 、 经 验 分 享 “ 第 一 届 电 力 电子 学 科 
青年 学 者 论坛 ”圆满 举行 

2015 年 07 月 11 日 ,由 中 国电 源 学 会 青年 工作 委员 会 
主办 ， 湖 南大 学 承办 的 “第 一 届 电 力 电 子 学 科 青 年 学 者 论 
坛 ”在 长 沙 顺利 召开 ， 会 议 吸引 了 40 余 位 高 校 青 年 学 者 、 
企业 同仁 参加 ， 大 家 围绕 电力 电子 技术 最 新 发 展 动态 、 电 
力 电子 学 科 青 年 学 者 成 长 的 困惑 与 挑战 等 主题 开展 了 热烈 
交流 与 讨论 。 

本 次 论坛 旨 在 为 青年 学 者 提供 一 个 理论 研究 与 创新 、 





























































































































会 议 邀 请 了 本 专 委 会 器 件 研 制 及 应 用 专家 以 及 多 位 非 
专 委 会 成 员 的 国内 半导体 材料 研究 、 器 件 研制 等 方面 著名 




















前 沿 学 术 交 流 与 研讨 、 科 研 能 力 建设 与 培养 的 高 端 性 、 开 
放 性 和 公益 性 平台 ， 进 一 步 促 进 电力 电子 学 科 青 年 学 者 的 
































专家 做 专题 报告 ， 既 形成 “全 学 术 / 产 业 链 条 ”交流 ， 也 和 营 
造 广泛 合作 的 氛围 。 发 展 专 委 会 委员 单位 与 其 它 知名 研究 
机 构 的 交流 ， 也 增强 委员 单位 之 间 的 合作 ， 提 高 了 国内 特 
种 电源 技术 相关 技术 的 研发 综合 能 力 。 

会 议 邀 请 了 山东 大 学 国家 重点 实验 室 副 主任 徐 现 刚 教 
授 、 北 京 有 色 金 属 研究 总 院 有 研 新 材 公 司 总 工程 师 郑 安生 
研究 员 ， 北 京 有 色 金 属 研究 总 院 先 进 电 子 材料 研究 所 所 长 





























































































































学 术 交 流 、 思 想 碰撞 与 创新 争鸣 。 论 坛 共 分 : 湖南 大 学 青 
年 教师 工作 汇报 ， 大 会 学 术 报告 及 学 术 沙 龙 三 个 主题 。 与 
会 嘉宾 及 青年 学 者 结合 自己 的 研究 经 验 ， 各 抒 己 见 ， 思 想 
碰撞 。 其 中 ， 由 IEEE 电力 电子 学 会 副 主 席 、IEEE Fellow 
沈 征 教授 ， 教 育 部 “长 江 学 者 奖励 计划 ”特聘 教授 、 国 家 
杰出 青年 基金 获得 者 阮 新 波 教 授 ， 清 华 大 学 耿 华 副教授 分 
别 讲述 的 “正确 处 理 好 几 个 关系 一 一 与 青年 教师 共勉 ”、 

















































































































杨 志 民 研究 员 、 西 安 理 工 大 学 应 用 物理 系 主任 施 卫 教授 、 
上 海 师范 大 学 物理 系 主任 陈 之 占 教 授 作 专 题 报 告 。 

会 议 开幕 式 由 专 委 会 秘书 长 李 洪 涛 主持 ， 中 国电 源 学 
会 副 理事 长 李 占 师 代 表 上 级 学 会 致 开幕 词 ， 专 委 会 主任 委 
员 史 平 君 、 株 洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 总 经 理 刘 可 安 
分 别 代表 主办 单位 和 承办 单位 致辞 。 会 上 时 代 电 气 半导体 
事业 部 副 总 吴 煜 东 报 告 “ 大 功率 半导体 器 件 ”、 山 东 大 学 徐 

































































民力 电子 工作 心得 一 一 与 同行 朋友 们 的 探讨 ”、“ 能 源 互 
联网 与 电力 电子 ”三 个 报告 将 本 次 论坛 气氛 推 向 了 高 潮 。 
中 国电 源 学 会 直流 电源 专 委 会 七 届 二 次 
委员 会 议 在 常州 召开 

8 月 1 日 上 午 ， 中 国电 源 学 会 直流 电源 专业 委员 会 第 七 
届 第 二 次 全 体委 员 会 议 在 常州 召开 。 本 次 会 议 由 中 国电 源 

























































































现 刚 教授 报告 “化 合 物 半 导体 材料 及 器 件 ”、 北 京 有 色 院 郑 
安生 研究 员 报 告 “GaAs 材料 特性 及 其 应 用 研究 ”、 西 安 理 
工 施 卫 教授 报告 “ 光 导 开关 理论 与 实验 人 研究” 上海 师范 大 
学 陈 之 占 教授 报告 “SiC 制备 及 其 特性 研究 ”、 中 国电 科 院 





















































学 会 直流 电源 专 委 会 主办 ， 常 州 诚 联 电源 制造 有 限 公司 承 
办 。 南 京 航空 航天 大 学 、 浙 江 大 学 、 东 南大 学 、 台 达 电 子 、 
华 炮 电子 、 南 车 时 代 株 洲 所 等 院 校 企 业 近 20 名 委员 参加 了 
会 议 。 主 任 委员 、 南 京 航空 航天 大 学 自动 化 学 院 副 院 长 阮 
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武汉 计 测 所 总 工 孙 浩 良 报告 “中 国 特 高 压 输电 与 电气 交接 
验收 技术 ”， 中 物 院 流 物 所 副 总 工程 师 章 林 文 报 告 “ 导 开关 
机 理 及 应 用 研究 ”。 本 次 会 议 报 告 覆 盖 固 态 高 功率 开关 器 件 
从 材料 、 器 件 结构 及 工艺 、 器 件 制 备 技 术 、 设 备 研 制 到 用 
户 的 产 学 研 用 全 链条 系统 ， 努 力 探索 跨 学 科 交 流 、 全 方位 
讨论 的 学 术 交 流 模 式 。 

第 七 届 特 种 电源 专 委 会 第 一 次 常务 委员 会 由 主任 委员 
史 平 君主 持 ， 李 洪涛 秘书 长 汇报 了 特种 电源 专 委 会 秘书 处 
的 工作 情况 ， 并 传达 中 国电 源 学 会 本 年 度 重 要 活动 组 织 精 
神 ， 会 上 还 进行 了 “第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 ” 专 
委 会 推荐 评审 工作 。 评 审 组 成 员 由 中 国电 源 学 会 特种 电源 
专业 委员 会 常务 委员 、 委 员 代表 及 特 邀 专家 共 20 人 组 成 。 
其 中 专 委 会 常务 委员 10 人 人、 常务 委员 代表 3 人 、 委 员 3 
人 、 特 邀 专家 4 人 。 来 自 中 科 院 核能 安全 技术 研究 所 、 中 
科 院 近代 物理 所 、 中 国 工 程 物理 研究 院 等 单位 的 报 奖项 目 
参加 了 本 次 评审 。 
由 于 中 国电 源 学 会 秘书 处 和 副 理事 长 李 占 师 的 精心 指 
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新 波 教授 主持 会 议 。 

会 议 首先 由 阮 主 任 和 常州 诚 联 电源 公司 臧 其 准 总 经 理 
致辞 ， 对 与 会 委员 百 忙中 参加 一 年 一 次 的 委员 会 议 表示 欢 
迎 和 感谢 。 接 着 由 副 主任 委员 、 浙 江 大 学 电气 工程 学 院 副 
院 长 马 卑 教授 组 织 与 会 委员 对 专 委 会 拟 增补 委员 进行 现场 
投票 选举 ， 最 终 产生 了 由 30 名 委员 组 成 的 专 委 会 最 新 阵 
容 。 

接着 ， 与 会 委员 积极 发 言 ， 对 专 委 会 今年 的 工作 计划 
提出 想法 和 建议 ， 对 电力 电子 技术 创新 点 、 电 动 汽车 充电 
技术 、 电 源 产 品 工程 化 、 未 来 技术 方向 、 电 源 企 业 的 竞争 
力 和 校 企 合作 现状 等 方面 充分 讨论 、 献 计 献 策 。 南 航 阮 新 
波 教授 和 浙大 马 嵌 教授 在 交流 总 结 中 提 到 ， 专 委 会 每 年 的 
员 会 议 增进 了 校 企 交 流 ,， 促进 了 了 解 ， 推 进 了 产 学 研 合 
作 ， 建 议 今后 专 委 会 活动 可 以 采用 多 种 形式 开展 ， 如 学 术 
报告 、 论 坛 交 流 等 ， 也 鼓励 企业 能 主动 抛 出 具体 问题 ， 做 
一 次 或 多 次 的 专题 讨论 ， 不断 加 强 学 术 界 和 工业 界 的 密切 
联系 ， 用 好 用 活 技术 资源 。 
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最 后 ， 华 兆 电 子 周 世 兴 总 经 理 、 浙 大 马 插 教授、 康 舒 
电子 马 小 林 总 监 、 南 车 时 代 株 洲 所 王立 鹏 主任 分 别 作 了 
《中 国 制造 2025 与 电源 企业 的 转型 升级 》、《LLC 谐振 式 
DCZDC 变换 器 的 滑 模 控制 》 《电源 产品 与 技术 发 展 趋势 》 
和 《中 国 南车 风电 ， 绿 色 装 备 世 界 》 的 专题 报告 ， 展 示 了 
领域 研究 成 果 ， 分 享 了 技术 和 管理 经 验 。 

8 月 1 日 下 午 ,全 体委 员 至 常州 诚 联 电源 公司 参观 生产 
制造 和 测试 现场 ， 就 如 何 提 高 LED 电源 产品 的 附加 值 进 行 
了 深入 交流 。 同 时 ， 委 员 们 对 该 企业 在 产品 研发 设计 过 程 
中 遇 到 的 具体 问题 给 予 了 针对 性 的 建议 和 指导 。 


第 四 届 全 国电 能 质量 学 术 会 议 暨 电能 质量 
行业 发 展 论坛 取得 圆满 成 功 

2015 年 8 月 20 ~23 日 ， 由 中 国电 源 学 会 电能 质量 专业 
委员 会 与 亚洲 电能 质量 产业 联盟 联合 主办 ， 山 东山 大 华 天 
科技 集团 股份 有 限 公司 承办 的 第 四 届 全 国电 能 质量 学 术 会 
议 易 电能 质量 行业 发 展 论坛 在 美丽 的 “泉城 ”济南 南郊 宾 
馆 召 开 ， 这 是 继 2009 年 、2011 年 和 2013 年 三 届 全 国电 能 
质量 学 术 会 议 之 后 的 又 一 次 盛会 ,为 业界 提供 了 又 一 个 高 
平 的 交流 与 合作 平台 。 
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本 届 论 坛 以 “电能 质量 与 高 效 优质 用 电 ” 为 主题 ,来 











送 研 究 及 实用 化 水 平 ， 促 进 学 术 交 流 与 合作 做 出 贡献 。 

本 次 国际 研讨 会 的 主题 为 “无 线 电能 传输 传送 理论 及 
实践 ”， 会 议 官方 语言 为 英语 。 会 议 围绕 无 线 电 能 传送 的 建 
模 、 仿 真 与 控制 、 应 用 于 智能 家 居 的 无 线 电 能 传送 技术 、 
大 间距 无 线 电 能 传送 技术 、 大 功率 电动 汽车 无 线 充 电 技 术 、 
无 线 电 能 传送 的 功率 调节 技术 、 应 用 于 无 线 电能 传送 的 高 
频 、 高 功率 相 控 道 变 器 等 议题 展开 了 深入 的 探讨 和 交流 。 
会 议 期 间 ， 与 会 专家 还 参观 访问 了 武汉 大 学 无 线 电 能 传输 
技术 实验 室 和 研究 中 心 。 会 议 拓 展 了 无 线 电能 传输 技术 及 
装置 专 委 会 在 国际 上 的 影响 力 ， 与 会 国际 专家 纷纷 表示 愿 
和 专 委 会 展开 国际 合作 和 交流 ， 推 动 该 技术 研究 及 应 用 推 
广 的 发 展 。 会 议 取 得 了 圆满 成 功 。 


第 十 二 届 变 频 器 行业 企业 家 论坛 成 功 召开 


2015 年 8 月 28 ~29 日 ， 以 “创新 驱动 一 一 30 年 积 ; 
变频 器 产业 再 腾飞 ”为 主题 的 第 十 二 届 变 频 器 行业 企业 家 
论坛 隆重 召开 ， 近 200 位 来 自 政府 、 协 会 、 厂 商 、 大 专 院 
校 、 科 研 院 所 、 用 户 、 投 资 等 领域 的 行业 专家 齐 聚 苏州 淋 
阳 天 目 湖 ， 为 变频 器 产业 的 再 次 腾飞 献 力 献策 。 

本 届 大 会 由 《变频 器 世界 》 联 合 广东 省 自动 化 学 会 、 
北京 电力 电子 学 会 、 中 国 自 动 化 协会 、 中 国电 器 工业 协会 


















































































































































































































































自 全 国 各 地 的 300 多 名 参 会 代表 齐 聚 一 堂 ， 与 66 位 会 议 演 
讲 嘉 宾 面 对 面 共 话 电能 质量 产业 发 展 。 

8 月 21 日 上 午 8 点 30 分, 在 西安 爱 科 赛 博 电气 股份 有 
限 公司 董事 长 白 小 青 的 主持 下 ， 大 会 正式 拉 开 序幕 ， 济 南 













































































EE 力 电子 分 会 、 中 国电 源 学 会 变频 电源 与 电力 传动 专 委 会 、 
中 国电 源 学 会 元 器 件 专业 委员 会 、 中 国 科 技 自 动 化 联盟 等 
七 大 行业 权威 组 织 举 办 ， 并 得 到 了 当地 政府 和 苏州 高 新 产 
业 园 区 的 大 力 支 持 。 中 国 工程 院 院 士 顾 国 彪 先生 、 工 信 部 




































































市 政协 副 主席 、 济 南 市 科 协 主席 刘 梦 海 ， 济 南 市 高 新 区 管 




















电力 电子 专家 组 组 长 肖 向 峰 先 生 、 中 国电 源 学 会 理事 长 徐 






































委 会 副 主任 崔 志 强 ， 中 国电 源 学 会 副 理事 长 李 占 师 出 席 开 
幕 式 。 中 国电 源 学 会 电能 质量 专 委 会 主任 卓 放 为 大 会 致 欢 
迎 辞 。 

本 届 全 国电 能 质量 学 术 会 议 继承 了 历届 会 议 “ 坚持 以 
学 术 技 术 交 流 为 主 ， 通 过 大 会 报告 、 行 业 发 展 论坛 研讨 、 
分 会 场 主题 报告 、 学 术 论 文 张 贴 以 及 行业 企业 展示 等 多 样 
形式 举办 ”的 特色 ， 会 议论 文集 共 收 录 论 文 126 篇 ， 优 秀 
的 论文 成 果 和 丰富 的 现场 演讲 从 多 个 领域 和 视野 对 各 种 电 
能 质量 问题 进行 了 深入 探讨 ， 在 深层 次 上 推进 了 电能 质量 
行业 的 学 术 技术 交流 ， 将 有 力促 进 全 国电 能 质量 行业 的 攻 
勃发 展 。 


2015 无 线 电能 传输 国际 研讨 会 成 功 召 开 
中 国电 源 学 会 无 线 电 能 传输 技术 及 装置 专业 委员 会 与 


























































































































































































































德 鸿 先生 、 中 国电 器 工业 协会 变频 器 分 会 秘书 长 王建 峰 先 
生 、 广 东 省 机 械 工 程 院 先进 制造 业 理事 长 刘 奕 华 先生 、 淋 
阳 市 人 民政 府 副 市 长 蒙 金龙 先生 、 江 苏 中 关 村 高 新 科技 产 
业 园 副 主任 庄 松 年 先生 、 苏 高 新 科技 董事 长 严 学 港 先生 、 
三 尧 电 机 半导体 大 中 国 区 总 经 理 四 个 所 大 亮 先生 作为 嘉宾 
在 主席 台 落 座 并 先后 致辞 。 


2015 年 砂 力 杰 杯 高 校 电力 电子 应 用 
设计 大 赛 圆满 落幕 
2015 年 10 月 24 日 上 午 九 点 ，2015 年 “ 砂 力 杰 杯 高 校 
有 力 电子 应 用 设计 大 赛 ” 决 赛 在 浙江 大 学 玉 打 校区 邵 人 逸夫 
站 技 馆 隆 重 开幕 ， 中 国电 源 学 会 理事 长 徐 德 鸿 教授 、 副 理 
事 长 章 进 法 博士 、 浙 江 大 学 电气 工程 学 院 副 院 长 马 卑 教授 、 
F 海 海事 大 学 汤 天 浩 教授 、 南 京 航空 航天 大 学 谢 少 军 教授 、 
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武汉 大 学 联合 举办 的 “2015 年 无 线 电能 传输 国际 研讨 会 ” 
(2015International Workshopof Wireless Power Transfer) ， 简 称 
WPT2015， 于 2015 年 8 月 24 ~26 日 在 武汉 召开 。 会议 特 邀 
New York University 的 Dariusz Czarkowski 教授 及 Francisco 
DeLeon 教授 ， 英 国 Universityof Strathclyde 的 Stephen Finney 
教授 以 及 国内 无 线 电能 传输 技术 领域 著名 教授 及 专家 参加 。 
到 会 专家 共有 50 余人 ， 其 中 参 会 的 无 线 电能 传输 技术 及 装 
置 专 委 会 委员 达到 20 余人 。 会 议 由 专 委 会 主任 委员 孙 跃 教 
授 主 持 。 会 议 旨 在 团结 和 吸引 国内 外 无 线 电能 传送 领域 的 
学 者 和 专家 ， 共 同 交 流 无 线 电能 传送 领域 最 新 研究 成 果 ， 
探讨 其 最 新 发 展 方向 和 研究 趋势 ， 为 提高 全 球 无 线 电能 传 









































































































































砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 技术 和 营运 总 裁 游 步 
东 博 士 、 深 圳 顺 络 电子 股份 有 限 公司 陈 其 亮 经 理 、 湖 南 艾 
华 集 团 股 份 有 限 公 司 刘欢 经 理 等 作为 嘉宾 出 席 了 此 次 决赛 













































































开幕 式 ， 一 同 参加 开幕 式 的 还 有 前 来 参赛 的 11 支 各 大 高 校 
代表 队 的 老师 和 同学 们 。 

中 国电 源 学 会 副 理 事 长 、 科 普 委 主任 章 进 法 博士 为 况 
赛 致辞 ， 他 对 当前 能 源 发 展 与 电力 电子 技术 发 展 的 紧密 联 








系 进行 了 分 析 ， 并 绪 合 当前 热门 话题 节能 环保 与 同学 们 进 
行 了 交流 ， 辟 励 学 生 们 投入 能 源 事业 。 随 后 浙江 大 学 电气 
工程 学 院 副 院 长 马 纤 教 授 致辞 ， 对 前 来 参加 砂 力 杰 杯 高 校 
电力 电子 应 用 设计 大 赛 的 各 位 专家 老师 和 参赛 学 生 表示 热 
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烈 欢迎 ,对 此 次 比赛 给 予 高 度 的 评价 ， 作 为 一 个 面向 高 校 
电力 电子 专业 学 生 的 比赛 ,对 推动 高 校 学 生 科研 事业 和 促 
进 创新 将 会 起 到 一 定 的 作用 。 

进入 比赛 环节 ， 各 参赛 队伍 派 代表 参与 抽签 ， 抽 签 结 
果 顺 序 将 作为 参赛 队 参 与 测试 和 PPT 展示 的 顺序 。 整 个 现 
场 的 测试 在 两 个 场地 完成 ， 在 会 场 主要 完成 尺寸 和 电气 性 
能 指标 部 分 的 测试 ， 完 成 该 部 分 测试 的 队伍 在 另 一 实验 室 
完成 EMI 和 绝缘 耐 压 的 测试 。 
测试 环节 是 竞赛 前 最 紧张 的 部 分 ， 参 赛 队员 与 测试 工作 
人 员 反 复 沟 通 ， 确 保 测 试 结果 准确 地 反映 了 他 们 的 设计 成 
果 。 测 试 进行 得 非常 顺利 ， 所 有 的 参赛 队伍 都 完成 了 测试 。 

汇报 工作 结束 以 后 ， 评 委 们 进行 了 长 达 一 个 半 小 时 的 
激烈 讨论 。 最 终 ， 北 方 工业 大 学 获得 一 等 奖 ， 末 获 二 万 元 
大 奖 。 南 京 航空 航天 大 学 和 杭州 电子 科技 大 学 荣获 二 等 奖 ， 
荣获 三 等 奖 的 是 浙江 大 学 、 山 东 大 学 和 福州 大 学 。 而 获得 
优秀 工程 设计 奖 的 是 浙江 工业 大 学 、 哈 尔 滨 工业 大 学 、 重 
庆 大 学 、 华 中 科技 大 学 和 上 海 交通 大 学 。 

最 后 ， 竞 赛 组 委 会 秘书 长 、 浙 江 大 学 电气 工程 学 院 吕 



































































































































都 表示 受益 良 多 。 东 莞 市 康 裕 电 子 有 限 公司 经 理 袁 利 评价 
道 :“ 这 次 属于 小 型 的 研讨 会 ， 每 个 人 都 有 发 言 的 机 会 ， 沟 
通 交流 比较 方便 ， 相 比 以 往 的 讲座 ， 这 种 形式 的 交流 会 
实用 很 多 。 

人 磁 元 件 新 技术 应 用 座谈 交流 会 的 举办 加 强 了 磁 元 件 新 
技术 的 交流 ， 为 行业 发 展 贡 献 了 力量 。 


案 焦 新 能 源 产 业 创 新 发 展 ” 中 国电 源 学 会 新 能 源 
电能 变换 技术 专 委 会 第 二 届 年 会 
在 合肥 成 功 召 开 

为 更 好 地 开展 电能 变换 技术 相关 政策 、 技 术 交 流 与 分 
享 ， 共 同 推动 我 国 新 能 源 产 业 发 展 壮大 ，2015 年 12 月 12 
日 ， 由 中 国电 源 学 会 新 能 源 电能 变换 技术 专业 委员 会 主办 、 
阳光 电源 股份 有 限 公司 承办 的 “第 二 届 新 能 源 电能 变换 技 
术 年 会 暨 新 能 源 产业 创新 发 展 研 讨 会 ”在 合肥 隆重 召开 。 
中 国电 源 学 会 、 专 委 会 及 行业 相关 领导 、 专 家 学 者 、 企 业 
代表 近 200 人 参加 了 会 议 。 

中 国电 源 学 会 理事 长 、 浙 江 大 学 教授 徐 德 鸿 ， 安 徽 省 













































































































































































征 宇 教授 总 结 一 天 的 比赛 ,表达 对 未 来 学 生 科 研发 展 的 期 
许 和 对 支持 此 次 比赛 的 各 方 人 士 的 衷心 感谢 。 就 此 ，2015 
年 砂 力 杰 杯 高 校 电 力 电 子 应 用 设计 大 赛 圆 满 落幕 。 

磁 元 件 新 技术 应 用 座谈 交流 会 成 功 举 办 

为 加 强 磁 性 元 件 企 业界 与 学 术 界 的 联系 ， 促 进行 业 新 
技术 快速 应 用 于 生产 中 ， 中 国电 源 学 会 磁 技术 专业 委员 会 


















































原 副 省 长 宋 明 ， 中 国光 伏 行业 协会 秘书 长 王勃 华 ， 合 肥 市 
副 市 长 王 翔 ， 中 国电 科 院 新 能 源 研究 所 副 所 长 刘 纯 ， 中 国 
风能 设备 分 会 副 秘 书 长 沈 德 昌 ， 专 委 会 主任 委员 、 阳 光电 
源 董事 长 曹仁 贤 等 出 席 了 大 会 。 

会 议 期 间 ， 王 勃 华 秘书 长 、 刘 纯 副 所 长 、 徐 德 鸿 理事 
长 、 上 海 海事 大 学 汤 天 浩 教授 、 合 肥 工 业 大 学 张 兴 教 授 、 
阳光 电源 研究 院 副 院 长 顾 亦 磊 博 士 等 分 别 作 了 主旨 报告 ， 
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利用 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 召开 之 际 ， 携 手 ) 
东 省 电子 变压器 电感 器 行业 协会 ， 围 绕 今年 磁 技 术 的 热点 







































































从 行业 政策 及 发 展 趋势 、 可 再 生 能 源 多 能 互补 供电 系统 关 
键 技术 研究 、 高 信赖 性 供电 的 直流 微 网 、 海 洋 新 能 源 及 其 

































































问题 ， 于 2015 年 11 月 6 日 晚 在 深圳 举办 了 “ 磁 元 件 新 技 
术 应 用 座谈 交流 会 "。 田 村 (中国 ) 研究 所 、 哈 尔 滨 工业 
大 学 深圳 研究 生 院 、 华 南 理工 大 学 电力 学 院 、 浙 江 大 学 电 
气 工 程 学 院 、 西 安 交通 大 学 电气 学 院 、 浙 江 大 学 等 学 术 界 
专家 及 行业 领先 企业 工程 师 共 40 余人 参 会 。 

此 次 交流 会 上 ， 青 岛 云 路 新 能 源 科技 有 限 公 司 部 长 江 
志 滨 、 珠 海 市 艾 森 科 技 有 限 公司 副 总 黄 杰 、 台 达 企 业 管 理 
I 限 公 司 经 理 卢 增 艺 分 别 就 非 晶 材 料及 其 应 用 、 磁 元 件 自 
动 化 制造 、 功 率 变换 器 对 磁 元 件 的 需求 作 了 引导 发 言 。 
江 志 演 简单 介绍 了 非 唱 带 材 及 其 延伸 产品 非 晶 磁 粉 世 
的 特点 及 应 用 状况 ， 他 谈 到 非 品 粉 芯 相 较 于 其 它 粉 芯 而 言 ， 
昌 具 有 良好 的 性 价 比 ， 但 同时 也 存在 一 大 致命 问题 一 一 噪 
声 ， 为 解决 这 一 问题 ， 青 岛 云 路 也 已 从 成 分 开发 、 新 技术 
研发 、 控 制 参数 等 方面 给 出 解决 方案 。 


























































































































































































































向 自动 化 生产 方式 转型 是 当前 制造 业 的 一 大 趋势 ， 如 何 
利用 自动 化 降低 成 本 、 提 高 产能 也 是 磁 元 件 企业 关注 的 重 





点 ， 艾 森 科技 作为 自动 化 设备 的 领先 企业 ， 在 此 次 交流 会 上 
也 介绍 了 自动 化 设备 的 发 展 趋势 ， 并 建议 由 协会 组 织 行业 企 
业 进行 交流 ， 共 同 研发 符合 标准 化 生产 的 自动 化 设备 。 

卢 增 艺 认为 要 使 电源 达到 市 场 标准 ， 需 要 不 同类 型 的 
磁 元 件 相互 配合 ， 共 同 参与 到 电源 的 设计 当中 ， 他 的 演 
还 从 功率 、 设 计 角 度 上 谈 到 对 器 件 原材料 的 要 求 。 

此 次 交流 会 在 每 一 次 引导 发 言 后 均 设 有 讨论 环节 ， 企 
业 工 程 师 与 学 术 界 专家 深入 交流 。 会 后 ,不 少 与 会 工程 师 








































































































电源 变换 技术 、 风 电 基 地 经 多 电压 等 级 直流 并 网 的 电力 变 
换 技术 、 电 动 汽 车 的 新 型 电机 了 驱动 技术 等 方面 ， 多 角度 探 
讨 了 新 能 源 产业 发 展 的 政策 环境 、 市 场 趋势 、 电 能 变换 及 
并 网 关键 技术 最 新 研究 课题 与 成 果 。 

“产业 的 发 展 离 不 开 技 术 的 支撑 ， 正 是 新 能 源 电 能 变换 
技术 的 不 断 进 步 ， 提 升 了 行业 的 核心 竞争 力 ， 促 进 了 产业 
的 大 规模 发 展 和 技术 进步 。 ' 十 三 五 ”期 间 ， 新 能 源 产 业 必 
将 迎 来 更 加 广阔 的 发 展 空间 ， 但 也 伴随 着 更 多 的 新 技术 、 
新 难题 有 待 我 们 去 研究 、 破 解 。 曹仁 贤 表 示 ， 新 能 源 电 能 
变换 技术 专 委 会 将 在 中 国电 源 学 会 的 领导 下 ,积极 搭建 完 
善 交流 平台 ， 及 时 关注 行业 发 展 与 技术 进步 、 密 切 “ 产 学 
研 政 ”的 相互 间 交 流 、 努 力促 进 产业 健康 有 序 发 展 。 

大 会 期 间 ， 与 会 专家 们 的 深入 讨论 和 高 屋 建 领 的 论述 ， 
为 中 国 新 能 源 电源 行业 发 展 指明 了 方向 。 只 要 我 们 坚定 发 
展 方向 ， 不 断 推进 技术 进步 走 创 新 驱动 之 路 ， 中 国 新 能 源 
电源 产业 一 定 会 取得 更 大 的 发 展 和 突破 。 

功率 变换 器 磁 技 术 分 析 测试 与 应 用 

高 级 研修 班 圆满 结束 

由 中 国电 源 学 会 主办 ， 福 州 大 学 电气 工程 与 自动 化 学 
院 、 中 国电 源 学 会 磁 技 术 专 业 委员 会 、 科 普 工 作 委员 会 承 
办 的 功率 变换 器 磁 技术 分 析 测 试 与 应 用 高 级 研修 班 于 2015 
年 5 月 23 ~25 日 在 福州 大 学 成 功 举办 ， 来自 全 国 各 企 事业 
单位 代表 80 多 人 参加 了 本 次 研修 班 。 














































































































































































































































































































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “131， 

















本 课程 是 中 国电 源 学 会 第 二 次 在 福州 举办 此 类 高 级 研 ”这 样 的 研修 班 抱 以 浓厚 的 兴趣 ， 而 且 Kaushik Rajashekara 
修 班 ， 旨 在 梳理 电磁 基本 理论 的 基础 上 ， 结 合 功率 变换 器 ”博士 也 在 课堂 上 对 于 大 家 提出 的 各 类 问题 一 一 作答 ， 解 决 
品 中 磁 元 件 的 具体 分 析 、 设 计 、 测 试 与 应 用 ， 使 工程 师 了 很 多 工程 师 的 实际 问题 ， 并 且 安 排 学 员 们 参观 了 浙江 大 
能 从 电磁 场 机 理 上 深入 认识 磁 元 件 的 各 项 性 能 及 其 影响 因 ”学 的 四 个 实验 室 ， 对 于 实验 室内 正在 进行 的 项 目 产生 了 浓 
素 以 及 设计 考虑 点 ， 改 变 传 统 设计 方法 的 局 限 性 。 厚 的 兴趣 ,纷纷 提出 问题 ， 实 验 室 的 老师 们 也 用 准确 的 数 
中 国电 源 学 会 磁 技术 专业 委员 会 主任 委员 、 福 州 大 学 。 据 及 精彩 的 叙述 回答 了 大 家 的 问题 。 经 过 五 天 的 紧张 授 
电气 工程 与 自动 化 学 院 院 长 陈 为 教授 作为 本 次 研修 班 的 总 。 课 , 研修 班 圆 满 结 束 ， 大 家 对 本 次 研修 班 给 予 了 充分 的 认 
策划 及 主讲 专家 ， 从 电磁 基本 概念 、 磁 元 件 绕组 高 频 损耗 可 ， 认 为 在 授课 内 容 设置 上 理论 与 实践 相 结 合 ， 对 于 工程 
分 析 与 绕组 设计 、 磁 原件 电磁 干扰 特性 分 析 与 设计 、 磁 性 的 实际 研发 工作 具有 很 强 的 针对 性 和 指导 性 。 据 悉 中 国 
材料 及 其 应 用 等 方面 进行 了 系统 深入 的 讲解 。 福 州 大 学 陈 电源 学 会 还 将 在 8 月 22 ~24 日 和 9 月 、10 月 底 分 别 开 设 
庆 彬 老师 、 林 苏 斌 老师 更 是 对 磁 元 件 绕组 高 频 损耗 分 析 、 开关 电源 电磁 兼容 性 专题 研修 班 以 及 高 效率 高 功率 密度 电 
电磁 干扰 特性 以 及 电磁 场 仿真 分 析 方 法 和 软件 使 用 进行 了 源 技术 与 设计 高 级 研讨 班 、 高 效率 与 功率 密度 电源 变换 技 
讲解 授课 。 术 : 器 件 、 设 计 与 应 用 高 级 培训 班 ， 欢 迎 广大 科研 技术 人 
本 次 培训 在 结合 了 去 年 同期 培训 课程 的 基础 上 ,更 是 。 员 参 加 。 


加 入 了 很 多 实例 讲解 的 环节 ， 对 于 反 激 变压器 、PSFB 和 全 
汤 A {2 3 结 
LLC 电路 、 变 压 器 共 模 噪声 特性 测量 与 影响 因素 分 析 等 问 开关 电源 电磁 兼容 性 专题 研修 班 加 满 结束 
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题 做 了 具体 的 分 析 和 讲解 。 同 时 演示 了 4 个 专题 实验 ， 包 由 中 国电 源 学 会 主办 ， 浙 江 大 学 、 中 国电 源 学 会 电磁 兼 
括 : 高 频 磁性 材料 损耗 测量 与 损耗 特性 分 析 ; 变压器 绕组 容 专业 委员 会 、 科 普 工 作 委 员 会 承办 的 开关 电源 电磁 兼容 性 
交流 电阻 测量 及 绕组 损耗 和 影响 因素 分 析 ; 滤波 器 差 、 共 “专题 研修 班 于 2015 年 8 月 22 ~24 日 在 浙江 大 学 成 功 举办 ， 























模 插 人 损耗 测量 与 近 场 磁 耦 合影 响 分 析 ; 变压器 共 模 噪声 ”来 自 全 国 各 企 事业 单位 代表 50 余人 参加 了 本 次 研修 班 。 

特性 测量 与 影响 因素 分 析 。 通 过 实验 ， 使 学 员 对 于 相关 理 本 课程 是 中 国电 源 学 会 第 一 次 举办 此 类 高 级 研修 班 ， 
论 知识 有 了 直观 的 认识 ， 加 深 了 对 于 相关 内 容 的 理解 ， 提 ”课程 主要 讲解 电磁 兼容 的 测试 和 相关 标准 、 电 磁 干扰 产生 
高 了 学 员 实 际 解决 问题 的 能 力 。 通 过 对 磁 波 的 测试 直观 了 的 原理 以 及 电磁 兼容 设计 的 主要 技术 和 方法 ， 使 学 员 了 解 
解 磁 元 件 的 各 种 特性 ， 充 分 体会 了 实验 环节 对 于 本 次 研修 BE 磁 兼 容 原 理 ， 具 备 分 析 和 解决 开关 电源 电磁 干扰 问题 的 






















































































































































































班 的 作用 。 能 力 ， 掌 握 电 磁 兼 容 设计 方法 。 
在 正式 授课 时 间 之 外 ， 为 使 大 家 能 够 更 加 充分 地 交流 本 次 培训 特 邀 了 浙江 大 学 电力 电子 技术 研究 所 副教授 、 









































和 提问 ， 每 天 课程 结束 后 ， 专 门 安排 1 小 时 自由 交流 时 间 。 ”研究 生 导 师 、 中 国电 源 学 会 电磁 兼容 专业 委员 会 副 主 任 陈 
陈 为 老师 与 各 位 学 员 充 分 交流 ， 并 针对 每 个 学 员 的 问题 给 ”人 恒 林 以 及 中 国电 源 学 会 理事 、 上 海 电 源 学 会 副 秘书 长 黄 敏 
予 细致 的 答疑 解 惑 。 超 担任 本 次 培训 的 主讲 老师 ， 课 程 通过 大 量 的 实例 分 析 及 

经 过 三 天 的 紧张 授课 ， 研 修 班 圆 满 结束 ， 大 家 对 本 次 ” 现场 试验 ， 从 电磁 兼容 标准 、 开 关 电 源 传导 干扰 、 辐 射 干 
研修 班 给 予 了 充分 的 认可 ， 认 为 在 授课 内 容 设置 上 理论 与 ”” 扰 产 生 原 理 及 模型 、 电 磁 干扰 滤波 器 技术 、 瞬 态 干 扰 抑制 、 
实践 相 结 合 ， 加 深 了 学 员 对 授课 内 容 的 直观 理解 ， 对 于 工 已 磁 抗 浪 涌 问 题 诊 断 及 解决 方法 、 电 磁 干 扰 解决 措施 等 方 
程 师 的 实际 研发 工作 具有 很 强 的 针对 性 和 指导 性 。 据 悉 中 下 进行 了 系统 识 入 的 讲解 。 






























































































































































































































































国电 源 学 会 还 将 在 6 月 29 ~7 月 3 日 和 8 月 22~24 日 分 别 很 多 参加 培训 的 学 员 带 来 了 自身 企业 的 样机 和 产品 ， 
开设 电动 和 混合 动力 汽车 专题 研修 班 和 开关 电源 电磁 兼容 ”通过 现场 调试 、 统 一 分 析 等 手段 来 查找 电磁 问题 ， 并 且 在 
性 专题 研修 班 ， 欢 迎 广大 科研 技术 人 员 参 加。 老师 的 指导 下 通过 亲自 动手 调试 滤波 器 ,查找 电磁 干扰 源 


















































ne 等 手段 对 电 夏 干 护 有 了 直观 的 认识 ， 掌 氛 了 电磁 兼容 的 
前 人 人 四 EE ， 
和 本 技术 和 问题 的 解决 方法 ， 对 于 缩短 产品 开发 周期 、 增 强 


由 中 国电 源 学 会 主办 ， 浙 江 大 学 承办 的 电动 和 混合 亏 产品 竞争 力 、 节 省 研发 经 费 等 方面 具有 重要 意义 。 

































































































































































力 汽车 专题 研修 班 于 2015 年 6 月 29 至 7 月 3 日 在 杭州 成 功 在 正式 授课 时 间 之 外 ,为 使 大 家 能 够 更 加 充分 的 交流 

举办 ,来自 全 国 各 企 事业 单位 代表 50 余人 参加 了 本 次 研修 。” 和 提问 ,每 天 课程 结束 后 ， 专 门 安排 了 1 个 小 时 的 自由 交 

班 。 流 时 间 。 两 位 老师 与 学 员 充 分 交流 ， 并 针对 每 个 学 员 的 问 
中 国电 源 学 会 理事 长 、 浙 江 大 学 工学 部 副 主任 、 电 力 题 给 予 细致 的 答疑 解 惑 。 

电子 技术 研究 所 所 长 徐 德 鸿 教授 主持 了 开 班 典礼 ， 并 介绍 经 过 三 天 的 紧张 授课 ， 研 修 班 圆满 结束 ， 大 家 对 本 次 

了 本 次 研修 班 的 主讲 老师 美国 国家 工程 院 院 士 、IEEE Fel- 研修 班 给 予 了 充分 的 认可 ,认为 在 授课 内 容 设置 上 理论 与 





























low，Kaushik Rajashekara 博士 。 本 课程 全 面 介绍 了 电动 和 ”实践 相 结 合 ， 实 验 教 学 更 是 加 深 了 学 员 对 授课 内 容 的 直观 

混合 动力 汽车 动力 结构 、 推 进 系统 分 析 、 人 燃料 电池 技术 和  ” 理解 ， 对 于 工程 师 的 实际 研发 工作 具有 很 强 的 针对 性 和 指 

燃料 电池 汽车 、 储 能 、 电 机 驱动 系统 、 电 动 和 混合 动力 车 ” 导 性 。 据 悉 中 国电 源 学 会 还 将 在 10 月 26 ~30 日 和 12 月 分 

中 的 电力 电子 变 流 器 、 能 量 管理 和 充电 、 系 统 分 析 商 用 混 。 别 开 设 高 效率 与 功率 密度 电源 变换 技术 : 器 件 、 设 计 与 应 

合 动力 汽车 的 特性 。 高 级 培训 班 和 高 效率 高 功率 密度 电源 技术 与 设计 高 级 研 
此 类 专题 研修 班 是 第 一 次 在 国内 举办 ， 与 会 学 员 对 于 才 班 ， 欢 迎 广大 科研 技术 人 员 参 加 。 
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高 效率 与 功率 密度 电源 变换 技术 : 器 件 、 

设计 与 应 用 高 级 研修 班 圆满 结束 

由 中 国电 源 学 会 举办 ， 上 海 海事 大 学 承办 的 国际 高 端 
专家 先进 技术 课程 一 一 “高 功率 与 功率 密度 电源 变换 技术 : 
器 件 、 设 计 与 应 用 高 级 研修 班 ” 于 2015 年 10 月 26 ~30 日 
在 上 海 海事 大 学 物流 学 院 成 功 举 办 。 

本 次 研修 班 是 连续 第 三 年 举办 相应 的 活动 ， 特 邀 德国 
科学 院 国 际 著 名 电力 电子 专家 Leo Lorenz 博士 担任 主讲 ， 
他 曾 在 全 球 各 地 的 著名 高 等 学 校 、 研 究 机 构 和 国际 会 议 ; 
授 过 该 类 课程 ， 深 受 欢 迎 。 同 时 还 邀请 了 中 国电 源 学 会 理 
事 长 、 浙 江 大 学 徐 德 鸿 教授 、 法 国 UBO 大 学 教授 Benbouzid 
博士 、 法 国 南 特大 学 DidierTRICHET 博士 、 上 海 海事 大 学 
汤 天 浩 教授 、 德 国 英 飞 凌 公 司 陈 子 颖 博士 、 海 事 大 学 韩 金 
刚 博 士 等 国内 外 知名 学 者 一 同 授课 。 本 次 课程 为 了 突出 理 
论 联系 实际 的 授课 方针 ， 特 别 开 设 了 实验 演示 的 教学 环节 ， 
现场 演示 电流 波纹 的 变化 、 分 析 解 析 电 路 参数 ， 进 一 步 了 
解 半导体 器 件 的 特性 。 来 自 全 国企 事业 单位 、 高 校 、 在 校 
研究 生 等 百 余 人 参加 了 此 次 培训 。 

Leo Lorenz 博士 系统 地 给 大 家 梳理 了 功率 器 件 的 原理 ， 
深入 分 析 了 高 频 开 关 器 件 的 结构 、 参 数 特性 以 及 电力 电子 
产品 设计 中 器 件 选择 和 保护 的 关键 技术 。 课 程 中 ， 徐 德 鸿 
教授 、Benbouzid 博士 、DidierTRICHET 博士 、 陈 子 络 博士 
出 为 大 家 在 功率 器 件 的 发 展 趋 势 、 电 动 与 混合 动力 汽车 的 
电源 变换 、 控 制 与 能 量 管 理 、 电 磁 系 统 的 故障 检测 与 容错 
控制 、 高 功率 密度 电源 系统 设计 等 众多 前 沿 技术 作 了 精彩 
的 报告 , 男 外 台 达 、 英 飞 次 、 座 峰 电 子 等 企业 高 级 研发 人 
员 也 对 功率 器 件 的 使 用 和 设计 理念 作 了 精彩 的 宣讲 。 课 党 
间 际 中 学 员 们 对 于 工作 中 、 学 习 中 不 其 了 解 的 问题 提出 了 
疑问 ， 老 师 们 则 认真 地 回答 着 大 家 的 问题 ,不 时 引起 大 家 
的 惊 呼 和 鼓掌 。 经 过 5 天 的 学 习 ， 与 会 代表 纷纷 表示 此 次 
活动 物 超 所 值 ， 真 正 地 学 到 了 相应 的 技术 ， 对 于 以 前 一 些 
了 茅 塞 顿 开 的 感觉 。 

30 日 上 午 大 家 参观 了 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有限 
公司 ,通过 讲解 员 的 介绍 ， 大 家 对 于 电源 类 的 产品 有 了 新 
的 认 知 ， 对 于 一 些 产 品 产生 了 浓厚 的 兴趣 ， 对 于 设计 理念 
了 全 新 的 认识 。 

高 效率 高 功率 密度 电源 技术 与 设计 

高 级 研讨 班 圆满 结束 
由 中 国电 源 学 会 主办 ， 南 京 航空 航天 大 学 、 中 国电 源 
学 会 科普 工作 委员 会 承办 的 “高 效率 高 功率 密度 电源 技术 
与 设计 高 级 研讨 班 ” 于 2015 年 12 月 5 ~6 日 在 南京 成 功 举 
办 ,来自 全 国 各 企 事 业 单位 、 高 校 科研 院 所 的 代表 80 余人 
参加 了 本 次 研讨 班 。 

这 是 中 国电 源 学 会 第 一 次 和 南京 航空 航天 大 学 联合 举 
办 此 类 高 级 研讨 班 ， 课 程 主要 讲解 高 效率 电源 变换 器 技术 、 
PFC 变换 技术 、 全 桥 变 换 器 软 开 关 技 术 、 三 电 平 变换 器 及 
其 软 开关 技术 、 数 字 控 制 技术 、 以 及 磁性 元 件 与 磁 集 成 技 
术 ， 目 的 是 为 企业 技术 人 员 提 供 如 何 实现 电源 高 效率 高 功 
率 密度 的 途径 ， 拓 展 技术 人 员 的 知识 层面 ， 提 高 企业 人 员 





















































































































































































































































































































































































































































































































































的 研发 设计 能 力 。 

本 次 培训 特 邀 了 台 达 (上海) 电力 电子 设计 中 心 主任 、 
中 国电 源 学 会 副 理事 长 章 进 法 博士 和 南京 航空 航天 大 学 自 
动 化 学 院 副 院 长 、 博 士 生 导 师 、“ 长 江 学 者 ”特聘 教授 、 中 
国电 源 学 会 直流 电源 专业 委员 会 主任 、 学 术 工 作 委 员 会 副 
主任 阮 新 波 教授 担任 本 次 培训 的 主讲 老师 ， 同 时 邀请 了 南 
京 航空 航天 大 学 陈 乾 宏 教授 、 胡 海兵 教授 、 南 京 理 工大 学 
要 开 博 士 共同 授课 。 课 程 通过 系统 的 技术 讲解 及 案例 分 析 
从 直流 变换 器 、PFC 变换 器 、 磁 性 元 件 理 论 、 数 字 控 制 理 
论 、 全 桥 变换 器 的 软 开 关 技 术 和 LLC 谐振 变换 技术 等 方面 
进行 了 深入 浅 出 的 讲解 。 

参加 本 次 研讨 班 的 代表 们 绝 大 部 分 为 企业 总 工程 师 、 
高 级 工程 师 以 及 研究 员 、 教 授 、 副 教授 等 高 级 技术 人 才 。 
几 位 老师 精彩 讲解 以 及 对 于 一 些 问题 有 针对 性 的 解答 得 到 
了 大 家 的 认同 。 课 间 大 家 更 是 围 住 了 老师 们 ， 对 于 工作 中 、 
技术 上 遇 到 的 问题 和 技术 难点 提出 了 询问 ， 老 师 们 图 文 并 
茂 地 解答 不 时 引起 大 家 的 赞叹 。 

6 日 下 午 ， 与 会 代表 们 参观 了 南京 航空 航天 大 学 自动 化 
学 院 的 三 个 实验 室 ， 从 电源 整 机 到 各 类 变换 器 样机 ， 每 一 
件 样品 前 代表 们 都 在 驻足 观看 。 调 试 设 备 前 更 是 人 头 攒 动 ， 
实验 室 老师 对 于 设备 的 讲解 以 及 实验 演示 ， 使 大 家 对 新 技 
术 产 生 了 浓厚 的 兴趣 。 
经 过 两 天 的 紧张 授课 ， 本 次 研讨 班 圆满 结束 ， 大 家 对 
本 次 研讨 班 的 举办 给 予 了 充分 的 认可 ， 认 为 在 授课 内 容 设 
置 上 理论 与 实践 相 结合 ， 加 深 了 学 员 对 各 类 变换 器 设计 的 
直观 理解 ， 对 于 工程 师 的 实际 研发 工作 具有 很 强 的 针对 性 
和 指导 性 。 
























































































































































































































































2015 年 电气 行业 领域 十 大 关键 词 


过 去 的 2015 年 ， 电 力 设 备 企 业 在 步 人 中 速 发 展期 的 过 
程 中 稳步 前 行 。 一 方面 是 产能 过 剩 与 低 端 制造 的 隐忧 ， 另 
一 方面 是 智能 制造 和 产业 升级 的 诉求 。 伴 随 着 能 源 结构 调 
整 和 产业 转型 升级 的 机 遇 和 挑战 ， 设 备 企业 必须 在 复杂 多 
变 的 国内 外 市 场 形 势 下 ， 准 确 预 判 、 提 前 布局 。 

关键 词 一 : 智能 制造 

工业 和 信息 化 部 2015 年 启动 实施 了 “智能 制造 试点 示 
范 专项 行动 " ， 并 于 2015 年 7 月 2 日 ,公布 了 2015 年 46 个 
智能 制造 试点 示范 项 目 名 单 。46 个 试点 示范 项 目 覆 盖 了 38 
个 行业 ， 分 布 在 21 个 省 (自治 区 、 直 辖 市 ), 许 继 电 气 、 
正泰 电器 、 特 变 电 工 、 上 海 电气 等 电气 企业 上 榜 。 
在 我 国 ， 智 能 制造 是 指 基 于 新 一 代 信 息 技术 ， 贯 穿 于 
设计 、 和 生产、 管理 、 服 务 等 制造 活动 的 各 个 环节 ， 具 有 信 
息 深度 自 感知 、 智 慧 优化 自决 策 、 精 准 控制 自 执行 等 功能 
的 先进 制造 过 程 、 系 统 与 模式 的 总 称 。 工 信 部 部 长 苗 圩 表 
示 ， 智 能 制造 日 益 成 为 未 来 制造 业 发 展 的 重大 趋势 和 核心 
内 容 ， 也 是 加 快 发 展 方式 转变 ， 促 进 工 业 向 中 高 端 迈 进 、 
建设 制造 强国 的 重要 举措 ， 也 是 新 常态 下 打造 新 的 国际 竞 
争 优 势 的 必然 选择 。 
有 气 行业 智能 制造 大 致 分 为 智能 基础 件 、 智 能 装备 、 
有 务 五 大 类 。 在 国家 政策 指导 
制造 建设 。 以 数字 化 、 智 能 化 

































































































































































































































































智能 


日 
下 ,电气 企业 纷纷 着 力 智能 
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第 四 


篇 ”电源 行业 新 闻 “133 ， 











为 代表 的 制造 技术 是 提升 中 国 制造 业 整体 效率 的 关键 ; 而 











由 输 











电线 路 投资 逐步 转向 配 、 用 电 侧 。2015 年 7 








发 展 服务 型 制造 是 提升 制造 业 核心 竞争 力 的 必然 趋势 。 智 




















电网 公司 全 年 共 安 排 近 1600 
































能 制造 和 服务 型 制造 未 来 将 贯穿 中 国电 气 制造 业 “ 由 大 变 
强 ” 的 整个 过 程 。 


关键 词 二 : 电网 设备 智能 





























网 改造 。 


























， 国 家 
亿 元 用 于 农 网 改造 升级 ， 投 资 





规模 空前 。 同 时 ， 南 方 电 网 公司 计划 投资 124 亿 元 进行 农 


如 此 大 规模 的 资金 投入 到 农村 电网 改造 中 ， 将 直 











接 增 加 电网 建设 投资 ， 东 方 











2015 年 7 月 6 日 国家 发 展 改 革 委 、 国 家 能 源 局 发 布 
《关于 促进 智能 电网 发 展 的 指导 意见 》， 提 出 到 2020 年 初步 
建成 安全 可 靠 、 开 放 兼 容 、 双 向 互动 、 高 效 经 济 、 清 洁 环 
保 的 智能 电网 体系 ， 满 足 电源 开发 和 用 户 需 求 ， 全 面 支撑 
现代 能 源 体系 建设 ,推动 我 国 能 源 生 产 和 消费 革命 ; 带动 
战略 性 新 兴 产 业 发 展 ， 形 成 有 国际 竞争 力 的 智能 电网 装备 
体系 的 发 展 目标 。 

2015 年 3 月 16 日， 国家 电网 公司 发 布 《2015 































































































年 取得 较 好 的 经 营 效益 。 同 8 





包子 变压器 分 公司 等 配 网 设备 








厂商 ， 是 这 次 农 网 改造 中 最 先 受益 的 企业 。 许 多 企业 2015 

















寺 ， 政 策 对 配 网 设备 企业 带 来 








极 大 利好 ， 许 继 电 气 、 置 信 


先 的 企业 
































都 受到 政策 利好 ， 在 资本 市 场 表 现 良好 。 





关键 词 五 : 光伏 “领跑 者 ”计划 


2015 年 6 月 ， 国 家 能 源 




















局 、 工 业 和 信息 化 部 和 国家 认 


监 委 三 部 委 联合 下 发 《关于 促进 先进 光伏 技术 产品 应 用 和 
产业 升级 的 意见 》， 旨 在 支持 先进 技术 产品 扩大 市 场 ， 加 速 














项 目 建 设 意见 》 指 出 ， 国 家 电网 公司 将 稳步 推 
展 智 能 电网 调度 控制 系统 、 新 











电网 
电网 推广 项 目 建设 ,组 织 

能 源 功率 预测 及 运行 控制 系统 推广 建设 ， 完 成 36 套 地 调 系 
统 升 级 改造 ， 覆盖 全 部 并 网 风电 场 和 光伏 电站 。 智 能 调度 
与 控制 手段 变 随机 为 可 调 ,， 使 风 、 光 联合 输出 功率 过 程 满 
用 电 负 答 的 需要 ， 达 到 前 峰 填 谷 的 最 佳 状 态 。 

在 国家 政策 的 支持 和 国家 电网 需求 的 带动 下 ， 电 气 企 
业 纷 纷 试 水 智能 电网 设备 ， 智 能 电网 设备 研发 、 生 产 进入 

























































































足 





















































热潮 ， 各 个 种 类 的 智能 化 电网 设备 先后 诞生 ， 为 智能 电网 
发 展 提供 了 有 力 支 撑 。 

关键 词 三 : 电气 设备 走出 去 

2015 年 ， 在 国家 “一 带 一 路 ”政策 促进 下 ， 电 气 设备 











标 是 : 上 

















和 品 硅 光伏 电池 组 





淘汰 技术 落后 产品 ， 规 范 光 伏 发 电 技术 和 质量 监督 管理 。 
其 中 ， 国 家 能 源 局 实 


提出 建设 标准 、 技 术 进 步 


在 “领跑 者 ”专项 计划 ， 对 示范 工程 
及 成 本 下 降 目标 等 要 求 。 具 体 指 
件 转换 效率 达到 17% 以 上 ， 多 晶 




















硅 光 伏 电池 组 件 转换 效率 达到 16. 5% 以 上 ， 转 换 效率 达到 


10% 以 上 薄膜 光伏 
产品 。 随 即 ， 光 伏 行 | 
技术 论争 ， 光 伏 企 




















E 池 组 件 
























































企业 走出 去 成 为 一 大 亮点 。2015 年 的 “走出 去 ”呈现 规模 
化 、 核 心 化 的 趋势 ， 与 大 型 工程 企业 “抱团 出 海 ” 成 为 新 





























用 大 容 寺 

















此 掀起 了 一 场 提 高 效率 ， 
纷纷 推出 高 效 光伏 组 件 和 相关 技术 ， 
通过 竞争 性 方式 赢得 “领跑 者 ”市 场 。 同 时 ， 
测 认证 机 构 鉴 衡 认证 也 推出 
关键 词 和 六: 柔性 直流 输电 技术 

虽然 柔性 直流 输电 技术 首次 应 用 于 2014 年 , 但 技术 的 
完善 和 发 展 是 在 2015 年 。2015 年 6 
柔性 直流 与 常规 直流 组 合 模 式 的 背靠背 直流 工程 ， 











以 及 其 他 有 代表 性 的 先进 技术 


降低 价格 的 








国内 光伏 检 
“领跑 者 ”认证 标准 。 

















月 12 日 ， 世 界 首次 采 














的 模式 。 如 东方 电气 集团 与 中 国电 建 、 华 能 集团 三 方 联合 
战略 合作 协议 签约 仪式 在 京 举行 ,将 在 海外 及 多 项 业务 领 
域 展开 深度 合作 。 

值得 一 提 的 是 ， 特 高 压 这 样 的 高 端 技术 在 2015 年 也 加 
大 了 走出 去 的 步伐 。2015 年 7 月 ， 国 家 电网 公司 获得 巴西 
美丽 山水 电 +800kV 特 高 压 直流 送出 工程 二 期 30 年 特许 经 
营 权 ， 南 瑞 集团 中 电 普 瑞 电 力 工 程 有 限 公 司 研制 的 
+800kV/4750A 特 高 压 直流 换 流 阀 将 应 用 于 该 项 目 。 特 高 压 
换 流 阀 是 直流 特 高 压 工程 最 核心 的 设备 ， 世 界 范 围 内 原来 
只 有 三 家 跨国 公司 掌握 换 流 阀 设备 的 核心 技术 。 此 外 ,我 
国 研 制 的 特 高 压 变 压 器 、 开 关 、 高 抗 、 串 补 等 全 部 关键 设 
备 ， 将 应 用 于 巴西 大 型 水 电 送 出 工程 项 目 。 电 气 设 备 走 出 
国门 ， 将 进一步 带动 特 高 压 设备 研发 的 资金 和 人 员 投 入 ， 
设备 的 自主 研发 和 创新 能 力 将 进一步 加 强 。 

关键 词 四 : 配 网 升级 “红利 ” 

2015 年 7 月 7 日， 国家 发 展 改革 委 、 国 家 能 源 局 启动 
实施 了 2015 年 新 增 农村 电网 改造 升级 近 千 亿 投 资 项 目 ， 涉 
及 河北 、 山 西 、 内 蒙古 、 辽 宁 等 多 个 省 市 ， 共 计 项 目 2139 
个 。2015 年 7 月 31 日， 国家 能 源 局 印发 《 配 电网 建设 改造 
行动 计划 (2015 ~2020 年 )》， 着 力 解 决 城乡 配 电网 发 展 薄 
弱 问 题 ， 推 动 装备 提升 与 科技 创新 ， 重 点 要 求 提 升 低压 电 
网 装备 水 平 ， 优 化 升级 配 电 变 压 器 、 更 新 改造 配 电 开关 、 
提高 电缆 化 率 、 配 网 自动 化 覆盖 水 平等 。 

随 着 新 型 城镇 化 、 农 业 现代 化 步伐 加 快 ， 电 网 投资 已 
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即 云南 电网 主 网 与 南方 电网 
设 , 工程 率先 采用 柔性 直流 加 常规 直流 组 














主 网 异步 联网 工程 正式 开工 建 
合 模式 。 该 工程 























无 论 是 电 月 


界 领先 。 


由 南京 南 瑞 继 保 电气 





示范 工程 稳定 运行 一 周年 。 





E 等 级 ， 还 是 建设 规模 ， 与 同类 工程 相 比 均 为 世 
































I 限 公 司 与 国外 同步 进行 自主 研 
发 的 微 秒 级 控制 系统 ， 在 浙江 舟山 +200kV 柔性 直流 输电 














量 领先 的 真 双 极 柔性 直流 工程 一 一 厦门 + 320kV 柔性 直流 
输电 科技 示范 工程 2015 年 
看 掌握 了 高 压 大 容量 








全 












































世界 上 








电压 等 级 领先 、 输 送 容 














12 月 17 日 投 运 , 标志 着 我 国 























时 柔性 直流 输电 关键 技术 和 工程 成 套 








能 力 ， 实 现 了 和 柔性 直流 输电 技术 领域 的 国际 引领 。 该 工程 
采用 的 核心 装备 M2000 型 柔性 直流 换 流 阀 及 FLEXCON- 





VBC-1000 型 阀 基 控制 设备 为 国 


次 应 用 。 


关键 词 七 : 二 次 再 热 技术 
2015 年 6 月 27 日 ， 世 界 领先 66 万 kW 超 超 临界 二 次 再 
江西 华能 安 源 电厂 1 号 机 组 投 运 ; 2015 年 9 
日 ， 世 界 领先 100 万 千瓦 超 超 临界 二 次 
国电 泰州 电厂 二 期 工程 3 号 机 组 投 运 ; 2015 年 12 月 23 
电厂 百 万 千瓦 超 超 临 界 二 次 再 热 6 号 机 组 通过 
热 在 2015 年 可 谓 大 放 异 彩 。 


热机 组 








日 ， 华 外 


168 小 时 试 运行 。 二 次 再 




















内 装备 企业 研发 制造 并 首 











月 25 

















于 热 燃 煤 发 电机 组 




















6 莱芜 



























































电机 组 热效率 的 有 效 途 径 。 



































更 多 会 考虑 二 次 再 热 ， 因 




















二 次 再 热 技 术 是 目前 提高 火 
目前 ， 很 多 新 建 百 万 千瓦 机 组 ， 
为 二 次 再 热机 组 的 热效率 比 








次 再 热机 组 会 有 大 幅度 提升 。 
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中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 








采用 该 技术 的 百 万 千瓦 超 超 临界 机 组 供电 煤耗 约 272g/ 











kWh， 比 普通 百 万 千瓦 超 超 临 
着 我 国 二 次 再 热机 组 的 加 速 开工 和 相 旨 















































界 机 组 降低 约 12g/kWh。 随 
化 投 运 ， 设 备 供应 商 














将 进入 密集 的 设备 交 货 期 和 运行 期 ， 这 对 设备 的 技术 性 能 、 
制造 水 平 、 服 务 能 力 都 提出 了 极 大 的 挑战 。 同 时 ， 设 备 企 














业 也 将 在 建 或 已 投 运 项 目 中 得 到 更 多 终 





关键 词 八 : 铝 合金 电缆 标准 


2015 年 以 来 ， 国 家 先后 发 布 铝 合金 电缆 行业 标准 和 国 
] 2 日 , 《额定 电 压 0.6/1kV 铝 合 金 导体 

















家 标准 。2015 年 4 
交 联 聚 乙烯 绝缘 
获 批 ，2015 年 9 



































电线》 (标准 编号 NB/T42051-2015) 
1 日 起 正式 实施 。 该 标准 是 铝 合金 电线 











行业 迄今 为 止 最 权威 、 最 重要 的 一 部 。 




















2015 年 7 





3 3 日 ， 








国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 、 








标准 化 管理 委员 会 发 布 《额定 
35kV (Um =40.5kV) 铝 合金 芯 挤 包 绝 缘 电 
































兵 的 机 会 。 





正式 








国家 





电压 1lkV (Um=1.2kV) 到 


力 电 缆 》，2016 











年 2 月 1 日 正式 实施 ,标志 着 铝 合 金 电 绕 国家 标准 正式 诞 





生 ， 具 有 里 程 碑 的 意义 。 

















电线 电缆 行业 是 一 个 料 重 工 轻 的 行业 ， 


Ts 














相对 于 铜 











绕 生 产 中 用 的 原材料 大 部 分 是 铜 


电缆 ， 铝 合金 电缆 具 


已 -光一 














行业 分 析 认 为 ， 这 两 家 设备 巨头 的 合并 ， 很 可 能 改变 
全 球 电力 业务 市 场 的 竞争 格局 ， 将 诞生 一 家 在 能 源 设备 业 
务 和 服务 上 全 能 的 企业 巨头 ， 受 到 竞争 压力 的 不 仅仅 是 西 
门 子 公司 和 ABB 公司 ， 也 包括 正在 快速 走出 国门 的 中 国电 





力 设 备 企 业 。 
未 来 的 






































电力 设施 将 是 系统 化 和 智能 化 的 ， 整 个 能 源 系 


统 将 因为 信息 技术 而 成 为 有 生命 的 系统 。 未 来 的 全 球 能 源 








设备 企业 之 


争 ， 考 验 的 不 是 





间 的 竞 扫 
E 


























， 将 是 系统 能 力 的 竞争 ， 智 能 化 的 欧 
个 设备 的 制造 能 力 ， 而 是 整个 能 源 系 统 


的 设计 ， 建 设 以 及 运营 能 力 。 通 用 电气 对 阿尔 斯 通 的 并 购 ， 


正 说 明了 这 种 趋势 。( 来 源 : 上 














P 国 电力 报 ) 


国务 院 推进 “互联 网 + ”助力 智慧 能 源 


2015 年 6 月 24 日 ， 
院 常务 会 议 ， 部 署 扩 





























国务 院 总 理 李克强 主持 召开 国 
入 进 “互联 网 +” 











位 汶 








行动 。 会 议 通 














《“ 互 联网 + ”行动 指导 意见 》， 明 确 了 推进 “互联 网 + ”， 


促进 包括 智慧 
域 发 展 目标 任务 。 











国内 电 











目前 ， 











， 使 线 缆 成 本 居 高 不 下 。 
有 成 本 降低 、 重 量 减 轻 、 





设备 及 电缆 磨损 减 小 等 优势 。 两 部 标准 的 发 布 标志 着 铝 合 














金 电 缆 的 相关 标准 已 经 配备 完整 ， 这 就 





* 有 利于 提升 铝 合金 
争 行为 ， 有 力 地 





电缆 行业 门槛 、 规 范 铝 合 金 









































已 缆 生 :7 





推动 铝 合 金 电线 行业 健康 、 快 速 发 展 。 
关键 词 九 : 高 效 节能 变压器 








~ 
、 了 兄 寺 








2015 年 8 月 10 日 ， 国 家 工业 和 





督 检验 检疫 总 局 、 














中 信息 化 部 、 
国家 发 展 和 改革 委员 会 三 部 委 联 合 发 布 


国家 质量 监 














《 配 电 变 压 器 能 效 提升 计划 (2015 ~ 2017 年 )》 的 通知 ， 要 














求 以 企业 为 主体 ， 围 绕 配 电 变压器 开发 、 生 产 、 使 用 和 回 
收 等 环节 ， 加 快 推广 、 促 进 淘汰 ， 到 2017 年 底 ， 初 步 完 成 
高 耗 能 配 电 变压器 的 升级 改造 ， 高 效 配 电 变压器 在 网 运行 



































亿 千 瓦 时 的 目标 。 预 计 到 2017 年 ， 累 计 推 广 高 效 配 电 变 压 


























“智慧 能 源 ”， 实 质 上 就 


丰 


“能 源 互联 网 ”。 





内 的 若干 能 形成 新 产业 模式 的 重点 领 





“能 源 互 联 





网 ”被 定义 为 互联 网 、 新 能 源 逢 














源 系 统 ， 基 了 





理 网 和 互联 网 融合 平台 ， 


新 能 源 和 可 
进行 能 源 相关 产品 和 服务 的 多 边 














生 色 








1 可 再 生 能 源 技术 融合 的 能 
E 源 技术 特点 ， 通 过 能 源 物 


























交易 ， 实 现 整个 能 源 系 统 效率 的 最 优化 。 





随 着 储 能 技术 的 发 展 与 电网 长 距离 输送 能 力 的 提升 ， 














“能 源 互 联网 ” 变 得 越发 真实 。“ 能 源 互 联网 ”的 应 用 将 会 
使 能 源 产 业 实现 生产 力 水 平 提高 、 经 济 结构 转型 等 一 系列 




















比例 提高 14% ， 通 过 强化 标准 规范 ， 完 善 认证 体系 ， 严 
市 场 准 入 等 全 面 提高 配 电 变压器 能 效 水 平 ， 
器 产业 转型 升级 ， 促 进 节 能 降 耗 ， 至 2017 年 实现 年 节 电 94 








tH 
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推动 配 电 变 











器 6 亿 千 伏 安 ， 相 当 于 减 排 二 氧化 碳 810 万 吨 。 




















至 2015 年 中 ， 全 国 在 网 运行 的 配 电 变压器 中 ， 高 效 配 
电 变压器 比例 不 足 8.5% ， 产 业 发 
电 变 压 器 能 效 提升 计划 (2015 ~ 2017 年 )》 的 实施 ， 非 晶 


























合金 配 电 变 压 器 、S13 立体 卷 铁心 配 
压 配 电 变压器 和 高 过 载 能 力 配 电 变压器 等 新 型 节能 配 电 变 




















展 相对 清 后 。 








随 着 《 配 











巨大 的 经 济 、 社 会 、 民 生效 益 ， 并 带动 其 它 关 联 产业 协同 
发 展 。 业 界 普 遍 认为 ， 能 源 互联 网 的 商业 机 会 集中 在 

调配 、 交 易 市 场 及 微 电 网 等 领域 ， 
家 庭 能 源 管理 、 光 伏 电 站 和 智能 风 场 等 可 再 生 能 源 、 























电力 
工业 用 电 需 求 侧 管理 、 






































汽车 充电 桩 等 都 有 望 成 为 能 源 互联 网 的 重要 人 口 。 
工信部 :“ 中 国 制造 2025” 和 总 体 方案 
已 通过 国务 院 审批 


国 新 办 2015 年 4 月 就 2015 年 一 季度 工业 通信 业 发 展 情 








况 举 行 新 闻 发 布 会 ， 工 信 部 对 
“中 国 制造 2025” 总 体 方案 已 经 国务 院 常 务 会 议 审 





透露 ， 
议 通过 。 











王 黎 明 介绍 了 一 季度 工 

















所 闻 发 言 人 、 


总 工程 师 王 黎明 



































有 变压器 、 自 动 调 容 调 

















压 带 的 市 场 容量 迅速 扩大 。 
了 大 批 新 型 变压器 合同 。 
关键 词 十 : 巨头 并 购 
2015 年 9 月 8 日， 通 用 





























国 司 
2015 年 11 















































电气 公司 (CE) 





法 部 也 发 布 一 项 批准 指令 ， 
] 2 日 ，GE 宣布 完成 对 于 阿尔 
业务 的 收购 。GE 在 包括 欧洲 、 美 国 、 中 国 、 














在 农 网 升级 改造 项 目 中 ， 签 订 


必 购 法 国 阿尔 





斯 通 公 司 电力 和 电网 业务 的 交易 获得 欧盟 批准 。 同 时 ， 美 
允许 这 项 并 购 交易 的 完成 。 




















斯 通电 力 与 电网 





























印度 、 日 本 和 


巴西 在 内 的 20 多 个 国家 和 地 区 通过 了 监管 批准 ， 从 而 完成 








了 交易 。 这 是 GE 迄今 为 止 在 了 








[ 业 领 域 最 大 的 一 笔 收购 。 


要 在 四 方面 取得 了 积极 成 效 。 


一 是 工业 通信 业 运 行 总 体 3 
































业 和 通信 业 的 发 展 情 况 ， 称 主 


F 稳 。 一 季度 ,规模 以 上 工 


业 完 成 增加 值 同比 增长 6. 4% ，18 个 工业 大 类 行业 增 速 保 


持 在 7.5% 以 上 ，16 个 省 份 了 














[ 业 增 速 在 7.5% 以 上 。 基 础 电 


信 业 实现 业务 收入 同比 增长 2.9% ， 增 值 电信 企业 收入 增长 


18.5% 。 


二 是 结构 调整 稳步 推进 ， 转 型 升级 向 纵深 发 展 。“ 中国 
国务 院 常 务 会 议 审议 通过 。 
辣 造 试点 示范 、 推 进军 民 融 合 深度 发 


制造 2025” 总 体 方案 已 经 
实施 工业 强 基 、 
业 绿 色 发 

















全 时 
智能 


展 、 宽 带 中 国 2 























启动 





























015、 扶 助 小 微 企 业 等 6 个 




















专项 行动 。 信 息 技术 产业 、 
展 的 行业 保持 较 好 发 


凯 妆 








省 装备 制造 业 等 国家 鼓励 发 











展 态 势 ， 结 构 调 整 早 、 转 型 升级 快 的 


第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “135 ， 













































































地 区 生产 相对 平稳 。 路 也 在 制造 业 。“ 十 二 五 ”以 来 ， 我 国 制造 业 稳步 发 展 ， 综 

三 是 深入 推进 简 政 放权 ， 企 业 发 展 环境 不 断 改 善 。 一 。” 合 实力 和 国际 竞争 力 显 著 增 强 ,， 稳 居 世 界 第 一 制造 大 国 
季度 我 部 又 取消 和 下 放 2 项 行政 审批 项 目 ， 截 至 目前 减少 。 位 。 但 也 应 看 到 ， 我 国 制造 业 大 而 不 强 ， 自 主创 新 能 力 弱 ， 
的 行政 审批 项 目 占 原 有 审批 项 目的 39.2% 。 推 动 建立 涉 企 。 ”产业 结构 不 合理 ， 信 息 化 水 平 不 高 ， 能 源 资源 利用 效率 低 ， 




































































收费 清单 制度 ， 全 国 和 各 省 (区 、 市 ) 两 级 涉 企 行政 事业 ”企业 全 球 化 经 营 能 力 不 足 ， 与 先进 国家 相 比 还 有 较 大 差距 。 
性 收费 和 政府 性 基金 目录 清单 已 经 公布 。 受 益 于 一 系列 文 。 我 们 必须 坚持 调 结 构 、 转 方式 不 动 授 ， 加 快 发 展 先进 制造 
持 小 微 企业 发 展 的 政策 措施 ， 全 国 新 增 企业 保持 增长 态势 。 ” 业 ， 促进 产 业 迈 向 中 高 端 水 平 ， 以 制造 业 提 质 增 效 升级 保 
四 是 两 化 深度 融合 继续 推进 ， 宽 带 中 国 战略 全 面 实施 。 ”证 经 济 实现 中 高 速 增长 ， 推 动 国家 竞争 力 整 体 提升 。 
一 季度 ，200 家 企业 通过 两 化 融合 贯 标 试 点 企业 评估 复核 。 建设 制造 强国 ， 是 实现 “两 个 一 百年 ”奋斗 目标 和 中 
持续 推进 互联 网 与 工业 融合 创新 、 工 业 云 、 工 业 电 子 商务 。 华 民族 伟大 复兴 中 国 梦 的 战略 支撑 。 制 造 业 是 实现 经 济 发 
创新 试点 ,不 断 培育 新 业态 、 新 模式 。 信 息 消费 在 经 济 增 。 展 、 改 善人 民生 活 、 参 与 国际 竞争 和 保障 国防 安全 的 基础 
长 中 的 拉动 作用 继续 显现 。 一 批 全 光 网 城市 加 快 建设 步伐 。 所在。 世界 强国 的 兴衰 史 和 中 华 民族 的 奋斗 史 一 再 证 明 ， 
截至 3 月 底 , 移动 电话 用 户 达 到 12.9 亿 户 , 增长 3.6%， 没有 强大 的 制造 业 ， 就 不 可 能 成 为 经 济 大 国 和 强国 ,制造 
4G 用 户 持 续 爆 发 增长 ， 仅 3 月 净 增 2388 万 户 , 达到 1.62 ” 业 是 国家 富强 、 民 族 振兴 的 根本 保障 。 我 们 必须 牢 牢 把 握 
亿 户 ; 国定 宽带 用 户 达到 2. 04 亿 户 ,增长 4.2%。 我 国 上 ”制造 业 这 一 立国 之 本 、 兴 国之 器 、 强 国之 基 , 深入 实施 制 
市 互联 网 企业 达 74 家 ， 市 值 突破 4 万 亿 元 ， 连 续 两 年 翻 两 。 造 强国 战略 ， 为 实现 “两 个 一 百年 ”奋斗 目标 、 实 现 中 华 
番 ， 在 全 球 前 30 强 中 ,我 国 占据 10 家 ,我国 互联 网 行业 民族 伟大 复兴 的 中 国 梦 提供 强 有 力 的 战略 支撑 。 










































































































































































































































































































































































































































































先行 指数 为 107.1， 环 比 上 升 0.78, 连续 9 个 月 上 升 。 “十 三 五 ”时 期 建设 制造 强国 的 重点 任务 
王 黎 明 坦 言 ， 总 体 上 看 ， 我 国 工 业 发 展 的 基本 面 是 好 《建议 》 指 出 ， 必 须 把 创新 摆 在 国家 发 展 全 局 的 核心 位 
的 ， 同 时 也 要 看 到 ,工业 下 行 压力 有 所 加 大 ,保持 工业 经 置 ， 坚 持 创 新 发 展 ， 着 力 提高 发 展 质量 和 效益 。 这 是 建设 
济 平 稳 运 行 仍 需要 付出 艰巨 努力 。 制造 强国 的 基本 要 求 。 制 造 业 发 展 必 须 以 创新 为 基点 ， 不 
断 培 育 发 展 新 动力 、 厚 植 发 展 新 优势 、 构 建 产业 新 体系 ， 














az 二 6 A 光 
工信部 苗 二 撰文 解读 “中 国 制造 2025 塑造 更 多 依靠 创新 驱动 、 更 多 发 挥 先 发 优势 的 引领 型 发 展 。 
制造 业 是 国民 经 济 的 主体 ， 是 立国 之 本 、 兴 国之 器 、 “十 三 五 ”时 期 要 重点 完成 以 下 几 项 任务 。 
强国 之 基 。 党 的 十 八 届 五 中 全 会 通过 的 《中 共 中 央 关于 条 构建 以 智能 制造 为 重点 的 新 型 制造 体系 。《 建 议 》 提 
定 国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 三 个 五 年 规划 的 建议 (以 下 简 出， 实施 智能 制造 工程 ， 引 导 和 制造 业 朝 着 分 工 细 化 、 协 作 
称 《 建 议 )) 明确 指出 ， 加 快 建设 制造 强国 ， 实 施 《 中 国 “紧密 方向 发 展 ， 促 进 信息 技术 向 市 场 、 设 计 、 生 产 等 环节 
制造 2025》。 这 是 党 中 央 站 在 增强 我 国 综合 国力 和 国际 竞 渗透， 推动 生产 方式 向 柔性 、 智能、 精细 转变 。 这 是 制造 






















































































































































































争 力 、 保 障 国 家 安全 和 民族 复兴 的 战略 高 度 做 出 的 重大 战 。 业 创 新 发 展 的 方向 ， 是 适应 新 一 轮 科技 革命 和 产业 变革 的 
略 决策 。 必然 要 求 。 应 积极 顺应 这 一 趋势 ， 把 智能 制造 作为 信息 化 
建设 制造 强国 具有 重大 而 深远 的 意义 和 工业 化 深度 融合 的 主攻 方向 ， 继 续 做 好 两 化 深度 融合 这 
“十 三 五 ”时 期 是 全 面 建成 小 康 社会 决胜 阶段 ， 调 结 篇 大 文章 。 以 实现 重大 产品 和 成 套装 备 的 智能 化 为 突破 口 ， 



































构 、 转 方式 、 促 创新 任务 十 分 艰巨 。《 建 议 》 提 出 加 快 建设 。 以 推广 普及 智能 工厂 为 切 和 人 点， 着 力 发 展 智能 装备 和 智能 
制造 强国 ， 并 且 明 确 要 求 工业 化 和 信息 化 融合 发 展 水 平 进 产品。 加强 工业 互联 网 基础 设施 建设 规划 布局 ， 发 展 基 于 
一 步 提高 ， 产 业 迈 向 中 高 端 水 平 ， 先 进 制造 业 加 快 发 展 ， ”工业 互联 网 的 众 包 设 计 、 云 制造 等 新 型 制造 模式 ， 推 进 生 
新 产业 新 业态 不 断 成 长 。 这 一 重大 战略 部 署 ， 体现 了 党 中 ” 产 过 程 智 能 化 ， 构 建新 型 制造 体系 。 



































































































































央 对 制造 业 战略 定位 的 新 认识 和 重视 实体 经 济 、 加 快 转变 着 力 强化 工业 基础 能 力 。 工 业 基 础 包括 核心 零 部 件 
经 济 发 展 方式 、 培 育 发 展 新 动力 的 坚定 决心 。 (元 器 件 ) 、 基 础 材料 、 基 础 工艺 、 技 术 基础 四 个 方面 ， 其 
建设 制造 强国 ， 是 主动 应 对 新 一 轮 科技 革命 和 产业 变 ”能 力 水 平 直 接 决定 产品 的 性 能 、 质 量 和 可 靠 性 ， 一 直 是 我 





























革 的 重大 战略 选择 。 当 前 ， 新 一 轮 科技 革命 和 产业 变革 莫 。 国 工业 发 展 的 薄弱 环节 。《 建 议 》 明 确 提出 实施 工业 强 基 
势 待 发 ， 特别 是 新 一 代 信 息 通 信 技 术 与 制造 业 深度 融合 ， ” 程 。 要 按照 《建议 》 要 求 ， 加强 “四 基 ” 创 新 能 力 建设 ， 
正在 引发 影响 深远 的 产业 调整 ， 形 成 新 的 生产 方式 、 产 业 ”加 强 应 用 牵引 、 平 台 支 撑 、 重 点 突破 ,攻克 一 批 先进 基础 
多 态 、 商 业 模 式 和 经 济 增长 点 。 发 达 国 家 纷纷 实施 “再 工 工艺， 解决 重点 产业 发 展 的“ 卡 脖子 ”问题 。 推 动 企 业 协 
业 化 ”战略 ， 试 图 重 塑 制 造 业 竞 争 优势 。 一 些 发 展 中 国家 ” 同 创 新 ， 提 高 核心 基础 零 部 件 的 产品 性 能 和 关键 基础 材料 
岂 在 加 快 谋 划 和 布局 ， 积 极 参与 全 球 产 业 再 分 工 ， 谋 求 新 ”的 制备 水 平 ， 提 高 重点 行业 产品 的 性 能 稳定 性 、 质 量 可 靠 
一 轮 竞 争 中 的 有 利 位 置 。 面 对 全 球 产 业 竞 争 格局 的 新 调整 ”性 和 环境 适应 性 ， 形 成 整 机 牵引 和 基础 支撑 协调 发 展 的 产 
和 抢占 未 来 产业 竞争 制高点 的 新 挑战 ， 我 们 必须 前 瞻 部 署 、 ” 业 格 局 。 

主动 应 对 ， 在 新 一 轮 全 球 苋 争 格 局 中 说 得 主动 权 。 加 强制 造 业 质量 品牌 能 力 建设 。《 建 议 》 提 出 ,开展 质 
建设 制造 强国 ， 是 在 经 济 发 展 新 常态 下 实现 提 质 增 效 。 量 品 牌 提升 行动 ， 支 持 企业 瞄准 国际 同行 业 标 杆 ， 推 进 技术 
的 客观 要 求 。 我 国 经 济 发 展 已 进入 新 常态 ,实现 发 展 调 速 。” 改造 ,全面 提高 产品 技术 、 工 艺 装 备 、 能 效 环保 等 水 平 。 这 
不 减 势 、 量 增 质 更 优 ， 重 点 在 制造 业 ， 难 点 在 制造 业 ， 出 “是 制造 业 创新 发 展 的 主要 目标 ， 是 塑造 制造 业 芜 争 新 优势 的 





















































































































































































































































































































































" 136 ， 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 











重要 内 容 。 应 针对 重点 行 」 








用 技术 、 工 艺 、 


全 











装备 等 的 








加 大 技术 改造 力度 ， 
E 广 应 用 ， 组 织 攻 克 一 提 





E 进 先进 适 
[长 期 困扰 

















产品 质量 提升 的 关键 共性 技术 。 加 快 推行 先进 质量 管理 技术 





和 方法 ， 改 进 质 量 控制 
提升 基础 ， 优 化 质量 发 
升 。 鼓 励 企 业 追 求 卓越 品质 ， 形 成 具有 








技术 ， 完 善 质 量 管理 机 制 ， 夯 实质 量 











LV 环境 ?9 


努力 实 





现 制造 业 质量 大 幅 提 
自主 知识 产权 的 名 牌 



































产品 ， 塑 造 中 


大 力 推动 先进 制造 业 发 








国 质量 、 





中 国 品牌 的 整体 形象 。 








作用 。 注 重 运 








坚 


有 市场 机 制 和 经 济 手段 化 解 过 剩 产 能 ， 实 
淘汰 落后 产能 法 治 化 、 常 态 化 入 
持 立 足 当 前 、 
战略 任务 ， 既 要 针对 当前 发 














当 


长 效 化 。 
建设 制造 强 
展 的 薄弱 环节 ， 


国 是 一 项 长 期 
解决 突出 矛盾 








和 问题 ， 又 要 把 握 新 一 轮 科技 革命 和 产业 变革 趋势 ， 加 强 





战略 布 
期 的 重点 是 ， 























力 点 ， 是 培育 新 产业 新 动力 








J “十 三 五 ” 














时 期 重点 突破 的 








型 制造 体系 ， 促 进 新 一 代 信 ， 


机 器 人 、 航 
进 轨道 交通 
备 、 新 材料 




















及 。 这 是 制造 业 创 新 发 展 的 着 
的 重要 方向 。《 建 议 》 前瞻 部 署 











十 大 战略 领域 ， 提 出 构建 新 





息 通 信 技 术 、 高 档 数控 机 床 和 














空 航天 装备 、 海 洋 工程 装备 及 高 技术 船舶 、 先 


装备 、 节 能 与 新 能 ; 
、 生 物 医药 及 高 性 能 医疗 器 械 等 产 + 


CE 











原 汽车 、 电 力 装 备 、 农 机 装 




















发 展 壮大 。 





要 按照 《建议 》 要 求 ， 引 导 集 聚 社会 各 类 资源 ， 突 破 共 性 


关键 技术 与 工程 化 、 产 业 化 瓶颈 ， 组 织 开 
性 性 新 兴 产 业 发 





范 ， 推 动 战 




















力 ， 实 现 自 
套 能 力 显著 








加 快 发 




















重要 领域 装备 达到 国 




















展 应 用 试点 和 示 


展 壮 大 。 通 过 5 到 10 年 的 努 
主 设计 水 平和 系统 集成 能 力 明 显 提 升 、 基 础 配 
兽 强 ， 重 点 领域 基本 实现 自主 研制 及 产业 应 用 ， 
际 领先 水 平 。 

展 服务 型 制造 和 生产 性 服务 业 。《 建 议 》 指 出 ， 
E 动 生产 性 服务 业 向 专业 化 和 



































价值 链 高 端 延伸 、 生 活性 服 





务 业 向 精细 和 高 品质 转变 ， 推 动 制 造 业 由 生产 型 向 生产 服 


务 型 转变 。 





投入 ,发 











这 是 制造 业 
转型 升级 的 必然 


展 个 性 化 定制 
区 务 。 支 持 有 条 伯 
区 务 转变 ， 由 提供 ] 
展 面 向 制造 业 的 信息 技术 服务 ， 鼓 励 互联 网 企业 发 展 移动 
电子 商务 、 线 上 到 线 下 等 创新 模式 ， 加 快 发 展 研 发 设计 、 





创新 发 





路 径 。 








应 加 快 制造 业 与 服务 业 协 同 发 
实施 服务 型 制造 行动 计划 ， 豆 励 制造 业 企业 增 加 服务 环节 
民 务 、 全 生命 周 基 
的 企业 由 提供 设备 向 提供 系统 集成 总 包 





展 的 新 领域 ， 是 推动 制造 业 
展 ， 














管理 等 在 线 支 持 


















































器 
[ll 








句 提供 


整体 解决 方案 转变 。 大 力 发 








科技 咨询 、 第 三 方 物流 等 第 三 方 服务 ,增强 对 制造 业 转 型 
升级 的 支撑 能 
建设 制造 强国 需 把 握 好 几 个 关键 问题 











建设 制造 强国 
学 发 展 ， 全 面 深化 改革 ， 统 敌 























， 必 须 认真 落实 《建议 》 要 求 ， 坚 持 科 








国内 国际 两 个 大 局 ;加 强 党 








的 领导 ， 进 一 步 发 挥 制度 优势 


业 发 
关键 问题 。 











展 的 良好 环境 。“ 十 三 五 ” 





坚持 市 场 主导 、 政 府 引 导 。 


， 完 善政 策 措 施 ， 营 造 制造 
时 期 ， 尤 需 把 握 好 以 下 几 个 














建设 制造 强国 是 一 项 国家 








战略 ， 需 要 动员 整合 政府 和 社会 各 方面 资源 ， 既 要 发 挥 市 





场 在 资源 配置 中 的 决定 性 作用 ， 强 化 企业 主体 ] 


企业 活力 和 创造 力 ; 又 要 积极 转变 政府 职能 ， 























好 位 ， 激 发 
创新 行业 管 











理 方式 ， 完 善 财税 、 金 融 扶持 政策 ， 形 成 共同 推进 的 合力 。 


为 此 ， 应 进一步 创新 和 改进 宏观 调控 ， 
等 领域 的 投机 泡沫 ， 引 导 社 会 资本 向 制 
展 、 做 优 做 强 。 推 动产 业 政策 由 倾斜 型 向 功能 


造 业 创新 发 























抑制 股市 、 房 地 产 
造 业 汇聚 ， 推 动 制 




















型 转变 ， 重 点 是 营造 公平 竞争 的 市 场 环境 、 促 进 创 新 创业 、 
加 强 公 共 服 务 。 创 新 和 改进 政策 支持 方式 ， 通 过 产业 投资 




















金 等 模式 ， 以 股权 投资 方式 


业 创 新 和 技术 改造 ， 更 好 发 挥 








支持 重点 产业 发 展 、 中 小 企 
国家 财政 资金 的 引导 和 手动 





























局 和 系统 谋划 ， 梯 次 




















进 、 分 步 实 施 -“ 十 三 五 ”时 
掌握 一 批 关键 核心 技术 ， 进 一 步 增 强 优势 领 
域 兖 争 力 ， 制 造 业 数字 化 、 网 络 化 、 智 能 化 取得 明显 进 





展 ， 


工业 化 和 信息 化 融合 发 展 水 平 不 断 提升 。 同 时 ， 有 瞄准 未 来 
10 年 乃至 30 年 的 发 展 目标 ， 扎 扎实 实 打 基 础 ， 认 认真 真 抓 

















坚持 整体 推 i 











创新 ， 努 力 占据 未 来 产业 竞争 的 
立 一 百年 时 ， 建 成 全 球 领 
实力 进入 世界 制造 强国 前 列 。 


进 、 重 点 突破 。 建 设 制造 强 























工程 ， 涉 及 领域 ) 


， 既 要 坚持 全 国 








出 高 点 ， 力 争 到 新 中 国 
先 的 技术 体系 和 产业 体系 ， 综 合 





成 








国 是 一 项 系统 








一 盘 棋 ， 提 高 制造 业 整 


体 水 平 ; 又 要 整合 资源 ， 加 强 分 类 指导 ， 明 确 发 展 的 重点 








和 难点 ， 在 关键 共性 领域 和 重点 行业 率先 突破 。 应 明确 创 

















新 发 


展 方 向 和 区 域 发 





展 


重点 ， 加 强 战略 、 规 划 、 政 策 、 标 














准 引导 ， 统 筹 规划 、 





合理 














用 绕 经 济 社会 发 
中 心 建设 、 








展 和 


























LE 布 局 ， 实 现 差异 化 和 梯次 发 
国家 安全 重大 需求 ， 实 施 制造 业 创 新 


智能 制造 、 工 业 强 基 、 绿 色 制 造 、 高 端 装备 创 


展 。 














新 五 大 工程 。 在 新 一 代 信息 技术 、 新 材料 、 医 药 工 业 等 战 


























硬 ， 加 快 专项 规划 














破 带 动 制 造 业 总 体 竞 儿 








力 的 提升 。 











领域 及 制造 业 产 品质 量 提升 、 人 才 发 展 、 服 务 型 制造 
I 和 年 度 计划 的 制定 实施 ， 以 重点 突 








寺 自 主 发 











及 、 开 放 合作 。 制 造 业 是 国 
国 既 要 坚持 开放 合作 ， 又 要 坚持 自力 














的 焦点 ， 建 设 制造 强 

















口 





展 的 主动 权 ; 











、 战 
产业 链条 ， 
外 资 和 
参与 和 推动 





























力 。 


4 备 了 自 





际 竞 争 与 合作 

















进 技术 经 验 , 倒台 
作 有 机 结合 起 来 ， 在 关系 国 
铬 性 、 全 局 性 领 
形成 自 


了 坚 寺 
国 





内 改革 




















发 展 能 





发 展 能 力 ， 才 能 在 
持 开 放 合 作 ， 才 能 更 好 地 引进 吸收 
创新 。 应 把 自主 发 
计 民 生 和 产业 安全 的 
咸 ， 着 力 掌握 关键 核心 技术 ， 完 善 
。 继 续 扩 大 开放 ， 提 高 利用 
国际 合作 水 平 ， 鼓 励 和 支持 中 国 
国际 产业 合作 ， 推 动 重点 产业 
引进 来 和 走出 去 更 好 结合 起 来 ,引导 企业 提高 





国际 竞争 中 掌握 











展 与 开放 
基础 

















企业 走出 去 ， 积 极 
国际 化 布局 ， 将 
国际 竞争 

















能 源 局 抓紧 制定 《中 国 制造 2025 
能 源 行业 实施 方案 》 


在 2015 年 9 月 8 日 上 午 举行 的 2015 中 国 
经 济 师 李 冶 透露 ， 能 源 局 正在 制定 《中 


国家 能 源 局 总 














孙 于 广 


O 


“整个 中 











能 源 领 域 涉及 装备 











国际 能 源 峰 会 

















制造 2025 能 源 行 业 实施 方案 》， 从 行业 方面 细 











此 国家 战 


国 制 造 2025 里 面 ， 能 源 是 重要 的 组 成 部 分 。 
判 造 的 东西 很 多 。 根 据 





国务 院 文件 要 求 ， 











各 个 部 门 需 结合 


作 规划 和 工作 方案 。 
本 要 求 和 原则 ， 但 更 细 





本 行业 、 





中 国 制造 2025 是 





进一步 细 化 。” 李 冶 说 。 








同时 ， 能 源 局 在 力 














本 部 门 的 情况 制定 分 解 细 化 的 工 

















国家 战略 ， 明 确 了 在 








此 的 东西 ， 应 该 在 行业 战略 规划 中 








任 能 源 装 备 的 升级 改造 专项 行动 计 
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划 。 除 了 目前 已 发 布 的 燃 煤 火 电 节 能 减 排 、 配 电网 等 ， 能 
源 局 下 一 步 将 在 电网 改造 中 的 微 网 、 储 能 和 能 源 材 料 以 及 
领域 ， 陆 续 推 出 一 系列 规划 或 专项 行动 计划 。 在 具体 
实施 中 ,借鉴 以 往 经 验 ， 关键 设 备 的 国产 化 仍 将 依托 国家 
能 源 重点 工程 建设 项 目 ， 实 现 关键 设备 如 燃气 轮机 、 智 能 
电网 技术 、 大 功率 机 组 等 的 装备 升级 。 

据 了 解 , 《中 国 制造 2025》 涉 及 的 能 源 装 备 包 括 智能 
电网 成 套 设 备 、 核 电 设备 等 新 能 源 设 备 和 各 类 电力 装备 ， 
接 支 撑 我 国 能 源 产业 和 装备 产业 的 发 展 。 

有 一 种 观点 认为 ， 判 断 一 个 国家 的 能 源 产 业 是 否 强大 ， 
关键 看 本 国 的 能 源 技术 与 装备 对 本 国 能 源 发 展 是 否 起 到 文 
撑 作 用 。 对 此 ,能 源 局 总 经 济 师 李 治 称 ， 推 进 能 源 革 命 ， 
下 一 步 重点 工作 有 三 方面 : 一 是 加 紧 资 源 进 一 步 勘 探 开 发 ， 
保障 能 源 安全 ; 二 是 加 大 化 石 能 源 清洁 高 效 加 工 转化 ,， 实 
现 技术 创新 ; 三 是 加 快 发 展 清洁 可 再 生 能 源 ， 核 电 、 风 光 
等 产业 化 应 用 。 以 上 三 点 都 离 不 开 能 源 装备 ， 是 支撑 能 源 
业 发 展 的 重要 保障 。 


2015 中 国光 伏 行业 九 大 关键 词 


在 传统 能 源 市 场 低迷 的 2015 年 ， 光 伏 逆 市 上 扬 ， 行 业 
持续 回暖 。 这 一 年 ， 政 府 扶持 力度 不 断 加 大 ， 技 术 升 级 持 
续 发 力 ， 光 伏 产 业 展 现 出 了 欣欣 向 荣 的 朝气 。 虽 然 成 长 的 




















































































































































































































道路 仍 有 烦恼 ， 但 光伏 的 大 好 前 景 ， 引 人 注目 。 
关键 词 1 2310 万 千瓦 
2015 年 3 月 16 日 ， 国 家 能 源 局 下 发 《国家 能 源 局 关于 

















下 达 2015 年 光伏 发 电 建设 实施 方案 的 通知 》， 提 出 2015 年 
全 国 新 增光 伏 电 站 建设 规模 目标 为 1780 万 千瓦 ， 对 屋顶 分 
布 式 光伏 发 电 项 目 及 全 部 自发 自用 的 地 面 分 布 式 光伏 发 电 
项 目 不 限 制 建设 规模 ; 9 月 28 日 ， 国 家 能 源 局 发 布 《 调 增 
部 分 地 区 2015 年 光伏 电站 建设 规模 的 通知 》， 要 求 增加 530 
万 千 伏 光伏 电站 建设 规模 ， 至 此 ，2015 年 光伏 新 增 装机 总 
目标 为 2310 万 千瓦 。 



































































































































质 的 改观 ， 男 一 方面 2015 年 分 布 式 的 更 
家 扶持 政策 变动 的 影响 。 由 此 可 见 ， 在 光伏 行业 被 看 好 的 
大 背景 下 ， 发 

关键 词 2 

2015 年 6 月 10 日 ， 工 业 和 信息 化 部 、 国 家 能 源 局 、 
发 《关于 促进 先进 光伏 技术 产品 应 用 和 产 
E 和 标准、 财政 支持 、 


家 认 监 委 联合 印 
业 升级 的 意见 》 





展 分 布 式 光 伏 ， 
领跑 者 计划 











任重道远 。 








产品 检测 等 方 玫 





提出 具 f 











伏 技术 产品 应 用 和 产业 升级 。 


近年 来 我 











， 从 市 场 引导 、 产 品 准 





烽 设 节奏 明显 受到 


国 




















国 




















意见 和 执行 标准 ， 以 促进 先进 光 





国光 伏 技术 进步 明显 加 快 ， 市 场 规模 迅速 扩 





大 ， 但 同时 也 出 现 了 部 分 落后 产能 不 能 及 时 退出 市 场 、 先 


进 技术 产品 无 法 进入 
光伏 发 电工 程 质量 存在 隐患 等 问题 。 























了 明确 管 案 : 


进步 才 是 我 国 
逐步 建立 光伏 产品 





场 、 光 伏 产 业 整 体 技术 升级 缓慢 、 
针对 于 此 ， 文 件 给 出 


淘汰 落后 产能 、 建 立 技 术 优势 ， 技 术 创 新 与 








光伏 产业 升级 发 展 的 虱 
6 场 准 入 标准 











昌之 路 。 
的 循环 递 进 机 制 ， 加 





速 光伏 发 电 技术 进步 和 产业 升级 ; 要 求 严 格 执行 光伏 产品 








市 场 准 入 标准 ， 光 伏 发 电 项 


业 和 信息 化 剖 


短 板 设 定 ，X 


降低 的 目标 ， 


“领跑 者 ”计划 准 入 标准 进行 量化 ， 
金 和 政府 采购 方式 对 “领跑 者 ”先进 技术 产品 进行 政策 倾 











斜 。 








行业 将 产 4 











目 新 采购 的 光伏 组 件 应 满足 工 
Bp 《光伏 制造 行业 规范 条 件 》 (2015 年 本 ) 相 
关 产 品 技术 指标 要 求 。 文 件 专 门 针对 我 国 
E 积 极 影 响 。 随 着 文件 执行 ， 将 实 
现行 业 通过 技术 升级 ， 达 到 效率 提升 ， 进 而 最 终 实现 成 本 
给 终端 市 场 带 来 利好 和 









































2015 年 7 月 ， 山 西 省 大 同市 采 煤 沉陷 


光伏 示范 基地 获得 国 
计划 领先 者 


者 ” 











K 批 的 基地 。 鉴 于 大 同 基 ] 





家 能 源 局 批复 ， 成 为 











光伏 行业 发 展 的 





推动 。 此 外 ， 首 次 将 
明确 提出 将 以 政策 资 


区 国家 先进 技术 
光伏 产业 “领跑 























地 的 示范 效应 ， 多 


个 城市 正在 借鉴 大 同 经 验 ， 未 来 领跑 者 基地 扩容 在 即 。 
关键 词 3 电价 下 调 


2015 年 





12 月 24 日 ， 























1780 万 千瓦 光伏 装机 目标 已 经 超出 行业 预期 ， 尤其 是 
在 2014 年 光伏 装机 总 量 大 幅 低 于 预期 的 背景 下 ， 显 示 出 国 
家 层面 对 光伏 行业 的 长 期 看 好 及 信心 。9 月 ， 为 了 照顾 资源 
好 、 进 度 较 快 的 省 份 ， 国 家 能 源 局 新 增加 530 万 千瓦 光伏 
目标 。 值 得 注意 的 是 ， 规 定 新 增 的 530 万 千瓦 光伏 电站 建 











风 











电光 伏 发 电 上 网 标 





和 T 电 





和 光伏 发 电 上 网 标杆 电价 进行 下 调 。 





其 中 ，2016 年 光伏 标杆 上 
源 分 类 ， 一 类 资源 区 























国家 发 改 委 发 布 《关于 完善 陆 上 
价 政策 的 通知 》， 明 确 对 陆 上 风电 





网 电价 明确 为 : 按 太 阳 能 资 





上 网 














电价 由 现行 的 0.9 元 /千瓦 时 调 至 


0. 8 元 /千瓦 时 ; 二 类 资源 区 由 现行 的 0.95 元 /千瓦 时 下 调 













































































































































































设 规 模 ， 主 要 集中 在 河北 、 内 蒙古 与 新 疆 地 区 。 其 中 , 河 至 0. 88 元 /千瓦 时 ; 三 类 资源 区 由 现行 的 1 元 /千瓦 时 下 调 

北 、 内 蒙古 、 新 疆 维吾尔 自治 区 分 别 增 加 70 万 千瓦 ， 居 其 。 至 0.98 元 /千瓦 时 。 一、 二 类 资源 区 上 网 电价 分 别 降 低 10 

他 各 省 市 之 首 ， 云 南 、 青 海 、 宁 夏 新 增 40 万 千瓦 ， 其 余 省 。 分 钱 、7 分 钱 ， 三 类 资源 区 降低 2 分 钱 。 

份 新 增 额度 在 10 万 至 30 万 千瓦 不 等 。 由 此 可 见 ， 国 家 能 光伏 、 风 电 等 新 能 源 平 价 上 网 是 大 势 所 趋 。 根 据 可 再 

源 局 在 指标 的 分 配 上 有 了 导向 ， 安 装 地 区 条 件 好 、 光 伏 发 ” 生 能 源 “十 三 五 ”规划 的 思路 ， 到 2015 年 ， 光 伏 要 实现 发 

展 好 ， 动 工 快 的 地 区 会 优先 安排 。 人 侧 平 价 上 网 ， 到 2020 年 ， 光 伏 实现 用 户 侧 平 价 上 网 。 
我 国 已 于 2015 年 6 月 提前 完成 光伏 “十 二 五 ”3500 万 国家 能 源 局 等 主管 部 门人 士 在 公开 场合 曾 多 次 表示 ， 























千瓦 的 总 装机 目标 , 但 本 年 度 新 增 装机 目标 完成 情况 却 不 
乐观 一 一 2015 年 前 10 月 ,我 国光 伏 新 增 装机 990 万 千瓦 ， 
距离 2015 年 新 增 装机 2310 万 千瓦 的 目标 尚 有 较 大 差距 ， 
其 中 分 布 式 光伏 完成 情况 更 是 不 容 乐观 ， 前 六 月 仅 为 104 
































可 再 生 能 源 习 











F 价 上 网 意味 着 











电价 及 补贴 将 逐年 下 调 。 











此 次 确定 的 上 网 
价 调整 方案 相 比 略 超过 预期 。 
电价 下 调 会 影响 到 企 
























































万 千瓦 。 在 光伏 领域 , 尽管 国家 政策 导向 已 从 地 面 光伏 电 
站 转向 分 布 式 ,但 与 往年 相 比 ，2015 年 分 布 式 光伏 的 推进 
异常 缓慢 。 一 方面 是 因为 光伏 应 用 投资 市 场 环境 没有 出 现 


开 帅 有 静 芝 。 



























































电价 ， 与 此 前 流传 出 的 讨论 稿 中 的 电 


在 限 电 和 补贴 拖欠 的 情况 下 ， 





投资 光伏 电站 的 积极 性 ， 





但 也 会 利 


好 东部 分 布 式 的 应 用 。 此 外 ， 降 成 本 将 成 为 行业 主流 ， 高 





效 产品 











j 望 持续 放量 。 补 贴 逐 年 下 调 也 将 

















j 效 刺激 行业 成 

















本 下 降 ，2016 年 行业 发 展 将 以 高 效 产 品 推广 应 用 为 龙头 。 





138 .中 国电 源 行 业 年 鉴 ”2016 





关键 词 4 宜 林地 放 开 














2015 年 11 月 27 日 ， 国 家 林业 局 下 发 《关于 光伏 电站 建 
设 使 用 林地 有 关 问 题 的 通知 )， 首 次 从 国家 层面 明确 了 宜 林 



























































地 可 用 于 光伏 











电站 建设 。 文 件 明确 指出 ， 对 于 森林 资源 调查 


确定 为 宜 林地 而 第 二 次 全 国土 地 调查 确定 为 未 利用 地 的 土 
“ 林 光 互补 ” 














地 ， 可 采用 “ 林 光 互补 ”的 
模式 下 的 光伏 电站 要 确保 使 
我 国光 伏 产业 发 





用 地 模式 ， 同 时 ， 





















































j 的 宜 林地 不 改变 林地 性 质 。 
展 之 路 从 未 平顺 。 继 “路 条 难 、 融 资 


难 、 上 网 难 、 补 贴 发 放 难 ”等 关键 将 肘 稍 现 突破 后 ， 各 地 
林业 部 门 的 干预 、 地 方 政府 多 部 门 “ 征 税 抢 食 ” 等 也 成 为 








制约 我 国光 伏 发 展 的 新 矛盾 。 
此 次 从 国家 


























层面 明确 了 宜 林 地 可 用 于 光伏 电站 建设 ， 


为 缓解 荒山 、 荒 地 “一 地 双 认证 ”的 矛盾 ， 协 调 好 生态 建 
设 与 清洁 能 源 发 展 关 系 发 挥 了 重要 作用 。 放 开 宜 林 地 对 光 
伏 行业 是 一 大 利好 ， 必 将 加 速 光 伏 在 宜 林地 的 建设 节奏 。 
该 文件 首次 出 现 “ 林 光 互补 ”的 正式 提 法 ， 这 一 概念 
衍生 自 “ 农 光 互 补 ”。 按 照 光伏 农业 的 标准 ， 企 业 只 需 在 农 









































业 大 棚 、 鱼 塘 、 滩 涂 上 方 安装 光伏 组 件 即 可 ,但 林业 明显 





与 农业 形态 不 同 。 对 林业 来 说 ， 若 不 改变 土地 使 用 性 质 ， 




















在 具体 操作 上 将 非常 模糊 和 缺乏 指导 性 。 








该 文件 下 发 是 “ 林 光 互补 ” 迈 出 的 重要 一 步 ， 但 一 些 














性 文件 。 已 合 规 建 好 的 光伏 

















具体 的 界定 还 比较 模糊 ， 对 各 省 当地 的 林业 局 也 缺乏 指导 
电站 ， 地 方 林业 部 门 会 否 以 此 


文件 来 重新 调整 征收 植物 恢复 费用 ， 也 未 可 知 ， 所 以 仍 有 





待 更 加 详细 的 规定 出 台 。 
关键 词 5 光伏 扶贫 








2015 年 11 月 27 日 至 28 日 ， 中 央 扶 贫 开 发 了 








[ 作 会 议 在 


北京 召开 。 中 共 中 央 总 书记 、 国 家 主席 习近平 强调 :“ 我 们 








要 找 准 路 子 、 构 建 好 的 体制 机 制 ， 坚 持 精 准 扶贫 、 














贫 。 ”国务院 扶 贫 办 副 主 
精准 扶贫 的 方式 ， 利 用 光伏 发 电 来 帮助 贫 





困 人 














常 有 效 的 途径 之 一 。 截 至 2014 年 底 ， 全 
农村 贫困 人 口 。 我 国 已 经 开展 光伏 扶贫 斌 
了 阶段 性 成 果 。 预 计 “ 十 三 五 ”期 间 ， 我 
将 在 全 国 遍地 开花 ， 为 7000 万 贫 
可 收益 的 精准 扶贫 方案 。 


















































点 了 








精准 脱 
王 欧 清平 指出 ， 光 伏 扶贫 更 是 一 种 
口 脱贫 是 非 
全 国 仍 有 7000 多 万 
[ 作 ， 并 取得 
国光 伏 扶贫 工作 
困 同 胞 提供 绿 能 、 阳 光 、 


光伏 扶贫 既是 扶贫 工作 的 新 途径 ， 也 是 扩大 光伏 市 场 











的 新 领域 。 自 
日 发 布 《 光 
伏 扶贫 试点 工作 ， 安 徽 、 山 西 、 河 北 等 多 地 


国家 能 源 局 、 





国务 院 扶贫 办 201 

















项 目 建设 方式 、 质 量 要 求 ， 
但 对 于 保障 措施 如 何 制定 


























4 年 10 


伏 扶贫 工程 工作 方案 》 以 来 ， 经 过 一 年 多 | 


11 





的 光 


已 初 见 成 效 。 
但 在 落实 光伏 扶贫 政策 的 实践 中 不 难 发 现 ， 政 策 虽 规定 了 








o 因 























光伏 扶贫 ， 政 策 落地 才 是 关键 ， 





运行 维护 管理 方法 及 保障 措施 ， 
、 落 实 、 监 管 等 都 未 明确 
其 中 最 重要 的 就 是 平衡 各 


此 ， 


方 利益 。 对 于 价格 过 低 所 引起 的 工程 质量 不 达标 、 低 价 无 














序 竞 争 问题 ， 解 决 办 法 是 








尽量 让 实施 企业 以 微利 或 薄利 的 


好 的 发 展 环境 。 可 再 生 能 源 发 展 好 了 ， 光 伏 发 




















伏 扶贫 自然 能 发 挥 功效 。 
关键 词 6 光伏 农业 标准 





展 好 了 ， 光 

















光伏 农业 是 一 种 新 形式 的 土地 综合 利 





用 方式 ， 是 现代 











化 农业 与 清洁 能 源 紧密 结合 的 产物 ， 可 以 


动 绿色 农业 生 




















产 ， 实 现 科技 高 效 的 循环 生态 农业 。2015 年 ， 光 伏 农业 大 


棚 、 光 伏 养 殖 、 渔 光 互 补 等 不 同形 式 的 农 光 互 补 光伏 


成 为 光伏 行业 投资 、 建 设 的 热点 。 
随 着 光伏 应 用 技术 的 不 断 创 新 和 发 展 ， 





新 兴 产 业 每 年 已 达 千 亿 元 市 场 规 模 ， 有 预测 甚至 认为 ， 其 
因 没 有 统一 的 标准 
如 有 些 项 目 打 着 光伏 农业 的 








市 场 规模 5 年 内 可 达 数 万 亿 。 然 而 ， 
光伏 农业 还 存在 诸多 问题 ， 





























电站 


光伏 农业 这 一 




















Ga 

















子 占 用 农 、 林 业 用 地 ， 以 谋求 税收 优惠 和 
换取 企业 或 个 人 利益 ,“ 非 农 化 ”现象 严重 














国家 财政 补贴 ， 





2015 年 ， 光 伏 农业 项 目 遍地 开花 。 真 正 做 事 的 光伏 农业 








公司 ， 将 光伏 与 当地 产业 
































电量 也 得 到 了 提升 ; 希望 凭借 农业 这 一 借口 ， 
伏 发 电 的 企业 却 搅乱 了 这 一 市 场 。 虽 然 已 有 文件 规定 能 源 等 
项 目 建设 中 不 能 侵占 基本 农田 ， 不 能 改变 土地 用 途 ， 不 破坏 


I 机 结合 ， 农 民 真 正 受 益 ， 光 伏 发 





实则 只 顾及 光 














农业 综合 生产 能 力 和 农业 生态 ,但 














1 于 缺少 行业 统一 标准 ， 

















并 没有 对 这 一 领域 的 企业 起 到 规范 作 






































可 以 为 传统 农业 向 现代 农业 过 渡 提 供 方向 。 

但 是 ， 光 伏 和 农业 本 属 两 大 跨 界 领域 ， 
本 身 的 复杂 性 ， 制 定 光 伏 农业 标准 实 
极 响 应 并 希望 推进 光伏 农业 标准 制定 
确定 标准 层级 就 是 首先 要 面 对 的 问题 。 
联盟 标准 、 企 业 标准 、 行 业 标准 、 地 方 标 
国际 标准 等 。 就 我 















































属 不 易 。2015 年 ， 
的 人 士 颇 多 ， 但 如 何 
标准 层级 包括 团体 / 


国光 伏 农 业 现状 而 言 ， 先 制定 联盟 或 


用 。 因 此 ， 制 定 光伏 农 
业 行 业 标 准 至 关 重 要 ， 有 了 标准 才能 引导 产业 发 











展 的 方向 ， 


加 之 标准 制定 


口 
AAA 








准 、 国 





家 标准 、 
内 

















会 组 织 等 的 标准 ， 再 逐步 推广 至 行业 及 国家 标准 更 加 现实 。 














此 外 ， 光 伏 和 农业 各 自 
衍生 出 更 多 新 体系 ， 
也 需 细 分 领域 考虑 。 
分 领域 、 循 序 渐进 。 光 伏 农业 
需要 摸索 ， 标 准 制定 需要 数据 和 成 功 案例 ， 















































标准 繁多 ， 两 个 体系 的 结合 必定 会 
因此 标准 制定 既 需 宏观 框架 体系 建设 ， 
因此 ， 标 准 制 定 应 先 从 体系 入 手 ， 细 
属于 新 兴 产 业 ， 很 多 方 











都 
只 有 具备 一 定 

















数量 和 规模 ， 有 可 重复 计算 的 数据 ， 可 复制 的 方法 和 手段 ， 





有 完善 的 创新 技术 基础 ， 企 业 实践 和 人 才 培 


硬件 支撑 ， 才 能 制定 真正 实用 的 标准 体系 。 





音 养 ， 适 当 的 软 
正如 国务 院 参 

















事 、 中 国 可 再 生 能 源 学 会 理事 

















长 石 定 赛 所 言 ， 对 于 成 熟 的 








细 分 领域 ， 可 先 制定 标准 ， 对 于 尚 不 成 熟 的 领域 可 先 试 点 ， 





逐步 使 标准 建立 起 来 。 
关键 词 7 “互联 网 +” 
2015 年 ， 在 “互联 网 +” 的 热潮 之 下 ， 

的 光伏 企业 摩拳擦掌 ， 积 极 布局 能 源 互 联网 
这 一 年 ， 阳 光电 源 宣布 与 “阿里 云 ” 
































议 ， 基 于 全 新 发 布 的 “智慧 光伏 云 iSolarCloud” 




















方式 来 保质 保 量 地 完成 建设 和 后 续 维 护 ， 同 时 在 招标 时 要 





























系列 考核 和 监管 ; 如 涉及 
期 做 方案 时 就 需 让 
































电网 接 入 和 改造 ， 和 名 
电力 公司 介入 并 大 力 支 持 ; 加 大 金融 政 











策 制定 ; 与 当地 产业 结合 ， 用 











向 来 嗅觉 敏 锐 


o 


达成 战略 合作 协 


7 全 4 
平台 ， 共 














也 在 前 


详实 在 在 的 收益 提高 老百姓 











的 积极 性 ; 说 到 底 ， 还 是 要 给 光伏 ， 乃 至 可 下 





了 生 能 源 


个 


同 推 
型 地 


动 新 能 源 向 “互联 网 +” 的 产业 章 
光伏 电站 项 目 中 ,将 数字 信 


新 ; 
息 技 术 、 












































光伏 发 电 技术 相 融 合 ， 通 过 “智能 化 ”提升 光伏 






































电量 和 运营 管理 效率 ; 协 馈 集团 目前 已 经 旨 








位 一 体 ” 能 源 微 网 、 清 洁 能 源 电 商 交易 平台 、 能 源 智 能 建 


华为 集团 在 大 
互联 网 技术 与 
站 的 发 
成 并 布局 “六 





























第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “139 ， 











筑 、 区 域 能 源 互 联 中 心 、 “能源 + 互联 网 金融 ”等 领域 ; 远 
景 能 源 推出 了 以 太阳 神 名 字 “ 阿 波 罗 ” 命 名 的 第 三 方 光伏 
电站 管理 云 平台 …… 
光伏 和 互联 网 结合 ， 既 是 发 展 机 遇 ， 又 是 挑战 。 行 业 
大 佬 的 诸多 新 动向 表明 ， 拥 有 互联 网 和 大 数据 文 撑 ， 似 乎 
已 经 成 为 光伏 电站 的 标 配 ， 光 伏 产业 正在 开始 加 速 与 互联 
网 的 融合 。 鉴 于 互联 网 强大 的 颠覆 能 力 ， 看 似 无 坚 不 挫 的 
光伏 龙头 企业 ， 可 能 短期 内 会 被 率先 找到 “互联 网 + 光伏 ” 
路 子 的 新 冒 起 的 小 企业 所 颠 履 。 要 想 抓 住 机 遇 ， 得 首先 想 
通 最 适合 自己 的 互联 网 化 商业 模式 ， 这 得 靠 光伏 企业 自身 
对 原 有 商业 逻辑 进行 思考 、 领 悟 和 重 构 。 

关键 词 8 ”失意 英雄 

2015 年 ， 光 伏 行业 持续 回暖 ， 但 也 见证 了 一 些 企业 过 
山 车 式 的 发 展 ， 尤 其 是 两 家 光伏 知名 企业 一 一 海 润 光 伏 、 
汉 能 薄膜 发 电 ， 风 浪 接二连三 ， 冰 火 两 重 天 。 

2015 年 12 月 10 日 ， 海 润 光伏 传 出 5 ~ 8 亿 元 的 高 额 赔 
偿 ， 可 能 导致 连续 第 三 年 亏损 ， 退 市 几 成 定局 ; 12 月 17 
日 ， 披 露 公司 董事 会 换届 选举 的 董事 候选 人 名 单 ， 可 作为 
董事 长 、 总 裁 、 首 席 执 行 官 的 杨 怀 进 的 名 字 却 未 出 现 ; 12 
月 24 日 ， 发 布 第 五 届 董 事 会 决议 公告 ， 新 总 裁 人 选 确定 为 
高 欲 晓 。 几 乎 同时 ，* ST 海 润 发 布 了 杨 怀 进 的 辞职 公告 。 
杨 怀 进 就 此 与 * ST 海 润 分 道 扬 镰 。 
虽然 已 是 满 头 银发 ,眼神 却 依然 坚 族 ， 杨 怀 进 作为 中 
国光 伏 产 业 的 拓荒 者 ， 在 业内 被 誉 为 低调 的 先行 者 、 光 伏 
第 一 人 。 对 于 光伏 行业 , 杨 怀 进 有 着 强烈 的 使 命 感 和 责任 
感 ， 他 说 “ 它 就 像 自己 的 孩子 一 样 ， 我 希望 能 呵护 它 健康 
成 长 。 虽然 如 此 ， 杨 怀 进 的 光伏 之 路 走 得 并 不 轻松 。 离 开 
海 润 光伏 ,“ 教 父 ”又 将 如 何 东 山 再 起 ， 让 我 们 在 2016 年 
拭目以待 。 
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阳 能 、 中 感光 电 、 明 辉 阳光 、 正 信 光 伏 、 正 泰 太 阳 能 、 杭 
州 浙 大 桑 尼 能 源 均 成 为 欧盟 的 “有 眼中钉 ”。 

点 评 : 继续 延长 “ 双 反 ”措施 ， 既 损害 中 方 利益 ， 也 
不 符合 欧盟 自身 利益 。 在 当前 “ 双 反 ”已 成 常态 的 形势 下 ， 
我 国 应 多 方 发 力 。 政 府 应 积极 与 有 关 国 家 进行 谈判 ， 利 用 
相关 规则 和 机 制 保护 中 国企 业 利益 ; 行业 组 织 应 向 企业 提 
供 咨询 服务 ; 企业 要 据 理 力争 ; 要 有 更 加 明确 和 更 具 可 操 
作 性 的 政策 制定 和 落地 ; 企业 要 不 断 创新 ， 加 快 技术 提升 ， 
降低 成 本 ， 提 高 整个 产业 的 竞争 力 ， 由 此 才能 把 握 发 展 主 
动 权 ， 在 未 来 拥有 光伏 领域 的 话语 权 和 谈判 权 。 

光伏 “十 三 五 ”规划 征求 意见 稿 
下 发 ”装机 目标 上 调 

2015 年 12 月 15 日 ,国家 能 源 局 向 各 省 (自治 区 、 直 
辖 市 ) 发 改 委 能 源 局 等 有 关 部 门下 发 《太阳 能 利用 十 三 五 
发 展 规划 征求 意见 稿 》 (简称 意见 稿 ) ， 要 求 于 12 月 30 日 
前 将 书面 意见 反馈 至 国家 能 源 局 新 能 源 司 。 

意见 稿 提出 ， 到 2020 年 底 ， 太 阳 能 发 电 装 机 容量 达到 
1.6 亿 和 干 瓦 ， 年 发 电量 达到 1700 亿 千 瓦 ， 年 度 总 投 额 约 
2000 亿 元 。 其 中 ， 光 伏 发 电 总 装机 容量 达到 1.5 亿 千 瓦 ， 
分 布 式 光 伏 发 电 规模 显著 扩大 ， 形 成 西北 部 大 型 集中 式 电 
站 和 中 东部 分 部 式 光伏 发 电 系 统 并 举 的 发 展 格 局 。 太 阳 能 
热 发 电 总 装机 容量 达到 1000 万 千瓦 。 太 阳 能 热 利 用 集 热 面 
积 保 有 量 达 到 8 亿 平 方 米 ， 年 度 总 投资 额 约 1000 亿 元 。 
对 于 结构 指标 ， 意 见 稿 指出 到 2020 年 底 ， 太 阳 能 发 电 
装机 规模 在 电力 结构 中 的 比重 约 7% ， 在 新 增 电力 装机 结构 
中 的 比重 约 15% ， 在 全 国 总 发 电量 结构 中 的 比重 约 2. 5% ， 
折合 标 煤 量 约 5000 万 吨 ， 约 占 能 源 消费 总 量 比 重 的 19 ， 
为 15% 非 化 石 能 源 比 重 目标 的 实现 提供 支撑 。 在 太阳 能 发 
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2015 年 的 前 五 个 月 ， 李 河 君 不 但 在 资产 上 成 为 首富 ， 

















电 总 装机 容量 中 ， 光 伏 发 电 占 比 94% ， 光 热 发 电 占 比 6% ， 



































还 以 太阳 能 行业 领头 人 物 的 姿态 昭 告 了 这 一 行业 的 强势 发 
展 。 然 而 好 景 不 长 ， 蝉 联 新 财富 500 富 人 榜首 富 之 后 ， 汉 
能 薄膜 发 电 于 5 月 20 日 上 午 10 点 16 分 出 现 股价 “ 跳 崖 
式 ” 急 跌 ， 股 价 跌 近 50% ， 直 接 跌停 ， 李 河 君 作为 汉 能 最 
大 股东 ， 持 股 比例 为 73% ， 身 价 缩水 近 千 亿 港 元 。 此 后 ， 
遭 证 监 会 调查 ， 被 港 交 所 勒令 停牌 ， 首 次 出 现 业绩 亏 损 ， 
大 幅 裁员 。12 月 份 ， 汉 能 兜售 集团 水 电 资 产 。 

眼下 李 河 君 的 清洁 能 源 帝 国 虽 然 陷 人 挣扎 ， 但 难 能 
贵 的 是 他 仍然 坚信 太阳 能 、 薄 膜 光伏 发 电 的 前 景 。 他 说 : 
“我 始终 相信 ， 当 你 带 着 使 命 感 去 做 一 件 事 的 时 候 ， 上 帝 或 
上 天 将 赋予 你 神奇 魔力 ， 让 你 正确 处 理 每 一 件 事 ， 并 让 你 
享有 一 切 好 运 。 

关键 词 9》 “ 双 反 ”延期 

欧洲 时 间 2015 年 12 月 5 日 ， 欧 盟 委员 会 发 布 公告 称 ， 
将 延长 对 中 国 进口 太阳 能 产品 的 反倾销 、 反 规避 既 有 政策 ， 
中 欧 光 伏 组 件 最 低 价 格 协 议 (MIP) 将 延长 至 少 12 个 
由 此 ， 本 应 于 2015 年 12 月 7 日 结束 的 针对 中 国光 伏 产 
改 的 “ 双 反 ”税率 ， 征 收 期 限 被 延长 至 2017 年 ， 且 未 
国光 伏 企 业 留 下 丝毫 申辩 回旋 的 余地 。 
不 久 后 ， 天 合 光 能 宣布 退出 MIP 名 单 ， 成 为 国内 首 家 
主动 退出 “价格 承诺 ”的 光伏 企业 ; 在 这 之 前 ， 阿 特 斯 太 
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西部 地 区 占 太阳 能 发 电 总 装机 容量 的 35% ， 中 东部 地 区 占 
比 65% 。 

在 优惠 政策 方面 ， 意 见 稿 提出 统筹 国家 可 再 生 能 源 基 
金 的 使 用 ， 对 先进 光伏 产品 应 用 以 及 与 城市 微 电 网 、 储 能 
歧 术 等 新 技术 的 综合 应 用 给 予 专项 支持 。 继 续 实施 财税 优 
惠 政 策 。 鼓 励 各 级 财政 出 台地 方 配套 财政 政策 加 大 对 光伏 
发 电 利用 支持 力度 、 各 新 能 源 示范 城市 ， 绿 色 能 源 示范 区 
县 、 新 能 源 示范 园区 及 其 它 示 范 性 城镇 ， 可 结合 示范 项 目 
建设 安排 专项 资金 支持 光伏 发 电 应 用 。 鼓 励 各 地 统筹 节能 
减 排 、 扶 贫 、 棚 户 区 改造 资金 。 探 讨 成 立国 家 光伏 产业 投 
资 基金 ， 通 过 国家 注资 、 企 业 投资 和 社会 参与 的 形式 ， 为 
光伏 产业 公共 技术 平台 建设 、 关 键 基础 理论 研究 、 核 心 设 
备 国 产 化 、 全 球 人 才 堵 养 等 无 法 完全 市 场 化 的 创新 环节 所 
共 资 金 支持 。 

国务 院 : 支持 推进 太阳 能 光伏 项 目 和 

制造 国际 合作 

国务 院 2015 年 5 月 13 日 向 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民 
政府 ， 国 务 院 各 部 委 、 各 直属 机 构 下 发 《国务 院 关 于 推进 
际 产能 和 装备 制造 合作 的 指导 意见 》 ( 国 发 [2015】 30 
号 文件 ) 。 


































































































































































































回 











" 140 .中 国电 源 行 业 年 鉴 


2010 





意见 明确 ， 为 支持 我 国 大 力 开发 和 实施 境外 电力 项 目 ， 
提升 国际 市 场 竞争 力 ， 加 大 电力 “走出 去 ”力度 ， 除 支持 火 

核电 等 产业 外 ， 明 确 支持 我 国企 业 参与 有 关 国 家 
风电 、 太 阳 能 光伏 项 目的 投资 和 建设 ,六 

















电 、 水 电 、 

















中 国政 府 本 着 对 本 国人 民 和 全 人 类 负责 的 态度 ， 高 度 重视 
并 积极 采取 措施 应 对 气候 变化 ,已 成 为 世界 节能 和 利用 新 












































带动 风 








EE、 光 伏 发 电 

















能 源 、 可 再 生 能 源 第 一 大 国 。 中 国 的 努力 和 取得 的 成 就 
目 共 睹 ， 得 到 国际 社会 的 积极 评价 。 同 时 ， 我 们 还 建设 性 


















































国际 产能 和 装备 制造 合作 。 积 极 开展 境外 














包 网 项 目 投资 、 建 


























设 和 运营 ， 带 动 输 变 


产能 

















设备 出 口 。 抓 住 有 利 时 机 ， 推 进 国 际 
装备 制造 合作 ， 实 现 我 国 经 济 提 质 











首 效 升级 。 


光伏 产业 被 国务 院 列 入 2015 年 落实 
《政府 工作 报告 》 重 点 目录 














地 参与 国际 合作 和 多 边 进程 ， 推 动 建立 合作 共 赢 、 公 平 合 
理 的 气候 治理 机 制 ， 为 保障 全 球 生态 安 全 、 推 进 可 持续 发 
展 做 出 贡献 。 

雾 儿 问题 与 气候 变化 问题 同根 同 源 。 雾 手 问 题 的 严 习 
性 凸显 了 治理 环境 和 应 对 气候 变化 的 紧迫 性 ， 也 更 坚定 了 
我 们 的 治理 决心 。 相 信 在 各 级 政府 和 全 社会 的 共同 努力 下 ， 
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2015 年 3 








5 日 ， 第 十 二 届 全 国 
会 议 在 人 民 大 会 党 开幕 ， 大 会 听取 了 国 








人 民 代 








大 会 第 三 次 





务 院 总 理 李克强 作 


政府 工作 报告 ,审查 了 计划 报告 和 预算 报告 。 总 理 李 克 强 








说 :“ 能 源 生产 和 消费 革命 ， 关 平 发 














展 与 民生 ， 大 力 发 展 风 























的 支柱 产业 。” 


2015 年 4 月 10 日 ， 从 国务 院 获 悉 ，3 











电 、 光 伏 发 电 、 生 物质 能 ， 要 把 节能 


环保 产业 打造 成 新 兴 








部 分 城市 的 雾 儿 问题 将 不 断 得 到 改善 。 
“光伏 领跑 者 计划 ” 实施 


2015 年 6 月 1 日 ,国家 能 源 局 、 工 信 部 、 国 家 认 监 委 
联合 发 布 《关于 促进 先进 光伏 技术 产品 应 用 和 产业 升级 的 
意见 》( 国 能 新 能 【2015】194 号 ) ,我国 将 提高 光伏 产品 






































25 日 国务 院 向 














各 部 委 、 各 直属 机 构 印发 关于 落实 《政府 工作 报告 》 重 点 








中 :到 帅 


























2015 年 政府 工作 ， 实 现 经 济 社会 发 














工作 部 门 分 工 的 意见 。 意 见 称 根据 党 上 
四 中 全 会 精神 ， 中 央 经 济 
国 全 国人 大 三 次 会 议 通过 的 《政府 工作 报告 》， 为 做 好 





的 十 八大 和 十 八 届 二 























[ 作 会 议 精神 和 十 二 








展 目标 任务 ， 现 就 《 政 


府 工作 报告 》 确 定 的 重点 工作 提出 部 门 分 工 意见 。 





针对 光伏 等 新 能 源 产业 ， 分 工 意见 

















明确 提出 :“ 推 动能 











源 生产 和 消费 方式 变革 。 大 力 发 展 风 














EE 、 光 伏 发 电 、 生 物 





市 场 准 入 标准 ， 实 施 “ 领 跑 者 ”计划 。 国 家 能 源 局 每 年 安 
排 专门 的 市 场 规模 实施 “领跑 者 ”计划 ， 要 求 项 目 采 用 先 
进 技术 产品 。2015 年 , “领跑 者 ”先进 技术 产品 应 达到 以 
下 指标 : 多 晶 硅 电池 组 件 和 单 晶 硅 电 池 组 件 的 光电 转换 效 
率 分 别 达 到 16. 5% 和 17% 以 上 ; 高 倍 聚 光 光 伏 组 件 光 电 转 
换 效率 达到 30% 以 上 ; 硅 基 、 铜 钢 锋 硒 、 磅 化 锅 及 其 他 薄 
膜 电池 组 件 的 光电 转换 效率 分 别 达 到 12% 、13% 、13% 和 
12% 以 上 。 “领跑 者 ”计划 通过 建设 先进 技术 光伏 发 电 示范 
基地 、 新 技术 应 用 示范 工程 等 方式 实施 。 国 家 能 源 局 提出 






































































































































质 能 ， 积 极 发 展 水 电 ， 安 全 发 展 核 
煤层 气 。 控 制 能 源 消 费 总 量 ， 加 强 工 业 、 交 通 、 
积极 发 展 循环 经 济 ， 大 力 
活 垃圾 资源 化 利用 。 把 节能 环保 产业 











点 领域 节能 。 





电 ， 

















开发 利用 页 岩 气 、 


建筑 等 重 
废物 和 生 














进 工 半 




















打造 成 新 兴 的 支柱 产 

















业 。 








(发 展 改革 委 、 工 业 和 信息 化 部 、 





财政 部 、 国 土 资源 

















部 、 环 境 保护 部 、 住 房 城乡 建设 部 、 交 通 运输 部 、 水 利 部 、 





科技 部 、 海 关 总 署 、 质 检 总 局 、 统 计 


等 负责 ) 。 








局 、 林 业 局 、 能 源 局 


外 交 部 : 中 国 已 成 为 世界 节能 和 
利用 新 能 源 第 一 大 国 
据 外 交 部 官方 消息 ， 外 交 部 发 言 人 华 春 莹 2015 年 12 























国 。 





当 有 记者 提问 : 














月 8 日 在 例 行 记者 会 上 表示 ， 中 国政 府 本 着 对 本 国人 民 和 
全 人 类 负责 的 态度 ， 高 度 重视 并 积极 采取 措施 应 对 气候 变 
化 ,已 成 为 世界 节能 和 利用 新 能 源 、 可 再 生 能 源 第 一 大 











昨天 北京 发 布 了 雾 狂 红色 预警 ， 与 此 
同时 ， 中 方正 参与 气候 变化 巴黎 气候 大 会 谈判 ， 
协议 。 你 是 否认 为 中 国 雾 手 问 题 会 影 











期 待 达成 





响 中 方 在 气候 变化 巴 








黎 大 会 中 的 立场 时 ， 华 春 莹 表示 ， 作 为 一 个 发 展 中 国家 ， 

















中 国 在 解决 人 民 群 众 温 饱 问题 、 改 善 民 生 方 





看 做 出 了 不 懈 











努力 。 过 去 几 十 年 来 ， 中 国 经 济 快速 发 展 ， 但 也 承担 了 资 


源 环境 方面 的 代价 。 鉴 往 知 来 ， 中 








国政 府 正 大 力 推进 生态 











文明 建设 ， 努 力 探索 绿色 、 低 碳 、 可 





= 
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影响 的 主要 受害 者 。 





持续 发 展 道路 。 
f 候 变化 是 人 类 面临 的 全 球 性 挑战 ， 需 要 国际 合作 应 
对 。 中 国 等 发 展 中 国家 是 气候 变化 不 利 








示范 工程 的 主要 技术 进步 指标 、 建 设 规范 、 运 行 管理 及 信 
息 监 测 等 要 求 。 省 级 能 源 主管 部 门 通过 竞争 性 比 选 机 制 选 
择 技术 能 力 和 投资 经 营 实 力 强 的 开发 投资 企业 ， 企 业 通过 
市 场 机 制 选择 达到 “领跑 者 ”先进 技术 指标 的 产品 。 
2015 年 6 月 25 日 ， 山 西 省 大 同市 采 煤 沉陷 区 国家 先进 

























































































技术 光伏 示范 基地 成 为 能 源 局 “光伏 领跑 者 ”计划 领先 被 
批准 的 项 目 。 
国家 能 源 局 下 发 特急 文件 部 署 光伏 


发 电 接 网 及 并 网 工作 

各 省 (区 、 市 ) 发 展 改 革 委 (能 源 局 )、 新 疆 生产 建 
设 兵团 发 展 改 革 委 ， 能 源 局 各 派出 机 构 ， 国 家 电网 公司 、 
南方 电网 公司 ， 内 蒙古 电力 公司 、 各 有 关 地 方 电网 企业 ， 
水 电 水 利 规划 设计 总 院 : 

2013 年 以 来 ， 各 级 电网 企业 认真 落实 国家 支持 光伏 发 
的 政策 ,不 断 改 进 光 伏 发 电 接 网 和 并 网 运行 服务 ， 有 力 
促进 了 光伏 发 电 的 快速 发 展 。 但 由 于 光伏 电站 与 配套 电网 
建设 周期 差别 大 、 分 布 式 光 伏 发 电量 大 面 广 等 原因 ， 依 然 
存在 一 定 程度 的 光伏 发 电 项 目 接 网 滞后 问题 。 为 加 快 推进 
光伏 发 电 建设 ， 实 现 光 伏 发 电 及 时 并 网 和 高 效 利 用 ， 各 省 
(自治 区 、 直 辖 市 ) 能 源 主 管 部 门 要 会 同 所 在 区 域 的 能 源 派 
出 机 构 ， 进 一 步 督促 协调 有 关 各 方 做 好 光伏 发 电 接 网 及 并 
网 运行 工作 。 现 将 有 关 要 求 通知 如 下 : 
一 、 健 全 光伏 发 电 项 目 建设 管理 工作 机 制 。 各 省 ( 自 
治 区 、 直 辖 市 ) 能 源 主管 部 门 要 加 强 对 光伏 发 电 建 设计 划 
执行 的 监测 和 督促 工作 ， 建 立 按 月 监测 调度 、 按 季 考 核 调 
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整 的 工作 机 制 。 对 不 能 在 规定 时 间 内 开工 、 影 响 计 划 完 成 
的 项 目 在 符合 年 度 指导 规模 管理 的 原则 下 及 时 进行 调整 。 
对 项 目 遇 到 的 在 备案 前 或 备案 后 开工 所 需 的 审批 手续 问题 ， 
要 加 强 与 有 关 部 门 的 沟通 协调 ， 能 够 放 在 事 中 事后 办 理 的 
不 应 作为 事前 的 先决 条 件 。 

二 、 做 好 光伏 项 目 发 电 项 目 并 网 衔接 工作 。 各 省 ( 自 
治 区 、 直 辖 市 ) 能 源 主 管 部 门 要 进一步 核实 在 建 光伏 发 电 
项 目的 建设 进度 ， 督 促 电网 企业 与 光伏 发 电 项 目 单位 做 好 






































































































































伏 发 
关 情 

















况 和 处 理 结 





事项 ， 及 时 作出 答复 和 处 理 。 对 国 
并 网 的 信 


访 材 料 ， 














= 
可 。 


家 能 源 局 转交 的 涉及 光 
应 及 时 查 清 情况 和 人 处理， 并 将 
果 报 告 国家 能 源 














国家 能 源 局 一 日 连 发 三 文 力 挺 光 伏 
要 求 电 网 年 底 加 速 并 网 


2015 年 12 月 24 日， 

















伏 发 











展 ， 要 求 电 











网 力争 使 






































建设 进度 衔接 。 对 今年 12 月 底 前 能 够 完成 主体 工程 且 具 备 

















j 乓 


前 实现 并 网 




















并 网 条 件 的 光伏 发 电 项 目 ， 电 网 企业 要 及 时 做 好 项 目 并 网 
前 的 准备 工作 ， 简 化 内 部 管理 流程 ， 提 高 工作 效率 ， 力争 
使 具备 并 网 条 件 的 项 目 在 今年 12 月 底 前 实现 并 网 运行 。 对 
其 它 在 建 光伏 发 电 项 目 ， 电 网 企业 与 项 目 单位 要 做 好 建设 
计划 衔接 ， 及 早 确定 投产 并 网 时 间 ， 确 保 项 目 建 成 时 能 



















































































































































































示范 


台 已 
用 


求 2015 年 8 
《能 源 发 


= 








区 建设 ， 数 








运行 。 同 








目 从 以 前 的 18 个 增 至 
> 展 “ 十 三 五 ”规划 编制 ] 





























国家 能 源 局 连 发 三 份 文件 力 挺 光 
4 备 并 网 条 件 的 项 
时 ， 进 一 步 失 


目 在 2015 年 12 
进 分 布 式 光伏 发 电 
30 个 。 此 外 ， 太 阳 
[ 作 的 时 间 表 也 浮 出 水 面 ， 要 




















底 形 成 全 国 








规划 送 司 





” 翻 一 番 ， 达 到 1 亿 千 瓦 左 右 。 










































































































































































F 稿 。 而 按照 此 
展 行 动 战 略 计 划 》，2020 年 光伏 装机 目标 将 比 “十 


前 发 布 的 









































































































































































































































时 并 网 运行 。 业内 人 士 认 为 ， 这 一 举动 是 为 冲刺 完成 年 度 目标 。 在 
三 、 正 确 处 理 实行 规模 管理 前 的 光伏 发 电 项 目 问题 。 ”年 底 抢 装 和 并 网 政策 利好 下 ，2015 年 完成 新 增 并 网 10 吉 瓦 
各 省 ( 自治区、 直辖市 ) 能 源 主管 部 门 对 实行 年 度 指导 规 。 没有 问题 。 而 分 布 式 光伏 作为 国家 力 推 的 重点 ,景气 攀升 
模 管理 之 前 批复 同意 建设 的 光伏 发 电 项 目 进 行 核实 , 分 类 ”速度 将 更 快 。 预 计 明年 一 季度 光伏 行业 将 出 现 “ 淡 季 不 淡 ” 
正确 处 理 。 对 2014 年 12 月 底 前 可 完成 主体 工程 且 具 备 并 ”的 向 好 局 面 。 
网 条 件 的 项 目 ， 在 核实 符合 国家 有 关 工 程 建设 管理 要 求 后 ， 数据 显示 ，2015 年 前 三 季度 ,全 国光 伏 发 电量 约 180 
协调 电网 企业 及 时 接 网 并 实现 正常 并 网 运行 。 对 2013 年 12 。” 亿 千瓦 时 ， 相 当 于 2013 年 全 年 发 电量 的 200% 。 但 前 三 季 
月 底 前 已 完成 备案 〈 或 核准 ) 的 光伏 发 电 项 目 ， 核 实 已 开 上 度 , 全 国 新 增光 伏 发 电 并 网 容量 仅 为 379 万 千瓦 ， 距离 相 
工 建设 且 符 合 有 关 工 程 建设 管理 要 求 的 ， 均 确认 纳入 符合 。 对 保守 的 10 吉 瓦 全 年 目标 还 有 较 大 差距 。“ 由 于 光伏 电站 
国家 按 发 电量 补贴 的 范围 ， 各 项 目 单位 应 及 时 与 电网 企业 ”与 配套 电网 建设 周期 差别 大 、 分 布 式 光伏 发 电量 大 面 广 等 
衔接 并 网 时 间 及 方案 , 争取 早日 建成 并 网 运行 。 对 2013 年 。 原因 ， 依然 存在 一 定 程度 的 光伏 发 电 项 目 接 网 滞后 问题 
12 月 底 前 已 办 理 备案 (或 核准 ) 手续 但 没有 开展 实质 性 建 24 日 发 布 的 《国家 能 源 局 综合 司 关 于 做 好 2014 年 光伏 发 电 
设 的 项 目 应 及 时 清理 。 项 目 接 网 工作 的 通知 》 提 出 ， 对 2015 年 12 月 底 前 能 够 完 
站、 继续 完善 分 布 式 光伏 发 电 并 网 服务 。 各 级 电网 企 。 成 主体 工程 且 具 备 并 网 条 件 的 光伏 发 电 项 目 ， 电 网 企业 要 
业 要 继续 完善 分 布 式 光伏 发 电 的 接 网 和 并 网 运行 服务 工作 ”简化 内 部 管理 流程 ， 提 高 工作 效率 ， 实 现 并 网 运行 。 





流程 ， 投 入 足够 的 技术 和 管理 人 员 ， 按 国家 有 关 技 术 标 准 
和 管理 规定 ， 及 时 开展 并 网 调试 和 竣工 验收 ,与 项 目 单位 
签订 并 网 调度 协议 和 购 售 电 合同 ,确保 在 规定 时 限 内 办 理 



































甚至 








多 位 业内 人 士 认 为 ,在 这 种 情况 下 ， 国 
冲击 12 吉 瓦 的 可 能 性 还 是 




















电站 

































































项 目 接 网 。 继 续 简化 并 网 审核 的 前 置 条 件 ， 能 够 通过 其 它 
政策 和 管理 制度 保障 的 事项 ， 原 则 上 不 作为 并 网 审核 的 前 和英 






































置 条 件 。 对 个 人 在 自 有 屋顶 安装 分 布 式 光伏 发 电 设施 ， 电 
网 企业 应 协助 业主 进行 电气 连接 及 并 网 设施 的 安全 检查 。 
对 以 35 千 伏 及 以 下 电压 等 级 接 入 电网 (东北 地 区 66 千 伏 
及 以 下 )、 单 个 项 目 容量 不 超过 2 万 千瓦 且 所 发 电量 主要 在 
并 网 点 变 电 台 区 内 消 纳 的 光伏 发 电 项 目 ， 各 级 电网 企业 应 
明确 根据 《分 布 式 发 电 管理 暂行 办 法 》 的 规定 ， 按 照 简化 
程序 办 理 电网 接 入 并 提供 相应 的 并 网 服务 。 

五 、 加 强 光 伏 发 电 接 网 和 并 网 运行 监管 服务 。 匡 
源 局 各 派出 机 构 要 及 时 做 好 发 电 业 务 许可 相关 工作 ， 确 
项 目 尽快 开展 并 网 报 验 ， 及 早 并 网 ; 同时 要 配合 所 在 地 区 
能 源 主管 部 门 ， 通 过 对 光伏 发 电 专 项 监管 等 方式 ， 督促 电 
网 企业 依照 有 关 法 规 、 政 策 和 管理 制度 做 好 光伏 发 电 项 目 
的 接 网 和 并 网 运行 服务 ,负责 解释 和 协调 光伏 发 电 项 目 在 
接 网 环节 及 并 网 运行 中 出 现 的 问题 。 各 类 光伏 发 电 项 目 业 
主 在 接 网 和 并 网 运行 中 遇 到 的 相关 问题 ， 可 向 国家 能 源 局 
派出 机 构 咨 询 或 投诉 ， 在 相关 方 发 生 争议 时 可 向 派出 机 构 
申请 协调 或 裁决 。 派 出 机 构 应 及 时 受理 有 关 咨 询 和 投诉 等 




































































































































































































































































满 产 ，2015 年 已 没有 空闲 产能 1 


下 发 
建设 








利 等 一 线 组 从 























很 大 。 


， 在 年 末 将 会 涌现 不 约 而 同 并 网 的 现象 。 
并 网 热情 ， 从 组 件 供应 情况 可 宇 一 班 。 唱 澳 、 天 合 、 
F 广 商 披露 的 相关 材料 显示 ， 各 家 均 已 经 











而 分 布 式 光 
的 《 
的 通知 》 明 



































新 订单 。 


接 





内 完成 10 吉 瓦 
股 大 规模 的 地 面 


”光伏 电站 的 
晶 科 


大 也 是 国家 政策 重点 扶持 的 对 象 。 同 一 日 























布 式 





光伏 发 电 应 


























国家 能 源 局 关于 公布 分 布 式 光伏 发 电 应 
确 ， 在 国家 能 源 局 已 公布 的 第 一 批 18 个 分 
必 示 范 区 外 ， 增 加 嘉兴 光伏 高 新 
园区 ， 如 各 省 年 度 规模 指标 不 足 ， 可 按照 


加 规模 指标 ”方式 建设 和 管理 。 


大 ， 
光伏 
巨大 











较 高 的 投资 
电力 投资 集 





的 市 场 潜力 ， 截至 目前 ,公司 在 北京 、j 
湖南 等 22 个 省 市 安装 分 布 式 电 站 项 目 699 个 ， 发 





“目前 ， 国 家 对 分 布 式 光 伏 上 























未 沁 区 





区 等 12 个 








“ 先 备案 ， 后 追 


电站 项 目的 支持 力度 非常 
回报 收益 也 吸引 了 很 多 人 进行 投资 。” 英利 























团 总 经 理 张 哲 表示 ， 分 布 式 光 伏 电 站 拥有 
西 、 江 苏 、 
展 分 布 式 


经 销 商 近 200 家 。 
国家 能 源 局 : 新 增光 伏 补 贴 当 年 落实 


从 2015 年 4 

















28 日 举办 的 SNEC (2015) 第 











届 国 际 























光伏 产业 及 光伏 工程 展览 会 了 解 到 ，2015 年 光伏 产业 政策 
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将 以 微调 、 完 善 为 主 。 

SNEC2015 全 球 光 伏 金融 峰会 上 ， 国 家 发 改 委 国 际 合 
作 中 心 国际 能 源 研 究 所 所 长 助理 袁 睦 然 透 露 ，2015 年 ， 
国家 能 源 局 针对 光伏 产业 的 政策 将 以 微调 和 完善 为 主 。 首 
先 ， 随 着 建设 推进 ， 电 站 配额 将 在 不 同 省 份 之 间 调 配 ; 其 
次 ， 光 伏 补贴 问题 将 得 以 解决 ，2015 年 后 新 增 项 目 补贴 
基本 能 在 当年 落实 ; 第 三 ， 光 伏 行业 内 部 整合 将 以 “一 带 
一 路 ”建设 为 契机 ， 融 合 到 与 其 他 国家 多 种 能 源 的 整体 合 
作 中 。 

“根据 发 改 委 之 前 发 的 函 ， 各 企业 已 经 将 过 去 儿 年 项 目 
补贴 拖欠 情况 在 4 月 14 日 前 上 报 ， 缺 口 不 是 很 大 ， 发 改 




















































































































屋顶 分 布 式 光伏 不 设 限 

2014 年 初 ， 国 家 能 源 局 设 定 的 发 展 目标 是 全 年 新 增光 
伏 装机 1400 万 千瓦 ， 分 布 式 800 万 千瓦 ， 光 伏 电 站 600 万 
千瓦 。 受 分 布 式 光 伏 政 策 调 整 、 地 面 电 站 路 条 发 放 清 后 影 
响 ， 这 一 目标 并 没有 完成 。 能 源 局 数据 显示 ，2014 年 新 增 
装机 容量 1060 万 千瓦 ， 其 中 光伏 电站 855 万 千瓦 ， 分 布 式 
205 万 千瓦 。 

为 稳定 扩大 光伏 发 电 应 用 市 场 ， 同 时 避免 出 现 2014 年 
的 尴 谊 局 面 ， 国 家 能 源 局 调整 了 政策 。 

2015 年 下 达 全 国 新 增光 伏 电 站 建设 规模 1780 万 千瓦 。 
各 地 区 2015 年 计划 新 开工 的 集中 式 光 伏 电 站 和 分 布 式 光伏 
站 项 目的 总 规模 不 得 超过 下 达 的 新 增光 伏 电 站 建设 规模 ， 


















































































































































委 、 能 源 局 与 财政 部 召开 了 联席 会 议 ，2015 年 后 资金 到 位 
问题 可 以 得 到 很 好 解决 *” 事 睦 然 说 。 

为 避免 2014 年 光伏 全 年 建设 目标 不 及 预期 情况 再 次 发 
生 ， 能 源 局 此 前 下 发 年 度 建设 方案 ， 规 定 4 月 底 前 各 省 要 
下 发 指标 ，7 月 底 摸底 进度 。 中 建材 国际 工程 集团 公司 新 能 
源 部 副 部 长 履 新 建 在 论坛 间 际 表示 ，2015 年 节奏 明显 加 快 ， 
年 度 目标 完成 没有 问题 。 

在 技术 层面 ， 产 业 链 上 下 游 龙头 企业 均 带 来 了 最 新 技 
术 。 全 球 最 大 的 多 蝇 硅 厂商 保利 协 先 发 布 了 第 四 代 多 晶 $4 
新 品 ， 光 伏 组 件 光 衰 平均 下 降 1% ，60 片 组 件 功 率 输出 多 
增加 5.5W。 全 球 最 大 的 组 件 生产 商 天 合 光 能 推出 双 正 Duo- 
max 组 件 ， 年 衰 碱 仅 0. 5% ， 比 传统 组 件 少 20% ， 同 时 补 齐 
背 板 寿命 短 板 ， 有 望 成 为 未 来 主流 。 

在 金融 层面 ， 资 产 证 券 化 以 降低 融资 成 本 逐步 成 为 共 
识 。 香 港 银 富 控股 有 限 公司 董事 局 主席 刘 敏 说 ， 光 伏 投 次 
包括 开发 、 建 设 和 长 期 持 有 ， 资 本 结构 如 何 更 合理 化 ， 实 
现 资产 证 券 化 ， 还 有 一 段 路 要 走 ， 但 这 是 解决 行业 发 展 的 
长 期 路 线 。 参 考 美国 最 大 的 上 市 独立 发 电 商 Yieldeo 的 商业 
模式 ，A 股 中 爱 康 科技 已 开始 试 水 资产 证 券 化 。 

在 商业 模式 创新 方面 ， 协 奢 集 成 、 中 天 新 能 源 等 都 
“互联 网 + ”清洁 能 源 未 来 社区 参展 。 前 新 能 源 首富 彭 小 峰 
携 SPI 阳光 动力 能 源 互联 网 公司 卷土重来 ， 推 出 “ 绿 能 宝 ” 
产品 ， 集 合 个 人 投资 者 闲散 的 资金 参与 。“ 上 线 3 个 月 ， 活 
路 用 户 已 达 十 几 万 。”SPI 首席 财务 官 刘 苹 介绍 说 。 

能 源 局 调整 光伏 政策 分 布 式 光伏 不 设 限 

国家 能 源 局 给 光伏 行业 发 了 一 个 大 红包 。2015 年 3 月 
16 日 ， 国 家 能 源 局 下 发 2015 年 光伏 发 电 建设 实施 方案 ， 明 
确 2015 年 全 国 新 增光 伏 电 站 建设 规模 为 1780 万 千瓦 ， 这 
一 数字 远 超 行业 内 预期 。 

与 往年 不 同 ， 能 源 局 不 再 对 地 面 光伏 电站 、 分 布 式 光 
伏 电站 的 具体 规模 做 出 限定 ， 交 由 地 方 自行 申报 ;屋顶 分 
布 式 光伏 发 电 项 目 及 全 部 自发 自用 地 面 分 布 式 光伏 项 目 不 
限制 建设 规模 。 

此 外 ， 为 鼓励 各 地 光伏 建设 ， 能 源 局 设 定 激励 和 动态 
监管 机 制 。 对 于 降低 电价 的 地 区 和 项 目 适度 增加 建设 规模 
指标 ; 对 建设 进度 快 的 地 区 适度 追加 规模 指标 ; 10 月 底 前 ， 
对 并 网 规模 未 达 新 增 建设 规模 50% 的 地 区 ， 调 减 下 一 年 度 
规模 指标 。 















































































































































































































































































































































































































































规模 内 的 项 目 具备 享受 国家 可 再 生 能 源 基金 补贴 资格 。 

对 屋顶 分 布 式 光 伏 发 电 项 目 及 全 部 自发 自用 的 地 面 分 
布 式 光伏 发 电 项 目 不 限 制 建设 规模 ， 各 地 区 能 源 主管 部 门 
随时 受理 项 目 备案 ， 电 网 企业 及 时 办 理 并 网 手续 ， 项 目 建 
成 后 即 纳入 补贴 范围 。 
接近 国家 能 源 局 人 士 解释 ， 能 源 局 不 再 向 各 地 区 分 解 
地 面 电 站 、 分 布 式 电 站 指标 ， 新 增光 伏 建 设 规模 理论 上 可 
以 都 是 地 面 电 站 。 屋 顶 分 布 式 和 自发 自用 地 面 分 布 式 项 目 
规模 不 包括 在 1780 万 千瓦 的 总 规模 内 。 

航务 太阳 能 执行 董事 丁 文 舌 认 为 ， 在 光伏 建设 配额 分 
配 上 ,能 源 局 赋予 地 方 政府 更 多 分 配 权 利 。 分 布 式 屋顶 项 
目 和 自发 自用 项 目 不 受 配额 限制 ， 显 示 能 源 局 希望 通过 市 
场 手 段 ， 来 发 展 分 布 式 的 决心 和 导向 。 
分 省 份 看 ， 河 北 、 江 苏 、 浙 江 、 安 徽 、 青 海 、 宁 夏 、 
新 疆 等 地 区 下 达 的 建设 指标 较 多 。 河 北 、 山 西 、 安 徽 、 宁 
夏 、 青 海 和 甘肃 等 作为 光伏 扶贫 试点 省 区 ， 能 源 局 安排 专 
门 规模 用 于 光伏 扶贫 试点 县 的 配套 光伏 电站 建设 。 

地 面 电 站 因 相 对 较 高 的 投资 回报 率 ， 在 山西 、 内 蒙古 等 
光照 资源 好 的 地 区 仍然 抢手 ， 转 让 “路 条 ”行为 始终 存在 。 

一 位 光伏 企业 人 士 认 为 ， 尽 管 国家 鼓励 分 布 式 光伏 建 
设 , 但 在 实际 建设 过 程 中 ,投资 商 、 地 方 政府 、 银 行 倾向 
于 支持 地 面 电站 建设 。 尤 其 是 新 疆 、 青 海 、 甘 肃 等 地 ， 分 
布 式 电 站 竞争 力 不 足 ， 完 成 下 发 的 规模 基本 全 部 依靠 地 面 
电站 ， 分 布 式 光伏 将 集中 在 东部 地 区 。 

建立 动态 管理 机 制 

按照 能 源 局 的 时 间 安 排 ， 各 省 级 能 源 主管 部 门 需要 在 4 
i] 底 前 上 报 本 地 区 2015 年 光伏 发 电 建设 实施 方案 。 实 施 方 
案 包 括 ， 新 增 建设 规模 项 目 清 单 、 往 年 结 转 在 建 的 光伏 电 
站 项 目 。 
在 光伏 项 目 规划 布局 上 ， 能 源 局 鼓励 结合 生态 治理 、 
设施 农业 、 渔 业 养 殖 、 扶 贫 开 发 等 合理 配置 项 目 。 优 先 满 
足 新 能 源 示范 城市 、 绿 色 能 源 示范 县 和 分 布 式 光 伏 发 电 示 
范 区 等 示范 区 域 的 建设 规模 指标 需求 。 

按照 有 关 文 件 要 求 规范 市 场 开 发 秩序 ， 对 明显 缺乏 相 
应 的 资金 、 技 术 和 管理 能 力 的 企业 ， 不 应 配置 与 其 能 力 不 
相 适 宜 的 光伏 电站 项 目 。 弃 光 限 电 严 重地 区 ， 在 项 目 布局 
方面 应 避免 加 剧 弃 光 限 电 现 象 。 

此 外 ， 未 经 备案 机 关 同 意 ， 实 施 方案 中 的 项 目 在 投产 
之 前 ， 不 得 擅自 变更 投资 主体 和 建设 内 容 。2014 年 底 前 未 








































































































































































































































































































































































































































































































第 四 篇 电源 行业 新 闻 “143 ， 








安排 的 年 度 规模 指标 作废 ， 各 地 区 对 符合 规模 管理 的 已 备 

















的 版 本 对 比 来 看 ， 在 “生产 布局 与 项 目 设立 ”, “生产 规 








案 项 目 要 督促 开工 建设 ， 对 不 具备 建设 条 件 的 项 目 要 及 时 
清 理 0 

据悉 ， 为 确保 规模 目标 完成 ， 能 源 局 拟 建立 按 
按 季 调整 、 年 度 考核 的 动态 管理 机 制 。 


国家 能 源 局 强势 推进 光伏 扶贫 


2015 年 12 月 24 日 ， 国 家 能 源 局 发 布 《国家 能 源 局 关 
于 加 快 贫困 地 区 能 源 开 发 建设 推进 脱贫 攻坚 的 实施 意见 》， 
要 求 贯彻 中 央 扶 贫 开 发 工作 会 议 精神 及 《中 共 中 央 国 务 院 
关于 打 赢 脱贫 攻坚 战 的 决定 》 要 求 ， 进 一 步 做 好 能 源 扶 贫 
工作 ， 落 实 六 大 重点 任务 ， 包 括 精 准 实 施 光 伏 扶 贫 工 程 ， 
到 2020 年 完成 200 万 建 档 立 卡 贫困 户 光 伏 扶 贫 项 目 建设 。 

实施 意见 明确 ， 扩 大 光伏 扶贫 实施 范围 ， 在 现 有 试点 
工作 的 基础 上 ， 继 续 扩 大 光伏 扶贫 的 范围 。 在 光照 条 件 良 
好 (年 均 利用 小 时 数 大 于 1100 小 时 ) 的 15 个 省 (区 ) 451 
个 贫困 县 的 3.57 万 个 建 档 立 卡 贫困 村 范围 内 开展 光伏 扶贫 
工作 。 到 2020 年 ， 实 现 200 万 建 档 立 卡 贫 困 户 户 均 增收 
3000 元 以 上 的 目标 。 
同时 加 大 支持 力度 ， 继 续 细 化 光伏 扶贫 项 目 清单 和 需求 
测算 ， 多 渠道 争取 支持 ， 扩 大 光伏 扶贫 项 目 资金 来 源 。 组 织 
各 省 (区 ) 以 县 为 单位 编制 光伏 扶贫 实施 方案 ， 按 程序 报批 
后 实施 。 鼓 励 光 伏 发 电 与 种 植 、 养 殖 业 结合 ， 充 分 利用 荒 
山 、 荒 坡 、 鱼 塘 、 大 棚 等 农业 设施 ， 增 加 贫困 人 口 收入 。 


国家 能 源 局 出 台 《 关 于 组 织 太阳 能 热 发 电 

示范 项 目 建设 的 通知 》 

2015 年 9 月 23 日 ， 国 家 能 源 局 出 台 《 关 于 组 织 太 阳 能 
热 发 电 示范 项 目 建设 的 通知 》, 《通知 》 指 出 : 目前 国内 太 
阳 能 热 发 电 产业 处 于 起 步 阶 段 ， 尚 未 形成 产业 规模 ， 工 程 
造价 较 高 ， 技 术 装 备 制 造 能 力 弱 ， 缺 乏 系统 集成 及 运行 技 
术 。 为 攻克 关键 技术 装备 ， 形 成 完整 产业 链 和 系统 集成 能 
力 ， 现 组 织 建设 一 批示 范 项 目 。 太 阳 能 热 发 电 示范 项 目 以 
模式 和 塔 式 为 主 ， 其 它 类 型 也 可 申报 ， 示 范 目 标 : 一 是 扩 
大 太阳 能 热 发 电 产业 规模 。 通 过 示范 项 目 建 设 ， 形 成 国内 
光 热 设备 制造 产业 链 ， 支 持 的 示范 项 目 应 达到 商业 应 用 规 
模 ， 单 机 容量 不 低 于 5 万 千瓦 。 二 是 培育 系统 集成 商 。 通 
过 示范 项 目 建设 ,培育 若干 具备 全 面 工程 建设 能 力 的 系统 
集成 商 ， 以 适应 后 续 太 阳 能 热 发 电 发 展 的 需要 。 

2015 年 光伏 制造 规范 征求 意见 下 发 
能 耗 标 准 被 提高 
为 加 强 光 伏 行 业 管理 ， 引 导 产 业 加 快 转型 升级 和 结构 
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模 和 工艺 技术 ”等 部 分 中 的 改动 并 不 大 ， 最 大 的 变化 当 属 
技术 及 能 耗 等 章节 。 
据 新 的 光伏 规范 ,“ 多 晶 硅 电池 和 单 晶 硅 电池 的 光电 
转换 效率 ， 分 别 不 低 于 17.5% 和 18.5%”， 而 此 前 的 征求 
意见 稿 里 写 的 ， 则 是 “16% 和 17% ”; 在 “多 唱 及 单 唱 电 
池 组 件 的 光电 转换 效率 分 别 不 低 于 15.5% 和 16% ”这 一 
内 容 上 ， 相 比 1 年 多 前 的 版 本 “14.5% 和 15.5% ”也 有 
所 提高 。 

道 变 器 的 内 容 ， 在 2015 版 本 的 制造 规范 中 有 所 体现 ， 
如 添加 了 对 “ 逆 变 器 中 国 加 权 效 率 ”的 这 一 点 ; 工信部 也 
新 设 了 “企业 的 逆 变 器 年 产能 不 得 低 于 200MWp” 这 一 新 
规 。 

能 耗 要 求 趋 严 

值得 注意 的 是 ， 对 于 光伏 制造 企业 的 能 耗 要 求 ， 在 
2015 年 的 新 版 本 中 被 重点 提 及 ， 且 标准 有 所 提高 。 

比如 , 在 2013 年 版 本 中 ， 多 品 硅 项 目的 还 原 电 耗 为 
“80 千瓦 时 每 千克 ”, 但 到 了 2015 年 ， 数 据 被 改 为 了 “65 
千瓦 时 每 千克 ”。 与 此 同时 ， 多晶硅 综合 电 耗 也 从 原来 的 
“140 千瓦 时 每 千克 ”被 降 至 “120 千瓦 时 每 千克 ”; 硅 锭 
项 目的 平均 综合 能 耗 ， 由 最 初 的 “9 千瓦 时 每 千克 ”被 限 
制 为 目前 的 “8.5 千瓦 时 每 千克 ”; 电池 项 目的 平均 综合 能 
耗 也 从 “15 万 千瓦 时 HMWp”， 降 低 至 “12 万 千瓦 时 / 
MWp”。 晶 硅 电 池 的 平均 综合 能 耗 ， 由 过 去 的 “8 万 千瓦 时 
/AMWP” 降 至 了 “6 万 千瓦 时 /MWP。” 

一 位 资深 的 光伏 行业 人 士 也 透露 ， 对 于 能 耗 ， 工 信 部 
方面 的 要 求 之 所 以 提高 ， 一 是 因为 本 身 企 业 的 技术 研发 在 
进步 ， 能 耗 被 有 效 控 制 ， 而 且 能 耗 本 来 就 占据 了 企业 生产 
成 本 的 一 部 分 ， 降 低 是 从 企业 自身 经 济 效益 来 看 有 益处 ; 
另外 ， 国 家 也 希望 从 多 唱 硅 到 电池 、 组 件 等 各 个 生产 环节 
上 ， 都 可 以 更 节能 。 

中 小 企业 难 达标 

另 一 位 光伏 分 析 师 则 表示 ， 一 些 中 小 多 晶 硅 企业 难以 
企及 “多 晶 硅 综合 电 耗 120 千瓦 时 每 千克 ”的 这 一 要 求 ， 
多 数 停留 在 150 千瓦 时 每 千克 ， 部 分 大 型 多 唱 硅 公司 如 保 
利 协 乌 、 南 玻 A 及 特 变 电 工 等 ， 约 在 65 ~ 85 千瓦 时 每 千 
克 ， 比 政府 所 提 到 的 标准 要 更 好 一 些 。 

而 新 的 光伏 规范 中 也 提 到 ,“ 严 格 控制 新 上 单纯 扩大 产 
能 的 光伏 制造 项 目 。 对 加 强 技术 创新 、 降 低 生 产 成 本 等 确 
有 必要 的 新 建 和 改 扩 建 项 目 ， 报 行业 主管 部 门 及 投资 主管 
部 门 备案 ;而 新 建 和 改 扩建 光伏 制造 项 目 ， 最 低 资本 金 比 
例 为 20% 。” 
而 此 前 也 有 媒体 报道 称 ， 工 信 部 曾 公 布 了 《光伏 制造 

















































































































































































































































































































调整 ， 工 信 部 网 站 公布 了 “2015 年 光伏 制造 行业 规范 条 
件 ” 征 求 意见 稿 《下 称 “ 光 伏 规范 " ) 。 这 一 新 版 本 ， 相 比 
2013 年 的 光伏 规范 〈 征 求 意 见 稿 ) 有 多 处 修改 ， 其 中 主要 
涉及 逆 变 器 、 光 伏 电 池 转 换 效 率 等 。 对 于 产业 链 的 各 个 环 
节能 耗 要 求 ， 相 比 此 前 的 版 本 则 更 严格 ， 这 也 是 国家 推进 
环保 治理 、 企 业 降 本 增 效 等 两 方面 因素 的 影响 所 致 。 

光电 效率 被 提高 

光伏 规范 新 版 本 的 全 文 共 分 为 八 个 部 分 ， 与 2013 年 8 
























































行业 规范 条 件 》 的 三 批 企业 名 单 ， 截 至 2014 年 年 底 ， 共 有 
180 家 光伏 企业 入 围 。“ 入 围 大 名 单 ， 是 大 部 分 企业 所 盼望 
的 ， 因 为 只 有 在 这 个 名 单 中 ,企业 才 可 以 享受 出 口 退税 ， 
它们 的 项 目 投 资 、 土 地 供应 及 环评 、 节 能 等 也 可 以 有 序 展 
开 。 前述 光伏 行业 人 士 称 。 


中 美 共 舞 新 能 源 产 业 旋 风 
更 蓝 的 天 、 更 少 的 排放 、 更 洁净 的 能 源 、 更 可 持续 的 
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发 展 ， 中 美 两 国 将 在 新 能 源 和 应 对 气候 变化 等 关乎 每 个 人 
的 领域 推进 合作 。 


生活 








这 是 2015 年 9 月 28 日 习近平 主席 和 美国 总 统 奥巴马 


























大 ， 应 该 进一步 推动 。 
美国 阿 贡 实验 室 研究 员 王 全 录 早 前 接受 采访 时 曾 称 ， 





























会 晤 的 一 大 亮点 ， 中 美 在 上 述 领 域 的 示范 作用 也 将 擂 动 一 
大 波 新 能 源 发 展 产业 。 
在 上 周 的 会 晤 中 ,习近平 与 奥巴马 达成 了 广泛 共识 ， 


取得 了 一 系列 重要 成 果 。 这 些 成 果 涵 盖 了 政治 、 经 济 、 金 

















融 、 环 境 、 能 源 、 网 络 、 安 全 、 外 交 等 各 个 领域 。 
从 跟随 访问 美国 的 中 国企 业 高 管 名 单 可 看 出 ， 在 互联 网 、 




















[、 金 融 等 领域 ， 将 成 为 未 来 中 美 经 贸 合作 的 重头 戏 。 





在 全 球 共同 应 对 气候 变化 、 减 缓 碳 排 放 、 发 展 新 能 源 
等 风口 上 ， 中 美 之 间 的 清洁 能 源 合作 空间 更 是 巨大 。 
多 年 来 ， 中 美能 源 合 作 多 集中 在 清洁 煤 、 油 气 、 核 电 
等 领域 。 现 在 ， 新 的 清洁 能 源 技术 为 中 美 两 国 提供 了 新 的 







































































国 在 清洁 能 源 并 网 、 输 电 技术 的 应 用 等 方面 有 执行 优势 ， 



































的 试验 田 。 
核电 合作 会 有 新 突破 


“认识 到 三 门 、 海 阳 在 建 AP1000 项 目的 重要 性 ， 两 国 
有 关 企业 将 记 
这 是 中 美 双方 在 核能 领域 最 新 达成 的 共识 。 
该 “共识 ”注定 是 不 同 凡响 的 。 因 为 ， 世 界 首 批 





共同 努力 ， 尽 早 实现 三 门 1 号 机 组 安全 投产 。 

















中 
美国 的 一 些 技术 应 用 短期 面临 政策 障碍 ， 而 中 国 是 很 多 技 
术 


















































AP1000 核电 机 组 是 中 美 两 国 最 大 的 能 源 高 科技 合作 项 目 。 

















但 原 计划 于 2013 年 建成 发 电 的 位 于 中 国 浙江 的 三 门 1 号 机 
组 至 今 仍 在 延期 。 原 因 是 该 机 组 一 AP1000 一 一 至 今 尚 存 


























合作 机 遇 。 奥 巴 马 政府 也 把 清洁 能 源 合作 作为 两 国外 交 关 
系 的 支柱 之 一 ， 和 希望 通过 该 领域 的 合作 ， 扩 大 美国 能 源 科 


技 、 服 务 和 产品 的 输出 。 



































中 国 方面 ， 有 巨大 的 能 源 消费 市 场 ， 双 方 在 能 源 领 域 




















充分 互补 ， 未 来 合作 空间 巨大 。 访 美的 代表 团 中 ， 就 包括 












































2015 年 5 月 2 
最 后 一 项 关键 试验 ,历时 85 天 的 工程 和 耐久 试验 顺利 结 
束 。 这 被 认为 是 AP1000 的 主要 问题 已 经 基本 得 到 解决 。 


AP1000 是 中 




















在 一 些 技 术 难 题 有 待 解决 。 








0 日 ，AP1000 一 项 关键 设备 在 美国 完成 




















P 国 2006 年 从 美国 西屋 公司 引进 的 。 它 被 认 








为 是 当今 世界 上 最 先进 的 第 三 代 核电 技术 。 尽 管 它 的 出 生地 




























































































































































































新 奥 集 团 、 玉 皇 化 工 、 万 向 集团 等 能 源 相 关 企业 代表 。 在 ”是 在 美国 ， 但 它 的 首次 应 用 却 是 在 中 国 ， 即 三 门 1 号 机 组 。 
西雅图 ,习近平 出 席 了 主题 为 “清洁 能 源 与 经 济 发 展 ” 的 中 国 引进 AP1000 的 主要 原因 是 ， 通 过 要 采用 这 样 的 先 
第 三 届 中 美 省 州长 论坛 并 发 表 讲话 ， 显 示 双 方 在 清洁 能 源 ” 进 技 术 来 摆脱 中 国 核电 “起 步 早 、 进 步 慢 、 差 距 大 ”的 被 
领域 合作 的 诚意 。 动 局 面 。 

目前 ， 中 美 两 国 已 在 能 源 领域 取得 实质 性 合作 成 果 ， 特 斯 拉 和 比亚迪 
包括 在 非洲 的 清洁 能 源 项 目 及 两 国企 业 共同 投资 设立 的 建 在 水 电 装机 、 在 建 核电 站 规模 、 风 电 装 机 方面 ， 中 国 
筑 节能 基金 项 目 等 。 广 义 的 能 源 范围 内 ， 中 美 在 气候 变化 。 都 已 经 排名 世界 第 一 ， 在 太阳 能 光伏 系列 产品 方面 长 期 以 


领域 合作 也 取得 进展 。2015 年 9 月 25 日 ， 中 美 双方 发 表 




















《应 对 气 


械 设 
战略 





向 集 











候 变 化 联合 声明 》。 





中 国 表示 将 在 2017 年 启动 全 国 碳 排放 交易 体系 ， 禾 盖 
钢铁 、 电 力 、 化 工 、 建 材 、 造 纸 和 有 色 金 属 等 重点 工业 行 
业 。 同 时 还 将 拿 出 200 亿 元 人 民 币 建立 “中 国 气 候 变 化 南 
南 合 作 基金 ”。 

新 能 源 中 概 股 

2015 年 9 月 16 日， 中国 机 械 工业 集团 公司 下 属 中国 机 































































































备 工 程 股份 有 限 公司 与 美国 通用 电气 公司 在 北京 签署 








mT I 


J, 
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备忘录 ， 将 共同 开发 非洲 地 区 清洁 能 源 项 目 。 





这 算是 最 新 的 项 目 落 地 ， 此 次 随 团 访 美的 企业 中 ， 万 

















团 早 前 收购 了 美国 的 电池 公司 Al123 ， 新 奥 曾 在 美国 开 











发 清洁 能 源 市 场 ， 玉 皇 化 工 利用 美国 油气 价格 低 的 优势 正 


在 投资 操作 上 规模 的 甲醇 工厂 。 
中 美 是 清洁 能 源 领 域 增长 快速 的 市 场 ， 中 美的 风电 、 
太阳 能 累计 装机 和 年 度 新 增 装机 一 向 排 在 全 球 前 列 。 中 国 
的 新 能 源 公司 ， 不 完全 统计 包括 明 阳 风电 、 天 合 光 能 、 唱 
科 能 源 、 阿 特 斯 、 英 利 等 ， 都 在 美国 挂牌 上 市 。 
中 国 快速 增长 的 市 场 也 吸引 美国 企业 到 来 ， 特 斯 拉 的 
电动 汽车 早已 在 国内 销售 。 中 国 的 比亚迪 在 加 州 也 投资 建 









































来 中 国 也 占据 着 全 球 市 场 半壁 江山 。 然 而 在 相关 技术 方面 ， 










































































中 国 公司 却 并 不 占 优势 。 林 伯 强 分 析 说 ,美国 在 清洁 能 源 
































技术 人 研发 方面 还 是 领先 ， 中 国 的 生产 能 力 应 该 对 接 美国 的 














技术 ,在 包括 储 能 、 清 洁 能 源 、 智 能 电网 、 新 材料 等 方面 
展开 全 领域 的 合作 。 
中 美 双 方 此 前 也 在 推动 合作 落地 ，2009 年 起 就 组 建 中 























美 清洁 能 源 联合 研究 中 心 (CERC) ， 通 过 清洁 煤 、 清 洁 能 
源 汽车 和 建筑 和 能 等 三 个 优先 领域 产 学 研 联盟 的 合作 研发 。 
习近平 访 美 期 间 ， 中 美 双方 达成 了 这 样 的 共识 : 双方 


























高 度 重 视 在 清洁 能 源 领 域 的 交流 与 合作 ， 充 分 肯定 中 美 清 


洁 能 源 联合 研究 中 心 合作 及 成 果 。 


美国 前 国会 众 议 员 菲 尔 ' 夏普 曾 表示 ， 美 国 过 去 对 转 


























让 可 再 生 能 源 先进 技术 很 勉强 ， 而 现在 态度 已 经 转变 ， 因 








为 美国 从 向 中 国 














转让 相关 技术 中 看 到 了 机 会 ， 也 得 到 了 实 
惠 。 太 阳 能 技术 引入 中 国 后 ， 在 中 国 形成 了 巨大 的 产能 和 











市 场 ， 而 这 直接 导致 近 几 年 全 球 太阳 能 发 电价 格 迅速 下 降 ， 













































































生产 
此 外 ， 























电动 汽车 。 


在 涉及 清洁 能 源 并 网 、 智 能 电网 技术 、 输 电 方 





中 美 也 在 开展 合作 。 厦 门 大 学 中 国 能 源 经 济 研究 中 心 
主任 林 伯 强 分 析 说 ， 中 国有 巨大 且 快 速 增长 的 市 场 以 及 生 


























产能 力 ， 美 国有 先进 的 技术 ， 双 方 在 清洁 能 源 合 作 空间 很 














美国 太阳 能 产业 也 因此 受 惠 。 
清洁 能 源 汽车 产 学 研 联 盟 的 方向 主要 是 高 性 能 动力 电 
池 、 纯 电 驱动 与 控制 、 小 型 安全 轻 量化 车 身材 料 与 结构 设 











计 优 化 、EV 与 














电网 交互 式 智能 化 管理 、 生 物 燃料 与 新 型 











发 动机 。 作 为 中 方 成 员 万 向 集团 , 已 在 美国 收购 电池 公 


司 。 














在 “中 国 省 与 美国 








贸易 投资 合作 工作 组 ”研讨 会 上 ， 








州 
到 场 的 美国 各 州都 是 新 能 源 重镇 。 华 感 顿 州 州长 杰 伊 . 英 














斯 利 说 :“ 








吸引 中 




















国 投资 是 华盛顿 州 政府 工作 的 重点 之 一 。 








第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “145 . 





这 里 是 在 清洁 能 源 、 生 物 技术 、 信 息 产 业 、 航 空气 
中 国 合作 的 前 沿 。” 


美国 




















西部 的 加 利 福 尼 亚 州 和 中 国 是 清洁 能 源 











特 斯 拉 是 落户 加 州 的 





资 建 厂 。 





减 排 变 被 动 为 主动 























在 《中 美元 首 

















气候 变化 联合 声 
2017 年 启动 全 国 碳 排放 交易 体系 ， 

















民 币 建立 











中 国 
氧化 碳 排放 将 比 2005 年 下 降 60% ~ 65% ， 森 林 鞭 积 量 比 














“中 国 气候 变化 南 南 合作 基金 ”。 
在 声明 中 提出 ， 到 2030 年 ， 单 位 国内 生产 总 值 二 

















2005 年 增加 45 亿 立 方 米 左右 。 

















中 国 





将 推动 绿色 电力 调度 ,优先 调用 可 再 生 


















































领域 与 


好 伙伴 。 


电动 车 企业 ， 中 国 比 亚 迪 也 在 加 州 投 


明 》 中 ， 中 国 还 计划 于 
并 宣布 拿 出 200 亿 元 人 


Bs 




















能 源 发 电 
和 高 能 效 、 低 排放 的 化 石 能 源 发 电 资源 。2017 年 启动 的 全 
国 碳 排 放 交易 体系 ， 将 覆盖 钢铁 、 电 力 、 化 工 、 建 材 、 千 
纸 和 有 色 金属 等 重点 工业 行业 。 











中 美 领导 人 在 气候 变化 问题 上 显示 出 了 富 于 勇气 的 领 “电能 替代 ”是 指 以 电能 替代 一 次 能 源 在 终端 的 消费 ， 
导 力 。“ 他 们 为 年 底 在 巴黎 能 达成 一 个 宏伟 的 气候 协议 奠定 ”其 包含 “以 电 代 煤 、 以 电 代 油 、 电 从 远方 来 。 促 进 “ 电 能 
了 基石 。 世界 资源 研究 所 主席 安德鲁 . 斯 蒂 尔 表示 ， 同 ”替代 ”、 提 高 电气 化 水 平 对 于 保障 能 源 安全 、 促 进 节 能 减 
时 ， 中 国 的 气候 金融 资金 正当 其 时 ， 大 大 提高 了 中 国 在 这 ” 排 、 保护 生态 环境 具有 重要 意义 。 
个 议题 上 的 地 位 。 据 中 国 国 家 电网 青海 电力 公司 统计 数据 显示 ， 截 至 目 





管理 (北京 ) 
要 重新 制 
是 对 中 国 
场 ， 对 外 实现 平等 对 接 。” 






































谢 弗 补充 道 , “董事 会 已 同意 这 一 立场 。 由 于 我 们 相 
信 ， 回 归 到 公平 的 竞争 环境 将 有 助 于 欧洲 太阳 能 发 电 的 发 
展 ， 并 支持 欧洲 电力 市 场 实 现 其 具有 挑战 性 的 减 排 目 标 ， 
消费 者 还 将 能 买 到 规模 生产 、 价 格 最 佳 的 优质 产品 。 
摆脱 目前 协议 的 明确 政策 立场 旨 在 吸引 全 球 整 个 供应 
链 利益 相关 方 的 大 力 支 持 ， 支 持 EPIA 计划 有 望 到 2015 年 
底 结束 MIP。 
EPIA 表示 ， 晚 些 时 候 其 将 在 SNEC 举办 一 场 新 闻 发 布 
会 ， 发 布 该 战略 的 更 多 细节 。 
2015 年 青海 “电能 替代 ”9 亿 千 瓦 时 
促进 新 能 源 消 纳 
2015 年 12 月 30 日 从 中 国 国 家 电网 青海 电力 公司 获悉 ， 
2015 年 青海 “电能 百代 ”9 亿 千 瓦 时 ， 相 当 于 减少 燃 煤 消 
耗 11. 05 万 吨 ， 减 少 二 氧化 碳 排放 27. 53 万 吨 ， 部 分 新 能 源 
发 电 得 到 就 地 消 纳 。 


响 
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常年 从 事 碳 金 融 交 易 的 中 国 节 能 环保 集团 华 环 碳 资 7 

















定 气候 变化 领 





限 公司 副 总 经 理 唐 伟 环 表 示 ， 中 






































域 , 包括 碳 市 场 方面 的 规则 


美 联 手 ， 
0 “克基 


而 言 ， 不 是 被 动 而 是 主动 地 做 世界 上 最 大 的 碳 市 




















双方 重申 ,在 有 意义 的 减 排行 动 和 具备 实施 透明 度 的 





背景 下 ， 发 达 




















元 的 目标 ， 用 以 解决 发 


唐 伟 








大 碳 市 场 ， 并 制定 规 


























足 。 
[oe] 


新 能 源 发 展 迅猛， 加 
会 提前 达到 峰值 ， 中 国 
中 经 济 体 的 国 














国家 承诺 到 20 


家 ( 壁 如 印度 ) 而 言 ， 











展 中 国家 的 需要 。 




















则 。 唐 伟 环 认为 ， 中 国 经 











之 经 济 放 缓 因素， 很 多 排放 有 可 能 


20 年 每 年 联合 动员 1000 亿美 


民 表 示 ， 当 下 ， 中 国 变 被 动 为 主动 ， 要 做 全 球 最 


济 转型 ， 


前 青海 并 网 新 能 源 发 电 总 装机 容量 为 607 万 千瓦 ， 约 占 该 
省 电力 总 装机 容量 的 三 成 ，5 年 累计 上 网 (中国 国家 电网 ) 
电量 达 181. 8 亿 千 瓦 时 ， 对 应 到 火力 发 电 ， 相 当 于 节约 燃 
煤 消耗 600 万 吨 ， 减 碳 排 约 1500 万 吨 。 

中 国 国家 电网 青海 省 电力 公司 调控 中 心 主任 张 洪 平 介 
绍 ，2015 年 ， 以 “ 环 青海 湖 电能 替代 行动 计划 ”为 标志 ， 
推广 有 煤 锅炉 改造 ， 商 住 宾馆 电热 取暖 等 供 热 项 目 推广 ， 
在 用 能 领域 力促 农 牧 户 取 暧 、 做 饭 、 农 灌 等 ,已 实现 电气 
化 普及 ; 电动 汽车 实现 示范 应 用 、 庄 木 洪 农业 灌溉 和 枸杞 
深加工 项 目 取 得 实质 进展 。 

“2016 年 计划 将 完成 17 亿 千 瓦 时 “电能 替代 。” 张 洪 

















































































































































































































在 制定 规则 方面 ， 相 较 于 同 是 发 民 











平 表 示 ,“ 电 能 替代 ”不 仅 可 以 减少 大 气 污染 排放 和 分 布 式 











“我 们 的 底气 比较 


欧洲 光伏 产业 协会 希望 结束 中 欧 光 伏 贸 易 壁 又 


欧洲 光伏 产业 协会 EPIA 表示 ， 其 将 支持 自由 贸易 及 结 
束 对 中 国 进 口 太阳 能 组 件 当前 的 贸易 壁垒 ， 这 是 该 产业 协 






































会 首次 对 正在 进行 的 影响 光伏 产业 的 贸易 争端 设 定 战略 定 








位 。 


EPIA 负责 人 奥利弗 - 谢 弗 (Oliver Schaefer) 本 周 在 中 








新 立场 。 

















Ee 源 普及 推广 ， 且 有 助 于 光伏 、 风 电 等 分 布 式 能 源 发 展 ， 
进而 引导 光伏 产业 发 展 由 大 规模 集中 并 网 向 分 布 式 能 源 广 
向 转移 。 
国务 院 批复 同意 设 河 北 省 张家口 可 再 生 能 源 
示范 区 旨 在 打破 制度 “藩篱 ” 

国务 院 近日 正式 批复 《河北 省 张家口 市 可 再 生 能 源 示 
范 区 发 展 规划 ) ， 明 确 在 张家口 建设 国际 领先 的 “ 低 碳 奥运 
区 ”"， 并 提出 到 2020 年 ， 示 范 区 55% 的 电力 消费 来 自 可 

































































国 上 海 举 办 的 SNEC 2015 全 体会 议 开幕 式 上 讲话 ， 宣 布 该 





谢 弗 承 认 ，EPIA 此 前 的 立场 一 直 是 对 贸易 争端 保持 中 
争端 的 一 个 主要 利益 相关 者 的 能 力 ， 








立 ， 这 忽视 了 其 作为 该 


导致 对 
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国 组 件 实施 最 

















谢 弗 表示 
我 们 希望 在 2015 年 关税 及 相 
在 太阳 能 组 件 和 电池 领域 的 贸易 关系 尽快 恢复 J 





了 
9 








低 进口 价格 (MIP) 协议。 























“EPIA 是 自由 和 公平 贸易 的 坚定 支持 者 ， 
应 价格 承诺 到 期 时 ， 看 到 中 欧 





E 和 党 及 公 
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40% 的 城镇 居民 生活 用 能 、 
50% 的 商业 及 公共 建筑 用 能 来 自 可 再 生 能 源 ，40% 的 工业 
企业 实现 零 碳 排放 。 

新 世纪 以 来 ， 以 可 再 生 能 源 为 核心 的 能 源 革 命 快 速 演 
进 。 我 国 可 再 生 能 源 在 快速 发 展 的 同时 ， 能 源 基 础 设施 建 
设 、 经 营 模式 等 方面 还 存在 一 系列 体制 机 制 障碍 ， 严 重 制 
约 能 源 机 构 优 化 ， 亟 须 通 过 在 局 部 区 域 开展 先行 先 试 和 创 
新 示范 ， 探 索 有 利于 加 快 可 再 生 能 源 发 展 的 新 模式 和 新 机 
制 。 
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张家口 市 位 于 河北 省 西北 部 ， 是 我 国 华北 地 区 风能 
太阳 能 资源 最 丰富 的 地 区 之 一 ， 也 是 京 津 蔓 地 区 重要 的 生 
态 涵养 区 和 国家 规划 的 新 能 源 基 地 之 一 ， 目 前 正在 与 北京 
一 道 申办 第 24 届 冬 季 奥 林 匹 克 运 动 会 。 设 立 并 建设 河北 张 
家 口 可 再 生 能 源 示 范 区 ， 是 促进 河北 科学 发 展 的 重要 内 容 ， 
是 探索 绿色 发 展 的 重要 途径 ， 也 是 深化 能 源 体制 改革 ， 推 
动能 源 革 命 的 创新 实践 ， 对 于 促进 京 津 豆 协 同 发 展 ， 改 善 
京 津 束 地 区 生产 生活 环境 具有 重要 意义 。 

《规划 》 立 足 于 张家口 可 再 生 能 源 示范 区 建设 的 基础 条 
件 ， 强 化 开展 发 电 、 用 电 和 输 配 电 在 内 的 电力 价格 体制 改 
革 ， 建 立 健全 新 能 源 无 歧视 、 无 障碍 上 网 制度 等 一 系列 电 
力 市 场 体制 改革 举措 ， 以 及 在 体制 机 制 、 商 业 模式 、 技 术 
开发 等 方面 创新 的 重要 工作 任务 ， 明 确 了 下 一 步 聚 焦 实 施 
的 可 再 生 能 源 规模 化 开发 、 大 容量 储 能 应 用 、 智 能 化 输电 
通道 建设 、 多 元 化 应 用 等 四 大 工程 ， 提 出 了 打造 低 碳 奥运 
专区 、 可 再 生 能 源 科 技 创 业 城 、 可 再 生 能 源 综合 商务 区 、 
高 端 装备 制造 聚集 区 、 农 业 可 再 生 能 源 循环 利用 示范 区 等 
五 大 功能 区 。 

能 源 电力 体制 改革 是 未 来 几 年 中 的 重头 戏 。《 规 划 》 提 




































































出 ， 要 建立 适应 可 再 生 能 源 大 规模 融入 电力 系统 的 新 型 规 
划 管 理 体制 、 电 力 市 场 体制 、 区 域 一 体 化 发 展 机 制 、 利 益 
补偿 机 制 。 其中， 为 解决 制约 当前 弃 风 、 弃 光 、 限 电 等 问 
题 ， 重 点 开展 包括 发 电 、 用 电 和 和 输 配 电 在 内 的 电力 价格 体 
制 改革 ， 鼓 励 企业 以 混合 所 有 制 方式 投资 局 域 智能 电网 建 
设 ， 完 善 示 范 区 跨 省 (区 、 市 ) 电力 交易 机 制 。 

“我 们 力图 通过 示范 区 先行 先 试 ， 率 先 打 破 制 度 落 篇 ， 
破解 可 再 生 能 源 发 展 的 深层 次 矛盾 ， 为 可 再 生 能 源 市 场 化 
发 展 和 创新 驱动 发 展 探索 新 机 制 、 新 路 径 。” 国 家 发 展 改 革 
委 高 技术 司 副 司 长 任 志 武 说 。 

国务 院 常 务 会 议 : 聚焦 电力 、 通 信 等 领域 

推进 国际 产能 合作 

国务 院 总 理 李 克 强 5 月 6 日 主持 召开 国务 院 常 务 会 议 ， 
确定 进一步 简 政 放权 、 取 消 非 行 政 许可 审批 类 别 ， 把 改革 
推 向 纵深 ; 部 署 推进 国际 产能 和 装备 制造 合作 ， 以 扩大 开 
放 促 发 展 升级 ; 决定 试点 对 购买 商业 健康 保险 给 予 个 人 所 
得 税 优惠 ， 运 用 更 多 资源 更 好 保障 民生 。 







































































x 图 解 国务 阮 第 务 会 议 


页 让 


国务 院 总 理 李克强 2015 年 5 月 6 日 主持 召开 国务 院 常务 会 议 


确定 进一步 简 政 放权 
取消 非 行 政 许 可 审批 类 别 


示 “全国 一 张 网 ”。 


推进 商事 登记 便利 化 ， 实 现 “ 三 证 合 一 ”、 4 
码 ”， 开 展 企业 简易 注销 登记 试点 ， 建 设 企业 信用 信息 公 





进一步 取消 和 下 放 各 部 门 审批 事项 ， 公 开 所 有 保留 审批 事 - 
项 的 流程 ， 压 缩 审批 时 限 。 

制定 并 公开 企业 投资 项 目 核准 及 强制 性 中 介 服 务 目 录 清 
_ 单 ， 简 化 报 建 手续 ， 加 快 在 线 审批 监管 平台 建设 。 


完成 减少 职业 资格 许可 认定 任务 ， 研 究 建立 国家 职业 资格 | 
目录 清单 管理 制度 。 着 力 解决 “ 考 培 挂钩 ”等 问题 。 


深入 推进 收费 清理 改革 ， 加 快 取 缔 和 停止 执行 没有 依据 、 
越权 设立 或 擅自 提高 征收 标准 、 扩 大 征收 范围 的 收费 基 
金 ， 公 布 全 国 性 、 中 央 部 门 和 单位 及 省 级 收费 目录 清单 。 


"二 照 二 


第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “' 147， 





上 


推进 国际 产 


各 装 


以 扩大 开放 促 发 展 升级 。 


聚焦 铁路 、 电 力 、 通 信 、 建 材 、 工 程 机 械 等 具有 比较 优势 的 
领域 ， 对 接 不 同 地 区 尤其 是 “一 带 一 路 ”沿线 国家 需要 。 


构建 上 下 游 协 同 的 产能 合作 链条 ， 注 重 技术 交流 ， 做 好 后 期 
维护 服务 ， 做 到 装备 走出 去 与 配套 服务 共 推进 ， 产 能 合作 和 


技术 升级 双 丰 收 。 


把 装备 走出 去 与 融资 手段 紧密 结合 。 采 用 市 场 化 方式 ， 拓 宽 
外 汇 储备 使 用 渠道 ， 提 高 出 口 信 用 保险 保障 水 平 。 


简化 境外 投资 管理 ， 搭 建 政府 和 企业 对 外 合作 平台 。 推 动 标 
准 国际 互 认 ， 注 重 风险 防 控 ， 促 进 企业 有 序 竞争 。 





决定 试点 对 购买 


” ”运用 更 多 资源 更 好 保障 民生 ny 


口 发 展商 业 健 康 保险 ， 与 基本 医保 衔接 互补 ， 可 以 减轻 群众 医疗 负担 、 提 
高 医疗 保障 水 平 ， 有 利于 促进 现代 服务 业 发 展 和 扩 内 需 、 调 结构 。 


合 性 商业 健康 保险 。 


前 扣除 。 





会 议 指 出 ，2015 年 要 继续 深入 推进 简 政 放权 、 放 管 结 
合 ， 加 快 转变 政府 职能 ， 破 除 阻碍 创新 发 展 的 “ 墙 点”、 影 
向 干事 创业 的 “ 痛 点 ”和 市 场 监 管 的 “盲点 ”， 为 创业 创 
新 清 障 、 服 务 。 一 是 进一步 取消 和 下 放 各 部 门 审批 事项 ， 
公开 所 有 保留 审批 事项 的 流程 ， 压 缩 审 批 时 限 。 同 时 取消 
200 项 以 上 中 央 指 定 地 方 实施 的 审批 事项 。 公 布 省 级 政府 部 
门 和 承担 行政 职能 的 事业 单位 权力 清单 。 二 是 制定 并 公开 
企业 投资 项 目 核准 及 强制 性 中 介 服 务 目 录 清 单 ， 简 化 报 建 
手续 ， 加 快 在 线 审批 监管 平台 建设 。 三 是 完成 减少 职业 资 
格 许可 认定 任务 ， 研 究 建立 国家 职业 资格 目录 清单 管理 制 
度 。 着 力 解 决 “ 考 培 挂 钩 ”等 问题 。 四 是 深入 推进 收费 清 
理 改 革 ， 加 快 取缔 和 停止 执行 没有 依据 、 越 权 设 立 或 擅自 
提高 征收 标准 、 扩 大 征收 范围 的 收费 基金 ， 公 布 全 国 性 、 
中 央 部 门 和 单位 及 省 级 收费 目录 清单 。 五 是 推进 商事 登记 
便利 化 ,实现 “三 证 合 一 ”"、“ 一 照 一 码 ”， 开 展 企业 简易 
注销 登记 试点 ， 建 设 企业 信用 信息 公示 “全 国 一 张 网 ”。 创 

























































































新 监管 ,改进 服务 ， 让 企业 和 和 群众 享受 改革 新 红利 、 增 添 
获得 感 。 





会 议决 定 ， 按 照 依 法 行政 要 求 ， 在 2014 年 大 幅 减少 各 
部 门 非 行政 许可 审批 事项 的 基础 上 ， 彻 底 取消 这 一 审批 类 
别 。 分 类 清理 剩余 的 非 行政 许可 审批 事项 ， 对 中 小 企业 信 














借鉴 国际 经 验 ， 开 展 个 人 所 得 税 优惠 政策 试点 ， 鼓 励 购买 适合 大 众 的 综 


对 个 人 购买 这 类 保险 的 支出 ， 人 允许 在 当年 按 年 均 2400 元 的 限额 予以 税 








用 担保 机 构 免 征 营业 税 审批 等 49 项 予以 取消 ， 对 保健 食品 
注册 审批 等 20 项 按 程序 转 为 行政 许可 ， 对 其 它 不 直接 涉及 
公众 或 具有 行政 确认 、 奖 励 等 性 质 的 事项 调整 为 政府 内 部 
审批 或 通过 权力 清单 逐一 规范 。 

会 议 认 为 ， 契 合 国外 需求 和 意愿 ， 推 动 国际 产能 和 装 
备 制造 合作 ， 有 利于 中 国 经 济 与 世界 经 济 深度 融合 、 促 进 
世界 经 济 复 苏 ， 更 可 以 倒 逼 我 国企 业 提 质 增 效 、 实 现 优 进 
优 出 ,打造 高 水 平 开 放 型 经 济 ， 促 进 互利 共 赢 。 会 议 要 求 ， 
一 要 聚焦 铁路 、 电 力 、 通 信 、 建 材 、 工 程 机 械 等 具有 比较 
优势 的 领域 ， 对 接 不 同 地 区 尤其 是 “一 带 一 路 ”沿线 国家 
需要 ， 以 国有 、 民 和 营 等 各 类 企业 为 主体 ， 灵 活 采取 投资 、 
工程 建设 、 技 术 合作 等 方式 ， 带 动 装备 等 出 口 ， 促 进 相关 
国家 就 业 扩大 和 经 济 发 展 ， 用 质量 和 信誉 建 口 碑 、 树 形象 。 
二 要 构建 上 下 游 协 同 的 产能 合作 链条 ， 注 重 技术 交流 ， 做 
好 后 期 维护 服务 ， 做 到 装备 走出 去 与 配套 服务 共 推 进 ， 产 
能 合作 和 技术 升级 双 丰 收 。 三 要 把 装备 走出 去 与 融资 手段 
紧密 结合 。 采 用 市 场 化 方式 ， 拓宽 外 汇 储备 使 用 渠道 ， 提 
高 出 口 信用 保险 保障 水 平 。 建 设 人 民 币 跨 境 支付 系统 。 鼓 
励 企业 和 金融 机 构 发 行 股票 、 债 券 等 在 境内 外 筹资 。 四 要 
简化 境外 投资 管理 ， 搭 建 政 府 和 企业 对 外 合作 平台 。 推 动 
标准 国际 互 认 ， 注 重 风险 防 控 ,促进 企业 有 序 竞 争 。 发 挥 
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2010 








行业 协会 商会 和 市 场 中 介 作 

















提供 法 律 、 税 务 、 知 识 ) 








| 
J， 


权 等 服务 。 为 装备 和 产能 “出 海 ” 送 去 劲 风 。 
会 议 指 出 ， 发 展商 业 健康 保险 ， 与 基本 医保 衔接 互补 ， 

















可 以 减轻 群众 医疗 负担 、 提 
现代 服务 业 发 展 和 扩 内 需 、 
经 验 ， 开 


















































高 医疗 保障 水 平 ， 有 利于 促进 
调 结构 。 会 议决 定 ， 借 鉴 
展 个 人 所 得 税 优惠 政 策 试点 ， 鼓 励 购买 适合 


众 











的 综合 性 商业 健康 保险 。 对 个 人 购买 这 类 保险 的 支出 ， 允 
许 在 当年 按 年 均 2400 元 的 限额 予以 税 前 扣除 。 用 政府 与 市 
场 的 合力 更 好 托 举 民生 。 
人 大 国 发 院 研 究 报告 认为 : 能 源 革 命 
存在 “不 可 能 三 角 ” 
2015 年 2 月 8 日 ， 中国 人民 大 学 国家 发 展 与 战略 研究 院 
(下 称 人 大 国 发 院 ) 召开 “中 国 能 源 革命 ”研讨 会 ， 发 布 年 























度 研 究 报告 一 一 《中 国 





(下 称 《 报 告 》) 。《 报 告 》 认 为 ， 
”， 能 源 革命 的 


上 存在 “不 可 能 三 
供应 、 组 解 环境 污染 、 








能 源 革命 的 缘起 、 目 标 与 实现 路 径 》 


铁 、 





右 
饮 
的 
国 








象 。 因 


水 泥 、 化 了 


键 。 郑 新 业 说 , “尽管 





重要 原因 。 而 高 耗 能 产业 耗 能 上 

能 源 强 度 的 改善 ， 也 加 重 了 我 国 能 源 消 费 结构 的 固 
此 “抑制 高 耗 能 产业 的 扩张 是 控制 能 源 总 量 的 关 
经 济 总 量 的 增长 是 加 重 我 国 




















国 的 





源 的 开发 难 
尚 不 足以 分 担 供给 压力 。 而 




















度 加 大 。 并 





我 国 






































染 、 低 附加 值 ” 
[等 高 耗 能 产业 是 导致 工业 能 耗 居 高 
的 居 高 不 下 不 仅 拖累 了 我 


的 
不 下 





化 现 

















党 谈 为 主 的 能 源 终端 消费 





能 源 供 





给 压力 的 重要 动因 ， 但 产业 结构 与 能 源 消 费 是 否 匹配 才 是 
能 否 实现 可 持续 发 展 的 关键 所 在 。 
《报告 》 指 出 ， 在 考虑 长 期 以 
结构 、 以 工业 部 门 为 主 











的 能 源 终 端 消费 主体 的 情况 下 ,我 
能 源 供给 压力 持续 增加 ， 能 源 资源 储量 匮乏 与 能 源 资 
新 能 源 的 开发 利 月 
由 于 能 源 工 业 国 


日 规模 很 小 ， 
定 资产 投资 比 





重 的 持续 下 降 及 其 剧烈 的 波动 性 ， 能 源 建设 投资 无 法 长 期 





当前 能 源 革命 在 某 种 程度 





能 源 革命 存在 “不 可 能 三 角 ” 
“我 们 认为 当前 能 源 领 域 主 要 存在 以 下 几 个 问题 : 需求 


























目标 应 顺 次 为 保障 能 源 
稳定 能 源 价格 和 完善 能 源 监管 。 











， 人 大 





过 于 旺盛 、 供 给 持续 不 足 、 能 源 价 格 扭曲 、 经 济 结构 较 重 、 

能 源 安全 备 受 威胁 以 及 能 源 负 外 部 性 。 然 而 ， 现 有 的 能 源 

改革 措施 远 不 足以 应 对 这 些 问题 。 《报告 》 撰 写 者 

国 发 院 能 源 中 心 主 任 、 经 济 学 院 副 院 长 郑 新 业 在 作 主 题 报 
业 认 为 ， 讨 论 能 源 革 命 ， 核 心 是 “ 既 先 


告 时 指出 。 郑 新 





年 











据 报告 分 析 ， 讨论 能 


生 ”， 因 为 能 源 革命 在 某 种 程度 上 存在 “不 可 能 三 角 ”。 根 




















源 革命 ， 既 需要 效率 ， 也 需要 公平 ; 





既 要 让 市 场 起 作用 ， 在 市 场 失 灵 部 分 让 政策 发 挥 作用 的 同 
时 ， 还 得 防止 政策 失 录 。 但 很 难 找到 一 种 能 源 结构 和 体制 


来 确保 “ 既 











能 源 用 ， 又 没有 污染 ， 
目标 能 够 同时 实现 ， 也 就 是 所 谓 的 “不 可 能 三 角 ” 
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价格 还 便宜 ”这 三 个 


如 评价 电力 绩效 可 依据 以 下 三 个 方面 : 第 一 ,确保 有 
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已 











AAA 一 
Es 
Ee 








电价 对 企业 和 
上 述 三 个 目标 比较 困难 。 














佑 的 先后 顺序 依次 为 : 确保 能 站 


j; 第 二 ， 电 力 生 产 过 程 中 产生 的 污染 水 
居民 的 影响 不 能 太 大 。 但 要 同时 实现 
鉴于 此 ,“ 我 们 认为 能 源 革 命 评 
治理 环境 污染 、 





闪 给 


NIN、\ 


EF 可 以 接受 ; 


调 


整 经 济 结构 、 应 对 价格 冲击 、 保 障 能 源 安全 。” 郑 新 业 说 。 




























































































国 的 能 源 消费 需求 。 


























的 目标 有 望 实现 ， 


[2 





因此 ，2020 年 我 
其 至 可 能 出 现 拐 点 ， 呈 现下 降 趋 

















煤炭 而 言 ， 煤 炭 清 洁 利 








1 目 . XI 





情 征 丑 








侧重 技术 革新 、 全 成 本 定价 、 规 范 管理 三 个 方 1 








应 鼓励 进 








， 
树 。 





口 ， 


、 环 境 保护 及 煤炭 工 ， 























上 可 持续 发 





国 能 源 消 费 总 





务 之 急 ， 改 革 方 案 应 
页。 从 煤炭 
展 角 度 讲 , “中 








国 





到 2030 年 中 国 能 源 转型 的 八大 趋势 分 析 


中 





(CPS， 为 当 自 
为 现行 政策 方向 是 J 


目标 ， 
性 ， 因 





国 社会 科学 院 创 新 了 
(2015 ~2016 ) 》 课 题 组 对 2015 性 
FE 出 台 的 政策 和 政策 1 
E 确 的 ， 从 数据 分 析 看 可 
晶 是 在 结构 调整 、 效 率 提 逢 
而 能 源 转 型 效果 未 必 是 必然 的 和 无 风 

















[ 程 课题 《1 


此 界 能 源 中 国 





展望 

















我 们 认为 ， 为 了 确保 能 源 转 型 ， 





为 大 前 


F 电 . 
Eo 








方向 、 油 气 产 








确 的 节能 减 排 关系 。 


为 此 ， 我 们 对 “生态 能 源 新 战略 情景 ” 











后 从 终端 消费 导向 入 导 
此 定位 ， 消 除非 化 石 能 源 发 


FE 9 月 


上 和 节能 








兽 速 较 高 和 规模 较 大 的 前 提 下 更 是 如 此 。 


前 的 现行 政策 ; 
性 指向 ) 进行 了 


= 
月 慰 


回顾 ， 认 








以 达到 预定 的 
仍 存在 不 确定 
险 的 。 在 经 济 


必须 以 减缓 经 济 增长 





FF ， 重 新 确定 煤 谈 产业 





展 瓶 宽 ， 


确立 正 





(EES， 为 本 课 


题 的 推荐 情景 ) 进行 了 进一步 的 提升 和 发 展 ， 通 过 对 比 两 


种 情景 下 的 发 








展 





思路 、 方 式 和 基本 假设 〈 见 表 1)， 发 现 


EES 情景 追求 更 高 质量 的 经 济 增长 ， 更 优化 的 产业 结构 和 
















































































抑制 高 耗 能 产业 扩张 控制 能 源 总 量 关键 更 高 的 能 源 效率 与 低 碳 发 展 方式 ， 从 而 产生 了 优 于 CPS 的 
长 期 以 来 , 我 国 能 源 消费 主要 集中 在 工业 部 门 , 工业 ”八大 能 源 转 型 趋势 ( 见 表 2) 。 在 此 情景 下 ,不 仅 现行 政策 
能 源 消费 量 占 能 源 消费 总 量 比重 已 连续 多 年 维持 在 70% 左 。 目标 可 以 实现 ， 而且 可 以 提前 实现 ， 达 到 更 好 的 效果 。 
表 1 两 大 情景 的 假设 条 件 差异 
指标 名 称 情景 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2025 年 | 2030 年 
CPS | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 5.00% | 5.50% 
国民 生产 总 值 
EES | 7.00% | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.00% | 5.50% | 4.50% | 5.00% 
CPS |41.60% | 41.08% | 40.56% | 40.04% | 39.52% | 39.00% | 37.50% | 35.00% 
第 二 产业 产值 占 比 
EES |41.60% | 41.05% | 40.50% | 39.95% | 39.40% | 38.85% | 36.00% | 33.00% 
CPS 315.4 | 312.8 | 310.2 | 307.6 | 305.0 | 302.4 | 293.0 283.6 
燃 煤 发 电 煤 耗 
EES 314.9 | 311.7 | 308.6 | 305.5 | 302.4 | 299.2 | 289.8 275.3 







































































































































































































































































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “149 . 
表 2 两 大 情景 下 的 能 源 转型 数据 表 
指标 名 称 情景 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2025 年 | 2030 年 
| CPS 43.16 44.58 46.00 47.42 48. 84 50.26 54.98 57.81 
能 源 需 求 亿 吨 标 煤 
EES 43.16 44.36 45.55 46.73 47. 64 48.29 48.59 48.48 
CPS 0. 19 0.47 0.46 0.44 0.43 0.44 0.36 0.18 
能 源 需 求 弹性 系数 发 电量 亿 千 | FES 0.19 0.42 0.41 0.39 0.29 0.21 0.03 -0.01 
瓦 时 CPS |56662.34 | 60002. 84 | 63337. 65 | 67171.34 | 71135.20 | 75148.01 | 89159. 68 | 106215. 84 
EES |56662.34 | 59822. 52 | 62950. 67 | 66547.38 | 69893.83 | 73204.34 | 82746.47 | 95747.39 
CPS 0.31 0.84 0.79 0.86 0. 84 0.81 0.70 0.67 
发 电量 弹性 系数 
EES 0.31 0.85 0.79 0.87 0.76 0.72 0.55 0.59 
CPS 26.80 | 27.76% | 28.42% | 29.60% | 30.79% | 31.82% | 34.55% | 38.67% 
电气 化 率 
EES 26.80 | 27.81% | 28.57% | 29.73% | 30.95% | 32.05% | 35.88% | 40.81% 
CPS 65.47 | 64.37% | 62.84% | 62.09% | 61.45% | 59.55% | 56.23% | 50.17% 
煤炭 占 比 
EES 65.47 | 64.20% | 62.67% | 61.91% | 60.92% | 59.08% | 52.08% | 43.76% 
CPS 28.26 28.69 28.90 29.45 30.02 29.93 30.91 29.00 
煤炭 需求 亿 吨 标 煤 
EES 28.26 28.48 28.55 28.93 29.02 28.53 25.30 21.22 
CPS 41.45% | 42.17% | 43.03% | 44.05% | 45.02% | 45.14% | 46.15% | 51.35% 
电 煤 占 比 
EES 41.45% | 42.24% | 43.15% | 44.11% | 44.94% | 46.16% | 49.76% | 55.09% 
CPS 27.30% | 25.43% | 24.12% | 21.72% | 19.17% | 17.16% | 14.58% 8.71% 
终端 用 煤 占 比 
EES 27.30% | 25.29% | 23.68% | 21.47% | 18.94% | 16.40% | 9.74% 2.55% 
CPS 60.67% | 60.98% | 61.48% | 62.00% | 62.52% | 63.00% | 63.00% | 62.69% 
石油 对 外 依存 度 
EES 60.67% | 61.37% | 61.98% | 62.55% | 62.57% | 62.41% | 61.09% | 59.02% 
CPS 27.99% | 31.12% | 32.30% | 32.92% | 32.92% | 37.84% | 36.88% | 37.12% 
天 然 气 对 外 依存 度 
EES 27.99% | 31.12% | 32.20% | 32.83% | 32.83% | 36.67% | 35.38% | 32.96% 
CPS 10.67% | 11.29% | 11.90% | 12.37% | 12.81% | 13.93% | 16.47% | 20.54% 
非 化 石 能 源 占 比 
EES 10.67% | 11.34% | 11.95% | 12.43% | 13.10% | 14.09% | 18.57% | 24.02% 
CPS 27.41% | 28.48% | 29.54% | 29.72% | 30.47% | 32.51% | 36.39% | 41.15% 
非 化 石 发 电 占 比 
EES 27.41% | 28.59% | 29.65% | 29.81% | 31.16% | 32.70% | 39.41% | 46.06% 
CPS 1.32% 1.73% | 2.08% | 2.22% | 2.21% | 2.26% | 3.58% 5.98% 
核能 占 比 
EES 1.32% 1.73% | 2.09% | 2.24% | 2.25% | 2.37% | 4.09% 6.34% 
CPS 21356 22125 22942 23812 24736 25721 30014 37306 
单位 能 耗 产值 ” 
EES 21356 22149 22993 23892 24987 26278 32542 41626 
CPS 9550 9761 9949 10181 10416 10522 11073 10886 
碳 排放 量 百 万 吨 
EES 9550 9705 9842 10019 10109 10074 9429 8551 
* 指 (2011 价格 ) 元 / 吨 油 当量 
趋势 展望 且 能 源 需求 总 量 低 于 同期 的 CPS 情景 下 的 总 量 。 


1. 能 源 需 求 可 在 2020 年 形成 高 峰 平 台 ， 并 逐步 与 经 济 





增长 脱钩 ， 两 种 情景 下 的 能 源 消费 与 经 济 增长 如 图 

















1 所 示 。 


我 们 从 图 1 发 现 ,在 CPS 情景 下 ， 从 2015 年 到 2030 年 











~2030 年 ) 内 未 见 需 求 峰 值 或 


中 国 能 源 需求 将 以 1.97% 的 速度 持续 增长 ， 在 





展望 期 (2011 

















由 于 经 济 增长 相对 放 绥 ,结构 i 














则 整 加 大 和 效率 提升 





高 峰 平 台 。 而 在 EES 情景 下 ， 


， 中 国 能 


源 需求 将 于 2020 年 后 进入 高 峰 平 台 ， 并 至 少 维持 至 2030 年 ， 











从 能 源 需 求 弹 怕 

















系数 看 ，2025 匀 





FE 后 能 源 需 求 增长 与 经 


济 增长 之 间 的 刚性 关联 逐步 脱钩 ， 体 现 了 适度 放 慢 国民 生 


产 总 值 增长 速度 ， 更 有 利于 





























推动 直接 节能 ， 调 


上 上 松 ， 担 
整 结构 ， 


高 能 源 效率 的 效果 。 到 2030 年 后 可 见证 上 述 脱钩 现象 。 


2. 发 日 
源 更 加 清洁 、 环 保 。 两 种 情景 下 的 发 电 晶 


所 示 。 








电量 可 趋 缓 ， 电 气 化 程度 可 明显 提升 ， 使 终端 能 

















与 电气 化 率 如 图 2 





























































































































































































































150 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
情景 下 ，2030 年 的 煤炭 需求 占 比 降 至 44% ， 两 者 相差 超过 
两 种 情景 下 的 能 源 消费 与 经 济 增长 ,| 6 个 百分点 。 可 见 ， 在 EES 情景 下 ， 煤 炭 在 一 次 能 源 需求 
的 中 的 占 比 更 低 ， 将 为 各 类 清洁 能 源 占 比 的 提升 提供 空间 
0。 ”从 而 使 能 源 结构 更 加 优化 。 
40 人 07 两 种 情景 下 的 煤炭 发 展 展望 
30 0.5 
20 人 党 BE 
20 0 
10 0.1 一 CPS 煤 炭 消费 总 量 
16 40% 
TO OO dD 名 30% 
亿 吨 标 煤 一 EES 电 煤 比 
一 EES 能 源 消费 一 CPS 能 源 消费 “一 EES 弹 性 系数 一 CPS 弹 性 系数 8 0% 
Ws 一 CPS 终 端 用 煤 占 比 
图 1 两 种 情景 下 的 能 源 消费 与 经 济 增长 4 10% 
和 一 CPS 电 煤 比 
两 种 情景 下 的 发 电量 与 电气 化 率 2011 2015 0 2016 2020 ' 2021 2025 "2026~2030 | 
120000 S50% 情 甚 人 煤 关 发 当 
a 图 3 ”两 种 情景 下 的 煤炭 发 展 展望 
100000 
4 值得 注意 的 是 ， 在 两 种 情景 下 ， 发 电 用 煤 在 煤炭 消费 
80000 中 的 占 比 〈 即 电 煤 占 比 ) 均 逐 年 提升 ， 终 端 用 煤 占 比 〈 指 
40% 工业 与 生活 终端 用 煤 在 全 部 煤炭 消费 中 比重 ) 逐年 下 降 ， 
Ge 两 者 之 间 形 成 消长 关系 。 尤 其 在 EES 情景 下 ， 电 煤 占 比 上 
A 5% 升 速度 快 于 CPS 情景 ， 终端 耗 煤 占 比 下 降 速 度 又 快 于 CPS 
情景 。 在 此 情形 下 ， 煤 炭 的 清洁 高 效 利用 必 将 对 节能 减 排 
20000 30% ”做 出 更 大 的 贡献 。 
4. 在 能 源 系 统 优化 下 ， 油 气 蔡 代 和 消费 结构 重 构 将 使 
25% 











2011 ~2015 " 2016~ 2020 " 2021 ~ 2025 "2026 ~ 2030 
一 EES 发 电量 一 CPS 发 电量 。 一 EES 电 气 化 率 一 CPS 电气 化 率 











图 2 ”两 种 情景 下 的 发 电量 与 电气 化 率 




















在 CPS 情景 下 ， 发电 总 量 及 发 电量 弹性 系数 偏 高 ， 而 
电力 在 终端 能 源 消费 中 的 占 比 (或 电气 化 率 ) 较 低 。 然 而 ， 
在 EES 情景 下 ,发电 总 量 及 发 电量 弹性 系数 降低 一 些 , 但 
是 ,电气 化 率 反 则 提升 ， 因 为 二 次 能 源 转 换 率 提升 ， 终端 
生活 和 工业 部 门 能 源 消费 中 的 电力 利用 领域 和 范围 更 加 广 
泛 ， 从 而 终端 能 源 消 费 更 加 清河、 环保 、 减 排 ， 更 有 利于 
建设 低 碳 、 环 保 和 可 持续 的 发 展 环境 ， 实 现 “ 美 丽 中 国 ” 
的 目标 。 

3. 煤炭 的 清洁 高 效 利用 可 对 节能 减 排 做 出 更 大 的 贡献 。 
两 种 情景 下 的 煤炭 发 展 展望 如 图 3 所 示 。 

煤炭 是 推动 中 国 能 源 转 型 的 关键 环节 。 在 CPS 情景 下 ， 
煤炭 需求 于 2019 年 基本 进入 高 峰 平 台 ， 并 于 2025 年 达到 
峰值 〈 约 31 亿 吨 标准 煤 ) ;而 在 EES WT 煤炭 需求 于 
2019 年 便 达 到 峰值 (29 亿 吨 标准 煤 )， 之 后 明显 下 降 ,无 
高 峰 平台 

在 CPS 情景 之 下 ， 煤 炭 在 能 
年 下 降 ，2020 年 低 于 60% ， 






























































































































































源 消 费 中 的 占 比 相应 地 逐 
2030 年 接近 50% ， 而 在 EES 























对 外 依存 度 低 于 预期 。 两 种 情景 下 的 对 外 依存 度 如 图 4 所 
示 。 








两 种 情景 下 的 对 外 依存 度 
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2011~2015 2016~2020 2021~2025 2026~2030 


一 EES 石 油 对 外 依存 度 一 CPS 石油 对 外 依存 度 一 EES 天然气 对 外 依存 度 一 一 CPS 天然气 对 外 依存 度 


图 4 两 种 情景 下 的 对 外 依存 度 





我 们 预计 ，2020 年 前 国际 油价 依然 维持 低位 ( 布 伦 特 
原油 价格 为 45 ~65 美元 / 桶 ) 。 在 这 一 油价 预期 下 ， 上 述 两 
种 情景 将 推动 中 国 加 大 油气 进口 ， 对 外 依存 度 相应 攀升 。 
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在 CPS 情景 下 ， 石 油 对 外 依存 度 将 从 2015 年 的 60. 67% 稳 
步 上 升 到 2020 年 63% 之 上 (已 考虑 煤 制 油 、 电 动 汽 车 和 
LNG 交通 工具 等 燃油 蔡 代 潜力 ) 。 

而 在 EES 情景 下 ，2020 年 石油 对 外 依存 度 可 维持 在 到 
62.41% ，2030 年 可 进一步 降 至 59% 。 之 所 以 出 现 这 种 结 
果 是 因为 EES 情景 将 石油 消费 纳入 能 源 系统 的 优化 之 中 ， 
更 加 突出 能 源 替 代 和 节能 潜力 。 我 们 测算 ， 煤 制 油 、 电 动 
汽车 和 LNG 车 船 以 及 生物 质 燃 料 所 替代 的 燃油 规模 可 达 
5000 万 吨 以 上 ， 可 以 有 效 地 降低 石油 进口 。 

天 然 气 的 对 外 依赖 情形 也 与 此 类 似 。 而 且 根 据 我 们 对 
天 然 气 的 最 新 认识 ， 未 来 天 然 气 增 速 组 于 之 前 的 双 位 数 预 
期 ， 进 口 天 然 气 规模 受到 一 定 的 抑制 ， 直 到 天 然 气 的 利 月 
瓶颈 得 到 解决 ， 到 2030 年 左右 形成 适合 本 国 的 消费 结构 。 

可 见 ， 人 们 必须 在 能 源 结构 调整 和 系统 优化 的 基础 上 
研判 油气 对 外 依存 度 。 

5. 非 化 石 能 源 占 比 目标 或 将 提前 实现 。 两 种 情况 下 非 
化 石 能 源 发 展 展望 如 图 5 所 示 。 

两 种 情景 下 非 化 石 能 源 发 展 展望 





























































































































Pann 




















50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 


5% 
2011~2015 2016~2020 2021~2025 2026~2030 
一 BES 非 化 能源 上 比 一 CPS 非 化 石 能 源 占 比 一 EES 非 化 石 发 电 占 比 “一 CPS 非 化 石 发电 占 比 


图 5 两 种 情景 下 非 化 石 能 源 发 展 展望 








在 上 述 两 种 情景 下 ， 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 消费 比例 
和 非 化 石 能 源 发 电 占 发 电量 的 比例 均 逐 年 增加 。 其 中 ， 
CPS 情景 下 的 非 化 石 能 源 占 比较 低 ， 提 升 较 慢 ， 到 2030 
年 仍 可 达到 20% 左右 的 政策 目标 ; 而 EES 情景 下 非 化 石 
能 源 的 占 比 更 高 ， 增 速 较 快 ， 到 2030 年 非 化 石 能 源 占 比 
达到 24% ， 比 CPS 情景 高 近 4 个 百分点 。 非 化 石 能 源 发 电 
的 占 比 在 EES 的 情景 下 ， 增 长 更 为 突出 。 仅 就 非 化 石 能 源 
的 一 次 能 源 占 比 看 ， 可 提前 四 年 左右 实现 中 国 对 外 承诺 的 
政策 目标 。 我 们 认为 ， 这 是 一 个 带 政策 条 件 、 却 可 努力 实 
现 的 目标 。 

6. 核电 增长 不 可 少 、 
能 发 展 展望 如 图 6 所 示 。 

核电 也 是 中 国 能 源 供 应 和 能 源 转型 中 不 可 忽视 的 重要 
一 环 ， 并 在 2030 年 非 化 石 能 源 占 比 目 标 中 发 挥 作用 。 其 中 
在 CPS 情景 下 ， 到 2030 年 核电 规模 可 达 171GW ( 按 此 装机 
容量 ， 将 相继 超过 日 本 、 法 国 和 美国 ， 成 为 世界 第 一 核电 
大 国 ) ， 核 能 占 比 6.0% 。 




























































































不 可 慢 、 且 要 稳 。 两 种 情况 下 核 






























































两 种 情景 下 核能 发 展 展望 
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Nd pe El Re Ee A 

2011~2015 2016~2020 2021~2025 2026~2030 

一 EES 核 电 装机 一 CPS 核 电 装机 一 EES 核 电 占 比 一 CPS 核 电 占 比 
图 6 两 种 情景 下 核能 发 展 展望 








而 EES 情景 下 的 核电 规模 为 153GW ， 核 能 占 比 6. 3% 。 
我 们 认为 ， 后 者 的 核电 装机 增长 相对 稳健 ， 但 是 2015 年 必 
须 起 步 ，2020 ~ 2025 年 为 快速 建设 期 〈 每 年 投 建 8 ~ 10 台 
机 组 ) 。 但 是 ， 如 何 形成 与 上 述 核电 发 展 规模 相 适应 的 核电 
综合 实力 、 民 族 品 牌 和 核电 文化 ， 将 是 重大 挑战 。 

7. 能 源 效率 仍 是 关键 。 两 种 情景 下 的 能 源 效率 如 图 7 
所 示 。 






























































两 种 情景 下 的 能 源 效率 
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图 7 两 种 情景 下 的 能 源 效率 














推动 能 源 转 型 的 另 一 重要 途径 是 能 源 效率 。 显 然 ， 我 
们 对 EES 情景 下 的 能 源 效率 做 了 较 高 的 假设 〈( 见 表 1) ， 并 
认为 在 持续 推动 以 上 海外 高 桥 第 三 发 电 股份 公司 的 2 台 百 
万 千 万 机 组 的 276 克 / 度 或 新 机 组 251 克 / 度 为 代表 的 国内 
先进 燃 煤 发 电 效率 、 三 大 产业 能 耗 和 能 源 消 费 结构 调 整 上 
是 可 以 实现 的 。 因 此 ,单位 油 当 量 能 耗 的 产值 高 于 CPS 情 
景 下 的 产值 。 到 2030 年 ，CPS 情景 下 的 每 吨 油 当 量 产值 
(以 2011 年 不 变价 格 计算 ) 为 37306 元 ; 而 EES 情景 下 ， 
这 一 产值 可 达到 41626 元 ， 比 前 者 高 近 10% 。 
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我 们 始终 认为 ， 能 源 效率 在 中 国 具有 极 大 的 潜力 ， 应 
成 为 政策 导向 、 产 业 战 略 和 消费 方式 转变 的 重点 ， 也 是 衡 
量 能 源 转 型 的 关键 指标 。 

8. 碳 排 放 峰 值 不 仅 可 以 提前 实现 ,还 可 以 在 2020 年 后 
趋 于 下 降 。 两 种 情景 下 的 碳 排放 展望 如 图 8 所 示 。 
































两 种 情景 下 的 碳 排放 展望 
雹 | (0% 
| 
bal i 
二 -3 
ga Ee 
的 -0 
“a 人 
4 
N -0 
0 , -做 
0 -0 
一 EES 碳 排放 量 一 CPS 碳 排放 量 ---- EES 碳 强 度 ”---- CPS 碳 强 度 


注 : 图 中 碳 强 度 是 指 当 期 碳 排放 强度 比 2005 年 碳 强度 下 降 的 比率 








到 8 ”两 种 情景 下 的 碳 排放 展望 














通过 上 述 能 源 系统 优化 ， 两 种 情景 下 的 碳 强度 均 趋 于 
下 降 ， 实现 中 国 对 外 承诺 的 碳 排放 峰值 目标 。 但 是 ， 在 
CPS 情景 下 ， 碳 排放 到 2025 达到 峰值 ， 随 后 保持 一 个 高 峰 
平台 (110 亿 吨 )， 缓慢 回落 ; 而 在 EES 情景 下 ， 碳 排放 在 
2020 年 前 便 可 达到 峰值 (101 亿 吨 ) ， 随 后 呈现 快速 下 降 态 
势 ， 说 明 碳 排放 峰值 不 仅 可 以 提前 实现 ， 而 且 可 以 达 峰 后 
下 降 。 我 们 认为 ， 在 系列 政策 推动 下 ， 这 一 碳 减 排 态 势 是 
可 以 实现 的 。 

政策 建议 

1. 经 济 增长 

经 济 增长 政策 不 仅 需 考虑 规模 与 速度 的 关系 ， 更 主要 
是 速度 、 质 量 与 效益 的 关系 。 我 们 建议 将 2016 ~ 2018 年 的 
GDP 增 速 微 降 至 6.6% 。 随 着 经 济 规模 的 扩大 ，2019 年 后 
可 能 降 至 4.5% ，2030 年 有 望 回升 到 5% 。 这 一 增长 政策 
目标 是 通过 适度 降低 速度 ， 将 重点 转向 更 高 的 经 济 质量 和 
更 优 的 结构 上 。 这 样 一 降 一 转 升 将 为 所 有 能 源 转 型 政策 提 
供 更 大 的 空间 。 

2. 终端 消费 导向 

这 一 政策 从 终端 消费 人 手提 升 电气 化 程度 。 通 过 数 
据 库 优 化 ， 这 一 目标 可 以 在 较 低 的 发 用 电量 的 基础 上 实现 
提升 电气 化 的 理想 效果 。 

3. 煤炭 产业 
煤炭 政策 要 作 加 、 减 法 。 减 法 的 重点 在 于 尽力 前 减 生 
活 和 工业 终端 用 煤 ， 尤 其 是 在 东部 ; 加 法 的 重点 在 于 提升 
高 效 清洁 发 电 用 煤 占 比 。 在 严格 控制 总 量 下 ， 鼓 励 比 较 经 
济 的 超 低 排 放 ; 在 大 幅 降 低 每 度 电 煤耗 上 推进 CCUS。 因 
此 ， 煤 炭 产 业 不 必 期 许 价格 和 需求 回升 ， 不 仅 要 “上 大 压 
小 ”， 更 要 优胜 劣 汰 和 大 面积 转产 ， 并 要 求 在 2020 年 和 



















































































































































































2025 年 见 到 成 效 。 

4. 油气 产业 
油气 供需 必须 放 在 能 源 系 统 优化 中 研究 其 方向 ， 必 须 
改变 目前 自我 规划 的 局 面 ; 油气 发 展 必 须 立 足 国 内 、 立 足 
节约 ， 扩 大 燃油 气 蔡 代 / 自 我 革命 。 稳 油 增 气 需要 有 国内 市 
场 需 求 作 支 撑 ， 接 受 市 场 的 选择 。 

5. 非 化 石 能 源 

在 稳 增 水 电 的 同时 ， 多 增 风 、 光 、 热 ， 稳 步 发 展 核电 。 
当前 ， 多 增 风 光 热 的 关键 在 于 集中 与 分 布 式 相 结合 的 大 小 
网 消 纳 能 力 、 智 能 电网 支持 和 终端 消费 电力 占 比 的 提升 。 
需要 强调 以 电网 能 力 建设 为 主体 ， 电 网 应 成 为 改革 的 贡献 
者 ， 而 不 能 成 为 改革 的 对 象 。 

6. 节能 减 排 

节能 的 关键 在 于 创新 和 提升 能 效 空 间 ， 节 能 不 仅 必 减 
排 ， 而且 是 减 排 的 前 提 条 件 ; 而 减 排 最 终 靠 结构 优化 、 技 
术 推 广 和 节能 基础 上 的 CCUS。 

结语 

总 而 言 之 ， 现 行政 策 方向 是 正确 的 ， 从 数据 分 析 看 可 
以 达到 预定 的 目标 , 但 是 在 结构 调整 、 效 率 提升 和 节能 
存在 不 确定 性 ， 因 而 能 源 转型 效果 未 必 是 必然 的 和 无 风险 
的 。 在 经 济 增 速 较 高 和 规模 较 大 的 前 提 下 更 是 如 此 。 我 们 
认为 ,为 了 确保 能 源 转型 ， 必 须 以 减缓 经 济 增长 为 大 前 提 。 
之 后 从 终端 消费 导向 人 手 ， 重 新 确定 煤炭 产业 方向 、 油 气 
产业 定位 ， 消 除非 化 石 能 源 发 展 瓶 贷 。 确 立正 确 的 节能 减 
排 关 系 。 只 有 这 样 ， 不 仅 现行 政策 目标 可 以 实现 ， 而 且 可 
以 提前 实现 ， 并 达到 更 优化 的 效果 。( 来 源 : 中 国 社会 科学 
院 创 新 工程 课题 《世界 能 源 中 国 展 望 (2015 ~2016) 》 课题 
组 中 期 成 果 (报告 由 中 国 社会 科学 院 徐 小 杰 研 究 员 的 团队 
合力 研发 ， 程 覃 思 承 担 数 据 库 更 新 ， 朱 子 阳 协 助 ， 徐 小 杰 
集成 、 提 升 和 发 展 ) 


《新 能 源 展望 报告 2015》: 未 来 25 年 内 电力 
行业 的 五 大 发 展 趋 势 


2015 年 6 月 23 日 ， 彭 博 新 能 源 财经 发 布 了 一 年 一 度 的 
《新 能 源 展望 报告 2015》。 通 过 对 电源 成 本 、 相 关 政 策 、 技 
术 进 步 和 金融 等 诸多 方面 因素 的 分 析 ， 彭 博 新 能 源 财 经 认 
为 : 可 再 生 能 源 发 电 成 本 的 显著 下 降 、 新 商业 模式 的 出 现 
以 及 电力 需求 的 新 常态 ， 将 使 得 电力 行业 在 未 来 25 年 内 呈 
现 以 下 五 个 趋势 : 

第 一 、 光 伏 装 机 快速 增加 。 受 益 于 转换 效率 的 提升 、 
新 材料 和 新 工艺 的 应 用 ， 未 来 光伏 平均 发 电 成 本 有 近 一 半 
的 下 降 空间 。 这 将 促使 光伏 装机 将 快速 发 展 ， 有 望 在 2040 
年 达到 37 亿 千 瓦 ， 成 为 仅 次 于 火电 的 第 二 大 装机 。 事 实 
上 ， 成 本 下 降 将 取代 可 再 生 能 源 扶 持 政策 (上 网 电价 政策 、 
净 计 量 政策 等 ) ， 成 为 驱动 可 再 生 电 源 发 展 的 最 重要 因素 。 
风电 装机 也 有 望 在 2040 年 达到 20 亿 千 瓦 ， 紧 随 光伏 成 为 
第 三 大 电源 。 而 为 了 应 对 可 再 生 电 源 大 量 接 入 而 给 电网 带 
来 的 波动 ， 灵 活 电 源 (包括 电池 、 需 求 侧 响应 、 可 以 快速 
启动 的 气 电 等 ) 的 装机 容量 也 将 达到 8.6 亿 千 瓦 。 

第 二 、 分 布 式 光伏 的 异军突起 。 由 于 分 布 式 光伏 及 配 
套 的 储 能 系统 将 在 发 达 国 家 实现 用 户 侧 平 价 ， 且 在 发 展 中 
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国家 取代 昂贵 的 柴油 发 电 ， 更 多 的 用 户 〈 家 庭 和 商业 机 ”能 效 水 平 提高 的 实际 效果 就 是 ，OECD 国家 2040 年 的 电量 
构 ) 将 选择 分 布 式 光伏 电源 。 这 意味 着 在 未 来 的 25 年 总 。 需求 将 低 于 2014 年 。 

计 投 入 2.2 万 亿美 元 ,增加 17 亿 千 瓦 的 装机 。 而 分 布 式 第 四 、 气 电 难 成 主流 。 尽 管 美国 取得 了 页 岩 气 开发 的 
光伏 对 商业 模式 的 改变 也 十 分 显著 : 传统 集中 式 电 源 时 ”革命 性 胜利 , 但 是 在 美国 以 外 ， 天 然 气 发 电 很 难 取 代 煤 电 
代 ， 投 资 者 往往 追求 较 长 时 间 内 稳定 的 投资 回报 率 ; 而 在 。 成 为 主流 。 很 多 发 展 中 国家 将 同时 建设 煤 电 和 可 再 生 电 源 。 
分 布 式 电源 时 代 ， 投 资 者 往往 更 看 重 投资 回收 期 以 及 市 场 第 五 、 气 候 危 机 。 由 于 发 展 中 国家 大 量 建设 煤 电 以 满 
的 成 熟 程度 。 足 日 益 增 长 的 电力 需求 ， 发 电 行 业 的 碳 排放 将 在 2029 年 达 
第 三 、 需 求 放 缓 。 经 济 结构 的 调整 、 用 户 对 高 电价 的 到 153 亿 吨 的 峰值 。 这 意味 着 2035 年 的 二 氧化 碳 浓度 将 超 
反应 ， 以 及 能 源 效 率 的 提升 将 使 得 未 来 全 球 电量 消费 年 均 。 过 450ppm。 要 实现 全 球 温 升 控制 在 2 摄氏 度 之 内 的 目标 ， 
增长 率 从 1990 ~2012 年 的 3% 降 至 2015 ~2040 年 的 1.8% 。 ”还 需要 实行 更 加 严格 的 减 排 措施 。 
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图 2 全 球 累 计 装 机 容量 ,2015-40 (GW) 


法 成 为 常态 。 环 保 产业 也 有 望 迎 来 更 大 发 展 。 
人 入 全 > 占 
a a 热点 2: 2015 年 是 国企 大 重组 、 大 整合 的 一 年 


























热点 1: 废气 治理 、 环 保 监 测 、 执 法 力度 加 大 将 给 环保 随 着 南北 车 合并 案 的 推出 ，2015 年 还 有 哪些 行业 的 国 
行业 带 来 更 多 机 会 企 有 望 迎 来 合并 重组 ， 这 也 是 各 界 关心 的 问题 。 市 场 对 国 



































刚刚 履 新 的 环保 部 部 长 陈 吉 宁 2015 年 3 月 1 日 下 午 在 企 收 革 释 放 的 制度 红利 认可 度 之 高 不 容 小 舰 ， 国 企 改革 主 
首次 媒体 座谈 会 上 明确 表示 ， 环 保 工 作 要 加 强 对 地 方 政 府 ，” 题 有 望 成 为 2015 年 最 具 爆 发 力 的 投资 题材 之 一 已 成 广泛 共 
的 监督 ， 同 时 扭转 过 去 环保 执法 过 松 过 软 的 状态 ,要 让 守 识 。 下 一 步 , 建筑 、 电 力 、 铁 路 等 产能 过 剩 行 业 的 众多 央 
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企 , 还 将 面临 大 规模 的 合并 重组 。 

热点 3: 新 电 改 方案 将 出 

春节 前 国务 院 常 务 会 议 、 政 治 局 常委 会 会 议 已 经 审议 
核定 新 电 改 方案 ， 并 将 在 两 会 前 后 对 外 印发 。 由 此 可 见 ， 
两 会 期 间 ， 电 力 体制 改革 是 规避 不 去 的 热点 。 

热点 4: 油气 改革 待 破题 

随 着 电力 体制 改革 方案 公布 在 即 ， 石 油 天 然 气体 制 改 
昔 作 为 我 国 能 源 领 域 改革 的 重头 戏 ， 相 关 改 革 方 案 已 在 抓 
紧 研 究 制 定 。 

热点 5: 扶持 光伏 建筑 一 体 化 发 展 

汉 能 控股 集团 有 限 公司 提交 了 《关于 扶持 光伏 建筑 一 
体 化 发 展 的 提案 》。 不 过 ， 有 业界 分 析 称 ， 在 节能 环保 重任 
下 ， 光 伏 建筑 一 体 化 存在 较 大 市 场 空间 ， 但 成 本 高 、 无 标 
准 等 因素 还 是 令 这 一 出 路 充满 挑战 。 

热点 6: 分 布 式 光伏 发 电 需 免税 











































































































送 ”骨干 网 络 建设 ， 加 速 推进 西部 以 光伏 发 电 为 核心 的 国 
家 新 能 源 基 地 建设 。 
通过 分 析 发 现 ， 在 两 会 期 间 ， 继 续 加 大 节能 减 排 力度 、 
分 布 式 光伏 发 电 、 电 力 设 备 等 热点 话题 引起 热 议 , 来 自 能 
源 和 电力 行业 的 两 会 代表 、 委 员 纷 纷 献计 献策 。 在 这 里 ， 
本 刊 提取 其 中 的 10 个 热点 问题 进行 梳理 。 
柔性 直流 输电 技术 迎 来 快速 发 展期 

由 于 我 国 大 规模 可 再 生 能 源 如 风电 、 太 阳 能 及 水 电 主 
要 分 布 在 三 北 地 区 ， 而 负荷 主要 集中 在 华中 、 华 东 和 东南 
地 区 ,中间 相距 数 千 公 里 。 因 此 ， 发 展 特 高 压 直 流 输 电 技 
术 是 解决 我 国 远 距 离 大 容量 电能 输送 问题 的 有 效 手 段 ， 对 
于 我 国 区 域 性 新 能 源 并 网 和 消 纳 ， 多 端 直流 和 直流 电网 技 
术 将 是 有 效 的 补充 。 

柔性 直流 广泛 应 用 于 可 再 生 能 源 并 网 、 动 态 无 功 补偿 
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2015 年 3 月 2 日， 全 国政 协 委员 、 通 威 集团 董事 局 主 
这 刘 汉 元 交 出 了 本 次 两 会 的 提案 。 他 指出 ,分布 式 光伏 要 
































等 领域 ， 其 无 输电 距离 限制 问题 ， 此 外 由 于 采用 XLPE 直 
流 电缆 ， 无 环境 污染 问题 。 对 于 大 型 城市 供电 ， 采 用 和 柔性 



































发 展 ， 需 尽快 做 到 “免税 、 补 贴 、 简 手续 " 。 这 已 是 刘 汉 元 
多 次 带 着 与 光伏 产业 发 展 相关 的 提案 上 会 。 此 外 ， 补 贴 资 
金 与 并 网 手续 存在 制约 。 刘 汉 元 称 ， 多 数 地 区 还 做 不 到 按 





























直流 输电 ， 可 以 提升 隔离 电网 故障 能 力 ， 且 不 会 增加 系统 
的 短路 功率 ， 传 输 功 率 可 达到 交流 电缆 的 1.5 倍 及 以 上 。 
对 于 海上 钻井 平台 供电 ， 和 柔性 直流 输电 具有 向 无 源 系 统 供 






























































月 发 放 国 家 补贴 ， 且 备案 并 网 验收 程序 亦 过 于 繁琐 ， 相 当 
程度 上 制约 了 针对 广大 家 庭 用 户 的 分 布 式 光 伏 电 站 的 建设 
和 发 展 。 
热点 7: 新 能 源 汽车 市 场 

本 次 ,政府 报告 中 多 次 提出 节能 减 排 和 环境 治理 ， 体 
现 了 政府 要 治理 环境 的 决心 ， 发 展 新 能 源 汽车 是 本 次 汽车 
行业 的 重 中 之 重 。 这 无 疑 给 新 能 源 汽 车 的 发 展 插 上 了 翅膀 。 
不 过 ， 新 能 源 汽 车 到 底 是 未 来 的 汽车 产业 的 方向 ， 还 是 仅 















































的 能 力 ， 变 频 调 速 功能 ， 其 换 流 阀 采 用 模块 化 设计 ， 现 
场 安装 、 周 期 短 。 

另外 ,直流 电网 可 对 有 功 和 无 功 进行 独立 、 快 速 调 节 。 
有 先进 能 源 管理 系统 的 智能 、 稳 定 的 交 直 流 混合 广 域 传 
输 网 络 。 
可 以 预见 ， 未 来 十 年 将 是 我 国 柔性 直流 输电 技术 和 建 
设 快速 发 展 阶段 ， 强 交 强 直 的 交 直 流 互联 电网 将 成 为 我 国 

























































































为 时 下 车 企 为 应 付 公众 的 一 硫 心 灵 鸡 汤 ? 有 着 政府 扶持 ， 
2015 年 新 能 源 汽 车 能 否 引 爆 汽车 市 场 ? 
热点 8: 放 开 电池 技术 路 线 
全 国人 大 代表 、 天 能 集团 董事 长 张 天 任 建议 ， 战 略 性 
新 兴 产 业 规 划 应 将 微型 电动 车 纳入 其 中 。 他 还 建议 ， 放 开 
新 能 源 动力 电池 的 技术 路 线 ， 在 鼓励 发 展 锂电 池 的 同时 ， 
支持 铅 蓄 电池 上 市 企业 转型 升级 。 
热点 9: 海上 风电 性 价 比 更 高 
全 国政 协 委 员 ， 中 国电 力 国 际 有 限 公司 党 组 书记 、 董 
事 长 李 小 琳 在 《协同 行动 ， 突 破 海 上 风电 发 展 瓶 贷 》 提案 
中 提出 ， 在 我 国 当 前 可 供 集 中 开发 的 几 块 清洁 能 源 资源 中 ， 
包括 西南 水 电 、 西 北 风 电 和 光伏 , 海上 风电 在 技术 经 济 上 
更 具 优 势 。 同 时 与 我 国 经 济 区 域 布 局 ， 与 发 展 海洋 经 济 、 
建设 海洋 强国 战略 高 度 一 致 。 为 此 ， 她 建言 : 统一 做 好 资 
源 普 查 ， 出 台海 上 风电 整体 战略 规划 ， 协 同 技术 攻关 ， 改 
进 审批 机 制 和 电价 形成 机 制 ， 促 进 我 国 海上 风电 在 “十 三 
五 ”取得 跨越 发 展 。 































































































































































































电网 架构 的 基本 形态 。 随 着 可 关 断 器 件 、 直 流 电 缆 制造 水 
平 的 不 断 提 高 ， 柔 性 直流 输电 将 会 成 为 直流 电网 中 最 主要 
的 输电 方式 。 柔 性 直流 工程 造价 已 降 至 同等 容量 常规 直流 
的 1.1~1.5 倍 ， 损 耗 降低 至 1.4% 以 下 ， 柔 性 直流 工程 容 
量 不 断 增加 ， 进 入 大 规模 实用 化 阶段 。 

预计 在 5 ~ 10 年 时 间 内 ， 世 界 范围 内 将 有 望 建成 以 柔 
性 直流 为 基础 、 主 干 网 为 500kV 及 以 上 等 级 、10GW 及 以 
上 输送 容量 为 主 的 区 域 性 直流 电网 。( 来 源 : 英 大 网 ) 


新 电 改 配套 文件 出 台 : 发 电 和 
售 电 环节 引入 竞争 


作为 电力 改革 文件 的 重要 组 成 部 分 ，2015 年 11 月 30 
日 国家 发 改 委 、 国 家 能 源 局 印发 6 大 电 改 核心 配套 文件 ， 
涉及 输 配 电价 改革 、 电 力 市 场 建设 等 。 

“这 儿 个 配套 文件 让 电力 体制 改革 有 了 更 加 清晰 的 路 
径 ， 与 主体 文件 一 起 ， 共 同 划 定 了 让 全 社会 共享 改革 红利 
的 路 线 图 。 中国 电力 企 业 联合 会 发 文 解 读 称 。 

购 电 、 售 电价 格 市 场 定 

按照 “ 管 住 中 间 、 放 开 两 头 ” 的 体制 架构 ， 配 套 文件 

























































































































































































热点 10: 中 、 西 部 成 为 清洁 能 源 基 地 

全 国政 协 委 员 、 通 威 集团 董事 局 主席 刘 汉 元 表示 ， 可 
充分 利用 我 国 中 西部 地 区 大 量 沙漠 、 苇 山 丰 富 的 太阳 能 资 
源 ， 将 中 、 西 部 地 区 建设 成 为 我 国 未 来 的 清洁 能 源 基 地 。 









































要 求 在 可 竞争 环节 充分 引入 竞争 ， 符 合 准 入 条 件 的 发 电 企 
业 、 售 电 公司 和 用 户 可 自主 选择 交易 对 象 ， 确 定 交 易 量 和 
价格 ,打破 电 网 企业 单一 购 售 电 的 局 面 ， 形 成 “多 买方 一 

































































刘 汉 元 建议 , 我 国 应 把 西部 丰富 的 光伏 资源 作为 我 国 重要 
的 能 源 供应 战略 选择 ， 加 大 “十 三 五 ”期 间 的 “ 西 电 东 





多 卖方 ”的 市 场 竞 争 格局 。 
国家 发 改 委 表示 ， 在 单独 核定 输 配 电价 的 基础 上 ， 发 、 




















第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “155 ， 














购 电 价格 通过 协商 或 竞价 形成 ， 充 分 体现 电力 商品 属性 。 
电价 由 市 场 决定 ， 相 对 于 现行 的 标杆 电价 ， 可 以 进一步 促 
进发 电 企业 竞争 和 提高 生产 效率 。 

国家 电网 公司 能 源 研究 院 副 院 长 张 玮 、 国 家 电网 公司 
源 研究 院 战略 研究 所 所 长 马莉 认为 ,在 目前 电力 供需 较 




































































配 电 变压器 能 效 提升 政策 。 美 国 早 在 1998 年 就 发 起 “能 
之 星 变压器 计划 ”， 欧 盟 在 2005 年 实行 了 “ 配 电 变压器 
广 合作 伙伴 计划 ”" ， 日 本 于 2006 年 开始 实施 “变压器 能 
领跑 者 计划 ”。 

通过 制定 实施 配 电 变 压 器 能 效 提升 计划 ， 加 快 
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、 煤 价 降 低 的 情况 下 ， 拥 有 选择 权 的 工业 、 商 业 电 

户 ， 可 与 发 电 企 业 直 接 交 易 ， 从 而 降低 用 电 成 本 ， 为 
电力 用 户 带 来 改革 红利 。 

吸引 社会 资本 投资 

允许 各 类 社会 资本 进入 售 电 领 域 和 新 增 配 电 领 域 ， 将 
带 来 新 的 投资 机 会 。 未 来 发 电 企业 、 供 水 供 热 企业 、 燃 气 
企业 、 节 能 服务 企业 、 新 能 源 企业 等 市 场 主体 都 可 进入 开 
展业 务 。 而 放 开 增 量 配 电 投资 业务 在 一 定 程度 上 可 以 调动 
社会 资本 参与 配 网 建设 的 积极 性 ， 增 加 了 配 电 网 建设 资金 
来 源 。 

相关 人 士 表示 ， 随 着 市 场 发 展 和 用 户 需 求 变化 ， 售 电 
公司 数量 会 逐渐 增加 ， 将 会 出 现 更 多 服务 电力 用 户 的 新 商 
业 模 式 、 新 业务 模式 和 新 服务 模式 ， 也 将 提供 更 多 的 就 业 
岗位 。 

探索 建立 电力 期 货 、 衍 生 品 市 场 

在 电力 市 场 建设 方面 ,文件 提出 ， 电 力 市 场 将 由 中 长 
期 市 场 和 现货 市 场 构 成 。 中 长 期 市 场 主要 开展 多 年 、 年 、 
季 、 月 、 周 等 日 以 上 电能 量 交 易 和 可 中 断 负 荷 、 调 压 等 辅 
助 服 务 交 易 。 
现货 市 场 主要 开展 日 前 、 日 内 、 实 时 电能 量 交 易 和 备 
用 、 调 频 等 辅助 服务 交易 。 条 件 成 熟 时 ， 探 索 开 展 容量 
场 、 电 力 期 货 和 衍生 品 等 交易 。( 来 源 : 北京 晨报 ) 


三 部 委 关于 印发 《 配 电 变 压 器 能 效 提升 
计划 (2015 ~2017 年 )》 


为 贯彻 《中 华人 民 共 和 国 节约 能 源 法 》， 落 实 《重大 
节能 技术 与 装备 产业 化 工程 实施 方案 》 (发 改 环 资 【2014] 
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局 
怨 变 压 器 的 推广 应 用 ， 全 面 提升 我 国 配 电 变压器 运行 
水 平 ， 对 降低 配 电 变 压 器 电能 损耗 ， 推 动 配 电 变 压 器 
发 展 ， 促 进 工 业 节 能 降 耗 具有 重要 意义 。 

二 、 总 体 思 路 、 基 本 原则 和 主要 目标 

(一 ) 总 体 思路 

以 企业 为 主体 ， 以 提升 能 效 为 目标 ， 围 绕 配 电 变压器 
开发 、 生 产 、 使 用 和 回收 等 环节 ,加快 推广 、 促 进 淘汰 ， 
逐步 提升 高 效 配 电 变压器 在 网 运行 比例 ; 加 强 政策 引导 ， 
强化 标准 规范 ， 完 善 认 证 体系 ， 严 控 市 场 准 入 ， 加 大 监督 
检查 力度 ， 建 立 激励 与 约束 相 结合 的 实施 机 制 ， 全 面 提高 
配 电 变 压 器 能 效 水 平 ， 推 动 配 电 变压器 产业 转型 升级 ， 促 
进 节 能 降 耗 。 

(二 ) 基本 原则 

坚持 存量 调整 与 增 量 优化 相 结 合 。 在 生产 端 ， 严格 执 
行 能 效 标准 ， 推 动 生产 工艺 升级 换代 ， 加 强 高 效 配 电 变 压 
器 供给 能 力 ; 在 用 户 端 ， 依 照 年 度 推广 计划 ， 通 过 存量 更 
新 与 增 量 提 升 相 结合 ， 扩 大 高 效 配 电 变压器 运行 比例 。 

坚持 政策 引导 与 市 场 规范 相 结合 。 加 强 宏观 指导 ， 运 
和 财税 、 信 贷 等 政策 促进 配 电 变 压 器 产业 转型 升级 ， 提 高 
产品 能 效 ; 加 强 监督 检查 ， 完 善 配 电 变 压 器 检测 、 认 证 、 
评定 等 标准 体系 ， 健 全 配 电 变 压 器 市 场 准 和 机制， 规范 配 
电 变 压 器 市 场 秩序 。 

(三 ) 主要 目标 

到 2017 年 底 ， 初 步 完成 高 耗 能 配 电 变压器 的 升级 改 
造 ， 高 效 配 电 变 压 器 在 网 运行 比例 提高 14% ; 建成 较为 完 
善 的 配套 体系 和 规范 的 市 场 秩序 ， 当 年 新 增 量 中 高 效 配 电 
变压器 占 比 达到 70% ; 预计 到 2017 年 ， 累 计 推 广 高 效 配 电 






































































































































































































































2423 号 ) ， 加 快 高 效 配 电 变压器 开发 和 推广 应 用 ， 全 面 提 
升 配 电 变 压 器 能 效 水 平 ， 促 进 配 电 变 压 器 产业 结构 升级 ， 
工业 和 信息 化 部 、 质 检 总 局 和 发 展 改革 委 决 定 组 织 实施 全 
国 配 电 变压器 能 效 提升 计划 。 
一 、 实 施 配 电 变压器 能 效 提升 计划 的 必要 性 
配 电 变压器 是 指 运行 电压 等 级 为 6 ~35 千 伏 、 容 量 在 
6300 千 伏 安 及 以 下 ， 直 接 向 终端 用 户 供电 的 电力 变压器 ， 



















































































变压器 6 亿 千 伏 安 ， 实 现年 节 电 94 亿 千 瓦 时 ， 相 当 于 节约 
标准 煤 310 万 吨 ， 减 排 二 氧化 碳 810 万 吨 。 

三 、 主 要 任务 

(一 ) 扩大 高 效 配 电 变压器 应 用 比例 

1. 加 快 高 效 配 电 变 压 器 推广 

充分 利用 财税 政策 引导 市 场 需 求 。 一 是 推动 实施 配 电 
变压器 能 效 领跑 者 制度 ， 研 究 制定 相关 激励 措施 ， 加 大 高 



























































广泛 应 用 于 工业 、 农 业 、 城 市 社区 等 终端 用 能 领域 。 截 至 
2013 年 底 ， 我 国 在 网 运行 的 配 电 变压器 总 台数 约 1530 万 
台 ， 总 容量 约 48 亿 千 伏 安 。 其 中 ， 电 网 公司 运行 管理 的 配 
电 变 压 器 台数 约 860 万 台 ， 其 它 企 业 运行 管理 的 约 670 万 



























































据 统计 ， 我 国 输 配 电 损耗 占 全 国 发 电量 的 6.6% 左右 ， 
其 中 配 电 变 压 器 损耗 占 到 40% ~50% 。 以 2013 年 全 国 发 电 
量 5. 32 万 亿 千 瓦 时 计算 ， 全 国 配 电 变 压 器 电能 损耗 约 1700 
亿 千 瓦 时 ， 相 当 于 三 峡 电 站 2013 年 全 年 发 电量 ( 约 1000 
亿 千 瓦 时 ) 的 1.7 倍 ， 电 能 损耗 十 分 严重 。 
作为 节能 减 排 的 重要 措施 ， 国 际 上 很 多 国家 都 出 台 了 
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效 配 电 变 压 器 推广 力度 。 结 合 《 三 相配 电 变压器 能 效 限定 
值 及 能 效 等 级 》 及 其 它 相关 标准 ， 定 期 发 布 高 效 配 电 变 压 
器 产品 和 企业 推荐 目录 ， 通 过 市 场 机 制 推动 高 效 配 电 变 压 
器 使 用 。 二 是 推动 高 耗 能 行业 差别 性 电价 政策 ， 提 升 用 能 
单位 节能 内 生动 力 ， 提 高 企业 购买 高 效 配 电 变压器 的 积极 
性 。 三 是 鼓励 各 级 地 方 政府 制定 实施 差异 化 的 高 效 配 电 变 
压 器 补贴 政策 ， 进 一 步 带动 高 效 配 电 变 压 器 推广 应 用 。 
推动 配 电 变 压 器 生产 转型 。 加 强 源 头 管理 ， 禁 止 企业 
生产 、 销 售 达 不 到 能 效 限定 值 要 求 的 高 耗 能 配 电 变压器 。 
加 强 市 场 监 督 ， 强 化 配 电 变压器 能 效 标识 备案 管理 ， 确 保 
新 增高 效 配 电 变 压 器 产品 全 部 达到 能 效 标准 要 求 ， 引 导 现 
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中 国电 源 行业 年 鉴 
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变压器 制造 企业 逐步 转型 生产 高 效 配 电 变压器 。 
到 2017 年 底 ， 累 计 实现 


广 高 效 配 电 变压器 6 亿 千 伏 




















合金 带 材 生 产 宽 度 受 限 、 筷 性 一 致 性 差 、 抗 潮 性 弱 等 核心 
E 晶 合金 带 材 质量 和 产量 。 加 快 推动 钢铁 


技术 难题 ， 


提高 了 












































































































































































































































































































































































































































安 。 其 中 ， 新 建 增 量 推广 不 低 于 3.5 亿 千 伏 安 。 年 度 推广 企业 改进 硅钢 片 制造 工艺 ， 提 高 高 性 能 硅钢 片 产量 与 稳定 
计划 见 表 1。 性 ， 重 点 支持 国产 高 磁 感 取向 钢 生 产 和 质量 提升 。 
表 1 高 效 配 电 变压器 分 年 度 推广 计划 解决 变压器 用 绝缘 材料 性 能 提升 问题 。 支 持 变 压 带 各 
单位 : (万 千 伏 安 ) 类 纸 绝 缘 材料 生产 企业 改进 现 有 制作 工艺 ， 提 升 产品 稳定 
项 目 年 份 能 效 1 级 能 效 2 级 小 计 性 和 品质 。 重 点 解决 高 性 能 、 环 保 型 植物 绝缘 油 抗 老化 和 
3 1 a 量 产 问题 ， 促 进 环保 型 植物 绝缘 油 推广 应 用 。 
2016 2000 18000 20000 2 解决 配 电 变 压 器 基础 生产 工艺 门 是 
解决 非 晶 合 金 铁 心 和 立体 卷 铁心 生产 工艺 问题 。 开 展 
人 A 23000 990 非 晶 合金 铁心 制造 工艺 研究 ， 重 点 支持 非 品 合金 铁心 退火 
合计 6000 54000 60000 工序 改进 ， 降 低 变 压 器 运行 损耗 和 噪音 ， 提 升 产品 性 能 。 
加 强 立 体 卷 铁 心 工 装 设 备 研 发 和 绕组 绕 制 工艺 研究 ， 提 高 
2. 加 快 高 耗 能 配 电 变 压 器 淘汰 设备 自动 化 水 平和 生产 效率 ， 降 低 制 造成 本 。 
推动 淘汰 高 耗 能 变压器 。 综 合 利用 行政 手段 和 市 场 机 3. 加 强 配 电 变 压 器 系统 节能 技术 研究 
制 ， 推 动 高 耗 能 配 电 变压器 逐步 退出 应 用 。 一 是 依据 相关 开展 新 型 高 效 配 电 变 压 器 应 用 技术 研究 。 加 强 高 效 配 
标准 ， 将 达 不 到 能 效 限定 值 要求 的 高 耗 能 配 电 变压器 类 型 ” 电 变 压 器 新 技术 、 新 结构 、 新 材料 应 用 研究 ， 重 点 研究 单 
纳 人 《高 耗 能 落后 机 电 设备 (产品) 淘汰 目录 (第 四 相配 电 变压器 、 有 和 载 调 容 调 压 配 电 变压器 、 铝 绕组 配 电 变 
批 )》。 二 是 推动 电网 公司 和 工业 企业 开展 在 用 配 电 变压器 。” 压 器 、 高 燃点 植物 绝缘 油 配 电 变压器 的 适用 场合 和 技术 可 
普查 ， 对 列 和 淘汰 范围 的 高 耗 能 配 电 变 压 器 ， 制 定 淘汰 计 靠 性 。 





划 并 组 织 实施 ， 并 将 其 纳入 万 家 企业 节能 低 碳 行动 了 




















[ 作 。 


到 2017 年 底 ， 基 本 完成 S9 (1997 年 前 投 运 ) 及 以 下 














型 号 高 耗 能 配 电 变压器 淘汰 人 




















E 务 ， 年 度 淘 汰 计划 见 表 2。 同 











开展 无 功 补偿 技术 在 配 电 变压器 系统 应 用 人 研究。 充分 


发 挥 无 功 补偿 技术 与 配 电 变压器 节能 














时 ， 鼓 励 企 业主 动 淘汰 运行 时 间 不 到 20 年 、 但 运行 经 济 性 
差 的 S9 系列 配 电 变压器 。 






















































































表 2 高 耗 能 配 电 变压器 年 度 淘汰 计划 
年 度 淘汰 计划 
淘汰 型 号 系 允 淘汰 依据 
2015 2017 | 合计 
SJ、SJI、SJ2 、SJ3、 
SI4.S5 SLSJILIS | /so, 
S1 .SZ SLSLZ 、SL1、 pe > i 
SLZ1 .SL7 .S7 及 能 耗 0 和 
值 大 于 57 的 其 他 型 | 
号 
《高 耗 能 落后 机 
2 | 电 设备 (产品 ) 淘 汰 |20% |30% |50% oo% 
(B)8 系列 A 
目录 (第 二 批 )》 
《高 耗 能 落后 机 
S9 系列 (1997 年 前 | 电 设备 (产品 ) 淘汰 
0% 70% |100% 
投 运 ) 目录 (第 四 批 )》 
( 拟 制 定 ) 
建立 配 电 变压器 回收 管理 体系 。 制 定 高 耗 能 配 电 变 压 











人 
区 














(二 ) 提升 高 效 配 电 变 压 器 产业 化 能 




















1. 解决 配 





变 朋 
已 交口 


解决 非 晶 合金 带 


支持 国 





性 差 的 问题 。 


材 和 高 怕 





E 器 关键 原材料 问题 
FE 能 硅钢 片 产能 低 与 质量 稳定 
产 非 晶 合金 带 材 研发 ， 








| 四 





器 回收 拆 解 技术 规范 ， 支 持 在 有 条 件 地 区 建立 规模 化 、 规 
范 化 的 回收 基地 ， 加 强 废旧 材料 再 利用 管理 。 


点 解决 非 品 






























































变压器 容量 ， 


实现 整个 配 























技术 的 协同 作用 ， 开 











展 新 建 配 电网 无 功 补偿 配置 规划 系统 研究 ， 合 理 选 择 配 电 
电网 系统 的 经 济 稳定 运行 。 





























开展 配 电 变 月 














据 配 电 变 压 融 能 效 技术 经 济 记 
期 开展 变压器 经 济 运行 分 析 和 技术 经 济 评价 。 在 保证 变 压 
展 经 济 运行 研究 ， 对 


器 安全 运行 和 供 上 











电 质 量 的 前 提 下 








多 台 变压器 运行 方式 进行 优化 纪 


区 间 [oe] 





4. 提升 配 电 变压器 
加 强 配 电 变压器 基础 共性 技术 研究 。 推 动 高 效 配 电 变 




















价 相关 国 











内 开 




















压 器 研发 机 构 和 试验 平台 建设 ， 开 




















E 器 系统 经 济 运行 分 析 研 究 。 工 业 企业 根 
家 或 行业 标准 ， 定 














H 合 ， 使 系统 处 于 最 佳 运行 


业 持 续 创 新 能 力 





























电 变 压 絮 共性 技术 








研究 ， 提 升 基础 研究 、 技 术 开 发 、 试 验 验 证 等 创新 能 





鼓励 制造 企业 开展 高 效 配 




















电 变 压 融 优化 设计 ， 推 广 应 用 计 











算 机 三 维 仿真 设计 系统 ， 全 方位 改进 配 电 变 压 器 性 能 水 平 。 


(三 ) 完善 高 效 配 电 变压器 配套 体系 建设 
前 订 和 完善 相关 标准 与 规范 
压 器 相关 技术 标准 ， 制 
等 级 全 容量 配 电 变压器 能 效 标 准 。 完 
准 ， 明 确 检测 要 求 、 


1. 加 快 修 、 


加 快 修订 配 电 变 
























































E 涵 盖 多 电压 











配 电 变 压 器 检测 标 
检测 内 容 、 检 测 方法 及 检测 结 
定 方法 ， 加 快 修订 《电力 变压器 试验 导 则 》 











的 判 
(JB/T 501 - 








2006 ) 。 推 动 制定 


依据 、 评 定 方法 和 评定 内 容 。 
明确 认证 依据 、 认 证 适用 范围 


所 需 材料 。 





2. 规范 配 电 变压器 检测 与 认证 机 构 
加 强 对 检测 与 认 订 
证 机 构 在 规范 配 电 变 有 





立 次 

















音 育 一 批 技 术 能 力 强 、 管 理 








配 电 变 压 囊 节能 效 晒 



































EF 定 规范 ， 明 确 评定 
已 变压器 认证 规范 ， 
































转 划 分 界限 、 认 证 




















F 机 构 监督 管理 。 充 分 发 挥 检测 和 认 
E 器 市 场 秩序 方面 的 积极 促进 作用 。 
规范 的 变 压 融 检测 和 认证 机 构 ， 














六 


进行 统一 管理 ， 规 范 检 测 和 认证 工作 ， 提 高 工作 质量 和 效 
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率 ， 推 动 形成 有 利于 高 效 配 电 变压器 推广 的 市 场 环 境 。 造 虚 假 报告 和 资质 的 企业 以 黑 名 单方 式 向 全 社会 通告 ， 特 
3. 建立 配 电 变压器 全 寿命 周期 评价 体系 别 要 将 结果 通知 到 电力 和 工业 企业 以 限制 其 投 竞标 资格 。 
加 快 全 寿命 周期 管理 评价 体系 建设 。 引 导 用 户 以 变 压 “三 是 严格 能 评 把 控 ， 新 建 高 耗 能 项 目 配 电 变压器 必须 达到 1 
















































































器 全 寿命 周期 的 资产 回报 和 效益 为 考核 评价 指标 ， 将 环境 级 能 效 标准 ， 改 扩建 高 耗 能 项 目 应 选用 高 效 配 电 变压器 。 
资源 使 用 成 本 、 资 源 循环 利用 成 本 、 能 源 电力 价格 、 运 行 ”四 是 开展 重点 耗 电 企业 高 耗 能 配 电 变 压 器 淘汰 情况 专项 检 
管理 和 维护 成 本 落实 到 成 本 评价 体系 中 ， 以 全 寿命 周期 变 。 查 ， 对 工作 不 力 、 未 达 年 度 淘汰 目标 的 企业 ， 明 确 整改 时 
压 右 资产 管理 为 核心 ， 建 立 涵盖 电力 缴费 政策 、 采 购 政策 、。 ” 限 ， 及 时 督促 整改 。 


















































































































































































































































































































































运行 维护 、 替 换 更 新 决策 和 性 能 效率 评估 等 内 容 的 综合 管 (四 ) 推进 合同 能 源 管理 

理 方法 体系 ， 引 导 变 压 器 生产 企业 对 产品 全 寿命 周期 下 的 鼓励 高 效 配 电 变压器 生产 企业 成 立 节 能 服务 公司 或 与 

材料 、 结 构 和 性 能 进行 优化 设计 ， 提 升 服务 体系 ， 促 进 产 ”专业 节能 服务 公司 合作 ， 重 点 利用 合同 能 源 管理 模式 开展 

业 各 相关 方 共享 高 效 变压器 节能 效益 。 配 电 变 压 囊 能 效 提升 项 目 。 推 动 建立 配 电 变 压 器 能 效 提升 
(四 ) 开展 高 效 配 电 变 压 器 制造 和 应 用 示范 产业 联盟 ， 鼓 励 专业 节能 服务 公司 、 研 究 机 构 、 制 造 企 业 、 
1 开展 高 效 配 电 变压器 制造 示范 检测 认证 机 构 加 强 合作 ， 加 快 高 效 配 电 变压器 推广 ， 支 持 
在 全 国 范围 内 选择 合适 区 域 建立 3 ~5 个 高 效 配 电 变 压 。 ”节能 服务 产业 发 展 。 

器 制造 示范 基地 ， 推 动 技术 创新 的 先行 先 试 ， 形 成 以 示范 (五 ) 加 强 技术 服务 与 宣传 

基地 为 核心 的 高 效 配 电 变压器 制造 产业 集群 ， 稳 步 推进 新 推动 建立 配 电 变 压 器 和 配 电 网 节能 技术 研究 中 心 ， 支 

材料 和 新 工艺 应 用 ,培育 一 批 集聚 效应 强 、 技 术 力 量 雄 厚 ”” 撑 高 效 节能 配 电 变压器 与 配 电网 综合 节能 技术 研究 、 试 验 

的 制造 企业 。 检测 、 节 能 效果 评估 、 配 电网 节能 技术 评审 及 相关 标准 制 
2、 开 展 高 效 配 电 变压器 系统 应 用 示范 定 工作 。 依 托 相关 机 构 ， 面 向 节能 监察 机 构 、 重 点 用 电 企 




















J 人 bb 


选取 典型 城 网 、 农 网 和 重点 工业 企业 开展 配 电 变压器 业 开 展 配 电 变 压 需 节能 技术 、 政 策 、 标 准 、 规 范 培训 。 加 
能 改造 和 系统 优化 ， 建 立 3 ~4 个 高 效 配 电 变压器 系统 应 强 与 国际 标准 化 组 织 的 合作 ， 开 展 配 电 变 压 器 能 效 对 标 和 





















































































































































人 标准 互 认 。 充 分 利用 通信 网 络 、 期 刊 、 电 视 、 广 播 等 多 种 
四 、 保 障 措施 媒体 宣传 配 电 变压器 能 效 提升 工作 ， 提 高 企业 节能 意识 和 
节能 内 生动 力 。 
(一 ) 加 强 组 织 协调 
加 强 组 织 领导 ， 由 工业 和 信息 化 部 、 质 检 总 局 和 发 展 光伏 十 三 五 规划 启动 ” 涉 智能 电网 、 
改革 委 以 及 国家 电网 公司 、 南 方 电 网 公司 共同 负责 配 电 变 新 能 源 微 网 建设 等 七 项 内 容 
压 需 能 效 提 升 计划 的 组 织 实施 ， 建 立 协调 推进 机 制 ， 负 责 参与 太阳 能 “十 三 五 ”规划 编制 的 专家 透露 ， 在 规划 









































宣传 、 培 训 、 技术 推广 等 工作 。 省 级 工业 主管 部 门 负责 本 中 将 单独 编制 “十 三 五 ” 专项 规划 ， 而 且 首 次 单独 编制 光 























地 区 重点 用 能 企业 的 配 电 变 庄 器 能 效 提升 工作 ， 训 励 制定 。 伏 五 年 发 展 规划 ， 涉 及 配套 电网 建设 和 智能 电网 应 用 、 新 












































相应 的 配 电 变 庄 如 能 效 提升 实施 方案 。 中 央企 业 集团 要 起 。 能源 微 网 规划 布局 等 七 方面 内 容 。 该 规划 被 要 求 起 到 承 上 























表率 作用 ， 将 配 电 变压器 能 效 提升 作为 节能 减 排 目标 任务 。” 启 下 作用 ,衔接 “十 四 五 ”规划 及 2030 年 。 国 家 发 改 委 能 












































党 核 且 囊 太 月 全 加 大 六 全 横 人 力度 。 源 研究 所 可 再 生 能 源 中 心 研究 员 时 馈 丽 透露 ， 光 伏 发 电 单 
(二 ) 加 强 政策 支持 独 编 制 “ 十 三 五 ”专项 规划 尚 属 首次 ， 在 光伏 “十 三 五 ” 
充分 利用 现 有 财税 优惠 政策 ， 支 持 配 电 变 压 器 能 效 提 ”规划 中 ,已 启动 的 规划 研究 除了 “十 三 五 ”期 间 光 伏 发 电 




















升 。 发 挥 财政 资金 的 引导 作用 ， 支 持 企业 利用 各 级 财政 资 目标 、 任 务 和 布局 外 ， 还 涉及 创新 能 源 提升 和 成 本 下 降 路 
金 实 施 配 电 变压器 节能 改造 ， 加 快 高 耗 能 配 电 变压器 淘汰 。” 线 、 配 套 电网 建设 和 智能 电网 应 用 、 基 地 和 重点 地 区 建设 
更 新 ， 推 动 实施 高 效 配 电 变压器 产业 化 示范 。 发 挥 政府 采 ”布局 、 城 镇 分 布 式 规划 、 新 能 源 微 网 规划 布局 、 制 造 行业 








































































































































































































购 对 高 效 配 电 变压器 推广 的 引导 作用 ， 中 央 政 府 采 购 项 目 。 规划 布局 、 国 际 化 战略 等 七 方面 内 容 。 
原则 上 应 采用 高 效 配 电 变压器 ， 鼓 励 地 方 政府 采购 项 目 采 在 配套 电网 建设 和 智能 电网 应 用 上 ， 将 提出 “十 三 五 ” 
用 高 效 配 电 变压器 。 加 强国 际 合作 ， 利 用 有 关 国 际 组 织 期 间 保障 光伏 发 电 上 网 消 纳 、 提 高 电网 智能 化 水 平 的 措施 
机 构 的 资源 和 资金 ， 支 持 基础 能 力 建设 。 和 建议 。 

(三 ) 加 强 监督 管理 长 江 证 券 分 析 员 表示 ， 目 前 国内 电网 还 不 能 满足 光伏 












































一 是 工业 和 信息 化 部 会 同 质 检 总 局 、 发 展 改革 委 联 合 ”发 电 产业 的 发 展 需求 ， 我 国 的 智能 电网 是 以 特 高 压 电网 为 
部 署 ， 组 织 省 级 工业 主管 部 门 会 同 质 监 部 门 对 配 电 变压器 ”骨干 网 架 、 各 级 电网 协调 发 展 的 坚强 电网 为 基础 ， 构 建 以 
生产 企业 执行 能 效 标准 和 标识 情况 进行 核查 ， 对 生产 达 不 ”信息 化 、 自 动 化 、 数 字 化 、 互 动 化 为 特征 的 统一 坚强 智能 
到 能 效 限 定 值 和 与 标识 不 一 致 的 企业 ， 下 达 限 期 整改 通知 ”化 电网 。 特 变 电 工 、 平 高 电气 等 上 市 公司 在 上 述 领域 则 处 
书 。 对 未 按期 整改 或 整改 后 仍 不 达标 的 企业 ， 通 报 相关 部 。 于 龙头 地 位 。 
门 和 金融 机 构 ， 并 向 全 社会 公开 曝光 ， 各 级 财政 和 信贷 资 此 外 智能 电网 建设 ,太阳 能 光伏 逆 变 也 将 是 主要 的 市 
金 不 得 支持 该 企业 ， 用 户 不 能 采购 其 产品 。 二 是 加 强 对 生 ，” 场 机 会 ， 而 太阳 能 光伏 逆 变 设备 对 转换 效率 、 使 用 寿命 、 
产 企业 检测 报告 内 容 一 致 性 、 完 整 性 、 真 实 性 审核 ， 对 伪 ”实用 温度 范围 及 并 网 设备 的 更 高 要 求 ， 以 及 安全 隔离 技术 ， 
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并 推动 相应 产业 的 发 展 。 






































并 
新 能 源 微 网 规划 布局 上 ， 将 提出 在 可 再 生 能 源 发 电 基 


出 较 好 、 特 别 是 光伏 发 电 发 展 迅 速 、 具 备 消 纳 条 件 的 地 区 ， 





建设 新 能 源 

















及 其 它 特定 区 域 做 好 离 网 式 新 能 源 微 电 网 示范 了 








总 体 目标 和 项 目 布局 。 














微 电 网 工程 ， 在 西部 偏远 乡镇 、 东 部 离 岸 海岛 
[ 程 建设 的 





据 机 构 估 算 ， 国 内 智能 微 电 网 系统 到 2020 年 市 场 规模 
可 达 千 亿 元 。 而 在 “十 二 五 ”规划 的 30 个 微 电 网 试点 工程 



































南 瑞 等 公司 或 集中 受益 。 














中 天 科技 在 2014 年 4 月 也 曾 告 称 ， 公 司 





中 ， 国 家 电网 参与 其 中 18 个 ， 其 系统 内 的 许 继电器 、 国 电 





国家 和 





























技 部 863 计划 “孤岛 型 智能 微 电 网 关键 技术 研究 与 示范 ” 


的 研究 课题 。 















































施 。 
根据 国家 能 源 局 发 布 的 《关于 做 好 太 























五 ”规划 编制 工作 的 通知 》， 各 省 级 太阳 能 发 















































规划 也 将 就 光伏 发 电 编制 专项 规划 ， 规 划 基 





年 ， 发 展 目标 展望 到 2030 年 。 


智能 电网 的 “互联 网 + ”模式 成 新 趋势 
2015 年 3 月 25 日 ， 国 务 院 总 理 李克强 主 




















而 在 城镇 光伏 分 布 式 发 电 规划 上 ,“ 十 三 五 ”期 间 将 系 
统 研究 钢铁 、 汽 车 、 建 材 、 航 空 航 天 、 煤 炭 等 
屋顶 条 件 、 电 价 水 平和 用 能 特性 ， 提 出 在 习 
企业 建设 分 布 式 光 伏 发 电 的 发 展 目标 、 建 设 布 


点 行业 的 
点 行业 及 大 型 
局 和 促进 措 


能 发 展 “ 十 三 


展 “十 于 开 
为 2016 ~ 2020 


持 召 开国 务 院 








常务 会 议 ， 明 确 提 出 要 顺应 “互联 网 +” 的 发 展 趋势 ， 以 
信息 化 与 工业 化 深度 融合 为 主线 ， 重 点 发 展 新 一 代 信 息 技 














术 。 而 在 能 源 领 域 ,“ 互 联网 + ”与 智能 电网 的 全 面 融合 将 
进一步 助 推 能 源 产业 升级 。2015 年 以 来 ,智能 























条 件 的 售 
断 建设 分 布 式 























BE 方 不 断 涌现 ， 大 型 企业 、 工 厂 、 社 区 、 家 庭 不 
EE 源 ， 特 高 压 输送 的 电量 越 来 越 大 ， 新 能 源 






































装机 量 、 发 电 引 
化 快速 发 展 ， 彰 
能 化 、 昌 
求 越 来 越 高 ， 而 





























EE 越 来 越 大 ， 储 能 技术 快速 发 展 ， 配 网 自动 
能 源 汽车 充电 桩 不断 并 网 …… 这 对 电网 智 
包 网 快速 调度 运行 检修 故障 处 理 的 要 
能 技术 、 信 息 技 术 与 微 电 网 、 智 能 电网 













































































的 融合 将 有 效 解决 此 类 问题 。 


在 不 久 的 未 来 ， 随 














国家 电力 改革 的 逐步 推进 ， 智 能 


























电网 相关 技术 的 突破 ， 智 能 变电站 从 建设 到 运行 维护 将 会 





诞生 


平台 上 实时 交互。 


网 ” 









































， 所 有 的 电力 信息 数据 将 在 这 个 
电网 通过 “互联 网 +” 渤 后“ 电 
的 方式 ， 将 成 为 “以 云 计算 、 物 联网 和 大 数据 等 为 代 




















CC 


全 | 
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表 的 新 一 代 信 息 技术 + 传统 
强 智能 电网 便 会 产生 。 
新 电 改 方案 落地 ”电网 发 展 迎 来 重要 契机 














力行 业 ” 的 产物 ， 真正 的 坚 




















电网 承载 并 失 

















国家 电网 公司 董事 长 刘 振 亚 就 提出 “ 智 
三 次 工业 革命 ”的 观点 ， 指 出 未 来 的 
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了 





涉 窜 证 












































外 网 ， 是 网 架 坚 强 、 广 泛 互 联 、 高 度 智能 、 开 放 互 动 
的 “Eb 
当前 ， 随 着 电 改 的 逐步 深入 ， 区 域 性 、 全 国 性 乃 是 全 
球 性 的 能 源 互 联 互通 网 络 也 将 随 之 逐步 建设 、 完 善 。 目 前 ， 
能 源 互联 网 在 我 国 
扔 将 以 区 域 性 模式 进行 试点 建设 。 
此 外 ,在 “互联 网 +” 
园 ， 从 光伏 、 储 能 、 























展 初 期 ， 预 计 未 来 一 段 时 间 内 ， 








背景 下 ， 企 业 将 不 断 扩大 业务 


充电 棕 、 新 能 源 汽车 领域 中 的 一 个 
成 切入 到 另外 一 个 或 几 个 领域 ， 希 望 实现 电能 表 、 光 伏 




















电 、 储 能 、 

















电网 多 次 被 


写 和 人 中 国政 府 工 作 报告 ,“ 互 联网 + ”计划 的 提出 则 为 智能 














电网 的 发 展 提供 了 良好 的 突破 口 。 











智能 电网 的 “互联 网 + ”模式 成 新 趋势 
对 于 全 球 范围 内 的 互联 网 产业 革命 ， 德 
































国政 府 称 其 为 




















“工业 4.0”， 美 国 工业 界 称 其 为 “工业 互联 网 ” ， 但 其 根源 














都 与 “互联 网 + ”相同 ， 是 基于 移动 互联 网 、 


云 计 算 、 物 








联网 、 大 数据 等 信息 通信 技术 的 创新 商业 模式 在 不 同 产业 


领域 的 重新 整合 与 应 用 。 





在 电力 能 源 领 域 ， 电力 传输 网 络 是 覆盖 广泛 的 能 源 基 

















础 设施 ， 本 身 具备 物理 性 的 网 状 结构 ， 与 互联 网 泛 在 化 的 

















网 络 基础 设施 属性 天 然 契 合 。“ 互 联网 + ”作为 


型 升级 的 有 效 途 径 ， 为 电力 能 源 行 业 在 发 














式 、 技 术 应 用 等 方面 带 来 全 新 的 视角 ， 将 引领 智能 
展 成 为 具备 “互联 网 +” 特 征 的 能 源 共享 网 络 。 
























































有 力 工业 转 


民 务 模 





电网 发 


对 此 ， 国 网 能 源 研究 院 院 长 张 运 洲 表 示 :“ 在 全 球 能 源 
互联 网 理念 下 ， 电 网 在 发 展 定 位 上 将 逐步 发 生 改变 。 电 网 

















的 发 展 ， 应 当 在 考虑 本 国 能 源 供需 、 考 虑 多 匡 
需 、 考 虑 跨 洲 际 全 球 能 源 供需 格局 等 多 个 范围 






































区 域 能 源 供 
进行 统筹 





研究 ， 找 出 以 全 球 能 源 互联 网 为 发 展 方向 、 保 障 本 国电 力 
供应 安全 与 经 济 性 、 适 应 本 国 经 济 社会 增长 需求 的 发 展 方 

















起 5 





随 着 电 改 方案 的 实施 ， 电 网 垄断 将 进一步 打破 ， 符 合 





设 的 意见 》 提 到 ， 加 快 核 
材料 、 新 装备 的 研发 和 于 


式 能 源 ， 建 


Eb 
有 此 于 


包 网 一 体 化 融合 。 
中 央 国务 院 发 文 推动 
中 国 智能 电网 迎 来 发 展 新 机 遇 
国务 院 发 布 的 《关于 加 快 推进 生态 文明 建 
电 、 风 电 、 太 阳 能 光伏 发 电 等 新 
佳 广 ， 推 进 生物 质 发 电 、 生 物质 能 
源 、 沼 气 、 地 热 、 浅 层 地 温 能 、 海 洋 能 等 应 用 ， 发 展 分 布 



























































FE 等 融合 运作 ， 实 现 储 能 技术 与 微 


















































能 电网 ， 完 善 运行 管理 体系 。 大 力 发 展 节 




















所 能 源 汽车 ， 提 高 创新 能 力 和 产业 化 水 平 ， 加 强 配套 

















基础 设施 建设 ， 加 大 推广 普及 力度 。 这 表明 我 国 智能 电网 


建设 


2020 和 
主体 功能 









































生态 文明 











下 降 40% ~45% 





续 减 少 ， 大 气 环 
得 到 改善 …… 为 实现 这 一 


业 ， 发 展 分 布 式 能 源 ， 建 


平 与 全 面 建成 小 康 社会 

















的 高 度 。 
智能 电网 发 展 令 社会 瞩目 
我 国生 态 文明 建设 的 主要 目标 ， 即 到 
和 环境 友好 型 社会 建设 取得 重大 进展 ， 
成 ， 经 济 发 展 质量 和 效益 显著 提高 ， 
FE 流 价值 观 在 全 社 
目标 相 适 应 。 




















会 得 到 推行 ， 生 态 文明 建设 水 

















E 产 总 值 二 氧化 碳 排放 强度 比 2005 年 
， 能 源 消耗 强度 持续 下 降 ， 非 化 石 能 源 占 
一 次 能 源 消费 比重 达到 15% 左右 ; 主要 污染 物 排放 总 量 继 
































点 流域 和 近 岸 海域 水 环境 质量 











目标 ， 
设 智能 电网 。 











《意见 》 提 出 要 发 展 绿色 产 





第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 


“159. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































智能 电网 可 极 大 提升 电网 接纳 新 能 源 的 能 力 ， 实 现 大 国 网 公司 还 将 持续 开展 智能 电网 技术 研究 和 调研 评价 ， 
范围 的 资源 配置 ， 满 足 客户 多 样 化 的 用 电 需 求 。 为 此 ， 世 ”集中 攻关 一 批 最 新 前 沿 技术 ， 确 保 公司 智能 电网 核心 技术 
界 各 国都 加 快 建设 智能 电网 以 应 对 能 源 战略 转型 带 来 的 挑 。” 国际 领先 ; 研发 突破 部 分 实用 化 关键 装备 ， 不 断 转化 应 用 
成 。 为 抢占 电网 技术 的 制高点 ， 实 现 电网 发 展 方式 转变 ， 智能 电网 技术 成 果 ; 调研 评价 典型 省 级 智能 电网 ， 客 观 衡 
支撑 我 国 能 源 结构 调整 和 利用 效率 提升 ， 国 网 于 2009 年 正 。 量 电 网 智能 化 水 平 。 

式 启 动 坚强 智能 电网 建设 。 国家 电网 公司 要 求 相关 部 门 、 单 位 加 强 组 织 领 导 ， 争 

经 过 近 几 年 的 建设 、 发 展 ， 国 网 已 全 面 突破 从 发 电 到 ” 取 政 策 支 持 ， 建 立 健全 工作 机 制 ， 确 保 2015 年 智能 电网 项 
用 电 各 技术 领域 的 智能 电网 核心 技术 ， 推 动 我 国电 网 技术 。“ 目 建设 意见 落 到 实处 。 

在 国际 上 实现 由 “跟随 者 ”向 “引领 者 ”的 转变 ， 累 计 建 en , 

成 诸如 国家 风光 储 输 示范 工程 等 32 类 305 项 智能 电网 试点 国家 智 巧 城市 标准 体系 有 户 3 年 内 出 台 

项 目 ， 在 世界 上 建设 规模 最 大 、 水 平 最 高 、 速 度 最 快 、 种 2015 年 3 月 20 日 获悉 ， 国 家 标准 委 已 牵头 成 立国 家 智 
类 最 全 …… 尤 其 是 2015 年 1 月 9 日 ,国家 电网 公司 组 织 申 看 城 市 标准 化 协调 推进 组 、 总 体 组 和 专家 咨询 组 ， 国 家 条 
报 的 “国家 电网 智能 电网 创新 工程 ”项 目 获得 2014 年 度 国 “， 慧 城 市 标准 体系 有 望 未 来 3 年 内 出 台 。 随 着 多 项 宏观 政策 
家 科学 技术 进步 一 等 奖 ， 标 志 着 智能 电网 创新 成 果 获得 社 ”和 技术 标准 的 推进 ， 意 味 着 中 国 智慧 城市 的 顶层 政策 部 团 
会 各 界 的 高 度 认可 。 已 全 面 到 位 。 

同时 ， 打 造 一 个 智能 、 高 效 、 可 靠 的 绿色 电网 ， 也 是 2014 年 3 月 ，《 国 家 新 型 城镇 化 规划 (2014 ~ 2020 
南方 电网 发 展 的 总 体 目标 。 其 中 ,智能 旨 在 实现 电网 信息 。 年)》， 在 “开展 试点 示范 ”一 音 中 指出 ,， “继续 推进 创新 
的 标准 化 、 一 体 化 、 全 局 化 、 感 知 化 、 智 能 化 ， 开 展 电网 城市、 智慧 城 市 、 低 砚 城镇 试点 ， 深 化 中 欧 城镇 化 伙伴 关 
人 方位 、 全 过 程 、 全 要 素 的 监测 、 诊 断 ， 完 善 电网 精 当 决 。” 系 等 现 有 合作 平台 ,拓展 与 其 它 国家 和 国际 组 织 的 交流 ， 
策 、 精 准 控制 、 精 细 管 理 ， 支 撑 电 网 的 高 效 、 可 靠 运 行 。 ” 开展 多 形式 、 多 领域 的 务实 合作 。” 

(来 源 : 中 国 能 源 报 ) 2014 年 8 月 ， 国 家 发 改 委 、 工 信 部 等 八 部 委 联合 印发 
, Vm 了 《关于 促进 智慧 城市 健康 发 展 的 指导 意见 )， 指 出 到 

国 网 发 布 2015 年 智能 电网 项 目 建设 意见 2020 年 ， 建 成 一 批 特色 鲜明 的 智慧 城市 ， 聚 集 和 辐射 带动 

2015 年 3 月 16 日 从 国家 电网 公司 获悉 ， 为 落实 坚强 智 “作用 大 幅 增 强 ， 综 合 竞争 优势 明显 提高 ， 在 保障 和 改善 民 
能 电网 全 面 建设 阶段 工作 任务 ， 稳 步 推进 智能 电网 项 目 建生 服务 、 创 新 社会 管理 、 维 护 网 络 安全 等 方面 取得 显著 成 
设 ， 国 家 电网 公司 发 布 2015 年 智能 电网 项 目 建设 意见 。 效 。 

国 网 公司 2015 年 将 认真 领会 能 源 革命 和 创新 驱动 发 展 2014 年 ， 作 为 智慧 城市 全 面 建设 的 一 年 ， 随 着 多 项 宏 
的 深刻 内 涵 ， 全 面 落实 《国家 电网 公司 2014 ~ 2020 年 电网 。 观 政策 和 技术 标准 的 推进 ， 意 味 着 中 国 智 慧 城市 的 顶层 政 
智能 化 滚动 规划 》， 按 照 2015 年 科技 县 智能 电网 工作 会 上 策 部 署 全 面 到 位 ， 也 预示 着 中 国 智慧 城市 建设 和 发 展 的 政 
明确 的 工作 方针 ， 稳 步 推进 智能 电网 推广 项 目 建设 ,精心 。 策 环境 更 加 完善 。 

组 织 智能 电网 创新 示范 工程 ， 巩 固 公 司 智能 电网 国际 引领 另 一 方面 ， 标 准 体系 在 智慧 城市 建设 中 也 起 到 非常 关 
地 位 。 键 的 作用 。 据 悉 ，2014 年 底 ， 国 家 发 改 委 、 工 信 部 、 住 建 

将 稳步 推进 智能 电网 推广 项 目 建设 ， 组 织 开展 智能 电 ”部 等 25 个 部 委 已 建立 智慧 城市 部 际 协调 机 制 和 工作 小 组 ， 
网 调度 控制 系统 、 新 能 源 功 率 预测 及 运行 控制 系统 推广 建 ”协调 解决 智慧 城市 建设 过 程 中 跨 部 门 、 跨 领域 的 重大 问 
设 ， 完 成 36 套 地 调 系统 升级 改造 覆盖 全 部 并 网 风电 场 和 题 。 
光伏 电站 ; 组 织 开 展 输 变 电 设备 状态 监测 系统 和 配 电 自 动 作为 中 国信 息 通信 研究 院 智慧 城市 领域 的 负责 人 ， 中 
化 系统 推广 建设 ,分 别 覆 盖 18 万 公里 输电 线路 和 76 座 城 ”国信 息 通信 研究 院 规划 所 高 级 工程 师 陈 才 透 露 , “目前 ， 国 
市 ; 组 织 开 展 智能 变电站 建设 ， 新 建 智能 变电站 1400 座 ; 家 标准 委 已 经 牵头 成 立国 家 智慧 城市 标准 化 协调 推进 组 、 
组 织 开展 用 电信 息 采 集 系统 建设 ， 安 装 智能 电能 表 6060 万 。 ”总 体 组 和 专家 咨询 组 ， 国 家 智慧 城市 标准 体系 有 望 未 来 3 
只 ， 建 成 投 运 “ 三 线 一 环 ” 高 速 公路 城 际 互联 快 充 网 络 。 。 年 内 出 台 。” 

国 网 公司 将 精心 组 织 智能 电网 创新 示范 工程 ， 全 面 开 陈 才 介绍 ,“ 目 前 ， 中 央 各 部 委 正 牵头 研究 制订 本 领域 
展 6 类 41 项 智能 电网 创新 示范 工程 建设 ， 着 力 打造 一 批 国 “智慧 城市 评价 指标 和 评估 体系 ,形成 了 以 评估 促 建设 、 促 
际 领先 的 智能 电网 精品 工程 和 亮点 工程 。 这 些 工程 包括 : ”管理 、 促 改进 的 新 思路 和 新 做 法 ， 未 来 我 国 智慧 城市 有 可 
支持 新 能 源 开发 工程 、 支 撑 分 布 式 电源 应 用 工程 、 促 进 便 。 能 开展 全 国 性 综合 评估 ， 通 过 评估 工作 推进 各 地 智慧 城市 
捷 用 电工 程 、 推 动 电动 汽车 发 展 工程 、 服 务 智慧 城 市 建设 。 建设 落 在 实处 ,” 
工程 和 提升 电网 智能 化 工程 。 据 统计 ， 自 2013 年 起 智慧 城市 试点 启动 ， 目 前 约 60% 

与 此 同时 ， 国 网 将 积极 申报 并 承担 国家 863 计划 项 目 ”的 地 级 及 以 上 城市 ， 超 过 200 个 城市 开展 了 智慧 城市 建设 ， 
和 科技 支撑 计划 项 目 、 国 家 战略 性 新 兴 产 业 项 目 、 国 家 智 。 多 个 省 份 在 全 省 范围 内 统筹 推进 智慧 城市 建设 。 其 中 ， 北 
能 电网 综合 标准 化 试点 项 目 、 国 际 智能 电网 技术 合作 项 目 。 京 、 河北 、 上 海 、 江 苏 、 浙 江 、 福 建 、 山 东 、 河 南 、 广 东 、 
等 国家 有 关 部 委 立 项 的 智能 电网 项 目 ， 加 强 协 调 组 织 , 确 。 陕西 、 宁 夏 等 10 个 省 (市) 制定 出 台 了 省 (市 ) 级 总 体 
保 圆满 完成 年 度 建 设 任务 。 规划 。 部 分 省 份 提出 构建 智慧 城市 群落 ， 如 广东 省 提出 打 























" 160 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 











造 “ 珠 三 角 智 慧 城市 群 ， 陕 西 省 提出 到 2017 年 基本 建成 











“关中 智慧 城市 群 ”。 









































工信部 公布 的 首 批 68 个 国家 信息 消费 试点 城市 名 单 
中 ,包括 京 津 沪 在 内 的 大 部 分 省 市 省 会 在 列 。 其 中 , 工 信 








部 和 发 改 委 确 定 北京 、 天 津 、 上 海 、 长 株 潭 城市 群 等 39 个 











城市 〈 城 市 群 ) 为 2014 年 度 “宽带 中 国 ” 示 范 城市 ( 城 






































族 自 治 州 等 35 个 城市 及 省 直 管 县 入 选 。 














市 群 )。 此 外 ， 还 有 石家庄 市 、 大 连 市 、 本 溪 市 、 延 边 朝 鲜 


陈 才 指出 ,“ 各 地 智慧 城市 开始 从 最 初 对 概念 的 追捧 、 
对 系统 和 平台 建设 的 喧 器 ,逐步 进 入 更 加 强调 体制 机 制 创 






































区 务实 效 、 创 新 建设 运营 模式 的 新 阶段 。” 














新 和 顶层 设 计 ， 深 化 资源 利用 和 共享 协同 、 凸 显 为 民 囊 企 


据悉 ，2014 年 ， 中 欧 双方 共 30 个 智慧 城市 合作 取得 了 
阶段 性 成 果 。“ 未 来 我 国 将 进一步 加 大 与 周边 国家 和 地 区 的 




















慧 城市 合作 ， 着 重 在 产业 发 展 、 标 准 制定 、 应 用 方案 等 






































智 
方面 ， 深 化 中 日 、 中 贰 、 中 印 智慧 城市 国际 合作 
露 


河南 出 台 十 八条 措施 ”力促 智慧 城市 健 





”， 陈 才 透 


康 发 展 


近日 ， 河 南 省 政府 办 公 厅 印发 《河南 省 促进 智慧 城市 




















健康 发 展 工作 方案 (2015 ~ 2017 年 )》 (以 下 简称 《 方 








下 














案 》) ， 从 开展 信息 惠 民 试点 示范 、 深 入 实施 “宽带 中 原 ” 














战略 、 加 快 推进 智 芒 交 通 应 用 、 推 进 智 莫 医院 及 网 络 医院 



































建设 、 加 快 发 展 智慧 旅游 、 推 进 智 慧 养 老 应 用 、 























设 ‘ 
开展 信息 惠 民 试点 示范 





大 力 发 展 


电子 商务 等 方面 推出 18 条 措施 ， 加 快 推进 河南 智慧 城市 建 





按照 《方案 》， 河 南 省 将 制定 并 推动 实施 “ 
行动 实施 方案 ， 促 进 产业 转型 升级 ， 培 育 发 展 











互联 网 +” 
新 兴业 态 ， 











提升 公共 服务 和 社会 治理 水 平 。 制 定 河南 省 云 计 算 大 数据 
























































开放 合作 指导 意见 ， 培 育 壮 大 云 计算 大 数据 产业 。 实 施 大 
数据 工程 ， 加 快 全 省 统一 的 电子 政务 公共 服务 云 平台 建设 ， 
推动 建立 河南 省 政府 数据 服务 网 ， 促 进 政 务 数据 开放 共享 。 





























推动 郑州 、 洛 阳 、 济 源 信息 惠 民 国家 试点 城市 、 








郑州 国家 





品 
智 
营 


磋 迪 长 民 


ry 


下 空 








城镇 单元 功能 智慧 化 人 手 ， 探 索 房 地 产 、 建 筑 


政 公 用 事业 等 传统 企业 与 互联 网 企业 深度 合作 ， 推 
慧 规划 、 智 慧 建造 、 智 慧 住 房 和 智慧 城乡 基础 设施 等 
应 用 。 加 快 数 字 化 城市 管理 系统 建设 ， 推 进 水 务 、 地 
间 、 地 下 管 网 、 绿 色 建 筑 等 涉及 民生 、 城 市 基础 设施 






































的 数字 化 应 用 与 智慧 城市 





机 结合 ， 全 面 提升 城市 品质 。 








制定 《智慧 社 











品 
灵 知 


建立 健全 全 省 老年 人 信息 数据 库 、 老 年 人 健康 档案 动态 库 ， 
为 全 省 老年 人 提供 呼叫 救助 、 远 程 健康 检测 、 健 康 管 理 等 


服务 。 完 善 “12349” 居 家 养老 服务 信息 平台 ， 积 极 推进 知 


慧 社 





推进 智慧 养老 应 用 
按照 《方案 》， 河 南 省 将 建设 河南 省 智慧 养老 云 平台 ， 

















区 建设 导 则 》， 送 选 一 批 基础 条 件 好 的 社区 开 
区 试点 建设 。 



































能 养老 物 联网 应 月 
务 信息 惠 











有 示范 工程 、 养 老 机 构 和 社区 居家 养老 服 
民工 程 等 建设 。 








此 外 ， 河 南 省 还 将 建立 河南 省 促进 智慧 城市 健康 发 展 
加 强 对 各 地 智慧 城市 建设 的 指导 和 监 











部 门 协调 工作 机 制 ， 
督 ， 促 进 智 莫 城市 健康 发 展 。 


建设 ,探索 适应 新 能 源 改 
局 发 布 《 关 于 推进 新 能 源 微 电网 示范 项 目 建设 的 
指导 意见 》( 以 下 简称 《意见 》) ， 对 新 能 源 微 电网 示范 项 
目 建设 提 


《意见 》 指 出 ， 可 再 生 能 源 发 展 “十 二 五 ”规划 把 新 

















国家 能 源 局 发 布 《 关 于 推进 新 能 源 微 电 网 
示范 项 目 建设 的 指导 意见 》 
2015 年 7 月 13 日 ， 为 加 快 推进 新 能 源 微 电 网 示范 工程 



































上 了 具体 要 求 。 
































下 





的 微 电 网 技术 及 运营 管理 体制 ， 
































能 源 微 电网 作为 可 再 生 能 源 和 分 布 式 能 源 发 展 机 制 创新 的 


重要 方向 。 








近年 来 ， 有 关 人 研究 机 构 和 企业 开展 新 能 源 微 电 网 技术 



























































人 研究 和 应 用 探索 ， 具 备 了 建设 新 能 源 微 电 网 示范 工程 的 工 
作 基 础 。 





势 ， 是 贯彻 落实 习近平 总 























下 一 代 互 联网 示范 城市 、 国 家 物 联 网 重大 应 用 示范 工程 区 














域 试 点 等 示范 工程 加 快 建设 。 
深入 实施 “宽带 中 原 ” 战 略 


《方案 》 提 出 ， 加 快 推进 全 光纤 网 络 城市 、 第 四 代 移 动 












































展 “ 宽 带 中 国 ” 示 范 城市 (城市 群 》 和 “宽带 



























































点 综合 带动 作用 ， 建 设 郑 州 国际 信息 专用 通道 。 
































快 建设 ,持续 完善 云 计算 、 大 数据 基础 设施 。 力 
线 电 视 网 络 数字 化 和 双向 化 改造 。 
推进 城市 规划 建设 管理 信息 化 























通信 和 网络、 公共 场所 高 速 无线 接 入 网 和 下 一 代 互联 网 建设 ， 
大 幅 提 升 网 络 访问 速率 ， 有 效 降低 网 络 资费 标准 。 积 极 开 





Ph 原 ” 示 范 


县 (市 ) 创建 工作 。 充 分 发 挥 郑州 国家 级 互联 网 骨干 直 联 


推动 中 国 





联通 中 原 数 据 基 地 、 中 国 移动 (河南 ) 数据 中 心 等 项 目 加 


1 快 推进 有 


根据 《方案 》， 河 南 将 加 快 郑州 、 济 源 等 12 个 智慧 城 





市 试点 建设 ， 推 进 智慧 城市 绩效 成 果 创 建 工作 ， 
城镇 智慧 化 应 用 。 整 合 住房 城乡 建设 信息 资源 ， 
信息 公共 数据 库 和 公共 信息 服务 平台 ， 从 家 庭 、 


























重要 





《意见 》 强 调 ， 新 能 源 微 电网 代表 了 未 来 能 源 发 展 趋 











BB 记 关 于 能 源 生 产 和 消费 革命 的 











措施 ， 是 推进 能 源 发 展 及 经 营 管理 方式 变革 的 重要 载 
































体 ， 是 “互联 网 +” 在 能 源 领域 的 创新 性 应 用 ， 对 推进 节 


























能 减 排 和 实现 


源 微 








能 源 可 持续 发 展 具有 重要 意义 。 同 时 ， 新 能 





























符合 


设 ? 











也 可 


由 可 以 是 某 一 




















电网 是 电网 配售 侧 向 社会 主体 放 开 的 一 种 具体 方式 ， 
电力 体制 改革 的 方向 ， 
《意见 》 明确 ， 新 能 源 微 电网 项 目 可 依托 已 有 配 电 网 建 











可 为 新 能 源 创造 巨大 发 展 空间 。 




















结合 新 建 配 电 网 到 
































E 设 ; 可 以 是 单个 新 能 源 微 电 网 ， 
区 域内 多 个 新 能 源 微 电 网 构成 的 微 电 网 群 。 
鼓励 在 新 能 源 微 电网 建设 中 ,按照 能 源 互 联网 的 理念 ， 采 
先进 的 互联 网 及 信息 技术 ,实现 能 源 生产 和 使 用 的 智能 









































此 匹配 及 协同 运行 ， 





效 清洁 的 能 源 利用 新 载体 。 


据 了 解 ，2015 年 启动 











六 新 


的 新 能 源 微 电网 示范 项 目 ， 原 则 


此 态 方式 参与 电力 市 场 ， 形 成 高 











上 每 个 省 〈 区 、 市 ) 可 以 




















报 1 ~2 个 试点 项 目 ， 国 家 能 源 






































目 具体 技术 经 济 性 会 同 国务 院 有 关 部 门 研究 制 




















定 具 体 文 持 政 策 ， 鼓 励 各 地 区 结合 本 地 实际 制定 文 持 新 能 

















带动 其 它 局 将 结合 项 
建设 城市 
社区 、 园 源 微 电网 建设 和 运营 的 政策 措施 。 




















第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “161 ， 





该 系列 标准 的 发 布 实施 ， 对 于 规范 分 布 式 电源 的 有 序 
并 网 、 促 进 分 布 式 电源 的 持续 健康 发 展 、 保 障 分 布 式 电源 
和 电网 的 安全 稳定 运行 具有 重要 意义 。 
国家 发 改 委 2015 年 9 月 2 日 正式 公布 《关于 加 快 配 电 能 源 行业 标准 NBXT 33015 一 2014 电化 学 储 能 系统 接 人 
网 建设 改造 的 指导 意见 》。 意 见 提出 ， 经 过 五 年 的 努力 , 至 ”” 配 电网 技术 规定 、NB/AT 33014 一 2014 电化 学 储 能 系统 接 人 
2020 年 ， 中 心 城市 (区 ) 用 户 年 均 停电 时 间 不 超过 1 小 配 电 网 运行 控制 规范 从 确保 并 网 电化 学 储 能 系统 安全 运行 、 
时 ， 综 合 电压 合格 率 达 到 99. 97% ; 城镇 地 区 用 户 年 均 停 电 ”充分 发 挥 其 平抑 可 再 生 能 源 发 电波 动 等 积极 作用 的 角度 ， 
时 间 不 超过 10 小 时 ,综合 电压 合格 率 达 到 98.79% ; 乡村 ”对接 入 配 电网 的 电化 学 储 能 系统 在 并 网 条 件 、 运 行 控制 等 


国家 发 展 改革 委 发 布 《 关 于 加 快 配 电网 建设 
改造 的 指导 意见 》 



































































































































































































































































































































































































































































































































地 区 用 户 年 均 停电 时 间 不 超过 24 小 时 ， 综 合 电压 合格 率 达 ”方面 进行 了 规定 。 

到 97%。 该 系列 标准 的 发 布 实施 ， 可 促进 电化 学 储 能 系统 科学 、 
为 此 ， 意 见 提出 了 ， 着 力 提升 配 电网 供应 能 力 ; 规范 。 有 序 并 网 ， 发 挥 其 在 电网 中 曾 峰 填 谷 、 提 供 紧 急 功 率 支撑 

住宅 小 区 供电 ; 优化 网 架 结构 ;加 强 贫困 及 偏远 地 区 供电 ; 等 方面 的 积极 作用 。 

人 全 国 微 电 网 与 分 布 式 电源 并 网 标准 化 

效 水 平 ; 开展 综合 管 廊 示 范 试点 ， 加强 配 电 自动 化 建设 ; 

构建 智能 互动 服务 体系 ; 完善 新 能 源 和 分 布 式 电源 接 入 体 技术 委员 会 获 批 筹建 

系 ; 完善 电价 政策 ;发 行 配 电网 建设 改造 专项 企业 债券 ; 从 国标 委 网 站 获悉 ， 国 家 标准 委 下 发 《关于 筹建 全 国 

鼓励 社会 资本 参与 配 电网 投资 等 27 项 重要 任务 。 微 电 网 与 分 布 式 电源 并 网 标准 化 技术 委员 会 的 批复 》( 标 委 
此 中， 智能 电网 、 电 价 改革 成 为 两 大 亮点 。 办 综合 【2015] 151 号 ) 文件 ， 正 式 批准 筹建 全 国 微 电 网 
































在 智能 电网 方面 ， 意 见 提出 ， 开 展 智能 互动 信息 体系 ”与 分 布 式 电源 并 网 标准 化 技术 委员 会 ， 由 中 国电 科 院 承担 
顶层 设计 与 建设 ,鼓励 应 用 光纤 等 高 效 通 信 方 式 ; 综合 应 。 秘书 处 工作 。 这 是 国家 电网 公司 在 “十 二 五 ”期 间 申 请 并 
用 云 计 算 、 网 格 计算 、 大 数据 挖掘 等 技术 ， 实 现 海 量 数据 。”” 获 批 成 立 的 第 三 个 全 国 专业 标准 化 技术 委员 会 ， 且 三 个 标 
的 深层 利用 ,全 面 支撑 智能 家 庭 、 知 能 楼 宇和 知 慧 城市 建 ” 委 会 的 秘书 处 全 部 挂靠 中 国电 科 院 。 

















































































































































































































设 ， 推 动 全 社会 生产 生活 智慧 化 ; 同时 ， 有 序 建设 主动 配 全 国 微 电 网 与 分 布 式 电源 并 网 标准 化 技术 委员 会 是 在 
电网 、 微 电网 ， 鼓 励 应 用 分 布 式 多 能 源 互 补 、 发 电功率 预 BE 力 体 制 改 革 酝 酿 期 间 ， 在 微 电 网 和 分 布 式 电源 领域 吸 需 
测 等 方式 ， 提 高 分 布 式 电源 与 配 电网 协调 能 力 。 国家 标准 规范 、 统 一 ， 国 际 标准 主导 制定 权 竞 争 激烈 的 大 















































在 电价 改革 方面 ， 意 见 提出 ,结合 输 配 电价 改革 , 将 背景 下， 由 国家 电网 公司 组 织 提起 申请 的 。 该 标 委 会 的 批 
配 电网 建设 改造 投资 纳入 电网 企业 有 效 资产 ,将 运营 成 本 ” 准 筹 建 ， 将 为 微 电 网 与 分 布 式 电源 并 网 领域 的 标准 化 工作 
Ml 
























































计 入 准许 成 本 ,通过 电价 回收 ,保障 合理 收益 ; 同时 ， 意 ”提供 统一 规划 协调 和 顶层 设计 ， 有 利于 制定 具备 互 操 作 性 
表示 ， 鼓 励 符合 国家 准 入 条 件 的 配 电网 企业 成 立 售 电 公 ”和 开放 性 的 微 电 网 与 分 布 式 电源 并 网 标准 体系 以 及 内 容 协 
司 , 采取 多 种 方式 通过 电力 市 场 购 电 ， 鼓 励 通过 创新 服务 、 ” 调 一 致 的 具体 标准 ， 实 现 各 相关 领域 和 谐 发 展 和 互联 互通。 

















































































































































































































加 强 管理 、 降 低 成 本 ， 构 建 主体 多 元 、 竞 争 有 序 的 市 场 格 ”该 标 委 会 还 将 负责 与 国际 电工 委员 会 (IEC) 电能 供应 系统 
局 。 方面 技术 委员 会 的 国内 技术 对 口 工作 。 

值得 注意 的 是 ，8 月底， 国家 能 源 局 发 布 了 《 配 电网 该 标 委 会 成 立 后 ， 将 围绕 微 电 网 与 分 布 式 电源 并 网 领 
建设 改造 行动 计划 (2015 ~ 2020 年 )》。 行动 计划 明确 , 全 ” 域 的 国内 及 国际 标准 化 开展 工作 ， 包 括 微 电网 及 分 布 式 电 





















































面 加 快 现代 配 电网 建设 ，2015 ~ 2020 年 ， 配 电网 建设 改造 ” 源 并 网 领域 国家 标准 体系 的 制 修订 、 国 家 标准 送审 稿 的 审 
投资 不 低 于 2 万 亿 元 ， 其 中 2015 年 投资 不 低 于 3000 亿 元 。 查 、 已 发 布 国家 标准 的 定期 复审 以 及 与 国际 电工 委员 会 对 

ee ed pe 口 工 作 组 的 技术 支撑 和 有 3 活动 的 参加 组 织 工 作 等 。 
6 项 分 布 式 能 源 行业 标准 于 3 月 1 日 实施 作 组 的 技术 支撑 和 有 关 业 务 活动 的 参加 组 作 等 


(来 源 :中国 电力 科学 研究 院 ) 
由 中 国电 科 院 主编 的 6 项 能 源 行业 标准 《分 布 式 电源 本 
接 入 电网 测试 技术 规范 》、《 分 布 式 电源 接 和 电网 监控 系统 2015 年 储 能 市 场 及 国内 储 能 大 事件 


功能 规范 》、《 分 布 式 电源 接 入 电网 运行 控制 规范 》、《 分 布 2015 年 是 国家 “十 二 五 ” 收 官 之 年 ， 也 为 下 一 个 五 多 
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式 电源 抓 岛 运行 控制 规范 》、《 电 化 学 储 能 系统 接 入 配 电网 的 发 展 指明 了 方向 。 在 2015 年 11 月 3 日 发 布 的 《中 共 中 
技术 规定 》、《 电 化 学 储 能 系统 接 入 配 电网 运行 控制 规范 》 央 关 于 制定 国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 三 个 五 年 规划 的 建议 》 
获 批发 布 ， 并 于 2015 年 3 月 1 日 实施 。 的 “坚持 绿色 发 展 ， 着 力 改善 生态 环境 ”部 分 提出 了 推进 

能 源 行业 标准 NBAT 33011 一 2014 分 布 式 电源 接 入 电网 ”能 源 革 命 ， 加 快 能 源 技术 创新 ， 提 高 非 化 石 能 源 比 重 ， 加 
测试 技术 规范 、NBZT 33010 一 2014 分 布 式 电 源 接 人 电网 运 快 发 展 风 能 、 太 阳 能 ， 加 强 储 能 和 智能 电网 建设 ,发 展 分 
行 控 制 规范 、NB/T 33013 一 2014 分 布 式 电源 孤岛 运行 控制 布 式 能 源 ， 推 行 节能 低 碳 电力 调度 ， 实 施 新 能 源 汽 车 推广 



































规范 、NBZT 33012 一 2014 分 布 式 电源 接 入 电网 监控 系统 功 ”计划 等 重点 工作 。 能 源 转型 ， 能 源 消 费 革 命 势 在 必 行 。 可 
能 规范 分 别 从 分 布 式 电源 的 并 网 检测 项 目 及 方法 、 并 网 / 计 ” 再 生 能 源 的 发 展 、 分 布 式 能 源 的 推进 、 电 动 汽车 的 推广 、 
划 性 孤岛 运行 控制 应 满足 的 要 求 以 及 并 网 监控 系统 应 具备 。” 储 能 系统 的 建设 ,无 一 不 是 激励 储 能 产业 发 展 的 动力 。 蓄 
的 功能 等 方面 对 并 网 分 布 式 电源 进行 了 相应 的 规范 。 势 待 发， 是 2015 年 储 能 产业 最 突出 的 表现 。 
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162 . 中 国电 


源 行业 年 鉴 2016 





一 、 储 能 大 时 代 序 幕 拉 开 ， 美 、 欧 、 日 公布 储 































































































2009 年 ， 欧 盟 委 员 会 提出 了 《欧盟 能 源 技术 战略 规 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































能 路 线 图 划 》， 又 于 2011 年 发 布 了 《 低 碳 能 源 技术 材料 路 线 图 》。 路 
随 着 锂电 池 储 能 成 本 不 断 走低 以 及 一 些 发 达 国 家 储 能 ” 线 图 指出 ， 蓄 电 是 一 项 重要 技术 ， 可 以 提高 欧洲 电力 系统 
补贴 政策 落实 ， 储 能 业 正 以 迅雷 不 及 掩 耳 之 势 发 展 。 美 国 、 的 可 管理 性 和 买 活性 。 
日 本 、 德 国 等 国 走 在 发 展 的 前 列 ， 中 国 微 电 网 储 能 补贴 政 英国 于 2011 年 发 表 了 《英国 储 能 的 路 径 》， 作 为 其 技 
策 也 酝酿 出 台 ， 毫 无 疑问 ， 储 能 大 时 代 的 序幕 已 经 拉 开 。 术 路 线 图 ，2014 年 开始 推广 管 能 电表 ; 2020 年 将 推广 微型 
2019 年 美国 储 能 将 达 848 兆 瓦 发 电 和 电动 汽车 ， 强 制 实施 城市 的 低压 网 络 ; 2030 年 发 展 
据 GTM 研究 公司 发 布 的 《美国 2015 年 能 源 储备 市 场 ”电动 汽车 与 电网 互动 技术 。 
回顾 》 显示， 美国 去 年 第 四 季度 新 增 能 源 储备 容量 为 11.2 人 
万 千瓦 ， 年 度 新 增 总 容量 达到 了 22. 1 万 千瓦 ， 取 得 了 迄今 技术 路 线 图 作为 首要 任务 。2013 年 5 月 ， 正 式 出 台 光 伏 储 
最 好 的 季度 及 年 度 业 绩 。 能 新 政 ， 针 对 小 于 30 千瓦 的 光伏 设施 ， 规 定 给 予 新 安装 光 
2015 年 新 增 能 源 储备 容量 大 于 前 两 年 的 总 和 。 受 该 凶 。“ 伏 发 电 同 步 建设 的 储 能 设施 最 高 不 超过 600 欧元 /千瓦 的 补 
度 高 增长 的 推动 ， 美 国 能 源 市 场 新 增 装机 比 2014 年 的 6.5 贴 ， 既 有 光伏 设施 给 予 每 千瓦 最 高 不 超过 660 欧元 的 补贴 。 
万 千瓦 增加 了 243% 。 法 国 也 将 储 能 作为 投资 的 主要 方向 。2011 年 ， 由 法 国 
福布斯 网 报道 称 ， 美 国 储 能 业 正在 蓬勃 发 展 ， 不 仅 各 环境 与 能 源 控制 团 (ADEME) 组 织 制 定 了 《 储 能 体系 战略 
州 采取 措施 发 展 可 再 生 能 源 ， 公 用 事业 单位 及 消费 者 也 开 ”路线 图 》>， 目 的 是 全 面 梳 理 储 能 面临 的 工业 、 技 术 、 环 境 和 
始 投资 太阳 能 ， 因 而 更 便宜 、 更 高 效 的 储 能 电池 将 很 快 进 ” 社会 问题 ,需要 克服 的 技术 、 体 制 和 社会 经 济 障碍 ， 更 重 
入 市 场 。 特 别 是 一 些 公用 事业 单位 将 成 为 储 能 市 场 的 最 大 要 的 是 摘 绘 出 基于 时 间 节 点 的 优先 研究 主题 ， 包 括 产业 全 
推动 力 。 究 、 示 范 、 产 业 化 实验 及 技术 平台 测试 等 不 同 阶段 的 需求 。 
“ 储 能 的 快速 增长 与 太阳 能 发 展 相似 。” 加 州 大 学 伯 克 日 本 下 在 2008 年 大 提 出 了 一 个 商 性 能 的 倘 鹏 效 术 汤 线 
利 分 校 可 再 生 能 源 及 新 能 源 实验 室 主任 Daniel Kammen 称 ， 图 。 自 福 岛 事故 后 ,日 本 开始 重点 扶持 储 能 行业 ， 开 展 了 
“结合 市 场 需求 的 材料 科学 研究 以 及 成 本 降低 ， 可 再 生 能 源 ”许多 项 目 降低 储 能 成 本 ， 包 括 风电 项 目 、 和 车载 电池 、 轿 定 
分 配 和 储存 可 成 为 新 常态 .” 式 储 能 电池 、 电 池 材 料 技术 评价 等 。 
“各 州 颁 布 不 同 政策 2014 年 3 月 , 日 本 产 经 省 发 起 了 新 一 轮 针 对 锂 离子 电 


GTM 研究员 Ravi Manghani 表示 : 
将 敦促 储 能 立法 的 出 台 ， 昌 然 我 对 此 表示 怀疑 ， 但 这 种 
国 储 能 的 一 个 榜样 ， 其 





况 一 定 会 发 生 








显然 ， 加州 是 美 


pt 











标 是 到 2020 年 达 1. 














立 巴 马 放 





量 都 小 ,但 也 在 制订 储 能 计划 ; 就 
也 开始 行动 起 来 。 


3 吉 瓦 ; 俄勒冈 州 虽然 外 














6 源 需 求 和 排放 
































美国 





国 很 经 济 的 电力 组 合 。 











资助 16 个 示范 项 





目 


美能 源 部 2011 年 发 布 “ 战 略 计 划 ”， 明 确 将 储 能 上 升 到 战 


连 不 愿 发 





展 太 阳 能 的 阿 


美国 落 基 山 研 究 所 表示 ， 未 来 10 到 15 年 ， 太 阳 电 池 
板 加 蓄电池 将 成 为 美 
首 个 储 能 项 目 始 于 2009 年 ， 并 投资 1. 85 亿美 元 


， 同 时 手动 了 市 场 约 5. 87 亿美 元 投资 。 














略 层面 ， 并 通过 政府 直接 投资 、 调 整 税收 、 











等 手段 促进 储 能 研发 和 应 月 
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2013 年 下 半年 ， 美 





场 。2014 年 





储 能 
查 ”, 其 

















主要 内 容 是 改善 国家 的 











国 和 加 拿 大 已 开始 小 范围 试 水 调 


支持 技术 创新 


从 








4 月 ,美国 








出 了 “能 源 传输 、 存 储 和 分 配 。 


CNESA 报告 显示 ， 美 国 











是 分 布 式 发 电 及 微 网 和 辅助 服务 。 
欧 日 公布 储 能 路 线 图 








欧 








日 ， 日 本 松下 宣布 ， 


川 是 仅 次 于 美国 





的 另 一 大 储 能 市 场 。 


能 源 部 发 布 “4 年 能 源 审 
能 源 基础 设施 ， 




















其 中 特别 指 





2015 年 应 用 热点 有 两 个 ， 分 别 














2015 年 9 月 4 





将 在 欧洲 销售 家 用 电池 ， 首 先 面向 德 







































































国 市 场 。 而 特 斯 拉 已 于 2015 年 5 月 推出 了 一 批 专 供 企业 和 
家 庭 使 用 的 锂电 池 。 

光伏 组 件 制造 商 RECSolarHoldings 副 总 裁 卢 友 “格雷 尔 
2015 年 8 月 曾 表 示 ， 随 着 普通 家 庭 购买 家 用 电池 储 电 ， 欧 














洲 增长 缓慢 的 太阳 









































电池 板 市 场 可 能 于 2017 年 开始 复苏 。 





池 储 能 系统 的 补贴 计划 ， 共 划拨 100 亿 日 元 ,给 予 消费 者 

















购买 系统 价格 2/3 的 资金 补贴 。 
再 生 能 源 占 比 ， 有 效 管理 峰值 负荷 、 提 高 
国 储 能 市 场 也 大 有 “ 赶 超 ” 








中 














日 本 政府 希望 借 此 提高 可 
电力 稳定 性 。 
之 势 。 中 国 微 电 网 电价 












































及 补贴 方案 目前 处 于 征求 意见 稿 讨论 阶段 ， 提 出 给 予 微 网 


项 目 





投资 资助 16 个 示范 项 目 ， 


美国 储 能 技术 产业 化 政策 经 历 了 从 推动 示范 项 
展 规划 再 到 提供 一 系列 支 ] 
的 AB2514 法 案 ， 和 





州 














震动 全 球 储 能 市 场 。 
二 、2015 年 储 能 市 场 





70% 的 系统 补贴 。 若 该 政策 落实 将 会 激活 中 国 

















赃 能 业 ， 


产业 发 展 需要 原动力 ， 政 策 催 生 市 场 














从 2009 年 美国 











政府 通过 ARRA 法 案 以 1. 85 亿美 元 的 
手动 了 市 场 上 约 5. 87 亿美 元 的 
资本 助力 储 能 示范 ， 到 加 州 规划 1. 325GW 的 储 能 安装 量 ， 

















目 到 制定 发 





竺 和 补贴 的 发 展 过 程 。 其 中 ， 加 

















自发 





























划 
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Jo 








会 (CPUC) 提交 了 各 自 的 分 布 式 发 电 发 
来 加 州 分 布 式 发 电 及 微 


的 不 











电力 运营 商 对 储 能 的 应 上 
贴 和 人 手 ， 利 用 行政 手 























激励 计划 (SGIP) 分 别 从 规 
和 对 分 布 式 能 源 项 
段 和 








目 安 装 储 能 
侍 动 了 储 能 的 应 





经 济 手 段 














近期 ， 加 州 的 几 家 电力 公司 分 别 向 加 州 公用 事业 委员 




















及 计划 ， 明 晰 了 未 
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加 州 的 电力 公司 按照 2013 年 出 


式 能 源 的 规划 工作 。 通 过 AB327 法 案 
望 加 强 分 布 式 发 电 及 微 网 与 大 电网 的 









































为 











已 力 系统 的 一 个 重要 部 分 ， 











也 为 储 
网 奠定 了 基础 。 加 州 政府 对 储 能 的 支持 也 为 美国 





电网 事业 的 发 展 路线 和 思路 。 这 是 
台 的 AB327 法 案 所 做 的 分 布 

的 执行 ， 加 州 政府 希 

协同 工作 ， 使 微 网 成 








能 规模 化 地 应 用 于 微 
其 它 地 区 ， 














第 四 篇 


电源 行业 新 闻 ”… 163， 














万 至 全 球 其 它 国家 推动 储 能 发 展 提供 了 参照 ， 同 时 也 激励 ” 等 国家 也 不 断 推 出 政策 和 补贴 措施 ， 深 化 对 储 能 产业 的 推 














了 全 球 储 能 市 场 的 发 展 。 加 拿 大 、 澳 大 利 亚 、 日 本 、 埠 国 ” 动 和 支持 。 
表 1 近年 不 同 地 区 对 储 能 的 支持 政策 

































































国家 /地 区 政策 类 别 主要 内 容 
关 国 ,俄勒冈 州 法 案 2193-B ,要 求 部 分 电力 于 2020 年 1 月 1 日 之 前 采购 合格 的 储 能 系统 ,每 家 电力 公司 购 
买 的 储 能 系统 的 总 容量 都 不 应 超过 该 公司 2014 年 高 峰 负荷 的 1% 
储 能 发 展 规划 








加 拿 大 ,安大略 省 














长 期 能 源 规划 ,其 中 要 求 安大略 省 独立 电力 系统 运营 商 到 2014 年 低 采购 50MW 的 储 能 装 














机 ,应 用 于 辅助 服务 ,容量 服务 和 保障 偏远 地 区 供电 























澳大利亚 , 阿 德 莱 











EE 





日 本 


设备 投资 补贴 





给 予 阿 德 莱 德 商业 ,住宅 ,学校 和 社区 用 户 安装 "光伏 + 储 能 "系统 最 高 5000 澳元 的 补贴 ; 



































给 予 电动 汽车 用 户 安装 充电 桩 ,每 个 最 高 500 澳元 的 补贴 





















































基于 锂 离 子 电 池 的 储 能 系统 , 共 划 拨 100 亿 日 元 ( 约 9830 万 美元 ) ,最 高 给 予 购买 者 购买 系 


统 价格 的 2/3。 家 庭 用 户 上 限 100 万 日 元 (9846 美元 ) ;商业 用 户 上 限 1 亿 日 元 (98.2 万 美元 ) 





韩国 





项 目 补贴 
美国 ,纽约 州 





经 过 了 “十 二 五 ”五 年 时 间 的 沉淀 ， 

















50% 


针对 中 小 型 企业 ,或 物理 购买 储 能 系统 的 企业 ,政府 将 承担 划 








购买 储 能 系统 初始 成 本 的 
































减负 荷 计划 。 要 求 项 目 必须 2016 年 6 月 1 日 前 完成 ,每 一 系列 项 目 至 少 减 负荷 50kW。 储 


能 项 目 补贴 2600 美元 kW, 电池 储 能 项 目 补 贴 2100 美元 AkW ,需求 响应 项 目 补贴 800 美元 / 
kW。 并 且 500 ~1000kW 的 项 目 补贴 比 标准 补贴 多 10% ,大 于 1000kW 的 项 目 多 15% 。 单 个 
项 目的 补贴 上 限 1000 万 美金 















































我 国 相关 政府 部 门 ”” 占 全 球 电 化 学 储 能 项 目 装机 总 容量 的 12% ， 与 2012 年 的 
对 储 能 的 重视 程度 不 断 增加 ,在 “十 三 五 ”期 间 ， 储 能 被 纳 4% 相 比 ， 有 大 幅 提 升 。 近 五 年 ， 








中 国电 化 学 储 能 市 场 的 增 





入 能 源 局 、 科 技 部 及 地 方 政府 的 发 展 规划 中 ,包括 科技 部 。 速 明显 高 于 全 球 市 场 ， 年 复合 增长 率 (2010 ~2015 年 ) 为 
“十 三 五 规划 ”、 能 源 局 “能 源 科技 创新 十 三 五 规划 ”等 。 110%。 
今年 7 月 ， 国 家 能 源 局 《关于 推进 新 能 源 微 网 示范 项 目的 指 中 国光 热 发 电 市 场 中 熔融 盐 储 热 的 应 用 热度 也 很 高 ， 


















































导 意 见 》 出 台 后 ， 激 励 了 光 储 模式 的 成 熟 和 发 展 ; 下 一 步 随 ”但 落实 的 项 目 有 限 。 据 光 热 发 电网 〈CSPPLAZA) 研究 中 心 












































着 细则 的 制定 ， 含 储 能 技术 的 微 网 有 望 得 到 政策 和 补贴 的 支 统计， 截至 2015 年 上 半年 ,我国 累计 在 建 、 规 划 中 的 光 热 












































持 ， 这 将 助力 储 能 技术 更 广泛 、 更 有 效 地 参与 到 新 能 源 微 网 
建设 中 。2015 年 3 月 , 《中 共 中 央 国 务 院 关于 进一步 深化 电 
力 体制 改革 的 若干 意见 》 (简称 电 改 9 号 文 ) 正式 出 台 ，11 电价 政策 ， 大 部 分 项 目的 实际 寺 
月 底 又 发 布 了 6 个 配套 文件 ， 随 着 新 一 轮 电力 体制 改革 的 
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Ey 






































发 电 项 目 近 40 个 ， 总 装机 规模 超过 3GW， 并 且 绝 大 部 分 项 
目 都 配置 了 储 能 系统 ， 储 能 时 长 1 ~ 16 小 时 不 等 ,但 碍 于 

















进 进度 十 分 缓慢 。 今 年 11 





] ,我 国 首 批 太阳 能 热 发 电 示范 项 目 启动 ， 示范 项 目的 总 





























署 和 深化 ， 电 力 存储 环节 也 将 逐步 加 入 到 灵活 、 市 场 化 的 电 ”容量 在 1GW 以 内 ， 申 报 电 价 集 中 在 1.18 元 ~1.25 元 之 间 ， 
力 体 系 建设 和 运行 中 ， 多 种 储 能 技术 应 用 前 景 广阔 。 能 源 局 领导 指出 ， 并 不 是 单纯 要 建设 一 批 光 热 示范 项 目 ， 

全 球 储 能 发 展 平稳 ， 中 国 持续 高 速 增长 ， 在 国际 市 场 重要 的 是 要 带动 国产 技术 和 设备 的 产业 化 ， 为 后 续 产 业 化 
发 展 打 下 基础 ， 实 现 2020 年 1000 万 千瓦 的 光 热 建设 目标 。 
据 CNESA (中 关 村 储 能 产业 技术 联盟 ) 项 目 库 不 完全 最终 的 电价 政策 将 在 项 目 评 审 完 成 后 制定 出 台 。 随 着 光 热 











轩 露 头角 




























































































统计 ， 预 计 到 2015 年 12 月 底 ， 全球 累 计 运 行 的 储 能 项 目 市场 机 制 和 价格 体系 的 逐步 形成 ,高 温 储 热 市 场 的 发 展 将 
装机 规模 144. 8GW， 其 中 抽水 蓄 能 为 142. 1G6W; 电化 学 储 。 步 入 正轨 。 











能 项 目 318 个 ， 累 计 装 机 量 (2000 ~2015 年 ) 为 891MW。 














从 2010 年 起 ， 全 球 储 能 产业 增 速 趋 稳 ， 年 复合 增长 率 能 累计 装机 量 位 列 全 球 前 三 名 ， 
(2010 ~2015 年 ) 为 17% 。 在 储 电 市 场 快速 发 展 的 同时 ， ”12%。 智 利 是 唯一 进入 全 球 储 能 装机 规模 前 十 名 的 南美 洲 























储 热 市 场 的 热度 也 不 断 增加 。 据 CSP Today 统计 与 预测 ,到 ” ”国家 ,德国 则 是 欧洲 储 能 装机 上 
2015 年 底 ， 全 球 光 热 发 电 装机 规模 为 SCW ， 其 中 投 运 的 熔 。” 中 ， 锂 离子 电池 和 钠 硫 电池 的 装 











截至 2015 年 12 月 底 , 美国 、 








日 本 和 中 国 的 电化 学 储 
占 比 分 别 为 44% 、35% 和 



































t 重 最 大 的 国家 。 国 际 市 场 

















机 比例 接近 ， 分 别 为 39% 

















融 盐 储 热 项 目 装机 量 超过 1.3GW， 男 有 超过 1.3GW 的 储 热 “和 38% ; 锂 离子 电池 的 增 速 较 快 。 而 在 中 国 市 场 ， 锂 离子 











项 目 正 在 部 署 中 ， 主 要 分 布 在 西班牙 、 南 非 、 智 利 、 中 东 、 电池 装机 份额 最 大 ， 为 66% ， 划 


美国 等 地 区 。 


















































比例 分 别 为 15% 和 13%。 目前 











据 CNESA 项 目 库 不 完全 统计 ， 预 计 到 2015 年 底 ， 中 钒 液 流 电池 、 阀 控 铬 酸 及 铅 炭 电 
国 储 能 市 场 的 累计 装机 量 (2000 ~ 2015 年 ) 为 21.9GW， 进一步 提升 电池 转化 效率 、 能 量 


池 具 有 较 强 的 国际 竞争 力 。 








次 是 铬 车 电池 和 液 流 电池 ， 
国内 的 磷酸 铁 锂 电池 、 全 


























密度 和 循环 寿命 并 保持 国 











其 中 抽水 蓄 能 为 21. 8G6W; 电化 学 储 能 项 目 装机 106MW， ” 际 领 先 性 是 各 类 主流 技术 的 努力 目标 。 


























“ 164， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 





熔融 盐 储 热 ,0.9% 





图 1 全 球 储 能 项 目 累计 装机 规模 (2000 ~2015 ) 
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图 2 全 球 电化 学 储 能 项 目 累计 装机 规模 (2000 ~2015) 





图 3 中 国 储 能 项 目 累计 装机 规模 (2000 ~2015) 
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图 4 中 国电 化 学 储 能 项 目 累计 装机 规模 (2000 ~2015) 
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从 全 球 厂商 格 











局 来 看 ， 钠 








电池 技术 厂商 NGK 依然 占 











据 榜 首位 置 ， 锂 电 技 术 厂 商 表现 所 





的 厂商 中 占据 五 席 ， 包括 * A123、 比 亚 迪 


和 三 星 SDI。 国 内 厂商 中 ,除了 比 











他 腿 ， 在 全 球 装 机 前 十 名 
、Saft、LG Chem 





























迪 依然 占据 装机 第 一 的 














位 置 ， 其 它 3 





主流 技术 厂商 ， 包 括 南都 电源 、 大 连 融 科 、 中 























航 锂电 等 也 在 快速 发 
场 的 逐步 启动 ， 国 

















展 。 随 着 月 储 能 市 场 和 调频 市 





























内 厂商 也 逐步 向 国 





条 场 活 透 。 


2015 储 能 的 应 用 与 发 展 模式 创新 层出不穷 


光伏 + 储 能 模式 在 全 球 多 
有 到 可 再 生 能 源 发 


来 越 多 地 应 月 





场 这 一 现象 尤为 突 H 
及 微 网 领域 的 储 能 项 目 在 我 国 





国 落地 2013 年 以 来 ， 储 能 越 






































有 与 微 网 项 目 中 ， 在 中 国 市 
上 。 据 CNESA 不 完全 统计 ， 分布 式 发 电 
项 目 中 的 占 比 从 






































2013 年 的 24% ， 提 高 到 2015 年 的 46% ， 究 其 原因 ， 主 要 


























现 阶段 的 储 能 技术 参与 ; 从 
最 终 目 标 是 自发 自用 ， 储 能 的 应 月 


四 点 : 国家 和 














在 很 多 创新 点 和 潜在 盘 利 机 会 ， 是 投 需 





于 参与 的 领域 。 


据 CTM/ESA 报告 ，2014 年 美 
储 能 项 目的 10% ， 但 
都 快 ， 有 望 在 2019 年 占 总 装机 的 45% 。 








判定 了 非常 积极 的 屋顶 光伏 发 
电价 补贴 ; 分 布 式 项 目 从 成 本 和 技术 特 怕 








展 计划 并 给 予 





E 两 方面 都 更 适合 






































增长 速 








国际 经 验 看 分 布 式 能 源 发 电 的 


; 光 储 模式 存 


资 机 构 最 关注 和 乐 


国 用 户 侧 储 能 只 占 全 部 
网 侧 和 发 电 侧 储 能 












































电费 管理 〈 包 括 电 












































时 电费 和 容量 











电费 ) 是 储 能 在 月 








有 的 重要 因素 。 以 














美国 加 州 为 例 ， 截 至 2014 年 底 ， 在 SGIP 激励 下 开展 的 储 














能 项 目 (包括 规划 、 里 
个 

















F 批 、 在 建 和 投 运 ) 总 量 达到 1118 


个 ， 容 量 为 75MW 。Solarcity 的 光 储 创新 模式 打开 了 储 能 在 

















美国 用 户 侧 市 场 的 应 用 之 门 ， 也 使 得 其 它 
能 

















国家 的 光伏 和 储 


公司 争 相 在 本 国 打造 光伏 储 能 新 模式 ， 以 期 把 市 场 需求 、 


























近 电 
































政策 和 金融 整合 起 来 ， 尽 快 实现 光 储 项 目的 商业 化 应 用 。 
近期 德国 的 用 户 侧 储 能 市 场 也 变 得 十 分 活跃 ， 在 德国 
政府 储 能 安装 


费 补贴 、 免 征 营 业 税 和 银行 低 息 贷款 等 政策 











支持 下 ， 户 




















储 能 的 经 济 性 变 
+ 储 能 系统 将 从 2014 年 的 10，000 套 上 升 
000 套 , 2017 年 有 望 达到 60，000 套 。 澳 大 利 亚 和 日 本 市 
场 用 户 侧 储 能 的 发 展 也 很 快 。 














光 储 模式 的 发 展 
国 的 光伏 发 电 要 想 成 长 为 











据 预测 ， 光 伏 
至 2015 年 的 13， 








的 因素 ; 同时 也 希望 已 经 开启 的 新 一 轮 电 改 会 为 储 能 产业 
的 发 展 提供 一 个 更 灵活 和 市 场 化 的 电力 应 用 平台 ， 更 多 地 
实现 储 能 作为 一 个 快速 响应 电源 的 价值 。 储 能 技术 的 完善 
和 成 本 降低 也 是 一 个 重要 的 储 能 应 用 推动 因素 ; 电动 汽车 
的 发 展 ,促进 了 动力 电池 的 产业 化 生产 ， 有 利于 降低 成 本 ; 
各 种 储 能 技术 在 电信 、 交 通 、 采 矿 、 物 流 等 领域 的 发 展 也 
会 有 利于 降低 技术 成 本 ， 提 高 技术 指标 。 只 有 在 国家 补贴 
政策 的 框架 下 ， 技 术 厂 商 和 金融 机 构 应 通力 合作 ， 充 分 利 
用 自身 的 专业 能 力 、 资 金 实 力 和 市 场 经 验 ， 才 能 引导 和 推 
动 适合 中 国 市 场 的 光 储 模式 的 发 展 。 

需求 侧 管理 为 储 能 带 来 新 价值 

储 能 技术 的 应 用 从 来 都 不 是 孤立 存在 的 ， 它 的 发 展 往 
往 与 可 再 生 能 源 渗透 率 的 提高 、 电 力 供应 与 消费 效率 的 优 
化 、 低 碳 绿 色 生存 环境 的 建立 息息相关 。 化 石 能 源 萎 乏 、 
环境 污染 日 益 严重 是 全 球面 临 的 主要 问题 ， 作 为 经 济 高 速 
发 展 国家 ， 这 些 问 题 在 中 国 尤 为 突出 。2014 年 6 月 ， 习 近 
平 总 书记 提出 要 推动 生产 和 消费 革命 ， 其 中 首要 的 便 是 
“推动 能 源 消 费 革命 ， 抑 制 不 合理 的 能 源 消 费 。 坚 决 控制 能 
源 消 费 总 量 ， 有 效 地 落实 节能 优先 方针 ， 把 节能 贯穿 于 经 
济 社会 发 展 的 全 过 程 和 各 领域 "。 电 力 需 求 侧 管理 作为 降低 
能 源 消费 量 、 提 高 能 源 使 用 效率 的 最 有 效 手 段 之 一 ， 在 需 
求 侧 的 消费 革命 中 会 有 很 大 的 发 展 机 会 ， 前 景 不 容 忽 视 。 
力 需 求 侧 管理 指 的 是 政府 通过 政策 措施 、 电 价 机 制 
等 引导 用 户 采 取 能 效 措施 、 改 变 用 电 行 为 ， 从 而 达到 降低 
高 峰 用 电 、 提 高 供电 效率 、 优 化 用 电 方式 等 目的 。 电 力 需 
求 侧 管 理 包 括 能 效 管 理 和 负荷 管理 两 个 部 分 。 能 效 管 理 指 
通过 用 户 采用 先进 技术 和 高 效 设 备 ， 实 行 科学 管理 ， 提 高 
终端 用 电 效率 ,减少 电量 消耗 ， 取 得 节约 电量 效益 和 减少 
污染 排放 的 效益 。 负 荷 管理 即 电力 需求 响应 ， 具 体 指 电力 
用 户 在 调度 信和 号、 激励 机 制 的 驱动 下 ， 在 尖峰 用 电 时 段 或 
者 电网 不 稳定 时 ,改善 自己 的 用 电 方式 ， 从 而 降低 高 峰 用 
电 、 维 护 电 网 稳定 。 

其 实 需 求 侧 管 理 或 者 电力 需求 响应 并 不 是 新 生 事 物 


































































































































































































































































































































































































































































































忆 









































从 应 用 广泛 性 和 经 济 性 
还 有 较 大 的 努力 空间 。 首 先 ， 我 
一 个 可 持续 发 展 的 新 能 源 产业 ， 就 必须 完善 


施 、 创 新 商业 和 融资 模式 。 目 前 ， 国 











业 模 式 仍然 延续 地 面 电 站 开发 的 模式 ， 
模式 ， 新 的 融资 渠道 拓 


金 + 银行 融资 

















故 策 和 补贴 措 


美国 是 目前 世界 上 需求 响应 开展 较 好 的 国家 之 一 。 美 国 
场 上 ， 需 求 响应 主要 分 为 基于 价格 机 制 的 需求 响应 和 基于 
激励 机 制 的 需求 响应 。 基 于 价格 机 制 的 需求 响应 资源 一 般 
来 自 于 居民 用 户 ， 基 于 激励 机 制 的 需求 响应 资源 一 般 来 自 
于 工商 业 用 户 。 美 国 各 电力 公司 根据 自身 特点 ， 设 置 并 提 














1 i ~ 





































































































I 主流 分 布 式 光伏 商 
项 目 业 主 自 有 资 
展 有 限 ， 尚 未 形 























成 光伏 资产 和 社会 资本 之 间 的 对 接 ， 通 过 产业 投资 基金 手 
动 项 目 开发 的 模式 仍 处 于 讨论 阶段 。 男 外 ， 从 储 能 参与 光 














伏 项 目 角 度 看 
较 高 ， 使 得 合 
益 点 来 吸引 资本 























， 由 于 缺乏 储 能 相关 政策 支持 ， 且 储 能 成 本 








理 配 备 储 能 的 项 
6 场 的 投入 。 最 后 ， 
加 价值 ， 例如， 利用 较 大 的 峰 谷 差 实 



































实现 。 


因此 ， 包 括 提高 峰 谷 电价 差 、 储 
价 补贴 等 在 内 的 政策 支持 是 光 储 项 


通过 参与 需求 响应 获得 额外 收益 等 一 








目 不 具 备 鳃 利 性 ， 也 缺乏 收 

















和 户 侧 储 能 的 一 些 附 
现 低 存 高 卖 的 套利 、 





时 在 我 国 市 场 也 很 难 





装 补 贴 、 储 能 电 
目 建设 的 一 个 不 可 或 缺 


























共 了 丰富 多 彩 的 需求 响应 项 目 供电 力 用 户 选择 性 参加 ， 例 
如 太平 洋 燃 气 与 电力 公司 (PG&E) 就 设置 了 针对 小 型 公司 
的 需求 响应 项 目 : 智能 空调 项 目 、 家 庭 和 商务 区 域 联网 项 
目 ; 针对 大 中 型 公司 的 需求 响应 项 目 : 商务 刺激 项 目 、 集 
成 方 项 目 、 补 贴 项 目 。 
目前 ， 这 种 方式 也 为 国外 的 用 户 侧 储 能 项 目 提供 了 增 
值 机 会 ， 支持 了 一 些 储 能 系统 集成 商 建立 创新 商业 模式 。 
在 加 州 、 纽 约 州 等 需求 响应 和 用 户 侧 储 能 业务 发 展 较 早 的 
地 区 , 已 经 有 UPS、Shore Hotel 、7-11 等 多 家 公司 安装 并 应 
j 储 能 系统 ， 与 * Green Charge Network 公司 达成 电力 能 效 
协议 ,通过 Green Charge Network 公司 统一 管理 储 能 系统 的 























































































































充 放 电 行 为 ， 参 与 需求 响应 ， 并 获得 相应 补贴 。 通 过 聚集 
分 布 式 资源 参与 加 州 需求 响应 市 场 来 增加 额外 的 收益 也 是 
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Stem 公司 提出 的 “ 储 能 即 服务 ”模式 中 的 一 个 重要 应 用 。 
三 、2015 年 国内 储 能 市 场 大 新 闻 事件 
立足 于 国内 市 场 动态 ,并 结合 中 关 村 储 能 产业 技术 联 
盟 信息 库 与 专家 访谈 内 容 ， 盘 点 2015 年 度 国内 储 能 市 场 的 
十 大 新 闻 事件 。 
1. 吕 
2015 年 3 月 开始 ， 中 国 沉寂 多 年 的 电力 体制 改革 再 次 
拉 开 序幕 ， 短 短 的 几 个 月 时 间 ， 相 继 出 台 了 多 个 配套 文件 ， 
促进 我 国电 力行 业 在 发 电 、 售 电 、 用 电 等 多 个 环节 进行 改 
单 。 


体制 改革 的 若 
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有 























务 ， 放 开 竞 争 公 
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月 

















我 国 
强化 
供应 。 

储 能 作为 灵活 的 电力 资源 ， 已 经 被 证 明 可 以 在 电力 系 
统 的 发 输 配 用 多 个 环节 应 用 ,但 其 应 用 推广 一 直 存 在 着 诸 
多 瓶 开 ， 除 技术 性 能 、 成 本 因素 外 ， 在 中 国 ， 缺乏 相应 的 
机 制 参与 市 场 ， 也 是 储 能 发 展 
改革 ,将 开启 我 国 多 个 电力 市 场 ， 例 如 需求 响应 、 辅 助 服 
电源 等 ， 这 些 都 将 是 储 能 大 有 作为 的 领域 ， 储 
FP 国 新 一 轮 的 电 改 期 间 及 之 后 有 望 迎 来 良好 的 发 展 机 


有 





























UD 





国 启动 新 一 轮 电 力 体制 改革 










































































核心 文件 一 一 《中 共 中 央 国 务 院 关 于 进一步 深化 电力 
FF 意见》 (以 下 简称 《9 号 文 》) 确定 的 本 次 
电力 改革 的 要 点 是 ， 管 住 中 间 ， 放 开 两 头 ， 开 放 配 售 电 业 
环节 电价 ， 坚 持 市 场 化 改革 ， 形 成 多 元 化 
电力 交易 格局 ， 开 展 需求 侧 管理 和 能 效 管理 ， 提 高 可 再 生 
上 比例 等 。 

此 外 ,《 意 见 》 指 出 ,深化 电力 体制 改革 的 重点 和 路 径 
是 : 在 进一步 完善 政 企 分 开 、 厂 网 分 开 、 主 辅 分 开 的 基础 
上 ， 按 照管 住 中 间 、 放 开 两 头 的 体制 架构 ， 有 序 放 开 答 配 
以 外 的 竞争 性 环节 电价 ， 有 序 向 社会 资本 开放 配售 电 业 务 ， 
I 序 放 开 公 益 性 和 调节 性 以 外 的 发 用 电 计划 ; 推进 交易 机 
构 相 对 独立 ， 规范 运行 ; 继续 深化 对 区 域 电 网 建设 和 适合 
国情 的 输 配 体制 研究 ; 进一步 强化 政府 监管 ， 进 一 步 
电力 统筹 规划 ， 进 一 步 强化 电力 安全 高 效 运行 和 可 靠 





























































































































































































































、 分 布 式 















































能 源 电力 的 发 输 〈 配 ) 储 用 一 体 化 的 局 域 电力 系统 。 

《意见 》 指 出 ， 示 范 项 目的 申报 需 由 各 地 能 源 主 管 部 门 
组 织 编制 ， 原 则 上 每 个 省 (区 、 市 ) 申报 项 目 1 ~2 个 ， 
体 的 支持 配套 政策 ， 能 源 局 将 和 国务 院 相关 部 门 研究 决定 

在 《意见 》 中 ， 储 能 多 次 被 重点 提 及 ， 意 味 着 储 能 
为 微 电 网 的 关键 技术 ， 已 经 得 到 了 重视 。 但 《意见 》 中 只 
表示 “使 新 能 源 微 电 网 在 一 定 的 政策 支持 下 
性 ”， 并 未 具体 明确 储 能 型 微 电 网 的 补贴 细节 。 而 由 于 微 
电网 建设 成 本 较 高 ， 在 美国 、 日 本 等 地 发 布 的 储 能 鼓励 
Ph， 均 包含 峰 谷 电 价 、 阶 梯 电 价 、 调 峰 调 频 电 价 补贴 
等 细则 ， 因 此 进一步 的 微 电 网 配套 补贴 政策 还 在 期 盼 2 


有 








政策 








. 新 能 源 微 电网 示范 项 目 推进 
2015 年 7 月 22 日， 能 源 局 发 布 了 《关于 推进 新 能 源 微 
电网 示范 项 目 建设 的 指导 意见 》。 该 政策 指出 新 能 源 微 电 网 
示范 项 目 建设 的 目的 是 探索 建立 容纳 高 比例 波动 性 可 再 生 





















































缓慢 的 原因 。 新 的 电力 体制 

















































































































有 经 济 合理 
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3. 工信部 《 锂 离子 电池 行业 规范 条 件 》 








为 加 强 锂 离子 

















电池 行业 管理 ， 引 导 产 业 转 型 升级 ， 大 











力 培育 战略 性 新 兴 产 业 ， 推 动 锂 离子 电池 产业 健康 发 展 ， 


























2015 年 8 月 ， 工 信和 部 

















bb 台 了 《 锂 离 子 电 池 行 业 规 范 条 件 》。 














规范 指出 ， 电 池 企 业 应 满足 以 下 条 件 : 电池 年 产能 不 低 于 1 
亿 瓦 时 ; 正极 材料 年 产能 不 低 于 2000 吨 ; 负极 材料 年 产能 


不 低 于 2000 吨 ; 隔膜 名 
液 年 产能 不 低 于 2000 吨 ， 

















能 不 低 于 2000 万 平方 米 ; 电解 








电解 质 年 产能 不 低 于 500 吨 。 企 








业 申 报时 ， 上 一 年 实际 产量 不 低 于 实际 产能 的 50% 。 

















此 外 ， 该 规范 还 对 产品 质量 作 了 规定 。 其 中 动力 型 电 


池 分 能 量 型 和 功率 型 ， 








能 量 型 单 体 电 池 能 量 密度 三 120Wh/ 














kg， 电 池 组 能 量 密度 三 85Wh/kg， 循 环 寿命 三 1500 次 且 容 
量 保 持 率 三 80% 。 功 率 型 单 体 电池 功率 密度 三 3000W/kg， 


























持 率 二 80% 。 
与 此 前 发 布 f 





动力 电池 能 量 型 电池 





有 所 放宽 。 





但 总 体 上 ， 此 次 旬 



































电池 组 功率 密度 宇 2100W/kg， 循 环 寿命 宇 2000 次 且 容 量 保 





的 征求 意见 稿 相 比 ， 除 聚合 物 单 体 电池 和 
循环 寿命 上 咯 有 提高 外 ， 其 余 要 求 都 











电池 行业 规范 出 台 将 给 锂电 池 行 业 





带 来 一 次 较 大 的 行业 洗 牌 并 将 进一步 规范 锂电 池 生 产 标 


准 。 





4. 各 地 需求 响应 了 











[ 作 全 面 推动 





2015 年 4 月 7 日， 发改委、 财政 部 联合 发 布 《 关 于 完 


善 电力 应 急 机 制 做 好 
通知 》， 推 进 试点 城 
需求 侧 管理 试点 
应 工作 开始 全 面 启动 。 
30 日 上 午 10 时 至 11 时， 佛山 市 首次 启动 
为 4 万 千瓦 ， 已 经 实现 数据 接 
入 (平台 ) 的 33 家 企业 及 电能 服务 商 参 加 了 本 次 需求 响 






































2015 年 7 


需求 响应 ， 响 应 负荷 目标 及 





电力 需求 侧 管 理 城市 综合 试点 工作 的 























北京 市 、 苏 州 市 、 唐 山 市 、 佛 山 市 的 
[ 作 。 政 策 发 布 后 ， 各 试点 城市 的 需求 响 



































应 ， 并 按照 预先 确定 的 响应 策略 进行 了 负荷 削减 ， 实 际 负 





和 荷 削减 量 达 到 4. 2 万 千瓦 。 
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30 日 下 午 14 时 至 15 时 ， 苏 州 市 首次 启动 








需求 响应 ，24 家 电力 月 











目 户 和 5 家 负荷 集成 商 参 与 响应 ， 总 





计 响 应 负荷 23 万 千瓦 。 此 前 江苏 省 印发 了 《江苏 省 电力 需 
求 响应 实施 细则 (试行 )》， 对 原则 与 目标 、 实 施 内 容 、 实 
施 方 式 、 组 织 运行 保障 等 进行 了 明确 规定 。 














2015 年 8 











12 日 11 时 至 12 时 ,北京 市 首次 启动 需求 





响应 ， 共 有 17 家 负荷 集成 商 、74 个 用 户 参 与 ， 共 削减 负荷 








近 7 万 千瓦 。 此 外 还 试点 了 居民 用 户 参 与 需求 响应 项 目 。 
示范 项 目 申报 与 评审 
家 能 源 局 正式 下 发 《关于 组 织 
阳 能 热 发 电 示范 项 目 建设 的 通知 》， 随 通知 一 起 下 发 的 还 
目 实 施 方案 编制 要 求 》 (以 下 简称 


5. 熔融 盐 光 热 发 
2015 年 9 月 30 日 , 国 




















《太阳 能 光 热 发 电 示范 项 































































































《要 求 》) 。 通 知 要 求 ， 各 省 (区 、 市 ) 能 源 主管 部 门 应 在 


























10 月 底 前 将 拟 申 报 示范 项 
能 源 司 。 此 次 预计 将 开 








设 。 

















目的 申请 报告 上 报国 家 能 源 局 新 
展 1GW 太阳 能 热 发 电 示范 项 目 建 


















































对 技术 和 工程 方案 ,《 要 求 》 仍 以 槽 式 导 热 油 、 塔 式 水 
工 质 、 塔 式 熔 盐 三 种 主要 技术 路 线 分 别提 出 了 应 上 报 的 主 


要 内 容 ， 其 中 需 细 化 到 该 项 目 采 用 的 是 何 种 关键 设备 。 





















































就 储 能 来 说 , 《通知 》 明确 要 求 所 有 项 目 至 少 配 置 1 小 
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时 的 储 热 设 施 。 从 目前 申报 的 光 热 项 目 来 看 ， 储 热 小 数 在 1 


~14 个 小 时 之 间 。 假 设 最 终 开 
数 为 4 小 时 ， 则 2018 年 ， 我国 ) 


6. 能 源 互联 网 研讨 热潮 
2015 年 ， 能 淫 





领域 最 火 的 话题 应 该 就 是 








展 光 热 项 目 ， 平 均 储 热 小 时 
每 完成 4CWh 的 储 热 装机 。 





“能 源 互 联 









































网 ”了 。4 月 17 日 ,国家 能 源 局 首次 召开 互联 网 工作 会 议 。 
作为 官方 层面 的 首 个 能 源 互 联网 顶层 设计 ， 国 家 能 源 互 联 




















合同 能 源 管理 、 


网 行动 计划 主要 着 力 点 在 分 布 式 能 源 、 微 网 、 需 求 侧 管理 、 
基于 数据 的 服务 等 商业 模式 上 。 同 时 指出 ， 








能 源 互联 网 要 以 分 布 式 能 源 、 需 求 侧 管理 、 


并 构建 国家 、 区 域 、 省 级 、 
平台 。 

















节能 为 切入 点 ， 


市 级 等 四 个 层级 的 能 源 互 联网 

















开展 相关 工作 ， 配 
南 瑞 、 科 陆 电 子 等 


了 












































动 汽车 充电 桩 等 。 


二 次 设备 上 市 
在 借助 设备 人口， 通过 大 数据 分 析 ， 
从 提供 产品 向 服务 转型 ， 首 变 器 龙头 公司 
恒 盛 则 向 储 能 领域 拓展 ; 特 锐 德 、 万 马 股 份 等 纷纷 布局 电 


在 政府 的 引导 下 ， 能 源 互 联网 上 下 游 的 企业 也 都 纷纷 


2015 年 4 月 15 日 ， 国 家 发 展 改 革 委 印发 《关于 贯彻 中 
发 [2015] 9 号 文件 精神 加 快 推进 输 配 电价 改革 的 通知 》 
(以 下 简称 《通知 》) ， 部 署 扩大 输 配 电价 改革 试点 范围 ， 
加 快 推进 输 配 电价 改革 。 
《通知 》 指 出 ， 在 深圳 市 、 内 蒙古 西部 率先 开展 输 配 电 
价 改革 试点 的 基础 上 ， 将 安徽 、 湖 北 、 宁 夏 、 云 南 省 (区 ) 
列 人 先期 输 配 电价 改革 试点 范围 ， 按 “准许 成 本 加 合理 收 
益 ” 原 则 单独 核定 输 配 电价 。 鼓 励 具备 条 件 的 其 它 地 区 开 
展 改 革 试 点 。 试 点 范围 以 外 地 区 也 要 同步 开展 输 配 电价 摸 
底 测算 工作 ， 全 面 调查 摸 清 电网 输 配 电 资 产 、 成 本 和 企业 
效益 情况 ， 初 步 测算 输 配 电价 水 平 ， 研 究 提出 推进 输 配 电 
价 改 半 的 工作 思路 。 

由 于 售 电 业 务 上 游 承载 发 电 、 输 配 电 、 分 布 式 等 多 维 



























































































































































































































































公司 如 积 成 电子 、 国 电 
































共 给 ， 下 游 承接 工商 业 、 居 民 、 园 区 等 多 维度 客户 ， 是 未 


























阳光 电源 、 科 华 





























民间 组 织 对 于 能 源 互 联网 的 研讨 工作 也 开展 得 如 火 如 





于 机 


Fo 

















2015 年 12 月 30 由 
产业 技术 联盟 与 新 奥 引 
源 互 联网 高 层 研讨 会 ” 








[Uy 











国 


家 能 源 局 指导 ， 中 关 村 储 能 
团 合作 共同 承办 的 “2015 储 能 与 能 
在 河北 廊坊 举办 。 清 华 大 学 能 源 互 




















联网 创新 研究 院 和 华北 
本 次 会 议 的 








深度 研讨 。 此 次 闭 门 高 层 研讨 立足 当前 储 能 
共性 需求 ， 旨 在 帮助 各 相关 参与 方 厘 清 储 能 在 能 











广 业 发 展 








闫 合 主 办 方 ， 结 合 
多 位 学 术 和 产业 专家 就 储 能 如 何 支 撑 能 源 互 


已 力 大 学 能 源 互 联网 研究 中 心 作为 





























来 整个 能 源 交 易 体 系 中 的 数据 中 心 ， 售 电 市 场 放 开 将 带 来 

多 样 的 用 户 服 务 需求 (居民 、 工 业 、 园 区 、 节 能 低 碳 等 )， 

久 及 大 量 智能 终端 的 接 入 需求 分布 式 能 源 、 电 动 汽车 、 

智能 家 居 、 储 能 设备 等 )， 目 前 许多 企业 已 经 瞄准 这 方面 的 

市 场 机 会 。 初 步 统计 ， 自 9 号 文 发 布 以 来 的 短 短 几 个 月 内 ， 

已 成 立 数 十 家 售 电 公司 。 
未 来 储 能 作为 输 配 领域 中 重要 的 一 环 ， 如 何在 此 次 改 

革 中 获得 重视 、 应 用 和 推广 还 有 待 进一步 的 探索 。 

9. 电动 汽车 及 充电 基础 设施 政策 频 出 

与 2014 年 相 比 ，2015 年 国务 院 、 发 改 委 、 工 信 部 、 财 












































































































































源 互 联网 中 具体 的 参与 机 会 和 商业 模式 。 
7. 银行 资本 开始 介入 储 能 产业 











2015 年 6 











] 26 日 下 午 ， 中 关 村 储 能 产业 技术 联盟 与 北 

















自身 研究 与 出 席 会 议 的 130 ” 政 部 、 国 家 能 源 局 等 部 门 先 后 出 台 的 新 能 源 汽车 相关 政策 
闫 网 建设 展开 不 再 仅仅 停留 在 扶持 的 层面 ， 还 引入 了 行业 规范 ， 对 技术 
能 源 互 联网 。 和 企业 门槛 进行 了 设 定 ， 如 《汽车 动力 萃 电 池 行 业 规 范 条 























件 》、《 锂 离子 电池 行业 规范 条 件 》。 

男 外 ，2015 年 ， 电 动 汽 车 充电 基础 设施 的 推广 仍然 是 
重点 。9 月 29 日 ， 国 务 院 办 公 厅 发 布 《 关 于 加 快 电动 汽车 
充电 基础 设施 建设 的 指导 意见 》 (以 下 简称 《指导 意见 》) ， 









































京 银行 股份 有 限 公司 中 关 村 分 行 在 北京 东升 凯 莱 酒店 举行 
“同心 同行 .创新 共 赢 ” 威 略 合作 签约 仪式 ， 双 方正 式 建立 




















为 





期 三 年 的 战略 合作 伙伴 关系 。 








主要 从 建设 力度 要 求 、 完 善 服务 体系 和 强化 支撑 保证 三 个 

















未 来 三 年 ， 北 京 银行 中 关 村 分 行 计划 为 储 能 联盟 及 其 
会 员 企业 提供 十 亿 元 人 民 币 意向 性 授信 ， 助 力 联盟 会 员 企 





业 发 展 。 








此 次 合作 ， 双 方 本 着 相互 支持 、 实 现 双 赢 的 原则 ， 将 








“服务 首都 经 济 ” 











作为 共同 目标 ， 充 分 发 挥 各 自 领域 的 资源 





和 运营 优势 ， 深 度 共 享 信息 、 职 能 、 渠 道 等 资源 ， 将 在 





(1) 搭建 对 接 机 制 和 平台 ， 推 动 银 企 合作 ; (2) 提供 综合 
(3) 加 深 与 联盟 内 基金 交 ，》 


金融 服务 ， 缓 解 融资 难题 ; 

















的 战略 合作 。 








物 投资 、 青 域 基金 、 以 及 联 











作 ， 实 现 互利 共 赢 ， 三 方面 开 


北京 银行 中 关 村 分 行 未 来 将 逐步 与 包括 明 物 新 源 、 
成 员 正在 共同 筹建 的 “ 


盟 





交 
及 全 方位 、 多 层次 、 持 




















联盟 能 源 互 联网 股权 众 筹 直 
业务 合作 及 战 














金 














”在 内 的 联盟 相关 基金 建立 














赂 伙伴 关系 ， 通 过 定 








期 走访 、 业 务 探讨 会 、 





人 才 交 流 、 建 立 高 层 信息 互通 机 制 等 方式 加 强 双方 协同 作 


用 。 




















8. 售 电 侧 改 革 ， 输 配 电 改 








-二 


革 试 点 

















方面 大 力 推 进 充电 设施 建设 。10 月 9 日 ， 发 改 委 、 能 源 局 、 
工信部 和 住 建部 联合 发 布 《电动 汽车 充电 基础 设施 发 展 指 
南 (2015 ~ 2020 年 )》， 设 定 了 “到 2020 年 ， 新 增 集中 式 
充 换 电站 超过 1. 2 万 座 ， 分 散 式 充电 桩 超过 480 万 个 ， 以 
满足 全 国 500 万 辆 电动 汽车 充电 需求 ”的 目标 。 

2015 年 ， 动 力 电池 回收 利用 被 提 上 国家 议程 。 9 月 11 
日 ， 国 家 发 改 委 和 工信部 联合 发 布 《 电 动 汽 车 动力 琅 电 池 
回收 利用 技术 政策 (2015 年 版 )》 (征求 意见 稿 )， 指 导 相 
关 企 业 合理 开展 电动 汽车 动力 蓄电池 的 生产 及 回收 利用 工 
作 ， 建 立 上 下 游 企业 联动 的 动力 蓄电池 回收 利用 体系 。 

以 上 政策 的 发 布 , 无 疑 将 推动 动力 电池 在 电动 汽车 领 
域 发 展 得 更 规范 、 更 快速 。 而 动力 电池 的 发 展 也 必 将 带动 
储 能 产品 的 技术 突破 与 成 本 下 降 ， 进 而 推动 储 能 在 各 领域 
的 应 用 。 

















































































































































































































2015 年 风电 关键 词 
继 2014 年 风电 产业 全 面 回暖 以 来 ，2015 年 风电 增长 可 
谓 强劲 。 虽 然 2015 年 全 年 的 风电 新 增 装机 数据 仍 未 最 终 公 
布 ,但 业内 预计 ， 突 破 2000 万 千瓦 应 该 问题 不 大 。 事 实 
































* 168. 


中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





号 








量 的 高 速 增长 ， 而 是 从 主管 部 门 到 业内 企 」 
和 着 力 点 放 在 解决 行业 顽疾 ， 优 化 产业 发 
一 从 “ 量 ”到 “ 质 ” 的 产业 发 展 思 路 的 转变 
中 国 从 “风电 大 国 ” 到 “ 风 


2015 年 对 于 风电 行业 最 可 喜 的 变化 ， 并 不 是 风电 装机 














将 更 多 的 精力 



































强攻 
BI 






































展 的 问题 上 。 这 


， 绘 就 的 将 是 


”的 演进 道路 。 这 一 














年 ， 风 头 强劲 的 风电 行业 又 有 哪些 关键 词 ， 本 期 带 您 逐一 
点 击 。 

关键 词 1 一 亿 王 瓦 

2015 年 4 月 ， 国 家 能 源 局 发 布 一 季度 全 国 风 电 并 网 运 








行情 况 显 示 ， 一 季度 ， 全 国 风电 新 增 并 网 容量 470 万 千瓦 ， 


到 3 月 底 ， 累 计 并 





























国 提前 完成 风 


量 仅 为 106 万 千瓦 。2009 稀 
































网 容量 10107 万 千瓦 ， 这 正式 标志 着 我 
“十 二 五 ”并 网 装机 一 亿 千 瓦 的 规划 目标 。 





一 亿 千 瓦 对 于 中 国 风 电 来 说 的 确 是 个 里 程 碑 。 风 电 在 




















中 国 起 步 于 30 多 年 前 ， 但 真正 进入 跨越 式 发 
十 来 年 的 事 。 十 年 前 的 2005 年 ,我国 全 国 并 网 风电 装机 容 
FE 并 网 风电 装机 容量 突破 1000 万 
































千瓦 。2012 年 一 举 突破 5000 万 千瓦 ， 取 代 美 


一 风电 装机 








国 。 这 十 年 来 ,我们 培育 


























风电 市 场 ， 形 成 了 较为 完整 的 产业 体系 ， 诞生 出 
竞争 力 的 知名 企业 。 
伴随 风电 产业 高 速 发 展 ， 一 系列 问题 也 随 之 凸显 : 电 
网 建设 与 风电 产业 发 展 极度 不 适 ， 





A 
[a 





些 问 题 ， 中 国 风电 也 一 度 从 产业 


























“ 弃 风 ” 














风电 布局 不 合理 ， 分 散 式 风 

















的 攻 





业 陷 入 寒冬 。 如 今 ， 经历 十 年 高 速 发 展 ， 经 


谷 的 中 国 风 























有 产业 又 











模 向 注重 质量 和 效益 转变 。 跨 过 一 亿 千 瓦 门槛 的 中 国 风 电 
产业 此 时 此 刻 更 需要 理性 精神 。 


清醒 的 认识 3 


人 


化 风电 装机 目标 ， 着 力 稳 中 求 进 ， 

















庆幸 的 是 ， 主 管 部 门 与 业内 企业 对 产业 

















国 成 为 世界 第 


全 球 最 大 规模 的 




















批 初 具 

















不 仅 是 技术 问题 ， 


在 新 一 轮 电 改 的 














了 是 . 
月 


更 是 利益 分 配 问题 。 








下 ， 如 何 建立 风 

















包 等 清洗 能源 优 











先 发 电 制度 ; 如 何 建立 适应 风电 等 可 再 生 能 源 大 规模 发 展 、 

















促进 可 再 生 能 源 消 纳 的 市 场 机 制 值得 期 
关键 词 3 电价 下 调 





风电 上 网 标 村 


价 是 2014 年 底 ， 





这 一 次 调价 则 是 国家 发 改 委 12 




















22 日 





2014 年 底下 j 








类 、 第 三 类 资源 区 风电 标 相 








钱 ， 第 四 类 资源 区 价格 维持 不 变 。 








和 上 风电 上 网 标杆 电价 ， 将 第 一 类 、 第 
F 上 网 电价 每 千瓦 时 下 调 2 分 





而 网 


待 。 


F 电 价 下 调 贯 穿 了 2015 年 全 年 。 上 一 次 调 
但 其 效应 却 是 从 2015 年 初 显现 出 来 。 而 





正式 发 文明 确 的 。 











1 刚 明确 的 新 一 轮 调 





价 方案 则 决定 于 2016 年 、2018 年 对 陆 上 风电 一 类 、 二 类 、 


三 类 资源 区 分 别 降 1 


1 分 钱 、2 分 钱 。 


2009 年 制定 上 





超过 1 万 元 ， 





更 深层 的 意思 是 ， 
力 ， 这 也 体现 了 
以 说 ， 下 调 电价 























是 风 











将 进一步 倒 盐 风 











问题 越 来 越 突 
发 展 缓慢 ， 


je 伴随 着 这 








和 行 Y 














然而 ， 上 一 轮 
现象 。 此 轮 最 新 调价 














， 贝 

















针 2 分 钱 、3 分 钱 ， 四 类 资源 区 分 别 降 低 








网 标杆 电价 之 初 ， 我 国 每 千瓦 风电 造价 
而 现在 一 些 企 业 的 装机 成 本 只 有 6000 元 左 
右 。 除 了 成 本 下 降 等 客观 因素 ， 陆 上 风电 电价 调整 传达 出 
理 引导 风电 投资 ， 
电价 调整 与 产业 战略 调整 的 密切 配合 。 可 
行业 技术 进步 的 结果 ， 反 过 来 也 
此 的 技术 创新 。 
电价 下 调 引 发 了 风电 比较 明显 的 “ 抢 装 ” 








提升 风电 产业 竞争 














条 坠 入 谷底 ， 整 个 行 
万 过 高 
次 站 在 十 字 路 口 ， 从 注重 速度 和 规 


条 和 低 





I 倾向 于 未 来 5 年 ， 如 何 逐 步 提升 





整个 陆 上 风电 的 整体 竞争 力 。 明 确 今后 较 长 时 期 的 调价 幅 














度 ， 对 于 风电 产业 发 展 无 疑 是 
机 商 ， 这 样 就 能 知道 每 















































现状 有 了 较为 





形成 了 普遍 的 共识 。 在 2015 北京 国际 风能 大 
会 上 ,决策 层 已 经 传达 出 这 样 的 信息 :“ 十 三 五 ”期 间 将 淡 








关键 词 4 


当年 的 电价 水 平 ， 从 而 
海上 风电 


益 的 。 

















个 长 远 的 规 











风电 开发 商 包括 整 





年 的 成 本 要 降 到 什么 程度 ， 来 适应 


划 。 











按照 规划 ， 到 2015 年 底 , 我 国 将 建成 500 万 千瓦 海上 


风电 ， 








卓 实 际 上 ， 我 们 只 完成 了 1/10 左右 。 现 实 和 理想 


























风电 行业 通过 技术 进步 降低 成 本 ， 














关键 词 2 弃 风 限 电 
对 于 2015 年 来 说 ， 弃 风 限 

















这 








保持 政策 稳定 性 ， 帮 助 
提升 自身 的 竞争 力 。 





现象 既 不 是 起 点 ， 也 


不 是 终点 。 但 弃 风 限 电 给 行业 和 企业 带 来 的 致命 影响 ,让 
我 们 在 这 一 年 无 法 忽略 它 的 存在 。 
我 国 弃 风 限 电 情 况 从 2010 年 前 后 开始 显现 ，2012 年 达 


到 高 峰 ， 当 年 弃 风 















































电量 达 208 亿 千 瓦 时 ， 弃 风 率 约 17% 。 


2013 年 开始 出 现 好 转 ， 弃 风 率 降 至 11% ，2014 年 上 半年 更 
进一步 降 至 8. 5% 。 而 2015 年 上 半年 弃 风 率 却 大 幅 反 弹 ， 


下 
































可 以 说 ， 这 些 年 为 了 解决 弃 风 限 


























EF 年 在 “三 北 ” 某 些 地 区 甚至 有 愈演愈烈 之 势 。 
问题 进行 了 不 少 探 


索 。 比 如 ， 建 立 风 电场 风电 功率 预报 机 制 ; 比如， 鼓励 多 
种 方式 的 就 近 消 纳 ; 再 比如 ,加强 中 南 、 沿 海 等 地 区 分 散 


式 的 风量 


























开发 。 然 而 ， 这 一 系列 举措 未 能 根本 改变 弃 风 限 
电 时 好 时 坏 的 现状 。 














弃 风 限 电 折射 出 风电 行业 自身 、 风 电 和 其 它 电源 之 间 、 











风电 和 
着 复杂 











电网 之 间 存 在 的 诸多 问题 。 弃 风 限 电 的 背后 则 交织 
的 各 种 因素 。 不 可 和 否认， 目前 导致 弃 风 的 一 些 根本 





性 障碍 并 没有 完全 消除 。 但 从 更 深 的 层次 来 看 ， 风 电 消 纳 




















及 的 痛 点 之 一 。 




















着 不 小 的 差距 。 海 上 风电 发 展 的 滞后 可 以 说 是 风 



































旺 产 业 发 








从 技术 方 











目前 我 国 海上 风 














海上 风电 基本 上 还 没有 形成 一 套 独 立 
安装 、 运 行 、 维 护 体 系 ,海上 风电 产业 体系 


i 














EE 仍 处 于 起 步 阶 段 ， 











的 设计 方法 和 检测 、 














待 进一步 健 














全 。 虽 然 国内 诸多 企业 都 在 进行 海上 风电 的 技术 储备 ， 但 




















并 没有 建立 起 与 海上 风电 需求 相 匹 配 的 核心 技术 能 力 和 产 
业 竞 争 实力 。 我 国 5 兆 瓦 以 上 的 大 容量 
处 于 少量 试 运行 阶段 。 


机 组 在 制造 方面 还 

















从 管理 方面 讲 ,海上 风 























电 项 目 涉 及 审批 部 门 多 ， 














因此 








界定 各 部 门 的 权力 范围 、 协 调 各 部 门 之 间 的 利益 关系 、 规 




















范 各 部 门 的 审批 是 推进 海上 风电 发 展 的 
而 更 重要 的 方面 则 在 于 经 济 性 。 同 


约 为 7000 ~8000 元 , 海上 风 





一 大 难题 。 


























造价 达 











是 陆 上 风 

















十 上 风电 每 千瓦 造价 
到 每 千瓦 16000 元 ， 








造价 的 2 倍 ， 但 海上 风电 的 标杆 电价 并 没有 达 

















到 陆 上 风电 











力 还 不 太 大 。 














海上 风 

















电价 的 2 倍 ， 考 虑 到 海上 风 
对 于 项 目 投资 而 言 ， 目 前 海上 风电 的 标杆 




















熟 、 相 关 管 理 制度 和 电价 政策 的 完善 ， 
看 作 是 充满 希望 的 “蓝海 ”。 











的 经 营 风险 更 大 ， 
电价 水 平 的 吸引 








bn 











已 面临 着 挑 成 ， 也 孕育 着 机 遇 。 随 着 技术 的 成 





海上 风电 仍 被 业内 
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关键 词 5 民企 淘金 从 另 一 方面 来 看 ， 运 维 也 不 再 仅仅 是 简单 地 维修 和 排 


“十 二 五 ”风电 第 五 批 拟 核准 项 目 中 ， 民 营 企业 的 项 目 
容量 占 比 已 达到 10.7% ， 超 过 地 方 国 























企业 和 部 分 央企 。 

















这 就 像 是 个 信号 ， 宣 告 民 营 风 电 在 2015 年 的 崛起 。 
据 预测 ， 未 来 5 年 风电 投资 需求 达 1. 12 万 亿 元 。 然 


而 ， 随 着 民营 风电 投资 商 比 例 上 升 ， 在 给 风电 领域 带 来 生 





机 的 同时 ， 也 遭遇 着 融资 难题 的 困扰 。 














由 于 风电 行业 的 特殊 性 ， 无 论 是 风电 设备 制造 还 是 
场 建设 都 需要 巨大 的 资金 投入 ， 国 有 电力 企业 凭借 良好 的 
背景 而 拥有 强大 的 融资 能 力 ， 形 成 良性 循环 。 但 民营 企业 
由 于 自身 在 资金 和 技术 上 的 不 足 ， 未 来 面临 巨大 的 苋 争 压 





以 






































故 ， 而 应 是 以 实现 单 台风 机 和 整个 风电 场 的 价值 最 大 化 为 








目标 ， 通 过 搭建 完整 的 体系 ， 

















目前 来 看 ， 











去 提升 整个 风电 场 的 效率 。 


天 源 科 创 、 中 能 联 创 等 一 批 国 内 风电 服务 





公司 虽然 抢占 了 先 机 ， 但 或 体 量 较 小 ， 或 处 于 制造 商 的 附 








假 以 时 日 ， 不 会 成 长 为 风 


属 。 不过, 谁 又 敢 说 ,这些 处 于 初 禄 中 
































的 运 维 服务 企业 ， 
领域 的 下 一 个 巨头 


呢 ? 


国家 能 源 局 激发 风电 市 场 为 “十 三 五 ” 开 好 头 


6 
































力 , 很 多 风 








已 民营 企业 





目 育 





1 处 境 比 较 尴 偷 。 











目前 ， 建 设 一 个 10 万 千瓦 的 风电 场 ， 需 投资 大 约 7 ~ 





7.5 亿 元 ,设备 投入 占 一 半 略 多 ， 收 回 全 部 投资 需要 8 年 左 



























































右 时 间 。 风 电 昌 然 属 国家 鼓励 发 展 的 产业 ， 但 贷款 期 相对 
较 短 ， 而 且 缺 乏 优惠 信贷 政策 文 持 ， 金 融 机 构 对 风电 项 目 

















的 贷款 一 般 要 有 第 三 方 进行 连带 责任 担保 ， 使 


资 更 加 困难 。 


不 可 否认， 风电 融资 难 与 风电 行业 
题 也 密切 相关 。 例 如 弃 风 限 
融 机 构 提 高 了 对 风电 借贷 的 审核 标准 。 与 此 同时 ， 风 电 行 
E， 以 及 和 保险 业务 结合 方面 也 都 刚刚 
融 机 构 难 以 对 风 











业 在 开展 第 三 方 认 训 
起 步 。 这 使 得 金 











风电 企业 融 








自身 存在 的 一 些 问 

















外、 安全 生产 风险 等 ， 使 得 金 















































行业 的 借贷 风险 进行 把 





控 。 在 这 种 状况 下 ， 民 营 风 电 和 希望 获得 融资 ， 难 度 可 想 而 


知 。 


民营 风电 的 融资 难 问题 ， 让 我 们 











自然 联想 到 光伏 融资 




















问题 。 作 为 民营 资本 活跃 的 光伏 产业 多 年 前 就 遭遇 了 融资 


难题 ， 





近年 来 在 各 方 协作 努力 下 ， 光 伏 融 资 难题 正在 逐步 


化 解 。 光 伏 行 业 的 成 功 经 验 能 否 可 以 让 风电 产业 少 走 弯 路 ? 


关键 词 6 
从 国 
巨头 维 斯 塔 基 























不 少 风 电 企 业 都 
不 少 风电 企业 从 单纯 制造 





转型 之 年 。 








收购 北美 最 
把 运 维 作为 发 力 点 。2015 年 ， 也 因此 成 为 


运 维 市 场 


内 的 华 锐 风 电 筹 备 建立 专业 的 运 维 公 司 ， 到 跨国 



































伴随 我 国 风 
渐 走 出 质保 期 
住 手段 以 提高 风 旧 


























云 多 
电 后 市 场 开始 4 

















大 风 








电 运 维 服务 公司 ， 这 一 年 ， 











向 制造 、 运 维 、 服 务 一 体 过 渡 的 





电 历 经 多 年 高 速 增长 ， 大 批 的 风电 机 组 正 
， 对 于 风电 场 投资 者 而 言 ， 如 何 有 效 地 通 
电场 运营 效益 正 变 得 越 来 越 重要 。 风 


























现 出 风起云涌 之 势 ， 有 预测 认为 ， 到 2020 








年 风电 服务 市 场 累计 总 量 可 高 达 千 亿 元 。 


纵 观 国 














内 风电 运 维 服务 市 场 ， 正 呈现 三 足 易 立 之 势 ， 


一 种 是 业主 单位 成 立 、 专 门 负责 服务 的 子 公 司 ， 如 协 合 运 








维 ; 一 种 是 隶属 于 整 机 制造 商 ， 如 天 源 科 创 ; 还 有 





独立 的 第 三 方 服务 公司 ， 如 优 利康 达 。 

整体 而 言 ， 目 前 的 风电 运 维 服务 市 场 仍 是 
医 头 、 脚 痛 医 脚 ; 谁 家 配套 的 谁 家 修 ; 
E 的 故障 分 析 。 但 可 以 断言 ,今后 儿 





的 故障 修复 ， 头 痛 
缺乏 规范 、 没 有 系统 性 


























种 是 














“救火 式 ” 





























年 ， 必 将 过 渡 到 状态 检修 ， 即 设备 的 健康 管理 阶段 。 通 过 
技术 监测 系统 收集 各 种 参数 ， 对 这 些 参 数 进行 大 数据 分 析 ， 


最 终 诊断 出 风机 的 健 有 








状况 ， 并 





提前 预 判 风机 可 能 出 现 的 





问题 。 在 此 基础 上 ， 人 制定 


有 针对 性 的 运 维 策略 。 





这 是 国家 








年 职能 总 体 要 


























政 
场 活力 ， 对 风 
































再 生 能 源 信息 管理 中 心 副 主任 郭 








难 玉 认为 ， 




















可 
下 

的 重要 举措 ， 高 度 体现 了 
的 放下 去 ， 该 管 的 管 起 来 ”的 简 政 放权 精神 ， 风 
理 稳步 转向 过 程 监管。 











明确 市 场 的 引导 地 位 


数据 显示 ， 截 至 2015 年 3 月 底 ， 我 国 
量 达 到 10107 万 千瓦 ， 超 过 1 亿 千 瓦 大 关 ， 提 前 完成 
目标 。 走 过 2011 ~ 2012 年 的 产业 发 展 低谷 ， 
F 稳 上 升 和 稳步 发 展 的 势头 。 随 着 





“十 二 五 ”规划 
我 国 风电 产业 已 呈现 出 











国家 能 源 











能 源 局 深入 贯彻 落实 国务 院 简 政 放 权 和 转变 
求 ， 通 过 简 政 放 权 进 一 步 增强 风 
开 发 建设 管理 做 出 适当 的 优化 调整 。” 














电 产 业 市 





国家 
文件 的 发 布 











创新 风电 宏观 管理 方式 、 提 逢 效能， 促进 风电 有 效 利用 
局 贯彻 国务 院 “ 把 该 放 

















中 央 、 地 方 和 企业 在 风电 产业 发 











电 宏 观 管 








风电 累计 并 网 容 





风电 




















展 和 建设 运行 方 


的 责任 




















逐步 明晰 ， 对 风电 开发 建设 管理 做 出 优化 调整 的 条 件 已 经 


成 熟 。 


郭 雁 芒 表示 ,“ 十 二 五 ”以 来 ， 为 规范 风 











理 ， 协 调 风电 项 目 与 配套 上 


电网 建设 ,促进 可 

















开发 建设 管 























再 生 能 源 补助 














资金 有 效 利 上 





日 
J， 


天 




















理 进行 的 调整 ， 

















国家 能 源 局 分 批 次 下 发 了 风电 项 
准 计 划 。 截 至 目前 ， 共 发 布 了 五 批 计划 ， 累 计 规 模 已 超过 
.4 亿 千 瓦 。 年 度 核准 计划 对 于 落实 风电 发 展 规划 ， 规 范 风 




















其 


a 












































条 场 在 风 














(区 、 市 


求 。 各 省 (区 、 

















电 发 展 规划 和 全 国 年 度 开 发 方案 的 要 求 编制 ， 
单 、 预 计 项 目 核 准时 间 、 预 计 项 目 投产 时 间 、 














标 和 对 本 地 























目 年 度 核 





包 开 发 秩序 ， 优 化 风电 区 域 布 局 起 到 了 关键 作用 ， 得 到 了 
地 方 政府 及 开发 企业 的 积极 响应 。 
在 此 背景 下 ， 此 次 国家 能 源 
目的 是 突出 
制 中 的 主导 作用 。 通 知 称 ， 
) 年 度 建 设 规模 、 布 


局 对 风电 年 度 开发 方案 管 
年 度 开发 方案 编 
“全 国 年 度 开发 方案 包括 各 省 
局 、 运 行 指标 和 有 关 管 理 要 
市 ) 年 度 开发 方案 根据 本 省 (区 、 市 ) 风 


包括 项 目 清 





电网 企业 的 管理 要 求 。 
“从 此 次 风电 建设 管理 政策 的 调整 来 看 ， 通 知 强调 的 年 





度 开发 方案 管理 与 “十 二 五 


较为 明显 的 变化 ， 突 出 了 














据 项 目 情况 自 


露 。 


























建立 量化 并 网 运行 指标 管理 体系 




















通知 将 我 国 风电 














区 域 按 充 





存在 弃 风 限 电 人 























建设 情况 和 风 











EE 发展 规 划 ， 














风电 运行 指 








期 间 风 电 核 准 计划 管理 有 了 
国家 不 再 下 发 项 目 清单 和 地 方 根 
主 决定 规模 和 项 目的 管理 方式 


。” 郭 奏折 透 


FE 风 程度 划 为 三 类 。 其 一 ,不 
青 况 的 区 域 : 每 年 由 能 源 主管 部 门 根据 
自主 提出 本 年 度 的 开发 建设 规 


风电 














模 。 其 二 ， 出 


岗 弃 风 限 








问题 的 








发 建设 和 并 网 运行 4 


青 况 进行 深入 分 析 讨 





区 域 : 须 对 本 地 区 风 
FE 佑 ， 提 出 保障 风电 

















E 开 
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并 网 运行 的 措施 和 预计 风电 运行 指标 。 其 三 ， 弃 风 限 电 比 


例 超过 20% 的 地 区 不 得 安排 新 的 建设 项 目 ， 

















须 研 究 提出 














促进 风电 并 网 和 消 纳 的 技术 方案 。 

















郭 雁 芒 表示 ， 这 意味 各 区 域 在 提出 年 度 建设 规模 时 要 


对 本 地 区 风电 年 度 的 并 网 运行 情况 、 弃 风 限 



































情况 进行 评 





























6 


估 ， 预 测 年 度 的 奔 风 限 电 比例 和 年 平均 利用 小 时 数 ， 作 为 
国家 对 地 方 能 源 主管 部 门 的 建设 和 运行 责任 进行 考核 和 监 
管 的 依据 。 














这 个 文件 根据 弃 风 限 电 的 情况 对 于 我 国 各 区 域 和 省 份 











的 风电 发 展 进行 明确 要 求 ， 从 宏观 上 把 握 风 电 发 展 节 奏 。 


明确 提出 的 弃 风 限 


核 的 和 





























电 比 例 ， 将 作为 对 地 区 风 
手 ， 有 利于 促进 














有 开发 监管 考 
电网 企业 和 地 方 政府 落实 风电 发 民 












































的 责任 。 


中 国 风 能 协会 秘书 长 秦 海 岩 说 。 





Lo 


明确 责任 主体 抑制 投资 冲动 
据 了 解 ， 文件 要 求 ， 各 省 纳入 年 度 开发 计划 的 项 目 要 











求 当年 完成 核准 ， 
增 建设 规模 。 





核准 完成 率 低 于 80% 的 地 区 不 得 安排 新 
国家 能 源 局 对 风电 建设 运行 情况 进行 监测 和 




















考核 ， 


建立 相应 
和 并 网 运行 的 有 关 情 况 。 
“ 简 政 放权 不 等 于 放弃 管理 ， 相 反 ， 为 了 促进 行业 的 持 


‘ 























定期 公布 相关 指标 。 地 方 能 源 主 管 部 门 和 电网 企业 
的 信息 统计 和 报 送 机 制 ， 及 时 反馈 风电 开发 建设 

































































续 健 康 发 展 9 
路 ， 对 风电 产业 进行 























理应 该 提出 更 明确 的 监管 思 
j 效 宏观 管理 ， 预 防 可 能 出 现 的 一 系 





国家 宏观 风电 管 


























列 问 题 。 此 次 文件 的 下 发 ,体现 了 国家 能 源 局 促进 风电 可 
持续 良性 发 展 的 初 囊 和 决心 。 秦 海 岩 说 。 

















“国家 能 源 局 负责 年 度 规模 编制 以 及 年 度 监管 ， 地 方 能 























源 主 管 部 门 负责 具体 项 目的 资源 配置 、 核 准 、 建 设 和 运行 








是 “十 三 五 ”期 间 风 电 产 业 管 ] 
简化 流程 ， 调 动 地 方 政府 和 企业 发 展 风 





各 责 人 有 


3 



































时 模式 的 创新 ， 对 于 进一步 
的 积极 性 ， 明 确 
加 强 和 完善 事 中 事后 监管 具有 重要 意义 ， 串 





















































F 主 体 ， 






































显 了 国家 能 源 局 激发 


证 场 活力 ， 大 力 发 展 风电 的 决心 ， 为 

















风电 








2015 年 12 


号 公营 








“十 三 五 ”开局 开 了 一 个 好 头 。” 郭 雁 苔 说 。 

风电 等 绿色 产业 获 央 行 力 挺 

清 浩 能 源 领 域 迎 政策 性 利好 
月 22 日 ， 中 国人 民 银 行 发 布 【2015] 第 39 
公告 称 ， 为 加 快 建设 生态 文明 ， 引 导 金 融 机 构 服 




















务 绿色 发 展 ， 推 动 经 济 结构 转型 升级 和 经 济 发 展 方式 转变 ， 


支持 金融 机 构 发 行 绿色 金融 债券 ， 荔 集资 金 
产业 发 展 。 
所 谓 绿 


政策 和 




















持 绿色 





性 于 文 














金融 债券 ， 是 指 金融 机 构 法 人 开发 性 银行 、 














银行 、 商 业 银 行 、 企 业 集团 财务 公司 及 其 他 依法 设 











立 的 金融 机 构 ) 依法 发 行 的 、 募 集资 金 用 于 文 持 绿色 产业 
并 按 约定 还 本 付 息 的 有 价 证 券 。 


这 份 由 中 国 金融 
将 绿色 债券 支持 项 目 划分 为 节能 、 
循环 利用 、 


化 等 6 














学 会 绿色 金融 专业 委员 会 编制 的 目录 ， 
污染 防治 、 资 源 节 约 与 











伏 发 
单 唱 硅 电池 组 件 、 




















等 的 光电 转化 效率 、 误 减 率 等 均 作 出 明确 规定 。 


系统 ) 需 满足 限定 条 件 ， 公 告 对 多 晶 硅 电池 组 件 、 





高 倍 聚 光 光 伏 组 件 








硅 基 薄膜 电池 组 件 





“39 号 文 ”发 布 后 ， 更 多 的 光伏 项 目 可 能 以 基准 利率 
上 浮 15% 的 成 本 获取 贷款 。 相 较 于 目前 市 场 上 常见 的 融资 














租赁 模式 ， 日 后 分 布 式 光伏 项 目的 融资 ， 成 本 可 降低 20% 


~30% 左右 。 


全 国 弃 风 限 电 进一步 恶 


全 国 弃 风 限 电 再 度 升级 








据 了 解 ， 我 国 弃 风 限 

















现 卫 








象 快速 扩散 ， 成 为 行 J 














已 目 








消 纳 不 畅 成 风电 瓶颈 


2010 年 ， 弃 风 从 零星 现 
项 疾 。 尤 以 2012 年 情况 最 为 严重 ， 





当年 全 国 弃 风 电量 高 达 208 亿 千 瓦 时 ， 儿 乎 是 2011 年 的 两 








倍 。 此 后 经 过 一 系列 
现象 有 所 缓解 ，2013 锯 

















国家 政策 引导 和 行业 主动 调整 ， 弃 风 
E 和 2014 年 全 国平 均 弃 风 率 均 在 





10% 左右 ， 并 呈 逐 年 下 降 之 势 。 然 而 ，2015 年 以 来 向 好 态 


势 夏 然而 止 。 

弃 风 最 为 集中 
在 甘肃 实地 了 解 到 
下 ， 甘 肃 某 大 型 发 
79%,， 




















再 次 刷新 历史 最 严 习 








，2015 年 9 





的 “三 北 ” 地 区 正面 临 严峻 考验 。 日 前 
月 28 日 当天 大 风 呼 啸 的 情况 



































集团 新 能 源 公 司 限 
EE 水平。 当天 ， 














有 比例 创下 惊人 的 
该 企业 损失 电量 












































1304 万 千瓦 时 ， 意 味 着 直接 浪费 经 济 效益 600 万 元 。 








据 了 





解 ， 这 家 企业 2015 年 下 半年 的 限 电 比例 逐 月 上 升 。 截 至 
2015 年 9 月底， 该 企业 甘肃 风 场 的 年 累计 限 电 比例 已 达 


43.3% ， 同 比 











曾 幅 超 过 25% ，9 月 份 的 限 














62. 39% 。 截 至 9 


] 底 ， 该 企业 2015 年 以 来 弃 风 


亿 千 瓦 时 ， 直 接 经 济 损失 4.3 亿 元 。 


甘肃 现象 并 非 忆 




















风电 的 平均 限 














左右 。 在 中 广 核 位 








新 疆 的 




































































外 比例 更 是 高 达 
电量 达 9. 3 





























〖 例 。 有 统计 数据 显示 ， 截 至 目前 新 疆 
包 率 已 达 31% ， 而 4 年 前 这 个 数字 仅 为 8% 
座 风 场 ， 相 关 负 责 人 透露 : 
“前 8 月 平均 限 电 率 已 达 46% ， 其 中 5 月 的 限 电 率 一 度 示 到 
68% 。 相 当 于 每 两 台风 机 就 有 一 台 不 能 发 电 ， 而 2014 年 限 


































































































电 率 还 不 到 25% 。” 

中 节能 风力 发 电 新 疆 公 司 相 关 负 责 人 表示 ， 随 着 新 疆 
地 区 在 建 项 目的 陆续 投产 使 用 ， 弃 风 限 电 的 问题 在 5 年 内 
基本 没 办 法 改变 ,会 是 愈 来 愈 严重 的 态势 。 

在 我 国 风电 的 另外 两 个 主 战场 华北 和 东北 地 区 ， 人 情况 
同样 不 容 乐 观 。 以 精细 化 管理 著称 的 国字 头 风电 运营 商 也 
在 为 高 比例 的 限 电 焦虑 。 该 公司 蒙 东 呼伦贝尔 地 区 2015 年 





1 至 9 月 的 限 电 比例 已 达 50% 。 一 位 
门 担忧 的 是 ， 进 入 四 季度 供暖 期 ， 为 保证 供 热 

电 限 电 只 会 增加 ， 不 会 
电 比 例 为 22. 39% ， 河 北 张家口 ] 
， 均 在 全 国平 均 水 平 之 上 。 





露 :“ 更 让 我 
机 组 稳定 运行 ， 风 
时 ， 吉 林 限 
16. 91% 

大 规模 的 弃 风 















































风电 运营 管理 人 员 透 





























千 党 
SS 


区 限 电 比例 为 








对 企业 生产 经 营 负 











下 影响 已 多 次 上 演 。 








华能 新 能 源 相关 负 责 人 说 :“ 中 海 油 前 两 年 将 甘肃 玉 门 的 风 




















清洁 能 源 、 生 态 保护 和 适应 气候 变 
在 清洁 能 源 发 电 下 ， 风 力 发 电 、 光 伏 





清洁 交通 、 


个 一 级 分 类 。 





























矢 H 全 bb 














发 电 、 








用 、 水 力 发 电 、 其 
光伏 发 电站 、 太 阳 能 高 温 热 发 电站 (不 含 分 布 式 太 阳 能 3 


外 网 及 能 源 互 联网 、 分 布 式 能 源 、 太 阳 能 热 利 
他 新 能 源 利 用 均 被 列 人 。 其 中 ,太阳 能 


让 有 







































































消 纳 不 畅 成 风电 发 展 最 大 瓶颈 


相关 资料 显示 


， 我 国 风电 产业 从 无 到 有 、 








资产 全 部 转 给 了 中 广 核 ， 原 因 就 在 于 弃 风 导致 人 不 甫 出 。 
在 这 种 情况 下 ， 西 北 风电 大 省 各 大 风 场 几乎 都 要 依靠 政府 
补贴 才能 维持 鳃 利 。” 








由 小 到 大 ， 

















第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 


. 171 . 








0 








we 


了 不 到 10 年 时 


间 ， 于 2010 年 超越 美国 ， 成 为 全 球 风 














Th 
[i L 








风电 累计 并 网 容 





装机 规模 最 大 的 国家 并 延续 至 今 。 








有恒. 


已 达 1. 06 亿 千 瓦 ， 提 前 完成 风 

















池 |11 要 


展 的 同时 ， 消 




















五 ”规划 目标 ， 堪 称 
纳 不 畅 
制约 风电 发 展 的 最 大 瓶 宽 。 
事实 上 ， 大 规模 的 





此 界 级 的 发 展业 绩 。 但 在 井 
问题 如 影 随 形 ， 


截至 2015 年 6 月 , 我 
EE“ 十 
质 式 大 
成 为 业内 公认 的 






































风电 消 











和 纳 一 直 都 是 世界 性 难题 ， 








但 














我 国 弃 风 限 


4 


分 布 引发 的 外 送 问 











同步 与 不 协调 导致 的 调 
用 于 风电 产业 的 健康 发 











的 成 














因 更 为 复杂 ， 特 别 是 风 资 源 与 负荷 错位 
题 ， 以 及 与 传统 化 石 能 源 发 电 之 间 的 不 
第 电源 不 足 等 问题 ， 都 在 持续 反 作 
展 ， 而 在 经 济 进 入 新 常态 后 ， 这 些 








问题 均 呈 现 出 进一步 恶化 的 趋势 ， 甘 肃 风电 的 遭遇 即 为 例 


证 。 风 能 资源 极为 丰 


上 上- 导 





FI 
























































4 甘肃 素 有 “世界 风 库 ” 之 称 ， 截 
































中 型 的 地 区 先行 试点 ， 将 非 水 电 可 再 生 能 源 电 力 纳入 配 











额 制 考核 范围 

















制度 上 保障 可 














， 明 确 西北 各 省 可 再 生 能 源 消 纳 的 比例 ， 从 
再 生 能 源 消 纳 ， 


最 终 以 点 带 面 推动 配额 制 落 








地 。 此 外 ， 国 家 发 改 委 2015 年 10 月 19 日 刚刚 下 发 了 《 关 














于 开展 可 
能 源 全 额 保障 性 
方式 ， 积极 加 强 











再 生 能 源 就 近 消 
电网 公司 也 应 主动 作为 ， 优 化 调度 
区 域内 火电 厂 参 与 深度 调 



































纳 试点 的 通知 》， 再 次 提出 可 再 生 


























疏 购 ， 














条 ， 同 时 要 适当 





提高 750kV 等 线路 断面 稳定 极限 值 ， 力 争 送出 能 力 达到 线 


路 设计 值 。 


一 位 西北 新 能 源 企 业 人 士 则 建议 ， 应 取消 西北 电网 跨 





省 联络 线 考核 机 制 ， 让 3 
和 消 纳 ， 充 分 发 挥 跨 省 、 
区 调 峰 的 补偿 机 制 。 而 






































内 平衡 














跨 区 调 峰 能 力 ， 并 建立 跨 省 、 跨 





在 联络 线 考核 短期 改变 无 望 、 可 再 

















































































































至 2015 年 6 月 底 ， 全 省 风电 装机 已 突破 1100 万 千瓦 ， 居 全 ” 生 能 源 配 额 制 迟 迟 未 出 台 的 情况 下 ， 能 够 缓解 甘肃 等 新 能 
国 第 二 ， 仅 次 于 内 蒙古 。 但 受制 于 省 内 疲软 的 消 纳 能 源 富 集 区 弃 风 的 有 效 措施 是 自 备 电厂 或 西北 区 域内 的 公 网 
甘肃 的 风电 消 纳 很 大 程度 上 依靠 外 送 。 厂 参与 调 峰 ， 并 尽快 建立 合理 的 补偿 机 制 ， 研究 关 停 音 

自 2015 年 以 来 ， 受 经 济 下 行 影响 ， 西 北 五 省 电力 总 体 。 分 公 网 火电 厂 并 由 新 能 源 企业 做 出 补偿 的 方案 ， 从 而 解决 
过 剩 ， 各 省 均 在 积极 争取 外 送 份额 ， 甘 肃 电 网 的 外 送 电量 力 电量 严重 供 大 于 求 的 了 矛盾。 国家 层面 也 应 加 强 协调 ， 
需求 也 明显 下 降 。 官 方 统计 数据 显示 ， 截 至 2015 年 8 月 兽 加 西北 电网 尤其 是 甘肃 电网 跨 区 外 送 的 份额 ， 让 新 能 源 





底 ， 甘 肃 外 送 电量 仅 为 83. 3 亿 千 瓦 时 ， 同 比 降幅 达 17% 。 

在 此 背景 下 ， 西 北 网 调 于 2014 年 9 
的 调 管 权 下 放 至 省 级 电网 ， 并 对 西北 五 省 跨 省 联络 线 实施 
电量 将 以 零 电 价 结 算 。 而 在 此 之 前 ， 
电网 安全 允许 的 条 件 下 ， 甘 肃 省 的 新 能 源 电量 可 在 西北 五 
互 为 调 峰 。 当 地 一 家 风 场 负责 人 表示 : 
华能 力 不 足 ， 为 减少 和 避免 考 











bunt 





省 范围 内 自由 平 稀 、 
“由 于 甘肃 新 能 源 占 比 大 ， 调 
核 ， 甘 肃 省 调 跨行 的 原则 是 尽 可 能 

















考核 ,超出 计划 的 
































月 将 所 有 风电 项 目 








在 

















情况 下 甚至 将 全 省 风电 出 力 降 为 零 。 











E 低 新 能 源 出 力 ， 极 端 
自从 2014 年 实施 联络 


























线 考核 以 来 ， 风 








出 力 一 直 在 下 滑 ， 发 三 限 七 





已 成 常态 。 

















可 以 预见 ， 跨 省 联络 线 考核 导致 的 电力 电量 平衡 难题 ， 将 
成 为 制约 甘肃 新 能 源 送 出 与 消 纳 的 首要 因素 。” 
“十 三 五 ”要 重点 解决 弃 风 限 电 











2014 年 11 


月 二 



































国务 院 办 公 厅 正式 发 布 《能 源 发 展 战略 
行动 计划 (2014 ~ 2020 年 )》， 明 确 指 出 要 大 力 发 展 可 再 生 














能 源 ， 到 2020 年 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 消 费 比重 达到 








15% ， 
发 








展 态势 ， 实 




















届时 风电 的 预期 装机 目标 是 两 亿 千 瓦 。 按 照 目前 
现 这 一 





目标 并 无 压力 





的 
， 业 界 甚至 预期 风电 























“十 三 五 ”规划 目标 将 上 调 至 2.5 亿 至 2.8 亿 千 瓦 。 





放出 淡化 装机 
五 ” 


晶 在 消 纳 不 力 的 背景 下 ， 
目标 的 政策 导向 ， 并 将 弃 
期 间 重 点 解决 的 问题 。 























国家 能 源 





局 已 在 多 个 场合 释 
风 限 电 列 为 “十 三 





国家 能 源 局 新 能 源 和 可 再 生 能 源 司 副 处 长 李鹏 日 前 在 
2015 风能 大 会 上 再 次 强调 ， 弃 风 限 电 是 制约 风电 发 展 的 主 








要 因素 之 一 ,“ 十 三 五 ”不 能 有 效 解决 这 个 问题 ， 整 个 行业 





发 展 没 有 意义 。 


在 此 之 前 ， 风 电 业 界 一 度 将 希望 寄托 在 呼之欲出 的 可 




















f 
中 全 
ID 口 














年 的 国家 






































的 








了 生 能 源 配额 制 之 上 。2015 年 上 半生 
“地 方 版 ”可 再 生 能 源 配额 第 

对 面 的 配额 制 始终 犹 抱 副 盏 半 遮 面 。 行业 权威 人 
士 解 释 :“ 配 额 制 迟 迟 无 法 出 台 ， 主 要 卡 党 在 涉及 现实 利益 
4 体 指标 分 配 上 。” 在 这 种 情况 下 ， 不 妨 在 西北 等 消 纳 问 























FE， 内 蒙古 和 湖北 陆续 
I 政策 ,但 已 讨论 近 10 



































于 推动 这 类 ] 
纳 不 畅 已 成 
一 味 育 目 上 项 
一 利 ， 最 终 形 


项 











应 规划 ， 让 新 能 源 发 


电力 在 全 国 更 广大 的 范围 
可 以 与 火电 打 捆 外 送 ， 在 

业内 专家 认为 ， 风 电 属 于 清洁 能 源 ， 且 项 目 建设 周期 
短 、 见 效 快 ， 在 经 济 增长 乏力 的 背景 下 ， 地 方 政 府 显 然 乐 
目 大 批量 上 马 ， 以 快速 增加 绿色 GDP。 
纲 实 的 情况 下 ， 风 
目 无 异 于 饮 灼 止 淘 ， 对 整个 行业 有 
成 投资 浪费 。 专 家 建议 ， 地 方 政府 应 制定 相 











内 消 纳 ， 在 此 过 程 中 甘肃 新 能 源 























展 与 

















色 价 方面 形成 优势 。 









































在 消 
电 的 发 展 节 奏 理 应 有 所 控制 ， 
害 而 无 


























整个 电力 系统 发 展 相 协 调 。 





2015 年 风电 新 增 装 机 量 创新 高 
弃 风 限 电 加 剧 


2015 年 5 月 15 日 ， 国 家 能 小 











局 印发 《关于 进一步 完善 





风电 年 度 开发 方案 管理 工作 的 通知 》( 以 下 简称 《通知 》) 


明确 提出 ， 


弃 风 限 





电 比 例 超过 20% 的 地 区 不 得 安排 新 的 建 




















设 项 





目 ， 年 度 开 发 方案 完成 率 低 于 80% 的 省 (区 、 市 )， 
下 一 年 度 不 安排 新 建 项 目 
据 能 源 局 统计 ，2015 


O 


年 风电 新 增 装 机 容量 达到 3297 万 























干 拟 ， 








创 历史 新 高 ， 


旧 风 电 弃 


风 限 电 形 势 加 剧 ， 全 年 弃 











风电 量 339 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增加 213 亿 千 瓦 时 ,平均 弃 风 


率 达 到 15% 。 


数据 显示 ，2015 年 ， 全 年 风电 新 增 装机 容 











量 3297 万 千 





瓦 ， 新 增 装机 容量 再 创 历史 新 高 ， 累 计 并 网 装机 容量 达到 











1.29 亿 千 瓦 ， 
2015 年 ， 





占 全 部 发 











包装 机 容量 的 8. 6% 。 
风电 发 电量 1863 亿 千 瓦 时 ， 








占 全 部 发 电量 的 











3.3% 。2015 年 ， 新 增 风 电 核准 容量 4300 万 千瓦 ， 同 比 增 

















加 700 万 千瓦 ， 累 计 核 准 容量 2. 16 亿 千 瓦 ， 累 计 核 准 在 建 








容量 8707 万 千瓦 。 全 国 
同比 下 降 172 小 时 ， 利 用 小 
时 ， 利 用 小 时 数 最 低 的 地 











风电 平均 利用 小 时 数 1728 小 时 ， 


























半数 最 高 的 地 区 是 福建 2658 小 
区 是 甘肃 1184 小 时 。 




















弃 风 较 重 的 地 区 是 内 

















蒙古 ( 弃 风 电量 91 亿 千 瓦 时 、 弃 











风 率 18% ) 、 冉 及 








几 〈 弃 风 








电量 82 亿 千 瓦 时 、 弃 风 率 39% ) 、 








. 172 ， 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 








电量 27 亿 千 瓦 








新 疆 ( 弃 风电 量 71 亿 千 瓦 时 、 弃 风 率 32% ) 、 
时 、 弃 风 率 32% ) 。 


吉林 ( 弃 风 


大 数据 揭秘 2015 年 风能 资源 利用 小 时 


作为 新 能 源 ， 风 能 资源 和 太阳 能 资源 是 我 国 
的 资源 。 随 着 这 些 资源 的 不 断 开发 利用 ,气象 因 





突出 ， 对 此 开展 评估 
年 风能 资源 评介 











作 则 有 





大 力 发 展 
素 越 来 越 

















情况 ， 分 析 结 果 、 








口 


得 更 为 重要 。 本 文 围 











绕 2015 

















展望 发 展 ， 


风速 正常 稍 偏 小 风能 资源 接近 常年 均值 








“利用 全 国 








我 们 统计 分 析 了 2015 年 我 
高 度 年 平 
、 0.52%,， 
风能 太阳 能 资源 9 
出 分 布 不 均 ， 地 区 差异 性 


全 国 地 面 10 米 
年 ) 均值 偏 中 









































属 正常 稍 


P 心 高 级 了 


E 大 的 特 4 














气象 台 站 2004 年 至 2015 年 地 
国 陆 地 10 米 高 度 的 风速 特征 ， 
均 风 速 较 近 十 重 


以 绘 读者 。 





下 观测 资料 ， 














FE (2004 年 至 2013 

















小 年 景 。 中国 气象 局 
[ 程 师 周 荣 卫 说 ,“ 


风能 资源 呈现 











FE， 上海、 


汪 关 下 东 : 








天 津 、 浙 江 、 北 京 等 6 省 (市 ) 年 平均 风速 


西藏 、 重 庆 明 显 
据 全 国 风能 资源 高 分 辩 率 数值 模拟 数据 〈2014) ! 











扁 大 。 








“2015 年 ， 我 国 





平均 





扁 小 5% 以 上 ， 





不 ， 











度 年 平均 风速 均值 为 5.6 米 / 秒 。 周 荣 卫 说 : 
风速 大 于 5. 0 米 / 秒 的 分 布 


区 域 进 一 步 








扩大 ， 东 部 沿海 大 部 分 地 























从 2015 年 全 














区 、 山 东 大 部 、 


华东 、 华 南 、 华 


中 及 西南 等 部 分 山区 的 平均 风速 也 可 达到 5. 0 米 / 秒 。” 





国 陆 地 70 米 高 度 风 功率 密度 锋 











2015 年 全 国 年 











F 均 风 功 率 密度 大 值 区 3 








谱 上 获悉 ， 











yA 分 布 在 我 





国 的 三 





北 地 区 、 





东部 沿海 地 











区 以 及 青藏 高 原 、 云 贵 高 原 和 华南 山 





消 地 区 。 年 平均 风 功 率 密度 超过 300 瓦 /平方 米 的 区 域 主要 





分 布 在 三 北 








据 周 荣 卫 介绍 ，， 
f 疆 、 沪 





南 、 上 海 、 朝 











风 功 率 密度 














也 区 、 青 藏 高 原 和 云南 的 山脊 地 区 。 
2015 年 与 2014 年 相 比 ， 
[ 苏 5 省 (区 、 市 ) 年 3 
I 不 同 程度 减 小 外 ， 其它 省 (区 、 市 ) 有 不 同 程 


除了 西藏 、 云 


E 均 风速 和 年 平均 








度 的 增加 ， 且 多 数 省 〈 区 、 市 ) 年 平均 风速 距 平 百分率 增加 


超过 1% ， 年 平均 风 功 率 密 



































从 各 省 (区 、 
持平 ， 上 海 、 山 东 、 黑 龙 江 
达到 3.7% ; 而 西藏 、 辽 宁 

扁 弱 、 台 风 偏 
利用 的 重要 因子 ， 一 个 地 











冷 空气 








市 ) 发 




















少 是 主 





扁 大 1% 以 上 

















区 风 资 源 的 丰 








常年 的 风速 大 小 息息相关 。 





“ 冷 空气 频次 




















人 少 、 强 度 























16 次 ， 比 常年 平均 (2004 年 至 2013 年 

















中 寒潮 和 强 冷 空气 比 常生 








寒潮 和 强 冷 空气 





= 


气 偏 少 0.3 次 。 





一 把 双 为 剑 ， 


的 “ 满 发 ”时 段 〈 


对 风 















































带 的 








风 








场 ， 给 风 











电场 带 来 毁灭 怕 





FE 平均 





因 ， 风 速 


局 弱 是 主要 原 
根据 国家 气候 中 心 统计 ，2015 年 影响 我 
人 少 4. 6 次 ; 其 
扁 少 2. 0 次 ， 淮 河 以 北 地 区 
i 少 1.7 次 ; 淮河 以 南 地 区 寒潮 和 强 冷 空 


o 


入 距 平 百分率 增加 超过 3% 。 
电量 变化 来 看 ， 多 数 地 区 与 常年 
扁 小 1% 以上， 其中， 上 海 偏 小 





是 影响 风能 开发 


富 程度 直接 跟 当 地 





因 。” 





) 




















周 荣 卫 说 。 
的 冷 空气 共 





国 





风速 对 风能 开发 利用 的 影响 显 而 易 





见 ， 


而 台风 则 像 是 








电场 的 影响 利 痊 兼 有 
气旋 以 及 其 外 围 环流 影响 的 区 域 ， 可 以 给 风 
风力 机 以 额定 风速 运转 下 
色 场 来 说 ， 强 度 较 强 的 台 
场 带 来 极 大 破坏 。2014 年 ，“ 威 马 逊 ”了 
E 的 有 影响。 整个 风 








， 强 度 较 弱 的 热带 

















的 时 段 ) ， 而 对 


E 面 袭击 勇士 风电 











场 带 来 较 长 

















现场 13 台风 机 全 


掉 ， 另 有 5 台风 机 完全 损坏 (叶片 破裂 、 





发 电机 掉 落 、 机 舱 被 揭 开 ) ， 无 法 运行 。 
2015 年 ， 在 我 国 登陆 的 热带 气旋 共 6 个 ， 分 别 是 强 台 
风 “ 类 鸿 ”“ 苏 迪 罗 ”“ 杜 鹏 ”和 “彩虹 ”、 台 风 “ 莲 花 ” 


和 强 热带 风暴 “鲸鱼 "。 
2015 年 台风 个 数 明显 

此 外 ， 空 气 密度 和 温度 也 是 影响 
以 空气 密度 为 例 ， 如 果 一 个 地 区 内 


























“与 常年 平均 (7.2 个 ) 相 比 ， 
强度 偏 强 。” 周 荣 卫 说 。 

风能 开发 的 重要 因子 。 
速 很 大 , 但 是 空气 比较 





ek 
出 少 ， 




















稀薄 ， 那 么 风 所 蕴含 的 能 量 就 会 降低 ， 也 就 是 说 风 大 但 是 





风 无 力 。 温 度 对 于 风能 发 





表 
组 件 来 说 至 关 重 要 。 在 低温 地 
乡 








区 ， 就 需要 特定 的 风能 发 





很 好 的 低温 扩 




















已 瑞 
电 组 件 来 工作 ， 确保 发 电 组 件 














展 性 和 适应 性 ， 从 而 保证 低温 地 区 风力 利用 
达到 预期 效果 。 


风电 产业 发 展 需 加 强 科 学 研究 


随 着 我 国 风 能 资源 利用 的 快速 发 








展 ， 气 象 服务 的 重要 

















性 逐渐 显现 出 来 。 气 象 灾 害 直 接 影 响 风 电 设 备 安全 ， 和 气象 
服务 评估 对 风电 场 选 址 、 风 电机 组 选 型 、 风 电场 安全 运营 


都 具有 重要 指导 意义 。 
风速 和 极端 风速 的 变化 ， 进 而 探讨 气候 变化 对 风 



































因此 ， 有 必要 研究 气候 变化 背景 下 
电场 发 电 


























量 的 影响 及 对 设备 的 危害 。 
“例如 ， 在 现行 的 风电 场 风能 资源 评估 中 ， 仅 考虑 30 


年 气候 平均 状况 和 年 际 变 率 ， 未 考虑 年 代 际 尺度 的 
候 变 化 对 风能 资源 和 发 电量 的 影响 。 周 荣 卫 坦 言 ， 
能 资源 评估 规范 和 技术 方法 ， 在 风机 排 布 、 风 机 
险 评估 中 充分 考虑 气候 变化 影响 。 


要 完善 风 
选 型 入 











区 域 气 
“这 需 




















此 外 ， 还 要 丰富 、 发 


及 大 气 边界 层 科学 理论 和 气候 变 





化 科学 ， 提 升 对 区 域 气候 变化 和 大 面积 安装 风力 发 电机 组 


的 综合 /共同 影 








响 及 其 物理 机 制 的 科学 认 知 ， 为 风能 资源 的 





高 效 利用 提供 更 有 力 的 支持 。 
2015 年 中 国 新 能 源 汽车 产业 现状 与 未 来 发 展 趋势 
在 国内 汽车 市 场 日 趋 饱和 、 增 速 萎缩 的 情况 下 ， 新 能 











源 汽车 市 场 却 逆 市 上 扬 ， 在 市 场 需求 的 带动 下 ， 中 











国 新 能 

















源 汽车 产业 发 展 取得 了 明显 成 效 ， 如 果 谨 2014 年 是 中 国 新 
展 的 元 年 ，2015 年 则 是 新 能 源 汽车 发 


能 源 汽车 发 

















展 的 爆发 

















年 。 当 前 ， 
他 








向 





2015 年 ， 


我 国 
新 环境 显著 优化 、 市 场 化 进程 全 国 
提升 、 产 业 融 合 催生 新 生态 。 





新 能 源 汽车 发 展 的 形势 可 以 概括 为 四 点 : 


加 速 、 技 术 创 新 显著 















































在 全 球 产 量 超过 1 万 辆 的 10 家 新 能 源 汽车 生 














产 企业 中 ， 比 








迪 、 北 汽 等 4 家 国内 企业 位 居 其 列 。 并 且 ， 

















一 直 被 认为 是 行业 发 展 瓶颈 的 电动 汽车 配套 设施 ， 不 但 建 
设 进度 加 快 ， 而且 推出 了 创新 的 运营 模式 。 总 之 
汽车 成 果 令 人 欣喜 ， 水 平 提高 ， 规 模 拓 


























» 新 能 源 
展 ， 业 态 创新 ， 产 

















业 融 合 ， 基 础 建设 快 ， 应 用 多 样 化 。 
一 、2015 年 新 能 源 汽车 兴起 的 几 个 重要 因素 





























1. 动力 电池 问题 的 解决 
前 几 年 ， 新 能 源 汽车 的 动力 电池 是 一 个 头痛 的 问题 ， 











岂可 能 给 风电 
































电场 几乎 被 吹 倒 ， 








方 盏 








电池 价格 过 高 ， 另 外 一 方 












































看 可 供 选 择 的 类 型 比较 少 ， 





基本 是 磷酸 铁 锂电 池 ， 而 能 解决 电池 产业 链 的 汽车 企业 只 











有 上 比 ; 





迪 一 家 ， 




















所 以 前 几 年 是 比亚迪 的 独角戏 。 








第 四 篇 ”电源 


行业 新 闻 “173 








而 近 两 年 


Eb 
BE 








密度 高 、 续 航 








， 随 着 美国 特 斯 拉 电 动 汽车 进入 中 














国 市 场 ， 








量 能 力 强 的 三 元 锂电 池 优 势 显现 出 来 。 不 
厂家 纷纷 着 手 研 发 和 应 用 三 元 材料 ， 两 种 锂电 


也 得 到 均 









































































































































( 续 ) 


财政 部 、 科 技 部 、 工 信 部 和 发 改 委 发 出 《 关 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 于 开展 新 能 源 汽车 推广 应 用 城市 考核 工作 的 通 
衡 发 展 。 而 上 游 的 电池 厂商 也 在 疯狂 投资 ， 仅 上 半年 上 市 5 月 5 日 | 知 ?， 从 5 月 15 日 至 6 月 15 日 ,对 新 能 源 汽车 
公司 在 动力 电池 上 的 增 量 投资 就 达 600 亿 元 人 民 币 。 示范 城市 的 推广 应 用 工作 进行 考核 
三 星 附 属 企 业 三 4 = > 区 的 到 
ss 工业 和 信息 化 部 公布 第 四 批 《 免 征 车 辆 购置 
本 全 Se. 和 四 5 月 8 日 | 税 的 新 能 源 汽车 车 型 目录 》， 此 次 目录 共有 330 
模块 的 全 工艺 流程 ， 年 ) 动力 电池 数量 足够 装配 4 万 台新 款 新 能 源 车 型 人 选 
能 源 汽车 。 松 下 也 决定 投资 4. 12 亿美 元 在 中 国 大 连 建造 
座 汽 车 锂电 池 工 三， 预计 工厂 将 于 2017 年 投产 ， 新 工厂 每 财政 部 、 工 信 部 、 交 通 部 联合 下 发 了 《关于 
年 生产 的 电池 可 以 供 20 万 辆 电动 汽车 使 用 。 完善 城市 公交 车 成 品 油价 格 补助 政策 加 快 新 能 
上 游 动力 电池 厂商 的 疯狂 投资 扩 产 ， 不 仅 降低 了 动力 ee oi ln dtd ha 
电池 组 的 价格 ， 也 在 技术 上 提供 了 支持 。 这 让 电动 汽车 开 ed dt dang 
a ER te 另外 ， 城 市 公交 车 成 品 油价 格 补助 中 的 涨 价 补 
人 ee rt 
巾 坊 于 和 针 
2. 政府 大 力 推 动 财政 部 、 国 家 税务 总 局 、 工 业 和 信息 化 部 发 
由 于 对 大 气 污染 和 国家 石油 安全 等 因素 的 考虑 ， 党 中 5 月 18 日 。 | 布 《 关 于 节约 能 源 ， 使 用 新 能 源 车 船 税 优惠 政 
央 、 国 务 院 高 度 重视 新 能 源 汽车 发 展 。 习 近 平 主席 指出 ， RD ee 
“发 展 新 能 源 汽车 是 我 国 汽车 工业 由 大 到 强 的 必由之路 。” 能 车 船 减 半 征 收 车 船 税 
李克强 总 理 批示 , “加快 发 展 节 能 与 新 能 源 汽车 ， 是 促进 汽 国务 院 印 发 《中 国 制造 2025》， 提 出 将 “ 节 
车 转型 升级 ,抢占 国际 竞争 制高点 的 紧迫 任务 ， 也 是 推动 5 月 19 日 | 能 与 新 能 源 汽车 ”作为 重点 发 展 领域 
创新 、 推 动 绿色 发 展 、 培 育 新 的 经 济 增长 点 的 重要 举措 。” 
2015 年 ， 政 策 对 新 能 源 汽车 产业 的 支持 力度 空前 。 发 改 委 、 工 信 部 联合 发 布 《 新 建 纯 电 动 乘 用 
2015 年 全 年 ， 国 家 与 地 方 政府 已 经 出 台 了 20 项 相关 的 的 
补贴 标准 和 政策 ， 全 国 已 有 17 个 省 份 公布 了 地 方 财政 的 补 ER 
贴 政策 。 产业 发 展 政策 》 有 关 最 低 要 求 限制 
国家 政策 一 览 国家 机 关 事 务 管理 局 、 财 政 部 、 科 技 部 、 工 
科技 部 发 布 《国家 重点 研发 计划 新 能 源 汽车 ih ce 
| 7 月 13 日 |《 政 府 机 关 及 公共 机 构 购 买 新 能 源 汽车 实施 方 
ne hate 案 》， 明 确 了 政府 机 关 和 公共 机 构 公 务 用 车 
Re 2 “新 能 源 化 ”的 时 间 表 和 路 线 区 
体系 和 产业 链 
工信部 发 布 第 五 批 《 免 征 车 辆 购置 税 的 新 能 
交通 部 发 布 《 关 于 加 快 推 进 新 能 源 汽车 在 交 9 月 9 日 源 汽车 车 型 目录 》， 共 有 445 款 车 型 享受 免 征购 
3 月 18 日 通 运输 行业 推广 应 用 的 实施 意见 》， 意 见 指出 置 税政 策 优惠 
要 争取 当地 人 民政 府 支 持 ， 对 新 能 源 汽 车 不 限 
行 、 不 限购 李克强 总 理 在 国务 院 常 务 会 议 上 确定 ， 新 建 
9 月 23 晶 住宅 停车 位 建设 或 预 留 安装 充电 设施 的 比例 应 
工信部 发 布 了 《汽车 动力 蓄电池 行业 规范 条 达到 100% ， 大 型 公共 建筑 物 、 公 共 停 车 场 不 
件 》。 锂 离子 动力 蓄电池 单 体 企 业 年 产能 力 不 低 于 10% 
3 月 24 日 。 | 得 低 于 2 亿 Wp， 爹 属 氧化 物 钙 动力 蓄电池 单 休 RE 
企业 年 产能 力 不 得 低 于 1kWh 时 ， 超 级 电容 器 到 务 院 办 公 厅 印发 《关于 加 快 电动 汽车 充电 
单 体 企业 年 产能 力 不 得 低 于 500Wh。 系 统 企业 基础 设施 建设 的 指导 意见 》， 加 快 推进 电动 汽 
重 ， 适度 超前 、 夺 、 和 色 能 局 允 
财政 部 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 和 发 展 改 的 充电 基础 设施 体系 ,满足 超过 500 万 辆 电动 
革 委 联合 公布 《关于 2016 ~2020 年 新 能 源 汽车 汽车 的 充电 需求 
推广 应 用 财政 支持 政策 的 通知 》。2017 ~ 2020 
4 月 29 日 年 除 燃料 电池 汽车 外 其 它 车 型 补助 标准 适当 退 新 能 源 汽车 产业 未 来 十 年 发 展 路 线 图 已 经 绘 
坡 ， 其 中 : 2017 ~ 2018 年 补助 标准 在 2016 年 11 月 2 日 就 ,文件 显示 ， 到 2025 年 ， 中 国 新 能 源 汽车 年 
基础 上 下 降 20% ，2019 ~ 2020 年 补助 标准 在 销量 将 达到 汽车 市 场 需求 总 量 的 20% ， 自 主 新 




















2016 年 基础 上 下 降 40% 




















能 源 汽车 市 场 份额 达到 








80% 以 上 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































客车 公用 充电 设施 投资 建设 管理 办 法 》， 该 办 














法 指出 ， 北 京 小 区 充电 桩 将 与 车 位 100% 配 建 ， 











收费 鼓励 快捷 支付 






























































































































































































































































































































































. 174 ， 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) ( 续 ) 
交通 运输 部 、 财 政 部 、 工 业 和 信息 化 部 联合 纯 电动 汽车 补贴 4 万; 插 电 式 ( 合 增 程式 ) 
11 月 3 日 “| 发布 《新 能 源 公交 车 推广 应 用 考核 办 法 《二 混合 动力 补贴 3 万 
行 )》，2016 ~ 2020 年 ， 新 能 源 公交 车 推广 应 用 闵行 区 : 拥有 闵行 户籍 ， 或 者 在 该 区 企业 音 
考核 工作 每 年 按 程序 进行 一 次 位 工作 、 交 满 2 年 以 上 社保 的 消费 者 可 以 享受 
2 万 元 的 闵行 区 政府 补贴 
发 改 委 发 布 《电动 汽车 充电 基础 设施 发 展 指 击 定 区 疡 定 区 个 人 胸 科 名 如 39 纲 的 
南 (2015 ~ 2020 年 )》， 明 确 提 出 到 2020 年 ， 上 海 鼓励 政策 ， 而 且 还 明确 指出 支持 数量 上 不 封顶 
11 月 17 日 全 国 将 新 增 集 中 式 充 换 电站 1.2 万 座 ， 分 散 式 浦东 区 : 浦东 购买 新 能 源 汽车 的 消费 者 ， 在 
充电 桩 480 万 个 ， 以 满足 全 国 500 万 辆 电动 汽 人 
车 充电 需求 户籍 者 ， 可 以 再 享受 中 央 、 上 海 以 外 的 浦东 新 
区 政府 补贴 2 万 元 / 辆 
工信部 官方 网 站 发 布 《 免 征 车 辆 购 署 税 的 新 将 推 新 能 源 物流 车 、 货 运 车 ， 不 符 标准 禁 入 
了 二 入 是 | 能 源 汽车 车 型 目录 》( 第 六 批 ) 文件 市 区 
财政 部 等 五 部 委 对 “十 三 五 ”充电 设施 奖励 武汉 ee 
策 公开 征求 意见 ，2020 年 大 气 污染 治理 重点 人 
12 月 16 日 | 省 市 奖励 门槛 7 万 辆 ,奖励 标准 1.26 亿 元 ,每 本 天 津 将 按照 中 央 财 政和 地 方 财政 1:1 的 比例 
增加 6,000 辆 ， 增 加 奖励 资金 1,100 万 元 ， 奖 ”| 对 新 能 源 汽车 给 予 补贴 
励 资金 最 高 封 项 2 亿 元 
生产 企业 需 在 市 工业 和 信息 化 委员 会 备案 才 
ce 能 申请 补贴 
ER 国家 补贴 标准 1:1 的 比例 给 予 地 方 配套 补贴 ， 
所 月 事 昌 。 | 汽车 充电 接口 及 通信 协议 5 项 国家 标准 ,新 标 de 
a JJ 60% 
a 对 个 人 购买 新 能 源 汽车 的 ， 首 次 机 动车 交通 
事故 责任 强制 保险 费用 给 予 全 额 财政 补贴。 对 
op 而 安 。 | 个 人 购买 新 能 源 汽车 给 予 10000 元 / 辆 财政 神 
由 ， 用 于 自用 充电 设施 安装 和 充电 费用 。 对 于 
直接 或 组 织 员工 一 次 性 购买 新 能 源 汽车 超过 10 
国家 和 北京 市 1: 1 比例 补助 。 国 家 和 北京 市 人 
财政 补助 总 额 最 高 不 超过 车 辆 销售 价格 的 60% a 
北京 新 建 居住 区 18% 配 建 电动 车 停车 位 OD le dd 
ee 能 源 汽车 的 ， 在 原 享 受 报废 财政 补贴 ( 按 不 同 
信息 》: 特 斯 拉 、 宝 马 电动 汽车 进入 新 能 源 汽 车 型 2000 ~ 6000 元 / 辆 不 等 ) 的 基础 上 ， 再 给 
车 单独 摇号 目录 予 3000 元 / 辆 的 财政 补贴 
新 能 源 小 客车 生产 企业 及 产品 备案 管理 细 nn 
ee ON a Bi 
求 ， 并 提出 了 退出 机 制 ee We sl 
ee 尺骨 1 。 新 能 源 非 公交 汽车 在 福州 、 
本 福建 。 | 济州、 泉州 市 辖区 上 牌 的 ， 配 套 补助 资金 由 设 
a 区 市 承担 40% ; 在 三 明 、 莆 田 、 南 平 、 龙 岩 、 
to 宁德 市 和 平 潭 综合 实验 区 辖区 上 牌 的 ， 配 套 补 
取消 新 能 源 汽车 摇号 1.7 万 个 新 能 源 指标 直 人 
Cn ee 省 内 补贴 按照 国家 补助 标准 1: 1 给 予 补贴 
Me A en (公务 车 除外 ) ， 其 中 省 市 级 承担 补贴 金额 的 
是 出 北京 将 实施 新 能 源 智 能 汽车 、 集 成 电路 等 30% ， 市 州 承担 补贴 金额 的 70% 。 公 务 车 实行 
Re 同 级 采购 同 级 财政 补贴 的 政策 ， 具 体 补贴 标准 
12 月 23 日 ， 北 京 市 发 布 《 北 京 市 新 能 源 小 湖南 各 级 人 民政 府 确定 ， 其 中 省 市 级 公务 车 按照 





国家 补助 标准 1: 1 给 予 补 贴 ， 中 央 财 政和 省 市 























财政 补贴 总 额 不 超过 车 辆 外 











肖 售 价格 的 60% 。 混 











合 动力 公交 客车 






































省 财政 
贴 。 补 贴 范 围 为 湖南 省 14 个 市 州 


忱 每 辆 5 万 元 给 予 补 








第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “175 ， 
























































































































































































































































































































































( 续 ) ( 续 ) 
不 实行 退 坡 机 制 。 广 州 市 新 能 源 汽车 补贴 不 在 国家 和 和 省 补贴 的 基础 上 ， 市 财政 对 各 类 纯 
广州 退 坡 ， 即 按照 2013 年 国家 新 能 源 补贴 标准 ， 对 电动 车 辆 购置 补贴 标准 为 : 纯 电动 乘 用 车 采取 
购买 新 能 源 汽车 的 消费 者 进行 1: 1 的 配套 补贴 “固定 标准 ”补贴 ， 每 辆 补助 2 万 元 ;燃油 车 
换购 纯 电动 车 的 ， 再 给 予 3000 元 奖励 。 纯 电动 
财政 补贴 标准 由 省 、 市 、 县 (区 ) 三 级 财政 客车 按 与 国家 补贴 1: 1 执行 ， 最 高 补贴 额 为 每 
安 照 中 央 财 政 2013 年 对 新 能 源 汽车 推广 应 用 补 辆 车 50 万 元 。 邮 政 、 物 流 等 专用 车 辆 按 电池 容 
助 标准 1:1 进行 配套 ， 且 不 实行 退 坡 机 制 太原 。 “| 量 与 国家 补贴 按 1: 1 执行， 每 辆 车 补贴 总 额 不 
惠州 补贴 资金 由 省 、 市 和 县 〈 区 ) 财政 三 级 负 超过 15 万 元 。 政 府 机 关 及 公共 机 构 购置 纯 电动 
旧 ， 除 省 补助 外 ， 其 余 资金 由 市 、 县 (区 ) 级 乘 用 车 ( 含 机 要 通信 用 车 ) 采购 价格 扣除 财政 
财政 按 比例 分 担 ， 其 中 : 惠 城 区 、 仲 恺 高 新 区 补贴 后 不 得 超过 18 万 元 。 纯 电动 公交 车 、 纯 电 
7、 区 按 现 行 财 政 分 享 比例 分 担 ， 其 它 县 动 环卫 车 等 公共 领域 用 车 按照 “差价 补贴 ”， 
(区 ) 按 市 30%、 县 (区 ) 70% 比例 分 担 在 国家 补贴 基础 上 ， 超 出 传统 燃油 、 燃 气 车 购 









































置 成 本 以 上 部 分 由 市 级 财政 全 和 额 补贴 














不 实行 退 坡 机 制 。 纯 电动 乘 用 车 、 插 电 式 混 
































合 动力 ( 含 增 程 式 ) 乘 用 车 ， 每 辆 按 2013 年 

司 家 财政 补贴 基础 上 ， 由 省 财政 厅 牵头 
国家 补贴 标准 1: 1 给 予 本 市 财政 补助 ， 且 国家 | 
补贴 和 本 市 财政 补助 总 额 最 高 不 超过 车 辆 销售 正月、 出、 5 肃 
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肃 合 条 件 新 能 源 汽车 的 消费 者 给 予 适当 补贴 。 国 
青岛 。 | 价格 的 60% 。 除 此 之 外 ， 纯 电动 客车 、 插 电 式 | ee i te me 
注 全 去 在 乡 hE 对。 快 桨 y = 、 有 和 迟 仙 到 辣 人 小 A 
混合 动力 客车 、 纯 电动 专用 车 、 燃 料 电池 车 者 ee 








安 照 中 央 财 政 补 助 标准 的 20% 本 市 财政 补 












































10 米 以 上 纯 电 动 客车 补贴 20 万 元 / 辆 ; 6 ~ 
10 米 纯 电 动 客车 按 电池 容量 每 千瓦 时 补贴 1200 








是 
助 。 本 市 财政 补助 实行 属地 管理 原则 ， I 级 
和 区 市 财政 分 级 负担 









































元 (最 高 不 超过 国家 补贴 标准 的 40% 。 对 应 









































护照 国家 和 滩 坊 市 1: 1 的 原则 ， 补 助 总 额 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































凑 坊 | (国家 、 和、 市 补助 之 和 ) 不 超过 车 辆 核定 和 ee 
售 价格 的 最 高 比例 〈40% ~60% ) 确定 补助 标 辆 ) ， 时 区 
由 10 米 以 上 插 电 式 混合 动力 客车 〈 含 增 程式 ) 
私家 车 、 出 租车 、 商 贸 物流 配送 车 、 环 卫 车 补贴 10 万 元 / 辆 ; 纯 电动 专用 车 按 电池 容量 每 二 
等 ， 市 财政 按 中 央 财政 补贴 额 的 30% 予以 补 Oe 
贴 ; 城市 公交 车 ( 约 130 万 元 / 台 ) ， 扣 除 中 央 乘 用 车 轴 距 大 于 2. 45 米 每 辆 补贴 2. 4 万 元 、 轴 
财政 补贴 50 万 元 / 台 后 ， 其 余 价款 由 市 财政 承 中 小 于 2 45 米 每 辆 补贴 十 8 万 元 、 轴 取 小 于 2.2 
临沂 上 胆 ; 城乡 公交 车 ( 约 60 万 元 / 台 )， 扣 除 中 央 江苏 米 每 辆 补贴 1 万 元 ， 插 电 式 混合 动力 乘 用 车 
财政 补贴 30 万 元 / 台 后 ， 由 相关 县 区 财政 每 辆 ( 含 增 程式 ) 每 辆 补贴 1. 4 万 元 ;燃料 电池 乘 
补贴 10 万 元 ， 剩 余 价款 由 市 交 运 公司 承担 ， 公 车 (5 座 及 以 下 ) 每 辆 补贴 7.2 万 元 ; 燃料 电池 
务 用 车 扣除 中 央 财 政 补贴 3.5 万 元 / 台 后 ， 其 余 和 
价款 由 同 级 财政 承担 上 超级 电容 、 詹 酸 锂 客车 每 辆 补贴 6 万 元 
江苏 省 新 能 源 汽车 生产 企业 研发 的 新 产品 进 
对 山西 省 列 和 人 国家 《和 车辆 生产 企业 与 产品 》 入 国家 《节能 与 新 能 源 汽车 示范 推广 应 用 工程 
公告 目录 的 电动 汽车 、 甲 醇 汽车 、 燃 气 汽车 的 推荐 车 型 目录 》 的 ， 每 款 车 型 省 财政 给 予 50 ~ 
生产 企业 ， 根 据 产品 实现 销售 量 情况 ， 给 予 营 80 万 元 的 一 次 性 奖励 
销 补助 ， 降 低 消 费 者 购车 成 本 2013 、2014 年 南通 、 苏 州 、 常 州 市 财政 按照 
补助 标准 为 : 2015 年 ， 电 动 客车 50000 元 / 中 央 财 政 补贴 标准 的 60% 对 购置 新 能 源 汽 车 进 
辆 ， 电 动 轿车 20000 元 / 辆 ， 电 动 专用 车 10000 行 补贴 
元 / 辆 ; 甲醇 客车 10000 元 / 辆 ， 甲 醇 重 卡 10000 
4 元 / 辆 ， 甲 醇 轿 车 5000 元 / 辆 ， 甲 醇 多 用 途 乘 用 2013 、2014 年 南京 纯 电 动 乘 用 车 每 辆 补贴 
出 车 2000 元 / 辆 ; 燃气 重卡 10000 元 / 辆 ， 燃 气 轻 3.5 万 元 ; 纯 电动 客车 每 辆 补贴 30 万 元 ; 插 电 
( 微 ) 卡 2000 元 / 辆 。2016 ~ 2017 年 ， 补 助 标 式 混 合 动力 〈 含 增 程式 ) 乘 用 车 每 辆 补贴 2 万 
准 减 半 元 ; 插 电 式 混合 动力 〈 含 增 程式 ) 客车 每 辆 # 
自 2016 年 1 月 1 日 起 ， 对 电动 汽车 ,按照 同 南京 贴 15 万 元 ; 超级 电容 、 铁 酸 锂 快 充 纯 电 动 客车 
期 国家 补贴 资金 1: 1 的 标准 给 予 省 级 营销 补助 。 每 辆 补贴 9 万 元 ， 纯 电动 专用 车 按 电池 容量 每 
2015 年 12 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 对 山西 千瓦 时 补贴 1200 元 、 每 辆 最 高 补贴 9 万 元 ; 燃 
省 标注 的 甲醇 重卡 和 燃气 重卡 新 能 源 汽车 在 山 料 电 池 车 乘 用 车 每 辆 补贴 12 万 元 ;燃料 电池 商 
西 省 境内 减 半 征 收 高 速 公路 车 辆 通行 费 车 每 辆 补贴 30 万 元 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































176 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) ( 续 ) 
大 连 人 符合 本 市 财政 补贴 政策 的 新 能 源 汽车 ， 市 级 
- 财政 给 予 前 1000 辆 新 能 源 客车 补贴 16 万 元 / 
按 中 央 财政 补贴 资金 1:1 比例 的 额度 给 予 补 De 
ay | 助 。 除 老 三 区 外 ， 其 它 县 (市 》 区 示范 推广 新 tt ee ee 
能 源 汽车 补助 ， 可 参照 实行 ， 补 助 资金 由 属地 . 
财政 承担 
购买 新 能 源 汽车 的 本 地 消费 者 ， 按 新 能 源 汽 
加 大 对 新 能 源 公交 车 的 补贴 力度 ， 对 公交 企 海 车 获得 中 央 补 贴 资金 的 60% 给 予 地 方 财政 补 
业 新 购 使 用 的 新 能 源 公 交 车 ， 由 当地 财政 按 一 贴 ， 省 市 财政 各 补贴 30% 
定 比例 予以 补贴 
新 能 源 出 租车 (不 包括 分 时 租赁 和 团体 长 租 私人 人、 租赁、 公务 、 通 勤 等 纯 电 动 乘 用 车 : 
的 车 辆 ) 、 纯 电动 专用 车 〈 主要 是 邮政 、 物 流 、 R>250 补贴 4 4 万 元 ，150<R<250 补贴 3.6 
绍兴 不 卫 等 ) 、 人 燃料 电池 车 ， 按 照 国家 补助 标准 ， 万 元 ，80<R<150 补贴 2.5 万 元 ， 插 电 式 混合 
给 予 1:1 的 配套 补助 。 国 家 和 地 方 财政 补助 总 动力 乘 用 车 ( 含 增 程式 ，R==50) 补贴 2.4 万 
人 额 最 高 不 超过 车 辆 销售 价格 的 50% 。 纯 电动 乘 元 。 城 市 出 租 纯 电 动 乘 用 车 : R250 补贴 2 万 
车 给 予 3 万 元 补助 ， 插 电 式 混合 动力 〈 含 增 元 ，150 三 R <250 补贴 1 万 元 ，80 三 R < 150 补 
程式 ) 乘 用 车 给 予 2 万 元 补助 。 国 家 和 地 方 财 南昌 贴 1 万 元 , 插 电 式 混合 动力 乘 用 车 ( 含 增 程 
政 补助 总 额 最 高 不 超过 车 辆 销售 价格 的 50% 式 ，R:=50) 补贴 1 万 元 。 公 交 、 客 运 、 公 务 、 
通勤 等 纯 电 动 客车 : L> 10 补贴 15 万 元 ，8 <L 
杭州 要 求 新 建 住宅 配 建 停车 位 应 100% 建设 <10 补贴 11 万 元 ,6<L<8 补贴 8.5 万 元 , 插 
充电 设施 或 预 留 建设 安装 条 件 ， 大 型 公共 建筑 电 式 混合 动力 客车 〈 含 增 程式 ，L>10) 补贴 8 
i 物 配 建 停车 场 、 社 会 公共 停车 场 建设 充电 设施 万 元 。 纯 电动 专用 车 ( 按 30KWH 电池 容量 计 
或 预 留 建设 安装 条 件 的 车 位 比例 不 低 于 10% ， 算 ) 补贴 4. 2 万 元 
每 2000 辆 电动 汽车 至 少 配 套 建 设 一 座 公 共 充 电 
站 对 在 议 州 市 辖区 内 购买 、 注 册 登 记 并 使 用 新 
能 源 汽车 的 单位 和 个 人 ， 以 及 验收 合格 的 新 能 
按照 国家 补贴 标准 ， 给 予 1: 1 配套 地 方 补贴 ， 证 人 源 汽车 充电 桩 ,市 县 配套 资金 参照 省 财政 补助 
量 不 退 坡 。 对 个 人 、 企 业 购 买 使 用 新 能 源 乘 用 资金 标准 按照 1: 1 给 予 配套 补助 ， 配 套 资金 
FE， 给 予 使 用 环节 补贴 ， 主 要 用 于 机 动车 交通 市 财政 、 推 广 应 用 新 能 源 汽车 的 县 (市 、 区 ) 
事故 责任 强制 保险 费 、 路 桥 费 、 充 电费 、 自 用 财政 各 承担 50% 
充电 设施 及 安装 费 等 补贴 ， 标 准 如 下 : 1. 纯 电 
动 乘 用 车 : R=250 每 辆 2 万 元 ; 150 <R < 250 和 g 各 
泪 人 么 动 - 今 4 拘 各 | a EE es ee 1 Wie 
a 车 湖 万 元 。 宪 电 式 混 全 动力 乘 用 车 《 含 二 程式， 
SS 出 租车 运营 企业 购买 使 用 纯 电动 出 租车 ， 除 A 
享受 纯 电 动 乘 用 车 购车 补贴 和 使 用 环节 补贴 外 ， 
对 具有 出 租车 营运 牌照 (或 持 授 权 书 ) 的 燃油 
出 租车 更 新 为 纯 电 动 出 租车 的 ， 另 外 给 予 推广 合肥 对 单位 和 个 人 购买 使 用 纯 电 续 驶 里 程 大 
应 用 补贴 5.58 万 元 于 150 公里 的 电动 乘 用 车 ， 按 照 国家 补助 标准 
10 月 13 日 起 取消 电动 汽车 限购 1:1 的 比例 给 予 地 方 配套 补贴 ( 含 省 、 市 两 级 
名 下 已 有 1 辆 深圳 登记 的 小 汽车 或 已 有 1 个 号 资金 ) ， 总 额 不 超过 车 辆 销售 价 的 60% 。 其 它 
有 效 指标 的 车 主 ， 将 可 以 额外 申请 1 个 电动 小 类 型 新 能 源 汽车 按 国家 补助 标准 的 20% 给 予 补 
汽车 指标 贴 
公交 车 (客车 类 ) 补贴 1: 0.5; 出 租车 ( 乘 对 符合 条 件 的 新 能 源 汽车 ， 市 财政 原则 上 按 
用 车 类 ) 补贴 1: 0.5; 公务 车 ( 乘 用 车 类 ) 补 照 中 央 财政 补助 标准 给 予 1: 1 配套 的 购车 补助 。 
贴 1:0.4; 私人 乘 用 车 补贴 1:0.2; 纯 电动 专用 泸州 中 央 财 政 按 公 示 的 补助 标准 足 额 补助 后 ， 加 上 
中 山 车 (邮政 、 物 流 、 环 卫 、 工 程 ) 补贴 1:0.4 市 级 补助 的 总 额 最 高 不 超过 车 辆 缴纳 车 辆 购置 
燃料 电池 公交 车 、 公 务 车 、 出 租车 、 私 人 乘 税 时 计 税 价 的 60% 
j 车 分 别 按照 国家 补贴 标准 的 50% 、40% 、 
50% 和 20% 给 对 补贴 贵州 新 能 源 汽车 不 受 摇号 上 牌 、 尾 号 限行 等 限制 
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( 续 ) 车 应 用 ， 连 续 出 台 了 完善 城市 公交 车 成 品 油价 格 补贴 政策 、 
re 新 能 源 公交 车 推 广 应 用 考核 办 法 等 ;新 补贴 退 起 和 税 费 减 
A a el 
辆 销售 所 在 地 财政 分 别 按照 不 低 于 中 央 财政 补 ” ”领域 覆盖 整 车 、 动 力 电池 、 充 电 设施 等 领域 ,建立 了 从 研 
贴 标 准 的 70% 、30% 进 行 补贴 ， 中 央 和 地 方 财 发 、 生 产 到 使 用 、 监 督 等 各 方面 较为 完善 的 政策 体系 。 
新 乡 政 补助 总 额 最 高 不 超过 车 辆 销售 价格 的 60% 。 新 能 源 汽车 市 场 发 展 快速 ， 技 术 显 著 进 步 。2015 年 ， 
如 补助 总 额 高 于 车 辆 销售 价格 60% ， 市 财政 和 我 国 新 能 源 汽车 产销 量 达到 37 万 多 辆 。 自 2009 年 启动 新 
E 辆 销售 所 在 地 财政 在 补助 时 直接 按 车 辆 销售 能 源 汽车 “十 城 千 辆 ”计划 以 来 ， 到 2015 年 我 国 累 计生 产 
价格 的 60% 扣除 中 央 、 省 财政 补助 后 同比 例 调 新 能 源 汽车 49.7 万 辆 。 与 此 同时 ,核心 技术 取得 显著 进 
减 补助 客 步 ， 动力 电池 、 关 键 材 料 国产 化 进程 加 速 ， 成 本 显著 降低 ， 
对 在 昆明 市 辖区 内 购买 、 注 册 登 记 和 使 用 新 ee ON en ee 
昆明 “| 能 源 汽车 的 单位 和 个 人 ， 市 财政 补贴 参照 国家 量 密度 提高 将 近 一 借 ， 成 本 降低 50% 。 驱 动 电机 系列 产业 
财政 补助 资金 标准 按照 1:0. 5 给 予 配套 补 化 能 力 提 升 ， 向 动力 总 成 集成 发 展 ; 芯片 集成 设计 、 电 力 
BE 子 系统 集成 技术 取得 新 进展 。 
河北 省 石家庄 市 政府 出 台 《 石 家 庄市 加 快 新 新 能 源 汽车 商业 模式 创新 取得 新 亮点 ， 基 础 设施 建设 
能 源 汽车 发 展 和 推广 应 用 的 实施 意见 》， 对 新 进度 加 快 。 新 能 源 汽车 分 时 租赁 模式 和 城市 物流 逐渐 成 为 
能 源 公 交 车 和 公共 服务 领域 用 新 能 源 汽车 , 在。 应 用 新 方式 ， 杭 州 微 公 交 的 分 时 租赁 实现 了 “绿色 分 享 ”， 
党 受 中 央 、 省 财政 补 由 的 同时 ， 市 财政 按照 中 租赁、 快递 、 电 网 形成 了 新 的 商业 合作 伙伴 关系 。 稚 至 
石家庄 类 财政 补贴 标准 1:1 OO F 2015 年 底 ， 全 国 建成 充 换 电站 3600 多 座 ， 公 用 充电 桩 超过 
贴 ， 中 央 财 政和 地 方 财政 补贴 总 额 不 超过 购车 4.9 万 个 。 
价款 ; 其 他 领域 用 新 能 源 汽车 按照 中 央 财 政 补 a es 
贴 标 准 1: 05 的 比例 对 购车 用 户 给 予 补贴 ， 中 央 BU i aN 
财政 和 地 方 财政 补贴 总 额 不 超过 购车 价格 的 截至 2015 年 ， 全 球 新 能 源 汽车 社 计 销量 超过 150 万 
0 辆 。 我 国 累计 销量 近 50 万 辆 ， 占 全 球 30% ， 为 世界 节能 减 
碳 做 出 了 重要 贡献 。 历 史 证 明 ， 新 技术 的 突破 和 加 速 应 用 ， 
12 月 21 日 ,哈尔滨 市 新 能 源 汽车 推广 应 用 往往 会 引发 新 产业 对 旧 产 业 的 替代 ,在 创造 新 的 经 济 增长 
和 产业 发 展 支持 政策 正式 推出 。 购 买 使 用 新 能 点 、 改 善人 民生 活 的 同时 ， 也 会 造成 产业 重组 、 产 能 淘汰 、 
哈尔滨 “| 源 汽车 ， 按 照 国 补 标准 对 纯 电 动 汽车 1:1、 插 资本 沉淀 和 产业 洗 牌 。 产 业 转 型 机 遇 稍 纵 即 逝 ， 需 要 我 们 
混合 吉 力 汽 芷 天 0 的 比例 给 了 地 万 配套 加 强 研判 ， 尽 时 部署 新 兴 产 业 的 关键 技术 和 新 产品 研发 ， 
生计 产业 化 进程 ,增强 持续 引领 能 








3. 真实 市 场 的 出 现 

在 目前 的 技术 条 件 下 ， 除 了 可 以 两 用 的 插 
汽车 ,单纯 的 电动 汽车 满足 家 庭 唯 一 用 车 需求 有 些 困 难 。 
而 目前 中 国 的 一 线 城 市 已 经 普及 了 家 庭 汽 车 ， 有 了 家 庭 第 
二 辆 ， 第 三 辆 车 的 需求 ， 这 使 得 新 能 源 汽车 找到 了 它 真正 
的 市 场 。 

在 政策 给 力 、 产 品 价格 下 降 的 情况 下 ， 用 户 同 样 几 万 
元 钱 要 买 家 庭 第 二 辆 车 ， 电 动 汽 车 相对 于 同 价位 的 燃油 车 














混合 动力 


























































































































的 863 计划 “ 
“节能 与 新 能 源 汽车 ” 旦 
汽车 科技 发 展 专 项 ， 最 终 确 立 了 纯 


国家 科技 计划 围绕 创新 链 、 产 业 链 发 展 加 快 部 团 


经 过 国家 科技 计划 三 个 五 多 



































FE 的 连续 支持 ， 从 “十 五 ” 
电动 汽车 ”重大 科技 专项 到 “十 一 五 ”的 














EE 大 项 目 ， 再 到 “十 二 五 ”的 电动 























水 平 不 


“三 纵 三 横 ” 研 发 布 















































了 真正 的 竞争 力 。 
二 、2015 年 新 能 源 汽车 产业 发 展现 状 
根据 工信部 发 布 信息 ，2015 年 新 能 源 汽 车 产销 340471 
辆 和 331092 辆 ， 同 比分 别 增长 3.3 倍 和 3.4 倍 。 其 中 纯 
动 汽车 产销 234633 辆 和 247482 辆 ， 同 比 增长 4. 2 倍 和 4. 
倍 ; 揪 电 式 混 合 动力 汽车 产销 85838 辆 和 83610 辆 ， 同 比 
长 1.9 倍 和 1.8 倍 。 
创新 成 为 引领 我 国 新 能 源 汽车 产业 快速 发 展 的 原动力 
2015 年 , 我 国 新 能 源 汽 车 政策 呈现 新 的 战略 高 度 。 
《新 能 源 汽车 重点 专项 》 明 确 了 “十 三 五 ”战略 目标 ， 为 
未 来 5 年 技术 创新 指明 了 方向 。 同 时 ， 政 策 更 具 针 对 性 ， 
扶持 领域 更 宽广 ， 政 策 工具 更 多 样 化 。 为 鼓励 新 能 源 公交 
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成 开发 ， 全 方位 轩 
国 制造 2025” 等 创新 机 遇 ， 构 建 能 够 吸纳 国内 外 优势 
创新 人 才 的 专业 化 众 创 空间 。 其 次 ， 
的 发 展 新 趋势 。 加 快 燃 煌 
池 产 业 化 。 重 构 交 通 、 互 联网 、 制 


“中 


资源 、 
能 化 、 
人 研发 ， 


型 示范 应 用 方向 延伸 ， 形 成 4 
新 体系 。 
我 国 一 方面 坚持 基础 科学 、 共 1 








国 新 能 源 汽车 产业 坚持 了 “三 纵 三 横 ” 的 研发 布 
断 提升 ， 研 发 体系 逐步 形成 ， 研 发 内 涵 越 来 越 深 化 。 
我 国 国家 科技 计划 体系 正在 进行 深度 改革 ， 
a 
链条 部 署 和 一 体 化 实施 的 


























绕 产业 链 的 发 

















聚集 





网 络 化 、 电 动 











率先 实现 燃料 



































驱动 的 发 展 战略 。 我 


局 ， 研 发 





在 原来 
础 设施 和 




















生 技术 、 动 力 系统 、 集 
展 ， 结合“ 互联 网 +” 





把 握 准 智 
电池 汽车 











造 业 融合 发 展 的 新 生态 ， 创 造 出 更 多 的 商业 模式 和 运营 方 
式 ， 更 加 便利 于 大 众 出 行 。 此 外 ， 加 快 研究 动力 电池 的 回 


收 再 不 
台 车 用 动力 电池 回收 和 





体 ， 








用。 尽快 建立 











电池 回收 体系 








建立 监督 监管 人 


























， 构 建 产业 链 。 制 定 出 





用 的 政策 和 法 律 法 规 ， 明 确 责任 主 








后 度 。 还 有 ， 开 





国际 研发 





展 广 泛 深入 的 





“ 178 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 











合作 。 共 同 研 究 未 来 发 展 、 标 准 体系 建设 、 回 收 利用 体系 ， 
协同 次 入 基础 研究 ， 为 世界 新 能 源 汽 车 的 发 展 做 出 更 大 贡 
献 ， 推 动 中 国 新 能 源 汽车 走向 世界 。 

三 、2015 年 新 能 源 汽车 产业 暗礁 

1. 技术 水 平 还 处 于 中 低 端 

我 国 新 能 源 汽 车 取得 的 成 绩 固 然 可 喜 ， 但 短 板 也 很 明 
显 ， 如 关键 核心 技术 原创 性 不 够 ， 特 别 是 在 动力 电池 、 电 
驱动 和 燃料 电池 等 方面 ， 在 基础 技术 和 原理 性 研发 方面 需 
要 加 强 ， 整 车 的 集成 能 力 以 及 安全 性 也 有 待 提 升 。 

现在 全 世界 主要 汽车 生产 国都 在 加 快 部 署 新 能 源 汽 车 
战略 ， 推 进 技术 研发 和 产业 化 。 和 凭借 较 强 的 技术 储备 和 创 
新 能 力 ， 国 外 车 企 在 新 能 源 汽 车 技术 研发 方面 发 展 势 头 迅 
猛 ， 并 已 开始 全 面 进 入 我 国 市 场 。 

如 果 我 国 的 汽车 企业 不 在 国家 扶持 期 内 尽快 提高 产品 
竞争 力 ， 等 到 市 场 完 全 开放 ， 我 们 花费 巨额 补贴 辛 辛 苦 将 
培养 起 来 的 市 场 就 有 可 能 拱手 让 人 。 

2. 补贴 政策 有 待 进一步 完善 

我 国 新 能 源 商 用 车 2015 年 销量 增长 与 上 年 同比 达到 了 
11 倍 ， 新 能 源 商用 车 全 部 销量 中 ，80% 来 自 6 ~8 米 的 中 巴 
车 ， 如 此 高 的 集中 度 与 相关 补贴 政策 直接 相关 。 

按照 《关于 继续 开展 新 能 源 汽车 推广 应 用 工作 的 通知 》 





















































































































































































































































































































































消除 安全 隐 




















根本 上 要 靠 技 术 来 解决 。 比 如 ， 电 池 的 





热 失控 是 机 理 复杂 、 和 危害 严重 的 电动 汽车 热 安全 问题 ， 它 











跟 电池 管理 

















组 电池 热 失控 的 扩 
除了 动力 电池 以 外 ， 还 









































电池 热 失 控 与 材料 体系 的 设计 、 成 
展 和 电池 系统 设计 等 技术 有 关 。 同 时 ， 
比如 电器 老化 、 高 压 电器 绝缘 破 




















坏 、 进 水 等 等 很 多 原因 ， 以 及 充电 站 桩 施工 规范 等 问题 。 
2015 年 8 月 4 日 ,工信部 发 出 《关于 开展 节能 与 新 能 








源 汽车 推广 应 





























必 安 全 隐患 排查 治理 工作 的 通知 》， 要 求 在 各 





























节能 与 新 能 源 汽车 推 
企业 开展 安全 
产 企业 需要 进行 排查 治理 






































城市 、 节 能 与 新 能 源 汽车 生产 
里 工作 。 有 关 地 方 政府 、 汽 车 生 
[ 作 ， 并 形成 书面 报告 上 报 。 

















四 、 其 它 国家 新 能 源 汽 车 总 体 战略 


从 全 球 范围 来 看 ， 
市 场 驱 动 的 转化 期 ， 
业 升级 转型 。 在 中 匡 


4.4% 、4.5% 、 
减少 二 氧化 碳 排放 。 





1. 美国 
美国 发 
要 围绕 “所 

















新 能 源 汽车 产业 还 处 于 政策 驱动 向 




















E 了 严厉 的 标准 法 规 倒 盘 产 








史上 最 严 的 四 阶段 油耗 法 规 已 于 
2016 年 1 月 1 日 起 实施 ; 欧洲 、 美 国 、 日 本 分 别 以 每 年 
严 油 耗 法 规 ， 倒 逼 汽 车 降低 能 























(2013 ~2015 年 ) ， 车 长 在 6 ~8 米 之 间 的 纯 电动 中 巴 ， 可 享 
受 中 央 财政 30 万 元 / 辆 车 的 购置 补贴 ， 再 加 上 各 地 力度 不 






































克林顿 时 基 














仍 不 清晰 ， 























展 新 能 源 汽 车 的 战略 经 过 数 个 阶段 的 调整 ， 主 
多 对 石油 严重 依赖 ， 
国政 府 对 于 未 来 主流 能 源 发 展 趋势 的 判断 
FE 能 源 战略 也 比较 保守 和 模糊 ， 总 体 上 上 略 








进 再 工业 化 ”展开 。 前 




















同 的 补贴 ， 该 车 型 累积 享受 的 购车 补贴 甚至 可 以 达到 60 万 
元 / 辆 车 。 另 外 ,《 关 于 完善 城市 公交 车 成 品 油价 格 补助 政 
策 加 快 新 能 源 汽车 推广 应 用 的 通知 》 ( 财 建 [2015] 159 
号 ) 提出 ，6 ~8 米 纯 电动 公交 车 ， 可 享受 4 万 元 / 辆 /年 的 
运营 补贴 。 有 如 此 高 额度 的 补贴 ，6 ~ 8 米 中 小 型 电动 客车 
会 订单 暴 增 ， 几 乎 主流 车 企 都 推出 了 这 一 车 型 。 

补贴 的 不 合理 之 处 在 2016 年 会 得 到 部 分 改善 。 在 2016 
年 开始 实施 的 补贴 退 坡 政策 中 ， 商 用 车 就 改变 了 此 前 单纯 
以 长 度 作 为 标准 的 补贴 方法 ， 而 增加 了 对 单位 载 质 量 、 能 
量 、 消 耗 量 和 纯 电 动 续 驶 里 程 的 考核 。 

相 比 政策 的 不 够 合理 ， 对 产业 伤害 更 大 的 是 骗 补 。 虽 
然 骗 补 的 企业 还 是 少数 ， 但 影响 着 实 恶 劣 。2016 年 初 ,由 
政 部 、 工 信 部 、 科 技 部 、 发 改 委 将 联合 组 织 专 项 检查 ， 对 
查实 的 骗 补 问题 依法 依 规 严肃 处 理 ， 并 将 建立 失信 企业 黑 
名 单 制度 ， 对 各 种 骗 补 和 寻 租 行为 给 予 严 厉 打 击 。 

3. 产量 快速 增长 带 来 安全 事故 隐患 

2015 年 以 来 ， 全 国有 多 起 纯 电 动 客车 、 混 合 动力 客车 
发 生 自 燃 事故 ， 有 的 还 造成 了 人 员 伤 亡 ， 动 力 电 池 安 全 性 
问题 需要 重点 关注 。 电 动车 起 火 ， 有 些 是 在 行驶 过 程 中 ， 
9 些 是 在 充电 时 。10 米 以 上 的 公交 大 客车 因为 装备 电池 很 
多 ， 是 这 类 安全 事故 多 发 的 车 型 。 
出 于 安全 考虑 ， 动 力 电池 的 发 展 不 宜 一 味 求 快 ， 而 应 
该 把 安全 放 在 首位 。 但 从 2014 年 开始 ， 随 着 我 国 新 能 源 汽 
车 产业 进入 高 速 发 展期 电池 投资 高 速 增长 。2015 年 车 企 
订单 大 量 增加 ， 电 池 供 货 吃 紧 ， 出 现 生 产 了 就 用 的 情况 ， 
缺乏 有 效 的 安全 监控 ， 将 有 很 大 可 能 导致 2016 年 电动 汽车 
事故 概率 的 增加 。 



























































































































































































































































































































































微 偏 重 液化 天 然 
源 则 持 积极 研发 和 小 规模 应 月 

















此 石 油气 和 燃料 乙醇 ， 而 对 电动 能 
目的 态度 。 克 林 顿 时 期 ， 一方 
硬 继 续 提高 传统 内 燃 机 汽车 的 燃油 经 济 性 ， 男 一 方面 进 一 
步 加 快 新 能 源 的 研发 步伐 
受到 “911” 事 件 和 PNGV 进展 并 不 顺利 等 的 影响 ， 小 
































布什 政府 的 汽车 能 源 研发 主要 集中 在 乙醇 等 可 再 生 能 源 、 




















纯 电动 汽车 























电池 和 氧 能 源 。 


























奥巴马 于 2010 年 将 戎 
2012 年 美国 启动 


6E 源 汽车 提升 到 国家 战略 层面 ， 
国家 创新 计划 《EVeverywhere》， 
明确 表示 将 以 纯 电动 汽车 作为 新 能 源 汽车 产业 的 主攻 方向 ， 
为 短期 发 展 的 主力 车 型 。 其 发 展 























把 充电 式 混合 动力 汽车 作 




























































































2. 欧盟 





战略 目标 是 针对 不 同类 型 的 








所 能 源 汽车 ， 从 车 辆 数 、 价 格 、 











色 池 成 本 、 电 驱 系 统 成 本 等 方 








下 提出 目标 值 ， 如 2011 年 2 











] ,美国 总 统 奥巴马 提出 新 能 源 汽车 发 展 目 标 : 2015 年 插 
式 混合 动力 汽车 以 及 纯 电 动 汽车 保有 量 达 100 万 辆 。 
































欧盟 是 在 实现 新 能 源 转 换 的 框架 下 发 展 新 能 源 汽车 产 
业 的 ，20 世纪 90 年 代 以 来 ， 欧 盟 开 始 调整 能 源 产业 政策 ， 


重点 强调 节约 能 源 和 可 下 
年 通过 《关于 发 






























































E 能 源 及 生物 燃料 的 应 用 ; 2008 

















展 新 能 源 汽车 的 立法 建议 》， 布 局 新 能 源 汽 






































车 的 发 展 道路 , 通过 《欧盟 交通 道路 电动 化 路 线 图 》 明 确 

三 大 里 程 碑 。 
其 中 ， 德 国 

规划 》， 其 发 











联邦 政府 国家 电动 汽车 发 展 
展 目标 是 : 至 2020 年 在 德国 上 路 的 电动 及 混 
































合 动力 汽车 达 100 万 辆 ， 至 2030 年 至 少 达 到 600 万 辆 ， 至 





2050 年 电动 交通 


3. 日 本 
































公德 城市 区 域 。 














































































































































































































































































































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “179 . 
日 本 发 展 新 能 源 汽车 是 出 于 “能 源 安全 与 保持 产业 竞 四 部 委 发 布 的 《关于 2016 ~ 2020 年 新 能 源 汽车 推广 应 
争 优 势 的 双重 需求 ”"。20 世纪 6 、70 年 代 在 汽车 产业 赶 超 美 ] 财 政 支持 政策 的 通知 》 已 明确 指出 除 燃料 电池 汽车 以 外 ， 
国 的 时 候 ， 日 本 就 提出 电动 汽车 发 展 规划 : 20 世纪 末期 主 。 新 能 源 汽车 补贴 标准 将 逐步 退 坡 ，2017 ~2018 年 在 2016 年 
要 提出 新 能 源 技术 研发 计划 ; 进入 21 世纪 之 后 ， 明 确 新 能 。 ”的 基础 上 下 调 20% ，2019 ~ 2020 年 下 降 40% ，2020 年 以 后 
源 汽车 发 展 战略 ，2010 年 4 月 , 日 本 经 济 产业 省 发 布 了 补贴 政策 退出 。 补 贴 标 准 的 逐渐 退 坡 ， 将 倒 瘟 企业 加 快 自 
《新 一 代 汽 车 战略 2010》， 成 为 目前 日 本 新 能 源 汽车 发 展 战 。 主创 新 ， 通过 技术 升级 和 扩大 规模 降低 成 本 ,提升 产 品 竞 
性 的 主要 指导 纲领 。 争 力 ， 向 市 场 求 发 展 。 新 能 源 汽车 产业 将 形成 以 政策 启动 
从 不 同类 型 车 辆 数量 比重 、 电 池 性 能 及 成 本 、 充 电站 ”市 场 、 市 场 带动 技术 、 技 术 提 升 市 场 的 良性 循环 ,实现 由 
等 方面 提出 战略 目标 值 ， 如 日 本 政府 公布 的 《新 一 代 汽 车 政策 驱动 转向 政策 市 场 双 驱 动 的 转变 。 
战略 2010》 中 明确 新 一 代 汽 车 的 发 展 目标 : 到 2020 年 ， 3. 互联 网 企业 的 进入 将 打破 现 有 的 竞争 格局 ， 重 塑 汽 
“新 一 代 汽 车 ”的 新 车 销量 比例 达 50% ， 总 保有 量 达到 ”车 生态 圈 
1350 万 辆 ; 到 2030 年 ， 这 个 比例 要 达到 70% 。 在 互联 网 快速 发 展 的 大 背景 下 ， 互 联网 模式 正 渗入 新 
4. 昔 国 能 源 汽 车 领域 ， 互 联网 技术 正 重 构 汽车 产业 链 上 的 制造 、 
韩国 则 是 出 于 “保持 汽车 产业 四 强行 列 位 置 ” 发 展 新 。 产品、 销售 、 商 业 模 式 等 各 个 环节 ,传统 汽车 产业 链条 逐 




















能 源 汽车 产业 ， 提 出 2015 年 在 世界 电动 车 市 场 





占有 率 达 到 


10% ; 2020 年 国内 电动 车 普及 率 占 小 型 车 10% ; 到 2015 年 














国内 





生产 120 万 辆 新 能 源 汽 车 、 出 口 90 万 辆 、 
提高 到 21% 的 目标 。 
五 、2016 年 新 能 
1. 延续 去 年 态势 ， 产 量 有 望 翻 倍 ， 但 后 续 
不 确定 性 
2016 年 国家 各 项 补贴 政策 与 2015 年 基本 一 
年 企业 的 扩张 态势 ， 预 计 2016 年 我 国 新 能 源 汽 




















Tt 

















市 场 占 有 率 


源 汽车 产业 发 展 趋势 


增长 还 存在 


致 ， 延 续 今 
车 产量 将 超 





70 万 辆 。 但 由 于 产业 对 政策 的 依赖 性 较 大 ,虽然 销量 暴涨 ， 





























但 真正 的 市 场 化 环境 还 未 成 形 ， 未 来 我 国 新 能 


源 汽车 产业 仍 








有 较 大 的 不 确定 性 。 
汽车 提供 了 较 大 的 市 场 需求 ， 





潜在 应 用 领域 包 





一 方面 我 国 消费 层次 的 多 元 


此 为 新 能 源 
括 公 交 、 出 








租 、 环 卫 、 邮 政 、 公 务 、 和 9 








生活 小 区 、 旅 游 用 车 、 














私人 用 车 























等 ， 既 存在 以 比亚迪 腾 势 为 代 

















的 高 端 产 品 的 发 展 


空间 ， 又 








存在 以 
在 三 : 





智能 化 、 短 途 化 为 代表 的 电动 汽车 产品 的 发 展 空间 ， 
四 线 城市 及 广大 农村 还 有 巨大 的 微型 电动 汽车 需求 ; 





另 一 方面 技术 落后 缺乏 有 竞 





争 力 产品 ， 与 传统 车 相 比 成 本 性 

































































渐 向 生态 圈 层 方向 发 展 ， 由 
圈 "” 。 大 的 互联 网 集团 
造 车 计划 后 ， 国 内 的 互联 网 


“产业 链 ” 




















最 终 演 变 为 “生态 
进军 整 车 领域 ， 继 google 和 苹果 发 布 
巨头 BAT 也 先后 宣布 造 车 计 








划 ， 乐 视 网 也 加 入 了 智能 电动 汽车 研发 大 军 ; 
创业 公 





























一 些 互联 网 


司 则 主要 通过 创新 商业 模式 、 新 兴 充 电 技 术 和 汽车 








大 数据 平台 
万 邦 集团 众 筹建 桩 模式 、 








进入 汽车 生态 圈 ， 特 锐 德 的 汽车 群 充 


下 FE 先锋 分 时 租赁 等 新 > 7 














电 系 统 、 
兴 商 业 模 式 





已 经 在 局 部 地 区 得 到 初步 验证 。 包 括 已 经 具备 一 定 规模 影 





响 力 的 销售 维修 的 020 平台 、 

动 汽车 生态 圈 向 更 加 多 元 化 的 方向 发 展 。 

4. 纯 电动 是 主要 技术 方向 ， 未 来 将 呈现 
智能 化 的 特点 

以 纯 电 驱动 为 新 能 源 汽车 发 展 的 主要 战 

产业 提出 “技术 升级 战略 ”， 即 “动力 深度 

智能 网 联 化 、 车 身 结 a 











化 、 





























二 化 


垂直 网 站 等 ， 互 联网 + 将 带 








平台 化 、 





轻 量 


性 取向 ， 是 我 
针对 电动 汽车 
电动 化 、 整 车 
融合 将 成 为 





我 国 下 一 步 科 技 攻 关 的 重点 。 在 动力 系统 上 ， 动 力 电池 成 











为 科技 攻关 核心 中 的 核心 ， 急需 新 型 电池 问 























世 以 解决 续 驶 



















































































































































































































































































能 差距 较 大 ， 新 能 源 汽车 市 场 环境 尚未 成 熟 等 问题 仍然 比较 。 出 程 焦 谍 问题 ?在 夺 并 上 ， 纯 电动 守 将 旦 现 “ 轻 量化 S 
严 掖 ， 随 着 2017 年 补 由 开始 退 披 和 一 线 城市 刚才 尖 少 ， 产 。 特点， 车辆 结 构 设计 轻 基 化、 加 基 化 村 翌 及 先进 制造 技 术 
业 增长 将 逐渐 放 缓 ， 后 续 还 存在 较 大 的 不 确定 性 。 和 
纯 电动 汽车 旦 现 “ 智 能 化 ”特点 ， 近 期 国际 整 车 厂 推出 的 
794% 纯 电动 车 日 趋 智能 化 ， 均 采用 了 全 球 定位 、 车 载 娱乐 、 手 
机 互联 等 技术 。 未 来 ， 智 能 车 联网 、V2G、 无 线 充电 以 及 

大 数据 等 新 技术 将 逐步 应 用 到 纯 电 动 汽车 上 。 
5. 充电 设施 建设 成 为 重 中 之 重新 型 充电 服务 模式 将 

引领 产业 发 展 

至 2015 年 底 ， 我 国 已 建成 充 换 电站 3600 座 ， 公 共 
充电 桩 4.9 万 个 ， 充 电 柱 和 新 能 源 车 保有 量 的 比例 明显 全 
oled v20170 osD Too DO ， 低 。 充 电 设施 仍 是 制约 新 能 源 汽车 发 展 的 一 大 问题 ， 目 前 
人 除 北上 广 等 一 线 城市 以 外 ， 大 部 分 二 三 线 城市 充电 设施 建 
设 基本 还 处 于 止步 状态 。 从 财政 部 1 月 新 发 布 的 “十 三 五 
图 2 2016 ~2020 年 中 国 新 能 源 汽车 新 能 源 汽车 充电 基础 设施 奖 补 政策 看 ， 政 府 补贴 将 从 单一 
车 预 测 (数据 来 自 赛 过 网 ) 的 整 车 补贴 向 整 车 充电 设施 综合 奖 补 ， 加 快 充电 设施 建设 
已 成 当务之急 。 随 着 国家 对 充电 设施 政策 的 完善 ， 国 网 、 
2 整 车 补贴 逐步 退 坡 ， 新 能 源 汽车 产业 发 展 由 政策 驱 。 南 网 等 大 型 国企 也 加 入 了 建设 队伍 ， 充 电 运营 商 通过 超前 
动 转向 政策 市 场 双 驱 动 建设 、 整 体 解决 方案 、 与 互联 网 云 平台 的 结合 ,将 有 效 扒 








180 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 





动 了 新 能 源 汽车 的 销售 和 应 用 。 











推广 应 用 财政 支持 政策 的 通知 》， 新 能 源 汽车 各 车 型 推广 应 








六 、2015 新 能 源 汽车 行业 大 事 记 (以 时 间 轴 
做 图 片 ) 

1 月 15 日 
国内 高 速 公路 跨 城 际 快 充 网 络 一 一 京 沪 高 速 快 充 网 络 
宣告 全 线 贯 通 。 京 沪 高 速 全程 1262 公里 ， 国 家 电网 公司 在 
沿线 建成 50 座 快 充 站 ,平均 单 向 每 50 公里 一 座 。 每 座 快 
充 站 规划 建设 4 台 120 千瓦 直流 充电 机 、8 个 充电 桩 ， 可 同 
时 为 8 辆 电动 汽车 充电 ，30 分 钟 内 充满 《80% 电量 ) 。 

1 月 26 日 

财政 部 和 国家 税务 总 局 发 布 《 关 于 对 电池 涂料 征收 消 
费 税 的 通知 》， 自 2015 年 2 月 1 日 起 对 电池 、 涂 料 征收 消 
费 税 ， 在 生产 、 委 托 加 工 和 进口 环节 征收 ,适用 税率 均 为 
4% 。 对 无 条 原 电 池 、 人 金属 氧化 物 钊 蓄电池 、 锂 原 电 池 、 锂 
离子 蓄电池 、 太 阳 电 池 、 燃 料 电池 和 全 钒 液 流 电池 免 征 消 
费 税 。 对 施工 状态 下 挥发 性 有 机 物 含量 低 于 420 克 / 升 
( 含 ) 的 涂料 免 征 消费 税 。2015 年 12 月 31 日 前 对 铅 蓄电池 
绥 征 消费 税 ; 自 2016 年 1 月 1 日 起 对 铅 蓄电池 按 4% 税 
率 征收 消费 税 。 

2 月 12 日 

北京 市 电动 汽车 社会 公用 充电 设施 分 布 图 正式 发 布 ， 
电动 车 车 主 可 通过 网 站 、 手 机 APP、 微 信 等 方式 查找 附近 
的 充电 设施 。 

2 月 16 日 

科技 部 发 布 《 国 家 重点 研发 计划 新 能 源 汽车 重点 专项 
实施 方案 (征求 意见 稿 )》， 计 划 到 2020 年 ， 建 立 起 完善 的 
电动 汽车 动力 系统 科技 体系 和 产业 链 ， 并 对 电动 汽车 涉及 
的 核心 技术 ， 如 动力 电池 的 单 体 比 能 量 、 驱 动 电机 技术 水 
平等 相关 技术 参数 提出 了 具体 目标 。 
3 月 10 日 
中 国 首 届 新 能 源 汽车 充电 设施 建设 城市 论坛 在 常州 举 
行 ， 常 州 在 全 国 “ 众 筹建 桩 ”方式 ， 通过 众 筹 方式 在 市 内 
建设 1500 个 充电 桩 ， 这 种 建 桩 方式 在 全 国 属 率先 。“ 众 筹 
建 柱 ” 项 目 运营 商 是 常州 星星 充电 公司 。 
3 月 18 日 

交通 运输 部 正式 发 布 《 关 于 加 快 推 进 新 能 源 汽车 在 交 
通 运输 行业 推广 应 用 的 实施 意见 》， 提 出 至 2020 年 ， 新 能 




















































































































































































































































































































































































































































































































降 20% 。 
5 月 7 日 























补贴 标准 有 变 ，2017 ~ 2020 年 补贴 退 坡 幅 度 为 每 两 年 下 











财政 部 等 四 部 委 发 布 《关于 节约 能 源 使 用 新 能 源 车 船 








税 优惠 政策 的 通知 》 (财税 【2015] 51 号 ) ， 规 定 即 日 起 ， 
对 新 能 源 车 船 免 征 车 船 税 ， 对 节能 车 船 减 半 征收 车 船 税 。 
5 月 11 日 
































财政 部 、 


工信部 、 交 通 部 联合 下 发 《关于 完善 城市 公 








交 车 成 品 油价 格 补助 政策 加 快 新 能 源 汽车 推广 应 用 的 通 


知 》， 总体 思 





路 是 在 保持 城市 公交 行业 补贴 总 体 水 平 相 对 稳 








定 的 前 提 下 ， 


调整 优化 财政 补助 支出 结构 ， 平 衡 传统 燃油 




















公交 车 和 新 能 源 公 交 车 的 使 用 成 本 ,逐步 形 成 新 能 源 汽车 


的 比较 优势 ， 


5 月 19 日 

















促进 新 能 源 公 交 车 蔡 代 更 新 传统 燃油 公交 车 。 




















国务 院 印 发 《中 国 制造 2025》， 部 署 制造 强国 战略 


























“节能 与 新 能 源 汽车 ”被 列 为 重点 发 展 领域 ， 还 提出 了 





“掌握 汽车 低 











碳化 、 信 息 化 、 智 能 化 核心 技术 ， 提 升 动力 电 


池 、 驱 动 电机 、 高 效 内 燃 机 、 先 进 变 速 器 、 轻 量化 材料 、 
智能 控制 等 核心 技术 的 工程 化 和 产业 化 能 力 ， 形 成 从 关键 

















零 部 件 到 整 车 的 完整 工业 体系 和 创新 体系 ， 推 动 自主 品牌 
节能 与 新 能 源 汽车 同 国际 先进 水 平 接轨 ”的 目标 。 

5 月 22 日 

工信部 披露 了 《中 国 制造 2025》 中 节能 与 新 能 源 汽车 
产业 发 展 的 10 年 战略 目标 ， 提 出 纯 电 动 和 插 电 式 混合 动力 
汽车 、 燃 料 电池 汽车 、 节 能 汽车 、 智 能 互联 汽车 是 国内 未 
来 重点 发 展 的 方向 ， 并 提出 发 展 目标 : 到 2020 年 ， 自 主 品 

























































































牌 纯 电动 和 插 电 式 新 能 源 汽车 年 销量 突破 100 万 辆 ， 在 国 


























内 市 场 占 70% 以 上; 到 2025 年 ,与 国际 先进 水 平 同步 的 新 
能 源 汽车 年 销量 300 万 辆 ， 在 国内 市 场 占 80% 以上。 





6 月 2 日 





定 》， 新 建 企 





发 改 委 和 工信部 公布 《新 建 纯 电动 乘 用 车 企业 管理 规 
然 












































业 可 生产 纯 电 动 乘 用 车 ， 不 能 生产 任何 以 内 


























机 为 驱动 动力 的 汽车 产品 ， 新 建 企 业 需 具备 与 项 目 投资 相 
适应 的 自 有 资金 规模 和 融资 能 力 ， 且 具有 整 车 试制 能 

































































j 10 日 起 施行 。 





该 规定 自 7 





7 月 13 日 





交通 运输 部 通过 批准 交通 运输 行业 标准 修改 单 ， 加 严 





源 汽车 在 城市 公交 、 出 租 汽车 和 城市 物流 配送 等 领域 的 总 
量 达 到 30 万 辆 。 城 市 公交 车 、 出 租 汽车 运营 权 将 优先 授予 
新 能 源 汽车 ， 并 向 新 能 源 汽车 推广 应 用 程度 高 的 交通 运输 
企业 倾斜 或 成 立 专门 的 新 能 源 汽 车 运输 企业 。 
3 月 24 日 

工信部 公布 《汽车 动力 车 电池 行业 规范 条 件 》， 对 相关 
电池 企业 提出 了 产能 和 技术 等 方面 的 要 求 。 锂 离子 动力 营 
电池 单 体 企业 年 产能 力 不 得 低 于 2 亿 瓦 时 ， 人 金属 氧化 物 锦 
动力 蓄电池 单 体 企业 年 产能 力 不 得 低 于 1 千 万 瓦 时 ， 超 级 
电容 器 单 体 企业 年 产能 力 不 得 低 于 5 百 万 瓦 时 。 系 统 企业 
年 产能 力 不 得 低 于 10000 套 或 2 亿 瓦 时 。 

4 月 22 日 

财政 部 等 四 部 委 发 布 《 关 于 2016 ~ 2020 年 新 能 源 汽车 
































































































































纯 电 动 客车 及 混合 动力 客车 的 安全 标准 ， 比 如 应 装配 有 动 
力 电池 箱 专 用 自动 灭火 装置 ， 地 板 铺盖 物 材 料 应 具有 阻 燃 



















































































性 等 。 并 对 刘 





i 能源 公 交 车 提出 了 相关 技术 要 求 ， 以 此 提升 











新 能 源 公交 车 的 车 辆 安全 性 。 

















7 月 31 日 


























国家 能 源 局 发 布 《 配 电网 建设 改造 行动 计划 (2015 ~ 


2020 年 ) 》， 














提出 了 城乡 配 电网 建设 的 目标 ， 如 到 2020 年 ， 





中 心 城市 (区 ) 智能 化 建设 和 应 用 水 平 大 幅 提高 ， 供 电 可 


靠 率 达到 99. 























99% ， 用 户 年 均 停电 时 间 不 超过 1 小 时 ， 供 电 

















质量 达到 国际 先进 水 平 。2015 ~ 2020 年 将 投入 不 低 于 2 万 
亿 元 的 资金 实施 这 一 计划 。 





8 月 4 日 

















工信部 发 出 《关于 开展 节能 与 新 能 源 汽车 推广 应 用 安 





第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “181 . 








全 隐患 排查 治理 了 








动 客车 、 混 合 动力 客车 自 1 





[ 作 的 通知 》， 称 因 近 期 个 别 地 区 出 现 纯 
的 事故 ， 要 在 各 节能 与 新 能 源 汽 





























二 | 
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车 推广 应 用 城市 、 节 能 与 新 能 源 汽车 生产 企业 开展 安全 隐 





患 排查 治理 工作 。 有 关 地 方 政 府 、 汽 车 生产 企业 




















排查 治理 工作 ， 并 形成 书面 报告 上 报 。 


8 月 6 日 








营 收 入 同比 增长 17.4%， 











工信部 披露 ， 上 半年 我 国 锂 离子 电池 制造 企业 累计 3 

















EE 


头 


现 利 润 总 额 同比 增长 72.8% 


























完成 税金 总 额 同比 增长 43. 1% 。 锂 电池 行业 利润 的 快速 | 


升 ， 与 新 能 源 汽 车 销售 放量 


8 月 9 日 


深圳 市 交通 









































密切 相关 。 











布 《关于 加 强项 
标 调控 政 策 的 通知 》， 对 





ff 能源 


气 本 





电动 汽车 





“需要 进行 


mT 


和 





运输 委员 会 、 深 圳 市 发 展 和 改革 委员 会 发 
F 推 广 应 用 调整 电动 小 汽车 增 量 # 
的 指标 申请 标准 进一步 放 


已 
日 


宽 , 已 经 拥有 一 辆 车 的 人 也 可 以 申请 1 个 电动 小 汽车 增 量 


指标 。 
8 月 28 日 

















工信部 审核 通过 《轻型 汽车 能 源 消耗 量 标识 》 等 三 项 
强制 性 国家 标准 。 在 完善 原 有 汽 、 柴 油 汽车 标识 的 基础 上 ， 
首次 规定 了 针对 新 能 源 车 的 能 源 消 耗 量 标识 方案 ， 未 来 车 

















企 将 需要 对 新 能 源 车 进行 能 源 消 耗 标 识 。 





9 月 11 日 




















发 改 委 和 工信部 人 研究 制定 的 《电动 汽车 动力 电池 回收 
(征求 意见 稿 ) 公开 征求 意 





的 动力 蓄电池 
9 月 29 日 














利用 技术 政策 (2015 年 版 
见 。 该 政策 制定 的 目的 是 ] 








)》 
指导 相关 企业 合理 开展 电动 汽车 






































1. 北京 发 改 委 等 部 门 
源 小 客车 生产 企业 及 产品 备案 管理 细则 (2015 年 修订 )》 


动力 蓄电池 的 生产 及 回收 利 
回收 利用 体系 。 














居 合 发 布 《北京 了 

















用 工作 ， 建 立 上 下 游 企业 联动 


示范 应 用 新 能 


» 


对 参与 本 市 推广 应 用 的 新 能 源 小 客车 生产 企业 及 产品 实施 














备案 管理 ， 同 时 建立 企业 及 产品 的 退出 机 制 。 








2. 国务 院 








括 中 国 各 地 不 得 对 新 能 源 汽车 实行 限行 、B 








应 当 取 消 等 。 


3. 国务 院 发 布 《关于 加 快 























总 理 李克强 
会 议 确定 支持 新 能 源 和 小 

















在 北京 主持 召开 
































国务 院 常 务 会 议 。 
非 量 汽车 发 展 措施 ， 相 关 措施 包 
民 购 ， 已 实行 的 


电动 汽车 充电 基础 设施 建设 


的 指导 意见 》， 提 出 到 2020 年 ， 基 本 建成 适度 超前 、 车 桩 


























相 随 、 智 能 高 效 的 充电 基础 设施 体系 ， 为 电动 汽车 充电 基 





9 月 30 日 


础 设施 建设 指明 方向 。 





北京 首次 ; 








每 进口 























上 榜 车 型 为 特 





斯 拉 、 芽 可 13 























10 月 9 日 








能 源 优惠 政策 也 将 对 外 资 品 牌 陆续 放 开 ， 
市 场 自主 品牌 车 企 将 与 外 资 品 牌 展开 正面 搏击。 























电动 车 纳入 新 能 源 汽车 产品 备案 目录 ， 
电动 汽车 ， 此 后 在 北京 购买 这 
两 款 车 可 以 享受 新 能 源 汽车 单独 播 号 的 优惠 。 这 意味 着 新 























国内 新 能 源 汽车 





发 改 委 等 四 部 委 印 发 《电动 汽车 充电 基础 设施 发 展 指 


南 (2015 ~2020 年 )》， 明 确 了 充 
2020 年 ， 新 增 集 中 式 充 换 电 站 超过 1.2 万 座 ， 分 散 式 充 





























包 基 础 设施 建设 目标 ， 到 





























Cs 


桩 超过 480 万 个 ， 并 提出 了 分 区 域 、 分 场所 充电 设施 建设 








目标 ， 以 满足 全 国 500 万 辆 电动 汽车 充电 需求 。 

10 月 12 日 

工信部 公示 了 第 一 批 符合 《汽车 动力 蕾 电池 行业 规范 
条 件 》 的 企业 及 产品 目录 ， 此 次 公示 的 企业 共有 10 家， 涉 
及 36 个 型 号 的 动力 电池 产品 。《 条 件 》 是 工信部 3 月 24 日 
发 布 的 ， 旨 在 促进 动力 蓄电池 生产 企业 的 技术 进步 和 规模 
化 、 规 范 化 发 展 。 

10 月 22 日 

全 国 节能 与 新 能 源 汽车 产业 发 展 推进 工作 座谈 会 在 京 
召开 ， 国 务 院 总 理 李 克 强 做 出 重要 批示 ， 国 务 院 副 总 理 蕊 
凯 出 席 会 议 并 讲话 ， 他 强调 ， 要 从 供给 和 需求 两 方面 发 力 ， 
加 快 动力 电池 革命 性 突破 ， 大 力 推进 充电 设施 建设 。 

10 月 25 日 

北京 市 小 客车 指标 调控 管理 办 公 室 发 布 《 关 于 2015 年 
第 5 期 小 客车 指标 申请 审核 结果 和 指标 配置 工作 有 关 事 项 
的 通告 》， 对 外 宣布 : 为 落实 国务 院 9 月 29 日 常务 会 议 精 
神 ， 进 一 步 促 进 新 能 源 汽 车 发 展 ， 本 期 示范 应 用 新 能 源 小 
客车 指标 向 所 有 通过 资格 审核 的 申请 人 直接 配置 。 

11 月 2 日 

国家 制造 强国 建设 战略 咨询 委员 会 透露 ， 新 能 源 汽车 
产业 未 来 十 年 发 展 路 线 图 已 经 绘 就 。 到 2025 年 ， 中 国 新 能 
源 汽车 年 销量 将 达到 汽车 市 场 需求 总 量 的 20% ， 自 主 新 能 
源 汽 车 市 场 份额 达到 80% 以 上 。 国 家 层面 将 形成 产业 间 联 
动 的 新 能 源 汽 车 自主 创新 发 展 规划 ， 并 推出 持续 可 行 的 新 
能 源 汽车 财税 鼓励 政策 等 。 

11 月 12 日 

交通 运输 部 、 财 政 部 、 工 信 部 联合 发 布 《新 能 源 公交 
车 推广 应 用 考核 办 法 (试行)》， 自 2015 年 起 至 2019 年 ， 
全 国 各 省 份 均 要 逐步 提升 新 增 及 更 换 的 公交 车 中 新 能 源 公 
交 的 占 比 ， 并 每 年 考核 一 次 。 

11 月 17 日 

工信部 印发 《产业 关键 共性 技术 发 展 指南 (2015 
年 )》。 该 指南 共 确 定 优先 发 展 的 产业 关键 共性 技术 205 项 ， 
其 中 ， 锂 离子 电池 及 节能 与 新 能 源 汽车 相关 技术 在 列 。 

12 月 7 日 

住 建 部 发 布 《 关 于 加 强 城市 电动 汽车 充电 设施 规划 建 
设 工作 的 通知 》， 提 出 要 形成 使 用 者 居住 地 基本 充电 设施 为 
主体 ， 城 市 公共 建筑 配 建 停 车 场 、 社 会 公共 停车 场 、 路 内 
临时 停车 位 附 建 公共 充电 设施 为 辅助 ， 集 中 式 充 、 换 电站 
为 补充 ， 布 局 合理 、 适 度 超前 、 车 桩 相 随 、 智 能 高 效 的 充 
有 设施 体系 。 

12 月 7 日 
国家 发 改 委 下 发 通知 ， 凡 是 电动 车 动力 电池 一 律 按照 
国标 执行 ，2016 年 1 月 1 日 起 ,公安 局 经 侦 大 队 、 工 商 局 、 
技术 监督 局 等 几 大 执法 部 门 联合 监督 ， 打 击 虚 标 电池 现象 ， 
罚款 金额 10 万 到 100 万 元 不 等 。 
12 月 9 日 
财政 部 发 布 公告 ，2016 年 1 月 1 日 起 我 国 将 对 进出 
口 关 税 进行 部 分 调整 ， 方 向 是 降低 部 分 商品 进口 关税 ， 比 
如 钢坯 等 原材料 ， 纯 电动 或 混合 动力 汽车 用 电机 控制 器 总 
成 等 商品 。 零 部 件 进 口 关税 降低 后 ， 新 能 源 汽车 制造 成 本 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“ 182 ， 中国 电源 行 业 年 鉴 2016 
将 相应 降低 。 通信 协议 5 项 国家 标准 ， 新 标准 全 面 提升 安全 性 与 兼容 性 ， 
12 月 16 日 2016 年 1 月 1 日 起 实施 。 统 一 后 新 国标 与 美国 、 欧 洲 、 日 
国家 重点 研发 计划 试点 专项 2016 年 度 项 目 申 报 工作 启 。 本 并 列 为 世界 4 大 直流 充电 接口 标准 。 
动 。“ 新 能 源 汽车 ”试点 专项 在 列 ， 重 点 围绕 动力 电池 与 电 12 月 28 日 
池 管 理 、 电 机 了 驱动 与 电力 电子 、 电 动 汽 车 智能 化 、 燃 料 电 工信部 发 布 《 锂 离子 电池 行业 规范 公告 管理 暂行 办 
池 动 力 系统 、 插 电 / 增 程式 混合 动力 系统 和 纯 电 动力 系统 筹 。 ”法 》， 对 从 事 锂 电池 行业 的 生产 企业 提出 了 经 营 管理 等 相应 
































6 个 创新 链 部 署 了 38 个 重点 研究 任务 。 


12 月 17 日 





财政 部 等 五 部 门 公示 《关于 “十 三 五 ”新 能 源 汽车 充 

















金 ， 并 且 奖 励 门槛 逐年 提高 。 


12 月 21 日 


中 机 车 辆 技术 服务 中 心 发 布 《 关 于 报 送 新 能 源 汽车 4 











电 设 施 奖 励 政策 及 加 强 新 能 源 汽车 推广 应 用 的 通知 (征求 
意见 稿 )》。 新 能 源 汽车 推广 数量 达标 地 


























要 求 ， 进 入 公告 名 单 的 企业 每 年 3 月 31 日 前 提交 上 年 度 自 


查 报 告 ， 后 








起 实施 。 





时 递送 纸 质 材 料 1 份 。 该 办 法 2016 年 1 月 1 日 


2015 全 球 电动 汽车 销量 近 54 万 





























产 一 致 性 监督 专项 检查 工作 负责 人 的 通知 》， 开 展 新 能 源 车 





辆 生产 一 致 性 监督 检查 工作 。 


12 月 28 日 














EVVOLUMES.COM 


但 是 ， 从 比例 来 看 ， 插 
比例 为 0.6% ,不 足 1% 。2014 年 9 月 ,3 
销量 突破 100 万 辆 。 许 多 























车 销售 市 场 。 





局 等 四 部 
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门 发 布 新 修订 的 电动 汽车 充电 接口 及 





度 ， 插 电 式 电动 汽车 的 销 和 














之 2014 年 增长 70% ，2014 笑 





























与 政府 的 利好 政策 本 
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2013 ~2015 年 全 球 电动 汽车 销量 对 比 图 











他 球 

















国家 也 纷纷 设 定 了 2020 年 低 碳 汽 





F 究 机 构 EV Obsession 发 布 的 数据 








区 可 获 中 央 财 政 奖 全 
~ 中 国 品 牌 占 三 成 
根据 欧洲 电动 汽车 研 
EF 显示 ，2015 年 ， 全 球 插 


OV 


E 式 电动 汽车 占 全 球 机 动车 的 。 车 销售 目标 ， 并 推出 了 一 系列 鼓励 政策 。 以 此 
lE 动 汽车 累计 


式 电动 汽车 销量 接近 54 万 辆 ， 较 
F 增 速 为 50% 。 这 一 态势 也 表 
明 ， 电 动 汽车 越 来 越 受 到 市 场 的 欢迎 。 仪 2015 年 第 四 季 
就 接近 20 万 辆 。 当 然 ， 这 些 都 
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E 算 ， 预 计 








到 2020 年 ， 全 球 电动 汽车 销量 累计 将 突破 700 万 辆 ， 所 占 
乘 用 车 的 比例 有 望 达到 7% 。 


Plug-in Volume and % Growth 
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图 2 电动 汽车 销售 市 场 区域 增 长 对 比 图 











番 ， 





区 域 来 看 ，2015 年 欧洲 和 中 国 是 最 大 的 两 个 电动 汽 
其 中 ， 欧 洲 市 场 销量 较 之 2014 年 实现 番 


而 中 国 更 是 增长 了 2 倍 以 上 , 但 是 美国 

















本 的 销量 更 是 糟糕 ， 降 幅 达 到 2 成 。 





的 销量 下 降 4% ,日 
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Global Sales By Brand 
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图 3 电动 汽车 品牌 分 布 








从 电动 汽车 品牌 来 看 ，2015 年 ， 三 分 之 一 的 电动 汽车 2014 年 宽带 中 国 行动 的 延续 。 男 外 ， 在 全 国 范围 内 ， 还 将 


























来 自 中 国 品 牌 ， 这 比 2014 年 的 比例 提高 了 16 个 百分点 。 ”推进 三 网 融合 ， 
其 中 ， 销 量 好 的 当 属 比亚迪 ， 全 年 销量 达到 3. 19 万 辆 。 欧 三 、 钢 铁 业 
洲 地 区 受 欢迎 的 电动 汽车 是 BMW i3， 全 年 销量 达到 2.565 ”工信部 将 推动 出 
万 辆 。 值 得 注意 的 是 ， 受 到 大 众 尾气 事件 的 影响 ， 欧 洲 品 。” 括 《 钢 铁 工业 转 
牌 的 电动 汽车 销量 所 占 市 场 比例 较 之 2014 年 下 降 了 10% 。 推出 钢铁 产业 转 





































































































做 好 双向 进入 业务 许可 的 受理 审批 。 

转型 计划 将 出 台 ， 三 方向 迎 商机 。2015 年 
台 传统 产业 优化 升级 的 政策 措施 ， 其 中 包 
型 升级 计划 〈2015 ~ 2025)》。 工 信 部 此 次 
型 计划 ， 主 要 通过 淘汰 落后 产能 、 高 端 材 












































日 本 的 尼桑 Leaf 虽然 还 是 当地 最 受 欢迎 的 电动 汽车 品 ” 料 设 备 升级 、 电 
牌 ， 但 用 户 对 它 热 情 已 经 开始 消退 ，2015 年 ,日 本 品牌 的 。 步调 整 。 
电动 汽车 占 全 球 市 场 的 销量 比例 开始 下 降 。 美 国 品牌 的 电 四 、 新 能 源 















































动 汽车 占 全 球 纯 电动 汽车 销量 的 17% 。 车 方面 政策 支持 ， 








A 录 ， 出 台 纯 电动 
> 吉 下 > 本 > 
工信部 : 2015 年 重点 扶持 新 能 源 汽车 等 七 大 产业 次 关于 新 能 源 车 


子 信息 化 三 方面 ， 对 钢铁 行业 结构 作 进 一 


车 扶持 将 加 大 。2015 年 将 继续 加 大 新 能 源 
主要 包括 建立 统一 的 新 能 源 汽 车 推广 目 
乘 用 车 生产 企业 准 和 管理 规定 。 工 信 部 此 



































方面 的 声明 ， 旨 在 破除 新 能 源 车 地 方 壁 垒 、 











2015 年 是 “十 二 五 ”规划 收 官 之 年 。 从 媒体 的 报道 ”新 能 源 车 准 入 标 








准 两 方面 障碍 。 











看 ,工信部 2015 年 将 着 重 扶持 七 大 产业 智能 化 建 五 、 军 民 融 合 
设 、 互 联网 管理 、 钢 铁 落后 产能 淘汰 、 新 能 源 车 推广 、 军 ” 续 推 进军 民 融 合 
民 融 合 、 盐 业 改 革 、 海 洋 工程 等 七 大 领域 。 这 也 意味 着 这 i 



























































合 ， 军 工 改革 概念 继续 发 酵 。2015 年 将 继 
深度 发 展 专项 行动 ， 研究 制定 重要 领域 军 
施 意 见 。 军 民 融 合 推行 已 入, 但 依旧 存在 

























































































七 大 领域 的 政策 红包 有 望 密集 落地 ， 市 场 相关 概念 也 将 持 可 题 ， 在 2015 年 要 加 速 军工 改革 ， 儿 方面 壁垒 必须 突破 ， 

续 掀起 热潮 。 Re i ep et 
一 、 智 能 制造 将 实施 专项 行动 ,国家 引导 重点 投资 。 ”统一 管理 、 军 工 信 息 化 共享 。 

2015 年 将 实施 智能 制造 试点 等 专项 行动 ， 组 织 实施 智能 六 、 盐 业 改 革 ， 破 垄断 传统 企业 受益 。 工 信 部 表示 ， 





器 人 、 增 材 制 造 等 产业 推进 计划 。 以 智能 制造 为 主攻 方向 ， ” 抓 好 盐 业 体制 改 












































以 工业 互联 网 和 自主 可 控 软 硬件 产品 为 重要 支撑 ， 以 推广 ” 部 或 从 四 个 方面 推动 盐 业 体制 改革 : 一 是 取消 食盐 专 














革 仍 然 是 2015 年 工信部 体 改 的 重点 。 工 信 








> 





























应 用 标准 体系 为 主要 抓 手 ， 以 健全 融合 机 制 为 重要 保障 ， ”许可 经 营 制度 后 
推进 两 化 融合 。 盐 储备 体系 ， 确 
































二 、 互 联网 产业 指导 文件 有 望 年 内 出 台 ， 信 息 消 费 获 ”提升 产业 竞争 力 ; 








实行 最 严格 的 食品 ;监管 制度 ， 二 是 健全 食 
保 食盐 安全 供应 ; 三 是 加 快 盐 业 体制 调整 
四 是 健全 法 律 法 规 ， 实 施 依法 治 盐 


























提 振 。2015 年 工信部 将 推动 出 台 互联 网 行业 管理 和 产业 发 七 、2015 年 海洋 工程 装备 等 行业 规范 标准 将 制定 。 配 

















展 方面 指导 性 文件 ， 这 将 是 互联 网 行业 发 展 的 一 个 重大 政 。 合 国家 建立 海上 
策 。2015 年 工信部 将 推出 宽带 中 国 2015 专项 行动 ， 以 作为 。 推 上 关注 焦点 。 









































丝绸 之 路 方针 指导 ， 海 工装 备 行业 也 将 被 
明年 将 从 三 个 方面 推动 海洋 工程 装备 科研 
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是 加 强 关键 系统 和 设备 。 
政策 支持 力度 加 大 ”燃料 电池 汽车 前 景 几 何 


财政 部 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 国 





工作 : 一 是 获取 工程 与 专项 ; 二 是 健全 特种 作业 装备 ; 三 

















家 发 改 委 近 日 





发 布 《关于 2016 ~ 2020 年 新 能 源 汽车 推广 应 用 财政 支持 政 


策 的 通知 》， 











准 实施 退 坡 机 制 ， 但 对 氧 


对 纯 电 动 汽车 、 插 电 式 混合 动力 汽车 的 











助 标 
燃料 电池 汽车 的 补助 标准 并 未 进 


























行 下 调 ， 甚 好 


E 个 别 车 型 还 


所 提高 。 

















专家 表示 ， 
降 反 升 ， 反映 
但 国内 氧 燃料 电池 汽车 与 








直 追 。 


四 部 委 对 





氧 燃料 电池 汽车 个 别 车 型 补贴 不 




















国家 对 燃料 














电池 汽车 产业 的 发 展 特别 重视 ， 














政策 始终 青睐 


《通知 》 提 出， 四 部 委 在 全 国 范围 
广 应 用 工作 ， 中 央 财 政 对 购买 新 能 源 汽车 给 予 补助 ， 实 行 
普 惠 制 。 根 据 通知 ， 补 助 产 品 是 纳入 “新 能 源 汽 车 推广 应 
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年 | 
让 








国际 先进 水 平 差距 较 大 ， 应 奋起 

















内 开展 新 能 源 汽车 扒 

















终极 环保 汽车 








中 国 汽车 
汽车 零 排放 ， 

















工业 协会 副 秘书 长 许 艳 华表 示 ， 氧 燃料 

















一 次 加 氧 续 驶 里 程 长 ， 加 所 时 间 短 ， 





极 环保 汽车 。 
据 了 解 ba 











与 传统 汽车 相 比 ， 氧 燃料 电池 汽车 具有 
放 或 近似 零 排放 ， 减 少 机 油 泄漏 带 来 的 水 污染 ， 
气体 排放 ， 运 行 平稳 、 无 噪声 等 诸多 优点 。 氧 燃料 电 





少 


减 


























车 通过 氧气 和 





空气 中 的 氧气 发 生化 学 反应 产生 的 
动机 运转 ， 从 而 驱动 汽车 行驶 。 

















电池 


是 终 


零 排 
温室 


池 汽 














二 上 
已 市 





动 发 





与 电动 汽车 利用 已 储存 的 电量 驱动 汽车 行驶 不 同 ， 氢 























燃料 





E 池 汽车 





边 行驶 ， 在 行驶 过 程 中 仅 排 





边 BS 电 











会 7 





BB 水， 


生 污染 空气 的 有 害 气体 。 此 外 ， 和 氢气 的 能 源 密度 是 














车 载 锂 离子 
时 燃料 








电池 10 倍 ， 充 


次 氢气 可 以 行驶 更 长 距离 








氧 燃 料 

















辆 续航 里 程 






































全 荐 东 型 

















在 2016 年 基 而 





车 和 燃料 电池 汽车 。 
值得 关注 的 是 ，2017 
它 车 型 补助 标准 适当 退 坡 。 


目录 ”的 纯 














电动 汽车 、 插 电 式 混 合 动力 汽 





~ 2020 年 除 燃料 电池 汽车 外 ， 其 
其 中 ，2017 ~ 2018 年 补助 标准 




















2016 年 基础 上 下 降 40% 。 
“ 氧 燃料 电池 汽车 中 增加 了 燃料 电池 轻型 大 中 型 客车 、 








料 




















这 样 









































因 ， 氧 燃料 








电池 乘 














解 
和 


据 了 








我 国 一 直 非 








FE 补贴 不 退 坡 ， 
的 补贴 力度 体现 了 对 先进 技术 的 预 判 。 
场 联 席 会 秘 
必 车 尚未 进入 市 场 化 导入 期 ,为 支持 人 研 
发 和 生产 ，2016 年 补贴 金额 较 2015 年 有 所 提升 ， 
元 的 补贴 金额 将 延续 到 2020 年 ， 将 有 利于 我 
汽车 的 市 场 化 导入 。 


上 上 下 降 20% ，2019 ~ 2020 年 补助 标准 在 


中 重型 货车 的 门类 ， 补 贴 金额 为 30 ~ 50 万 元 。 同 时 ， 氧 燃 
电池 各 类 汽车 到 2020 和 
2013 年 水 平 ， 
全 国 乘 用 车 














至 





补贴 金额 提升 

















书 长 崔 东 树 认 为 ， 由 于 多 方面 原 














日 20 万 
国 氢 燃 料 电池 


























常 重视 对 氢 燃 料 电 池 汽 车 的 研发 











和 推广 工作 。 早 在 2000 年 左右 科技 部 就 开始 对 国内 氢 燃 料 








电池 汽车 枯 而 














间 已 有 少量 示范 运行 4 
清华 大 学 、 中 科 院 大 连 物 理化 学 研究 所 、 上 汽 、 一 汽 等 发 














技术 的 研发 给 予 支持 ，2008 年 北京 奥运 会 期 
FE 辆 投入 使 


























月 。2012 年 ， 同 济 大 学 、 















































































































































外 池 堆 ， 大 约 加 5 公斤 的 氧气 。 同 时 ， 氢 燃料 


























400 公里 的 燃料 电池 车 ， 仅 需 50 千瓦 的 





， 同 


电池 汽车 不 仅 清洁 ， 而 且 重 量 轻 、 加 气 快 速 。 


燃料 




















电池 还 






































决 纯 
海 国际 车 





























展 


动 汽车 充 
期 间 ， 丰 田 展 出 的 氧 燃料 FV2 概念 车 加 所 


在 2015 年 4 月 举行 





有 时 间 长 的 问题 。 























钟 可 续航 500 公里 ， 并 且 行驶 时 排放 物 只 有 水 ,实现 





氧化 碳 污染 物 零 排 放 ; 上 汽 
) 力 轿车 加 氧 3、5 分 钟 ， 能 行驶 400 公里 ， 


式 混合 5 


达 160 公里 。 








展示 的 第 四 代 氢 燃料 950 
时 








市 场 化 进程 加 快 


氧 ; 








燃料 
础 。 

















许 ; 








已 具备 产业 
场 的 启动 须 同 时 























氨 燃 料 电 池 汽 车 市 























能 解 
的 上 
3 分 
本 > 
插 电 
速 可 


然 料 电池 汽车 已 具备 一 定 的 商业 化 条 件 ， 也 就 是 说 
EE 池 堆 和 氢气 钠 两 个 关键 总 成 部 件 
网 华表 示 ， 
三 个 条 件 : 车 辆 成 本 大 大 降低 ; 市 场 





化 基 
其 





因素 (如 高 油价 等 ) 


或 政府 政策 为 零 排 放 车 辆 提供 明显 优惠 ; 加 氧 网 络 建设 足 














以 满足 燃料 








包 池 车 有 








j 日 常 的 使 用 需求 。 











“ 昌 然 我 国 一 直 在 积极 进行 氢 燃 料 电 池 汽 车 的 研发 





广 工 作 , 但 近年 来 我 国 氧 燃料 电池 汽车 发 

















展 水 平 与 国 


进 水 平 的 差距 一 直 在 拉 大 。” 许 艳 华 坦言 ， 差 距 主 要 
在 ,我 国 氧 燃 料 电 池 总 体 上 处 于 工程 化 开发 阶段 ， 功 


























性 、 冷 启动 、 可 靠 性 等 主要 技术 性 能 指标 与 世界 标杆 


相 比 还 有 很 大 差距 ， 关 键 技术 领域 所 拥有 的 专利 数量 











和 推 
际 先 
体现 
率 特 
产品 





不 多 ， 


技术 标准 未 形成 体系 ， 成 本 居 高 不 下 ,产品 基 本 不 具备 商 


业 化 条 件 。 





























































































































































































































起 成立 了 中 国 燃料 电池 汽车 技术 创新 成 略 联盟 。 “差距 拉 大 的 主要 原因 是 相 比 电动 汽车 ， 氧 燃料 电池 汽 

政策 方面 ,《 市 能 写 新 能 源 汽车 产业 发 展 规划 (2012 ~ 车 技术 门槛 高 ， 需 要 巨额 投入 ， 而 我 国 氮 燃料 电池 技术 和 
2020 年 )》 提 出 ， 燃 料 电池 汽车 、 车 用 氧 能 源 产 业 与 国际 。 产业 基础 薄弱 ， 资 金 和 技术 力量 投入 不 足 ， 技 术 链 不 完善 ， 
同步 发 展 ; 2014 年 7 月 发 布 的 《关于 加 快 新 能 源 汽车 推广 。” 产业 化 能 力 较 弱 。 除 上 汽 外 ， 大 多 数 整 车 企业 在 氢 燃 料 电 
应 用 的 指导 意见 》 提 出 ， 通 过 国家 科技 计划 ， 对 新 能 源 汽 池 汽 车 方面 没有 开展 实质 性 研发 和 产业 化 准备 。 此 外 ， 我 
车 储 能 系统 、 燃 料 电池 、 驱 动 系 统 、 整 车 控制 和 信息 系统 、  ” 国 在 催化 剂 、 双 极 板 等 关键 材料 领域 和 高 压 储 氢 钠 、 空 压 
充电 加 注 、 试 验 检 测 等 共性 关键 技术 以 及 整 车 集成 技术 集 ”机 、 氢 循环 泵 等 关键 零 部 件 领 域 基本 不 具备 产业 化 能 力 ， 
中 力量 攻关 ， 不 断 完 善 科技 创新 体系 建设 。 产业 链 尚 未 形成 。” 许 艳 华 表示 。 

“无 论 是 纯 电 动 技术 还 是 氧 燃料 电池 技术 ， 都 是 汽车 行 “虽然 存在 差距 ， 但 还 有 机 会 。” 许 艳 华 表示 ， 从 国内 
业 未 来 发 展 的 方向 。 但 相 比 之 下 ,和气 燃料 电池 在 解决 污染 ”得 燃料 电池 汽车 发 展现 状 看 ， 需 要 奋起 直 追 才 有 可 能 保持 
排放 和 替代 能 源 问题 上 更 被 看 好 。” 崔 东 树 表示 ， 国 内 在 所 ”与 国际 先进 水 平 同步 发 展 。 首 先 ， 国 家 层面 应 进一步 明确 
燃料 电池 研发 方面 有 优势 的 企业 应 借助 国家 政策 的 持续 支 ”规划 目标 ， 要 加 大 在 氨 燃 料 电池 汽车 发 展 方面 的 支持 力度 ， 
持 ， 加 快 氧 燃料 电池 技术 的 研发 与 储备 。 鼓励 有 条 件 的 企业 积极 参与 ， 为 产业 化 创造 条 件 ， 推 动 建 
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并 和 完善 氨 燃 料 电池 汽车 及 相关 技术 标准 体系 ， 积 极 参 与 

























































































五 是 完善 财政 补贴 等 扶持 政策 ， 督 促 落 实 不 得 对 新 能 


















































































































































































































































相关 国际 标准 制定 。 其 次 ， 国 内 有 能 力 的 整 车 企业 应 把 氧 ”，” 源 汽车 限行 限购 的 要 求 ， 破 除 地 方 保护 ， 打 击 “ 骗 补 ” 行 
燃料 电池 汽车 发 展 纳 入 规划 ， 并 切实 加 大 投入 ， 相 关 企 业 为。 建立 合理 投资 回报 机 制 ， 鼓 励 社会 资本 进入 充电 设施 
之 间 应 加 强 在 车 辆 技术 、 关 键 零 部 件 供 应 商 培育 等 方面 的 ”建设 运营 、 整 车 租赁 、 电 池 回 收 利 用 等 服务 领域 。 国 务 院 
合作 ， 加 快 工程 化 开发 和 产业 化 能 力 建 设 进程 。 第 三 , 应 ”新 能 源 汽车 协调 机 制 及 其 办 公 机 构 要 履行 好 协调 职责 。 
加 强国 际 合作 和 交流 ， 力 争 以 多 种 形式 借助 国际 科研 资源 、 为 积极 响应 国家 的 新 政策 ， 艾 诺 仪 器 作为 电源 行业 的 
产业 资源 尽快 缩小 差距 ， 提 高 我 国 氨 燃 料 电池 汽车 发 展 水 ”领导 者 ， 将 为 新 能 源 汽 车 企业 提供 更 加 优质 的 电源 产品 
平 。 第 四 ， 国 内 相关 科研 资源 要 向 氧 燃料 电池 汽车 关键 技 ” (直流 稳 压 电源 ， 交 流 变 频 电 源 ， 程 控 电 源 )， 与 新 能 源 企 
术 领 域 倾斜 ， 强 化 基础 研究 ， 并 会 同 整 车 、 关 键 零 部 件 企 。 业 行 业 共 创 佳绩 。( 来 源 : 山东 艾诺 仪器 ) 
业 加 强 工程 化 研究 ,集中 攻克 功率 特性 、 寿 命 、 冷 启动 、 > i 
续 驶 里 程 、 成 本 等 难题 。 中 国 特 色 新 能 源 车 技术 路 线 

专家 表示 ， 氧 燃料 电池 汽车 的 发 展 核 心 在 氨 燃 料 电 池 2015 年 2 月 16 日 ， 科 技 部 发 布 了 《国家 重点 研发 计划 
技术 。 在 国内 的 资金 实力 和 技术 集成 水 平 与 国际 市 场 存在 新 能 源 汽车 重点 专项 实施 方案 (征求 意见 稿 )》。 
较 大 差距 的 情况 下 ， 可 以 超前 布局 燃料 电池 和 储 氨 材料 等 意见 稿 提出 ， 该 方案 的 总 体 目 标 为 ， 落 实 《 节 能 与 新 
核心 环节 。 国 内 相关 企业 可 以 以 全 球 市 场 为 目标 ， 通 过 技 ” 能 源 汽车 产业 发 展 规 划 (2012 ~ 2020 年 )》; 实施 新 能 源 汽 
术 引 进 和 自主 创新 相 结合 的 方式 ， 加 快 我 国 氢 人 燃料 电池 技 车 “ 纯 电 驱动 ”技术 转型 战略 ; 完善 电动 汽车 “三 纵 三 
术 的 发 展 与 储备 。 横 ” 技 术 体系 和 新 能 源 汽车 研发 体系 ， 升 级 新 能 源 汽 车 动 


构 优 


一 些 


I 利 


新 经 














力 下 





加 快 新 能 源 汽车 电池 革命 性 突破 
将 会 带动 电源 行业 

















化 推动 绿色 发 














国务 院 总 理 李克强 2015 年 2 
常务 会 议 , 确定 进一步 支持 新 能 源 汽 车 产业 的 措施 ， 
展 ; 在 推动 新 能 源 汽车 产业 发 展 的 同时 ， 

















| 24 日 主持 召开 




















国务 院 


以 结 


新 能 源 汽车 的 配套 设备 厂家 也 将 得 到 快速 的 发 展 机 会 。 





会 议 指 出 ， 发 





展 新 能 源 汽车 ， 推 动产 业 迈 向 














! 


于 保护 和 改善 








经 济 的 重要 内 容 。 近 两 年 来 ， 在 


` 境 ， 是 培育 新 动能 的 重要 抓 手 、 发 
国家 政策 引导 和 各 方 努 














， 我 国 新 能 源 汽 车 在 研发 推 | 

















展 


、 技 术 水 平等 方面 取得 


明显 成 效 ， 产 销 快速 增长 。 下 一 步 ， 要 坚持 市 场 导向 和 创 








打破 











新 驱动 ， 依 托 大 众 创 业 











瓶 贷 制约 ， 加 速 新 能 源 汽车 发 展 步伐 。 





一 是 加 快 实现 动力 电池 革命 性 突破 。 推 动 大 
高 校 、 科 研 院 所 等 组 建 协同 攻关 、 开 放 共 享 的 动力 
新 平台 ， 在 关键 材料 、 电 池 系 统 等 共性 、 基 
集中 发 力 。 中 央 财 政 采 取 以 奖 

















慌 补 方式 ， 根 据 动力 上 











、 万 众 创新 ， 努力 攻克 核心 技术 ， 


P 小 企业 、 
电池 创 
t 础 技术 研发 上 
池 性 


能 、 销 量 等 指标 对 企业 给 予 奖励 。 加 大 对 动力 电池 数字 化 
制造 成 套装 备 的 支持 。 


开发 
党 政 








融 债 


基准 








源 汽 





二 是 加 快 充电 基础 











设施 建设 。 明 确 地 方 政 府 、 业 主 、 


商 、 物 业 和 电网 企业 等 责 权 利 ， 推 动 落实 住宅 小 区 和 


机 关 、 企 事业 单位 








设 充电 设施 的 要 求 。 利 








贡 

















等 支持 各 地 充 























的 奖励 补贴 政策 ，; 

















三 是 扩大 城市 公交 
车 应 用 比例 。 中 央 
市 的 政府 部 门 及 公共 机 构 购 买 新 能 源 汽车 占 当 年 配备 更 新 
车 辆 总 量 的 比例 ， 要 提高 到 50% 以 上 

















Lo 





物流 等 领 ] 














四 是 提升 新 能 源 汽车 整 

















质量 





4 太 仿 Hv 
安全 监管 ， 


及 新 能 源 汽车 + 4 











品质 。 完 善 准 和 标准， 加 强 
区 联网 ， 强 化 





电网 专项 金 


E 产 企业 


、 机 场景 区 及 其 它 社会 停车 场 等 建 
中央 预 算 内 投资 和 配 上 
电 设 施 建 设 ， 训 励 地 方 建立 以 充电 量 为 
成 免 充 电 服务 费用 。 
、 出 租车 、 环 卫 、 
国家 机 关 、 新 能 ; 





域 新 能 
原 汽车 推广 应 用 城 

















对 新 能 源 汽 车 的 安全 监控 、 动 态 检查 ， 建 立 惩罚 性 赔偿 和 


市 场 











退出 等 机 制 。 

















力 系统 技术 平台 ; 抓 住 新 能 源 、 











新 材料 、 信 息 化 和 











技 带 来 


的 新 能 源 汽车 新 一 轮 技术 变革 机 遇 ， 超 前 研发 下 一 代 技 术 ; 
到 2020 年 ， 建 立 起 完善 的 电动 汽车 动力 系统 科技 体系 和 产 





























业 链 。 为 2020 年 实现 新 能 源 汽车 
技术 支撑 。 
方案 提出 的 具体 

















年 达到 300 瓦 时 /公斤 ， 总 体 水 平 保持 在 国 


目标 为 ， 轿 车 动力 电池 的 单 体 比 能 量 
2015 年 底 达 到 200 瓦 时 /公斤 ， 比 2010 年 





保有 量 达 到 500 万 辆 提供 





提高 一 倍 ; 2020 








际 前 三 名 以 内 ; 


驱动 电机 技术 水 平 保持 国际 先进 ， 电 机 了 驱动 控制 器 比 功 率 














2020 年 比 2014 年 提高 一 倍 ， 赶 上 国际 先进 水 平 ; 全 面 提升 
纯 电动 汽车 电气 化 、 轻 量化 、 智 能 化 、 网 联 化 水 平 ， 小 型 












































电动 轿车 技术 水 平 达到 国际 先进 、 

















界 领先 地 位 的 著名 品牌 和 主打 车 型 ; 





市 场 化 推 
先 ; 形成 中 国 特色 插 电 式 电 动 汽车 主流 技术 路 线 、 处 于 世 
燃料 电池 汽车 技术 取 














广 达到 国际 领 











得 突破 ， 达 到 产业 化 要 求 ， 实 现 干 辆 级 市 场 规模 。 








该 方案 的 建议 实施 周期 为 2015 ~2020 年 。 





工信部 部 长 苗 圩 : 让 新 能 源 汽 车 用 户 


买 得 到 车 ， 充 得 上 电 
































于 新 能 源 购车 
生产 提速 ， 相 信 会 取得 更 大 的 成 绩 。 

“现在 制约 新 能 源 汽车 发 
没 车 、 车 好 用 不 好 用 ， 









































新 能 源 汽 车 ， 称 得 上 是 2014 年 的 “ 热 词 儿 ”， 
于 新 能 源 车 的 购买 热情 也 在 升温 。 苗 圩 介绍 ，2014 年 ， 新 
能 源 汽 车 一 共生 产 了 84000 辆 ， 相 当 于 过 去 5 年 生产 总 量 
的 4 倍 ， 增 长 速度 非常 之 快 。2015 年 ， 随 着 已 经 出 台 的 对 
用 户 减 税 让 利 政策 的 继续 执行 ， 以 及 企业 的 


及 的 最 大 瓶 须 ， 从 过 去 的 
转变 为 用 户 对 于 充电 设施 的 担忧 。 


公众 对 


























了 车 








菌 二 i 








到 ，2015 年 ， 工 信 部 将 加 大 对 试点 示范 


成 市 的 充电 





基础 设施 的 支持 力度 ， 


也 希望 各 试点 示范 城市 





政府 加 大 充 





























包 设 施 的 工作 力度 ， 使 用 

















户 买 得 到 车 、 充 得 











已 o 


国务 院 办 公 厅 印发 关于 加 快 电动 汽车 充电 
基础 设施 建设 的 指导 意见 


2015 年 9 月 29 日 ， 国 务 院 办 公 厅 印发 《关于 加 快 














电动 





* 186. 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 











汽车 充电 基础 设施 建设 的 指导 意见 》( 以 下 简称 《意见 》) ， 




















部 署 加 快 推进 


电动 汽 车 充 























《意见 》 指 出 ， 大 力 提 














基 而 
作 进 充 











设施 建设 工作 。 
已 基础 设施 建设 ， 有 利于 解 


























决 








电动 汽车 充 








“ 双 引 擎 ”， 实 现 稳 增 长 





电 难 题 ， 是 基 
对 于 打造 大 众 创业 、 万 众 











上 


、 惠 民生 具有 重要 意义 。 


之 展 新 能 源 汽 车 产业 的 重要 保障 ， 
创新 和 增加 公共 产品 、 公 共 服 务 
、 调 结构 








《意见 》 明确 ， 我 国 将 以 纯 电 驱动 为 新 能 源 汽 车 发 展 的 


主要 战 
序 建设 ， 





统一 标准 、 
































电 需 求 。 


《意见 》 提 出， 要 加 强 充 上 
和 指导 。 各 地 要 将 充电 基 而 


通 月 











性 取向 ， 按 照 统 筹 规划 、 科 学 布 
通用 开放 ， 依 托 市 场 、 创 新 机 制 的 原 
则 ， 力 争 到 2020 年 基本 建成 适度 超前 、 车 桩 
效 的 充电 基础 设施 体系 ， 满 足 超过 500 万 辆 











局 ， 适 度 超前 、 有 








知人 襄 - 


相 随 、 智 能 高 
电动 汽车 的 充 
































基础 设施 建设 专项 规划 设计 
tH 设施 专项 规划 有 关内 容纳 入 城 








乡 规划 。 原 则 上 ， 新 建 住宅 配 建 停车 位 、 大 型 公共 建 
配 建 停车 场 、 社 会 公共 停车 场 到 
装 条 件 的 车 位 比例 分 别 为 100% 、 
电动 汽车 至 少 配 建 一 座 公共 充 
































电站 。 





筑 物 

















动 我 国 从 汽车 大 国 迈 向 汽车 强国 














具有 重要 意义 。 











污染 




















充电 基础 设施 主要 包括 各 类 集中 式 充 换 电 
充电 梳 ， 完 善 的 充电 基础 设施 体系 是 电动 汽车 
保障 。 进 一 步 大 力 推进 充电 基础 设施 建设 ,是 
动 汽 车 推广 应 用 的 紧迫 任务 ， 也 是 推进 能 源 消 
项 重要 战略 举措 。 

我 国 已 基本 建立 充电 基础 设施 标准 体系 ， 
动力 电 
设备 、 充 / 换 
个 部 分 ， 约 60 项 标准 ， 在 国际 标准 制定 中 的 影 
强 。 支 持 政策 陆续 出 台 。 国 家 不 断 加 大 对 充电 
政策 支持 力度 ， 印 发 了 《国务 院 办 公 厅 关于 加 
车 推广 应 
门 抓紧 制定 配套 支持 政策 , 已 出 台 充 电价 格 、 
文件 ， 其 它 政策 将 陆续 发 布 。 一 些 省 市 地 方 政 























































































































































































































E 设 或 预 留 建设 充电 设施 安 
10% 、 


10%,， 2000 辆 


《意见 》 提 出 ， 要 完善 充电 设施 标准 规范 、 建 设 充电 智 





能 服务 平台 、 


建立 互联 互通 促进 机 








台 了 充电 基础 设施 财政 补贴 、 充 电 服 务 指导 价 
持 政策 。 
根据 各 应 用 领域 



































站 和 分 散 式 
普及 的 重要 
当前 加 快 电 
费 革 命 的 一 





包括 术语 、 


也 箱 、 充 电 系 统 及 设备 、 充 换 电 接口 、 换 电 系 统 及 
电站 及 服务 网 络 、 建 设 与 运行 、 附 加 设备 等 8 





响 力 逐 步 增 
基础 设施 的 
快 新 能 源 汽 


必 的 指导 意见 》( 国 办 发 【2014】35 号 ) ， 有 关 部 





财政 奖励 等 
府 也 相继 出 
格 等 配套 支 














电动 汽车 对 充电 基础 设施 的 配置 要 求 ， 




















经 分 类 测算 ，2015 ~ 2020 年 需要 天 























出 、 做 好 配套 








电网 接 入 








服务 、 创 新 充电 服务 商业 模式 ， 加 快 制定 、 修 订 或 完善 有 





关 标 准 规范 ， 大 力 推进 


动 汽车 与 智能 电网 间 能 量 和 信 
动 汽车 充电 基础 设施 促进 联盟 
建设 与 改造 项 目 纳 入 各 地 配 














“互联 网 + 充电 基础 设施 ” ,促进 电 
息 的 双向 互动 ,组 建国 家 电 



































座 ， 出 租车 充 换 电站 2462 座 ， 环 卫 、 物 流 等 专 
2438 座 ， 公 务 车 与 私家 车 用 户 专用 充电 相 430 
公共 充电 站 2397 座 ， 分 散 式 公共 充电 桩 50 万 


7 






















































































充 站 842 座 。 在 北京 、 天 津 、 河 











， 将 充电 基础 设施 配套 电网 











电网 专项 规划 ， 鼓 励 充 电 服务 


企业 创新 建设 充电 基础 设施 商业 合作 模式 。 











《意见 》 要 求 ， 要 强人 
一 要 简化 规划 建设 审批 ， 








元 日 








昌 基 础 设施 建设 的 支撑 保障 ， 
既 有 停车 位 安装 充电 设施 ， 无 需 


办 理 建设 用 地 规划 许可 证 、 建 设 工程 规划 许可 证 和 施工 许 








可 证 ; 二 要 加 大 补贴 力度 ， 力 
基础 设施 建设 财政 奖励 办 法 ， 在 产业 发 
建 投资 资金 给 予 适度 支持 ; 三 要 拓宽 多 元 融资 渠道 ， 
整合 各 类 公共 资源 为 社会 资本 参与 充电 基础 设施 
四 要 加 大 用 地 支持 力度 ， 将 独立 占 地 的 集中 式 








创造 条 件 ; 








I 快 制 定 “ 十 三 五 ”期 间 充 电 






































期 通过 中 央 基 
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展 初 





























江苏 、 浙 江 、 安 徽 、 福 建 、 广 东 、 
础 较 好 ， 雾 多 治理 任务 较 重 ， 应 上 
地 区 ,预计 到 2020 年 ， 推 








条件 较 优越 
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f 建 公交 车 充 换 











电站 3848 
用 车 
万 个 ， 城 市 
个 ， 城 际 | 

















北 、 了 辽宁、 山东 、 上 海 、 
海南 等 电动 汽车 发 








展 基 
的 加 快 发 展 





电动 汽车 规模 将 达到 266 万 


辆 ， 需 要 新 建 充 换 电站 7400 座 ， 充 电 桩 250 万 个 。 











在 山西 、 内 和 蒙古、 吉林、 黑龙 江 、 字 
湖南 、 重 庆 、 四 川 、 贵 州 、 云 南 、 陕 
地 区 ,预计 到 2020 年 ， 推 ) 















































西 、 河 南 、 湖 北 、 
西 、 甘 肃 等 示范 推广 
电动 汽车 规模 将 达到 223 万 





辆 ， 需 要 新 建 充 换 电站 4300 座 ， 充 电 桩 220 万 个 。 

















在 广西 、 西 藏 、 青 海 、 宁 夏 、 























建设 运营 








充 换 电站 用 地 纳入 公用 设施 营业 网 点 用 地 范围 ， 优 先 安排 




















的 私人 用 户 居 住地 充电 























土地 供应 ; 五 要 加 大 业主 委员 会 协调 力度 ， 制 定 全 国 统一 
基础 设施 建设 管理 示范 文本 ; 六 要 











支持 关键 技术 研发 ， 依 托 示范 项 目 ， 发 挥 企业 创新 主体 作 
用 ， 探 索 并 推动 关键 技术 及 装备 的 研发 ; 七 要 明确 安全 管 





理 要 求 ， 建 立 安全 管理 体系 、 完 善 有 关 制 度 和 标准 。 

根据 《意见 》， 各 地 方 政府 将 于 2016 
充电 基础 设施 专项 规划 ， 制 定 出 台 充 电 异 
国家 发 展 改革 委 、 国 














管理 办 法 。 





























年 3 月 底 前 发 布 
础 设施 建设 运营 



































家 能 源 局 将 会 同 有 关 部 门 ， 


加 强 部 门 协调 配合 ， 强 化 对 各 地 的 指导 与 监督 。 
发 展 改革 委 印 发 电动 汽车 充电 基础 设施 发 展 指南 





2015 年 10 月 9 日 国家 发 改 委 针 对 
施 建 设 发 布 指导 性 文件 。 

随 着 我 国 经 济 社会 发 展 水 平 不 断 提 高 ， 汽 车 保有 量 持 
电动 汽车 ， 能 够 加 快 燃油 蔡 代 ,减少 汽 
源 安全 、 促 进 节 能 减 排 、 防 治 大 气 











续 攀 升 。 大 力 发 
车 尾气 排放 ， 对 











展 
保障 能 




















电动 汽车 充电 基础 设 











新 能 源 汽 车 推广 应 用 范围 











总 














新 疆 等 尚未 被 纳 人 
的 积极 促进 地 区 ， 预 计 到 2020 





国家 


























年 ， 推 广电 动 汽 车 规模 将 达到 11 万 辆 ， 需 要 新 
400 座 ， 充 电 桩 10 万 个 。 








建 充 换 电 站 


七 部 委 发 文 鼓励 社会 参与 建 停车 场 


按 比 例 配 建 充电 设施 
































求 充分 调动 社会 资本 积极 性 ， 加 快 推进 停车 设 
效 缓解 停车 供给 不 足 。 























合 交通 枢纽 、 城 市 轨道 交通 外 围 站 点 (P+R) 











国家 发 改 委 、 财 政 部 、 国 土 资源 部 等 七 部 委 2015 年 8 
] 3 日 下 发 《关于 加 强 城市 停车 设施 建设 的 指导 意见 》， 要 





施 建设 ， 














《意见 》 明 确 了 停车 设施 建设 重点 ， 以 居住 区 、 大 型 综 


、 医 院 、 学 





校 、 旅 游 景 区 等 特殊 地 区 为 重点 ， 在 内 部 通过 
建设 停车 设施 ， 并 在 有 条 件 的 周边 区 
鼓励 建设 停车 楼 、 地 下 停车 场 、 机 械 式 立体 停 




















域 增 建 公 共 停 车 设施 。 


挖潜 及 改造 








车 库 等 集约 











化 的 停车 设施 ， 并 按照 一 定 比 例 配 建 电动 汽车 充 


与 主体 工程 同步 建设 。 
七 部 委 在 《意见 》 中 提出 要 鼓励 社会 参与 
过 各 种 形式 广泛 吸引 社会 资本 投资 建设 城市 停 








人 


设施 ， 

















， 一 方面 通 
车 设施 ， 大 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 四 篇 “电源 行业 新 闻 .187 . 
力 推广 政府 和 社会 资本 合作 (PPP) 模式 ; 另 一 方面 鼓励 ”4.9 万 个 , 较 2014 年 底 增加 1.8 万 个 ,同比 增 速 58% 。 
企 事业 单位 、 居 民 小 区 及 个 人 利用 自 有 土地 、 地 上 地 下 空 ee Ne 
间 建设 停车 场 ， 允 许 对 外 开放 并 取得 相应 收益 。 同 时 ， 要 人 
求 各 地 降低 停车 设施 建设 运营 主体 和 投资 规模 的 准 入 标准 。 鼓励 电动 汽车 发 展 
企业 和 个 人 均 可 申请 投资 建设 公共 停车 场 ， 原 则 上 不 对 泊 2015 年 1 月 11 日 ， 从 北京 市 科 委 获悉 ,北京 已 开展 
位 数量 做 下 限 要 求 。 “路 灯 充 电 桩 ”改造 试点 ， 通 过 路 灯节 能 改造 后 节 电容 量 支 
在 要 活 存量 土地 资源 方面 ,《 意 见 》 提 出 ， 对 企 事业 单 。“ 持 电动 汽车 充电 。“ 路 灯 + 充电 宪 ” 模 式 有 望 解决 限制 电动 
位 、 居 民 小 区 、 个 人 利用 自 有 出 让 土地 建设 停车 设施 ， 规 。 汽车 普及 的 充电 难题 。 
划 部 门 要 充分 考虑 停车 需求 的 合理 性 ， 办 理 用 地 性 质 和 容 北京 市 科 委 负责 人 介绍 ， 目 前 ， 首 批 路 灯 充 电 桩 改造 
积 率 等 规划 调整 手续 。 鼓励 利用 公共 设施 地 上 地 下 空间 、 试点 已 经 展开 ， 在 位 于 昌平 区 京 密 北 路 上 的 88 茂 路 灯 从 伟 
人 防 工程 等 地 下 空间 建设 停车 设施 ， 增 强 土地 的 复合 利用 。 。 统 高 压 钠灯 改造 为 LED 灯 ， 节 省 出 的 容量 足够 支撑 十 几 辆 
相关 部 门 分 层 办 理 规 划 和 土地 手续 ， 投 资 建设 主体 依据 相 。” 纯 电动 汽车 同时 充电 。 此 外 ，8 个 纯 电动 汽车 慢 充 桩 也 开展 
关 规 定 取得 停车 设施 的 产权 试 运行 ， 常 规 充电 时 间 为 四 五 个 小 时 。 这 些 充电 桩 白天 、 
在 创新 投 融资 模式 方面 ,《 意 见 》 提 出 ， 鼓 盛 采 用 政府 。 晚上 都 可 以 充电 ， 将 有 效 缓解 区 域内 电动 出 租车 和 私家 车 
和 社会 资本 合作 PPP) 模式， 政府 投入 公共 资源 产权 ， 充电 需求 。 据 介绍 ,“ 节 能 路 灯 充 电 桩 整体 解决 方案 ”把 电 
与 社会 资本 共同 开发 建设 ， 采 用 放弃 一 定时 期 的 收益 权 等 。 动 汽 车 充电 柱 和 市 政 路 灯节 能 改造 相 融 合 ， 并 探索 路 灯 充 
多 式 保障 社会 资本 的 收益 ;多 许 在 不 改变 土地 用 途 和 使 用 电 桩 的 合同 能 源 管理 模式 ， 力 争 将 示范 工程 向 更 大 范围 扒 
权 人 的 前 提 下 将 部 分 建筑 面积 用 作 便 民 商 业 服 务 设施 ， 收 。” 行 ,以 解决 长 期 以 来 限制 电动 汽车 发 展 的 瓶颈 问题 。 
益 用 于 弥补 停车 设施 建设 和 运营 资金 不 足 。 这 位 负责 人 表示 ， 目 前 北京 公用 充电 设施 建设 进展 明 
“我 们 力图 通过 示范 区 先行 先 坛 ， 率 先 打破 制度 募 篇， 显 ， 正 向 初步 在 五 环 内 建成 5 公里 半径 快速 充电 网 络 、 日 
破解 可 再 生 能 源 发 展 的 深层 次 矛盾 ， 为 可 再 生 能 源 市 场 化 。 充电 服务 能 力 过 万 辆 的 目标 推进 。 已 经 在 新 能 源 汽车 48 
发 展 和 创新 驱动 发 展 探索 新 机 制 、 新 路 径 .” 国 家 发 展 改革 。。 店 、P+ R 停车 场 、 科 技 园区 和 高 速 路 服务 区 等 场所 建成 纯 
委 高 技术 司 副 司 长 任 志 武 说 。 和 动 汽车 充电 桩 。 
《意见 》 要 求 加 强 停车 综 全 治理 ， 台 地 同步 完 站 车场 ee 
周边 市 政 公用 设施 和 停车 引导 设施 ;新 建 或 改 扩建 公共 售 
车 场 建成 营业 后 ， 减 少 并 逐步 取消 周边 路 内 停车 泊位 ， 加 动力 电池 市 场 或 现 洗 牌 潮 
强 违法 停车 治理 ， 保 障 公共 停车 场 有 效 需求 ， 提 高 收益 水 2014 年 以 来 ， 国 内 新 能 源 汽车 出 现 的 一 系列 安全 事件 ， 
平 ;确保 路 内 等 政府 停车 资源 委托 经 营 的 公开 透明 ,将 收 引起 了 政府 相关 主管 部 门 的 关注。 这 对 于 处 于 快速 上 升 阶 
入 的 一 定 比 例 专项 用 于 停车 场 建设 ， 严 格 监管 停车 服务 和 段 的 动力 电池 行业 来 说 ， 意 味 着 市 场 门槛 的 进一步 提升 ， 
收费 行为 ， 严 厉 打击 无 照 经 营 、 随 意 圈 地 收费 等 违规 经 营 ”以 及 由 此 带 来 的 市 场 洗 牌 。 
行为 。 2015 年 8 月 7 日 工信部 下 发 《关于 开展 节能 与 新 能 源 
a 六 应 用 和 全 和 治理 作 的 江 知 》， 开 展 允 
0 新 能 源 汽 车 推广 应 用 安全 隐患 排 查 治理 工作 。 通 知 表示 ， 
新 能 源 汽车 正 处 于 产业 化 发 展 初期 ， 也 是 产业 发 展 的 关键 
2015 年 12 月 28 日 ， 国 家 质 检 总 局 、 国 家 标准 委 发 布 。 时 期 ， 新 能 源 汽车 推广 应 用 的 安全 问题 不 仅 涉及 人 民 群 众 
eh 议 的 5 项 国家 标 “的 生命 财产 安全 ， 也 关系 到 战略 性 新 兴 产 业 的 发 展 大 局 。 
准 ， 有 望 在 充电 桩 兼容 方面 ， 取 得 突破 。 新 标准 将 于 2016 通知 要 求 ， 各 示范 城市 一 是 要 对 自 2009 年 以 来 推广 应 
年 1 月 1 日 起 实施 。 的 节能 汽车 、 新 能 源 汽车 运行 状况 进行 调查 ， 二 是 要 对 
这 5 项 标准 分 别 是 : 《电动 汽车 传导 充电 系统 第 1 部 。 充电 基础 设施 是 否 健全 进行 调查 ， 三 是 对 公共 领域 推广 应 
分 : 一 般 要 求 》 《电动 汽车 传导 充电 用 连接 装置 第 1 部 。 用 的 节能 汽车 、 新 能 源 汽车 的 安全 运行 监控 系统 进行 调查 ; 
分 : 通用 要 求 》、 《电动 汽 车 传导 充电 用 连接 装置 第 2 部 。 四 是 对 节能 汽车 、 新 能 源 汽车 停放 及 电池 箱 的 存放 场地 及 
分 : 交流 充电 接口 》、《 电 动 汽车 传导 充电 用 连接 装置 第 3 ”配套 管理 措施 进行 调查 。 
FA Vs 三 在 二 
0 0 非 车 载 传 号 式 充电 机 了。 工信部 印发 《 锂 离 子 电 池 规范 管理 知行 办 法 ) 
此 次 5 项 标准 修订 全 面 提 升 了 充电 的 安全 性 和 兼容 性 。 2015 年 12 月 29 日 从 工信部 获悉 ， 工 信 部 印发 《 锂 离 
在 安全 性 方面 ， 新 标准 增加 了 充电 接口 温度 监控 、 电 子 锁 、。 子 电 池 行业 规范 公告 管理 暂行 办 法 》 的 通知 ， 旨 在 为 全 面 
绝缘 监测 和 泄 放电 路 等 功能 ， 细 化 了 直流 充电 车 端 接口 安 “。 ”加强 锂 离子 电池 行业 管理 ， 推 动 锂 离子 电池 产业 持续 健康 
全 防护 措施 ， 明 确 禁 止 不 安全 的 充电 模式 应 用 ， 能 够 有 效 发 展 。 
训 免 发 生 人 员 触 电 、 设 备 燃烧 等 事故 ， 保 证 充电 时 对 电动 办 法 还 规定 ， 公 告 企业 出 现下 列 情况 之 一 时 ， 需 及 时 提 
汽车 以 及 使 用 者 的 安全 。 出 变更 申请 ， 经 省 级 行业 主管 部 门 核实 后 ， 上 报 工业 和 信息 
据悉 ， 目 前 全 国 已 建成 充 换 电站 3600 座 ， 公 共 充电 桩 化 部 :企业 名 称 变化 ， 企 业 合并 、 分 立 或 兼并 重组 ， 企 业 产 
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能 产 线 发 生 较 大 变化 ， 企 业 搬迁 新 址 ， 其 它 重大 变化 。 

办 法 强调 ， 已 经 公告 企业 有 下 列 情况 之 一 的 ， 省 级 行 
业主 管 部 门 责令 其 限期 整改 : 中 不 能 保持 《规范 条 件 》 要 
求 的 ; @) 填 报 资料 有 弄虚作假 行为 的 ; @ 拒 绝 接受 监督 检 
查 的 ; 外 发生 重大 安全 事故 、 重 大 环境 污染 事故 的 ; 名 违 
反 法 律 、 法 规 和 国家 产业 政策 规定 的 。 


2015 年 无 线 充 电 技术 与 无 线 充电 行业 现状 


无 线 充 电 代 表 着 科技 产业 的 一 次 重大 转变 。 历 史上 ， 
移动 设备 用 户 必 须 把 设备 插入 充电 器 充电 ， 无 线 充 电 技术 
使 得 给 移动 设备 充电 不 再 需要 连 线 ， 只 要 把 移动 设备 放 到 
充电 板 上 即 可 。 

据 IHS 最 近 的 一 项 消费 者 调查 ,在 2014 年 ， 只 有 36% 
的 消费 者 表示 ， 他 们 已 经 听 说 过 无 线 充电 (Wireless Char- 
ging) 技术 。 不 过 , 在 2015 年 过 去 12 个 月 内 ， 包 括 美国 ， 
英国 和 中 国 的 消费 者 对 无 线 充 电 技术 的 消费 意识 已 增加 了 
一 倍 ， 达 76% 。 

这 是 一 个 急速 增长 而 利润 丰厚 的 市 场 ,， 据 市 场 研究 咨 
询 公司 Marketsand-Markets 的 报告 ，2014 ~ 2020 年 全 球 无 线 
充电 市 场 将 迎 来 飞速 发 展 ， 期 间 年 复合 增长 率 将 超过 60% 。 
预计 到 2020 年 ， 无 线 充 电 市 场 收益 将 达到 137. 8 亿美 元 。 

无 线 充电 2015 年 已 被 证 明 是 一 个 突破 性 的 一 年 ， 因 为 
绝 大 多 数 消 费 者 现在 都 开始 意识 到 这 一 点 。 此 种 增长 意识 
背后 的 一 个 关键 因素 是 ， 三 星 (Samsung) 、 苹 果 (Apple) 
等 中 高 阶 产品 制造 商 开 始 采 用 无 线 充 电 技术 ， 以 及 公共 部 
门 对 布 建 无 线 充电 基础 建设 的 认可 度 上 扬 所 致 。 

一 、 六 大 无 线 充 电 技 术 

虽然 无 线 充电 技术 在 近年 来 被 广泛 关注 ,但 至 今 仍 未 
真正 在 消费 电子 领域 普及 。 无 线 充 电 技 术 究竟 发 展 到 何 种 
程度 、 未 来 又 将 如 何 ? 首先 盘点 一 下 六 大 无 线 充 电 技 术 : 

1) 无 线 充 电 联盟 (WPC) : 电磁 感应 方式 ，2008 年 12 
月 成 立 。 
目前 ，WPC 在 商业 推广 中 的 QI 标准 目前 已 有 172 家 会 
员 公司 : 德州 仪器 〈TI) 、 飞 利 浦 、 飞 思 卡 尔 〈Ireescale) 、 
东芝 (Toshiba) 、 微 软 、 松 下 、 三 星 、 索 尼 、 高 通 (最 后 
加 入 ) 等 等 。 
无 线 充 电 联 盟 (WPC) 共同 制定 的 无 线 充 电 标 准 Qi 采 
用 的 是 电磁 感应 方式 。 但 这 技术 还 有 比较 多 的 缺陷 ， 比 如 
最 大 输出 功率 只 有 5W， 所 以 充电 速度 非常 有 局 限 。 

从 市 场 规模 上 ，Qi 无 疑 是 目前 最 为 普及 的 ， 值 得 关注 
的 是 : Qi 的 最 新 标准 可 实现 7 ~45 毫米 的 无 线 充电 距离 ， 
算是 一 个 小 小 的 突破 。 




























































































































































































































































































































































































































































































“Rezence”， 采 用 磁 共 振 〈 谐 振 感 上 应， 又 名 谐振 耦合 技术 ) ， 
虽然 在 一 些 电子 消费 展 上 偶尔 露面 ， 但 仍 未 正式 商用 。 

A4WP 采用 的 磁 共 振 技术 的 优 缺 点 : 优点 是 传输 距离 
长 ， 效 率 高 ;缺点 是 电路 调频 不 易 。 

3) PMA (电力 联盟 ): 电磁 感应 方式 。 

由 Procter & Gamble 与 Powermat Technologies 共同 创立 
的 PMA 已 有 超过 70 家 的 会 员 : 包含 了 不 少 通信 及 手机 制 
造 商 ， 如 三 星 、Broadcom、 宏 达 电 、LG 及 华为 等 等 。 

PMA (电力 联盟 ) 也 是 采用 的 电磁 感应 技术 ， 比 WPC 
要 晚 一 些 ，PMA 的 产品 虽然 可 以 在 市 场 中 找到 ， 但 为 数 不 
多 ,最 大 的 商业 活动 是 获得 星巴克 文 持 ， 在 一 些 分 店 中 推 
出 了 免费 无 线 充 电 服务 ， 但 反响 平平 。 另 一 方面 它 已 经 是 
北美 地 区 和 覆盖 速度 最 快 的 无 线 充 电 标 准 了 ， 它 的 显著 特征 
是 更 偏向 于 充电 器 件 ， 像 桌子 、 家 具 等 等 。 
值得 注意 的 是 : A4WP 与 PMA 两 大 阵营 宣布 正式 合 
并 ,未 来 二 者 将 致力 于 整合 磁 共 振 和 磁感应 两 项 技术 ， 以 
早日 促进 无 线 充 电 标准 统一 。 

4) WiFi 无 线 充 电 : 十 米 距 离 。 

优点 : 随 走 随 充 ， 符 合 无 线 充电 的 理念 ; 缺点 : 充电 
对 象 定 位 不 易 ， 浪 费 电量 。 

美国 华盛顿 大 学 已 经 成 功 地 研发 了 利用 Wi-Fi 网 络 给 
硬件 设备 充电 的 技术 ， 已 经 在 大 约 十 米 的 Wi- 记 覆盖 距离 
内 ， 成 功 给 数码 相机 等 设备 充满 电 。 未 来 有 望 给 手机 充电 。 

Wi-Fi 网 络 几 乎 随处 可 见 ， 美 国 华盛顿 大 学 研发 团队 的 
目的 ， 就 是 利用 Wi-Fi 路 由 器 充当 无 线 充 电 设备 ， 给 智能 
手机 等 设备 进行 充电 。 这 将 比 目 前 的 无 线 充电 技术 更 能 
决 用 户 现实 问题 。 

该 大 学 研发 了 一 个 所 谓 的 “Wi-Fi 供电 系统 ”。 该 系统 
主要 包括 两 个 组 成 部 分 ,一 个 是 Wi-Fi 接 和 点 〈 路 由 器 ) ， 
另外 一 个 部 分 是 定制 的 充电 传感器 。 

该 项 目的 研究 人 员 唐 拉 (VamsiTalla) 表示 ， 安 装 在 硬 
件 设 备 上 的 充电 传感器 ， 目 的 是 接收 射频 信号 (RF) 中 的 
电能 ， 并 将 其 转化 为 直流 电 进 行 充电 。 

该 团队 专门 研发 了 软件 的 解决 方案 ， 可 以 让 Wi-Fi 路 
由 器 成 为 一 个 供电 电源 ， 与 此 同时 扮演 传统 路 由 器 的 数据 
传输 角色 。 
需要 指出 的 是 ， 这 种 Wi-Fi 充电 技术 ， 并 不 需要 对 传 
统 的 无 线路 由 器 进行 更 换 ， 只 需要 部 署 软件 等 方案 ， 提 供 
充电 功能 之 后 ， 并 不 会 对 互联 网 接 入 的 功能 造成 影响 。 

根据 美国 记者 的 报道 ， 此 前 美国 Energous 公司 已 经 推 
出 了 一 种 利用 射频 信号 在 空中 提供 电能 的 设备 ， 这 种 设备 
在 提供 充电 时 ， 将 无 法 再 充当 Wi- 下 路 由 器 使 用 。 

华盛顿 大 学 的 新 技术 ,可 以 让 Wi-Fi 网 络 同 时 传输 电 




















































































































































































































































































































































































































































































































QI 标注 采用 的 电磁 感应 技术 的 优 缺点 : 优点 是 原理 简 
单 ， 制 作 容易 ; 缺点 是 传输 距离 严重 受 限 。 
2) A4WP (无 线 能 源 联 盟 ): 磁 共 振 ，2012 年 5 月 成 












































Wo 





由 三 星 与 高 通 创 立 的 A4WP (无 线 能 源 联盟 ) 目前 已 
超过 40 个 成 员 : 三星、 高通、 博通 、Gill Industries 、In- 
tegrated Device Technology (IDT) 、Intel 等 等 。 

A4WP (无 线 能 源 联 盟 ) 的 无 线 充电 技术 名 为 
































能 和 数据 。 更 准确 地 说 ， 这 种 技术 利用 了 Wi-Fi 数据 传输 
中 的 无 线 电波 ， 来 传输 电能 。 

据 报 道 ， 华 盛 顿 大 学 的 研究 团队 ， 寻 找到 了 巧妙 的 解 
决 方案 ， 让 Wi-Fi 网 络 的 数据 传输 和 电能 传输 ， 互 相 不 干 
扰 。 

“ 连 线 ”网 站 评论 指出 ， 虽 然 目 前 的 Wi-Fi 充电 技术 ， 
暂时 还 只 能 以 “细水长流 ”而 不 是 “如 潮 洪 水 ”的 方式 给 
设备 充电 ， 但 这 仍然 是 一 个 了 不 起 的 成 就 。 随 着 技术 成 熟 ， 









































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “189 . 























未 来 的 手机 和 消费 电子 设备 用 户 ， 或 许可 以 将 充电 接口 、 
充电 线 等 概念 遗忘 ， 只 需要 利用 Wi-Fi 网 络 来 充电 。 

5) 超声 波 无 线 充 电 : 有 效 范围 接近 5 米 。 

优点 : 技术 非常 安全 ， 接 收 器 价格 便宜 、 体 积 小 ， 可 
以 用 于 数据 传输 ; 缺点 : 最 终 的 产品 可 能 无 法 在 价格 、 功 
率 、 速 度 和 安全 方面 达到 预期 。 

一 家 名 叫 uBeam 的 公司 发 明了 一 种 全 新 的 无 线 充电 模 
式 ， 可 以 利用 超声 波 将 电力 隔 空 输送 到 15 英尺 ( 约 合 4.6 
米 ) 外 的 地 方 。 有 了 这 样 的 产品 ， 只 要 使 用 专用 的 无 线 充 
电 套 ， 你 就 可 以 在 充电 的 同时 拿 着 手机 在 屋 里 走动 。 

此 技术 是 一 名 25 岁 的 纽约 女孩 Meredith Perry 想到 的 。 
uBeam 已 获得 170 万 美元 的 种 子 轮 融 资 ， 其 投资 人 包括 Ya- 
hoo CEO Marissa Mayer、Founders Fund 以 及 Andreessen 
Horowitz 等 。 该 公司 已 经 申请 了 18 项 与 无 线 充 电 和 超声 波 
I 关 的 专利 。 

6) 微软 拟 利用 聚焦 光线 来 充电 。 

微软 研究 院 已 经 制定 出 了 一 个 潜在 的 解决 方案 : Auto- 
Charge。 微 软 研 究 人 员 们 描述 AutoCharge 是 一 种 自动 定位 桌 
子 上 的 智能 手机 ， 并 为 它们 充电 的 技术 。 他 们 制造 的 原型 
充电 器 可 以 被 安装 在 天 花 板 上 ， 有 两 个 工作 模块 : 一 个 监 
测 模块 ， 其 采用 的 是 微软 的 Kinect 摄像 头 ， 可 以 扫描 像 智 
能 手机 样子 的 物体 ; 男 一 个 是 充电 模式 , 采用 了 UltraFire 
CREE XM-L T6 来 聚焦 LED 光线 。 

该 AutoCharge 系统 采用 了 基于 图 像 处 理 来 监测 和 追踪 
桌 上 的 智能 手机 ， 并 自动 为 智能 手机 充电 。 充 电器 会 不 断 
地 旋转 ， 直 到 它 检 测 到 一 个 看 起 来 像 智 能 手机 的 物体 ， 之 
后 将 使 用 太阳 能 发 电 技 术 所 产生 的 光束 为 智能 手机 远程 充 
电 。 换 名 话说， 就 是 无 需 电线 。 

二 、2015 年 无 线 充电 行业 

对 苹果 公司 采用 无 线 充 电 技术 ,我 们 期 盼 已 入 ， 只 不 
过 没 想到 首先 在 AppleWatch 上 采用 。 不 过 这 一 次 我 们 照例 
对 苹果 首次 尝试 的 新 技术 报 以 遗憾 ， 这 项 采用 紧 耦 合 感应 
充电 技术 的 手表 在 设计 时 貌似 是 背离 无 线 充 电 的 初衷 
让 你 在 任何 场合 下 都 能 使 用 到 无 线 充 电 的 同时 ， 让 你 能 
和 其 它 设备 共享 充电 设备 。 而 AppleWatch 必须 一 天 一 充 ， 
每 次 充电 的 时 候 必 须 完成 一 一 解 下 手表 、 装 上 充电 装置 、 
插 上 插座 等 系列 操作 。 
苹果 的 智能 手表 充电 底座 并 未 暴露 出 充电 接点 ， 它 采 
用 了 与 Mac 笔记 本 电脑 类 似 的 Magsafe 人 磁 吸 式 技术 ， 透 过 位 
吸 的 方式 连接 内 建 于 智能 手表 中 的 感应 线圈 与 充电 线 ， 相 
较 于 其 它 智能 手表 ,苹果 通 过 去 除 充 电 接 口 或 者 金属 触 点 
来 保持 了 产品 的 完整 性 。 看 似 这 对 无 线 充电 整个 行业 的 发 
展 没 促进 作用 ， 其 实 并 非 如 此 。 

1. 苹果 是 众 熟 剂 





























































































































































































































































































































































































































































































































随 着 屏幕 的 增加 ， 
而 可 穿戴 设备 现 妇 















































是 个 无 法 避免 的 矛盾 ， 尖 锐 程 度 甚 于 智能 手机 。 智 能 手机 














机 身 也 拥有 着 能 放下 更 大 电池 的 空余 ， 
0 今 作为 分 担 智能 手机 任务 、 强 调 便携 性 


























的 角色 时 ， 对 于 解决 续航 要 求 的 迫切 性 远 甚 于 智能 手机 。 
而 且 ， 前 面 已 经 提 到 可 穿戴 设备 的 体 量 远 不 及 智能 手机 ， 








苹果 的 入 场 给 这 类 设备 打 了 一 注 强 心 剂 。 也 让 “怎么 样 让 








Moto360 采用 























我 们 消费 者 手 上 的 智能 设备 长 期 工作 且 不 用 每 天 一 充 ” 的 
问题 推 到 了 所 有 人 的 面前 。 无 线 充电 巨大 的 通用 性 无 颖 是 
目前 为 止 最 好 的 解决 方案 。 








了 Qi 标准 ,充电 体 验 无 疑 更 出 色 ， 能够 











和 Nexus 系列 手机 共用 同 个 充电 器 ， 但 这 还 远 远 不 够 ,我 
们 需要 的 是 在 我 们 的 办 公 环 境 下 、 和 餐饮 过 程 中 、 行 车 环境 


中 、 在 家 庭 生活 




















FP， 即 生活 的 大 部 分 场景 之 下 ， 我 们 的 设 








备 都 能 在 我 们 的 不 刻意 间 得 到 充电 ， 让 充电 习惯 更 加 友好 。 





























距离 也 有 所 限制 ， 
































来 满足 新 的 需求 。 





2. 新 技术 竹 勃 发 展 
近 些 年 来 ， 智 能 手机 不 断 发 展 不 断 普 及 ， 极 大 地 改变 














由 于 现在 主流 的 无 线 充 电 标 准 Qi 需要 对 准 线圈 位 置 ， 充 电 























显然 对 于 可 穿戴 设备 的 充电 要 求 还 是 无 

















法 满足 ， 而 运用 磁 共 振 原理 的 A4WP 在 功能 上 能 够 满足 要 
求 ， 但 是 今年 才刚 刚 步 和 正轨， 缺乏 足够 的 使 用 尝试 。 这 
就 形成 了 一 片 极 富 价值 的 技术 空白 ,苹果 的 AppleWatch 就 
如 同 是 催 熟 剂 ， 将 极 大 地 催生 出 各 大 标准 技术 的 成 熟 壮 大 
































了 我 们 的 日 常生 活 ， 智 能 手机 也 越 来 越 成 为 我 们 生活 中 不 
可 或 缺 的 部 分 ， 我 们 在 智能 手机 上 能 干 的 事情 也 越 来 越 多 ， 























手机 的 性 能 越 越 来 越 强 ,不管 手机 变 得 多 大 ， 电 池 总 会 是 
限制 其 不 断 智能 化 的 瓶颈 。 在 电池 革命 距离 我 们 遥遥 无 期 




















的 时 候 ， 我 们 更 多 的 是 需要 无 线 充 电 来 满足 我 们 不 断 延 长 
设备 一 次 性 使 用 的 时 长 。 无 线 充电 技术 给 了 我 们 一 种 可 能 ， 
让 我 们 抛弃 掉 线 材 ， 完 全 不 用 去 考虑 充电 的 问题 。 而 无 线 






































充电 领域 目前 尚 无 统一 的 标准 ， 现 有 的 三 大 标准 PMA ，Qi， 
A4WP 都 在 试图 成 为 全 球 通用 的 最 终 标 准 。 相 信 所 有 深 详 























无 线 充 电 行 业 的 人 都 不 会 陌生 ， 就 不 一 一 歼 述 了 。 近 些 年 





















































来 也 涌现 出 不 少 令 人 兴奋 的 新 技术 。 

美国 Witricity 公司 为 了 完全 解决 实施 无 线 充电 时 需要 
对 手机 摆 放 距离 和 摆 放 位 置 有 要 求 的 问题 推出 过 采用 磁 共 
振 的 无 线 充电 技术 ， 它 可 以 让 手机 离开 充电 器 一 段 距 离 仍 





然 保 持 充电 状态 ， 





























对 位 置 要 求 也 没 那么 严格 ， 同 时 还 可 以 








同时 为 多 款 设 备 充电 。 在 CES2013 上 , 已 试制 了 使 用 该 公 
司 磁场 共振 技术 的 多 款 无 线 供 电 产 品 。 























无 线 充 电器 行业 市 场 调 查分 析 报 告 显示 ， 无 线 充 电 技 
术 研 发 公司 Energous 前 不 久 介绍 了 一 项 叫 作 WattUp 的 无 线 
充电 技术 ， 用 户 只 需要 将 自己 的 智能 设备 加 上 特别 的 外 部 











接收 器 或 放 在 专 月 






































目的 保护 套 里 ， 之 后 专门 管理 的 应 用 程序 























可 以 检测 在 充电 站 发 射 装置 15 美 尺 (1in =0.0254m) 范围 








可 穿戴 设备 是 一 个 利 基 市 场 ， 关 于 这 方面 的 想象 都 已 
经 展开 ,运动 员 都 已 经 基本 进 场 , 但 是 让 人 遗憾 的 是 ， 可 
穿戴 设备 由 于 续航 的 限制 始终 缺乏 一 球 杀 手 级 的 应 用 。 可 
穿戴 设备 对 于 庞大 的 智能 终端 设备 规模 来 说 无 疑 只 是 九 和 
一 毛 ， 其 在 规格 上 的 限制 使 得 电池 不 能 够 做 大 ， 他 朝 着 知 
能 化 的 方向 发 展 ， 必 定 伴 随 着 交互 频率 和 能 耗 的 增加 ， 这 
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内 是 否 存在 无 线 充 电 设备 ， 随 后 只 要 启动 程序 上 的 充电 开 
关 ， 该 设备 即 可 进行 充电 。 更 令 人 愉悦 的 是 ， 该 公司 在 上 








个 月 底 已 经 宣布 ， 























该 技术 很 快 应 用 于 海尔 家 用 电器 。 























由 两 个 宾夕法尼亚 大 学 的 毕业 生 MeredithPerry 和 No- 
raDweck 成 立 了 uBeam 公司 ，uBeam 的 思路 则 是 利用 超声 波 
作为 媒介 。 其 过 程 是 首先 将 充电 器 的 电能 转化 为 超声 波 ， 
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然后 在 另 一 头 用 设备 捕捉 这 些 超声 波 转 换 回 电能 ， 接 收 者 
下 连接 该 设备 实现 充电 ， 这 如 同 Wi-Fi 一 般 简 单 ， 为 了 文 
撑 其 商业 化 ， 这 家 初创 公司 在 上 个 月 底 刚 完成 1000 万 美元 
的 A 轮 融 资 。 

3. 产业 端 逐 渐 打 通 ， 生 态 逐 渐 成 形 

相 比 于 智能 终端 对 采取 无 线 充 电 技 术 的 谨慎 ， 产 业 链 
上 游 无 疑 表现 出 了 积极 的 信号 。 

2105 年 年 初 ，PMA 联盟 与 A4WP 签订 了 初步 合作 协 
议 ， 将 彼此 接受 对 方 的 无 线 充 电 技 术 ， 这 意味 着 基于 两 大 
标准 的 无 线 充 电 设备 ， 均 可 兼容 对 方 标准 的 手机 ， 近 期 
PMA 联盟 也 正式 宣布 未 来 PMA 将 不 再 发 展 下 一 代 的 磁感应 
标准 ， 而 在 磁 共 振 方 案 亦 将 采 行 WP 的 标准 。 这 意义 足 
够 巨大 ，PMA 目前 支持 者 包括 金 霸王 、 星 巴 区 、 麦 当 劳 和 
AT&T 等 ，Powermat 截至 去 年 中 在 美国 大 型 机 场 、 咖 啡 店 、 
购物 中 心 和 体育 场 等 地 已 经 部 署 超过 了 1500 个 充电 点 。 在 
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欧洲 ， 已 与 Powermat 合并 的 PowerKiss 已 经 在 机 场 、 酒 店 和 
咖啡 店 监督 安装 了 1000 多 个 充电 点 ， 并 且 在 麦当劳 部 分 欧 























洲 餐 厅 已 安装 了 无 线 充 电 点 。 而 星巴克 更 是 近日 在 旧金山 
湾 区 的 200 个 店面 设 了 无 线 充 电站 ， 如 果 这 次 试点 反响 不 
错 ， 将 会 有 十 万 个 设备 投放 至 全 美 ， 年 内 将 进军 欧洲 和 
洲 市 场 ， 时 间 上 来 看 推广 完成 的 时 间 不 会 超过 明年 二 月 。 

而 A4WP 呢 ， 去 年 12 月 推出 面向 消费 市 场 的 品牌 
“Rezence”， 由 于 可 以 实现 松 耦 合 、 一 对 多 充电 、 可 以 做 更 
注 的 线圈 、 可 以 通过 蓝牙 通信 等 很 多 优势 自 诞生 之 初 一 直 
被 看 好 ， 可 由 于 技术 、 成 本 、 安 全 认证 的 限制 一 直 鲜 有 具 
体 解决 方案 上 市 。 不 过 A4WP 在 跨 设备 上 步子 迈 得 很 大 ， 
其 Rezence 基本 系统 标准 1. 2 版 为 了 给 可 穿戴 设备 用 户 提 供 
最 友好 的 使 用 方式 ， 支 持 设备 可 水 平 或 垂直 放 在 无 线 充 电 
器 上 充电 ,在 未 来 也 会 支持 平板 电脑 和 笔记 本 电脑 上 。 这 
两 种 技术 标准 的 兼容 无 疑 将 降低 无 线 充电 普及 的 难度 。 

作为 占据 市 场 主流 地 位 的 WPC 自然 也 积极 应 对 ， 于 今 
年 年 中 推出 Qil. 2 版 本 ， 正 式 纳 入 磁 共 振 技 术 了 ， 充 电 距 
离 达到 了 45 毫米 ， 功 率 最 大 能 支持 2000 瓦 ，Qi 充电 器 也 
开始 能 支持 多 个 设备 充电 。 






















































































































































































































































































线 充 电 生态 系统 。 高 通 也 和 其 它 无 线 充 电 芯 片 商 合作 积极 
开发 整合 磁感应 和 磁 共 振 技术 的 多 模 无 线 充电 的 接收 器 和 
传送 器 芯片 。 另 一 家 半导体 巨头 恩 智 浦 在 今年 第 四 季度 也 
会 推出 多 模 Qi/A4WWP /PMA 的 无 线 充电 接收 芯片 。 

2014 年 无 疑 是 无 线 充 电 迅 猛 发 展 的 一 年 ， 而 2015 年 是 
无 线 充 电 的 爆发 年 ， 各 大 厂商 逐渐 打通 了 整 条 产业 端 。 多 
模 产品 出 现 ， 既 保留 了 不 同 标准 应 对 不 同 设备 不 同 生活 场 
景 的 可 能 ， 又 降低 了 普及 的 难度 。 业 界 有 声音 说 这 只 是 过 
渡 方 案 ， 未 来 充电 会 统一 标准 ， 这 或 许 不 该 成 为 我 们 抱 返 
疑 态度 的 原因 ， 按 照 此 类 说 法 ， 所 有 智能 终端 的 接口 都 会 
统一 ， 全 球 的 插头 都 会 统一 规格 ， 那 真 的 等 到 猴 年 马 月 。 
这 将 会 是 很 长 的 一 段 时 间 内 保持 常态 ， 并 且 后 期 苹果 的 加 
和 人 会 让 这 个 市 场 变 得 异常 的 有 趣 ， 每 一 种 方案 都 能 找到 适 
合 的 存在 方式 ，PMA 适合 老 旧 设备 、 超 薄 设 备 、 特 殊 材 质 
设备 、 全 新 门类 设备 的 无 线 充电 改造 ， 并 拥有 着 出 色 的 中 
央 控 制 系统 ，A4WP 和 Qi 在 技术 的 衍生 方向 上 将 趋 于 一 致 ， 
将 越 来 越 多 的 设备 圭 括 进来 ， 距 离 会 越 来 越 远 ， 而 其 余 新 
技术 也 会 逐渐 在 实用 和 商用 中 不 断 磨合 ， 应 用 于 新 天 地 ， 
及 露出 后 来 居 上 之 姿 。 所 以 在 多 模 技 术 的 不 断 成 熟 情 况 下 ， 
标准 的 不 统一 更 是 为 多 样 性 奠定 了 基础 ， 无 线 充 电 已 经 呈 
现 出 “星星 之 火 ” 之 势 了 。 

三 、 无 线 技术 发 展 必须 要 迈 过 的 坎 

1. 商业 推广 瓶颈 
无 线 充 电 的 便利 是 建立 在 你 连贯 持续 的 使 用 习惯 和 设 
备 通用 的 基础 上 ， 办公、 出 行 、 居 家 ， 无 缝 地 使 用 ， 多 种 
设备 之 间 通 用 ， 这 就 造成 采购 成 本 的 高 昂 。 如 何 转嫁 消费 
者 的 使 用 成 本 ， 这 需要 交 给 市 场 先 行者 来 发 挥 铃 鱼 效应 了 。 
公共 场合 下 布点 是 个 突破 口 ， 这 个 是 国外 证 明 行 之 有 效 的 
突破 口 ， 但 也 只 是 突破 口 而 已 。 怎 么 布 ， 怎 么 维护 ， 怎 么 
运作 ， 这 都 考验 着 无 线 充电 厂商 的 操作 能 力 。 
首都 机 场 目前 在 3 号 航 站 楼 C 座 及 D 座 所 有 登 机 口 附 
近 均 配备 了 无 线 充 电 桩 ， 也 将 逐步 普及 到 其 它 航 站 楼 。 这 
种 充电 桩 包括 8 个 传统 充电 格 、4 个 无 线 充电 格 、2 个 平板 
电脑 专用 充电 格 。 旅 客 在 使 用 时 ， 自 助 设置 密码 后 将 手机 
































































































































































































































































































































































































































无 线 充 电 中 一 股 不 能 忽视 的 力量 是 高 通 ， 他 已 经 在 今 
年 9 月 举办 的 2014 年 首届 电动 方程 式 锦标 赛 赛 场 上 秀 了 一 
把 Halo 无 线 充电 技术 ， 该 技术 成 功 运用 到 了 领航 车 和 医疗 
车 上 。 在 智能 终端 的 无 线 充 电 领 域 ， 高 通 是 A4WP 的 创始 
人 , 在 2013 年 9 月 加 入 了 WPC， 支 持 Qi 标准 ， 紧 接着 ， 
10 月 份 ， 高 通 又 宣布 支持 PMA 标准 。 三 种 标准 在 技术 发 展 
过 程 中 相互 借鉴 成 熟 ， 高 通 身 在 其 中 还 是 起 了 积极 的 作用 。 
殊途同归 ， 三 个 标准 最 后 要 实现 的 愿景 都 趋 于 一 致 ， 
就 是 实现 越 来 越 远 的 距离 、 支 持 越 来 越 大 的 功率 ， 技术 各 
1 优 劣 ， 这 极 大 满足 了 现今 智能 设备 的 多 样 性 。 无 线 充电 
标准 不 统一 一 向 是 业界 唱 衰 无 线 充 电 技术 的 重要 理由 ， 但 
目前 看 来 似乎 越 来 越 站 不 住 跟 脚 。 

除了 在 标准 上 有 所 突破 外 ， 芯 片 端 也 是 欣喜 连连 。 今 
年 2 月 ， 联 发 科 推出 全 球 首 款 支 持 多 模 兼 容 的 无 线 充电 解 
决 方案 MT3188 。 之 后 各 大 唱片 商 陆 续 跟 进 ， 博 通 还 提供 全 
套 的 解决 方案 ， 包 括 行动 无 线 连接 技术 和 WICED 平台 开发 
的 智慧 型 充电 板 ， 致 力 于 建立 一 个 健全 、 可 交互 操作 的 无 




































































































































































































































































山 闭 在 充电 格 内 ， 取 出 时 只 需 再 次 输入 密码 即 可 。 如 何 和 
商家 合作 培养 用 户 使 用 无 线 充 电 的 习惯 ， 才 是 整个 行业 面 
俐 解决 的 问题 。 

目前 的 商业 推广 存在 一 个 问题 ， 那 就 是 手机 上 的 接收 
器 问题 。 要 跑 在 市 场 的 前 头 ， 不 可 必要 的 要 在 产品 上 有 所 
妥协 ， 比 如 第 一 款 安 卓 手 机 G1， 在 当时 云 计算 尚未 成 为 主 
流 的 时 候 ， 安 卓 将 信息 从 电脑 导 到 G1 上 的 操作 就 已 经 是 用 
户 用 手机 与 谷歌 的 云端 同步 ， 然 后 再 把 电脑 也 和 谷歌 云端 
同步 的 形式 。 到 了 现 如 今 ， 这 种 无 线 传输 的 方式 比 用 数据 
线 方便 太 多 了 。 
无 线 充 电 也 是 如 此 ， 多 数 的 手机 在 使 用 无 线 充 电 需 要 
加 装 接收 器 。 接 收 器 就 多 种 多 样 了 ， 三 星 比 较 取 巧 ， 拆 开 
百 壳 ， 将 无 线 贴 片上 的 触 点 对 准 预 留 的 接口 ， 盖 上 后 壳 就 
能 使 用 了 。 而 其 它 接收 器 不 可 避免 地 要 占用 手机 的 充电 接 
口 。 而 带 来 的 问题 是 ， 公 共 场 所 能 很 愉快 地 充电 ， 而 回 到 
家 中 ， 又 得 换 下 接收 器， 改 用 线 充 ， 无 线 充 电 本 是 一 种 让 








































































































































































































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “191， 








人 用 起 来 不 费力 的 优雅 行为 ， 这 样 反复 折腾 极 容 易 破 坏 大 
众 对 这 项 新 技术 的 好 感 。 星 巴克 采用 插 环 的 形式 ， 不 用 考 
虑 适 配 不 同 机 型 ， 也 解决 了 消费 者 充电 难 的 问题 ， 但 由 于 
PMA 的 小 众 ， 支 持 其 他 标准 的 手机 仍 需 插 上 插 环 ， 同 时 ， 
依旧 需要 拔 进 拔 出 ， 没 有 模拟 出 无 线 充电 的 使 用 场景 ， 不 



































能 达到 “忘记 充电 ”的 远景 ， 只 是 为 解决 接收 器 问题 的 权 
宜 之 计 。 











真正 的 商业 推广 ， 需 要 强 有 力 的 理由 去 说 服用 户 付出 
相当 高 的 代价 去 购置 几 套 无 线 充 电器 , 来 充分 享受 好 处 。 
这 是 无 线 充 电 推广 过 程 中 必须 首先 要 迈 过 的 坎 。 

其 次 ， 消 费 者 心理 问题 。 大 部 分 人 对 无 线 充 电 概 念 的 
理解 颇 为 区 远 ， 充 电 过 程 类 似 Wi-Fi。 当 得 知 手机 仍然 要 放 
在 一 个 无 线 充 电器 上 ， 同 时 这 个 无 线 充 电器 仍 需 通过 USB 
线 连 接 电源 时 ， 普 遍 流 露出 一 种 失望 的 情绪 。 过 高 的 心理 
预期 对 新 技术 的 推广 有 一 定 的 副作用 。 同 时 ， 消 费 者 对 无 
线 充电 所 带 来 的 辐射 也 有 疑虑 。 以 Qi 标准 为 例 ， 无 线 充电 
工作 在 对 人 体 无 害 的 低频 非 电离 频率 ， 不 需 过 多 担心 。 正 
确 的 市 场 宣传 必 不 可 少 。 

































































































































































最 后 ， 大 众 消费 观 的 进步 。 简 单 的 满足 功能 的 实现 已 
经 不 能 适应 越 来 越 “ 挑 剔 ” 的 消费 者 。 而 无 线 充 电 产品 ， 
基本 都 以 功能 实现 为 主 ， 少 有 用 心 设计 的 。 移 动 电源 的 色 
彩 ， 智 能 手机 的 工艺 材质 已 经 证 明了 设计 上 的 大 胆 追 求 ， 
让 人 们 更 有 欲望 掏 钱 买单 ， 设 计 在 大 众 消费 中 的 权重 越 来 
越 突 出 ， 设 计 溢 价 也 得 到 越 来 越 多 的 人 认可 ， 无线 充电 器 
作为 大 众 消费 品 ， 自 然 也 需要 出 色 的 设计 。 

而 我 们 也 能 看 到 令 人 欣喜 的 一 面 ， 随 着 产业 端的 生态 
逐渐 成 形 ， 前 景 的 逐渐 明朗， 越 来 越 多 的 企业 ， 尤 其 是 包 
业 公司 ， 加 入 其 中 ,用 自己 独特 的 经 营 模式 普及 无 线 充电 ， 
就 如 同 当下 的 尚未 定论 但 是 蓬勃 发 展 的 免费 Wi-Ei 市 场 一 
样 ， 但 我 们 相信 ， 无 线 充 电 ， 立 足 于 庞大 的 设备 技术 ， 有 
着 更 广 、 更 深 的 市 场 ， 也 希望 越 来 越 多 的 创业 者 能 够 积极 
参与 其 中 一 起 开拓 。 

2. 三 大 标准 互 不 兼容 

缺乏 通用 的 标准 影响 着 无 线 充 电 的 市 场 应 用 

无 线 充电 发 展 数 年 后 没有 被 大 规模 应 用 ， 述 迟 没有 通 
] 的 技术 标准 也 是 重要 原因 。 
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消费 领域 的 主要 无 线 充 电 标 准 包 括 WPC 推广 的 Qi、 
A4WP 和 PMA 三 大 标准 ， 三 者 起 初 互 不 兼容 ， 谁 都 试图 成 
为 全 球 通 用 的 最 终 标 准 。 先 从 市 场 规模 上 看 ， 采 用 电磁 感 
应 的 Qi 标准 目前 善 及 率 最 高 ， 使 用 成 员 包括 微软 、 松 下 、 
三 星 、 索 尼 、 东 芝 等 。A4WP 和 PMA 在 2015 年 初 宣 布 合 
并 ， 共 同 开 发 新 型 标准 。 英 特 尔 的 无 线 充电 标准 是 A4WP， 
该 标准 采用 磁 共 振 原 理 来 传输 能 量 ， 可 同时 给 多 个 设备 充 


























































































































稳定 性 更 好 的 无 线 充 电 技术 ， 目 前 仍 面临 一 些 技 术 障 碍 以 
及 通信 信道 的 监管 问题 。 所 以 ， 无线 充电 在 短期 内 仍 是 消 
费 电 子 领域 的 配角 ， 发 展 壮大 尚 需 时 日 。 

PMA 、A4WP 合力 攻打 WPC 

无 线 充 电 技术 经 过 几 年 发 展 ， 形 成 了 三 大 标准 组 织 
A4WP、PMA 以 及 拥有 Qi 标准 的 WPC。 为 了 争夺 这 一 前 景 
远大 的 技术 ,三 大 阵营 打 得 不 可 开交 ， 同 时 也 展开 了 某 种 





































































































电 ， 设 备 充 电 时 的 位 置 与 角度 选择 也 更 具 弹 性 ， 并 且 还 可 
以 透 过 一 定 厚 度 ， 从 桌 下 为 桌 上 的 设备 充电 。 业 界 认为 ， 
能 够 实现 一 对 多 充电 、 可 以 做 出 更 薄 线 圈 等 技术 优势 ， 使 
基于 磁 共振 原理 的 无 线 充电 标准 更 被 看 好 ， 投 入 商用 的 计 
划 或 在 2016 年 初 见 到 成 果 。 

三 个 标准 要 实现 的 目标 趋 于 一 致 : 即 实现 越 来 越 远 的 
距离 、 支 持 越 来 越 大 的 功率 、 充 电 越 来 越 方便 。 未 来 无 线 
充电 成 为 手机 标 配 几乎 已 成 定局 ， 只 要 在 标准 上 达成 一 致 ， 
就 可 以 解决 各 种 充电 噩 的 标准 之 争 和 资源 浪费 问题 。 























































































































层次 的 合作 。 

2014 年 2 月 ，A4WP 和 PMA 两 大 阵营 宣布 ,将 相互 兼 
容 对 方 的 无 线 充电 技术 标准 。2015 年 初 ， 两 大 阵营 宣布 合 
并 ， 未 来 将 致力 整合 磁 共 振 和 磁感应 技术 ， 打 造 更 加 统一 
的 无 线 充电 标准 。 

三 大 阵营 中 ，A4WP 采用 非 接触 式 充电 的 磁 共 振 技术 ， 
WPC 和 PMA 采用 磁感应 技术 。 其 中 WPC 成 立时 间 最 早 ， 
成 员 也 更 多 ， 目 前 大 约 有 近 200 家 成 员 。 
相关 分 析 称 ， 无 线 充 电 市 场 将 在 2017 年 达到 93 亿美 
























































整个 行业 希望 看 到 类 似 Wi-Fi 那样 拥有 超 远 传输 距离 、 











元 。 但 这 儿 年 由 于 标准 不 统一 、 荚 果 公 司 态度 暧昧 等 因素 ， 
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实际 发 展 远 远 逊 于 业界 预期 。 两 大 标准 组 织 宣 布 合 并 ,将 
9 助 于 推进 这 一 市 场 的 发 展 进 程 。 

在 这 场 技 术 标 准 大 战 中 ， 到 底 是 基于 电磁 感应 原理 的 
Qi 标准 会 胜出 ， 还 是 采用 磁场 共振 技术 的 A4WP 与 PMA 合 
并 后 的 标准 能 笑 到 最 后 ? 分 析 人 士 表示 这 要 看 设备 生产 | 
商 与 无 线 充 电 服务 网 点 的 选择 。 对 于 设备 制造 商 来 说 ， 现 
在 最 为 明智 的 应 对 方式 ， 是 开发 出 能 够 兼容 各 种 技术 标准 
的 设备 。 

四 、 无 线 技 术 应 用 实例 

1. 他 们 ， 已 经 迈 出 一 步 

三 星 一 一 新 型 显示 项“SF370” 

三 星 推出 了 新 型 显示 器 “SE370”， 这 款 产品 的 一 大 特 
点 就 是 可 以 为 移动 设备 无 线 充电 。 它 兼容 所 有 采用 Qi 无 线 
充电 标准 的 移动 设备 。SE370 具备 两 种 功能 : 显示 内 容 和 
为 智能 手机 充电 。 
使 用 过 程 中 ， 用 户 可 以 将 手机 放 在 SE370 的 充电 区 域 ， 
基 座 上 的 LED 灯亮 起 来 即 可 开始 自动 充电 。 由 于 显示 央 是 
始终 接 通 电源 的 ， 所 以 其 会 无 时 无 刻 放出 电流 以 便 为 设备 
充电 ， 用 户 无 需 再 有 一 个 专用 区 域 ， 大 幅 提升 了 便利 性 。 
不 久 前 ， 三星 发 布 了 GalaxyNote5 、GalaxyS6Edge + 两 款 
大 屏 旗舰 手机 ， 两 机 均 文 持 无 线 充 电 技 术 。 其 旗下 的 智能 
穿戴 设备 Gear A， 据 闻 也 将 支持 无 线 充电 功能 。 

宜家 一 一 家 居 产 品系 列 

尽管 宜家 的 主要 经 营 范围 是 家 居 类 产品 ， 但 这 一 点 也 
影响 它 从 无 线 充 电 中 发 现 商机 。 

宜家 在 北美 及 欧洲 地 区 推出 支持 无 线 充 电 的 家 居 
系列 ， 首 批 产 品 包括 台灯 、 落 地 灯 、 床 头 柜 等 ， 支 持 三 中 
Galaxy S 系列 、 谷 歌 Nexus 系列 、 微 软 Lumia 920 等 智能 
机 的 无 线 充 电 ， 但 暂 不 支持 iPhone 手机 。 

宜家 无 线 充电 采用 了 最 为 普遍 的 Qi 标准 ，Qi 是 由 全 球 
首 个 推动 无 线 充电 技术 的 标准 化 组 织 一 一 无 线 充 电 联 盟 
(Wireless Power Consortium ，WPC) 推出 的 标准 。 

中 兴 通 讯 无 线 充 电 微 循环 电动 客车 

从 2009 年 就 开始 进行 新 能 源 汽车 无 线 充电 技术 研发 的 
中 兴 通 讯 ， 去 年 10 月 ,在 成 都 “ 西 博 会 ”上 展示 了 与 罚 都 
客车 携手 研发 的 无 线 充 电 微 循环 电动 客车 。 

今年 1 月 ， 中 兴 通 讯 与 国家 电网 宣布 在 成 都 组 建 合资 
公司 ,为 电动 汽车 提供 无 线 充 电 服 务 ， 此 后 中 兴 通 讯 与 东 
风 汽 车 建设 了 中 国 第 一 条 公交 无 线 充电 示范 线 。 

其 无 线 充 电 不 需要 另外 建设 充电 桩 ， 只 用 在 车 身 下 函 
安装 一 块 车 载 电 磁感应 接收 器 ， 停 车 位 上 加 上 一 个 地 面 
制 模块 。 

当 公交 车 驶 人 改造 过 的 停车 位 并 停靠 后 ， 就 能 自动 通 
过 无 线 接 人 充电 场 的 通信 网 络 ， 建 立 起 地 面 系统 和 车 载 市 
场 的 通信 和 链 路 ， 并 完成 车 辆 鉴 权 和 其 它 相 关 信 息 交 换 ， 充 
电位 也 可 以 通过 有 线 或 者 无 线 的 方式 和 云 服务 中 心 进行 互 
联 ， 前 后 仅 需要 几 分 钟 。 

据 了 解 ， 中 兴 通 讯 将 会 在 年 内 于 50 ~ 100 个 城市 的 公 
共 交 通 领 域 展开 无 线 充电 试验 。 

高 通 一 一 Halo 无 线 充 电 技术 
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结束 不 久 的 Formula 上 第 一 赛季 上 ， 用 作 安 全 车 的 宝马 
i8 获得 不 少 关注 ， 车 上 装备 所 应 用 的 就 是 Halo 无 线 充 电 技 
术 。 

Halo 的 充电 原理 是 ， 当 汽车 停 在 相应 位 置 之 后 ， 地 面 
充电 板 的 接收 线圈 与 电动 车 充电 板 的 发 射线 圈 处 于 同一 个 
相同 频率 即 可 充电 ; 如 果 汽 车 和 充电 板 之 间 出 现 了 异物 ， 
充电 会 自动 停止 。 

高 通 此 前 与 众多 合作 伙伴 在 伦敦 展开 了 电动 汽车 无 线 
充电 现场 试验 ， 其 中 包括 汽车 制造 商 Renault 汽车 、Delta- 
Motorsport 汽车 运动 公司 ,英国 最 大 的 微型 出 租 汽车 公司 
Addison Lee， 以 及 电动 汽车 充电 基础 设施 供应 商 Chargemas- 
ter， 以 加 速 无 线 电 动车 充电 技术 商用 。 

据悉 ， 高 通 已 为 包括 宝马 i 系列 、 日 产 聆 风 以 及 雷诺 
ZOE 等 车 型 安装 了 车 载 接收 板 和 控制 器 ， 预 计 2016 年 投入 

品 生产 。 

WiTricity 一 一 磁场 共振 无 线 充 电 技 术 

WiTricity 的 技术 已 经 应 用 在 了 丰田 电动 汽车 和 英特尔 

电脑 上 。 
WiTricity 由 美国 MIT 助理 教授 MarinSoljacic 博士 发 明 。 

原理 是 通过 磁场 共振 的 方式 来 实现 无 线 供电 ， 最 远 距 离 达 

到 了 2.4 米 ,可 以 同时 为 多 个 设备 远 距离 充电 ,还 可 以 穿 

透 墙 体 、 木 头等 障碍 。 

CEO AlexGruzen 表示 ， 目 前 WiTricity 的 技术 已 经 趋 于 
成 熟 阶段 ， 在 专注 技术 研发 的 基础 上 ， 接 下 来 要 做 的 是 帮 
助 类 似 苹果 等 厂商 在 智能 家 居 方 面 的 拓展 。 

WiTricity 无 线 充 电 技术 的 一 整套 系统 售 价 高 达 995 美 
元 ， 目 前 其 在 磁 共 振 方 面 已 经 掌握 了 100 多 项 专利 。 
事实 上 ， 基 本 上 全 部 的 汽车 厂商 都 已 经 与 他 们 签订 了 
合作 协议 ， 将 会 把 WiTricity 的 无 线 充电 技术 应 用 在 自家 的 
汽车 上 ， 这 些 汽 车 很 可 能 会 在 2017 年 推出 。 

2. 他 们 ， 正 在 未 两 绸 缪 

另 一 部 分 玩家 ， 尽 管 产品 还 没有 完全 地 推出 市 场 、 面 
向 消费 者 ， 但 是 也 已 经 做 好 充足 的 准备 了 。 或 许 在 不 久 的 
将 来 ， 它 们 将 会 颠覆 我 们 的 生活 。 

Google 一 感应 式 充电 键盘 

Google 在 2 年 前 曾 推出 为 Nexus 产品 设计 的 无 线 充电 底 
盘 。 

最 近 又 在 美国 申请 了 一 项 名 为 “感应 式 充电 键盘 ”的 
专利 ， 计 划 让 Chromebooks 笔记 本 能 为 智能 手机 提供 无 线 充 
电 。 原 理 是 通过 在 笔记 本 键盘 中 加 入 一 个 极 小 巧 且 易于 更 
换 的 无 线 充 电线 圈 ， 使 之 既 能 为 手机 充电 ， 也 可 以 接收 信 
号 为 自身 充电 。 

当然 ， 目 前 这 项 技术 还 在 研发 之 中 。 

而 在 2015 年 5 月 的 VY0 大 会 上 ,谷歌 正式 宣布 支持 
USB Type-C 标准 。 这 意味 着 ， 那 些 运 行 Android M 移动 操 
作 系 统 的 智能 手机 可 以 变 身 “充电 宝 ”， 在 使 用 双向 USB 
Type-C 线 缆 时 ， 你 可 以 迅速 向 朋友 濒临 关机 的 手机 中 
“ 借 ” 到 部 分 电力 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































这 种 “供电 ”形式 的 充电 ， 或 许 也 代表 了 未 来 的 另 一 
种 可 能 。 
微软 AutoCharsge 光束 充电 系统 
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今年 年 初 ， 微 软 新 发 明 的 黑 科技 一 一 AutoCharge 光束 
充电 系统 。AutoCharge 将 图 像 识别 装置 和 太阳 能 光束 充电 
装置 合 二 为 一 ， 系 统 会 自动 识别 手机 设备 并 通过 光束 对 其 
进行 远程 无 线 充 电 。 据 悉 ， 微 软 已 经 推出 了 AutoCharge 的 































































































时 不 再 需要 电线 ， 只 要 在 设置 线圈 的 地 面 上 停车 便 能 实现 
充电 。 

丰田 研发 的 无 线 充 电 系统 的 原理 是 ， 利 用 磁场 共振 ， 
通过 设置 在 地 面 上 的 线圈 向 车 辆 上 的 线圈 输送 电流 。 据 悉 ， 
















































































试验 原型 ， 仅 需 0.3 秒 即 可 自动 识别 手机 ， 而 其 充电 速度 
与 现在 的 无 线 充 电 技术 相差 无 几 。 

产品 目前 仍 在 研发 阶段 。 

而 在 去 年 ,微软 正式 加 入 了 Power Matters 联盟 
(PMA), 与 其 它 成 员 共 同 开 发 无 线 充电 技术 ， 示 来 将 应 月 
于 多 种 设备 上 ， 包 括 平 板 机 和 智能 手机 。 

WattUp 蓝牙 无 线路 由 器 

12 年 成 立 的 Energous 公司 ,希望 推出 WattUp 无 线 充 电 
路 由 器 来 实现 无 线 充 电 。WattUp 内 置 蓝牙 模 组 ， 发 射 器 能 
够 通过 低 功 耗 蓝 牙 与 4.5 米 范围 内 兼容 设备 ( 比如 手机 、 
平板 、 灯 泡 等 等 ) 通信 并 定位 ， 然 后 发 射频 率 同 Wi-Fi 信 
号 一 致 的 集中 射频 信号 ， 设 备 内 部 的 接收 器 芯片 在 接收 到 
信和 号 后 将 其 转化 成 直流 电能 。 

这 种 发 射 器 可 以 内 置 于 电视 、 音 箱 等 各 种 常用 家 电 中 。 
WattUp 新 一 代 芯 片 的 电量 转化 率 为 70% 。 

WattUp 无 线 充 电路 由 器 还 能 优先 为 低 电 量 的 设备 自动 
充电 ， 在 为 指定 设备 充电 到 指定 的 电量 比例 时 ， 可 以 自动 
为 下 一 个 优先 顺序 的 设备 充电 。 

Energous 在 2014 年 底 的 时 候 与 海尔 签订 了 合作 协议 ， 
WattsUp 技术 将 很 快 应 用 于 海尔 家 用 电器 。 
目前 ，Energous 公司 已 经 将 其 无 线 充电 技术 授权 给 了 
一 些 合作 公司 ， 期 望 其 技术 在 2016 年 早期 上 市 ， 在 接 下 来 
的 半年 中 ，Energous 会 根据 合作 伙伴 的 产品 需求 来 修改 设 
计 并 制造 相应 的 无 线 充 电 接 收 絮 和 发 射 器 。 

英特尔 一 一 Rezence 充电 技术 研发 

英特尔 表示 ， 目 前 正在 进行 Rezence 技术 (一 种 无 线 
充电 技术 ) 的 开发 ， 到 了 明年 这 项 技术 将 会 陆续 被 集成 到 
笔记 本 电脑 、 键 盘 、 鼠 标 和 其 它 周边 设备 中 。 英 特 尔 表示 
将 会 从 移动 产品 普及 无 线 充 电 功 能 开始 逐渐 过 渡 到 电脑 等 
其 它 设 备 。 

不 久 前 ， 英 特 尔 宣 布 以 167 亿美 元 收购 Altera 公司 ， 而 
Altera 所 擅长 的 正 是 制造 设计 电信 、 无 线 电 产品 使 用 可 编程 
处 理 器 。 

英特尔 还 表示 从 今年 下 半年 开始 ， 将 大 力 布局 A4WP 
无 线 充 电 、WiGig 无 线 数 据 传 输 和 WiDi 无 线 显 示 技 术 。 

沃尔沃 一 一 公路 充电 系统 

沃尔沃 的 构想 是 利用 道路 进行 无 线 充 电 。 

在 瑞典 ,沃尔沃 集团 、 瑞 典 电力 公司 Alstom、 瑞 典 能 
源 局 正在 共同 合作 测试 利用 公路 给 电动 汽车 充电 ， 通 过 将 
两 个 电源 线 铺设 在 公路 上 ， 电 动车 经 过 时 便 可 获得 电力 供 
应 。 
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这 项 技术 的 核心 在 于 汽车 得 搭载 集 电 器 ， 集 电器 与 
路 上 的 电缆 连接 ， 利 用 直流 电 充电 。 汽 车 不 必 走 在 电 绕 
中 央 , 但 必须 时 速 大 于 60 公里 。 
丰田 已 动车 无 线 充 电 系统 
去 年 ， 丰 田 汽 车 宣布 电动 车 无 线 充电 系统 研发 完成 。 
该 系统 下 ， 纯 电动 车 (EV) 或 插 电 式 混 动 车 (PHV) 充电 






































































































































二 


丰田 普锐斯 (PHV) 利用 此 技术 充电 只 需 90 分 钟 便 能 将 电 
池 全 部 充满 ， 而 且 一 次 充电 行程 可 达 26km。 

现在 该 系统 处 于 产品 测试 阶段 。 

Wi-Charge 红外 光 充 电 系 统 

Wi-Charge 是 一 家 来 自 以 色 列 的 初创 企业 ， 他 们 研发 了 
一 种 红外 光 充 电 系 统 ， 这 套 充电 系统 利用 发 射 机 将 能 量 转 
化 为 红外 光 ， 借 助 电子 设备 上 附带 的 接收 机 将 红外 光 转 化 
成 电能 ， 可 供 约 4.5 米 范围 内 的 设备 充电 。 

其 优势 是 只 要 在 充电 范围 内 ， 能 够 随时 自动 地 为 电子 
产品 充电 。 但 无 法 保证 充电 质量 ， 会 受 电子 设备 数目 的 影 
响 。 而 且 一 旦 红外 线 光 被 阻 断 ， 充 电 即 停止 。 

Wi-Charge 红外 线 充 电 就 比较 适合 小 型 电子 产品 ， 如 平 
板 电脑 ， 笔 记 本 和 手机 。 

公司 称 ， 其 第 一 种 智能 家 居 产 品 将 于 2016 年 中 期 面 
世 ， 这 种 智能 家 居 发 射 机 可 以 被 插 在 墙 上 ， 和 售 价 在 50 美元 
到 100 美元 之 间 。 移 动 版 红外 光 发 射 机 最 快 可 能 要 到 2017 
年 上 半年 面世 。 到 2018 年 ， 可 整合 到 电子 设备 中 的 红外 光 
接收 机 才 会 出 现 。 

uBeam 一 一 超声 波 无 线 充电 

uBeam 的 本 质 是 超声 波 无 线 充 电 。 其 过 程 是 先 将 电 转 
化 为 声音 ， 通 过 空气 中 的 超声 波 发 送 到 另 一 边 设 备 上 的 接 
收 器 ， 接 收 后 再 将 声音 转换 回电 能 ， 从 而 实现 无 线 充 电 。 
在 去 年 的 AllThingsD 会 议 上 ， 创 始 人 Meredith Perry 带 
去 了 uBeam 的 产品 样品 。 
诸如 Starbucks 、Virgin 、Starwood hotels 、Apple 、Sam- 
sung 等 大 公司 均 对 产品 很 有 兴趣 ， 也 愿意 高 价 购 买 ， 以 对 
竞争 对 手 造成 芍 断 优势 。 
目前 ， 产 品 仍然 在 完善 中 ， 公 司 计 划 在 未 来 一 年 多 推 
出 两 款 产 品 ， 一 款 针 对 办 公 室 和 家 用 ， 男 一 款 针对 大 型 场 
馆 如 商场 。 
五 、 结 束 语 
在 未 来 五 年 内 ， 随 着 无 线 充电 技术 、 太 阳 能 和 风能 
术 的 发 展 ， 能 源 自 由 将 成 为 主流 。 这 些 传 递 能 量 的 新 方法 
虽 各 具 优 势 ， 然 而 用 取代 根深 蒂 固 的 传统 技术 和 基础 设施 
需要 时 间 ， 这 对 我 们 既是 挑战 ， 同 时 也 是 重要 的 机 会 。 
我 们 相信 ， 在 未 来 ， 所 有 的 消费 电子 产品 都 可 以 由 无 
线 供电 设备 提供 电力 ， 从 而 使 用 户 完 全 从 电网 中 解放 出 来 。 
与 Wi- 站 革命 一 样 ， 电 子 产品 的 下 一 次 革命 是 能 源 自 由 ， 
我 们 已 证 明 它 是 可 实现 的 。 


2015 年 是 无 线 充 电 技术 突破 年 


市 场 研究 机 构 IHS 的 最 新 报告 指出 ， 全 球 无 线 电源 接 
收 器 与 发 射 器 市 场 可 望 在 2015 年 成 长 到 超过 17 亿美 元 的 
规模 ; 其 中 无 线 电 源 接收 器 出 货 量 在 2014 年 达到 5 ,500 万 
个 ， 到 2024 年 将 成 长 40 倍 ， 出 货 量 超过 20 亿 个 。 
IHS 估计 ， 光 是 手机 内 的 无 线 电源 接收 右 在 2015 年 出 
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货 量 就 会 超过 1.2 亿 个 ， 三星 (Samsung) 的 最 新 手机 Gal- 
axy S6 与 S6 edge 是 主要 推手 。 而 即将 上 市 的 苹果 ( Apple) 
智慧 手表 Apple Watch 也 将 激励 可 穿戴 装置 用 无 线 电源 接收 
器 出 货 量 在 2015 年 达到 2,000 万 个 。 

“2015 年 看 来 会 是 无 线 电源 技术 的 突破 年 ,”IHS 电源 
供应 与 无 线 电 源 市 场 研究 经 理 David Green 表示 : “许多 品 
牌 大 厂 在 2015 年 稍 早 发 表 的 主要 产品 ， 都 明确 表示 对 无 线 
充电 功能 的 支援 。 首 先是 在 2015 年 3 月 初 世 界 行动 通信 大 
会 (MWC) 亮相 的 三 星 Galaxy S6 与 6 edge 智慧 型 手机 ， 






















































































得 上 它 的 时 候 是 把 它 放 床头柜 上 浏览 Airbnb。 

在 2015 年 的 巴 展 上 ， 所 有 新 发 布 的 智能 手机 中 ， 仅 三 
星 的 Galaxy S7 和 S7 Edge 支持 Qi 的 标准 ， 但 它 也 同样 支持 
Powermat surfaces 充电 技术 。 

就 像 百 事 与 可 口 可 乐 、 波 音 与 空 客 之 间 的 关系 ，Power- 
mat 公司 实际 是 第 一 个 将 无 线 充 电 技术 投入 市 场 的 公司 ， 但 
是 未 能 得 到 主要 手机 厂商 的 支持 。 一 波 三 折 后 ， 它 从 过 去 
的 “Rezence” 成 了 如 今 的 “AirFuel”。 
虽然 AirFuel 目前 没有 应 用 到 手机 上 ， 但 理论 上 来 说 ， 






















































































整合 了 Qi 与 PMA 标准 的 紧密 耦合 电感 式 无 线 充 电 功 能 ; 
其 次 则 是 同样 在 3 月 正式 发 表 的 Apple Watch， 则 支援 专属 
的 紧密 耦合 电感 式 无 线 充 电 方案 。 

“终端 使 用 者 不 会 在 意 他 们 的 装置 是 使 用 哪 一 种 技术 或 
标准 ， 他 们 只 希望 装置 功能 运作 良好 。” Green 表示 :“ 磁 共 
振 无 线 充 电解 决 方案 显然 能 提供 在 空间 自由 度 上 的 优势 ， 
但 支援 该 技术 的 商业 化 产品 却 延 迟 上 市 ， 也 让 紧密 耦合 电 
感 方案 取得 更 多 机 会 ， 包 括 在 三 星 新 款 智慧 型 手机 的 双 模 
无 线 电源 接收 器 。 

IHS 预测 ， 专 用 的 紧密 耦合 无 线 电 源 方案 ， 到 2019 年 
以 前 都 不 会 被 松散 耦合 解决 方案 所 取代 ; 不 过 支援 一 种 以 
上 的 多 模 无 线 电 源 接收 器 估计 在 2018 年 将 占据 整体 市 场 的 

































































































































































它 相 比 Qi 有 如 下 优势 : 它 可 以 在 几 英寸 的 距离 内 为 设备 充 
色 ， 比 如 ， 你 的 设备 如 果 在 桌 下 ， 它 仍然 能 为 桌 上 的 手机 
充电 。 

AirFuel 还 拥有 更 高 的 功率 ， 它 可 以 为 笔记 本 电脑 充电 ， 
虽然 相 比 Qi， 它 的 充电 效率 为 75% 。AirFuel 的 主要 支持 者 
英特尔 将 在 2015 年 晚 些 时 候 推 出 基于 AirFuel 标准 的 无 线 
充电 笔记 本 。 

落地 是 关键 

两 种 技术 各 有 千秋 ， 在 你 决定 选用 哪 一 个 时 得 了 解 如 
下 情况 。 不 过 更 重要 的 是 ， 你 需要 找到 一 块 可 充电 的 面板 ， 
在 这 一 点 上 ，Qi 完胜 AirFuel。 
你 可 能 在 你 的 下 一 家 沙发 客 上 找 不 到 Qi， 但 你 很 可 能 










































































30% 。 许 多 半导体 制造 商 已 经 展示 了 这 类 多 模 技 术 ， 包括 
能 支援 Qi、PMA 与 Rezence 三 种 标准 的 三 模 无 线 充 电解 决 


























方案 。 
长 期 来 看 ，IHS 认为 无 线 电源 市 场 的 产业 营 收 规模 到 
2024 年 之 前 ， 每 一 年 可 望 有 150 亿美 元 的 成 长 。 "是 否 会 有 









































单一 、 长 期 发 展 的 解决 方案 将 在 市 场 上 胜出 ， 还 有 待 时 间 
观察 ， 但 双 模 无 线 充 电 在 短期 看 来 会 是 最 受 欢 迎 的 解决 方 
案 。” Green 表示 :“ 除 此 之 外 ， 产 业界 都 在 观察 2015 年 发 
表 的 新 产品 一 一 包括 英特尔 (Intel) 可 能 会 推出 的 Rezence 
解决 方案 一 一 这 一 年 我 们 将 持续 看 到 无 线 电源 产业 出 现 有 
史 以 来 最 大 的 发 展 。 (来 源 : 中 国 自动 化 网 ) 


无 线 充电 全 解析 不 温 不 火 待 统一 标准 


2015 年 的 巴 展 (MWC) 上 ， 只 有 一 家 手机 厂商 高 调 推 
出 了 无 线 充 电 技术 ， 然 而 它 很 快 就 被 其 它 手机 厂商 的 技术 
掩盖 了 光芒 。 

2015 年 ， 同 样 的 剧情 再 次 上 演 。 

无 线 充 电 技术 的 问题 在 于 : 年 复 一 年 ， 它 并 没有 在 解 
决 实际 充电 问题 上 取得 我 们 预期 的 进展 。 

它 本 应 是 一 个 简单 的 东西 : 就 像 所 有 的 非 苹果 智能 手 
机 已 经 统一 了 数据 线 一 样 ， 无 线 充 电 也 应 该 有 一 个 统一 的 
技术 标准 ， 不 论 是 移动 电话 、 智 能 手表 还 是 其 它 设 备 。 然 
而 ， 实 际 情况 是 ， 无 线 充 电 技术 五 年 来 已 经 被 各 种 技术 标 
准 淹没 。 

Qi PK Airfuel 

谈 到 无 线 充 电 标 准 ， 最 有 名 的 便 是 无 线 充电 联盟 推 
的 Qi， 在 过 去 的 两 年 里 ， 它 只 出 现在 届 指 可 数 的 手机 里 。 

一 个 环 手 的 问题 是 ， 它 对 位 置 要 求 十 分 严 苛 : 智能 
机 必须 在 精确 的 位 置 上 才能 充 上 电 。 男 一 个 问题 是 , 它 
使 用 场景 十 分 有 限 ， 在 我 使 用 Nexus 4 的 两 年 里 ， 我 唯 
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圭 东 




















在 万 豪 酒店 的 大 堂 、 下 一 辆 汽车 、 麦 当 劳 餐厅 以 及 巴 展 上 
的 很 多 展位 上 找到 它 。 
不 过 ，AirFuel 方面 也 表示 ，AirFuel 更 易于 安装 ， 它 对 
位 置 的 要 求 更 有 弹性 。 

英特尔 高 级 副 总 裁 柯 克 ' 斯 考 根 (Kirk Skaugen) 在 深 
圳 AirFuel 安装 测试 时 表示 , “工作 人 员 在 三 到 四 个 小 时 便 
完成 了 对 店面 的 全 部 面板 安装 工作 。” 

作为 先行 者 ， 它 还 有 很 多 需要 承担 。 不 过 男 一 方面 ， 
相 比 Qi，AirFuel 的 面板 少 得 可 怜 。 
集成 设备 公司 Device Technology 的 技术 产品 营销 总 监 
劳伦斯 表示 ,“ 现 在 一 切 都 得 兼容 Qi 的 技术 。 这 家 位 于 加 
利 福 尼 亚 的 公司 已 经 出 售 了 7000 万 组 芯片 。 
不 过 ,目前 也 有 谣言 称 ， 苹 果 为 解决 智能 手表 充电 问 
题 ， 也 可 能 进军 无 线 充电 领域 。 它 可 能 会 选择 充电 距离 较 
远 ， 但 充电 效率 较 低 的 技术 。 届 时 ， 一 个 完全 不 同 于 现 有 
技术 的 标准 又 将 诞生 。 

统一 标准 是 唯一 的 解决 之 道 

标准 之 争 的 尽头 何在 ， 没 有 人 知道 。 一 些 公司 仍然 可 
以 通过 它 赚 钱 。 伦 敦 Chargifi 公司 〈 提 供 无 线 充 电 技术 管理 
软件 ) 的 首席 执行 官 丹 布 来 登 表示 ,“ 我 们 认为 ， 某 项 不 
可 知 的 技术 可 能 是 最 好 的 方法 。 

谷歌 手机 设计 工程 师表 示 ， 两 个 标准 增加 了 手机 设计 
的 复杂 性 ， 且 需要 更 大 的 容积 ， 需 要 针对 每 一 项 技术 添加 
单独 的 无 线 充 电线 圈 。 比 如 ，NEXUS 5 便 比 前 辈 更 厚 。 

英特尔 的 Skaugen 表示 ,“ 我 们 需要 一 种 统一 的 解决 方 
案 ， 它 就 像 USB-C 电线 一 样 可 以 适 配 任何 一 部 设备 。 


实用 性 电动 汽车 无 线 充电 站 面世 


充电 问题 一 直 是 制约 电动 汽车 发 展 的 主要 瓶颈 之 一 。 欧 
盟 委员 会 2015 年 8 月 28 日 发 布 公报 说 ， 欧 盟 研 究 人 员 开 发 
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驶 者 为 充电 选 






































公报 说 ， 受 欧盟 资助 的 “快速 充电 ”项 目 研究 人 员 为 

















第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “195 . 
出 更 加 实用 和 高 效 的 电动 汽车 无 线 充电 方法 ， 旨 在 增加 电动 正常 路 段 上 行驶 ， 完 全 不 受 影响 。 
汽车 对 用 户 的 吸引 力 ， 帮 助 电 劲 汽车 生产 商 提高 竞争 力 。 “但 是 ， 电 动 汽 车 无 线 供电 技术 存在 较 多 的 技术 难点 ， 





比如 大 区 域 的 无 线 电能 传输 实现 、 无 线 供电 系统 与 电动 汽 




















电动 汽车 在 停止 状态 充电 设计 了 新 的 无 线 充电 站 ， 具 有 简 
单 易 用 、 易 于 维护 等 特点 ， 并 有 清晰 直观 的 提示 ， 便 于 轰 























好 停车 位 置 。 此 外 ， 这 种 新 型 充电 站 还 能 与 



















































































电动 汽车 之 间 交换 充电 数据 ， 包 括 用 户 编码 、 供 应 商 编码 、 
充电 持续 时 间 和 电量 表 信 息 。 























人 研究 人 员 
的 平板 电脑 控 


驾驶 者 附近 充 


通信 。 
































C 示 ， 这 种 信息 交换 过 程 由 置 于 电动 汽车 中 











制 ， 因 此 可 简化 驾驶 者 与 充电 站 之 间 的 直接 
交流 。 他 们 还 在 开发 一 种 新 的 应 用 程序 ， 能 提示 电动 汽车 



































电站 的 位 置 ， 并 确保 充电 站 和 车 辆 之 间 能 


























此 外 ， 该 项 目 研究 人 员 还 在 开发 汽车 行进 状态 中 的 无 
线 充 电 技 术 ， 和 希望 能 有 助 于 显著 增加 电动 汽车 的 行驶 里 程 ， 





























并 缩小 车 载 能 

















量 存 储 系统 的 尺寸 。 目 前 ,他们 正 试图 提高 








感应 电能 传输 模块 的 效率 ， 这 种 模块 可 使 电动 汽车 通过 无 











线 连接 便利 充 

















已 o 





研究 人 员 认 为 ， 如 果 能 在 道路 沿线 有 规划 地 配备 感应 












































需 一 段 时 间 性 ” 戴 欣 称 o 


车 之 间 的 控制 与 通信 等 ， 要 达到 完全 在 市 场 上 成 熟 应 用 仍 





据 了 解 ， 这 个 由 教授 、 博 士 、 硕 士 组 成 的 七 十 多 人 研 











发 团队 ， 现 在 的 目标 是 推动 该 技术 的 应 用 。 








日 前 ， 我 市 对 新 能 源 车 进行 补贴 ， 新 能 源 轿车 最 高 可 








享受 到 中 央 和 市 级 财政 补助 为 该 车 售 价 的 60% 。 











随 着 国家 











和 地 方 对 新 能 源 汽 车 的 补贴 力度 加 大 ， 新 能 源 汽车 今后 将 











会 出 现在 更 多 的 家 庭 中 。 





据 了 解 ， 重庆 市 有 200 个 交流 充电 桩 ，9 座 快速 充电 
站 ， 电 动车 能 就 近 充 电 、 续 航 ， 几 乎 是 每 个 电动 汽车 车 主 
































的 心愿 。 
更 安全 Wi-Fi 式 充 不 漏电 














戴 欣 介绍 ， 目 前 电动 汽车 会 到 固定 的 充电 桩 充电 ， 与 
现 有 充电 桩 是 电缆 充电 方式 相 比 ， 无 线 Wi-Fi 式 充电 更 安 














全 




















“充电 桩 电缆 会 因 老化 、 雨 雪 天 气 、 充 完 电 后 忘记 拔除 
































面板 ， 为 行进 
行驶 里 程 。 


























中 的 电动 汽车 充电 ， 就 有 望 延 长 电动 汽车 的 


























从 2014 年 10 月 到 2015 年 10 月 间 ， 研 究 团队 在 法 国 北 

















部 城市 杜 埃 对 新 型 充电 站 进行 试验 性 验证 ， 并 将 在 验证 结 


束 后 评估 无 线 
来 的 好 处 和 对 




















充电 的 效率 和 可 行 性 及 其 给 电动 汽车 用 户 带 
电网 的 影响 。( 来 源 : 科技 日 报 ) 




















重庆 大 学 研发 电动 汽车 无 线 充 供电 系统 装置 : 
公路 铺 线圈 ”电动 车 边 跑 边 充 电 








能 传输 技术 国 





研究 所 解决 了 


























电动 汽车 耗 能 低 ， 但 充电 难 、 续 航 里 程 短 成 了 大 难题 。 
2015 年 1 月 29 日 ， 从 重庆 大 学 获悉 ， 该 校 建成 国内 无 线 电 






































际 联合 研发 中 心 。 























历时 12 年 ， 重 庆 大 学 自动 化 学 院 电 力 电子 与 控制 工程 

















电能 传输 最 后 一 米 的 问题 ， 成 功 研 制 出 在 国 























内 具有 领先 地 位 的 电动 汽车 无 线 充 /供电 系统 装置 。 以 后 ， 








小 区 只 要 安装 











台 该 装置 作为 枢纽 ， 便 可 为 多 台电 动 汽车 




















进行 Wi-Fi 式 
面 上 ,电动 汽 

2015 年 1 
汽车 停靠 在 马 
铺设 着 线圈 。 
子 。 研 究 所 戴 
线 充 /供电 系 绢 
便 没有 电池 ， 








的 无 线 充 电 ; 行驶 在 装 有 无 线 供电 系统 的 路 
车 可 以 边 跑 边 充电 。 
29 日 ， 重 庆 大 学 A 区 主教 楼 旁 ， 一 辆 电动 
路 边 ， 只 见 路 面 上 铺 着 红色 地 毯 ， 地 毯 下 方 ， 
连 着 线圈 的 终端 ， 有 个 约 两 米 高 的 密封 大 箱 
欣 教授 介绍 ， 这 个 看 似 像 箱子 的 设备 就 是 无 
装置 。 插 上 电源 ， 地 毯 上 方 的 电动 汽车 ， 即 
也 能 运行 。 













































































戴 欣 表示 























， 这 项 研究 主要 是 利用 了 电磁 感应 原理 ,将 




















线圈 铺 在 水 泥 地 面 以 下 10 厘米 深 处 ， 当 电动 汽车 在 路 面 跑 

时 ， 汽 车 像 手机 获取 Wi-Fi 信号 一 样 ， 自 动 获 取 电 能 。 
“此 外 ， 如 果 道 路 上 装 了 无 线 供电 系统 ， 电 动 汽车 可 以 

一 直行 驶 ， 这 就 解决 了 续航 里 程 问 题 。” 该 研究 团队 成 员 周 





伟 博 士 称 ， 待 




































































技术 成 熟 后 ， 线 圈 导 轨 将 分 段 铺设 在 普通 公 











路 和 高 速 路 下 ， 届 时 但 几 电 动 汽 车 行驶 在 这 些 路 段 上 ， 系 














统 装置 将 会 和 















































动 地 为 汽车 提供 无 线 供电 。 燃 油 汽 车 就 像 在 








接 插件 和 不 小 心 拉扯 到 连接 电缆 等 引起 漏电 ， 从 而 引发 安 
全 事故 。” 戴 欣 表示 ， 无 线 充电 的 线圈 可 以 做 到 完全 封闭 绝 























缘 ， 人 完全 接触 不 到 ， 所 以 很 安全 ， 不 会 漏电 。 
很 健康 人 不 会 受到 辐射 
那 Wi-Fi 充电 会 带 来 辐射 吗 ? 
戴 欣 解释 ,线圈 并 不 是 一 直 处 于 供电 状态 ， 





























当 汽 车 行 





驶 经 过 ， 前 后 一 定 范围 内 才 有 感应 。 不 管 是 行人 还 是 车 辆 ， 

















不 会 受到 辐射 影响 。 
幅度 大 跑 偏 40% 也 能 充电 
线圈 铺 在 地 面 下 ， 有 固定 的 线圈 轨道 。 












































在 实验 室 ， 了 解 到 ， 电 动 汽 车 要 在 线圈 轨道 内 运行 才 














能 行走 。 左 右 螃 蟹 式 地 走 ， 跑 得 太 偏 ， 不 会 感应 
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允许 跑 偏 的 宽度 有 和 多少? 戴 欣 称 ， 线 圈 轨 道 的 宽度 跟 














车 辆 底盘 宽度 差不多 ， 人 允许 横向 跑 偏 410% 。 
缴 电 费 接收 器 反馈 终端 收费 















































费 ? 


“这 个 倒 不 难 。” 戴 欣 称 ， 如 果真 到 了 那 一 























假如 在 规定 的 路 段 地 面 下 铺设 线圈 轨道 ， 或 者 全 覆盖 ， 
已 动车 驶 过 就 进入 Wi-Fi 蹲 电 区 域 ， 那么 问题 来 了 ， 咋 收 














天 ， 届 时 ， 





每 辆 电动 汽车 上 都 有 相应 的 接收 器 ， 接 收 器 中 会 显示 该 汽 





车 ， 在 哪个 地 方 原 有 多 少 电 ， 在 哪个 位 置 充 了 多 少 电 ， 再 
反馈 给 终端 计价 收费 ,车主 甚至 还 可 绑 定 银行 卡 ， 进 行 在 
线 支付 ,“ 用 不 着 像 高 速 路 口 收费 那样 ， 专 门 排队 缴费 。 


























更 划算 跑 百 公里 省 48 元 














在 价格 上 ， 电 动 汽车 与 燃油 汽车 相 比 每 公 生 





有 的 花费 低 















































得 多 。 以 特 斯 拉 Model S 的 60 度 电 版 本 和 比亚迪 e6 为 例 ， 
两 款 电 动 汽 车 都 是 60 度 电 的 电池 容量 ， 大 概 都 跑 300 公 


































































































里 ， 一 度 电 约 跑 5 公里 左右 。 根 据 重庆 电价 计 和 




















12 元 左右 ， 就 能 行驶 一 百 公 里 。 市 场 上 常见 的 一 辆 排 量 


， 只 需 约 

















1.6 升 的 轿车 ， 一 般 情况 下 百 公 里 的 油 钱 通 常 要 60 元 左右 。 





国外 公交 站 点 已 能 Wi-Fi 式 充电 
“在 国外 有 的 城市 ,公交 站 点 已 开始 尝鲜 。” 














日 前 , 长 


196 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 











安福 特 汽 车 有 限 公司 技术 中 心 工程 师 导 珂 介绍 ， 公 交 车 到 
站 点 ， 因 为 总 要 停靠 ,也 借 此 机 会 充 上 电 ， 为 开 到 下 一 站 
积蓄 能 量 。( 来 源 : 华龙 网 ) 
武汉 大 学 无 线 电 能 传输 技术 研究 团队 
成 果 将 投入 使 用 


2015 年 8 月 25 日， 由 武汉 大 学 无 线 电 能 传输 技术 研究 
团队 所 研发 的 高 压 无 线 电 能 传输 装置 突破 了 高 压 输电 线路 
监测 设备 供电 不 稳 的 难题 ， 目 前 该 装置 已 通过 专业 检测 ， 
即将 投入 使 用 。 
“荒漠 、 深 山 老 林 等 地 区 ， 高 压 输 电线 路 监测 设备 的 供 
电 总 是 不 稳定 。” 武 汉 大 学 动力 与 机 械 学 院 周 洪 教 授 说 ,为 
解决 这 一 问题 ， 武 汉 大 学 无 线 电 能 研究 团队 将 高 压 取 电 与 
无 线 电能 传输 技术 相 结合 ， 研 发 了 高 压 线路 无 线 监测 终端 
无 线 供电 系统 ， 从 而 解决 传统 的 分 布 式 能 源 供电 不 稳定 的 
问题 。2014 年 ， 该 装置 通过 了 专业 检测 ， 成 为 国际 上 首 例 
针对 无 线 电能 传送 装置 应 用 到 高 压 环境 下 的 测试 。 目 前 ， 
该 设备 计划 9 月 份 在 中 国 南方 电网 广西 电网 公司 和 中 国 国 
际 电网 河北 电力 公司 投入 运行 。 

专家 表示 ， 随 着 无 线 电 能 传输 效率 的 提高 ， 基 于 高 压 
无 线 电 能 传输 装置 ， 可 进一步 催生 “超级 变压器 ”的 诞生 。 
“ 像 武汉 市 附近 投资 几 十 亿 人 民 币 的 凤凰 山 变电站 这 样 的 超 
大 型 变电站 便 无 需 修建 。” 武汉 大 学 动力 与 机 械 学 院 邓 其 
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的 “木林 森 万 人 员工 大 会 ”上 ， 木 林 森 股份 董事 长 孙 清 焕 
发 表 了 重要 讲话 ， 全 力 备 战 2015。 

大 案 纪要 | 公安 部 出 手打 掉 史 上 最 大 家 族 式 制 假 售 假 
团伙 

关注 指数 : 友 克 交友 六 

同步 关注 : 

雷 士 重 拳 “打假 ” ， 引 发 行业 声援 

雷 士 重 拳 打 假 ! 向 山寨 SayNol 

一 场 规模 空前 的 打假 行动 拉 开 序幕 ， 雷 士 照 明 联合 维 
权 打假 办 公 室 以 法 律 为 武器 ， 以 警 企 合作 为 依托 ， 正 式 启 
动 代号 为 “冬季 暴风 ”的 维权 打假 专项 行动 。 

雷 士 照明 官方 关于 吴 长 江 事件 的 公开 回应 

关注 指数 : 女 女 妇女 六 

同步 关注 : 

吴 长 江 或 已 被 批捕 涉嫌 挪用 资金 

1 月 ， 关 于 雷 士 照明 创始 人 吴 长 江 因 涉 嫌 挪 用 资金 被 捕 
一 事 ， 雷 士 照 明 向 媒体 发 布 公开 声明 。 此 前 ， 据 大 众 媒体 
报道 ， 吴 长 江 因 涉嫌 挪用 资金 罪 , 已 于 1 月 5 日 下 午 正式 
被 广东 省 惠州 市 公安 局 移送 至 惠州 市 人 民 检 察 院 提请 批准 


,所 上坟 


迁 其 
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对 不 起 ， 我 们 出 手 晚 了 ! 
关注 指数 : 妇女 妇女 
松 伟 照明 在 全 国 拉 网 严打 侵权 厂商 ， 专 门 制定 了 一 套 




















副教授 介绍 道 。 所 谓 “超级 变压器 ”就 是 直接 可 将 超 高 压 、 
高 压 电 转换 到 市 民用 电 ， 无 需 按 目前 的 逐 级 降 压 的 模式 进 
行 供电 。 

“今后 ， 公 交 车 停靠 在 公交 站 ， 就 可 以 自动 充电 。” 邓 
其 军 副教授 说 ， 公 交 车 、 电 动 汽 车 等 新 能 源 交 通 工 具 无 线 
充电 也 是 目前 研究 的 重点 之 一 ， 运 作 原 理 就 是 利用 电磁 场 
把 电能 像 信 号 一 样 发 射 到 交通 工具 上 ， 以 实现 自动 充电 ， 
点 类 似 于 Wi- 让。 电池 充电 不 需 再 用 电线 ， 只 需 一 个 电能 
的 发 射 装置 和 一 个 接收 装置 。 

据 了 解 ， 目 前 无 线 电能 传输 技术 在 能 源 交 通 、 航 空 航 
天 、 移 动 通信 、 人 体 植 入 器 件 等 各 个 方面 都 呈现 出 广阔 的 
发 展 空间 。( 来 源 : 光明 网 ) 


2015 年 12 个 月 里 LED 照明 行业 
“ 厢 杀 ”大 事件 


LED 照明 行业 在 2015 年 的 每 个 月 都 有 大 事件 发 生 ， 
LED 企业 在 2015 年 到 底 在 忙 什么 呢 ? 上 市 、 并 购 、 价 格 
战 、 辞 职 、 拆 分 …… 成 为 LED 行业 发 展 的 主流 ， 下 面具 体 
看 看 2015 年 发 生 的 “ 雇 杀 ”大 事件 ! 

1 月 

木林 森 获 IPO 批文 上 市 指日可待 

关注 指数 : 女 妇 妇女 女 

同步 关注 : 

木林 和 森 的 大 局 梦想 的 登陆 者 

木林 森 2014 年 年 终 晚会 隆重 举行 

1 月 30 日 ， 中 国 证 监 会 核准 了 24 家 企业 的 首发 申请 ， 
木林 森 股份 有 限 公 司 赫然 在 列 。 这 意味 着 木林 森 在 经 过 三 
年 马拉松 长 跑 后 ， 上 市 有 望 一 朝 梦 圆 。 此 外 , 在 1 月 24 日 























































































































































































































































































































可 行 的 行动 方案 ， 组 织 调查 摸底 小 组 ， 详 细 周 密 地 制定 了 
“侦查 ”和 “调查 ”计划 ， 在 较 短 时 间 里 查获 包括 数 家 所 
谓 大 品牌 企业 在 内 的 涉嫌 侵权 企业 共 107 家 。 

2 月 

木林 和 森 今 日 需 钟 开盘 猛 涨 ! 

关注 指数 : 女友 妇女 女 

同步 关注 : 

4450 万 股 1 木林 森 发 布 招股 意向 书 

木林 森 : 羊 年 争 当 “领头 羊 ”"， 首 个 交易 日 “ 涨 势 ” 
依旧 

2 月 17 日 ,木林森 股份 在 深圳 证 券 交 易 所 中 小 板 正 式 
挂牌 上 市 。 据 了 解 ， 木 林 森 股份 核定 发 行 价 为 21.5 元 ， 上 
市 开盘 价 为 25. 8 元 。 挂 牌 首 日 正式 发 行 后 ， 半 日 内 股价 阁 
升 至 30. 96 元 ， 半 日 涨幅 达 44% 。 

15 家 LED 上 市 公司 2014 年 业绩 提前 看 

关注 指数 : 交友 交友 六 

勤 上 光电 、 著 伟 股份 、 长 方 照 明 、 利 亚 德 等 LED 上 市 
公司 发 布 业绩 预告 。 从 多 家 LED 上 市 公司 发 布 的 业绩 预告 
中 可 以 看 出 ， 盘 利 的 企业 仍 占 多 数 ， 只 不 过 是 有 多 有 少 而 
Ee 

1.4 亿 元 1 勤 上 告诉 你 “ 何 为 实力 ” 

关注 指数 : 妇女 女友 交 

春节 前 4 场 招商 会 ， 勤 上 光电 共 签 约 地 级 代理 商 和 
程 经 销 商 88 家 ， 在 山西 、 江 苏 、 安 徽 和 重庆 四 省 市 的 地 级 
市 代理 商 的 覆盖 完成 率 近 90% ， 签 约 总 金额 1.4 亿 元 。 

欧普 马 秀 慧 : 唯 有 向 内 看 的 人 终 将 觉醒 

关注 指数 : 太太 太太 

在 中 国 管理 报刊 的 专访 中 ， 马 秀 慧 分 享 了 创业 经 营 路 
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上 的 智慧 ， 并 畅谈 了 优秀 员工 的 9 大 特质 与 独创 的 6 项 领 
导 力 ， 同 时 回顾 了 在 中 欧 国际 工商 学 院 就 读 时 所 受到 的 理 
念 震撼 。 

飞利浦 照明 结盟 小 米 智 能 照明 成 LED“ 金 矿 ” 

关注 指数 : 太太 太太 

欧普 、 飞 利 浦 等 13 家 照明 企业 2015 年 将 在 其 智能 灯 
泡 中 广泛 应 用 小 米 的 智能 模块 的 消息 引发 业内 关注 。 

预计 2 年 进入 快速 发 展期 。 

3 月 

木林 森 股份 上 市 答谢 1 孙 清 焕 : 一 如 既往 追求 极致 

关注 指数 : 太 友 太 友 六 

同步 关注 : 

木林 森 被 评 为 2014 全 球 第 9 大 LED 企业 















































关注 指数 : 六 太太 太太 六 

欧 司 朗 宣 布 公司 正在 有 序 推进 企业 重组 ， 欧 司 朗 公 司 
监事 会 上 通过 了 授权 审议 通用 照明 光源 业务 拆 分 计划 的 决 
议 , 根据 计划 ,通用 照明 光源 业务 将 被 拆 分 出 来 作为 一 家 
独立 的 企业 进行 运营 。 

36 家 LED 照明 上 市 公司 董事 长 2014 年 薪酬 PK 

关注 指数 : 女 女 女 女 女 

经 梳理 了 36 家 照明 上 市 公司 董事 长 的 薪酬 数据 ， 参 与 
此 次 调查 的 照明 上 市 公司 现任 董事 长 2014 年 年 薪 总 金额 为 
2602. 17 万 元 ， 平 均 年 薪 约 为 72 万 元 。 

三 安 光 电 如 何 做 到 营 收 45. 8 亿 元 ? 

关注 指数 : 女 女 妇女 六 

三 安 光电 发 布 《2014 年 业绩 报告 》， 报 告 称 ， 三 安 光 















































































































































3 月 3 日， 木林森 照明 第 10 届 全 国 总 代 会 暨 新 品 发 布 
会 、 木 林 森 “金色 伙伴 ”成 长 计划 大 会 、“18 年 青春 正成 
" 梦想 启 航 木林 森 ” 木林 森 18 周年 庆典 暨 股票 上 市 答谢 会 
在 中 山 隆重 举行 。 

33 亿美 元 1 飞利浦 出 售 照明 业务 80. 1% 股份 

关注 指数 : 妇女 龙 龙 玄 交 

3 月 31 日 ,由 金沙 江 创 业 投资 与 橡树 投资 等 联合 组 成 
的 基金 “GoScaleCapital” 宣 布 收购 飞利浦 旗下 主 营 LED 与 
汽车 照明 业务 Lumileds80. 1% 的 股份 。 此 次 交易 价值 约 为 
33 亿美 元 ， 有 望 成 为 LED 有 史 以 来 最 大 资金 收购 交易 。 

4 月 

炸 开 了 锅 1 飞利浦 当真 要 加 入 行业 “价格 战 "? 

关注 指数 : 支 友 友 友 克 交 

同步 关注 : 

炸 开 了 锅 第 二 季 1 飞利浦 “ 低 价 路 线 ” 能 否 实施 ? 

飞利浦 杭州 发 布 新 品 : 灯 管 价格 将 与 木林 森 、 佛 山 照 
明 PK? 

4 月 20 日， 飞利浦 照明 在 杭州 发 布 “ 明 尚 家 族 ” 新 
品 。 会 上 ， 飞 利 浦 方 表示 ， 未 来 ， 飞 利 浦 灯 管 的 价格 有 可 
能 会 比 佛山 上 照明、 木林 和 森 照 明 的 灯 管 价格 更 低 。 

表现 可 圈 可 点 1 木林 森 2014 年 年 报 披露 

关注 指数 : 妇女 龙 龙 妇 

4 月 22 日 ， 备 受 行业 瞩目 的 新 晋 上 市 公司 木林 森 披 露 
了 其 《2014 年 年 度 报告 》， 报 告 期 内 ， 木 林 森 实现 营业 收 
入 40.01 亿 元 ， 比 上 年 同期 增长 39. 25% 。 

品牌 宣传 玩 转 “ 新 意 ” 1 看 雷 士 、 阳 光 、 飞 乐音 响 、 
鸿雁 、 嘉 美 

关注 指数 : 妇女 妈妈 六 

2015 年 ， 在 照明 行业 ， 雷 士 、 阳 光 、 飞 乐音 响 、 鸿 雁 、 
嘉美 等 的 品牌 宣传 让 我 们 眼前 一 亮 ， 包 括 电影 植 人 、 电 视 
广告 、 形 象 大 使 、 体 育 营 销 、 战 略 结盟 等 。 

信念 如 馨 1 国 星 、 阳 光 、 鸿 雁 、 东 方 、 嘉 美 、 锦 力 
关注 指数 : 妇女 龙 妇 六 

纵 观 照明 行业 那些 走 过 40 年 以 上 发 展 历程 的 品牌 ， 国 
、 阳 光 、 鸿 雁 、 东 方 、 嘉 美 、 锦 力 等 正在 用 业绩 、 用 行 
、 用 知名 度 和 美誉 度 等 来 诠释 成 功 的 真 详 。 

5 月 

欧 司 朗 推进 重组 通用 照明 光源 业务 拆 分 独立 运营 




























































































































































































池 有 



































已 2014 年 实现 营业 收入 45. 80 亿 元 ， 同 比 增长 22.71%; 
归属 母 公 司 净 利润 14. 62 亿 元 ， 同 比 增长 41. 15% 。 





























6 月 

木林 条 、 欧 善 、 佛 山 照 明 等 加 入 灯 管 价格 “ 厢 杀 ”大 
战 

关注 指数 : 交友 交友 六 

同步 关注 : 


一 石 激 起 千 层 浪 1 这 场 “ 价 格 战 ” 不 简单 

针对 LEDT8 灯 管 价格 ,佛山 上 照明、 欧普 照明 、 木 林 和 森 
照明 和 飞利浦 照明 先后 进行 了 价格 调整 ,“ 灯 管 价格 战 ” 在 
火热 的 夏季 ， 捕 杀 得 异常 凶猛 。 

江苏 常州 暴雨 ! 各 大 灯具 城 受 灾 严 重 ! 

关注 指数 : 六 太太 太 

江苏 常州 从 6 月 23 日 开始 持续 下 雨 ,， 6 月 26 日 晚间 ， 
此 次 暴雨 突然 “发 力 ”， 常 州 北部 和 主 城区 遭 亚 ， 常 州 地 区 
多 个 灯具 卖场 受灾 严重 。 

7 月 

LEDT8 灯 管 “ 撕 逼 价格 战 ” 背 后 的 “良性 价值 战 ” 

关注 指数 : 友 克 六 友 友 六 

同步 关注 : 
用 “价格 战 ” 开 战 、 以 “价值 战 ” 收 官 

为 什么 价格 差距 就 这 么 大 呢 ? 一 列队 细 看 LED 产品 材 
料 和 参数 

2015 年 年 中 ， 欧 普照 明 、 木 林 森 、 佛 山 照 明 等 各 大 品 
牌 的 LEDT8 灯 管 “ 价 格 战 ”激烈 上 演 ,， “价格 ”随时 刺激 
到 每 一 位 LED 从 业者 的 神经 。 

马 秀 慧 : 欧普 照明 风雨 路 

关注 指数 : 太太 太太 

同步 关注 : 

IPO 在 即 欧普 照明 销售 营 收 与 渠道 网 点 揭秘 

1996 年 ， 欧 普 从 一 个 8 人 “小 作坊 ”起 步 ， 至 2015 年 
成 为 年 收入 近 39 亿 元 的 跨国 照明 集团 。 创 业 初 期 艰辛 ,但 
马 秀 慧 带 着 欧普 一 步 一 个 脚印 越 走 越 远 。 

8 月 

又 现 离 职 风 潮 1 3 个 月 8 家 企业 11 位 高 管 请 辞 

关注 指数 : 妇女 女友 女 

同步 关注 : 

长 方 照明 董事 、 副 总 经 理 辞 职 


































































































































































































































































































198 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
8 月 1 日， 长 方 照明 公告 称 ， 公 司 收 到 公司 董事 、 副 总 “ 双 十 一 ”1217 万 元 1 品 一 再 现 “ 黑 马 ” 本 色 
经 理 邓 子 华 和 董事 、 副 总 经 理 邓 子 贤 的 书面 辞职 报告 。 事 关注 指数 : 妇女 女友 去 
实 是 ,8 月 份 前 后 , 已 有 8 家 上 市 公司 11 位 高 管 先 后 请 辞 。 同步 关注 : 
惨痛 教训 告诉 我 : LED 产品 真 的 是 一 分 钱 一 分 货 ! 1.218 亿 元 1 欧普 摘 下 “ 双 十 一 ”照明 家 装 “ 三 连 冠 ” 
关注 指数 : 太太 六 六 交 交 2015 年 “ 双 十 一 ”， 谁 值得 我 们 期 待 ?是 它 ! 
8 月 ， 欧 司 朗 55000 支 T8 灯 管 被 召回 ， 引 起 业界 一 片 实时 播报 1 截止 11: 20， 欧普 突 破 8000 万 元 
哗然 。 此 前 ， 美国 消费 品 安 全 委员 会 、CREE 等 均 因 LED 11 月 11 日， 品 一 照明 在 天 猫 商城 “ 双 11” 斩 获 1217 
产品 质量 召回 产品 。 结 合 终端 市 场 ， 大 照明 撰文 深刻 讲述 : ”万 元 ,同比 2014 年 大 幅 增 长 ,创造 了 照明 行业 新 的 电 商 传 
LED 产品 “一 分 钱 一 分 货 ”， 文 章 引 起 了 行业 人 士 共鸣 。 奇 。 与 此 同时 ， 欧 普照 明 以 1.218 亿 元 完美 收 官 ， 摘 下 
9 月 “ 双 11” 照 明 家 装 “ 三 连 冠 ”。 
欧 司 朗 26. 22 亿 元 转让 佛山 照明 股权 与 其 抱怨 市 场 ， 不 如 学 学 人 家 ! 1 “ 灯 人 ” 汪 顺 波 














关注 指数 : 妇女 女友 让 


9 月 9 日 ， 佛 山 照明 发 布 公告 称 ， 收 到 该 公司 第 一 





OSRAMGmbH 已 于 2015 年 9 





东欧 司 朗 控股 有 限 公 司 的 控 


股 股东 





大 股 





OSRAMGmbH 的 通知 : 





二 用 与 


东 省 














电子 信息 产业 

















关注 指数 : 支 太 克 克 六 


同步 关注 : 





皇 嘉 灯饰 董事 长 汪 





和 








1991 年 ， 当 时 的 语文 老师 汪 





集团 有 限 公司 就 转让 欧 司 朗 控 股 有 限 公司 100% 股份 一 事 签 





署 了 股份 买卖 协议 ， 作 价 26. 22 亿 元 将 欧 司 朗 控股 有 限 公 






























































































































































































































































司 100% 股份 转让 给 后 者 ， 交 易 完 成 后 ， 广 东 省 电子 信息 ) 
业 集 团 有 限 公司 将 成 为 佛山 照明 最 大 股东 。 

“李嘉诚 撤资 ”关照 明 行业 什么 事 ? 

关注 指数 : 交友 太太 

李嘉诚 9 月 公开 回应 : “我 看 好 中 国 经 济 ， 我 不 会 跑 ， 
也 不 愿 跑 。” 行 业 人 士 认 为 ,李嘉诚 “撤资 ”主要 涉及 房 
地 产 行业 ， 还 可 能 对 国内 房地产 、 制 造 业 等 行业 市 场 形成 
动荡 。 

10 月 

【独家 】 何 勇 : 广 尾 为 何 选 择 了 国 星光 电 和 佛山 照明 ? 

关注 指数 : 妇女 龙 龙 让 交 

同步 关注 : 

王 冬 雷 :“ 广 晟 哪 天 把 我 们 买 了 ， 你 们 也 不 要 奇怪 。 

10 月 8 日 ,广东 省 电子 信息 产业 集团 有 限 公司 董事 长 、 
党 委 书 记 ， 国 星光 电 董 事 长 何勇 接受 大 照明 全 平台 独家 专 
访 ， 他 解读 “ 广 晟 为 何 选择 国 星 光电 和 佛山 照明 ”时 表示 ， 
考虑 到 “全 产业 链 完 整 布局 ”。 

美的 照明 : 我 们 为 什么 要 搬 去 江西 ? 

关注 指数 : 妇女 龙 龙 妇 

10 月 21 日 ,美的 照明 官 微 继 推 出 《 想 静 静 都 难 ， 原 来 
我 这 么 重要 !》 平 息 更 名 清算 风波 后 ， 再 度 推出 《一 般 人 我 





~ 告诉 人 
文 ， 以 回应 行业 对 “ 








“美的 扳 


尔 所 不 知道 的 美的 贵 雅 

















美国 反对 中 资 
关注 指数 : 女 女 妇女 交 
北京 时 间 10 月 26 日 晚 
其 将 Lumileds 照明 部 门 以 33 
能 受阻 ， 因 为 美国 当局 以 “ 
11 月 





























去 江西 ” 


收购 飞利浦 照明 


路 透 社 称 ， 
亿美 元 
“国家 安全 ” 
































荷兰 飞利浦 集团 
售 予 中 资财 团 
为 由 反对 这 一 交易 。 





照明 (制造 篇 )》 一 
等 的 诸多 疑问 。 





称 
的 计划 可 





木林 和 森 决 定 参与 竞 购 欧 司 朗 部 分 照明 业务 


关注 指数 : 女 妇 妇女 女 
木林 森 11 月 6 日 公告 ， 





























为 增强 企业 竞 扫 


力 ， 优 化 整合 




















行业 资源 ， 董 事 会 同意 公司 


资产 ， 授 权 孙 清 焕 代 表 公 司 洽谈 收购 





参与 竞 购 
事宜 











欧 司 朗 部 
及 签署 相关 文件 。 


分 照明 业务 


前 往 珠海 ， 开 启 
天 成 绩 。 与 其 
的 今天 ， 关 注 




















在 抢 


“ 灯 人 ” 
植物 照明 前 景 好 1 飞利浦 、 


| 医 ，; 


做 灯 如 做 人 ， 灯 品 即 人 品 








“创业 和 








E 涯 ” 和 











F 可 以 从 中 取经 。 





欧 司 朗 、 


关注 指数 : 友 太 友 友 





11 月 18 日 ， 


广 明 源 光 科 技 股 份 














顺 波 顶 着 家 人 的 压力 豆 
历经 一 香 摸 息 滚 打 ， 取 得 今 

抱怨 市 场 ， 不 如 学 学 人 家 。 在 经 营 压力 浙大 
澳洲， 或 


职 





广 明 源 、 勤 上 都 


限 公 司 旗 下 广东 绿 爱 





生物 科技 股份 有 限 公 
此 前 ， 勤 上 光电 、 























司 开业 庆典 在 ) 
飞利浦 、GE、 松 下 、 








欧 司 朗 等 国 





也 在 积极 进军 植物 照明 领域 。 
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12 月 

交易 完成 1 广 晟 正式 成 为 佛山 照明 第 一 大 股东 

关注 指数 : 女 女 妇女 女 交 

同步 关注 : 

佛山 照明 董事 长 潘 杰 等 递交 秤 下 A 

12 月 ， 伴 随 相 关 交 易 完 成 ， 广 尾 公 司 正 式 成 为 佛山 照 
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是 的 ， 三 雄 极光 准 


出 照 明 进 行内 部 调整 ， 以 迎接 下 一 
备 上 市 啦 …… 
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开发 行 招股 书 ( 申 
会 网 站 预先 披露 。 
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根据 三 雄 极光 招股 书 ， 
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股 7000 万 股 ， 
上 市 这 一 年 ， 





每 股 面 值 1 元 ， 发 行 后 总 股本 28000 万 股 
木林 森 都 做 了 啥 ? 
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月 11 日 ， 上 海 飞 乐音 响 
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闻 发 布 会 隆重 举行 。 
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印度 喻 维尔 公司 昔 
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(来 源 : 大 照明 ) 


册 





mn 
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首次 公 
国 证 监 
公司 拟 公开 发 行 新 





股 。 
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执行 总 裁 RA- 
事 长 葵 小 庆 等 200 余人 出 席 会 


议 。 


LED 照明 行业 整体 市 场 向 好 ”中 小 企业 竞争 加 剧 


未 来 5 年 ，LED 照明 行业 

















1 望 以 年 均 8% 的 复合 增长 率 快 


第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “199 . 





速 增长 ， 市 场 前 景 看 好 。 据 报告 测算 ，2015 年 我 国 LED 路 灯 
市 场 规模 约 在 230 亿 元 ， 整 体 市 场 渗透 率 将 超过 45% ， 市 场 空 
间 巨 大 ， 未 来 两 年 将 新 增 超过 3000 万 攻 LED 路 灯 和 隧道 灯 。 
未 来 五 年 ， 也 将 是 我 国 LED 户外 照明 产业 大 规模 爆发 期 。 
LED 灯 (发 光 二 极 管 ) 越 来 越 多 地 应 用 于 公共 设施 照 
明 、 商 用 照明 及 特殊 领域 照明 领域 , 如 医疗 、 农 业 等 。 
2015 年 上 半年 , 全 国 发 光 二 极 管 (LED) 累计 产量 
1774. 54 亿 只 ， 同 比 增长 37.33% 。 而 据 新 的 《2016 ~ 2021 
年 中 国 LED 照明 产业 市 场 前 脆 与 投资 战略 规划 分 析 报 告 》 
研究 报告 指出 ，2015 年 LED 照明 市 场 规模 将 达到 257 亿美 
元 ， 渗 透 率 达 31% ; 2016 年 则 达到 305 亿美 元 ， 渗 透 率 提 
升 至 36% 。 而 根据 国家 的 有 关 规 划 ， 到 “十 三 五 ”期 末 ， 
80% 的 照明 领域 要 采用 LED 照明 。 
虽然 LED 照明 市 场 仍 将 保持 较 快 增长 ， 渗 透 率 也 还 有 
很 大 提升 空间 ,但 国内 LED 企业 的 境况 却 不 容 乐 观 。 据 国 
家 统计 局 的 统计 数据 ，2015 年 上 半年 ，LED 企业 处 于 亏损 
状态 的 高 达 579 家 ,亏损 比例 达 22% ,亏损 总 额 达 12 亿 
元 。 原 因 是 市 场 参 与 企业 众多 ， 普遍 规模 小 ， 产 品质 量 参 
差 不 齐 ， 价 格 竞争 过 于 激烈 。 
这 是 由 于 当前 LED 显示 屏 市 场 不 景气 加 上 产能 过 剩 
来 的 生存 压力 ， 使 得 LED 显示 屏 行 业 的 竞争 愈 发 惨烈 ， 
最 初 的 粗放 竞争 逐渐 转向 以 资本 、 技 术 为 代表 的 综合 实 
的 竞争 ， 从 最 初 的 增 量 竞争 逐渐 转变 为 存量 竞争 ， 这 已 
成 为 行业 的 共识 。 竞 争 之 惨烈 正 严 重地 挤 压 着 LED 显示 
企业 的 生存 空间 。 
行业 间 的 竞争 加 剧 ， 一 方面 加 快 了 行业 大 发 展 ， 另 一 
方面 也 促使 企业 优胜 劣 汰 ， 加 快 了 行业 整合 并 购 的 步伐 。 
(来 源 : 前 瞻 网 ) 


六 大 拦路 虎 ，LED 张 动 IC 发 展 道路 阻力 重重 


随 着 近 几 年 LED 照明 行业 爆发 式 的 发 展 ，LED 照明 企 
业 除 了 一 如 既往 对 灯具 的 稳定 性 提出 要 求 以 外 ， 更 面临 来 
自 产 品 成 本 与 竞争 力 的 压力 。 就 驱动 IC 而 言 ， 未 来 驱动 IC 
的 主流 方式 将 是 更 加 集成 化 ， 简 单 化 。 

在 许多 电源 驱动 企业 高 层 看 来 ， 驱 动 IC 的 技术 已 经 达 
到 一 定 的 顶峰 ， 拼 技术 拼 价格 已 经 占 不 到 什么 便宜 ， 而 应 
该 转向 提高 产品 附加 值 。 这 意味 着 由 创新 带动 的 新 生力军 
被 业内 普遍 看 好 。 而 在 驱动 IC 迎 来 创新 潮流 的 同时 ， 新 产 
品 新 设计 又 需要 跨越 哪些 技术 障碍 ， 多 位 LED 驱动 电源 IC 
知名 企业 精英 为 我 们 带 来 了 独特 的 论点 。 

智能 数字 高 压 线性 IC 的 先天 优势 和 问题 困扰 

展 碟 总 经 理 陈 训 由: 
目前 ， 智 能 数字 高 压 线性 ICZDoB (Driver on Board) IC 
因 其 简单 的 应 用 电路 和 外 围 配件 ， 低 生产 成 本 ， 已 被 越 来 
越 多 的 LED 领域 所 接受 和 应 用 ， 像 家 居 有 照明， 商业 照明 ， 
工业 照明 等 等 都 已 广泛 应 用 。 因 IC 方案 具有 高 压 特性 ， 需 
对 整 灯 进 行 安全 绝缘 处 理 ， 目 前 的 塑 包 铝 ， 全 导热 塑 及 玻 
璃 的 广泛 应 用 ， 解 决 了 先前 的 瓶颈 。 

在 智能 应 用 上 ， 线 性 IC 有 着 先天 的 优势 ， 不 过 在 解决 
通讯 模块 供电 上 ， 目 前 还 不 理想 ， 和 希望 未 来 有 更 多 低 功 耗 
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线性 恒 流 IC 进入 普遍 试 水 阶段 ， 行 业 认 识 度 低 
昌 捷 光 电 总 经 理 单 晨 : 
目前 ， 线 性 方案 的 应 用 已 经 有 很 多 大 企业 开始 试 水 ， 
但 真正 能 做 好 应 用 的 全 行业 没有 几 家 。 主 要 的 捍 肘 在 于 如 
下 几 点 : 

不 是 IC 开发 原矿 很 难 真正 了 解 IC 特性 ; 多 段 IC 的 复 
林 线 路 与 外 围 配 合 绝 大 多 数 用 户 不 懂 其 中 玄机 ; 这 个 领域 
算是 一 个 全 新 应 用 ， 全 行业 没有 几 个 真正 行家 ， 市场 要 被 
广泛 接受 还 需要 足够 多 的 经 验 沉淀 ; 配套 资源 还 不 够 丰富 ， 
例如 高 压 灯 珠 资料 ,适合 线性 方案 散热 的 外 过 资源 ， 适合 
大 批 次 贴 片 的 压 敏 电阻 目前 价格 过 高 ， 等 等 都 是 行业 发 展 
的 典型 而 肘 。 

更 有 甚 者， 部 分 IC 开发 公司 只 求 目 前 短 浅 利益 ， 只 求 
便宜 不 去 追求 性 能 的 稳定 可 靠 ， 以 至 于 很 多 用 户 认 为 ， 线 
性 方案 只 是 阻 容 降 压 方案 的 替代 品 ， 这 是 大 错 特 错 的 理解 。 
而 今 市 面 上 很 多 代理 公司 为 了 追求 短线 利益 ， 做 出 来 的 线 
性 方案 由 于 专业 水 平 与 应 用 经 验 上 的 缺乏 ， 使 用 线性 恒 流 
IC 所 做 出 来 的 灯具 不 堪 入 目 也 不 负责 任 ， 或 因 不 考虑 其 安 
全 性 能 ,或 因 不 考虑 光电 性 能 , 或 因 不 考虑 散热 ， 更 不 用 
说 抗 浪 涌 等 级 不 够 ， 某 些 生 产 细节 把 控 不 到 位 ， 导 致 生产 
时 出 现 大 批 次 不 良品 等 等 。 

LED 驱动 走向 : 线性 恒 流 、 数 字 智能 

明 微 电 子 市 场 总 监 赵 春 波 : 

业界 有 评论 称 线性 驱动 芯片 经 过 几 代 的 改进 设计 ， 已 
经 从 当初 的 模拟 电路 芯片 走向 数 模 混合 电路 芯片 ， 并 且 在 
向 数字 电路 芯片 发 展 。 现 在 的 高 压 线性 驱动 芯片 的 性 能 
趋 完善 ， 更 加 稳定 。 在 深圳 市 明 微 电子 股份 有 限 公司 市 场 
总 监 赵 春 波 看 来 ， 线 性 恒 流 是 目前 市 场 的 热点 ， 市 场 份 额 
在 逐渐 增 大 ， 但 是 线性 恒 流 宽 电压 、 无 频 闪 等 难题 ， 需 要 
IC 企业 去 解决 。 

除了 线性 恒 流 逐渐 走 和 市场 外 ， 智 能 照明 掀起 热潮 ， 
随 之 而 来 的 相应 的 LED 智能 照明 驱动 及 控制 系统 设计 也 被 
业内 看 好 。 赵 春 波 总 监 表示 ， 智 能 照明 是 目前 市 场 的 热点 ， 
但 是 份额 还 不 大 ， 还 不 规范 ， 没 有 统一 的 标准 。 随 着 智能 
家 居 、 智 慧 城市 、 物 联网 等 技术 的 发 展 ， 智 能 照明 必 将 发 
展 和 普及 ， 并 带动 驱动 设计 的 新 一 轮 发 展 。 

线性 LED 驱动 方案 问题 可 根据 不 同 应 用 减弱 或 者 规避 

华润 砂 威 设计 工程 部 总 监 尤 勇 : 

线性 LED 驱动 方案 外 围 元 器 件 简单 ， 可 实现 LED 灯 去 
感化、 光电 一 体 化 、 加 工 无 人 化 ， 容 易 实 现 高 PF 低 
THD， 并 且 无 EMI 等 问题 ， 其 竞争 优势 明显 。 

当然 ,线性 LED 驱动 IC 仍然 有 很 多 缺点 ， 比 如 效率 低 
造成 的 发 热 大 ， 纹 波 大 造成 的 频 闪 等 。 但 这 些 问 题 可 以 根 
据 不 同 的 应 用 来 减弱 或 规避 。 通 过 热 调 节 功 能 ， 在 驱动 芯 
片 过 热 时 逐渐 减 小 输出 电流 ， 从 而 控制 输出 功率 和 温 升 ， 
使 电源 温度 保持 稳定 ， 以 提高 系统 的 可 靠 性 ， 当 芯片 温度 
持续 过 高 时 芯片 关闭 。 对 于 频 闪 问题 ， 低 成 本 的 解决 方案 
是 加 大 整流 后 的 滤波 电解 电容 ; 高 端的 应 用 ， 则 可 以 采用 
开关 电容 填 谷 的 控制 方式 ， 减 小 输出 电流 纹 波 ， 实 现 无 频 
闪 应 用 。 同 时 ， 可 以 采用 独特 的 多 段 电 流 控 制 技 术 ， 实 现 















































































































































































































































































































































































































































的 通信 模块 出 现 以 及 线性 IC 在 供电 上 得 以 突破 性 的 进展 。 
































不 同 段 LED 随 输入 电压 的 改变 而 自动 切换 的 功能 ， 在 整个 
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交流 周期 内 增加 LED 的 点 亮 时 间 ， 从 而 提高 LED 灯 珠 利用 
率 ， 同 时 实现 高 功率 因数 和 低 谐 波 失 真 。 总 的 来 说 ， 现 在 
的 线性 LED 驱动 技术 已 取得 了 很 大 的 进步 ， 不 再 是 原来 让 
大 家 望而却步 的 不 可 靠 方案 ， 可 以 大 胆 使 用 。 

线性 LED 驱动 IC 面临 诸多 学 肘 

云 杉 光 电 科 技 产 品 总 监 李 雪白: 

交流 直接 驱动 LED 照明 (线性 恒 流 ) 的 应 用 已 经 逐渐 
成 熟 ， 兼 上 且 具 有 低 成 本 的 价格 优势 ， 市 场 开 始 逐 步 接受 ， 
并 且 由 于 实现 了 与 LED 光源 集成 一 体 化 ， 因 此 在 一 些 中 小 
功率 特别 是 空间 体积 小 的 照明 灯具 等 应 用 场合 下 得 到 广泛 
应 用 ， 比 如 灯 管 、 简 灯 、 吸 顶灯 、 泛 光 灯 等 。 从 未 来 LED 
照明 的 发 展 趋 势 看 ， 小 型 化 、 集 成 化 、 模 块 化 、 标 准 化 应 
该 是 LED 行业 发 展 的 大 方向 ， 而 这 些 正 是 交流 直接 驱动 这 
种 新 技术 应 用 的 优势 所 在 。 
新 技术 的 应 用 与 推广 总 是 会 面临 一 些 问题 和 困难 ， 从 
技术 发 展 方面 看 ， 主 要 存在 以 下 问题 ,首先 LED 利用 率 
低 ， 这 是 因为 交流 直 驱 技术 需要 LED 负载 的 最 大 承担 电压 






























































































































































压 上 改进 优化 ， 使 用 灯具 接地 线 等 结构 上 进行 改善 。 

控制 成 本 与 缩小 尺寸 潮流 下 ， 驱 动 IC 供应 商 的 最 大 挑战 

富 昌 电子 LED 照明 事业 部 全 球技 术 总 监 Patrick Du- 
Tand : 

降低 LED 驱动 电路 的 成 本 并 缩小 尺寸 是 典型 的 设计 目 
标 ， 通 常 的 方法 是 减少 所 需 外 部 元 件 的 数量 。 然 而 ， 这 些 
目标 大 多 与 住宅 应 用 相关 ， 如 LED 灯泡 和 LED 灯 管 。 其 它 
应 用 可 能 有 不 同 的 设计 目标 。 例 如 ， 对 于 街道 照明 ， 终 端 
有 户 可 能 要 求 路 灯 达 到 5 ~ 10 年 的 寿命 ， 因 此 驱动 器 效率 
和 可 靠 性 更 加 重要 。 提 高 驱动 器 效率 不 仅 能 够 使 灯具 供应 
毅 实 现 更 高 的 光源 效率 ， 而 且 驱 动 器 效率 越 高 ， 它 的 工作 
温度 则 越 低 ， 因 此 能 够 延长 驱动 器 的 寿命 。 

除了 了 解 最 新 的 驱动 IC 技术 之 外 ， 了 解 终 端 应 用 和 终 
端 地 域 市 场 也 很 重要 。 例 如 ， 在 美国 ,符合 能 源 之 星 2.0 
版 照明 产品 规格 标准 的 灯具 现在 要 求实 现 2.5 kV 瞬 态 保 
护 。 在 日 本 ， 对 LED 光源 闪烁 有 严格 的 规定 ， 可 能 会 限制 
某 些 LED 驱动 器 解决 方案 ， 特 别 是 线性 类 型 。 因 此 ， 关 注 





















































































































































要 相当 于 输入 的 电源 电压 峰值 (如 220V 交流 输入 的 峰值 电 
压 是 311V) ， 在 电源 电压 幅度 随时 间 变 化 时 改变 LED 负载 
的 数量 ， 实 现 高 功率 因数 的 线性 恒 流 驱动 ， 因 此 交流 直 驱 


























故 府 对 各 类 市 场 的 监管 是 一 项 重要 的 挑战 ， 因 为 标准 的 变 
此 速度 几乎 与 LED 技术 的 发 展 速度 一 样 快 ，LED 驱动 IC 供 
应 商 必须 确保 其 产品 满足 特定 终端 市 场 的 需求 。 


























技术 使 用 LED 的 数量 会 比 开关 电源 恒 流 低压 驱动 的 LED 数 
量 要 多 些 ; 这 需要 市 场 提供 高 压 LED 灯 珠 ,使 LED 数量 可 
以 保持 不 变 ， 目 前 市 场 上 已 经 有 很 多 LED 封装 厂家 提供 












































但 驱动 IC 供应 商 需要 克服 的 最 大 挑战 是 ， 没 有 一 种 新 
技术 或 趋势 能 够 适用 于 所 有 照明 应 用 和 市 场 。 照 明 应 用 需 
求 非常 多 样 化 。 这 意味 着 ， 驱 动 IC 供应 商 必须 花 时 间 去 研 

































































9V、18V、24V、36V、48V 等 不 同 的 高 压 灯 珠 ， 可 以 满足 
交流 直 驱 对 高 压 LED 的 需求 。 其 次 LED 的 光 效 会 降低 ， 并 
存在 100Hz 频 内 ， 这 是 因为 线性 恒 流 驱 动 大 多 采用 无 电 






































究 每 一 个 细 分 市 场 ， 了 解 其 特定 需求 ， 以 确定 是 否 有 值得 
投资 开发 新 IC 或 技术 的 商业 机 会 。 
结语 : LED 照明 正面 临 着 新 一 轮 的 行业 调整 ， 照 明 应 



























































解 电容 方案 ， 当 使 用 交 变 电流 驱动 LED 时 ， 流 过 LED 的 电 
流 大 小 幅度 的 变化 导致 光 效 不 等 ， 一 般 来 说 随 着 电流 增加 
光 效 会 降低 ， 因 此 总 体 平均 光 效 会 比 用 额定 恒 流 驱动 电流 
的 光 效 要 低 10% 左右 。 

从 应 用 方面 看 ， 主 要 存在 以 下 问题 ， 首 先 与 客户 已 有 
LED 照明 产品 外 学 的 匹配 度 ， 需 要 改变 外 党 设计 ， 其 至 需 
要 改 模具 。 这 是 因为 早期 LED 照明 产品 都 是 采用 开关 电源 
了 驱动， 照明 外 壳 的 设计 中 考虑 了 电源 腔 体积 和 位 置 ， 使 用 
交流 直 驱 这 种 “去 电源 化 ”的 新 技术 ,不 需要 单独 电源 腔 
体 ， 但 是 需要 重新 考虑 电光 源 一 体 化 后 增加 的 散热 问题 ， 
因此 外 观 需 要 重新 设计 ,但 带 来 了 显而易见 的 好 处 是 ， 灯 
具 更 加 简单 时 尚 ， 具 有 科技 感 ， 形 状 设计 自由 灵活 ， 能 很 
好 地 表达 设计 师 的 一 种 意图 。 其 次 ， 与 客户 现 有 的 LED 连 
接 结 构 不 同 ， 需 要 改变 用 户 的 使 用 习惯 。 现 有 的 LED 灯 珠 
大 多 是 低压 大 电流 的 串 并 联结 构 ， 而 交流 直接 驱动 技术 要 
求 LED 串联 级 数 很 多 ， 要 与 输入 的 电源 电压 峰值 相当 ， 因 
此 LED 数量 变化 大 ， 这 个 问题 的 解决 可 以 通过 高 压 LED 灯 
珠 解 决 。 最 后 ， 是 有 些 客户 对 安 规 的 担忧 ， 会 认为 交流 直 
接 驱 动 是 非 隔 离 的 结构 ， 由 于 与 市 电 直接 连接 ，LED 的 使 
用 电压 高 不 安全 不 可 靠 ， 这 与 客户 的 直观 感受 有 关 。 其 实 
交流 直接 驱动 与 目前 市 面 上 很 多 的 非 隔离 拓扑 结构 的 开关 
电源 在 安 规 上 的 要 求 是 一 样 的 〈 毕 竟 隔 离 的 开关 电源 需要 
使 用 隔离 变压器 ， 会 增加 体积 降低 效率 ) 。 只 要 符合 安 规 测 
试 ， 能 通过 加 强 绝缘 测试 的 都 是 安全 的 ， 这 通常 是 靠 结 构 
来 保证 的 ， 比 如 在 灯 壳 问题 上 要 做 绝缘 考量 ， 在 铝 基板 耐 
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用 端 对 供应 链 整 合 和 产品 标准 化 的 重视 度 越 来 越 高 ，LED 
驱动 IC 市场 在 2015 年 继续 演化 。 随 着 LED 应 用 产品 的 不 
断 成 熟 ， 市 场 给 IC 设计 行业 带 来 了 巨大 机 过 和 挑战 无论 
是 技术 的 成 熟 度 还 是 产业 延伸 领域 ,以 及 行业 生存 状态 ， 
无 疑 都 值得 我 们 探讨 和 期 待 。( 来 源 : 阿拉 丁 新 闻 网 ) 


三 项 LED 照明 标准 通过 标准 审查 


在 2015 年 12 月 28 日 召开 的 全 国 照 明 电 器 标准 化 技术 
委员 会 电光 源 及 其 附件 分 技术 委员 会 2015 年 年 会 暨 国家 标 
准 审查 会 上 ， 双 端 LED 灯 (替换 直 管 形 效 光 灯 ) 安全 要 
求 ; 双 端 LED 灯 〈 替 换 直 管 形 获 光 灯 ) 性 能 要 求 和 普通 照 
明 用 LED 模块 性 能 要 求 等 三 项 国家 标准 通过 了 标准 审查 。 
该 三 项 标准 的 主要 起 草 人 介绍 了 标准 的 核心 技术 内 容 ， 并 
围绕 公开 征集 到 的 百 余 项 意见 和 建议 进行 了 逐条 讨论 和 修 
改 。 与 会 代表 一 臻 通过 了 该 三 项 国家 标准 的 技术 文本 。 

70 余 位 委员 及 代表 参加 了 本 次 会 议 ， 标 委 会 秘书 处 刘 
青 主任 向 与 会 代表 汇报 了 点 光源 及 其 附件 分 技术 委员 会 
2015 年 的 工作 总 结 和 2016 年 的 工作 计划 ; 电光 源 分 技术 委 
员 会 主任 华 树 明 介绍 了 分 技术 委员 会 的 人 员 和 组 织 变化 情 
况 ， 对 原委 员 单 位 及 代表 人 员 的 变化 情况 进行 了 说 明 ， 并 
就 部 分 人 员 调 整 进行 了 通报 。 

会 议 还 就 正在 制定 或 修订 的 1 项 国家 标准 以 及 4 项 行 
业 标 准 进行 了 研讨 ， 中 国 照 明 电 器 协会 常务 副 秘 书 长 王 卓 
出 席 了 会 议 并 介绍 了 由 中 国 照 协 牵头 起 草 制定 的 《照明 产 
品 中 添加 氮 -85 及 针 232 限制 要 求 》 行 业 标准 的 制定 情况 。 
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与 会 代表 还 在 会 后 参观 了 横店 得 邦 照明 电器 有 限 公司 。( 来 
源 : 中 国 LED 网 ) 


北 理工 副教授 取得 纳米 品 白光 LED 研究 重要 进展 


白光 LED 是 新 一 代 绿色 固态 照明 技术 。 寻 求 高 性 能 白 
光 LED 材料 与 技术 具有 十 分 重要 的 意义 。 半 导体 纳米 晶 ， 是 
一 类 新 型 发 光 材 料 ， 具 有 溶液 化 学 法 制备 、 容 易 分 散 、 发 身 
光谱 可 调 、 发 光 效率 高 等 特点 ， 有 希望 改变 目前 LED 产业 对 
稀土 材料 的 依赖 ， 突 破 国外 专利 壁 又 ， 提 升 现 有 白光 LED 的 
性 能 。Culns2 纳米 晶 是 一 类 不 含 稀土 和 重金 属 元 素 的 新 型 发 
光 材料 ， 具 有 尺寸 小 、 波 长 可 调 、 发 光 光 谱 宽 、 自 吸收 小 、 
成 本 低 等 特点 ， 在 白光 LED 应 用 中 具有 明显 优势。 

材料 学 院 钟 海 政 副教授 多 年 从 事 CuIns2 和 CuInse2 纳 
米 晶 的 合成 工作 ， 在 此 类 材料 研究 方面 处 于 国际 先进 水 平 。 
在 国家 自然 科学 基金 、 科 技 部 973 等 项 目的 支持 下 ， 他 利 
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材料 学 院 和 校 微 纳 技术 中 心 的 研究 平台 ， 系 统 研究 其 尺 
寸 和 组 分 依赖 的 光学 性 质 ， 采 用 组 合 调控 策略 ， 获 得 光谱 
在 500 ~700nm 可 调 、 绝 对 量子 产 率 达 75% 的 获 光 纳米 唱 材 
料 。 在 此 基础 上 ， 搭 建 小 试 装置 ， 突 破 了 荧光 纳米 晶 合 成 
放大 的 瓶 虎 ， 实现 了 一 次 性 百 克 量 级 纳米 唱 的 制备 ， 同 时 
与 国内 外 多 个 研究 小 组 合作 ， 拓 展 了 其 在 发 光 、 显 示 、 探 
测 等 领域 的 应 用 。 近 期 ， 钟 海 政 副教授 重点 开发 了 基于 
CulnS, 系列 纳米 晶 荧 光 粉 的 白光 LED ， 利 用 红 光 和 绿 光 纳 
米 唱 荧光 粉 制备 了 贴 片 和 大 功率 型 的 白光 LED 器 件 (参见 
图 la) ， 器 件 显 色 指 数 >90， 最 高 流明 效率 接近 70lm/W,， 
色温 在 3000 ~ 11000K 之 间 可 调 , 与 国内 外 公司 研发 的 其 他 
LED 技术 相 比 ， 其 显 色 指数 和 流明 效率 都 处 于 先进 水 平 ， 



















































































参见 图 1b。 目 前 ， 他 正在 开展 纳米 品 表面 界面 工程 研究 ， 
寻找 更 加 合适 的 封装 基质 ， 如 使 用 寿命 突破 1 万 小 时 ， 可 























望 满足 照明 和 显示 的 应 用 要 求 ， 将 具有 广阔 的 市 场 价 值 。 


各 叶 -于 要: 
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受 展 元 
区 田 一 一 一 
a) 白 光 LED 器 件 b) 参 数 对 比 
四 a 北 理工 所 制备 的 纳米 唱 获 光 粉 材料 及 所 制备 的 白光 LED 器 件 ; 
图 b 北 理工 所 制备 纳米 晶 白光 LED 性 能 与 文献 中 现 有 白光 照明 技术 参数 的 对 比 ， 红 旗 所 在 点 为 北 理工 2013 年 报道 数据 ， 














上 述 研 究 成 果 , 已 在 包括 Advanced Functional Materi- 
ACS Nano, Journal of Physical Chemistry Letters, 
Nanoscale ，Optics Express 等 高 水 平 期 刊 上 发 表 SCI 论文 11 
篇 ， 以 上 论文 已 被 他 人 引用 200 多 次 ， 申 请 核心 专利 4 项 
(授权 1 项 )， 相关 结果 在 国内 外 会 议 上 做 学 术 报 告 10 余 
次 ， 其 中 邀请 报告 7 次 。 研 究 成 果 得 到 了 国内 外 同行 的 初 
步 认 可 ，2012 年 受 Journal of Physical Chemistry Letters 执行 
主编 Prashant Kamat 教授 邀请 撰写 Perspective 论文 一 篇 ， 论 
文 发 表 的 同时 ACS 网 站 配 发 了 视频 采访 ， 参 见 http:// 
pubs. acs. org/page/jpclcd/zou. html ， 论 文 发 表 后 成 为 该 期 刊 


als ， 

































































其 它 数据 来 自 Nature Photonics ，2013 ，7 ，13-23 综述 。 








标准 制 ( 修 ) 订 计 划 245 项 ， 其 中 制定 标准 144 项 ,修订 
标准 101 项 ， 有 49 项 国家 标准 将 采用 国际 先进 标准 ， 旨 在 
提升 中 国 装备 制造 业 水 平 、 促 进 现代 服务 业 健康 发 展 ， 更 
好 地 稳 增 长 、 调 结构 、 惠 民生 。 

此 次 制 ( 修 ) 订 计 划 围 绕 中 国 制造 转型 升级 、 推 动 中 
国 装备 走出 去 ， 下 达 相 关 标 准 155 项 。 其 中 ， 特 种 作业 机 
器 人 标准 2 项 、 电 气 设备 标准 33 项 、 钢 铁 标准 7 项 、 有 色 
金属 标准 43 项 。 特 别 是 在 提升 我 国 铁路 装备 制造 国际 竞争 
力 方面 ， 铁 路 牵引 电气 设备 与 系统 等 5 项 关键 技术 标准 将 
全 部 采用 国际 先进 标准 ， 进 一 步 引 导 企 业 积极 采用 新 技术 、 




























































































































































































当月 阅读 最 多 的 20 篇 论文 之 一 。 在 刚刚 结束 的 第 十 三 届 全 
国 发 光学 学 术 会 议 上 ， 钟 海 政 副 教授 所 做 的 “ 非 稀 土 纳米 
晶 荧 光 粉 的 精细 调控 及 其 LED 应 用 ”学 术 报告 ， 获 得 第 6 
届 徐 叙 斑 发 光学 优秀 青年 学 术 论 文 二 等 奖 。 
国家 标准 委 下 达 2015 年 245 项 国家 标准 
(电气 设备 33 项 ) 制 ( 修 ) 订 计 划 


30 日 ， 国 家 标准 委 批 准 下 达 2015 年 国家 




































































2015 年 4 月 














新 工艺 、 新 设备 、 新 材料 。 为 了 给 互联 网 + 时 代 的 发 展 和 
物流 产业 高 效 便捷 运作 夯实 基础 ， 本 次 计划 重点 做 好 《无 
线 宽带 通信 系统 技术 要 求 》、《 商 品 条 人 码 商品 二 维 码 》 等 一 
系列 信息 技术 标准 的 制定 。 

在 文化 产业 和 旅游 休闲 方面 ， 计 划 要 求 加 快 制定 《 移 
动 终端 动漫 )、《 户 外 广告 设施 技术 规范 》、《 商 贸 休 闲 区 
服务 规范 》、《 休 闲 露 营地 建设 与 服务 规范 》 等 8 项 重点 
标准 ， 推 动 相关 文化 产业 和 旅游 休闲 业 快 速 、 健 康 发 展 。 















































“202 ， 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 





在 推进 品牌 建设 方面 ， 加 快 制 包 
南 》、《 区 域 品牌 价值 评价 》 
完善 品牌 评价 体系 
管理 体系 ， 制 定 并 推广 品牌 培育 讨 
牌 建 设 。 
在 太阳 能 利用 、 光 伏 发 电 、 


域 品 


将 制 





等 基础 方法 标准 ， 
率 控制 系统 技术 
安全 的 绿色 能 源 改善 人 民 4 


站 功 


清洁 





吕 、 
续 健 康 发 展 提供 新 动力 。 在 环 
姓 观 测 识别 和 预报 预警 、 紫 外 线 指 数 预 提 





牌价 值 入 手 ， 





(a 
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区 域 品牌 培 
等 4 项 重点 标准 ， 从 提升 











村 与 建设 韦 


Ict 

















义 





行业 非 粮 生 物质 原料 标准 化 技术 委员 会 、 能 源 行业 风电 标 

















， 建 立 完善 品牌 培育 














电力 输送 等 重点 能 六 





EF 价 准则 ， 更 好 地 支撑 品 


领域 


( 修 ) 订 标 准 各 项 ， 既 有 《太阳 能 资源 评估 方法 》 














也 有 1000kV 以 上 交流 输 变 电 、 光 伏 发 电 





























网 范 等 重要 产品 技术 标准 。 让 高 效 、 
E 活 品质 ， 











11 项 ， 进 一 步 提高 环境 监测 能 


中 国电 科 院 牵头 16 项 国家 标准 获 批 立 项 








2015 年 1 








计划 
准 制 


























境 保护 方面 ， 














] 19 日 ， 从 国家 标准 化 管理 委员 会 网 站 获 
国家 标准 委 下 达 了 2014 年 第 二 批 








民 等 相关 环境 标准 








为 经 济 社会 持 
还 将 制 修订 雾 








国家 标准 制 〈 修 ) 订 


， 其 中 中 国电 科 院 作为 第 一 起 草 单位 承担 16 项 国家 标 





( 修 ) 订 任 务 。 
该 批 标 准 包括 5 项 路 灯 














磁 兼 容 系 列 标准 、2 项 铝 合金 电力 电缆 系列 标准 、 智 
用 户 自动 需求 响应 终端 系列 标准 、 电 力 系统 用 串联 电 
系列 标准 以 及 《高 压 直流 换 流 站 损耗 的 确定 》、 《高压 








居民 
容器 
直流 


盖 了 


其 中 
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先进 


能 源 


能 源 
符合 


用 IEC 标准 ,将 




















控制 管理 系统 系列 标准 、 
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多 上 





zz》 
CC 
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输电 术语 》 《电力 系统 变频 器 保护 技术 规范 》、《 分 布 
式 电源 并 网 继 电 保护 技术 规范 》 等 共计 16 项 国家 标准 ， 涵 








电磁 兼容 、 


电力 电子 、 继 











保 

















护 、 路 灯 控 制 等 专业 。 


《高 压 直流 输电 术语 》 等 6 项 标准 等 同 采用 或 修改 采 








国际 标准 转换 为 我 国 

















标 准 > 


j 效 引进 国际 

















技术 ,促进 我 国 技术 水 平 提升 。 
国家 能 源 局 关于 下 达 2015 年 能 源 领 域 
行业 标准 制 ( 修 ) 订 计 划 的 通知 











领域 行业 标准 




















出 订 计 划 





行业 发 展 、 技 术 进 步 等 的 提升 。 
粗略 统计 ， 标 准 涵盖 页 岩 气 、 石 油 勘探 、 石 油 天 然 








国家 能 源 局 2015 年 7 月 28 日 发 布 《关于 下 达 2015 年 
的 通知 》， 共 计 784 项 ， 要 求 有 
关 标 准 化 技术 委员 会 和 标准 起 草 单 位 抓紧 完成 。 
局 每 年 都 会 针对 能 源 领 域 各 行业 的 标准 进行 更 新 ， 以 


山中 





EE 实 上 ， 











乞 引 
源 工 
太阳 


厂 、 配 网 自动 化 、 煤 矿 、 风 电场 、 海 上 风 
厂 ， 包括 方法 、 工 程 建设 、 石 油 安全 、 产 品 设计 。 其 中 
工程 等 领域 标准 的 制定 与 修订 最 


石油 
多 。 


E 设 工程 、 油 气管 道 、 


























程 建设 、 








技术 归 














工程 、 核 电 、 水 上 











、 能 源 行业 发 

















全 监测 标准 化 技术 委员 会 、 
术 标 准 化 技术 委员 会 、 








海上 





























大 





气 勘探 及 管道 、 分 布 式 能 
电力 系统 、 输 配 电 设计 、 火 力 发 电厂 可 研 、 
能 热 发 电厂 设计 、 水 








标准 起 草 单位 包括 中 石油 及 下 











程 研 究 院 ， 中 石化 及 下 属 勘探 工艺 研究 院 、 中 海 } 











准 化 技术 委员 会 、 能 源 行业 核电 标准 化 技术 委员 会 等 。 
属 油 田 、 勘 探 、 



































油田 工 

















服 、 中 

















海 油 、 国 家 电网 下 属 公司 、 中 国电 力 工程 顾问 集团 、 水 电 

















水 利 规划 设计 总 院 、 中 国 核电 工程 有 





研究 设计 院 。 





发 改 委 发 布 PPP 项 目 库 
864 亿 元 能 源 大 单 静 待 民 资 进入 


国家 发 改 委 2015 年 5 月 发 布 了 


1043 个 项 目 ， 








民 人 公司、 上海 核 工程 


总 投资 约 


为 1.97 万 亿 元 。 发 改 委 有 关 人 负责 人 表示 ， 将 鼓励 各 类 社会 














资本 通过 特许 经 营 、 
参与 建设 及 运营 。 据 悉 ， 


























施 、 交 通 设施 











指 政府 和 社会 资本 合作 模式 是 在 基础 设 衣 











政府 购买 服务 、 股 权 合作 等 多 种 方式 
项 目 范 围 涵盖 水 利 设施 、 市 政 设 
和 在、 公共 服务 、 资 源 环境 等 多 个 领域 。 

在 及 公共 服务 





领域 建立 的 一 种 长 期 合作 关系 。 通 常 模式 是 由 社会 资本 承 
担 设 计 、 建 设 、 和 运营、 维护 基础 设施 的 大 部 分 工作 ， 并 通 

















过 “使 














j 者 付费 ”及 必要 的 “政府 付费 ”获得 合理 投资 回 


报 ; 政府 部 门 负责 基础 设施 及 公共 服务 价格 和 质量 监管 ， 


以 保证 公共 利益 最 大 化 。 








“ 随 着 国家 发 改 委 万 亿 新 设 PPP 项 目 库 的 启动 ， 政 府 与 











市 场 关系 的 重新 定位 ， 以 及 公共 服务 领域 的 不 断 拓展 ， 中 
国 作 为 全 球 最 大 的 新 兴 经 济 体 将 逐步 进入 吸引 外 资 的 




















代 。” 中 国 国际 经 济 交流 中 心 副 研究 员 张 攻 楠 表示 。 
目 中 ， 能 源 
涉及 资金 864.5 亿 人 民 币 。 项 目 包 括 48 个 供 热 及 热 














据 了 解 ， 在 此 次 大 名 单项 

















项 目 共 138 个 ， 




















已 联 产 








项 目 、42 个 油气 管 网 项 目 、30 个 垃圾 发 电 项 目 、 



































水 电 和 抽水 蓄 能 
个 充 电 桩 项 目 o 
从 项 目 规模 来 看 ， 


电站 项 目 、3 个 可 



































生 能 源 发 电 项 


14 个 常规 
目 以 及 1 





新 疆 能 源 项 目 总 投资 169. 26 亿 元 排 


























在 首位 ， 安 徽 、 甘 肃 、 青 海 分 列 次 席 。 投 资 最 大 的 项 
新 疆 阜 康 抽 水 鞭 能 电站 ， 单 项 投资 规模 达到 70 亿 元 ， 总 装 


机 规模 将 达 120 万 千瓦 。 

















值得 关注 的 是 ，2017 ~ 2020 年 除 燃料 
它 车 型 补助 标准 适当 退 坡 。 其 中 ，2017 ~ 2018 年 





电池 汽车 外 ， 其 





日 是 

















助 标准 





在 2016 年 基础 上 下 降 20% ，2019 ~ 2020 年 补助 标准 在 








2016 年 基础 上 下 降 40% 。 











都 采 



































[ 程 技术 经 济 专 
电 设 计 标准 化 技术 委员 会 、 电 力行 业 大 

















中 电 联 、 中 国 


























口 单位 包括 能 源 行业 页 岩 气 标准 化 技术 委员 会 、 
工业 标准 化 技术 委员 会 、 全 国 天 然 气 标准 化 技术 委员 
、 能 源 行业 火电 和 电网 了] 





标准 化 技术 委 











电力 行业 高 压 直 流 输电 技 
煤炭 建设 协会 、 能 源 








在 合作 方式 上 ， 能 源 项 目 中 政府 和 社会 资本 绝 大 多 数 
用 BOT (建设 一 运营 一 转让 ) 或 BOO (建设 一 拥有 一 


坝 、 特 高 压 、 生 物质 发 电 ” 运营 ) 模式 。 此 次 明确 采用 BOO 模式 的 项 目 共 33 个 , 主 
电 、 压 水 堆 核 电 ”要 分 布 在 供 热 、 油 气管 网 、 热 电 联 产 、 垃 圾 发 电 等 项 目 中 ， 








水 电 项 目 则 全 部 采用 BOT 模式 。 


值得 注意 的 是 ， 尽 管 中 国 政府 对 PPP 的 热情 
前 民间 资本 普遍 持 冷 静观 望 态度 。 

创新 重点 领域 投 融 资 机 
，PPP 模式 推进 效果 逐 

















但 目 











“ 自 2014 年 国务 院 印 发 《关于 
制 鼓励 社会 投资 的 指导 意见 》 以 来 
































空前 高 涨 ， 








显现 ， 同 时 也 存在 签约 率 低 、 不 


( 备 实施 条 休 


等 问题 。” 














画 千 


家 发 改 委 投资 司 副 司 长 罗 








此 印发 了 《关于 进一步 做 好 政府 和 和 








工作 的 通知 》， 要 求 各 地 发 





国 三 表示 ， 国 家 发 民 
会 资本 合作 项 目 推介 
展 改革 部 门 尽 快 搭建 








改革 委 为 

















位 到 人 
埋 息 已 


第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “203 . 








及 时 做 好 PPP 项 目的 推介 工作 。 

张 末 楠 进一步 解释 称 ,“ 中 国 当 前 PPP 市 场 也 面临 许多 
问题 : 一 是 缺乏 成 熟 的 管理 者 和 有 效 的 制度 供给 ; 二 是 国 
际 成 功 实施 的 PPP 项 目 顺 周期 特征 较为 明显 ， 多 数 由 企业 
主导 ， 而 中 国 的 PPP 更 多 是 政府 主导 ， 逆 周期 的 特征 相对 
较 强 ;三 是 某 种 程度 上 政府 信用 和 规则 缺失 也 是 以 往 导 致 
PPP 项 目 失败 的 主要 原因 。” 此外， 项 目的 盘 利 情况 、 长 期 
资金 来 源 等 方面 都 是 社会 资本 担忧 的 问题 。 

对 此 ， 瑞 穗 证 券 亚洲 公司 首席 经 济 学 家 沈 建 光 表示 ， 
“点 燃 民间 资本 热情 的 关键 是 改革 ”。 政 府 一 方面 要 重视 稳 
增长 政策 的 推出 ， 男 一 方面 也 要 注意 调 结构 与 促 改 革 的 协 
调 推 进 。 更 加 重要 的 是 ， 财 税 改革 步 和 深水 区 之 时 ， 还 需 
在 政府 职能 转变 、 价 格 改 革 、 国 企 改革 与 金融 改革 等 方面 
做 出 制度 安排 和 支持 ,“ 只 有 协调 推进 改革 才能 实现 PPP 吸 
引 民 间 资 本 进入 的 初衷 ”。 

“除了 煤炭 、 核 电 外 ， 甚 它 能 源 领 域 的 项 目 基本 都 已 覆 
盖 。” 一 位 能 源 行业 人 士 表 示 , “以 往 社会 资本 参与 能 源 领 
域 建 设 存 在 诸多 障碍 ， 此 次 发 改 委 释 放出 明确 的 积极 、 文 


持 信号 。” 
前 沿 技 术 出 现 : 铜 、 钙 也 可 以 制作 磁性 材料 


在 元 素 周 期 表 里 面 ， 锰 、 铁 、 负 、 镍 和 铀 5 种 金属 元 
素 排 在 一 起 ， 它 们 都 属于 化 学 性 质 相 对 比较 活泼 的 金属 
但 活泼 并 不 代表 具有 磁性 。 金 属 的 磁性 不 仅 是 因为 有 不 成 
对 电子 的 存在 ， 而 且 还 需要 这 些 电 子 之 间 相 互 作用 。 传 统 
观点 是 ， 室 温 条 件 下 只 有 铁 、 钴 、 镍 具有 磁性 。 

然而 ， 这 些 观 点 即将 打破 。 英 国 一 项 研究 表明 室温 下 
铜 、 镭 也 将 具有 磁性 。 

也 们 在 实验 过 程 中 发 现 铜 和 锰 的 薄膜 可 通过 捕获 金属 
与 一 层 有 机 分 子 之 间 传 输 的 电子 而 获得 磁性 。 这 种 有 机 分 
子 名 为 富 勒 烯 ， 其 结构 是 由 60 个 碳 原子 相互 连接 形成 的 笼 
子 状 球体 ， 这 种 结构 既 简 单 又 稳定 。 

富 勒 烯 是 什么 东西 ? 为 什么 原本 没有 磁性 的 金属 与 此 
反应 可 以 获得 磁性 呢 ? 为 此 ， 中 科 院 研究 员 季 幼 章 表示 ， 
富 勒 烯 是 单质 碳 的 同 素 异 形体 ， 与 碳 的 其 它 同 素 异 形体 石 
墨 、 钻 石 一 样 ， 外 表 十 分 坚固 。 正 常 来 说 ， 富 勒 烯 是 分 子 
状态 ， 并 不 会 发 生化 学 反应 。 但 在 实验 过 程 中 却 发 现 ， 碱 
金属 摊 杂 的 语 勒 烯 具 有 金属 行为 ,“ 权 威 说 法 是 因为 强 电 子 
相互 作用 等 外 力 因 素 ， 导 致 它们 之 间 产 生 电 子 对 ， 从 而 具 
有 金属 行为 。 以 此 看 来 ， 铜 、 锰 产生 磁性 应 该 跟 它们 之 间 
电子 对 发 生 作 用 有 关 。 

那么 ， 目 前 行业 内 是 否 有 关于 这 方面 的 研究 ? 

季 幼 章 表示 ， 虽 然 铜 、 锰 与 富 勒 糯 进行 反应 而 产生 磁 
性 这 件 事 他 并 没有 过 多 的 了 解 ， 但 富 勒 烯 是 一 种 超级 纳米 
材料 ， 在 能 源 、 化 工 、 医 疗 和 基础 材料 等 各 个 方面 都 有 非 
常 广阔 的 前 景 。“ 这 几 年 ， 随 着 科技 发 展 的 需求 ， 行 业内 对 
这 种 新 材料 的 研究 多 了 很 多 。” 

东莞 市 玛 锐 错 磁 电 科技 有 限 公司 是 一 家 专门 研究 、 制 作 
软 磁 合金 粉末 的 企业 ， 该 司 厂 务 经 理 马 荣 平 表示 ， 这 是 一 个 
很 有 前 景 的 技术 。“ 据 我 了 解 ， 目 前 国内 没有 这 方面 的 研究 。 
一 定 程度 上 ， 国 外 的 技术 研究 还 是 领先 于 我 们 国内 。” 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同样 专注 于 金属 磁性 粉末 生产 的 江西 艾 特 磁 材 有 限 公 


























司 市 场 主管 李 伟 也 表示 出 很 大 的 兴趣 ， 他 甚至 认为 ， 这 种 





钢 、 锰 制作 成 的 磁性 材料 未 来 有 可 能 会 普及 ， 也 将 对 现 有 
磁 材 造成 一 定 的 冲击 ,“ 这 缓解 了 当前 只 有 铁 、 销 和 镍 制作 
磁性 材料 带 来 的 局 限 ， 分 流 掉 一 些 客 户 。” 























改变 呢 ? 
马 荣 平 认为 ， 





不 过 ， 马 荣 平 却 并 不 如 此 认为 。 他 认为 ,传统 由 铁 、 
钴 和 钊 制作 磁性 材料 已 经 积累 一 定 的 用 户 ， 铜 、 锰 适用 于 
那些 对 精度 要 求 很 高 的 领域 ， 如 工业 线圈 。 
铜 、 锰 也 能 制作 成 磁性 材料 ， 那 么 将 为 行业 带 来 哪些 















































除了 扩大 磁性 材料 粉末 来 源 的 选择 外 ， 











这 种 技术 也 将 为 工业 应 用 带 来 更 多 的 惊喜 改变 ,“ 可 能 未 来 
会 有 更 多 的 金属 元 素 获得 磁性 ， 改 变现 在 一 些 磁 性 材料 存 








在 的 局 限 。 
































确实 如 马 荣 平 所 言 ， 领 导 这 项 技术 的 奥斯卡 ， 塞 斯 佩 
德 斯 表示 ， 他 们 团队 将 进一步 研究 如 何 将 相关 技术 与 合适 
的 元 素 结合 生产 出 新 型 磁性 材料 ， 从 而 促进 新 技术 发 展 。 
我 们 也 期 待 这 种 新 技术 可 以 为 我 们 的 工业 应 用 带 来 更 多 的 






































改变 。( 来 源 : 电 


美 合成 
有 望 














子 变压器 与 电感 网 ) 


可 替代 稀土 的 磁性 纳米 材料 
降低 生产 中 对 稀土 的 依赖 


美国 弗吉尼亚 联邦 大 学 的 一 个 研究 小 组 宣称 ， 他 们 合 
成 出 一 种 新 型 磁性 材料 ， 在 磁性 方面 可 媲美 稀土 制 传统 永 
磁 材 料 ， 有 望 降低 工业 生产 中 对 稀土 资源 的 依赖 。 负 责 此 




















项 研究 的 弗吉尼亚 联邦 大 学 物理 和 人 文学 院 教授 希 夫 ' 卡 
纳 说 ,该 发 现 开辟 了 一 条 人 工 新 材料 赶 超 传 统 永 磁 材 料 的 
全 新 路 径 。 相 关 论 文 发 表 在 最 新 一 期 《应 用 物理 学 快报 》 
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这 种 新 材料 





由 铁 纳米 颗粒 以 及 具有 磁性 的 钴 和 碳 纳米 














颗粒 构成 ,后 两 者 的 尺寸 大 约 为 5 纳米 左右 。 实 验 显示 ， 
这 种 材料 在 磁性 方面 完全 能 够 媲美 那些 由 稀土 制 成 的 、 传 


统 的 永 磁 材 料 。! 














比 外 ， 这 种 材料 还 能 在 516. 85 摄氏 度 的 











高 温 下 存储 信息 ， 





具有 良好 的 耐 热 性 和 稳定 性 ， 并 具备 长 











程 有 序 的 特点 ， 
值 。 




















在 数据 存储 应 用 领域 也 有 潜在 的 应 用 价 


























稀土 具有 “了 











[ 业 维生素 ”的 美誉 ， 如 今 是 极其 重要 的 




















战略 资源 ， 在 石油 、 化 工 、 治 金 、 纺 织 等 领域 具有 广泛 的 
应 用 价值 。 特 别 是 那些 用 稀土 制 成 的 永 磁 材 料 ， 对 通信 、 






































日 益 凸 显 。 


包子 以 及 汽车 制造 等 行业 而 言 更 是 必 不 可 少 。 此 外 ， 随 着 
绿色 科技 市 场 的 出 现 和 快速 发 展 ， 纯 电动 以 及 混合 电动 汽 
车 、 直 驱 风 力 发 电机 动力 系统 和 储 能 系统 的 市 场 越 来 越 大 ， 
永 磁 材 料及 稀土 资源 的 需求 量 也 随 之 增加 ， 资 源 短缺 问题 


























论文 共同 作者 、 弗 吉 尼 亚 联 邦 大 学 博士 后 艾 哈 迈 德 
埃 尔 一 詹 蒂 说 ， 对 解决 稀土 资源 短缺 而 言 这 是 一 项 重要 的 
发 现 。 该 校 纳米 科学 与 纳米 科技 项 目 负责 人 埃 弗 雷 特 ' 卡 

















芯 特 教授 表示 ， 这 种 新 材料 已 经 显示 出 了 很 多 出 色 的 特性 ， 

















有 些 方面 甚至 超过 了 传统 永 磁 材 料 。( 来 源 : 科技 日 报 ) 
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殷 化 锋 替 代 硅 的 颠覆 性 半导体 
新 技术 能 否 成 为 主流 技术 

如 何 才能 称 得 上 是 颠覆 性 的 半导体 技术 ? 

日 前 ，AlexLidow (前 IRCEO， 现 EPC 一 一 Efficient Pow- 
er Conversion 的 CEO) 发 表 文章 ， 讲 述 了 比较 新 的 氮 化 匆 
(GaN) 技术 ， 现 将 这 篇 文章 翻译 出 来 与 大 家 共享 。 

用 所 化 锋 蔡 代 硅 

38 年 前 AlexLidow 刚 从 斯 坦 福 博 士 毕业 以 后 ， 接 触 到 
的 第 一 个 半导体 项 目 就 是 开发 一 种 新 型 的 晶体 管 ， 性 能 
胜 过 当时 主流 的 双 极 型 晶体 管 。 那 时 的 晶体 管 大 体 上 还 是 
采用 1947 年 Brattain 、Bardeen 和 Shockley 在 贝尔 实验 室 发 
明 的 晶体 管 工艺 来 生产 〈 三 人 因为 发 明 唱 体 管 而 获得 1956 
年 的 诺 贝 尔 物 理学 奖 ) 。AlexLidow 和 他 的 同事 TomHerman 
决心 利用 当时 最 先进 的 IC 技术 来 开发 新 型 晶体 管 ， 以 打破 
这 种 30 多 年 旧 工 艺 的 垄断 。 经 过 两 人 不 懈 的 努力 ， 以 及 整 
个 开发 团队 的 杰出 贡献 ， 最终 他 们 发 明了 功率 MOSFET 
(Alex 和 Tom 将 其 命名 为 HEXFET) 。MOSFET 是 一 项 真正 
的 颠覆 性 技术 ， 只 用 了 大 概 15 年 的 时 间 就 取代 了 大 部 分 双 
极 型 晶体 管 的 市 场 份额 。 

这 段 经 历 使 得 AlexLidow 认为 ， 一 项 新 半导体 技术 是 否 
能 够 成 为 主流 技术 ， 主 要 决定 于 以 下 四 点 : 

1) 能 否 基于 该 技术 产生 重要 的 新 型 应 用 ? 

2) 该 技术 是 否 容易 使 用 ? 

3) 对 于 客户 来 说 ， 该 技术 是 否 在 成 本 上 极 具 优 势 ? 

4) 该 技术 是 否 可 靠 ? 

在 功率 转换 领域 ， 氮 化 猎 工 艺 能 够 取代 硅 工艺 成 为 新 
一 代 主 流 技术 吗 ? 

能 否 基于 该 技术 产生 重要 的 新 型 应 用 ? 

氮 化 锋 唱 体 管 的 开关 速度 比 硅 唱 体 管 高 ， 这 将 使 得 很 
多 新 型 应 用 成 为 可 能 : 
包 络 追踪 : 包 络 追踪 (实时 测量 信号 幅度 ) 是 一 种 电 
源 管理 技术 ， 用 于 卫星 、 基 站 和 手机 上 的 射频 功率 放大 器 ， 
(RFPA) 可 以 利用 包 络 追踪 技术 来 提高 其 能 源 利 用 效率 。 
信号 调制 时 射频 PA 会 需要 不 同 的 供电 电压 ， 包 络 追踪 就 是 
根据 PA 的 需求 提供 相应 的 电压 给 PA。 如 果 只 采用 一 个 固 
定 电压 给 PA 供电 ,那么 为 防止 出 现 截止 失真 ，RFPA 就 要 
工作 在 最 大 功率 ， 包 络 追 踪 保 证 发 射 器 工作 在 最 合适 的 功 
率 上 ， 因 此 与 国定 电压 供电 模式 相 比 ， 包 络 追 踪 更 省 电 。 
氮 化 猎 晶 体 管 是 现在 唯一 能 在 4GLTE 基站 实现 包 络 追踪 功 
能 的 晶体 管 。 

无 线 充 电 : 手机 、 游 戏 机 、 笔 记 本 、 平 板 ， 甚至 是 电 
动 汽车 都 可 以 利用 无 线 的 方式 来 完成 充电 。A4WP 刚刚 批 
准 了 一 种 高 频 (6.78MHz) 无 线 充 电 的 标准 ， 现 在 硅 功率 
器 件 〈 功 率 MOSFET) 还 不 能 在 这 么 高 的 频率 上 进行 工作 ， 
利用 IC 和 所 化 锋 晶体 管 或 许 是 一 种 方案 ， 因 为 氮 化 锋 唱 体 
管 的 开关 速度 足够 快 。 

激光 雷达 (Light Distancing and Ranging， 人 简称 LiDAR ) : 
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使 激光 雷达 的 应 用 从 测绘 拓展 到 增强 现实 和 真正 的 无 人 轰 
驶 汽车 上 。 

该 技术 是 否 容易 使 用 ? 

EPC 开发 设计 的 氮 化 锋 唱 体 管 (eGaNFET) 在 使 用 方 
法 上 与 功率 MOSFET 很 像 ， 所 以 有 经 验 的 电源 系统 工程 师 
只 需要 很 少 的 训练 就 可 以 使 用 。 为 了 帮助 设计 工程 师 快速 
掌握 氮 化 锋 晶 体 管 的 使 用 方法 ，EPC 在 氮 化 锋 器 件 的 教育 
和 推广 上 不 遗 余力 。EPC 现在 已 经 发 表 了 100 多 篇 关于 氮 
化 锋 的 文章 和 演讲 稿 ，2011 年 EPC 出 版 了 业界 第 一 本 所 化 
匀 晶 体 管 的 教科 书 《 氛 化 和 晶 体 管 一 一 高 效 功率 转换 器 件 》 
(英文 版 《GaN Transistors for Efficient Power Conversion 》) ， 
这 本 书 的 第 二 版 已 于 2015 年 出 版 。EPC 与 全 球 60 多 所 大 
学 进行 合作 ， 目 的 就 是 为 了 培育 新 一 代 熟 练 掌 握 氮 化 锋 技 
术 的 电源 设计 工程 师 。 

该 技术 是 否 在 成 本 上 极 具 优势 ? 

EPC 设计 生产 的 氮 化 锋 采 用 类 似 硅 功率 MOSFET 的 工 
艺 , 但 工艺 步骤 比 MOSFET 少 很 多 。 此 外 ， 不 像 硅 MOS- 
FET， 氮 化 锋 晶体 管 不 需要 高 成 本 的 封装 来 保护 自己 。 仅 封 
装 这 一 项 ， 氮 化 锋 晶 体 管 就 可 以 把 制造 成 本 降低 一 半 ， 再 
加 上 高 良 率 ，EPC 生产 的 氮 化 锋 晶体 管 在 成 本 上 比 相对 应 
的 硅 功率 晶体 管 〈 性 能 比 氮 化 锋 晶 体 管 要 差 ) 低 很 多 。 现 
在 须 化 锋 器 件 的 成 本 已 经 足够 低 ， 何 况 设 计 师 还 可 以 利用 
损 化 锋 的 性 能 优势 来 实现 系统 的 低 成 本 。 

该 技术 是 否 可 靠 ? 

到 今天 为 止 , 无 论 是 在 制造 三 经 历 的 儿 千 万 小 时 的 压 
力 测试 ， 还 是 实际 应 用 当中 几 百 亿 器 件 时 (devicehour) 的 
实测 数据 ， 都 显示 氮 化 锭 技术 已 经 满足 商业 应 用 的 可 靠 性 。 


企业 动态 


台 达 获 评 中 国外 资 企 业 100 强 十 大 责任 企业 


2015 年 11 月 1 日 ， 由 国务 院 国 资 委 新 闻 中 心 、 中 国 社 
会 科学 院 企业 社会 责任 研究 中 心 共同 主办 的 “首届 中 国企 
业 社 会 责任 前 沿 论坛 ”在 京 举行 ， 会 上 发 布 《 企 业 社 会 责 
任 蓝皮书 (2015)》。 台 达 集 团 在 中 国外 资 企 业 100 强 社会 
责任 发 展 指数 名 列 前 10 强 ， 并 位 居 包 含 央企 、 民 企 和 外 企 
的 中 国企 业 300 强 社会 责任 前 50 强 ， 排 名 领先 所 有 受 评 的 
台 资 企业 。 此 外 ， 台 达 在 发 展 过 程 中 坚持 负责 任 运 营 ， 以 
身 作 则 推动 中 国企 业 社会 责任 发 展 ， 特 别 受 邀 成 为 《分 享 
责任 2025 北京 宣言 》 的 发 起 单位 。 

人 台 达 与 中 国 三 星 、 英 特 尔 、LG 中 国 等 共同 列 名 2015 
年 中 国外 资 企业 十 大 责任 企业 。2015 年 外 资 企 业 100 强 的 
样本 以 《财富 》 杂 志 公 布 的 2015 年 世界 500 强 榜 单 为 看 
础 ， 按 照 全 球 营业 收入 选取 前 100 家 企业 ， 另 除 在 中 国 没 
有 经 营业 务 的 外 资 企 业 ， 再 依据 在 中 国 经 营业 务 的 深度 、 
影响 力 和 品牌 知名 度 进行 增补 ， 最 终 确定 外 资 企 业 100 强 
名 单 。 

台 达 集团 -中 达 电 通 董事 总 经 理 游 文人 代表 参加 论坛 并 
领取 《宣言 >。 他 表示 ， 过 去 5 年 台 达 单位 产值 用 电量 (每 


















































































































































































































































































































































































































































































































































激光 雷达 利用 脉冲 激光 可 以 快速 产生 周围 环境 的 三 维 影像 ， 





这 项 技术 广泛 用 在 地 理 测绘 和 无 人 驾驶 汽车 上 。 氮 化 锋 品 
体 管 的 高 开关 速度 保证 了 超 高 的 分 辨 率 和 快速 反应 ， 可 以 
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度 电 / 百 万 美元 ) 下 降 50% ， 并 于 2014 年 国际 碳 信 息 披露 
项 目 (Carbon Disclosure Project，CDP) 年 度 评比 获得 最 高 


























第 四 篇 “电源 行业 新 闻 “205 . 








等 级 A 级 评价 ， 是 大 中 华 区 人 选 气候 绩效 领导 指数 (Cli- 
mate Performance Leadership Index，CPLI) 的 企业 。 面 对 下 一 
个 5 年 ， 台 达 积 极 响应 CDP 的 Commit to Action 企业 减 排 活 
动 ， 承 诺 2020 年 前 单位 产值 用 电量 将 再 下 降 30% ， 贯 彻 
“环保 节能 爱 地 球 ” 的 企业 经 营 使 命 。 台 达 中 国 区 作为 台 达 
全 球 运营 体系 中 最 重要 的 生产 、 研 发 及 销售 的 区 域 之 一 ， 
将 持续 追求 高 标准 公司 治理 、 积 极 回馈 社会 、 致 力 环保 节 
能 ， 与 利益 相关 方 共生 共 荣 。 

自 2005 年 起 ， 台 达 每 年 发 布 集团 全 球 社会 责任 报告 ， 
并 于 2014 年 成 立 “ 台 达 中 国 区 企业 社会 责任 委员 会 ”， 于 
2015 年 9 月 发 布 《2014 台 达 中 国 区 企业 社会 责任 报告 》。 
台 达 针对 中 国 区 的 第 一 份 企业 社会 责任 报告 是 参照 中 国 社 
科 院 《中 国企 业 社 会 责任 报告 编写 指南 (CASS - 
CSR3.0)》、 国 际 标准 化 组 织 《1IS026000: 社会 责任 指南 
(2010)》 进 行 撰写 ， 社 科 院 企 业 社 会 责任 研究 中 心 按照 
《中 国企 业 社 会 责任 报告 评级 标准 (2014)》， 给 予 四 星 半 
的 评级 〈 最 高 等 级 为 五 星 ) 。 台 达 也 是 台 资 企业 中 第 一 家 自 
主 参加 此 报告 评级 的 企业 ， 是 台 资 企业 获得 最 高 评级 者 。 

中 国 社 科 院 经 济 学 部 企业 社会 责任 研究 中 心 从 2009 年 
开始 连续 6 年 发 布 《 企 业 社 会 责任 蓝皮书 》， 跟 踪 中 国企 业 
社会 责任 发 展 的 阶段 性 特征 ， 推 出 国企 100 强 、 民 企 100 
强 和 外 企 100 强 社 会 责任 发 展 指数 ， 已 经 成 为 中 国企 业 社 
会 责任 领域 影响 力 大 、 权 威 性 强 的 研究 成 果 之 一 。 

台 达 通信 电源 Golden Eagle 荣获 德国 正 设计 大 奖 

日 前 ， 台 达 的 设计 实力 再 度 荣获 国际 肯定 ， 通 信 电 源 
Golden Eagle 荣获 德国 让 设计 大 奖 (iF Design Award 2016 ) ， 
此 殊 来 亦 强化 台 达 在 国际 的 能 见 度 及 品牌 形象 。 台 达 专 为 
4G LTE 无 线 小 型 基站 而 设计 的 单 向 电源 转换 模块 Golden 
Eagle 继 末 获 2015 年 德国 红 点 产品 设计 奖 之 后 ， 再 度 获 得 
2016 德国 应 设计 奖 肯 定 ， 成 为 通信 电源 领域 中 ， 全 球 获得 
双 项 世界 范围 内 设计 大 奖 的 产品 。 
台 达 通信 电源 事业 部 总 经 理 黄 彦 文 表示 : “ Golden Ea- 
gle 简约 时 尚 又 功能 完备 的 设计 ， 内 外 兼备 ， 完 全 颠覆 了 通 
信和 电源 产品 的 既定 形象 。” Golden Eagle 上 市 以 来 , 已 成 功 
地 吸引 日 本 电信 运营 商 NTT DOCOMO 率先 采用 ， 其 系列 产 
品 亦 成 功 打 人 美国 市 场 ， 将 成 为 未 来 小 型 基站 建 置 的 优先 
选择 。 
台 达 的 通信 电源 Golden Eagle 运用 持续 创新 的 电力 电子 
技术 与 自然 冷却 的 散热 管理 ， 巧 妙 地 将 客户 在 应 用 上 的 需 
求 融入 产品 设计 ， 同 时 保有 高 达 96% 的 能 源 转 换 效率 、 
5.3W/in3 的 功率 密度 ， 可 协助 客户 降低 20% 的 能 源 损耗 。 
由 于 机 体 防 护 等 级 达 IP65 ， 能 适应 各 种 不 同 环境 的 户外 应 
用 ， 让 客户 有 效 降低 整体 的 维护 及 运营 成 本 。 内 建 式 的 电 
池 管 理 模块 可 直接 控 管 备用 电池 ， 提 供 客户 应 用 更 大 的 弹 
性 。 

台 达 长 期 以 来 不 仅 致力 于 产品 的 效能 与 功能 提升 ， 亦 
不 断 增进 设计 能 力 ， 成 为 全 球 工 业 设计 奖项 的 常 胜 军 。 近 
一 年 来 ， 台 达 在 国际 设计 奖项 中 拿 下 数 个 德国 红 点 产品 设 
计 奖 、 日 本 优秀 设计 奖 (G-Mark) 及 德国 下 设计 大 奖 ， 获 
奖 的 设计 除了 视讯 产品 ， 也 涵盖 了 移动 电源 、 通 信和 电源 及 
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BE 动车 充电 





解决 方案 等 不 同 领 域 的 产品 。 
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图 专 为 4G LTE 无 线 小 型 基站 而 设计 的 单 向 电源 
转换 模块 Golden Eagle 为 通信 电源 领域 中 ， 
在 全 球 获得 双 项 世界 范围 内 设计 大 奖 的 产品 


台 达 荣获 2015 中 国 自动 化 企业 创新 奖 


2015 年 11 月 29 日 ， 从 在 武汉 召开 的 2015 中 国 自动 化 
大 会 传 来 消息 ， 台 达 集 团 夺 得 “2015 中 国 自动 化 企业 创新 
奖 ” 年 度 大 奖 。 中 国 自动 化 大 会 是 由 中 国 自动 化 学 会 组 织 
召开 的 年 度 自 动 化 领域 高 层次 、 具 有 重大 影响 力 的 全 国 性 
会 议 。“ 中 国 自动 化 企业 创新 奖 ” 的 设立 ， 是 为 了 表彰 中 国 
自动 化 领域 具有 突出 创新 能 力 、 取 得 突出 产业 化 成 果 及 具 
有 先进 创新 机 制 的 企业 ， 总 结 提 人 炼 中 国 自动 化 企业 的 创新 
理念 和 成 功 经 验 ， 提 升 中 国 自动 化 产业 的 整体 创新 水 平 ， 
为 中 国 自 动 化 产业 发 展 提供 持久 动力 。 

作为 工业 自动 化 领导 品牌 ， 台 达 集 团 自 成 立 以 来 ,高 
度 重 视 创 新 研发 工作 ， 一直 将 创新 作为 不 断 向 前 发 展 的 重 
要 基石 和 动力 。 目 前 ， 台 达 在 全 球 建立 了 60 个 研发 中 心 ， 
拥有 7 000 余 名 研发 工程 师 从 事 技 术 创 新 工作 ; 每 年 将 集团 
营业 额 的 5% ~6% 作 为 研发 费用 ， 在 总 部 成 立 集团 层级 的 
新 事业 部 ， 在 各 事业 部 下 设 新 产品 开发 团队 ， 开 发 新 产品 
和 系统 解决 方案 。 同 时 台 达 还 长 期 与 国际 及 国内 知名 学 校 
进行 产 学 研 合作 ， 推 动 开 发 出 能 满足 客户 需求 的 产品 和 解 
决 方案 。 


台 达 逆 变 器 打造 上 海 申 美 2. 3MW 


























































































































































































































































































































分 布 式 屋 顶 光 伏 电 站 
工业 园区 在 用 电 方面 一 直 存 在 着 用 电量 大 、 电 费 高 以 



































及 限 电 影响 等 各 个 方面 的 问题 。 随 着 光伏 创新 技术 及 产品 
的 不 断 涌现 和 国家 光伏 新 政 的 逐步 落实 ,很 多 工厂 业主 开 
始 关注 并 用 上 了 绿色 能 源 。2015 年 10 月 ， 台 达 主 打 产品 
RPI-M50A 组 串 式 逆 变 天 成 功 为 上 海 申 美 饮料 食品 有 限 公司 
(以 下 简称 : 上 海 申 美 ) 的 三 房 打 造 2.3MW 分 布 式 屋顶 光 
伏 电 站 ， 并 于 2015 年 12 月 底 顺 利 建成 并 网 。 这 座 光 伏 电 
站 装机 容量 为 2300kW， 年 发 电量 约 为 260 万 度 ， 除 每 年 可 
以 节约 300 万 元 电费 外 ， 更 重要 的 是 每 年 实现 减 排 C0, 约 














































































































中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 








为 2618t， 节 约 标准 煤 1 007t， 减少 50, 约 为 24t， 减少 粉 
侍 排放 量 约 为 7t， 环 境 效 益 明显 ， 提 升 了 企业 环保 形象 。 




















系列 产品 为 主 的 中 外 合作 





家 以 灌 装 世界 品 


由 一 “可 口 可 乐 ”及 
大 型 饮料 生产 经 营 企业 ， 公 司 坐 





各 种 动态 视 

















频 、 





计算 机 /工作 站 图 











行 。 
深 罗 高 速 江 罗 路 段 的 这 套 道 路 综合 监控 系统 ， 不 仅 可 





文 信息 和 应 用 系统 
实现 对 高 速 公路 运营 情况 动态 监管 ， 对 突 发 事故 及 时 响 
确保 顺畅 通 




















要 下 


























落 在 上 海 浦 东 金 桥 出 口 加 工区 ， 占 地 面积 为 10 万 m。 厂 区 








内 安装 


























世界 先进 的 每 分 钟 1 100 负 的 易 拉 缸 生产 线 和 每 分 


钟 500 瓶 以 及 800 瓶 的 玻璃 瓶 生 产 线 ， 每 分 钟 100 盒 的 利 乐 

















包 生 产 线 ， 
改善 用 电量 


] 均 用 电 高达 

















ul 





居 高 不 下 的 现象 及 响应 国 








3 845 776kW . h， 可 谓 壮 观 。 为 
家 的 号 召 ， 其 2 3MW 























分 布 式 光伏 发 电 应 用 项 目 
照 上 海地 区 光照 条 件 等 环 














安装 在 自 有 的 部 分 厂房 屋 项 。 参 














性 的 RPI-M50A 组 串 式 逆 变 器 产品 ， 它 是 全 世界 最 小 、 重 

















参 
卉 因素 ， 特 选用 台 达 新 一 代 革命 
量 











最 轻 的 50kW 壁挂 式 安装 的 
压 器 设计 技术 ， 最 高 效率 达到 98.6%; 机 体 大 小 为 








屋外 形 逆 变 器 。 采 用 无 隔离 变 


(740mm x612mm x 278mm ) ， 重 量 轻 (70kG/ 台 ); 产品 外 











多 设 计 既 人 性 化 又 非常 智 
条 ， 底 部 设 有 底座 及 手 握 





Eb 


能 : 两 边 设 有 便于 搬运 的 手 握 横 
凹 槽 ， 安 装 时 两 人 徒手 抓 住 两 侧 








横 条 即 可 搬运 或 直立 于 地 务 


， 便 于 快速 安装 , 男 外， 产品 









































1 000V 的 输入 电压 范围 ， 





内 建 直 
开关 ， 不 再 需要 汇流 箱 ， 给 








串 行 接线 箱 功能 / 燃 丝 /防备 击 突 波 保护 器 / 交 直 流 








电站 建设 节约 投资 成 本 。200 ~ 
2 路 MPPT 设计 ，10 路 输入 端子 ， 











起 动 电压 低 ， 系 统 可 以 大 范围 








在 阴雨 天 的 时 候 ， 弱 光 发 
明显 高 于 同行 业 水 平 ; 全 

















设计 且 每 天 发 电 时 间 更 长 ， 
电 特 性 效果 就 更 明显 ， 整 体 效 率 
铝 一 次 成 型 IP65 防护 等 级 外 壳 ， 














能 满足 在 恶劣 环境 条 件 下 使 用 ; IP67 等 级 散热 风扇 的 起 停 








及 运行 速度 ， 完 全 受 逆 变 





器 内 部 温度 及 输出 负载 情况 智能 





控制 ， 这 既 保证 了 首 变 器 
的 发 电 效 率 及 使 用 寿命 ，| 





从 而 提高 逆 变 器 
户 的 长 寿命 运行 。 


内 部 温度 受 控 ， 


司 时 又 保证 了 风 
































产品 维修 采用 整 机 更 换 方式 ， 故 障 时 使 发 电量 损失 最 小 ; 


50kW 一 个 发 














电 单 位 ， 不 至 于 给 维护 者 带 来 麻烦 。 








台 达 为 深 罗 高 速 公 路 打造 智能 交通 监控 大 屏 


伴随 着 2013 年 发 布 的 《 


国家 公路 网 规划 》 不 断 深 入 执 








行 , 由 7 条 首都 放射 线 、11 条 北 南 纵 线 和 18 条 东西 横 线 组 





成 的 国家 高 速 公路 的 建设 











也 不 断 推进 ， 广 交 而 四 通 八 达 的 








高 速 公路 增 量 也 为 智慧 高 速 管理 市 场 提 供 了 新 市 场 空间 。 





高 速 公路 监控 指挥 中 





统 、 车 辆 运行 系统 、 车 流量 监测 系统 、GIS 信息 系统 和 交通 











诱导 信号 系统 等 环节 。 
高 速 当 中 应 用 广 、 数 据 含 
监控 大 数据 应 
属于 国家 高 速 公 路 网 


~ 












































心 系统 主要 包括 道路 视频 监控 系 























中 ， 道 路 视频 监控 图 像 作为 智能 
量 丰 富 的 信息 ， 也 成 为 高 速 公路 





j 中 最 重要 的 组 成 。 





他 


路 段 的 深 罗 高 速 公路 ， 在 建设 过 














-> 
EF 








程 中 也 引入 了 前 沿 的 智慧 
罗 定 路 段 打 造 一 套 完善 的 


个 路 段 的 通行 能 力 及 管理 水 平 。 


台 达 为 深 罗 高 速 江 罗 
55”3 x8 LCD 显示 单元 、 





Wy 





se 江 门 Pn 
j 提 高 整 











高 速 综 口 管理 平 中» 在 


道路 视频 监控 系统 ， 从 1 


























段 提供 的 大 屏幕 显 控 系 统 主要 由 
VisionCON 图 像 拼 接 控制 器 和 Vi- 














sionDWCS 大 屏幕 系统 控制 管理 软件 等 构成 。 监 控 指 挥 中 心 














大 屏 直 观 、 完 整 、 准 确 

















清晰 地 显示 了 江 罗 路 段 的 路 况 信 





[三 
巨 


息 ， 高 速 公 路 管理 人 员 可 











以 灵活 控制 在 大 屏幕 上 任意 显示 








接 入 显示 该 路 段 实时 路 况 ， 更 可 实现 CIS 
管理 信息 系统 数据 、 各 种 历史 数据 图 























电子 地 图 、 各 种 

















像 以 及 实时 气象 信息 


等 ， 很 好 地 实现 与 深 罗 高 速 监控 系统 、 指 挥 调度 系统 连接 








集成 ， 使 大 屏幕 显示 系统 成 为 数据 信息 集中 查询 、 集 中 显 








人 小、 


速 公路 监控 、 调 度 和 应 急 指挥 提供 实时 精确 的 图 像 信 |) 




















所 有 信号 通道 和 电源 都 元 余 备份 ， 保 证 系统 持续 不 间断 


功能 完善 和 高 效 调 度 指挥 的 综合 监控 管理 平台 ， 为 高 
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Co 











下 





作 的 要 求 ， 通 过 一 键 式 快捷 操控 满足 日 常 监控 信号 的 模式 
化 显示 和 自动 切换 ， 并 可 在 紧急 状态 下 调用 应 急 预 案 显示 
模式 ， 减 轻 监控 人 员工 作 强 度 、 提 高 工作 效率 。 


科 华 恒 盛 获得 全 国 “ 两 化 融合 管理 体系 评定 证 书 ” 


日 前 ， 智 巧 电 能 领导 者 

















厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 


司 〈 以 下 简称 “ 科 华 恒 盛 " ) 收 到 由 工信部 颁发 的 《两 化 











同 合 管 











理 体系 评定 证 书 》。 据 悉 ， 
































融合 管 
正式 通过 国家 
成 为 全 国 率先 200 家 通过 两 
据 了 解 ， 实 施 两 化 融合 管理 体系 评定 ， 是 我 国 





企业 作为 两 化 融合 管理 
工信部 又 委 慌 


业 化 和 信息 化 深度 结合 、 
为 推动 这 项 工作 ， 了 





5 相关 讨 





















































合 规 性 习 











最 终 科 华 恒 盛 成 功 人 选 上 榜 。 
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Ki 
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kK 4 


上 a 
科 华 恒 成 获得 全 国 
“两 化 融合 管理 体系 评定 证 


两 化 融合 管理 体系 评定 证 书 


-em 
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CAICT 
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9 加 


图 














EF 定 机 构 ， 对 502 家 贯 标 试点 企业 开 
F 查 和 专家 复核 工作 ， 从 中 评定 出 了 200 家 企业 ， 








科 华 恒 盛 已 于 2015 年 4 
工业 和 信息 化 部 两 化 融合 管理 体系 评定 ， 
此 融合 管理 体系 评定 企业 之 一 。 

















动工 














走 新 型 工业 化 道路 的 重要 举措 。 
[ 信 部 于 去 年 编制 发 布 了 《信息 化 和 工 
业 化 融合 管理 体系 要 求 〈 试 行 )》， 并 从 全 国 
体系 贯 标 试点 企业 。2015 年 2 月 起 ， 











六 选 了 502 家 
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Pa I 


工 司 邮 居 耻 ils1b 站 


[ur 峙 


Ye) i We Di rt Yad Pe Did Dar Dg 
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第 四 篇 电源 行业 新 闻 207 ， 
作为 中 国电 力 电子 行业 的 领导 者 之 一 ， 科 华 恒 盛 高 度 。” 定 企业 技术 中 心 ”; 公司 多 次 参与 国家 和 行业 标准 的 制定 及 
重视 信息 化 建设 ， 多 年 来 ， 科 华 恒 三 在 “整体 规划 、 建 设 。 国家 科研 项 目的 研发 ， 在 行业 内 具有 较 强 的 创新 能 力 和 技 

















以 三 化 “ 

















序 、 集 中 管控 、 分 步 实施 ”信息 化 建设 总 体 策 略 指导 下 ， 
言 息 化 、 表 格 化 、 可 视 化 ”的 手段 实现 四 化 “ 标 
准 化 、 规 范 化 、 流 程 化 、 自 











动 化 ”的 目标 ,按照 五 年 信息 











化 规划 分 步骤 导入 企业 信息 化 系统 ,包括 ERP、SRM、 
CRM、eHR、MES、LMS 和 PLM 等 业界 先进 的 信息 管理 系 


统 ， 结 合 两 化 融合 与 精益 管理 的 理念 ， 形 成 了 具有 科 华 恒 


盛 特色 精益 





E 产 系统 





术 竞 争 力 ， 研 发 水 平 始终 处 于 行业 领先 地 位 。 














本 次 获得 国家 技术 创新 示范 企业 认定 ， 对 了 
创造 力 、 提 升 品 牌价 值 及 增强 综合 竞争 力 具 





作用 。 公 司 将 以 此 为 契 
实施 ， 进 一 步 强 化 企业 





上 PS。 








科 华 恒 盛 将 以 此 次 两 化 融合 管理 体系 认证 为 契机 ， 持 


续 打造 与 转型 战 
断 提升 产品 、 装 备 、 生 
景 效益 ， 同 时 ， 通 过 两 化 融合 在 技术 上 、 商 业 模 式 上 、 次 





赂 相 








源 利 用 上 和 企业 影响 





为 


“装备 一 流 、 技 术 先 进 、 系 统 可 靠 、 

















匹配 的 信息 化 环境 下 的 新 型 能 力 ， 不 
、 管 理 及 服务 的 智能 化 水 平和 质 


























力 上 建立 创新 的 体系 ， 将 企业 建设 成 
队伍 过 人 硬 、 管 理 精 











细 、 安 全 高 效 ” 的 集约 化 、 机 械 化 和 信息 化 的 生态 型 能 源 


互联 网 企业 。 





厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 全 资 子 公司 获得 
《武器 装备 科研 生产 许可 证 》 











厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 ( 以 下 简称 
资 子 公 司 漳州 科 华 技术 
华 技术 ” ) 已 收 到 国家 国 
科研 生产 许可 证 》， 取 得 具备 从 事 证 书 所 列 武器 装备 科研 生 





产 活动 的 资格 。 


根据 《武器 装备 质量 管理 条 例 》 有 关 规 定 ， 武 器 装备 


"六 
限 责任 公司 (以 下 简称 “漳州 科 
防 科技 工业 局 颁发 的 《武器 装备 















































科研 生产 实行 许可 证 
位 ， 须 取得 武器 装备 科 





任务 的 单 

















制度 。 几 





请 承担 武器 装备 科研 生产 
研 生 产 许可 证 后 ， 方 可 承 








担 武 器 装备 科研 生产 任务 。 现 在 ,漳州 科 华 技术 已 经 取得 
《武器 装备 科研 生产 许可 证 》， 将 对 公司 涉足 军工 业务 领域 、 














开拓 军工 市 场 莫 定 良好 的 基础 。 


此 次 《武器 装备 科研 生产 许可 证 》 的 取得 目前 不 会 对 
公司 的 业绩 产生 影响 ， 公 司 未 来 进行 军工 市 场 的 拓展 仍 存 








在 较 大 的 不 确定 性 ， 























请 投资 者 理性 投资 ， 注 意 风险 。 











科 华 恒 盛 获 “ 国 家 技术 创新 示范 企业 ”认定 


2015 年 11 月 ， 


国家 工业 和 








言 息 化 部 、 财 政 部 联合 下 发 





《关于 公布 2015 年 国 








家 技术 创新 示范 企业 名 单 的 通知 》( 工 











信 部 联 科 2015412 号 ) 。 根 据 该 通知 ， 厦 门 科 华 恒 盛 股份 有 


限 公司 (以 下 简称 “公司 ”) 被 认定 为 “2015 年 














国家 技术 




















的 示范 和 引领 带动 作用 
术 进 步 做 出 积极 贡献 。 























机 ， 坚 定 推进 创新 驱动 
技术 创新 体系 建设 ， 








于 提高 企业 
重要 的 推进 
发 展 战略 的 























充分 发 挥 行业 














， 为 企业 可 持续 健康 发 展 及 行业 技 


科 华 恒 盛 荣获 第 三 届 中 国电 源 学 会 
科技 奖 两 项 大 奖 


2015 年 11 月 7 日 ， 
电源 学 会 科学 技术 奖 颁 























在 中 国电 源 学 会 组 织 的 第 








奖 大 会 上 ， 厦 门 科 华 恒 
型 大 功率 不 间断 电源 系 








公司 《高 电能 质量 节能 


























届 中 国 
感 股份 有 限 
统 关键 技术 























与 产业 化 》 和 《太阳 能 光伏 发 电 系 统 逆 变 器 》 两 大 项 目 分 














别 荣获 了 本 届 中 国 


























电源 学 会 科学 技术 奖 暨 科技 进步 


竺 等 奖 











和 二 等 奖 ， 对 推动 公司 持续 技术 他 


的 意义 。 

中 
代表 我 国电 源 行业 最 高 
技 奖励 ， 由 中 国电 源 学 
产品 以 其 自主 独特 的 技 












































国电 源 学 会 科学 技术 奖 ， 由 











国 范围 








水 平 ， 在 全 




















所 和 产品 应 用 具有 








旦 女 














[hill 





国家 科技 部 批准 设立 ， 
内 进行 评选 
会 组 织 评审 并 颁发 。 科 华 恒 盛 








的 科 
电源 








术 思 路 和 重大 技术 创新 核心 ,凝聚 














了 高 效 节 能 、 


业 化 等 多 项 优异 性 能 。 





智能 管理 、 安 全 可 靠 、 扩 容 能 力 强 及 管 ] 








昌 专 





科 华 恒 盛 技术 中 心 负责 人 表示 ， 科 华 恒 盛 电 源 产 品 自 














主 研 发 的 电源 系统 荣获 





技术 研发 领域 持续 投入 积累 、 


产品 方案 将 继续 致力 于 




















推动 中 














电源 行业 科技 奖项 ， 是 科 华 恒 盛 在 
不 断 创 新 的 成 果 。 科 华 恒 盛 
国电 力 电子 产业 发 





展 ， 助 力 


各 行业 领域 在 “一 带 一 路 ”、 工 业 化 与 信息 化 建设 和 节能 环 











保 等 事业 发 展 建设 。 





目前 ， 科 华 恒 盛 高 








电能 质量 节能 型 大 功率 不 间断 

















C 源 








与 太阳 能 光伏 发 电 系统 





逆 变 器 已 经 在 金融 、 通 信 、 








交通 、 














工业 、 政 府 与 公共 事业 、 数 据 中 心 、 新 能 源 等 国内 外 高 端 











用 户 广泛 应 














户 提供 绿色 





已 源 保 障 。 





用 并 获得 充分 认可 。 如 今 ， 科 华 恒 
已 经 服务 于 全 球 80 多 个 国 














家 和 地 


盛产 品 方案 


区 、 为 超过 20 多 万 的 用 


科 华 恒 盛 获 国内 核 级 UPS 鉴定 ” 携 重 大 
技术 成 果 挺进 核电 装备 市 场 



































































































































































































































































































































创新 示范 企业 ”。 国 家 技术 创新 示范 企业 认定 的 基本 标准 要 科 华 恒 盛 日 前 宣布 ,其 自主 研制 的 核电 厂 1E 级 K3 类 
求 企业 具备 核心 竞争 能 力 和 领先 地 位 、 持 续 创新 能 力 和 研 ”UPS 设备 FR-UK31 HD 系列 设备 获得 中 国 机 械 工 业 联 合 会 
发 投入 、 较 强行 业 带 动作 用 性 和 自主 品牌 、 较 强 应 用 新 技 ” 鉴定 证 书 ， 成 为 该 领域 我 国 获 此 鉴定 的 企业 ,填补 了 国内 
术 能 力 、 完 善 的 知识 产权 管理 体系 和 质量 保证 体系 、 较 强 ”在 该 技术 领域 的 空白 ， 且 主要 技术 指标 达到 了 国际 同类 产 
的 一 利 能 力 和 和 较 高 的 管理 水 平 ,， 具有 创新 发 展 战略 和 创新 品 先 进 水 平 。 由 于 此 前 受制 国外 技术 垄断 ， 核 电厂 1E 级 
文化 。 K3 类 UPS 设备 一 直 依 赖 于 进口 ， 此 次 证 书 的 颁发 ， 不 仅 是 

公司 被 工信部 和 财政 部 联合 认定 为 国家 技术 创新 示范 ”我 国 核电 厂 控制 系统 保护 电源 发 展 史 上 具有 里 程 碑 意义 的 
企业 是 对 公司 技术 创新 能 力 并 具有 创新 示范 作用 的 肯定 。 ”重大 突破 ， 同 时 再 次 证 明科 华 恒 盛 在 不 间断 电力 保护 技术 
长 期 以 来 ， 公司 始终 坚持 科技 创新 推动 企业 稳健 发 展 ， ”领域 具备 强大 的 自主 研发 和 质量 保证 方面 的 能 力 。 通 过 本 
2014 年 公司 技术 中 心 被 国家 发 改 委 、 国 家 科技 部 、 国 家 财 。 次 鉴定 ， 标 志 着 我 国 核电 厂 控制 系统 不 间断 电力 保护 技术 
政 部 、 国 家 税务 总 局 和 国家 海关 总 署 联合 确认 为 “国家 认 ”实现 国产 自主 化 ， 为 促进 我 国 自主 核 级 UPS 产品 在 核电 领 





























“ 208 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





域 的 应 用 奠定 了 坚实 的 基础 。 

核 级 UPS 设备 是 核电 厂 的 重要 控制 系统 保护 电源 ， 它 
的 性 能 与 可 靠 性 等 级 ， 标 志 着 一 个 国家 在 大 型 核电 装备 领 
域 的 先进 化 程度 。 为 提高 我 国 核电 设备 的 配套 能 力 、 完 善 
核电 工程 产业 链 、 进 一 步 推进 核电 项 目的 自主 化 进程 ， 并 
长 期 发 展 其 在 国家 核电 中 的 应 用 ， 科 华 恒 盛 与 中 广 核 工 程 
有 限 公 司 (简称 “中 广 核 ") 联合 研发 了 满足 核电 项 目 要 
求 的 核电 厂 1E 级 K3 类 UPS 设备 FR -UK31 HD 系列 设备 。 
该 核 级 UPS 可 应 用 于 核 岛 内 部 控制 中 心 保护 ， 包 括 为 反应 
堆 控 制 保护 及 安全 相关 系统 负荷 供电 ; 其 设计 、 工 艺 、 制 
造 、 安 装 及 服务 严格 遵守 国际 核 安全 标准 和 中 国 国家 核 安 
全 标准 ， 且 经 过 核 安 全 严 苛 要 求 的 环境 试验 、 电 磁 兼 容 试 
验 及 可 靠 性 试验 。 该 产品 基本 包 络 CPR1000、EPR、 
ACPR1000 、AP1000 和 华龙 一 号 的 技术 路 线 的 设备 指标 要 
求 。 

此 次 科 华 恒 盛 与 中 广 核 联合 研发 符合 核电 项 目 要 求 的 
1E 级 K3 类 UPS 设备 ， 获 得 鉴定 证 书 ， 不 仅 符合 国家 发 展 
需要 ， 且 对 国家 和 企业 具有 重要 意义 。 

目前 ,我 国 的 核电 装机 容量 占 电力 总 装机 容量 的 比例 
不 足 2% ， 远 低 于 18% 的 世界 平均 水 平 。 根 据 我 国 的 核电 
发 展 目标 ， 到 2020 年 我 国 的 核电 装机 容量 占 4% ， 到 2030 





















































































































































年 核电 装机 容量 占 10% ， 到 2050 年 核电 装机 容量 占 16% 。 
同时 ， 国 家 政策 大 力 支持 核电 产业 走出 去 ,我国 核电 产业 
在 国际 市 场 已 有 广泛 的 影响 力 ， 具有 潜在 的 巨大 市 场 。 因 
此 ， 核 电 项 目的 发 展 前 景 非常 广阔 ,核电 设备 产业 链 市 场 
巨大 。 

按 两 台 万 千瓦 的 核电 机 组 计算 ,1E 级 K3 类 UPS 设备 
价格 约 数 千 万 人 民 币 。 加 上 在 役 电 站 设备 的 更 换 ， 到 2020 
年 ，1E 级 K3 类 UPS 设备 在 中 国 的 市 场 需求 达 数 十 亿 元 人 
民 币 ， 到 2050 年 将 达 近 百 亿 。 因 此 ， 研 发 出 具有 高 可 靠 
性 、 满 足 核电 项 目 要 求 的 ]E 级 K3 类 UPS 设备 具有 广阔 的 
应 用 市 场 前 景 。 

作为 领先 的 设备 电力 保护 与 节能 一 体 化 方案 提供 商 ， 
科 华 恒 感 定位 高 端 ， 以 打造 生态 型 能 源 互 联网 企业 为 目标 ， 
为 各 领域 事业 发 展 提供 可 靠 的 电源 保障 和 优质 服务 。 近 年 
来 ， 科 华 恒 盛 通过 自主 研发 的 高 端 电源 产品 方案 在 工业 、 
交通 、 通 信 、 人 金融、 政府 和 国防 等 各 行 各 业 广 泛 应 用 。 本 
次 核 级 UPS 鉴定 证 书 的 获得 ， 丰 富 了 科 华 恒 盛 高 端 电源 的 
产品 图 谱 ， 将 使 科 华 恒 盛 在 未 来 的 核电 市 场 竞争 中 更 具 优 
势 ， 并 将 为 实现 我 国 核电 安全 高 效 发 展 以 及 “走出 去 ” 战 
略 实施 英 定 更 坚实 的 技术 基础 。 
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科 华 恒 盛 节能 产品 中 标 中 广 核 
逆 变 器 战略 采购 项 目 


日 前 ， 厦 门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 〈 简 称 “ 科 华 恒 
盛 " ) 成 功 中标 中 广 核 太 阳 能 开发 有 限 公司 2015 年 第 六 次 
逆 变 器 战略 采购 项 目 。 据 悉 ， 本 次 招标 总 量 500MWp， 分 
为 10 个 包 件 ， 每 个 包 件 50MW ， 招 标 型 号 为 500kW 集中 式 
集装箱 兆 瓦 房 。 其 中 ， 科 华 恒 盛 成 功 中 标 两 个 包 件 ， 共 计 
100 MW。 此 次 项 目 中 标 ， 不 仅 对 科 华 恒 盛 新 能 源 逆 变 右 的 
市 场 应 用 产生 积极 的 推动 作用 ， 同 时 也 表明 其 在 专业 技术 、 


























核 级 UPS 设备 


资质 能 力 、 售 后 服务 能 力 和 跨 地 域 的 供应 、 集 散 能 力 等 方 
下 受到 客户 的 高 度 认可 。 

在 光伏 新 能 源 领域 ， 科 华 恒 盛 凭借 其 深厚 的 应 用 经 验 
和 自主 技术 研发 实力 ， 全 力 推出 了 多 系列 高 品质 、 高 性 能 
的 逆 变 器 产品 ， 并 通过 近 儿 年 的 行业 应 用 和 市 场 开拓 逐渐 
树立 了 较 强 的 品牌 影响 力 。 如 科 华 恒 盛 集装箱 光伏 逆 变 器 ， 
因 其 可 靠 高 效 的 产品 性 能 具有 较 好 的 客户 应 用 基础 。 该 产 
品 采 用 典型 的 一 站 式 集成 化 设计 ， 系 统 内 部 集成 逆 变 器 、 
直流 配 电 柜 、 数 据 采集 箱 和 环境 监测 系统 等 ， 具 有 高 可 靠 
性 、 高 数据 传输 、 高 转换 效率 和 方便 快速 建设 及 管理 维护 。 
















































































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “209 . 





作为 中 国 领先 的 设备 电力 保护 与 节能 一 体 化 方案 提供 
商 , 科 华 恒 盛 基于 电力 电子 变换 技术 ,在 新 能 源 、 高 端 电 
源 和 数据 中 心 等 智慧 电能 业务 拥有 坚实 的 应 用 基础 ， 为 全 
球 政 企 用 户 提供 有 竞争 力 的 电能 解决 方案 和 服务 。 近 年 来 ， 
























































Tt 

近年 来 ， 为 积极 承担 更 多 社会 责任 ,更 好 地 接轨 国际 
市 场 ， 为 国内 外 客户 提供 更 加 符合 道德 要 求 的 产品 与 服务 ， 
阳光 电源 在 行业 率先 引进 并 全 面 贯彻 实施 全 球道 德 规范 国 






































科 华 恒 盛 坚持 “技术 自主 、 品 牌 自 有 ”的 发 展 理念 ， 对 新 
能 源 业 务 领域 持续 进行 研发 投入 ， 以 客户 需求 和 前 沿 技术 
驱动 创新 ， 在 国家 新 能 源 政策 支持 下 ， 全 面 进军 新 能 源 ) 
业 ， 开 展 本 地 化 合作 ， 发 展 光伏 电站 、 充 电 桩 以 及 微 网 、 
储 能 等 领域 ， 并 取得 良好 成 绩 。 目 前 ， 科 华 恒 盛 新 能 源 产 
品 方案 已 经 广泛 应 用 于 北京 、 上 海 、 广 东 、 浙 江 、 福 建 、 
河北 、 内 蒙古 、 甘 肃 、 人 宁夏、 青海、 四川、 新 疆 并 出 口 欧 














































































































际 标准 SA8000 社会 责任 标准 ， 严 格 落实 企业 社会 责任 。 在 
追求 产品 质量 、 经 济 效益 和 环境 效益 的 同时 ， 不 断 改进 员 
工 工作 环境 、 改 善 员工 利益 ,已 成 功 在 安全 卫生 、 工 作 时 
间 、 报 酬 与 福利 、 职 业 健康 等 方面 达到 并 超越 了 SA8000 社 
会 责任 标准 的 各 项 要 求 ， 也 得 到 了 客户 与 认证 机 构 的 高 度 
评价 和 充分 认可 。 

以 SA8000 社会 责任 标准 认证 为 契机 ， 未 来 阳光 电源 将 
















































































美 、 亚 非 拉 等 海外 地 区 ， 助 力 全 球 节能 减 排 事 业 建 设 发 
展 。 

阳光 电源 获得 SA8000 社会 责任 标准 认证 

2015 年 5 月 ， 阳 光电 源 顺 利通 过 SA8000 社会 责任 管理 
体系 认证 审核 并 取得 认证 证 书 ， 这 既是 对 阳光 电源 多 年 来 
主动 承担 并 上 践 行 企业 社会 责任 的 充分 肯定 ， 也 标志 着 公司 
的 产品 和 服务 已 达到 并 符合 SA8000 社会 责任 标准 的 各 项 要 
求 。 


















































Pa 5 倍加 加 


Sungrow Power Supply Co., Lid. 














图 阳光 电源 获得 SA8000 社会 责任 标准 认证 证 书 





























自 成 立 以 来 ， 阳 光电 源 积 极 学 习 国 际 先进 管理 经 验 ， 
并 结合 自身 行业 特点 努力 加 以 消化 吸收 ， 在 行业 内 率先 构 
建 、 实施 了 一 套 较 为 完整 的 管理 体系 ， 先 后 顺利 通过 
ISO9001 质量 管理 体系 、ISO14001 环境 管理 体系 、OH- 
SAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 和 IECQ QC080000 有 害 物 
质 过 程 管理 体系 等 一 系列 质量 规范 体系 的 认证 审核 ， 积 极 
贯彻 推行 S09004 追求 组 织 的 持续 成 功 和 可 持续 发 展 模 



















































































全 面 推行 更 加 严格 规范 的 管理 体系 ， 着 眼 于 企业 可 持续 发 
展 ， 积 极 承担 并 上 践 行 更 多 企业 社会 责任 ， 着 力 实 现 企 业经 
济 效益 与 社会 效益 的 统一 ， 致 力 于 为 客户 提供 更 加 优质 的 
产品 与 服务 ， 努 力 缔造 受 人 尊敬 的 全 球 一 流 的 新 能 源 企 
业 。 





























阳光 电源 总 经 理 曹 仁 贤 荣获 
安徽 省 重大 科技 成 就 奖 

2015 年 2 月 ， 安 徽 省 政府 发 布 2014 年 度 安徽 省 科学 技 
术 奖 励 ， 授 予 阳光 电源 股份 有 限 公司 总 经 理 曹仁 贤 2014 年 
度 “ 安 徽 省 重大 科技 成 就 奖 ”， 以 表彰 其 在 科学 技术 领域 取 
得 的 重大 成 就 和 为 新 能 源 事 业 发 展 做 出 的 突出 贡献 。 

“安徽 省 重大 科技 成 就 奖 ” 是 安徽 省 人 民政 府 设立 的 最 
高 科学 技术 奖 ， 每 年 授予 人 数 不 超 过 2 名 ， 仅 授予 在 科技 
创新 、 科 技 成 果 转 化 和 高 新 技术 产业 化 中 ， 创 造 巨大 经 济 
社会 效益 或 者 在 当代 科学 技术 前 治 取得 重大 突破 的 领军 人 
物 。 




































































“他 专注 于 可 再 生 能 源 发 电 领 域 和 电力 电子 技术 研究 
20 多 年 ， 先 后 主持 十 五 、 十 一 五 国家 科技 支撑 计划 科技 项 
目 5 项 和 省 部 级 科技 计划 项 目 多 项 。 他 带领 团队 研发 出 中 
国 第 一 台 具 有 自主 知识 产权 的 并 网 光伏 逆 变 器 ， 主 持 制 定 
了 3 项 国家 标准 ， 在 国内 率先 解决 了 光伏 、 风 力 发 电 系统 
安全 接 入 电网 的 关键 技术 ， 开 发 出 多 项 行业 领先 的 光伏 逆 
变 吉 成 果 ， 研 发 产品 的 性 能 水 平 与 国际 品牌 相当 ， 连 续 多 
年 保持 国内 市 场 占 有 率 第 一 ， 稳 定 占据 着 国内 30% 以 上 的 
市 场 份额 ,打破 了 国外 产品 对 中 国 市 场 的 垄断 ,使 国际 主 
流 品牌 相关 产品 价格 大 幅 下 降 。” 这 是 评奖 机 构 对 曹仁 贤 的 
获奖 评价 。 
草 仁 贤 总 经 理 此 次 荣 麻 “和 省 重大 科技 成 就 奖 ”， 是 该 奖 
项 第 一 次 授予 安徽 省 新 能 源 行业 的 企业 家 ， 不 仅 是 对 他 个 
人 的 充分 肯定 和 赛 扬 ， 也 是 对 阳光 电源 科研 团队 近年 在 光 
伏 、 风 能 等 新 能 源 发 电 领 域 的 科技 创新 及 所 取得 的 成 果 的 
充分 认可 。 相 信 在 曹仁 贤 总 经 理 的 带领 下 ， 阳 光电 源 倡 导 
的 致力 于 为 客户 提供 更 清洁 、 更 高 效 、 更 智能 、 更 友好 的 
设备 和 系统 解决 方案 ， 必 将 在 新 能 源 和 可 再 生 能 源 的 阳光 
大 道上 取得 更 多 、 更 大 的 成 就 ， 为 加 快 我 国 甚 至 全 球 的 清 
洁 能 源 利 用 ， 促 进 节 能 减 排 贡献 自己 的 力量 。 


阳光 电源 检测 中 心 通过 CNAS 实验 室 认可 
日 前 ， 阳 光电 源 股份 有 限 公司 检测 中 心 顺 利通 过 CNAS 
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中 国电 源 行业 年 鉴 


2010 














实验 室 认 可 审查 ， 获 得 由 中 国 合格 评定 国家 认可 委员 会 颁 
发 的 实验 室 认可 证 书 。 
该 认可 是 CNAS 对 实验 室 能 力 给 予 的 一 种 正式 承认 ， 


经 CNAS 认可 的 实验 室 所 出 
“CNAS” 签 章 以 及 国际 互 认 标志 ， 
球 74 个 经 济 体 89 个 权威 性 机 构 
























































的 检测 报告 可 以 加 盖 
这 类 检测 报告 目前 被 全 
所 承认 。CNAS 是 我 国 目前 





权威 的 实验 室 评审 机 构 ， 该 项 认可 审核 时 间 长 、 通 过 难度 


大 。 


阳光 电源 检测 中 心 正式 被 授予 
“CNAS” 认 可 标志 ， 这 标志 着 阳光 电源 检测 中 心 已 具 











使 用 























国家 实验 室 资质 ， 人 允许 





























备 按 相关 标准 开展 有 关 检 测 服务 的 能 力 和 资格 ， 检 测 中 心 
































市 场 、 获 得 国外 客户 的 认可 有 着 积极 的 影响 。 

阳光 电源 历来 高 度 重 视 产 品质 量 控制 与 技术 创新 升级 ， 
获得 认可 后 ,公司 将 严格 按照 认可 准则 要 求 运 行 管理 体系 ， 
坚定 贯彻 公司 质量 战略 、 质 量 方针 ， 继 续 坚 持 贴近 客户 的 
持续 创新 和 服务 ， 不 断 提升 企业 整体 竞争 能 力 ， 为 广大 客 
户 提 供 全 球 一 流 的 可 再 生 能 源 发 电 设备 及 系统 解决 方案 。 


阳光 电源 联手 三 星 SDI 正式 注册 成 立 储 能 
装备 合资 公司 ”瞄准 储 能 微 网 
2015 年 6 月 ， 阳 光电 源 股份 有 限 公 司 联合 三 星 SDI 株 
式 会 社 在 合肥 正式 注册 储 能 合资 公司 ， 从 事 电力 用 锂 离子 




















































































































所 出 具 的 检测 报告 具有 权威 性 和 国际 公信 力 ， 能 够 获得 众 
多 签署 互 认 协 议 方 国家 和 地 区 认可 机 构 的 承认 ， 这 为 公司 
进一步 开拓 国内 外 市 场 黄 定 了 基础 ， 九 


根据 2014 年 11 月 4 日 阳光 
韩国 釜山 签订 站 

















1， 尤其 对 公司 拓展 海外 








电池 包 、 储 能 逆 变 器 及 储 能 系统 的 开发 、 生 产 和 销售 ， 共 
同 开拓 国内 外 电力 储 能 市 场 。 

















忆 SamsungSDI-Sungrow China ESS J/V Signing Ceremony 





图 





合 ， 在 未 来 几 年 投资 1.7 亿美 元 ， 


产品 的 研 





制 和 时 














阳光 电源 与 三 星 SDI 株式 会 社 在 韩国 和 釜 山 签订 合资 合约 














电源 与 三 星 SDI 株式 会 社 在 
的 合资 合约 ， 双 方 将 利用 各 自 优 势 、 强 强 联 
携手 开展 电力 储 能 相关 
E 产 ， 逐 步 扩 大 在 中 国 乃 至 全 球 的 市 场 份额 ， 





























力争 成 为 全 球 领先 的 储 能 产品 及 系统 解决 方案 供应 商 。 
随 着 清洁 能 源 的 大 量 使 用 ， 间 钦 性 的 太阳 能 、 风 能 发 






























































安徽 省 光伏 扶贫 PPP 项 目 落地 阳光 
电源 ”为 岳 西 超 5 000 贫困 户 致富 铺路 


2015 年 10 月 ，2015 年 岳 西 县 光伏 扶贫 PPP 项 目 正式 
开标 并 签约 ， 阳 光电 源 凭借 在 大 规模 光伏 扶贫 实施 、 技 术 












































量 更 加 平滑 ， 同 时 还 可 





的 核心 成 员 之 一 ， 是 全 



































电池 业务 多 年 来 一 直 位 


储 能 电源 的 研制 、 开 




















电 给 常规 的 电网 带 来 了 挑战 。 储 能 系统 可 以 解决 自然 能 源 
发 电 的 间歇 性 问题 ， 使 得 其 电能 质 
应 用 于 电力 调频 、 削 峰 填 谷 和 微 网 发 电 等 领域 ， 市 场 前 景 
广阔 。 
三 星 SDI 是 韩国 三 星 集团 旗下 和 
球 锂 离子 电池 业务 的 领导 者 ， 其 包 
居 世 界 前 列 。 
阳光 电源 主要 从 事 光 伏 、 风 能 、 
发 、 生 产 ， 其 光伏 逆 变 器 连续 10 多 年 稳 居中 国 市 场 前 列 ， 














储 能 产品 也 已 经 在 多 个 示范 项 目 中 成 功 应 用 。 








和 管理 等 方面 强大 竞争 优势 成 功 中 标 ， 项 目 总 建设 规模 达 
6.74 万 kW， 通 过 “ 户 + 村 ”精准 扶贫 体系 ， 帮 扶 40 个 村 
和 5 000 户 家 庭 增收 致富 。 这 是 安徽 省 通过 省 级 公开 招 投标 
的 光伏 扶贫 PPP 项 目 ， 为 后 期 安徽 省 乃至 全 国 其 他 光伏 扶 
贫 工程 规范 市 场 运行 、 创 新 运营 体制 起 到 极 大 的 示范 作 


Jo 
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近年 来 ， 安 徽 发 展 光伏 发 电 亮 点 频 现 ， 特 别 是 发 力 了 
安徽 的 光伏 扶贫 项 目 ， 为 全 国 创 造 了 可 复制 、 可 推广 的 思 
路 与 经 验 。 为 进一步 创新 安徽 省 光伏 电站 建设 规模 指标 生 
置 方 式 ， 提 升 光伏 电站 的 建设 运营 绩效 水 平 ， 安 徽 省 能 源 
局 积极 探索 推行 政府 与 社会 资本 合作 的 PPP 模式 ， 通 过 规 
模 公 开 招 标 方式 ， 鼓 励 社 会 资本 通过 竞争 性 方式 获得 建设 























公示 
































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “211， 



































规模 配置 指标 ， 吸 引 企业 参与 光伏 扶贫 。“ 光 伏 扶贫 工程 具 
有 “一 次 投资 、 多 年 收益 、 精 准 扶贫 ”的 特点 。” 安徽 省 能 
源 局 总 工程 师 钱 立 家 说 :“ 我 们 希望 通过 模式 的 创新 ， 用 公 
开 、 公 平 、 公 正 的 市 场 机 制 建立 规范 操作 体系 ， 在 政府 引 
导 的 基础 上 激发 民间 投资 活力 ， 择 优选 择 有 技术 、 有 实力 
的 光伏 扶贫 实施 单位 ， 确 保 光 伏 扶 贫 落 到 实处 ， 实 现 贫困 
村 和 贫困 户 长 期 受益 。 

岳 西 县 是 安徽 省 人 选 国 家 光伏 扶贫 5 个 试点 县 之 一 ， 
集 革 命 老区 、 纯 山区 及 贫困 地 区 于 一 体 ， 一 直 是 安徽 省 和 
大 别 山区 贫困 面 最 大 、 贫 困 程 度 最 深 的 县 之 一 。 此 次 岳 西 


























































































































司 长 韩 水 等 一 行 来 到 阳光 电源 ， 就 新 能 源 开 发 利用 和 光伏 
扶贫 工作 进行 专题 调研 考察 。 安 徽 省 委 常 委 、 常 务 副 省 长 
和 久 夏 来 ， 省 政府 副 秘 书 长 李 必 方 ， 省 发 改 委 主任 张 韶 春 、 
副 主任 刘 健 ; 合肥 市 委 副 书记 、 市 长 张庆军 ， 市 委 常 委 、 
常务 副 市 长 韩 冰 等 陪同 考察 。 

努 尔 ' 白 克 力 一 行 参观 了 阳光 电源 合肥 研发 中 心 及 已 
经 建成 发 电 的 屋顶 分 布 式 光 伏 电 站 ， 详 细 听 取 了 公司 总 经 
理 曹 仁 贤 关于 企业 经 营 发 展 情况 的 汇报 ， 对 公司 近年 来 在 
光伏 、 风 力 发 电 、 储 能 等 新 能 源 业 务 领域 所 取得 的 一 系列 
领先 成 绩 及 创新 成 果 给 予 了 充分 肯定 。 他 指出 ,， “中国 的 新 
























































































































































光伏 扶贫 PPP 项 目 共 建设 5 000 个 3kW 户 用 扶贫 光伏 电站 、 
建设 40 个 60kW 村 级 扶贫 光伏 电站 、 配 置 5 万 kW 配套 光 
伏 电 站 建设 指标 ， 形 成 “ 户 + 村 + 地 面 电 站 ”光伏 电站 体 
系 ， 总 建设 规模 为 6.74 万 kW。 这 将 每 年 直接 为 每 个 贫困 
户 增收 超过 3 000 元 、 每 个 贫困 村 增收 超过 6 万 元 ,切实 有 
效 地 帮助 贫困 地 区 加 快 脱贫 致富 步伐 。 

作为 专注 于 新 能 源 行业 18 年 的 龙头 企业 ， 阳 光电 源 早 
在 2013 年 就 率先 在 合肥 肥 东 县 长 临河 镇 开展 光伏 扶贫 试 
点 ， 开 创 了 全 国光 伏 扶 贫 先河 。 现 如 今 ， 光 伏 扶 贫 也 从 合 
肥 局 地 示范 上 升 为 国家 战略 在 全 国 六 省 范围 内 试点 ， 为 积 
极 响 应 政府 政策 ， 阳 光电 源 更 积极 参与 到 全 国光 伏 扶贫 的 
浪潮 中 。 

“光伏 扶贫 工程 不 仅 是 科学 扶贫 、 精 准 扶贫 的 新 途径 ， 
更 是 涉及 千 万 贫困 户 的 民生 工程 、 德 政工 程 。 我 们 希望 利 
用 企业 近 20 年 在 光伏 领域 的 积累 沉淀 ， 通 过 可 复制 、 可 推 
广 的 光伏 产业 化 扶贫 道路 ， 造 福 岳 西 以 及 其 他 贫困 地 区 群 
众 ， 增 强 贫困 地 区 内 生发 展 动力 ， 帮助 广 大 群众 早日 实现 
脱贫 致富 目标 。” 阳 光电 源 副 总 裁 张 许 成 表示 。 


IHS 报告 : 阳光 电源 发 货 量 蝉联 2014 中 国 
光伏 逆 变 器 市 场 前 列 、 全 球 第 二 


根据 IHS 发 布 的 《2015 年 光伏 逆 变 器 中 国 市 场 报告 》， 
阳光 电源 蝉联 2014 年 中 国光 伏 逆 变 器 市 场 前 列 。 

根据 报告 ，2014 年 中 国 市 场 的 光伏 逆 变 器 出 货 量 有 显 
著 增 长 ， 较 上 一 年 提升 近 18% ， 由 于 价格 大 幅 下 滑 ， 市 场 
销售 额 总 量 下 滑 ， 较 上 一 年 减少 约 6% 。 在 中 国 市 场 ， 阳 光 
电源 2014 年 光伏 逆 变 器 的 销售 额 和 出 货 量 均 保 持 前 列 。 

“2014 年 ， 我 们 在 国内 和 海外 市 场 都 实现 了 高 速 增长 ， 
持续 推出 的 创新 产品 和 方案 也 进一步 夯实 了 我 们 的 技术 优 
势 。” 阳 光电 源 副 总 裁 郑 桂 标 说 : “在 日 趋 激烈 和 多 样 化 的 
市 场 竞争 中 ,我 们 也 更 清晰 地 认识 到 ， 诚 奶 务 实 、 坚 守 责 
任 ， 是 企业 长 期 生存 和 发 展 的 基础 ， 是 企业 赢得 行业 尊重 
和 客户 信任 的 根本 所 在 。 

得 益 于 近 20 年 的 逆 变 器 技术 创新 和 产业 化 发 展 经 验 ， 
阳光 电源 在 中 国 市 场 多 年 保持 出 货 量 和 销售 额 领先 ， 市 场 
占有 率 超过 30% 。 截 至 2014 年 未 ， 阳 光电 源 逆 变 器 全 球 累 
计 应 用 超过 12CW。 


国家 能 源 局 局 长 努 尔 . 白 克 力 调 研 阳光 电源 


2015 年 5 月 9 日 ,国家 发 改 委 副 主任 、 国 家 能 源 局 局 
长 努 尔 . 白 克 力 率 国家 能 源 局 综合 司 司 长 王 思 强 、 电 力 司 

































































































































































































































































能 源 产业 ， 从 受制 于 人 、 没 有 核心 技术 ， 到 不 断 创新 、 创 
造 自己 的 品牌 ， 以 阳光 电源 为 代表 的 科技 创新 型 企业 功 不 
可 没 。 光 伏 发 电 正 是 国家 要 加 大 力度 重点 发 展 的 新 能 源 产 
































业 之 一 ,企业 要 抓 住 有 利 时 机 ， 大 胆 创 新 ， 力争 取得 更 大 
发 展 。” 


图 国家 能 源 局 局 长 努 尔 : 白 克 力 调研 阳光 电源 











在 随后 的 调研 座谈 中 ， 他 仔细 听取 了 相关 汇报 ， 并 表 
示 ， 安 徽 省 、 合 肥 市 在 提升 光伏 产业 研发 能 力 、 壮 大 产业 
规模 等 方面 做 了 一 系列 有 益 而 有 效 的 探索 工作 ， 尤 其 是 联 
合 像 阳光 电源 这 样 的 优质 新 能 源 企业 开展 的 分 布 式 光伏 及 
光伏 扶贫 工作 ， 为 全 国 范围 内 的 生态 文明 建设 工作 提供 了 
很 好 的 、 可 供 复 制 的 思路 ， 更 加 坚定 了 国家 大 力 发 展 光伏 
产业 的 信心 和 决心 。 和 希望 安徽 省 、 合 肥 市 及 阳光 电源 等 相 
关 企业 大 胆 创新 探索 ， 加 快 光 伏 产 业 发 展 步伐 ， 为 我 国光 
伏 等 新 能 源 产 业 发 展 不 断 做 出 更 大 贡献 。 

他 强调 ， 各 级 能 源 主管 部 门将 高 度 关 注 市 场 的 发 展 变 
化 ， 加 强 政府 与 行业 、 政 府 与 企业 之 间 的 沟通 对 接 ， 尽 快 
制定 、 出 台 更 加 有 针对 性 、 更 加 务实 、 更 能 体现 产业 发 展 
需求 的 相关 政策 措施 ， 不 断 增 强 我 国光 伏 等 新 能 源 产 业 的 
国际 竞争 力 ， 以 持续 推动 我 国 能 源 清洁 、 高 效 、 安 全 发 
展 。 








































































































中 国 科 协 副 主席 陈 章良 调研 阳光 电源 
2015 年 8 月 12 日 ,中国 科 协 副 主席 、 书 记 处 书记 陈 章 
良 一 行 ， 在 安徽 省 委 副 秘书 长 汪 莹 纯 ， 省 政协 常委 周 建 强 ， 
省 科 协 党 组 书记 、 常 务 副 主席 王 淘 等 陪同 下 ， 就 “大 众 创 
业 、 万 众 创新 ”等 创新 政策 措施 落实 情况 来 到 阳光 电源 进 
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行 专题 调研 考察 。 





本 次 成 功 升格 集团 公司 ， 这 在 易 事 特 的 发 展 史上 绝对 





























陈 章良 一 行 参观 了 阳光 电源 合肥 研发 中 心 及 建成 发 电 
的 屋顶 3MW 分 布 式 光 伏 电 站 ， 详 细 听 取 了 公司 副 总 裁 赵 为 
博士 关于 企业 科技 创新 、 知 识 产权 保护 、 经 营 发 展 以 及 国 
家 相关 科研 支持 政策 落实 情况 的 汇报 ， 对 公司 近年 来 取得 
的 一 系列 创新 成 果 及 发 展 成 就 给 予 了 充分 肯定 。 他 指出 : 
“阳光 电源 多 年 来 始终 专注 于 电能 变换 技术 领域 ， 以 务实 、 












































是 最 浓墨重彩 的 一 笔 ， 不 仅 标志 着 易 事 特 将 昂首 迈进 一 个 
壬 新 的 发 展 阶段 ， 更 奏 响 了 易 事 特 三 大 战略 产业 发 展 的 新 
乐章。 面 对 美 好 的 未 来 ， 易 事 特集 团 将 继续 坚定 秉承 “ 国 
家 、 荣 誉 、 诚 信 、 创 新 ”企业 核心 价值 观 ， 持 续 强 化 科技 
创新 和 自主 品牌 建设 力度 ， 紧 密 围绕 三 大 战略 性 产业 ， 立 
足 中 国 ， 放 了 眼 全 球 ， 致 力 成 为 能 源 互 联网 系统 集成 解决 方 










































































创新 的 科研 态度 来 经 营 企业 ， 并 走 到 了 国际 新 能 源 领域 领 




















军 企业 行列 ， 着 实 为 我 国 新 能 源 产 业 的 发 展 壮 大 做 出 了 巨 














大 贡献 。 








图 中 国 科 协 副 主席 陈 章良 调研 阳光 电源 














调研 中 ， 他 勉励 企业 要 继续 坚定 走 创新 驱动 发 展 道路 ， 
进一步 完善 科研 创新 体系 ， 提 升 创新 能 力 和 科研 水 平 ， 强 
化 知识 产权 的 开发 和 保护 工作 ， 加 大 创新 发 展 步伐 。 在 不 
断 取得 更 多 发 展 成 就 的 同时 ， 企 业 还 要 充分 发 挥 科技 型 领 




















案 优秀 上 市 公司 ， 为 全 球 电源 和 新 能 源 产业 发 展 及 民族 品 
牌 建 设 做 出 突出 贡献 。 


易 事 特 荣获 第 三 届 中 国电 源 学 
会 科技 进步 二 等 奖 

2015 年 11 月 9 日， 中 国电 源 学 会 第 届 学 术 年 会 
在 深圳 圆满 落下 帷幕 。 易 事 特 集团 股份 有 限 公司 与 中 国人 
民 解 放 军 空军 预警 学 院 联合 研发 的 “工业 自动 化 设备 无 扰 
供电 系统 ”荣获 中 国电 源 学 会 科技 进步 二 等 奖 。 集 团 副 董 
事 长 徐 海 波 博士 应 邀 出 席 本 次 大 会 并 代表 公司 领 奖 。 

中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 ， 是 由 国家 科技 部 批准 设立 ， 
代表 我 国电 源 行 业 高 水 平 ， 在 全 国 范围 内 进行 评选 的 科技 
奖励 ， 由 中 国电 源 学 会 组 织 评审 并 颁发 。 其 中 ， 技 术 进 步 
奖 是 授予 国内 外 首创 的 重大 技术 发 明 ， 技 术 思 路 独特 ， 技 
术 上 有 重大 创新 ， 技 术 指标 达到 国际 领先 水 平 ， 推 动 电源 
及 相关 领域 的 技术 进步 ， 并 已 产生 显著 的 经 济 效益 或 者 社 
会 效益 的 个 人 或 组 织 。 易 事 特 获奖 项 目 “ 工 业 自动 化 设备 
无 扰 供电 系统 ”， 其 整体 技术 达到 国内 领先 ， 产 品 性 能 更 是 
达到 了 国际 先进 水 平 。 

据 徐 博 介绍 ， 该 获奖 项 目 旧 在 采用 多 脉冲 整流 、 多 重 
合 加 逆 变 和 基于 信息 融合 的 系统 智能 控制 等 技术 ,结合 非 
线性 分 析 、 多 变量 及 强 耦 合 的 控制 理论 和 方法 ， 解 决 工业 































































































































































































































































































先 企业 的 骨干 作用 ， 努 力 营 造 大众 创 业 、 万 众 创新 的 浓厚 
社会 氛围 ， 为 我 国 科学 技术 事业 发 展 和 创新 型 国家 建设 不 
断 做 出 新 的 更 大 贡献 。 


易 事 特 升格 为 集团 公司 
易 事 特 集团 (股票 代码 : 300376) 创立 于 1989 年 , 长 
期 专注 于 IDC 数据 中 心 ( 含 UPS)、 光 伏 发 电站 ( 含 道 变 
器 ) 和 智能 微 网 〈 含 电力 轨道 交通 、 新 能 源 车 运营 、 充 电 











































































































自动 化 设备 无 扰 供 电 问 题 。 目 前 ， 这 项 技术 所 形成 的 产品 
已 经 产业 化 生产 ， 并 广泛 应 用 于 电源 及 太阳 能 光伏 发 电 系 
统 的 工程 项 目 中 ， 形 成 了 良好 的 社会 效益 与 经 济 效益 。 

作为 全 球 能 源 网 系统 解决 方案 供应 商 ， 易 事 特 专注 电 
源 制造 行业 26 年 ， 始 终 坚 持 “ 技 术 创 新 、 自 主 研发 ”的 企 
业 发 展 理念 ， 围 绕 电 力 电子 和 新 能 源 产 业 创 新 发 展 路 线 ， 
组 建 起 博士 后 科研 工作 站 、 院 士 工作 站 等 六 大 高 端 科研 平 




















































































































桩 ) 三 大 战略 性 新 兴 产 业 产品 的 研发 、 制 造 、 销 售 和 服务 。 
历经 26 年 的 艰苦 创业 和 割 智 经 营 ， 现 已 发 展 成 为 国家 火炬 
计划 重点 高 新 技术 企业 、 能 源 互联 网 系统 集成 解决 方案 优 
秀 上 市 公司 ， 拥 有 全 资 或 控股 子 公司 近 50 家 ,全球 设立 
268 个 客户 中 心 ， 三 大 战略 产业 市 场 业务 遍布 全 球 100 多 个 
国家 和 地 区 。 

据 吻 事 特 集团 董事 长 何 思 模 教授 介绍 ， 升 格 集团 公司 
是 为 了 更 有 力 地 推动 易 事 特 三 大 战略 产业 的 发 展 ， 突 出 公 
司 集团 化 管理 模式 ， 扩 大 企业 影响 力 ， 实 现 未 来 战略 规划 
目标 。 升 格 集团 公司 也 是 易 事 特 发 展 的 一 个 新 的 起 点 、 新 
的 征程 ， 集 团 公司 将 充分 发 挥 整体 协调 功能 ， 以 集团 化 管 
理 优 化 配置 各 项 资源 ， 以 集团 化 经 营 增强 公司 整体 创新 能 
力 ， 推 动 国家 绿色 新 能 源 事业 向 更 深层 次 发 展 ， 全 力 构建 
具有 全 球 影响 力 的 集团 公司 。 
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台 和 院士 领衔 的 国际 高 端 科技 攻关 团队 ， 掌 握 行业 领先 的 
核心 技术 ， 形 成 了 全 球 领 先 的 技术 优势 与 人 才 优势 。 易 事 
特 喜 摘 科技 奖励 ， 再 次 彰显 出 易 事 特 公 司 强大 的 科研 实力 
与 创新 能 力 ， 更 是 市 场 、 协 会 及 行业 对 易 事 特 的 认可 与 鼓 
励 ， 易 事 特 将 继续 发 挥 电源 协会 副 会 长 单位 的 职责 ， 力 争 
为 中 国力 至 全 球 电源 产业 发 展 及 民族 品牌 建设 做 出 更 加 突 
出 的 贡献 。 
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易 事 特 检测 中 心 获 CNAS 认可 


2015 年 6 月 , 易 事 特 集团 股份 有 限 公 司 检测 中 心 顺 利 
通过 专家 评审 ， 获 得 由 该 委员 会 颁发 的 《中 国 合格 评定 国 
家 认可 委员 会 实验 室 认可 证 书 》， 标 志 着 易 事 特 检测 中 心 的 
权威 性 和 公信 力 得 到 全 球 认可 。 

中 国 合格 评定 国家 认可 委员 会 (China National Accredi- 
tation Service for Conformity Assessment， 英 文 简称 “CNAS”) 
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是 由 国家 认证 认可 监督 管理 委员 会 批准 设立 并 授权 的 国家 a i ; 
认可 机 构 ， 统 一 负责 对 认证 机 构 、 实 验 室 和 检查 机 构 等 相 i et ee a 

关机 构 的 认可 工作 。 实 验 室 认可 是 正式 表明 检测 和 校准 实 认证 ， 为 行业 树立 新 你 村 

验 室 具备 实施 特定 检测 和 校准 工作 能 力 的 第 三 方 证 明 。 作 2015 年 11 月 2 日 ， 易 事 特 自主 研发 的 并 网 逆 变 器 凭借 
为 国际 实验 室 认可 组 织 (ILAC) 和 亚太 实验 室 认可 组 织 。 ”高 转换 效率 、 领 先 的 技术 、 过 硬 的 品质 顺利 通过 中 国 质量 
(APLAC) 互 认 协议 的 成 员 ，CNAS 认可 的 检测 结果 已 获得 。 ”认证 中 心 (英文 缩写 “CQC”) 专业 检测 ， 荣 获 由 CQC 颁 
英 、 美 、 德 、 澳 、 日 等 41 个 国家 55 个 权威 性 机 构 的 承认 。 ”发 的 光伏 发 电 产 品 “领跑 者 ”认证 证 书 ， 为 光伏 行业 树立 
通过 实验 室 认可 极 大 地 提高 了 社会 各 界 和 全 球 电源 和 新 能 。 ”新 标杆 。 

源 行业 对 易 事 特 及 其 产品 的 认 知 度 、 信 任 度 和 美誉 度 ， 更 据悉 ， 光 伏 发 电 产品 “领跑 者 ”认证 是 CQC 根据 国家 
提高 了 易 事 特 在 国际 贸易 中 的 出 口 通关 能 力 和 贸易 机 会 。 能 源 局 、 工 业 和 信息 化 部 、 国 家 认 监 委 的 要 求实 施 ， 通 过 
长 期 以 来 ， 易 事 特 始终 坚持 “技术 创新 、 自 主 研发 ” ”公正 、 严 格 和 专业 的 第 三 方 检测 认证 评价 方法 ， 围 绕 产 品 
的 企业 发 展 理念 ， 逐 步 建立 和 完善 整套 质量 安全 检测 体系 ， ”的 效率 、 环 境 适 应 性 及 耐久 性 构建 “领跑 者 ”先进 技术 指 
并 投入 巨 资 高 标准 、 高 起 点 地 建设 一 座 占 地 近 千 平方 米 的 “， 标 评价 体系 ， 遂 选 出 “领跑 者 ”先进 技术 产品 。 “领跑 者 ” 
检测 中 心 。 在 硬件 建设 方面 ,检测 中 心 拥 有 国际 先进 的 电 ”计划 认证 的 实施 旨 在 推动 中 国光 伏 产业 在 制造 、 技 术 、 质 
波 上 暗室、 传导 室 、 接 收 机 、 对 数 天 线 、 人 工 电源 网 络 、 静 ”其 和 应 用 水 平 的 提升 ， 引导 光伏 产业 淘汰 落后 产能 ， 逐 步 
电 放 电 测 试 仪 、 雷 击 浪 涌 发 生 器 和 脉冲 群发 生 器 等 进口 精 ”过 渡 走 向 优质 产能 ， 从 而 实现 光伏 发 电 产品 市 场 准 入 标准 
密 仪 器 ,技术 含 量 高 ;在 软件 建设 方面 ， 易 事 特 检测 中 心 ”的 循环 递 进 ， 引 领 我 国 先进 光伏 技术 产品 应 用 和 产业 升级 ， 










































































































































































































































































































































































































































































规范 管理 ， 制 定 了 各 种 严格 的 检测 中 心 管理 条 例 ， 更 重要 ”开创 我 国光 伏 产业 可 持续 健康 发 展 新 格局 。 
的 是 ， 检 测 中 心 严格 执行 这 些 条 例 ， 采 用 严 并 、 科 学 的 检 i 
测 实验 流程 。 目 前 ,该 检测 中 心 可 面向 公司 内 外 提供 涵盖 [SN 
居住 、 商 业 和 轻工业 环境 中 工作 的 电气 电子 设备 、 信 息 技 也 肖 
术 设备 、 工 业 环 境 中 工作 的 电气 电子 设备 、 不 间断 电源 设 Rd 
备 的 关于 贺 射 驭 扰 、 交 流 电源 端口 传导 骚扰 、 电 源 端 子 矣 ee 
扰 电 压 等 方面 的 传导 驭 扰 、 辆 射 又 扰 、ESD 抗 静 电 、 雷 击 太阳 能 产品 认证 证 书 
浪 涌 和 脉冲 群 等 多 项 专业 测试 项 目 。 证 书 编号 :CQC15024133639 
本 次 成 功 获得 CNAS 认可 证 书 ,可 以 说 是 易 事 特 发 展 申请 人 名 称 及 地 直 
历程 中 的 一 个 重要 里 程 碑 ， 表 明 易 事 特 检测 中 心 不 仅 具备 Ns 
了 国际 先进 的 检测 校准 技术 能 力 ， 而 且 作 为 第 三 方 检测 机 制造 商 名 种 及 地 址 
构 出 具 的 试验 数据 也 更 具有 威 性 和 公信 力 。 网 


生产 企业 名 称 及 地 址 
易 事 特 集团 股份 有 限 公司 (V004696) 
广东 省 东 莞 市 松山 湖 科技 产业 因 区 工业 北 路 6 号 
产品 名 称 和 系列 、 规 格 、 型 号 
ABN 光 伙 并 网 逆 变 器 “领跑 者 * 


ANNNS 


Sp, 
SSS 


a BA35RTLSI。 中 国 加 权 效 率 98, 35%， 效 齐 等 级 2 级 。【《 详 见 附录) 
中 国 合 格 评定 国家 认可 委员 会 产品 标准 和 技术 要 求 
实验 室 认 可 证 书 CNCA/CTS0002-2014; NB/T32004-2013 
(注册 号 : CNAS L7747) 认证 模式 
产品 型 式 试验 
上 述 产品 符合 CQC33-461394-2015 认 证 规则 的 要 求 ， 特 发 此 证 ， 
ep 

ee a 发 证 日 期 : 2015 年 11 月 02 日 有 效 期 至 : 2016 年 11 月 02 日 


符合 ISONIEC 17025: 2005《 检 测 和 校准 实 监 宝 能 力 的 通用 要 求 》 CS 
< > 
(CCNAS-CLO1 《检测 和 校准 实验 室 能 力 认 可 准则 》) 的 要 求 ， 具 备 承担 天 一 一 
本 证 书 附件 所 鹿 检 测 服务 的 能 力 ， 予 以 认可 。 1 
获 认 可 的 能 力 范围 见 标 有 相同 认可 注册 号 的 证 书 附件 ， 证 书 附件 是 主任 ， 
本 证 书 组 成 部 分 。 Nh Ey | 
每 发 日期 : 2015-06-11 | - Ea * * 他 
es 介 中 国 质量 认证 中 心 
初次 认可 :2015-06-11 所 中 国 北京 南 四 环 西 路 188 号 9 区 100070 
[Ix htip://www.cqc.com.cn 
中 国 合格 评定 国家 认可 委员 会 授权 人 | T 0003165 
| 评定 国家 撒 会 《CNAS] 好 隔 家 认 详 员 妇 (1 入 3 十 E 有 AS ~ 
tt hh 图 易 事 特 来 获 由 中 国 质量 认证 中 心 颁发 的 
(APLAC ) 的 多 油 互 认 诗 这 成 页 ， 
光伏 发 电 产品 “领跑 者 ”认证 证 书 
HH 人 钠 以 址 焉 市 
































No.CNASALT 
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中 国 合格 评定 国家 认可 委员 会 实验 室 认可 证 书 中 文 版 多 年 来 ， 易 事 特 一 直 致 力 于 光伏 发 电 设备 的 质量 提升 ， 
不 断 提 高 产品 效率 、 环 境 适 应 性 及 耐久 性 等 指标 ， 光 伏 产 






































: 214 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








品 先后 获得 CQC、CNAS、IAF、UL、TiV 及 ISC 等 众多 国 
内 外 权威 认证 ， 成 为 全 球 光 伏 产 业 的 知名 品牌 。 易 事 特 自 
主 研发 的 EA30KTLSIT、EA35KTLSI 和 EA500KTM 三 款 产 品 
经 CQC 检测 ， 最 大 转换 效率 、 中 国 加 权 效 率 和 平均 动态 
MPPT 效率 均 达 到 98% 以 上 ， 达 到 了 国家 能 源 局 “领跑 者 ” 
计划 对 光伏 发 电 产品 加 权 效 率 2 级 要 求 ， 并 获得 光伏 发 电 
产品 “领跑 者 ”计划 认证 证 书 。 此 次 授予 证 书 是 对 易 事 特 
光伏 发 电 设备 领先 技术 和 过 硬 品 质 的 高 度 认可 。 

未 来 ， 易 事 特 将 继续 引领 光伏 行业 高 技术 标准 ， 带 动 
业内 企业 建立 起 技术 优势 意识 ， 共 同 推动 产业 升级 并 促进 
整个 光伏 行业 的 良性 竞争 ， 助 力 “ 中 国 制造 ”引领 世界 先 
进 水 平 。 


易 事 特 获 评 “2015 年 广东 省 知识 产权 示范 企业 ” 


日 前 , 从 广东 省 知识 产权 局 获悉 ， 易 事 特集 团 股份 有 
限 公 司 (下 称 “ 易 事 特 ”) 来 磨 “2015 年 广东 省 知识 产权 
示范 企业 ”殊荣 ， 标 志 着 易 事 特 的 知识 产权 工作 又 迈 上 一 
个 新 台阶 。 

据悉 ， 本 次 申报 工作 采用 窗口 申报 及 网 上 申报 相 结合 
的 方式 进行 ， 在 地 级 以 上 市 知识 产权 局 审核 的 基础 上 ， 再 
由 省 知识 产权 局 组 织 专家 进行 评审 ， 省 知识 产权 局 根据 专 
家 组 的 评议 意见 ， 提 出 示范 企业 候选 名 单 ， 提 请 省 知识 产 
权 局 办 公会 议 讨论 并 确定 人 选 名 单 ， 最 后 认定 20 家 企业 为 
“2015 年 广东 省 知识 产权 示范 企业 ”。 

近年 来 ， 易 事 特 始终 坚持 知识 产权 强 企 的 发 展 理念 ， 
紧 紧 围绕 产业 转型 升级 和 创新 驱动 发 展 的 中 心 任务 ， 深 入 
实施 知识 产权 战略 ， 扎 实 推进 知识 产权 创造 、 运 用 、 保 护 、 
管理 和 服务 各 项 工作 ， 相 继 与 中 科 院 、 清 华 大 学 、 浙 江 大 
学 、 华 南 理工 大 学 、 南 京 航空 航天 大 学 、 西 南 交 通 大 学 、 
合肥 工业 大 学 和 空军 预警 学 院 等 20 多 所 国内 外 知名 高 校 及 
科研 机 构 开 展 广泛 深入 的 技术 合作 与 交流 ， 着 力 构建 与 市 







































































































































































































































































性 高 等 优点 ， 工 频 UPS 电源 在 各 领域 中 得 到 广泛 应 用 。 但 
传统 大 功率 工 频 UPS 输入 侧 整流 导致 电力 谐 波 污染 ， 存 在 
体积 大 、 重 量 重 且 成 本 高 等 问题 。 易 事 特 该 项 获奖 发 明 专 


利 创造 性 地 提出 一 种 结构 紧凑 ， 抗 干扰 能 力 强 ， 
























































成 本 低 ， 可 有 效 降低 电力 谐 波 干扰 的 UPS 电源 技 


为 大 功率 及 











新 的 产业 技术 路 线 。 
易 事 特 该 项 发 明 专 利 已 广泛 应 用 于 大 功率 及 超大 功率 
产品 、 工 业 直流 电源 系统 、 港 口 直流 充电 系统 、 大 型 


UPS 
























































体积 小 ， 
术 方 案 ， 


外 大 功率 工 频 UPS 电源 设计 制造 开辟 出 一 条 全 


电动 汽车 充电 站 、 风 力 发 电 和 大 型 储 能 系统 等 方面 ， 有 效 
地 降低 谐 波 污染 ， 并 产生 显著 的 技术 经 济 效益 。 


作为 全 球 电 源 知名 品牌 ， 国 内 UPS 行业 领军 企业 ， 截 























至 目前 ， 易 事 特 已 获得 600 多 项 发 明 专 利和 软件 














著作权 ， 


掌握 了 60 多 项 核心 技术 。 未 来 ， 易 事 特 将 继续 加 大 研发 投 


六 ; 


增强 集团 综合 竞争 力 ， 为 更 快 、 更 好 地 拓展 全 球 


强 














家 单位 








持续 提升 创造 、 管 理 、 保 护 和 运用 知识 产权 























力 的 支撑 。 


易 事 特 参与 制定 国家 行业 标准 
《 防 孤 岛 试验 装置 技术 规范 》 

















的 能 
6 场 提 供 


从 国家 能 源 局 获悉 ， 由 易 事 特集 团 股份 有 限 公 司 等 17 

















联合 参与 制定 的 国家 行业 标准 《 防 孤 岛 试验 装置 技 




















术 规 范 》 (NBZT42053 一 20153) 于 2015 年 4 月 2 日 正式 发 
布 , 并 于 2015 年 9 月 1 日 正式 实施 。 该 标准 规定 了 防 孤岛 
试验 装置 的 产品 类 型 、 技 术 要 求 及 试验 方法 ， 适 用 于 测试 


光伏 发 电 、 风 力 发 电 、 储 能 和 电动 汽车 充 换 
统 的 防 孤 岛 试 验 装置 。 


统 接 入 电网 ， 防 孤岛 试验 是 并 网 发 电 系 统 入 
项 目 ， 防 孤岛 试验 检测 装置 的 产品 质量 将 直接 影 





























场 经 济 发 展 相 适应 的 企业 知识 产权 管理 体系 ， 努 力促 进 科 
技 创 新 成 果 转 化 为 现实 生产 力 。 目 前 ， 易 事 特 已 先后 获得 
600 多 项 专利 和 软件 著作 权 ， 掌 握 了 60 多 项 核心 技术 ， 获 
省 、 市 知识 产权 优势 企业 各 1 次 ，“ EAST 易 事 特 ”商标 被 
认定 为 “中 国 驰名 商标 ” ， 同 时 该 商标 在 100 多 个 国家 和 地 
区 注册 。 

易 事 特 荣 府 广东 省 知识 产权 示范 企业 ,不 仅 是 对 易 事 
竺 自主 知识 产权 的 充分 肯定， 也 增强 了 易 事 特 坚 定 不 移 地 
走 创新 发 展 之 路 的 信心 。 易 事 特 将 以 此 为 契机 ， 以 研发 创 
新 增强 产品 的 核心 苋 争 力 ， 争 取 将 易 事 特 打造 成 为 具备 国 
际 竞 争 优势 领军 企业 。 


易 事 特 荣 获 第 十 七 届 中 国 专利 优秀 奖 


第 十 七 届 中 国 专利 奖 评选 结果 揭晓 ， 易 事 特集 团 股份 
j 限 公司 过 获 中 国 专利 优秀 奖 。 易 事 特 《基于 自 耦 移 相 变 
压 器 和 双 六 脉 波 整流 的 UPS 电源 》 的 发 明 专利 成 果 填 补 了 
大 功率 及 超大 功率 UPS 行业 的 空白 。 

随 着 全 球 工业 化 和 信息 化 的 深度 融合 ， 工 业 领 域 对 高 
品质 的 大 功率 UPS 电源 需求 越 来 越 旺盛 ， 鉴 于 工 频 UPS 电 
源 具 有 对 供电 环境 适应 能 力 强 、 抗 冲击 负载 能 力 强 及 可 靠 












































































































































































































































不 和 不 
网 必 





























电站 等 并 网 系 














随 着 新 能 源 行 业 的 迅速 发 展 ， 越 来 越 多 的 并 网 发 电 系 























网 前 常规 测试 
向 并 网 发 























电 系 统 入 网 保护 测试 的 结果 。 由 于 目前 没有 相关 标准 规范 ， 

















I 于 测试 装置 长 期 规范 发 展 ， 从 而 影响 并 网 发 电 系统 并 























E 能 测试 结果 ， 对 电网 运行 带 来 隐患 。 
































该 标准 全 面 吸收 了 近年 来 国内 外 防 孤 岛 试验 装置 技术 























的 最 新 应 用 研究 成 果 ， 为 电力 能 源 行业 首发 ,填补 了 该 行 
业 标 准 的 空白 ， 为 防 抓 岛 试验 装置 的 产品 提供 了 规范 ， 对 




















电网 稳定 运行 产生 深远 的 影响 。 
作为 中 国电 源 学 会 副 理事 长 单位 、 国 家 火炬 计划 重点 






































高 新 技术 企业 、 国 内 UPS 电源 大 型 研发 制造 基地 、 
骨干 企业 ， 易 事 特 始终 坚持 “技术 创新 、 自 主 研发 ”企业 


























新 能 源 





发 展 理念 ， 依 托 雄 厚 的 产业 技术 力量 ,组建 起 博士 后 科研 


工作 站 、 院 士 工作 站 等 六 大 高 端 科研 平台 和 院士 领衔 的 国 























际 高 端 科技 攻关 团队 ， 积 极 参与 国家 及 行业 标准 的 研究 与 
制定 工作 。 据 统计 ， 截 至 目前 ， 易 事 特 已 先后 参 
修订 通信 行业 标准 YD/T1095 一 2008 《通信 用 不 间断 电源 




















UPS》、 机 械 行 业 标 准 JB/T11142 一 2011 《 锂 离子 
设备 通用 要 求 》 等 16 项 国家 标准 、 行 业 标准 及 军 标 ,为 
规范 行业 和 市 场 的 秩序 ， 推 进 全 行业 的 健康 、 稳 定 发 展 发 
挥 领 军 作 用 。 


















































与 制定 、 

















EE 池 充 
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防 扳 岛 实验 检测 装置 


国家 发 改 委 领导 到 易 事 特 调研 





2015 年 11 月 13 


日 ， 国 家 发 改 委 高 技术 产业 司 领导 会 

















同 广东 省 发 改 委 高 技术 产业 处 领导 一 行 莅临 易 事 特 就 企业 


发 展 形势 进行 调研 ， 并 召开 座谈 会 。 








东莞 市 发 改 委 领导 陪 











同调 研 ， 易 事 特 董事 长 何 思 模 热情 接待 了 调研 组 。 
座谈 会 上 ， 何 思 模 董事 长 对 国家 发 改 委 的 到 来 表示 感 
谢 ， 并 简要 介绍 了 易 事 特 的 发 展 历程 及 如 何在 逆 势 中 越 做 











越 强 。 他 说 ，2015 年 
凭借 出 色 的 研发 能 力 
增长 ， 前 三 季度 销售 


但 与 此 同时 ， 易 事 特 与 众 企 也 














， 易 事 特 在 全 球 经 济 下 行 的 大 环境 下 ， 
、 营 销 能 力 及 管理 能 力 ， 实 现 逆 势 大 
收入 高 达 25 亿 元 , 同比 增长 106% 。 
面临 着 土地 成 本 高 、 融 资 利 




















率 高 和 税 费 负担 重 等 问题 , 希望 国家 发 改 委 能 对 企业 发 展 


继续 给 予 支持 与 引导 ， 











加 大 创新 研发 补贴 ， 降 低 各 种 税 费 ， 
































在 融资 优惠 政策 、 土 地 优惠 政策 等 方面 给 予 更 多 的 扶持 ， 
切实 减轻 企业 负担 ， 使 企业 在 发 展 中 积累 优势 ， 提 升 综合 
竞争 力 ， 促 进 企业 健康 发 展 。 

调研 组 听取 相关 情况 汇报 后 ， 就 易 事 特 在 产品 出 口 和 
海外 销售 、 竞 争 对 手 、 企 业 融资 及 企业 负担 等 方面 进行 了 











政府 提供 哪些 帮助 和 








展 中 突出 创新 发 展 定 
鲜明 ; 同时 能 够 根据 


























重点 深入 交流 ， 并 关切 询问 易 事 特 在 走出 国际 市 场 中 所 需 











民 务 。 调 研 组 表示 ， 越 是 高 科技 企业 ， 











越 贴近 市 场 ， 越 容易 在 国际 市 场 中 成 功 突围 。 易 事 特 在 发 














六， 起 步 旱 ， 标 准 高 ， 技 术 硬 ,特色 
自身 特色 ,综合 利用 本 地 资源 ， 影 响 





力 好 ， 带 动力 强 ， 值 得 广大 企业 学 习 借鉴 。 











国家 发 改 委 王 独 主任 充分 肯定 了 易 事 特 在 创新 研发 及 





经 营 方面 所 取得 的 成 绩 。 他 说 ， 易 事 特 能 在 全 球 经 济 下 行 





的 巨大 压力 下 实现 逆 势 增长 ， 非 常 难 能 提 





-上 ET 
页， 





希望 易 事 特 


能 进一步 加 大 自主 创新 力度 和 管理 能 力 ， 不 断 提高 技术 水 


平 ， 在 产品 结构 调整 上 狠 下 功夫 ， 在 出 


施 ， 争 取 在 国际 上 占 








感谢 何 思 模 董事 长 代表 广大 企业 发 声 ， 














口 方面 采取 有 效 措 
有 更 大 的 市 场 份额 。 同 时 ， 他 表示 ， 
国家 发 改 委 将 根据 








企业 提出 的 问题 ， 尽 快 梳理 ,积极 反馈 ， 并 制定 有 效 措施 ， 
促进 企业 健康 快速 发 展 。 











志 成 冠军 多 制式 模块 化 UPS 产品 荣获 





中 国 专利 优秀 奖 
志 成 冠军 与 华中 科技 大 学 共同 合作 研发 的 “一 种 多 制 











式 UPS 电源 及 其 实现 方法 ”专利 ， 被 国家 知识 产权 局 授予 











第 十 六 届 中 国 专利 优秀 奖 。 继 “大 容量 不 间断 电源 ”获得 














中 国 专 利 





金奖 后 ， 又 











一 次 获得 该 项 国家 殊荣 ,成 为 UPS 行 








业 两 度 获 此 殊 末 的 单位 。 
中 国 专 利 奖 是 我 国 专 利 领域 颁发 的 奖项 ， 是 我 国 颁布 
实施 《国家 知识 产权 战略 纲要 》 以 来 的 首次 评奖 ， 旨 在 鼓 














献 的 专利 权 人 和 发 明 
关 部 委 、 直 属 机构 以 























励 和 表彰 为 技术 (设计 ) 创新 及 经 济 社会 发 展 做 出 突出 贡 





人 。 中 国 专利 奖 获 奖项 目 由 国务 院 有 
及 各 地 方 知识 产权 局 、 各 中 央企 业 和 























中 国 科学 院 、 中 国 工程 院 院士 推荐 ， 并 经 国家 知识 产权 局 








初审 、 评 审 选 出 ， 在 








国际 上 具有 较 大 影响 。 





志 成 冠军 高 度 重视 自主 研发 和 知识 产权 工作 ， 为 提升 








公司 自主 创新 能 力 ， 








公司 每 年 都 在 研发 中 将 大 量 资金 投入 








到 研发 项 目 中 ， 同 时 积极 制定 并 大 力 实施 公司 知识 产权 战 











略 。 公 司 在 确保 专利 
质量 及 发 明 专 利 占 比 。 
造 、 应 用 、 保 护 及 管理 意识 和 能 力 明显 提高 ， 














' 请 数量 的 同时 ， 大 力 提升 专利 申请 
经 过 多 年 的 努力 ， 公 司 知识 产权 创 
公司 专利 授 























权 量 尤其 是 发 明 专 利 授权 量 也 有 了 快速 发 展 。 
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图 知识 产权 局 授予 志 成 冠军 


第 十 六 届 中 国 专利 优秀 奖 
航 器 荣获 “全 国 质量 诚信 标杆 蛙 型 企业 ”称号 


2015 年 ， 由 中 国 质量 检验 协会 主办 的 全 国 


























“质量 月 ” 
































































































































































































































































































































































































































:216 ”中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
活动 于 9 月 在 全 国 各 地 如 火 如 蔡 地 开展 ， 国 内 上 千家 知名 务 。20 年 来 ， 航 嘉 被 国家 、 省 、 市 政府 部 门 评 为 “全 国 质 
企业 参与 了 此 次 “质量 月 ”活动 。 航 嘉 作为 PC 电 行 业 的 。” 量 和 服务 诚信 承诺 优秀 示范 企业 ”"、“ 全 国 质量 诚信 优秀 典 
领导 品牌 受 邀 参加 此 次 活动 ， 并 荣获 “全 国 质量 诚信 标杆 ”型 企业 ”和 “深圳 市 诚信 企业 ”等 多 项 荣誉 称号 。 
典型 企业 ”光荣 称号 。 产品 是 航嘉 生存 与 发 展 的 根本 。 打 造 良好 品质 和 信誉 

由 中 国 质量 检验 协会 主办 的 “质量 月 ”活动 始 于 1978 ”的 产品 ， 是 航嘉 长 期 以 来 的 坚持 和 追求 ， 坚 持 对 政府 讲 诚 
年 ， 目 前 已 经 成 为 全 国 范围 的 ， 提 升 民众 质量 意识 的 年 度 。” 信 ， 对 社会 讲 诚信 ， 对 行业 讲 诚信 ， 对 消费 者 讲 诚信 是 航 
群众 性 主题 活动 。2015 年 全 国 “ 质 量 月 ”活动 是 中 国 质量 。 嘉 一 直 以 来 秉承 的 宗 关 和 原则 。 
检验 协会 在 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 、 中 共 中 央 宣 传 部 此 次 大 会 上 ， 能 够 获得 大 会 主办 方 及 众多 媒体 、 企 业 
和 教育 部 等 37 个 主办 部 门 和 单位 指导 下 开展 的 ， 据 了 解 ， ”代表 的 认可 ,荣获 “全 国 质量 诚信 标杆 典型 企业 ”称号 ， 
本 次 “质量 月 ”活动 以 “ 迈 向 质量 时 代 ， 建 设 质量 强国 ” ， 正 是 航嘉 多 年 来 重视 企业 信誉 和 产品 质量 的 最 好 体现 。 在 
为 主题 ,有 众多 质量 诚信 优秀 典型 企业 参与 。 “全 员 参 与 ， 持 续 改 进 ， 正 确 地 提供 满足 顾客 要 求 的 产品 ” 

作为 国内 PC 电 行业 的 领导 品牌 航嘉 ， 自 1995 年 成 立 ”的 道路 上 ， 航嘉 将 继续 以 过 硬 的 产品 质量 ,诚信 的 态度 为 
以 来 ， 始 终 秉承 诚信 准则 ， 为 消费 者 提供 优质 的 商品 和 服 。 广大 消费 者 提供 高 品质 的 产品 和 服务 。 

ee, | 
授 示 人 持 江 俯 殖 和 福全 人 
用 传 此 
图 “航嘉 荣获 “全 国 质量 诚信 标杆 典型 企业 ”称号 证 书 
Re BE 源 、K550 全 模 组 金牌 电源 和 K650 半 模 组 金牌 电源 ， 功 
航 器 发 布 高 端 游戏 品牌 MVPLAND 率 分 别 为 330W 、550W 和 650W。 均 采用 炫 酷 游戏 外 观 设 
2015 年 8 月 1 日 ， 航嘉 于 2015China Joy 现场 发 布 高 端 ” 计 ， 高 散热 性 能 蜂窝 网 状 散 热 孔 ， 主 动 PFC + 双 管 正 激 设 














游戏 品牌 一 一 MVPLAND。 MVPLAND. The LAND of the 
Most Victorious Player， 是 强 玩 家 联盟 。 航 嘉 MVPLAND 





打造 高 端 游戏 装备 平台 ， 
游戏 装备 产品 的 共同 属 怕 











Lo 














整合 、 专 属 、 





卓越 是 MVPLAND 











旨 在 











计 ， 为 极 客 玩家 提供 整体 解决 方案 。 
防 氧化 防腐 蚀 ， 全 面 保护 内 部 元 器 件 。 


航 器 罗 文 华 董事 长 连任 深圳 市 政协 常委 





Pe 


了 





黑色 银 镍 金属 材质 ， 































































































航嘉 企业 机 构 副 总 裁 刘 记 起 先生 为 本 次 发 布 会 致辞 ， 中 国人 民政 治 协 商会 议 广东 省 深圳 市 第 六 届 委 员 会 第 
并 与 空中 宏 电 总 经 理 赖 效 纲 先生 共同 宣布 航嘉 与 空中 网 达 ”一 次 会 议 于 6 月 1 日 ee 航嘉 企业 机 构 董事 长 罗 文 
成 战略 合作 。 华 先 生 继 担任 深圳 市 第 五 届 政 协 常委 后 ， 再 次 当选 为 深圳 
此 次 发 布 会 ,航嘉 MVPLAND 带 来 了 三 款 全 新 金牌 电 ”市 第 六 届 政 协 常委 。 


源 和 一 款 游戏 专用 排 插 








有 。 三 款 昌 








电源 依次 是 K350 半 模 组 
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hs 
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和 插 
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第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “217， 
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者 深 圳 市 第 天 届 委 员 会 第 一 次 会 议 


EE 


中 国人 民政 治 协 商会 充 广 东 








图 罗 文 华 董事 长 








a 活动 阵地 ,便利 于 党 群 建设 工作 的 开展 ,便利 于 企业 党 员 

中 只 组 织 部 领导 在 临 航 豆 园 区 学 寨 调研 队伍 的 交流 ， 便 利于 与 群众 的 密切 联系 ; 并 希望 以 此 为 典 

2015 年 8 月 20 日 下 午 ， 中 央 组 织 部 副 部 长 陈 向 群 一 行 ” 范 ,在 其 他 城市 展开 学 习 。 一 直 以 来 ， 航 嘉 企 业 机 构 注重 

莅临 参观 航嘉 工业 园 ， 考 察 调 研 中 浩 工业 城 〈 航 嘉 ) 园区 ”公司 人 才 的 培养 ,注重 园区 文化 活动 的 建设 。 和 希望 与 街道 、 

党 建 工作 情况 。 深 圳 市 委 书记 马 兴 瑞 、 市 委 常委 郑 辆 、 龙 ”区 委 上 级 组 织 共 同 努力 ， 密 切 党 群 联系 ， 推 进 园区 党 群 建 

岗 区 委 书 记 冯 现 学 和 航嘉 执行 总 裁 李建国 等 领导 陪同 考察 。 ” 设 ,营造 快乐 工作 、 享 受 生活 的 氛围 ， 助 力 企业 和 谐 发 
座谈 会 上 ， 陈 向 群 部 长 非常 感谢 航嘉 企业 提供 的 党 群 ” 展 。 
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图 ”中 央 组 织 部 副 部 长 陈 向 群 (中 )， 市 委 书 记 、 常 委 马 兴 瑞 ( 左 五 )， 郑 町 ( 右 二 ) 
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中 兴 通 讯 荣获 2015 年 中 国 数据 
中 心 示 范 项 目 奖 





据 介 绍 ， 华 南 创 谷 位 于 佛山 高 新 区 华南 电源 创新 科技 






























































园 ， 首 期 整体 规划 总 面积 约 12 万 m ， 核 心 启动 区 位 于 科技 
园 总 部 大 楼 ， 面 积 约 4 万 多 m ， 外延 区 包括 商业 办 公 楼 及 


























日 前 ， 中 兴 通 讯 与 广东 联通 联合 打造 的 深圳 坪山 微 模 
块 数据 中 心 获得 CDCC 〈 中 国 数据 中 心 委员 会 ) 颁发 的 中 
国 数据 中 心 标准 化 示范 项 目 优 秀 模块 化 部 署 数据 中 心 奖 。 
这 是 该 项 目 继 中 国联 通 获 得 伦敦 金融 创新 大 奖 之 后 的 又 一 
殊荣 ， 充 分 肯定 了 中 国联 通 、 中 兴 通 讯 在 数据 中 心 基础 设 
施 建设 方面 的 领先 实力 和 卓越 贡献 。 

深圳 坪山 微 模块 数据 中 心 是 由 中 兴 通 讯 、 广 东 联 通联 
合 承建 的 大 型 新 一 代 微 模块 数据 中 心 。 本 次 工程 面积 共计 
14 340m 。 其 中 IT 机房 采用 新 一 代 微 模块 建设 方式 ，60 套 
微 模 块 ， 共 计 近 千 个 全 机柜 ,平均 功率 密度 达到 6. 5kW， 
机 柜 密 度 为 12VkW。 采 用 先进 水 冷 行 间 制冷 、 高 压 直 流 和 
市 电 直 供 等 新 的 技术 方案 ， 是 国内 目前 规模 较 大 的 采用 微 
模块 方式 部 署 的 数据 中 心 之 一 。 
中 兴 通 讯 承 建 的 广东 联通 深圳 坪山 微 模块 数据 中 心 的 
建设 依据 节能 指标 和 绿色 技术 要 求 ， 综 合 考虑 技术 、 业 务 
发 展 和 经 济 投资 等 方面 的 因素 ， 降 低 数据 中 心 空 调制 冷 、 
供电 系统 的 能 耗 ， 以 满足 数据 中 心 PUE 在 合理 的 范围 值 
内 。 

据 中 兴 通 讯 云 计算 首席 架构 师 赵 培 的 介绍 ， 该 数据 中 
心 最 大 的 亮点 是 大 规模 的 微 模块 部 署 ， 从 而 体现 出 微 模块 
数据 中 心 的 节能 优势 。 本 项 目 创新 点 是 水 冷 机 柜 间 行 间 空 
























































































































































































































































产业 化 楼 群 ， 面 积 8 万 多 m ， 而 华南 创 谷 二 期 将 预 留 20 万 
m 物业 。 在 未 来 ， 华 南 创 谷 体 量 将 达到 50 万 m ， 成 为 当 
前 广东 省 之 最 。 

在 业态 上 ， 华 南 创 谷 将 依托 佛山 强大 的 制造 业 基础 ， 
以 孵化 互联 网 + 、 高 端 装 备 和 生物 医药 等 三 大 产业 为 目标 ， 
成 为 传统 产业 转型 升级 的 “大 脑 ”， 不 断 输 出 各 种 新 创意 、 
新 产品 。 目 前 ， 张 楼 正在 和 来 自 香港 、 深 圳 等 地 的 引领 性 
项 目 洽 谈 。 而 为 了 支持 “互联 网 +” 的 崛起 ， 华 南 创 谷 还 
将 依托 周边 厂房 改造 ， 建 设 一 流 的 物流 支持 设施 ， 就 近 解 
决 电 商 企业 的 物流 难题 。 

张 楼 街道 办 事 处 副 主任 、 街 道 经 济 和 科技 促进 局 局 长 
何 永 庆 表 示 ， 到 目前 为 止 ， 华 南 电源 创新 科技 园 累 计 引 入 
电源 、 电 子 类 及 其 上 下 游 产 业 的 企业 达 60 多 家 ， 其 中 不 乏 
全 国 骨 干 企 业 。 还 配 有 大 型 购物 广场 、 公 租房 等 系列 配套 
设施 。 
在 此 基础 上 ， 张 楼 街道 正在 进一步 完善 配套 ， 计 划 引 
入 餐饮 配套 、 酒 店 服 务 、 商 业 一 条 街 、 休 闲 公 园 、 会 议 中 
心 、 路 演 中 心 和 人 才 公寓 等 综合 设施 ， 全 方位 满足 年 轻 创 
客 的 工作 和 生活 需求 。 而 为 营造 创业 创新 的 生态 圈 ， 张 楼 
正 与 国内 外 顶尖 的 企业 进行 治 谈 ， 计 划 引 入 知名 风 投 资本 、 
金融 企业 、 股 权 交 易 机 构 和 平台 运营 商 、 商 协会 综合 运营 



















































































































































































调 的 使 用 。 相 比 于 传统 的 机 房 专 用 精密 空调 ， 直 观 上 是 将 
制冷 单元 更 靠近 热源 ， 从 而 实现 了 精确 送 风 ， 改 善 了 气流 
组 织 ， 提 供 了 机 柜 末 端的 热 交 换 效 率 ， 减少 冷 量 的 浪费 ， 
提高 了 机 柜 送 风 温 度 的 同时 实现 了 更 高 的 冷冻 水 供水 温度 ， 
从 而 改善 了 整个 制冷 系统 的 效率 。 中 兴 通 讯 副 总 裁 陆 平 表 
示 ， 该 项 目的 成 功 实施 也 得 益 于 中 兴 通 讯 和 广东 联通 双方 
紧密 的 合作 ， 广 东 联 通 更 是 在 经 营 创新 方面 走 在 了 各 大 运 
营 商 的 前 列 ， 创 新 的 合作 模式 也 为 双方 未 来 的 进一步 合作 
打下 坚实 基础 。 
中 兴 通 讯 作 为 业界 领先 的 通 设备 制造 商 和 综合 方案 提 
供 商 ， 在 数据 中 心 领 域 拥有 多 年 的 成 功 经 验 。 具 备 模块 化 、 
绿色 节能 、 云 计算 和 智能 管理 等 特点 ， 帮 助 客户 从 节能 减 
排 、 快 速 交 付 、 提 升 资源 利用 率 、 创 新 业务 盈利 能 力 及 精 
细 化 运营 几 个 方面 来 提升 投资 回报 。 在 未 来 ， 随 着 用 户 场 
景 的 不 同 ， 数 据 中 心 需求 也 会 进行 相应 的 细 分 ， 以 微 模块 
为 代表 ， 具 有 配 电 、 制 冷 、 土 建 和 区 设备 等 全 方面 全 架构 
模块 化 特征 的 数据 中 心 以 其 灵活 性 、 快 速 部 署 和 绿色 节能 






































































































































平台 、“ 一 门 式 ”行政 服务 中 心 ， 为 创业 创新 者 提供 “一 
条 龙 ”服务 。 
“我 们 建设 华南 创 谷 是 基于 原 有 传统 产业 的 转型 升级 的 
尝试 。” 张 楼 街道 党 工 委 书 记 胡 安 泉 表示 ， 制 造 业 最 终 必须 
回归 创意 加 平台 的 模式 ， 张 楼 在 现 有 基础 上 寻找 新 的 经 济 
兽 长 点 ， 必 须 找到 一 个 源头 ， 这 个 源头 就 是 双 创 。 
胡 安 泉 表示 ， 华 南 创 谷 将 为 创 客 在 张 楼 创业 发 展 打 造 
良好 的 生态 系统 ， 为 此 ， 张 楼 会 专门 组 建 机 构 ， 为 创 客 提 
共 精 准 服 务 ， 最 终 打造 一 个 有 竞争 力 的 产业 体系 ， 成 为 产 
成 人 融合 的 典范 ， 助 力 佛 山 打造 中 国 制造 业 一 线 城市 。 
佛山 市 委 书 记 考察 华南 电源 创新 科技 园 企业 
对 支持 民企 发 展 更 有 底气 、 更 有 信心 
2015 年 11 月 13 日 ,佛山 市 委 书记 刘 悦 伦 带 队 赴 祥 城 
开展 产业 调研 ， 其 中 一 站 就 是 华南 电源 创新 科技 园 。 
上 午 十 点 ， 刘 悦 伦 书记 率 副 市 长 黄 喜 忠 、 禅 城区 委 书 
记 刘 东 豪 、 区 长 孔 海 文 及 政府 随行 领导 一 行 抵达 华南 电源 

































































































































































等 优点 ， 必 定 成 为 用 户 青睐 的 方案 ,加快 行业 发 展 速度 。 
中 兴 通 讯 将 持续 创新 转型 ， 立 足 管道 ， 把 控 终端 ， 拓 展业 
务 云 ， 布 局 大 数据 ， 构 建 M-ICT 核心 竞争 能 

华南 电源 一 一 佛山 产业 转型 升级 再 添 新 平台 

2015 年 2 月 7 日 ， 神 城区 张 楼 街道 发 布 华南 创 谷 建设 
规划 和 计划 ， 将 在 华南 电源 创新 科技 园 的 基础 上 ， 进 一 步 
扩容 提 质 ， 建 设 一 个 体 量 达 42 万 m 的 创新 创业 高 地 ， 跨 
界 整合 多 方 资源 ， 为 佛山 打造 中 国 制造 业 一 线 城市 、 传 统 
产业 转型 升级 典范 城市 提供 助力 。 
















































































创新 科技 园区 ， 参 观 考察 园区 企业 新 光宏 锐 电 源 设备 有 限 
公司 ， 张 杰 街 道 党 工 委 书记 胡 安 泉 、 副 主任 何 永 庆 陪同 ， 
新 光宏 锐 公司 董事 长 白 维 先生 向 来 访客 人 介绍 企业 发 展 及 
自主 创新 情况 。 
新 光宏 锐 致 力 于 高 品质 电源 设备 的 设计 、 制 造 和 服务 ， 
其 产品 大 多 进入 国际 品牌 在 南方 地 区 的 集中 采购 序列 。 

华南 电源 创新 科技 园 内 ,集合 众多 国内 一 流 的 电源 生 
产 公 司 ， 这 些 公司 不 仅 在 电源 行业 有 所 建树 ， 还 积极 转型 ， 
一 方面 开发 新 产品 ， 另 一 方面 利用 新 能 源 、 与 互联 网 结合 
等 方式 ， 走 出 属于 自己 的 创新 道路 。 
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刘 悦 伦 在 调研 时 表示 :“ 在 新 形势 下 ， 那 些 还 停留 在 传 
统 思 维 模式 下 ， 没 有 转型 的 企业 正在 发 愁 ， 而 积极 转型 的 
企业 和 一 些 新 业态 则 蓬勃 发 展 。 刘 书 记 的 观点 与 华南 电源 
创新 科技 园 的 努力 方向 及 发 展 理念 相 一 致 ， 这 也 是 新 时 代 
企业 转型 升级 的 必由之路 。 

最 后 ， 刘 悦 伦 书 记 为 禅 城 “打气 ”, 希望 禅 城 尽 最 大 努 
力 为 企业 做 好 服务 ， 为 全 市 创新 驱动 做 出 更 大 的 贡献 。 

































= = 
图 佛山 电源 行业 协会 会 长 、 佛 山 市 新 光宏 锐 
电源 设备 有 限 公 司 董事 长 白 维 先生 为 刘 悦 伦 
书记 一 行 介绍 公司 的 现状 以 及 发 展 方向 展望 















































汇 川 “IS 系列 高 性 能 交流 伺服 驱动 器 ” 
玉 获 广东 省 科学 技术 奖 二 等 奖 

根据 《广东 省 科学 技术 奖励 办 法 》 规 定 ， 经 广东 省 科 
学 技术 奖 评审 委员 会 评审 、 广 东 省 科技 厅 审 核 ，2015 年 2 
月 广东 省 政府 批准 授予 汇 川 “ 深 圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公 
司 I 系列 高 性 能 交流 伺服 驱动 器 ”省 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

《广东 省 科学 技术 奖励 办 法 》 由 在 奖励 在 推动 广东 省 科 
学 技术 进步 活动 中 做 出 突出 贡献 的 公民 、 组 织 ,调动 广大 
科技 工作 者 的 积极 性 和 创造 性 ， 加 速 广东 省 科学 技术 进步 
和 促进 经 济 建设 与 社会 发 展 。 


汇 川 2015 变频 器 重大 新 闻 与 重大 事件 


作为 中 国 工业 自动 化 行业 的 领军 企业 ， 汇 川 技术 一 直 
致力 于 变频 器 领域 的 精耕细作 ， 在 通用 变频 器 、 多 机 传动 
变频 器 和 高 压 变频 器 等 三 个 方向 着 力 尤 深 ， 成 绩 斐然 。 
其 中 汇 川 技术 Inoflex MD 系列 变频 器 ， 性 能 卓越 、 功 
能 丰富 、 易 用 可 靠 且 规格 齐全 。 自 2003 年 以 来 ， 汇 川 技术 
已 为 工业 自动 化 各 个 领域 提供 了 80 余 万 台 变频 器 ， 得 到 了 
客户 的 广泛 认可 。 

多 机 传动 变频 器 是 汇 川 技术 自主 研发 的 新 一 代 低 压 多 
机 传动 引领 者 ， 是 面向 金属 制品 、 印 刷 包装 、 纺 织 印染 、 
化 纤 塑 料 、 小 型 造纸 、 船 舶 港 机 及 输送 带 、 测 试 台 等 需要 
复杂 多 点 传动 系统 的 高 性 能 应 用 产品 ， 兼 具 模 块 化 、 高 性 
能 、 高 安全 、 高 防护 、 灵 活 扩 展 和 强大 易 用 的 特点 。 

HD 系列 高 压 变 频 器 ， 产 品系 列 丰 富 ， 软 硬件 技术 领 






































































































































































































































先 ， 满 足 通 用 领域 、 工 艺 应 用 领域 、 高 端 应 用 领域 的 不 同 
需求 ， 在 钢铁 、 电 力 、 煤 矿 和 石化 等 行业 得 到 广泛 应 用 。 
其 中 HD9X 系列 高 压 变 频 器 系统 采用 单元 级 联 型 拓扑 结构 ， 
控制 方式 采用 适合 于 高 压 异 步 / 同 步 电机 调 速 的 无 速度 传 感 
器 定子 磁 链 闭环 矢量 控制 。 该 系列 高 压 变频 器 可 以 应 用 在 
节能 和 工艺 调 速 场合 ; 节能 效果 显著 ， 调 速 性 能 优异 。 该 
系列 产品 广泛 应 用 于 冶金 、 电 力 、 石 化 、 煤 矿 、 水 泥 和 市 
政 等 行业 。2015 年 5 月 ， 汇 川 技术 HD9X 系列 高 压 变频 器 
来 获 2015 年 度 江苏 省 中 小 企业 专 精 特 新 产品 称号 。 

2015 年 ， 汇 川 技术 变频 器 在 前 期 的 基础 上 再 创新 高 ， 
相继 推出 多 款 高 性 能 变频 咽 。 其 中 在 通用 变频 器 领域 推出 
高 性 能 矢量 多 传 变频 器 MD810， 这 款 产品 的 出 现 打 破 了 国 
外 品牌 长 期 以 来 的 技术 壁垒 和 产品 垄断 ， 为 中 国 多 点 传动 
应 用 领域 带 来 了 新 的 活力 。 

MD810 应 用 于 装 有 多 个 传动 点 的 工业 控制 系统 中 ， 由 
统一 的 整流 装置 以 及 多 组 逆 变 装置 构成 共 直流 母线 驱动 系 
统 ， 可 满足 具有 多 个 传动 点 的 单 体 机 械 设备 或 连续 生产 线 
驱动 要 求 。 同 时 采用 等 高 等 深 书 本 型 模块 设计 ， 在 最 小 空 
间 内 并 排 紧 凑 安 装 ， 提 高 了 柜 体 利用 率 , 使 电 控 柜 体积 进 
一 步 缩小 ， 达 到 节省 空间 和 电 控 柜 成 本 的 双重 作用 。 在 现 
场 总 线 方面 ，MD810 不 仅 支 持 CANOPEN 、MODBUS 现场 总 
线 ， 还 文 持 DP 通信 总 线 的 选 配 ， 从 而 实现 了 现场 无 颖 化 的 
集成 自动 化 系统 ， 提 高 了 多 传 系统 的 控制 兼容 性 和 快速 
性 
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考 良 置疑 ，MD810 系列 变频 器 的 推出 为 国内 自动 化 领 
域 带 来 了 新 的 变革 和 创新 ， 它 利用 新 的 技术 诠释 了 未 来 多 
点 传动 发 展 的 方向 ， 以 简洁 的 外 观 、 高 效 的 控制 及 快速 的 
响应 ， 为 中 国 自动 化 产业 升级 贡献 出 了 一 份 力量 。 
同时 在 小 型 自动 化 领域 ， 汇 川 技术 也 一 直 致 力 于 技术 
的 改进 和 升级 。 在 2015 年 推出 的 MD200 系列 迷你 型 变频 
器 ， 主 要 应 用 于 小 功率 低 成 本 解决 方案 中 ， 它 具有 体积 小 、 
功能 全 且 稳 定性 高 的 综合 优势 ， 使 得 小 型 自动 化 机 械 应 用 
更 加 高 效 节 能 ， 同 时 也 具有 极 高 的 性 价 比 ， 降 低 用 户 使 用 
成 本 的 同时 提高 了 产品 的 工作 效率 。 
在 应 用 于 特殊 行业 的 产品 领域 ， 汇 川 技术 相继 推出 空 
压 机 、 纺 织 和 起 重 等 多 个 领域 的 行业 专机 ， 以 行业 应 用 的 
独特 角度 重新 定义 了 变频 器 的 使 用 ， 将 很 多 功能 及 应 用 统 
一 整合 起 来 ， 提 高 了 产品 的 适用 性 和 专业 性 。 
未 来 ， 汇 川 技术 将 继续 着 眼 于 行业 领域 ， 将 多 年 来 积 
攒 的 行业 经 验 发 挥 于 更 多 的 行业 专机 中 ， 以 专业 的 角度 去 
看 待 问题 ， 争 取 为 客户 提供 更 优秀 的 专机 产品 及 解决 方案 。 
北京 动力 源 被 评 为 工业 领域 
“AAAAA” 级 节能 服务 公司 
2015 年 1 月 28 日 ， 由 中 国 节能 协会 节能 服务 产业 委员 
会 (EMCA) 主办 的 “2014 节能 服务 产业 年 度 峰会 ”在 北 
京 中 国 职工 之 家 隆重 召开 。 此 峰会 是 节能 服务 行业 一 年 一 
度 的 品牌 盛会 ， 有 着 节能 服务 产业 “ 达 沃 斯 论坛 ”的 美 
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在 本 次 “年 度 峰 会 ”上 举办 了 盛大 的 颁奖 典礼 ， 全 国 
上 千家 实力 雄厚 的 节能 服务 公司 参与 评选 ， 最 终 经 过 委员 




















“ 220 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
会 的 严格 审核 和 层 层 筛选 ， 北 京 动力 源 被 评 为 工业 领域 本 次 评选 活动 是 对 动力 源 多 年 来 的 努力 奋斗 和 坚持 不 





“AAAAA” 级 节能 服务 公司 (全国 仅 有 北京 动力 源 、 北 京 
神 雾 和 上 海宝 钢 等 九 家 企业 获 此 殊 莱 ) 。 





与 此 同时 ， 北 京 动力 源 凭借 2014 年 节能 领域 的 出 色 表 
节能 服务 产业 品牌 企业 ” 
还 有 广州 智光 、 天 壕 节 能 等 15 家 企业 也 获 此 殊荣 ) 、“ 


现 ， 一 举 斩 获 了 “2014 
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合同 能 源 管 理 优秀 示范 项 目 ” 和 “EMCA 优秀 会 员 单位 ” 








各 
等 多 个 奖项 。 
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男 外 ， 在 本 次 峰会 的 





图 动力 源 绪 得 节能 服务 公司 综合 能 力 等 级 证 





书 


展会 现场 ， 北 京 动力 源 倍 受 业 内 








人 士 的 高 度 关 注 ， 仅 不 足 两 天 时 间 ， 莅 展台 进行 技术 、 商 
务 交 流 ， 来 访客 户 达 400 余人 ， 发 放 宣传 彩 页 300 余 份 。 


二 共通 务 芳 企业 信和 川 罕 圾 酝 才 














懈 的 充分 肯定 和 鼓舞 ， 同 时 动力 源 人 也 将 继 








续 秉 承 “ 博 大 








精深 朴实 自然 ”的 优良 作风 ， 认 真 回 应 习 
出 的 “积极 推动 我 国 能 源 生产 和 消费 革命 ” 
减 排 事业 做 出 更 大 的 贡献 。 









































近 平 总 书记 提 
号 召 ， 为 节能 





柏 死 荣获 “商务 部 AAA 级 信用 企业 ” 
守 诚 信 发 展 之 道 ， 立 企业 生存 之 基 ; 获 减 信 经 营 之 淮 ， 

















为 发 展 动力 加 冕 。 日 前 ， 由 中 





国 中 小 企业 协 


会 主办 的 “ 商 














务 部 AAA 信用 企业 授 牌 仪式 ”在 广州 大 厦 成 功 举行 ， 佛 山 











市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 〈 以 下 简称 “ 




















出 席 ， 获 得 “企业 信用 评价 AAA 级 信 
功 通 过 审核 成 为 中 国 中 小 企业 协会 信 
位 。 


中 小 企业 信用 等 级 评定 ， 是 在 国家 发 改 


























“ 柏 克 ”) 应 邀 


企业 ”证 书 ， 并 成 
用 管理 中 心 会 员 单 








委 、 国 家 商务 




















部 和 国家 工信部 等 部 委 的 指导 和 支持 下 ， 通 

















工作 办 公 室 和 国务 院 国 资 委 行业 协会 批准 ， 
业 协 会 信用 管理 中 心 具体 实施 的 中 小 企业 信 
作 。 














过 商务 部 信用 
由 中 国 中 小 企 
用 建设 重点 工 














企业 信用 等 级 为 “AAA 级 ”， 该 类 企业 信用 程度 高 ， 





信用 管理 体系 科学 、 规 范 ， 具 有 很 好 的 社会 
相关 合同 的 能 
在 本 批 次 信用 企业 等 级 评 
有 限 公 司 成 功 通过 中 
为 13 家 “AAA 级 信 














EE 中， 佛山 市 柏 克 
国 中 小 企业 协会 的 信用 
企业 ”之 一 。 















































责任 感 ， 履 行 





和 意愿 强 ， 违 约 风险 极 小 ， 发 展 前 景 广阔 。 
新 能 科技 股份 











状况 评定 ， 成 








柏 克 自 品牌 创立 ， 立 志 成 为 “ 广 受 尊重 和 信赖 的 电气 








企业 ” ， 始 终 坚守 
的 道德 规范 、 
入 才 


“合作 、 守 信 、 专 业 ” 的 











价值 观 ， 以 严格 
法 律 标准 及 企业 标准 要 求 企业 行为 ， 承 担 社 














的 机 电 企业 ”“、“ 质 量 诚信 放心 单位 ”和 “ 
等 荣誉 资质 ， 树 立 了 良好 的 品牌 形象 。 























图 柏 克 出 席 “ 商 务 部 AAA 信用 企业 授 牌 仪式 ” 





任 ， 并 得 到 社会 的 尊重 。 先 后 获得 “最 受 消费 者 信赖 
质量 诚信 企业 ” 
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效 完善 的 服务 体系 及 领先 行业 的 技术 解决 方案 ,成 功 牵手 


y 尖 造 
铂 忱 成功 牵手 中 海 油 助力 打造 中 海 油 ， 为 中 海 油 天 津 研发 产业 基地 通信 网 络 系统 建设 部 


绿色 节能 数据 中 心 能 耗 系统 


前 ,领先 电 能 质量 服务 商 一 一 佛山 市 柏 克 新 
Re a (简称 “ 柏 克 ”) ， 和 凭借 优异 的 产品 品 





t 












































署 高 效 、 节 能 型 机 房 制 冷 系 统 应 急电 源 方 案 ， 为 机 房 空调 
科技 系统 应 急电 力 安全 保驾 护航 。 


能 
质 、 高 





























图 中 海 油 天 津 研 发 产业 基地 


























中 海 油 天 津 研 发 产业 基地 项 目 ， 天 津 市 第 四 批 重大 工 “lectronic) 产品 和 服务 质量 、 增 强 客户 满意 度 与 信任 度 ， 提 
业 项 目 之 一 , 该 项 目 建成 后 ， 将 成 为 我 国 最 大 的 海上 油田 ” 升 UE 的 竞争 优势 ! 

一 一 渤海 油田 的 海上 石油 生产 指挥 、 勘 探 开 发 研究 、 海 上 
作业 支持 和 准备 的 主要 基地 ， 为 中 国 海洋 石油 总 公司 ( 简 






































































































































称 “ 中 海 油 ”) 实现 建设 “海上 大 庆 ” 目 标 提供 有 力 支持 国 国 SR 
和 保障 。 IECQ 合格 证 书 本 
柏 克 机 房 制冷 系统 应 急电 源 方案 ， 是 以 降低 机 房 制冷 ee 
系统 能 耗 ， 提 高 数据 中 心 能 源 利 用 效率 为 根本 ， 针 对 机 房 To ar 
制冷 系统 如 : 机 房 空调 、 变 容量 压缩 机 和 高 效 EC 风机 等 设 a a ne i 
备 的 实际 用 电 需 求 ， 基 于 柏 克 绿色 节能 型 EPS 电源 为 核心 ed 
架构 而 打造 的 ， 具 备 极 高 可 用 性 、 稳 定性 的 电源 解决 方案 ， ee 
并 已 成 功 应 用 于 阿里 巴巴 IDC 机 房 、 上 海外 高 桥 万 国 数据 二 
中 心机 房 、 北 京 亦庄 万 国 数据 中 心机 房 、 上 海 移动 数据 中 
心机 房 和 广州 超 算 中 心 等 大 型 数据 中 心 的 制冷 系 统 应 急 供 读本 愉 已 制 玉 并 夫 短 了 和 和 融 知 并 对 种 党 理科 序 和 拉克 关 的 过 程 性 评 代 证 夫 凑 料 会 者 基 辣 原 电 工 委 贞 会 ( IEC ) 电 
电 ， 其 稳定 性 、 技 术 先 进 性 备 受用 户 认可 。 een mn 
此 次 ,以 柏 克 132kV . A、100kV . A 节能 型 大 功率 此 生 书 对 用 于 以 下 区 多 再 册 的 所 有 电子 导 件 、 纹 蒜 件 、 相 关 儿科 条 过 和 
EPS 电源 为 核心 的 技术 方案 ,成 功 进驻 中 海 油 天 津 研发 i 



































业 基 地 ,保障 通信 网 络 机 房 空调 系统 可 靠 的 应 急电 力 供应 ， 
助力 打造 节能 、 高 效 的 数据 中 心 能 耗 系统 ， 充 分 满足 用 户 





ED TOV Rheinland Taiwan Lid_ 






































对 新 一 代数 据 中 心 绿色 、 节 能 的 需求 。 em 
Talwen 并 -一 GAM A TVRJaloland 
富 华 电子 通过 QC080000 体系 认证 Wm 2 
2015 年 9 月 ，TUV 莱茵 的 审核 组 对 东莞 市 石 龙 富 华电 本 





代入 下 的 怕 直 生 丰 辽 性 可 于 丰 OO 正大 网站 we vecs or 内 可 二 


子 有 限 公司 (UE Electronic) 的 QC080000 有 害 物质 过 程 管 
理 体系 进行 了 认证 审核 。 经 过 审核 专家 的 严格 评审 ， 于 
2015 年 11 月 ， 富 华电 子 (UE Electronic) 获得 了 QC080000 
体系 认证 证 书 。 该 体系 认证 有 利于 提升 富 华 电子 (UE E- 


























图 富 华 电子 获得 了 QC080000 体系 认证 证 书 
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富 华 电子 “大 功率 LED 智能 驱动 电源 
研制 及 产业 化 ”项 目 通过 验收 





此 外 ， 大 功率 UPS 产品 往往 会 


系统 ， 因 此 对 UPS 的 稳 





定性 、 可 靠 





应 用 于 用 户 的 核心 网 络 
性 、 可 管理 性 和 可 扩充 























































































































性 等 方面 均 有 着 较 高 的 要 求 。 而 且 ， 由 于 应 用 环境 特殊 ， 
2015 年 7 月 16 日 ,广东 省 科学 技术 厅 在 东莞 市 石 龙 富 ] 户 在 大 功率 产品 的 售 前 、 售 中 、 和 售后 均 会 遇 到 诸多 专业 
EE 子 有 限 公 司 (UE Electronic) 主持 召开 了 由 东莞 市 石 龙 问题， 这 与 中 小 功率 UPS 产品 的 销售 模式 有 很 大 区 别 。 因 





























华电 子 有 限 公司 (UE Electronic) 联合 华南 理工 大 学 、 东 
市 德 珀 光电 有 限 公司 完 成 的 广东 省 科技 计划 项 目 “ 大 功 
率 LED 智能 驱动 电源 研制 及 产业 化 ”项 目 验 收 会 。 

东莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公司 (UE Electronic) 王 学 广 
总 经 理 作为 项 目 负 责 人 向 验收 专家 组 作 了 项 目 研制 工作 报 
告 和 技术 研究 报告 。 验 收 专家 组 对 验收 材料 、 生 产 现场 进 
行 审 阅 和 考察 后 ， 认 为 项 目 符合 科技 计划 项 目 验收 要 求 ， 
并 一 致 同意 该 项 目 通过 验收 。 

本 科技 项 目 实现 了 大 功率 LED 智能 驱动 电源 长 寿命 、 
高 效率 、 高 功率 密度 、 高 功率 因数 、 高 精度 和 高 可 靠 性 等 
性 能 ,广泛 应 用 于 路 灯 、 隧 道 灯 、 球 场 和 景观 照明 等 照明 
系统 。 其 关键 技术 的 研究 成 果 除 了 应 用 于 LED 驱动 电源 ， 
也 可 以 应 用 于 通信 、 计 算 机 和 医疗 等 其 他 领域 的 电源 装置 ， 
并 且 取 得 了 良好 的 社会 经 济 效 益 。 

广东 省 科学 技术 厅 的 领导 做 了 最 后 总 结 发 言 ,希望 东 
莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公 司 (UE Electronic) 能 够 再 接 再 
厉 ， 为 广东 省 科技 项 目 事 业 的 发 展 贡献 力量 。 

东莞 市 石 龙 富 华 电子 有 限 公司 (UE Electronic) “大 功 
率 LED 智能 驱动 电源 研制 及 产业 化 ”科技 项 目 验收 通过 ， 
是 对 富 华电 子 研发 实力 的 肯定 ， 未 来 富 华电 子 除 继续 扩大 
E 产 外 ， 还 将 进一步 走 自主 创新 、 新 产品 开发 和 国内 外 市 











收 可 慷 
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此 ， 要 求 厂 商 不 仅 能 





提供 优秀 的 





产品 ， 而 且 要 求 具备 很 





高 的 方案 定制 能 力 ， 以 及 专业 、 全 面 且 及 时 的 服务 支持 等 ， 


可 以 说 ， 大 功率 UPS 市 





力 的 较量 。 


场 的 博弈 就 


是 一 场 UPS 厂商 综合 实 


新 光宏 锐 作为 国内 知名 UPS 厂商 ， 在 前 几 年 就 开始 对 





大 功率 UPS 市 场 进 行 布 





内 知名 学 术 机 构 、 高 校 建 立 产 学 研 研 究 平台 ， 











局 。2009 年 ， 
佛山 市 UPS 电源 与 新 能 源 工程 技术 研究 开发 中 心 ， 并 与 国 








新 光宏 锐 成 功 组 建 了 














每 年 持续 不 





断 地 投入 研究 经 费 ， 实 现 技 术 创 新 ， 为 大 功率 市 场 UPS 提 


供 强 有 力 的 技术 支持 。 








与 此 同时 ， 








新 光宏 锐 在 东北 、 华 东 








和 华中 等 全 国 各 大 片区 以 及 大 中 城市 建立 了 完善 的 服务 体 
现场 响应 服务 。 











系 ， 为 用 户 提供 了 免费 j 





新 光宏 锐 通过 研发 























团队 的 创新 、 打 造 高 效 的 营销 团队 


和 建设 完善 的 服务 体系 三 大 板 答 开 拓 大 功率 UPS 市 场 ， 对 

未 来 的 发 展 信心 充满 信心 。 

广州 金 升 阳 科 技 有 限 公司 通过 2015 广东 省 
工程 技术 研究 中 心 认定 





2015 年 10 月 22 日, 广东 省 科学 技术 
认定 2015 年 广东 省 工程 技术 研究 
阳 科技 有 限 公司 〈 以 下 简称 “人 金 逢 
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场 拓展 的 道路 ， 使 LED 驱动 电源 产品 质量 和 市 场 占有 率 在 
国际 上 处 于 领先 地 位 。 
新 光宏 锐 布 局 大 功率 UPS 电源 市 场 

近年 来 ， 随 着 UPS 市 场 的 越 来 越 成 熟 ， 市 场 对 UPS 的 
要 求 也 越 来 越 高 。 客 户 不 仅 对 UPS 的 硬件 、 性 能 等 提高 要 
求 ， 而 且 要 求 厂商 能 够 提供 全 方位 的 电源 解决 方案 、 线 路 
安装 、 工 程 建议 以 及 完善 的 售后 服务 保障 。 但 由 于 市 场 上 
各 个 厂商 在 产品 设计 及 技术 上 不 尽 相 同 ， 集 中 监控 异常 困 
难 ， 使 得 客户 在 选择 电源 解决 方案 时 无 从 下 手 。 针 对 这 一 
难题 ， 新 光宏 锐 重 拳 出 击 ， 率 先 抢 占 大 功率 UPS 市 场 。 

据 新 光宏 锐 负 责 人 介绍 ， 回 顾 UPS 的 发 展 历程 ,一直 
以 来 都 是 呈现 出 明显 的 市 场 投 资 拉 动 的 特征 。 在 2000 年 左 








































































































阿公 未 于 “关乎 
P 心 的 通知 ”， 广 州 金 升 























F 阳 ”) 被 认定 为 “广东 


省 工业 电源 模块 工程 技术 研究 中 心 ”。 
“广东 省 工程 技术 研究 中 心 ”是 广东 省 实施 创新 驱动 发 


























安 
或 本 领域 内 需 


























优秀 的 技术 创新 能 力 、 规 范 化 的 制 




















展 战 略 和 产业 化 结构 优化 升级 的 重大 战略 要 求 ， 对 于 企业 
的 认定 条 件 比 较 苛刻 。 原 则 上 必须 已 建 有 市 级 工程 中 心 ， 
有 较 强 的 盘 利 能 力 和 管理 水 平 ， 其 技术 水 平 在 同行 业 
具有 优势 。 金 升 阳 凭 借 着 领先 的 技术 水 平 

















度 管理 以 及 强大 的 科研 











成 果 转 化 能 力 获 得 专家 及 主管 部 门 的 一 致 认可 。 





演 着 行业 “开拓 者 ”和 





自 创立 伊始 ， 金 升 阳 便 一 直 在 


“领跑 者 ” 








国内 微 功 率 电 源 领 域 扮 
的 角色 ， 本 着 敢 为 人 先 








的 精神 ， 历 经 17 年 的 发 展 ， 成 为 








国内 集 生 产 、 研 发 和 销售 














为 一 体 的 规模 大 、 品 种 全 的 工业 电源 模块 制造 商 。 主 导 起 











草 了 《 宽 压 输入 稳 压 输出 隔离 型 直流 -直流 模块 电源 》 等 行 











右 ， 中 国 的 UPS 市 场 进入 到 一 个 高 速 发 展 的 新 时 
大 量 的 机 房 建设 涌现 ，UPS 采购 呈现 出 高 增长 的 态势。 
近 几 年 数据 中 心 的 建设 迎 来 一 个 高 峰 期 ， 这 使 得 大 功率 
UPS 产品 的 需求 明显 提升 。 

大 功率 UPS 产品 表现 出 色 也 使 2014 年 中 国 UPS 市 场 的 




























































































业 标 准 ， 并 获 国家 能 源 








专利 350 余 项 ， 其 中 发 


心 欧 争 力 起 到 积极 的 作 寿 











明 专 利 180 














Jo 


局 批准 实施 。 此 外 ， 金 升 阳 高 度 重 
视 技术 创新 和 知识 产权 工作 ， 截 至 2015 年 10 























1 ,已 申请 
余 项 ， 对 支撑 企业 的 核 








据悉 ，2015 年 的 参 记 






































平均 价格 有 所 上 升 ， 主 要 原因 是 2014 年 大 功率 的 UPS 产品 
性 能 更 好 ， 男 一 方面 ， 由 于 大 功率 产品 在 利润 率 上 更 具 优 
势 ， 因 此 各 大 厂商 在 产品 销售 时 对 大 功率 产品 的 推广 力度 





居 
对 金 升 阳 电源 模块 产品 
新 











加 大 ， 使 部 分 市 场 需求 向 大 功率 产品 转移 。 现 阶段 ， 大 部 
分 厂商 的 UPS 产品 均 在 大 于 20kV ' A 的 细 分 市 场 上 增长 较 
为 明显 ， 新 光宏 锐 的 客 制 化 服务 深 受 市 场 上 广大 用 户 的 青 
睐 。 




















条 件 相 较 往年 更 为 苛刻 ， 此 次 金 
F 阳 被 认定 为 工业 电源 模块 工程 技术 研究 中 心 ， 





这 不 仅 是 














的 肯定 ， 更 是 对 金 升 阳 自主 科研 创 

















能 力 的 认可 ， 必 将 助力 金 升 阳 实 现 新 的 超越 、 新 的 腾飞 。 





金 升 阳 AC-DC 电源 模块 荣获 第 三 届 
中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 








金 升 阳 AC-DC 电源 模块 LN 系列 斩获 第 三 





























中 国电 源 





第 四 篇 “电源 行业 新 闻 “223 . 








学 会 科学 技术 奖 一 一 优秀 产品 创新 奖 。 

中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 ( 国 科 奖 社 证 字 第 0220 号 ) 
是 经 中 华人 民 共 和 国 科学 技术 部 批准 设立 的 ， 在 国家 科技 
奖励 办 公 室 正式 备案 ， 代 表 我 国电 源 行业 高 水 平 的 科技 奖 
励 活动 。 其 中 ,“ 优 秀 产品 创新 奖 ” 授 予 电源 行业 中 ， 主 要 
技术 经 济 指标 达到 国际 先进 水 平 ， 在 设计 、 工 艺 、 材 料 、 
关键 技术 和 系统 集成 等 方面 取得 显著 创新 成 果 ， 对 产业 技 
术 进 步 有 较 大 促进 作用 的 优秀 创新 产品 。 

金 升 阳 LN 系列 AC-DC 电源 模块 与 其 他 传统 的 AC-DC 
电源 最 明显 不 同 的 是 采用 了 高 压 陶 次 电容 方案 替代 了 传统 
的 铝 电 解 电容 方案 。 我 们 知道 ， 在 现代 电源 技术 中 ， 无 论 
是 线性 电源 还 是 开关 电源 ， 铝 电解 电容 都 是 必 不 可 少 的 关 







































































































































































应 用 和 科技 发 展 的 核心 技术 ， 及 时 申请 知识 产权 保护 、 推 
进 知识 产权 运用 ， 加 快 将 知识 产权 这 一 无 形 资 产 转 化 为 有 
形 收入 。 


华 兆 获 “安徽 省 技术 创新 示范 企业 ”认定 


日 前 ， 省 经 信 委 、 省 财政 厅 联 合 印发 《关于 公布 2014 
年 安徽 省 技术 创新 示范 企业 认定 名 单 的 通知 》， 合 肥 华 光电 
子 工 业 有 限 公 司 名 列 其 中 ,为 合肥 市 6 家 入 选 企 业 之 一 ， 
这 是 安徽 省 首次 认定 省 级 技术 创新 示范 企业 。 

根据 最 新 发 布 的 《安徽 省 技术 创新 示范 企业 认定 管理 
办 法 (试行 )》〔( 院 经 信 科 技 【2014]130 号 ) ， 申 报 企 业 
必须 具有 核心 竞争 能 力 和 行业 领先 地 位 ， 要 掌握 企业 发 展 














































































































键 器 件 。 然 而 ， 在 行业 内 常规 的 AC-DC 电源 设计 中 ， 铝 电 
解 电容 会 给 电源 带 来 高 低温 条 件 下 可 靠 性 差 、 寿 命 短 等 问 
题 。 陶 瓷 电容 具有 更 低 的 ESR 和 ESL， 能 降低 因 寄 生 参 数 
而 引起 的 损坏 风险 ; 同时 ， 因 陶瓷 电容 的 电解 质 在 高 低温 
等 极限 条 件 下 不 易 挥 发 、 凝 固 ， 容 量 相对 稳定 ， 能 长 时 间 
保持 电容 的 电气 特性 ， 从 而 极 大 地 提高 了 电源 产品 的 高 低 
温 性 能 和 长 期 使 用 的 可 靠 性 。 

与 采用 传统 铝 电解 电容 方案 的 AC-DC 电源 模块 相 比 ， 

LN 系列 具有 更 稳定 的 高 低温 特性 ,在 -40 ~ +70Y (此 为 
批量 使 用 的 推荐 温度 范围 ， 实 验 中 测 得 最 低 工 作 温 度 可 下 
探 至 -55%C ) 工作 温度 范围 内 无 需 考虑 降 额 设计 。 常 规 
AC-DC 电源 产品 最 多 承诺 2 ~3 年 的 质保 时 间 ， 而 金 升 阳 
LN 系列 具有 超 长 使 用 寿命 ， 产 品质 量 保证 长 达 5 年 。 除 此 
之 外 ，LN 系列 还 可 实现 小 体积 内 EMI 裸 机 过 CLASS B, 雷 
击 浪 涌 满 足 4 级 要 求 。 
此 次 LN 系列 获得 科学 技术 奖 再 次 彩 显 出 金 升 阳 强大 的 
科研 实力 和 创新 能 力 ， 更 是 市 场 、 学 会 及 行业 对 金 升 阳 的 
认可 和 鼓励 。 金 升 阳 将 继续 秉承 “智慧 创新 ”的 理念 ， 始 
终 坚持 技术 领先 的 策略 ， 为 客户 提供 “智慧 ”的 产品 和 服 
务 。 


































































































































































































华 焰 公司 获 安徽 省 专利 优秀 奖 


日 前 ， 从 安徽 省 知识 产权 局 官方 网 站 著 悉 ， 华 次 公司 
一 项 “能 够 减 小 充电 系数 的 铅 酸 电池 充电 机 控制 器 及 其 控 
制 方法 ”的 发 明 专利 和 人选 安 徽 省 第 四 届 专 利 优秀 奖 ， 全 省 
共有 75 家 企业 人选 省 级 专利 优秀 奖 ， 其 中 合肥 市 13 家 ， 
华 炮 公司 名 列 其 中 。 

根据 安徽 省 专利 奖 评奖 办 法 ， 申 报 的 专利 须 为 发 明 专 
利 ， 并 通过 产业 化 实施 取得 了 突出 的 经 济 效益 和 社会 效益 ， 
申报 单位 须 拥有 5 件 以 上 有 效 发 明 专利 ; 本 次 申报 的 名 为 
“能 够 减 小 充电 系数 的 铅 酸 电池 充电 机 控制 器 及 其 控制 方 
法 ”的 发 明 专 利 已 成 功 应 用 在 车 载 DCADC 转换 器 中 ， 产 品 
具备 通用 性 、 先 进 性 和 自身 的 优势 ， 目 前 已 批量 供应 南京 
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的 核心 技术 并 具有 自主 知识 产权 ， 整 体 技术 水 平 在 同行 业 
居于 领先 地 位 。 积 极 主导 或 参与 国际 和 国内 、 地 方 或 行业 
技术 标准 的 制定 和 修订 工作 。 新 产品 、 新 技术 (工艺 ) 开 
发 能 力 强 ， 企 业 每 年 研发 投入 占 年 销售 收入 的 3% 以 上 ,有 
健全 的 研发 机 构 并 与 省 内 外 大 专 院 校 、 科 研 机 构建 立 了 长 
期 稳定 的 合作 关系 。 

多 年 来 ， 华 炊 公 司 坚持 走 技 术 创 新 之 路 ， 搭 建 和 利用 
各 类 技术 创新 平台 ， 吸 引 优秀 团队 ， 注 重 核心 技术 的 积累 
和 成 果 转 化 激励 ， 鼓 励 团 队 攻 克 新 技术 、 研 发 新 产品 ， 积 
极 寻 求 产 学 研 合作 ， 起 草 企 业 标准 ， 申 请 专利 保护 ， 承 担 
家 项 目 ， 从 而 服务 市 场 需求 、 引 领 行业 领先 、 树 立 华 炮 
品牌 。 
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华 焰 高 效率 高 功率 密度 PFC 电源 
获 选 合肥 市 科技 进步 奖 
2015 年 10 月， 合肥 市 政府 公布 了 2014 年 合肥 市 科学 
技术 奖励 项 目 ， 华 次 公 司 组 织 申报 的 “ESF-150/200 系列 高 
效率 高 功率 密度 PFC 电源 ”项 目 荣获 合肥 市 科技 进步 二 等 
奖 ， 这 是 公司 该 款 电 源 产品 首次 申报 科技 进步 奖 并 顺利 获 
评 。 













































































根据 《合肥 市 科学 技术 奖励 办 法 》 规 定 ， 合 肥 市 科技 
进步 奖 的 申报 评选 为 一 年 一 次 ， 由 企业 自主 申报 项 目 ， 合 
肥 市 科技 局 牵头 组 织 异 地 初评 (外 省 市 科技 部 门 组 织 当 地 
专家 网 评 ) 和 本 地 会 评 ， 严 格 按 综合 评审 结果 依次 排序 选 
定 。 从 历年 评审 看 ,项 目 成 果 有 未 做 新 产品 或 科技 成 果 鉴 
定 、 有 无 自主 发 明 专 利 、 有 无 核心 技术 创新 点 、 有 未 实现 
可 观 的 经 济 收益 及 有 无 良好 的 市 场 前 景 ， 是 评审 的 关键 要 
素 。2015 年 合肥 市 科技 进步 奖 共 收 200 多 个 项 目 参 评 ， 最 
后 48 个 项 目 脱 颖 而 出 ， 其 中 一 等 奖 6 项 ， 二 等 奖 14 项 ， 
三 等 奖 28 项 。 

“ESF-150/200 系列 高 效率 高 功率 密度 PFC 电源 ”是 公 
司 工 业 电 源 事业 部 于 2012 年 立项 开发 ，2013 年 形成 技术 平 





















































































































































金龙 、 安 凯 等 大 型 新 能 源 汽 车 企业 ， 创 造 了 一 定 的 经 济 效 
益 。 此 次 奖励 由 公司 组 织 申请 、 市 知识 产权 局 择优 推荐 、 
省 知识 产权 局 组 织 专家 网 络 评审 产生 。 

本 次 奖励 不 仅 是 对 华 兆 公 司 专利 质量 的 检验 ， 也 是 省 


























台 ， 并 衍生 出 新 型 开关 电源 、 导 轨 电 源 等 多 类 产品 。 两 年 
来 ,项 目 在 科技 创新 成 果 取 得 和 成 果 转 化 市 场 应 用 上 均 表 
现 不 菲 。2014 年 ， 该 产品 获 安徽 省 新 产品 鉴定 、 安 徽 省 科 
技 成 果 认 定 ， 被 评定 为 : 项 目 技术 上 有 创新 ， 总 体 技术 水 


















































政府 对 华灯 公司 知识 产权 工作 成 效 的 肯定 ， 以 此 鼓励 公司 
广大 研发 人 员 发 明 创造 出 更 多 、 更 好 符合 政策 ， 适 应 市 场 




















平和 主要 技术 经 济 指标 居 国 内 先进 ， 在 国内 电源 技术 领域 
做 出 了 较 大 贡献 。 
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A 省 “115” 产 业 创 新 团队 建设 工程 ， 是 在 科技 创新 领 
华 妨 项 目 再 获 中 国电 源 学 会 科技 进步 奖 先 、 具 有 明显 行业 竞争 优势 的 各 类 企 事业 单位 中 ， 建 设 100 
2015 年 11 月 ， 华 淋 “ 新 型 大 功率 多 脉 波 隔 离 整 流 电 ”个 左右 “产业 创新 团队 ”， 选 聘 100 名 左右 “创新 团队 带头 
源 ” 项 目 荣获 第 三 届 中 国电 源 学 会 科技 进步 奖 技术 开发 类 。 ”人 ”和 500 名 左右 “带头 人 助理 "， 集 中 开展 重点 产业 项 目 
二 等 奖 。 公 司 总 经 理 、 副 总 经 理 和 项 目 组 代表 应 邀 参加 了 ” 的 科技 攻关 、 新 产品 研发 和 科技 成 果 转 化 工作 ， 形 成 一 批 
中 国电 源 学 会 学 术 年 会 及 授奖 仪式 。 高 水 平 研发 成 果 ， 培 养 一 批 高 层次 创新 型 人 才 ， 有 效 提升 
该 项 目 产 品 开 发 应 用 以 来 ， 陆 续 取得 了 丰硕 的 创新 成 ”重点 产业 的 自主 创新 能 力 和 整体 技术 水 平 。 创 新 团队 设立 
果 。2014 年 ， 获 安徽 省 新 产品 鉴定 、 安 徽 省 科技 成 果 认 定 、 期 内 ,省 人 才 开 发 专项 资金 将 按 标 准 拨付 团队 岗位 津贴， 
所 级 科技 成 果 二 等 奖 ， 拥 有 授权 国防 专利 “一 种 雷达 供电 ”并 接受 主管 部 门 的 抽查 和 年 度 考核 。 
系统 ”及 实用 新 型 专利 “直流 漏电 保护 电路 ”和 “基于 华 耀 公司 “大 型 独立 用 电 设备 绿色 智能 型 供 配 电 系统 
RS485 通信 的 电源 监控 模块 "。2015 年 ， 项 目 再 度 通 过 全 国 。 ”产业 创新 团队 ”设立 期 限 3 年 ， 团 队 设 带头 人 1 名 ,带头 
电源 专业 领域 资深 专家 严格 评审 ， 该 项 目 突 破 各 项 关键 技 。 人 助理 5 名 。 年初 ， 团 队 已 与 公司 签订 了 《工作 合同 书 》， 
术 难 题 ， 总 体 技术 水 平和 主要 技术 经 济 指标 居 国 内 领先 ， ”组 织 召开 了 项 目 启动 会 ， 明 确 了 团队 成 员 和 职责 分 工 ， 确 
取得 了 良好 的 社会 、 环 境 和 经 济 效益 ， 在 国内 电源 技术 领 ” 定 了 建设 期 任务 和 考核 目标 ， 目 前 团队 正 按 计划 开展 各 项 
域 做 出 了 较 大 贡献 。 工作 。 
中 国电 源 学 会 是 国家 一 级 学 会 ， 也 是 目前 国内 电源 行 ee 
业 全 国 性 行业 组 织 。 中 国电 源 学 会 科技 进步 奖 是 由 国家 批 华 几 顺利 通过 “装备 承 制 单位 ” 续 审 





























经 过 近 10 个 
报 的 8 项 企 ) 




















质量 





“得 标准 者 得 天 下 ”， 为 
技术 要 求 ，2014 年 7 月份 起 , 
各 技术 部 门 和 品质 管 























] 的 筹备 和 编制 ， 近 期 ， 
产品 标准 最 终 通 过 专家 计 








准 ， 在 全 国 范围 内 评选 的 科技 奖励 。 
华 炊 新 添 8 项 企业 标准 























由 华 粹 公司 各 




















> 中 村 ee 
监督 局 核定 





备案 并 1 
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E 式 发 布 实施 。 


EF 审 ， 在 合 月 





CE 颈 | 















































2015 年 5 月 23 ~24 日 ， 华 炊 顺 利通 过 了 装备 承 制 单位 
资格 现场 审核 。 此 次 审查 在 空军 驻 安徽 地 区 军 代 室 组 织 下 ， 








由 总 装备 部 统 





安排 ， 空 军装 备 部 组 织 ， 海 军装 备 








部 
参加 ， 共 同 组 成 联合 资格 审查 组 一 行 ， 对 华 耀 公司 进行 装 
备 承 制 单位 资格 现场 审查 。 





办 同 














本 次 审查 是 继 2010 年 公司 首次 通过 资质 审查 的 到 期 续 











障 产 品质 量 安 全 、 统 一 产品 











华 克 公司 技术 委员 会 牵头 ， 
时 部 启动 了 企业 产品 标准 的 筹备 和 制 

















订 工 作 。 因 公司 是 首次 组 织 ， 
领域 广 ， 为 提升 标准 质量 ， 提 高 备案 效率 ， 在 编制 过 程 中 
邀请 了 电子 行业 标准 专家 对 各 标准 负责 人 分 别 进行 了 两 次 








集中 培 1 
































|， 对 电子 文稿 反复 ] 


指导 修订 。 


报 标准 数量 多 ， 涵 盖 产 品 


“企业 标准 是 对 企业 范围 内 需要 协调 、 统 一 的 技术 要 


求 、 
必须 

















管理 要 求 和 工作 要 求 所 制定 的 标准 。 企 业 生 产 的 产品 ， 
按 标 准 组 织 生产 ， 按 标准 进行 检验 。 此 次 集中 制订 的 





8 个 企业 标准 ， 对 产品 的 命名 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 








则 、 标 志 、 


包装 、 


附 企 业 标准 的 名 称 和 备案 号 。 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) CBB84 直流 高 压 日 
8) CBB92 高 压低 电感 脉冲 














军用 地 面 三 相 AC/DC 开关 
18 脉冲 整流 电源 QA/HY 02-2015; 
工业 平板 开关 电源 Q/HY 03-2015 ; 


无 频 内 LED 驱动 电源 
电动 汽车 














18 脉冲 整流 变 月 





Q/HY 04-2015; 


EE 器”Q/HY 06-2015; 



































已 容器 


运输 和 贮存 等 方面 进行 了 规范 和 统一 。 


电源 QAHY 01-2015 ; 


所 车 载 DC-DC 变换 器 。”Q/HY 05-2015 ; 


电容 器 、Q/HY 07-2015; 
Q/HY 08-2015。 


华 楚 研发 团队 入 选 安徽 省 “115” 产 业 创 新 团队 
2015 年 ， 经 省 委 组 





多 轮 评 














织 部 、 省 发 改 委 和 省 科技 厅 等 部 门 
FF ， 华 泡 公 司 联合 38 所 合作 申报 的 “大 型 独立 用 
设备 绿色 智能 型 供 配 电 系 统 产 业 创 新 





团队 ”成 功 人 选 安 

















C 


徽 





省 “115” 产 业 创 新 团队 ,这 是 落户 38 所 的 第 二 个 省 


“115” 产业 创 新 团 





队 。 




















审 ， 土 归 契 F 


财务 资金 状况 、 





1 查 公司 未 来 4 年 是 否 具 
审查 宫 括 了 公司 的 法 人 资格 、 专 业 技 术 资 格 、 质 量 管理 、 











备 装备 承 制 单位 资质 。 














经 营 信誉 


淮 、 保 密 资格 和 军 方 提 出 的 其 他 特 





殊 要 求 七 大 方面 





， 重 点 关注 和 评价 公司 自首 次 获得 资质 以 























来 ,在 持 证 时 间 内 ， 相 关 资 质保 持 和 技术 能 力 进步 以 及 管 











2015 年 
第 一 会 议 室 


理 水 平 提升 的 变化 情况 。 
5 月 23 日 F 午 9 点 ， 资格 审 查 首次 会 议 在 公司 
隆重 召开 ， 资 格 审查 组 、 中 国电 科 院 38 所 所 



































长 、 副 所 长 ， 
组 对 公司 近 


华 摧 公司 董事 长 及 公司 领导 出 
几 年 的 变化 和 发 








会 议 。 审 查 
展 给 予 充 分 的 肯定 。 此 次 资格 
































审查 以 GJB5713 一 2006 《装备 承 制 单位 资格 审查 要 求 》、 


GJB9001B 一 2009《 质 量 管理 体系 要 求 》、 
法 律 法 规 、 制 度 、 标 准 和 装备 合同 等 为 依据 ， 对 公司 进行 











涉及 法 人 资质 、 


37 项 内 容 进 行 全 面 审 查 。 现 场 ， 审 核 组 审查 了 《装备 承 制 











关 








国家 和 军队 


























技术 、 质 量 、 财 务 和 经 营 信誉 等 七 大 方面 





























单 
和 记录 ， 查 看 





条 资格 审查 中 


请 表 》 和 相关 证 明 材 料 ， 查 阅 了 多 份 文件 
E 产 现场 和 实验 室 ， 并 与 多 名 专业 技术 人 员 














和 管理 人 员 进 行 














站 下 谈 。 








会 上 审查 引 


对 华 炎 的 技术 、 管 理 、 生 产 和 质量 保障 能 








力 等 方面 给 予 高 度 评 价 。 一 致 认为 ， 华 炊具 备 了 
的 法 人 资格 、 专 业 技术 资格 、 EF、 
产品 质量 保证 能 力 ， 资 金 规模 、 良 好 的 经 营 信誉 和 保密 资 


任务 相 适应 























请 承担 
四 水 平 

















质量 管 ] 


















































格 等 级 等 ， 








核 组 正式 宣布 公司 顺利 通过 现场 审查 ， 具 














备 




















武器 装备 承 制 单位 资格 ， 推 荐 继续 保持 装备 承 制 单位 资格 。 
“ 鸿 宝 ” 牌 商标 再 次 被 评 为 “浙江 出 口 名 牌 ” 





按照 《浙江 省 商务 厅 关于 开 
牌 ”认定 工作 的 通知 》( 浙 商务 贸 发 【2014] 104 号 ) 








展 2014 年 度 “ 浙 江 出 口 名 


的 要 























第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 ”… 225 




















求 ， 公 司 自 愿 申 报 ， 乐 清 商 务 主 管 部 门 审核 推荐 ， 并 征求 
省 级 及 各 地 相关 管理 部 门 的 意见 ， 省 商务 厅 按 公平 、 公 正 、 
公开 的 原则 ， 对 2011 年 已 到 期 的 “浙江 出 口 名 牌 ”企业 进 


















































TIANMNANIT 


行 复核 ， 鸿 宝 集团 商标 “ 全 到 330 旧 遂 王 ”通过 复核 ， 再 次 
被 评 为 “浙江 出 口 名 牌 " ， 再 次 突显 了 鸿 宝 品牌 的 实力 。 























图 鸿 宝 集团 商标 被 评 为 2014 年 度 “ 浙 江 出 口 名 牌 ”奖牌 


鸿 宝 集团 公司 顺利 通过 安全 生产 
标准 化 三 级 资质 评审 
为 建立 完善 的 安全 生产 管理 制度 ， 提 升 鸿 宝 集团 公司 
安全 生产 管理 人 员 水 平 ， 健 全 安全 生产 管理 体系 ， 逐 步 形 
成 规范 化 的 管理 模式 ， 公 司 于 2015 年 8 月 起 开展 了 三 级 安 
全 生产 标准 化 创建 工作 ， 并 于 2015 年 1 月 25 日 顺利 通过 了 
安全 生产 标准 化 评审 ， 达 到 三 级 安全 生产 标准 化 要 求 。 
保障 安全 生产 是 公司 一 切 工作 的 基础 。 公 司 各 部 门 一 
定 会 牢记 自己 的 职责 ， 时 刻 遵 循 “ 安 全 责任 重 于 泰山 ”的 
原则 ， 在 今后 的 工作 中 ， 继 续 严 抓 安 全 生产 工作 的 落实 ， 
持续 建立 健全 安全 生产 标准 化 工作 的 长 效 机 制 。 


华东 微 电 子 技术 研究 所 混合 集成 电路 及 
电子 元 器 件 检测 实验 室 顺利 通过 
国家 和 国防 实验 室 认可 


华东 微 电 子 技术 研究 所 混合 集成 电路 及 电子 元 器 件 检 
测 实验 室 获得 国家 实验 室 认 可 证 书 ， 并 通过 国防 实验 室 认 
可 ， 这 标志 着 该 实验 已 同时 具备 国家 实验 室 、 国 防 实验 室 
和 总 装 军 用 实验 室 三 项 资质 , 成 为 中 国电 科 系 统 内 和 业界 
届 指 可 数 的 高 端 实验 室 。 

经 评审 专家 认定 ， 华 东 微 电子 技术 研究 所 混合 集成 电 
路 及 电子 元 吕 件 实验 室 从 接收 试验 件 到 出 具 试验 报告 的 全 



















































































































































































华东 微 电 子 技术 研究 所 专业 定位 于 混合 微 电 子 技术 研 
究 的 国家 一 类 军工 研究 所 ， 承 担 了 百 余 项 国家 重大 和 重点 
工程 研制 生产 任务 。 作 为 研制 生产 的 进出 口 关 ， 混 合集 成 
电路 及 电子 元 器 件 检 测 实验 室 承 担 着 科研 项 目 鉴定 检验 和 
产品 检验 的 工作 。 自 成 立 以 来 ， 始 终 致 力 于 混合 集成 电路 
和 电子 元 器 件 检验 试验 能 力 的 提升 ， 目 前 实验 室 占 地 3 000 
多 m ,能 够 进行 CJB548B, CJB 360A 、GJB150 、GJB2438 、 
GJB597 及 SJ20668-98 相关 混合 集成 电路 与 电子 元 器 件 标 准 
规定 的 鉴定 /生产 试验 和 测试 的 全 部 试验 内 容 ， 为 各 项 军工 
科研 生产 任务 、 国 家 重点 工程 的 顺利 完成 提供 了 坚实 保证 。 
华东 微 电 子 技术 研究 所 混合 集成 电路 与 电子 元 器 件 检测 实 
验 室 可 面向 军工 行业 进行 检验 和 可 靠 性 分 析 方 面 的 技术 交 
流 ， 也 可 面向 民品 制造 企业 承接 各 项 检验 试验 任务 。 借 助 
一 个 平台 ， 实 现 共 享 共 创 共 赢 。 


华东 微 电 子 技术 研究 所 零 缺陷 管理 
研究 与 改进 项 目 通过 验收 


一 直 以 来 ， 国 防 科 工 局 、 总 装备 部 都 在 倡导 采用 先进 
的 质量 管理 方法 来 提升 企业 质量 管理 水 平 ， 集 团 公 司 积极 
推进 各 种 先进 质量 管理 方法 的 应 用 ， 华 东 微 电子 技术 研究 
所 也 在 不 断 探 索 更 加 适合 自己 的 质量 管理 模式 与 方法 工具 。 
2010 年 末 ， 华 东 微 电子 技术 研究 所 “十 二 五 ”发 展 战 
略 初步 明确 了 向 空间 产品 迈进 的 战略 性 部 署 ， 对 产品 质量 
























































































































































过 程 受 控 ， 试 验 数据 真实 有 效 ， 试 验 操作 规范 ， 试 验 人 员 
对 标准 理解 准确 ， 执 行 正确 ， 技 术 能 力 和 技术 管理 均 符 合 
实验 室 认 可 的 技术 要 求 ， 实 验 室 认可 体系 健全 ， 认 可 准则 
与 各 要 素 条 款 符合 。 

















的 需求 日 趋 提高 ， 同 时 航空 、 航 天 等 大 量 用 户 不 断 提出 更 
加 苛刻 的 质量 与 可 靠 性 要 求 ， 国 防 武器 装备 建设 也 对 质量 
管理 提出 了 更 高 的 要 求 。 经 过 了 二 十 多 年 “七 专 ”、 军 标 
线 、GB/9001、GJB9001 等 各 种 质量 管理 体系 建设 ,在 质量 
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管理 上 取得 了 丰硕 成 果 ， 但 是 时 至 21 世纪 第 二 个 十 年 ， 面 






































对 新 形势 、 
破 。 华 东 微 

















新 要 求 ， 确 实 需 要 进 
电子 技术 研究 所 多 年 来 对 高 质量 的 孜孜 追求 和 





步 在 质量 管理 上 取得 突 

















ul 


良好 表现 得 到 了 国防 科 工 局 以 及 集团 公司 的 支持 与 肯定 ， 
最 终 确定 由 集团 公司 主导 ,将 华东 微 电 子 技术 研究 所 作为 
试点 单位 ， 开 展 零 缺陷 质量 管理 方法 研究 与 实践 ， 试 图 找 











到 产品 “ 零 缺陷 ”实现 路 径 、 实 施 指 南 和 具体 方法 。 





























项 目 开 展 以 来 ， 集 团 公 司 高 度 重视 ， 








品 通过 了 设计 定型 。2015 年 8 月 ， 三 个 代表 产品 交 由 电子 
元 器 件 广州 检测 中 心 进 行 QML 鉴定 ， 按 照 总 装 认证 委 审核 





组 批复 的 《鉴定 试验 方案 》， 鉴 定 检验 包括 A、B、 
E 组 试验 ， 其 中 组 抗 辐 照 试 验 包括 ， 
试验 。 各 分 组 试验 于 10 月 








C、D、 





总 剂量 试验 和 单 粒 子 

















氏 全 部 完成 并 通过 考核 。 至 此 ， 





总 装 项 目 规定 的 生产 线 认 证 和 代表 产品 认证 的 实质 性 工作 





全 部 结束 。 华 东 微 





成 立 推 进 小 组 定 














期 检查 、 














E 进 、 指 导 ， 所 领导 高 度 重视 ， 亲 自 参 与 、 指 导 、 

















质量 管理 



































部 署 、 检 查 项 目 进 展 ， 全 体 员 工 积极 参与 其 中 ， 在 全 所 范 
于 形成 了 浓厚 的 零 缺陷 管理 文化 氛围 。 上 下 齐心 ， 族 心 聚 
力 ， 在 总 结 提炼 多 年 质量 工作 经 验 教 训 和 学 习 、 研 究 移 进 
理论 方法 的 基础 上 ， 在 深入 
活动 的 实践 中 ,立足 系 统 观点 , 采 
时 期 实现 零 缺陷 质量 竞争 优势 的 方法 一 一 
量 管理 方法 (IPQA)。 

















进 零 缺陷 质量 改进 
过 程 方法 ， 提 炼 出 新 
成 化 预防 型 质 









































历时 3 年 多 ， 





在 集团 公司 零 缺 陷 项 目 推进 小 组 的 指导 


下 ， 在 全 所 员工 的 共同 努力 下 ， 和 零 缺陷 管理 研究 与 改进 项 








目 顺利 完成 ， 于 2014 年 3 





于 2015 年 7 月 顺 








j 通过 科 工 局 组 织 的 项 目 审计 ， 
利通 过 科 工 局 组 织 的 项 目 验 收 。 


























通过 以 提升 质量 竞争 力 为 核心 的 零 缺陷 质量 管理 实施 ， 











提高 了 全 员 的 质量 意识 ， 实 现 了 有 效 预 防 的 高 水 平 质量 管 








理 。 在 集团 公司 全 系统 内 广泛 宣传 并 持续 推进 “IPQA” 零 
缺陷 质量 管理 实践 ， 集 团 公 司 多 家 单位 先后 来 访 并 开展 了 
零 缺陷 质量 管理 推进 实施 ， 取 得 了 良好 应 用 效果 。 
华东 微 电 子 技术 研究 所 混合 集成 电路 
字 航 高 可 靠 生产 线 全 面 通过 认证 


























拼搏 ， 于 2015 年 





宇航 高 可 靠 厚 膜 混 合 
微 电 子 技术 研究 所 质量 工程 项 
设计 、 工 艺 管理 等 技术 人 员 和 广大 员工 的 积 





成 电路 生产 线 贯 标 认 证 是 华东 
目 之 一 。 该 项 目 经 过 生产 线 
极 攻 关 和 奋勇 
] ， 通 过 了 代表 产品 的 QML 鉴定 检验 ， 
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成 现实 。 


该 认证 通 


量 等 级 扩 












































电子 技术 研究 所 的 “H 级 厚 膜 混 合集 成 
路 生产 线 ” 升 级 为 “ 宇 高 厚 膜 混合 集成 电路 生产 线 ” 已 








过 ,标志 着 华东 微 电 子 技术 人 研究 所 的 产品 质 
展 到 kK 级 ， 生 产 线 管理 能 力 ， 基 线 能 力 、SPC 控 








制 体系 以 及 产品 质量 在 批 内 、 批 间 等 一 致 性 指标 方面 都 达 


到 新 的 高 








上 外。 


华东 微 电 子 技术 研究 所 2015 年 度 自 主 
开发 科研 项 目 定 型 鉴定 会 顺利 召开 
2015 年 10 月 19 日 ~20 日 ， 安 徽 省 国防 科学 技术 工业 
组 织 召 开 了 “中 国电 科 华东 微 电 子 技术 研 


办 公 室 在 合肥 让 
究 所 2015 稀 
会 议 全 面 总 结 了 以 “HHR28S105 




















FE 度 

















自主 开发 科研 项 目 设计 定型 鉴定 会 "。 这 次 
FS 型 抗 辐 照 DC/DC 变换 

















器 ”为 代表 的 37 个 项 目 所 取得 的 成 绩 和 经 验 ， 涵 盖 了 华 
东 微 电子 技术 研究 所 厚 膜 DCZDC 变换 器 、 轴 角 转 换 器 和 











理 电路 等 多 个 专业 领 
oe 团 、 航 空 工业 集团 、 











域 。 来 自 航 天 科技 集团 、 











航 








兵 带 工业 集团 、 中 科 院 和 中 




















子 科技 集 











肥 地 




















淮 























团 公司 等 21 家 用 户 单位 的 代表 参加 了 会 议 ， 
区 军 代 室 军 代表 参加 了 会 议 。 会 议 成 立 由 总 
集成 电路 专家 、 中 国 科技 大 学 、 合 肥 工 业 大 学 、 安 


省 电子 





产品 监督 检验 所 及 相关 用 户 专家 组 成 的 鉴定 委员 














所 长 李 浪 平 在 致辞 中 表示 华东 微 电 子 技 术 人 研究 所 秉承 





“开放 发 展 、 创 新 发 
外 子 国 家 队 的 使 命 ， 























标志 着 华东 微 


生产 线 的 认证 。 




















电子 技术 研究 所 顺利 通过 了 厚 膜 宇航 高 可 靠 


1. 宇航 高 可 靠 生产 线 的 认证 














按照 宇航 高 可 靠 生产 线 的 认证 要 求 ， 该 工程 建立 了 字 
高 线 文件 体系 ， 包 括 宇 高 线 《 质 量 保证 大 纲 计 划 》、 程 序 文 




















展 的 原动力 ， 紧 跟 行 业 发 





项 

















件 的 运行 与 修订 换 版 ， 宇 高 产品 基线 文件 的 建立 与 完善 ， 
宇 高 产品 的 PID 文件 、 三 层次 技术 文件 、 








管理 文件 的 不 断 





完善 ， 从 体系 上 保证 产品 实现 全 过 程 的 质量 控制 。 按 照 


GJB3014 宇航 线 到 








EY 了 SPC 控制 体系 ， 完 成 了 成 膜 、 粘 接 、 


焊接 、 键 合 和 密封 的 SPC 控制 规范 ， 实 现 了 全 线 的 统计 过 


程控 制 。2014 年 


核 ， 实 现 了 生产 线 认 证 ， 在 此 乾 
表 品 种 攻关 和 认证 ， 对 以 HSA3656A 型 隔离 放大 器 为 代表 














展 、 和 谐 发 展 ”的 到 



































始终 把 满足 客户 需求 、 为 客户 
质 产品 作为 企业 责任 ， 始 终 把 科技 创新 作为 企业 可 持续 发 
展 趋 势 和 市 场 需求 ， 坚 持 自主 立 
Kl、 自 主 研 发 ,为 国家 国防 事业 做 出 了 积极 贡献 ， 同 时 对 
军 代 表 的 支持 、 用 户 的 帮助 、 专 家 的 指导 和 项 目 团 队 的 辛 
勤劳 动 表示 感谢 。 























照 DCZDC 变换 器 ”为 代表 的 

















这 些 产 品 











11 月 ,通过 了 总 装 认证 委 专 家 组 的 现场 审 
础 上 ， 开 展 了 宇 高 二 期 代 


























有 和 较 高 











广泛 应 用 于 航天 、 航 空 、 


的 技术 水 平 ， 受 到 专家 和 





对 华东 微 
































的 厚 膜 信号 类 处 理 电路 等 高 可 靠 混合 集成 电路 进行 K 级 认 


证 。 








2. 代表 产品 鉴定 检验 








质量 可 靠 











看 均 有 较 大 的 提升 ， 通 








以 


“HHR28S105FS 型 抗 辐 





LE 念 ， 始 终 牢记 军工 


提供 优 






































此 次 提交 设计 定型 的 项 目 在 抗 辐 照 设计 技术 、 安 全 可 
靠 性 设计 技术 和 工艺 制造 技术 等 方 
过 鉴定 委员 会 开展 的 评审 工作 ， 


























舰 














电子 技术 人 研究 所 重视 开拓 
的 产品 ， 不 断 提升 不 














37 个 项 目 顺利 通过 定型 鉴定 。 
船 和 火炮 等 系统 中 ， 
户 的 好 评 。 参 会 代表 
场 ， 努 力 为 























户 研 发 











技 创 填 








的 能 力 表 示 钦 佩 。 











藏 硕 电 源 再 次 获 国家 高 新 技术 企业 认定 


成 硕 








第 一 期 宇 高 贯 标 项 目 三 个 代表 产品 ， 经 过 全 项 目 摸底 


试验 ,产品 的 电 参 数 批 内 一 致 性 、 批 间 一 致 性 、 三 温 一 至 
性 以 及 寿命 试验 前 后 的 一 致 性 指标 满足 技术 协议 要 求 ， 产 











(有 效 























EE 源 科 技 股 份 有 限 公 司 原 《 高 新 技术 企业 证 书 》 























期 3 年 ) 即将 到 期 ， 于 日 前 再 
业 认 定 ， 并 收 到 了 深圳 市 科技 创新 委员 会 、 








次 通过 国家 高 新 技术 企 








深圳 市 财政 委 








员 会 、 深 圳 | 














国家 税务 局 和 深圳 市 地 方 税务 局 联合 颁发 的 


第 四 篇 “电源 行业 新 闻 227 . 








《高 新 技术 企业 证 书 》， 证 书 乡 














高 新 技术 企业 资格 有 效 期 
根据 《中 华人 民 共 和 
































家 号 : GR201544201516 ， 国 家 





企业 所 得 税法 》 以 及 国家 对 高 
新 技术 企业 的 相关 税收 政策 ， 公 司 自 2015 年 起 连续 3 年 ， 

















可 享受 企业 所 得 税 减 按 15% 税率 缴纳 的 优惠 政策 。 


此 次 资质 的 取得 ， 提 ? 





高 了 企业 核心 竞争 力 ， 激 发 科技 





断 电 、 付 费 结算 及 申请 安装 和 服务 求助 等 服务 及 即时 沟通 
功能 ， 且 兼容 微 信 、 支 付 宝 、 银 联 和 各 个 电力 运营 商 的 电 
力 卡 等 多 种 手机 支付 方式 。 借 助 强 大 的 移动 互联 网 技术 改 
造 ， 聚 电 重 新 定义 了 充电 桩 这 个 传统 的 电力 产品 ,使 其 成 
为 一 个 能 够 实现 与 人 、 与 手机 及 其 他 充电 桩 和 移动 服务 终 
端 互动 的 智能 硬件 。 自 此 ， 聚 电 完成 了 充电 领域 的 革新 ， 












































































































































力度 ， 为 公司 众多 产业 可 持续 发 展 打 下 良好 健康 的 基础 。 


经 过 十 年 快速 发 展 ， 记 硕 X 
节能 ”的 环保 理念 ， 产 业 逐 步 延伸 到 移动 储 能 、 无 线 充电 
和 智能 硬件 ， 并 加 大 新 能 源 应 用 领域 的 投入 。 

















坚持 “绿色 创新 ， 高 效 


























使 得 电动 汽车 在 中 国 发 展 的 充电 瓶颈 有 了 一 体 化 的 智能 解 
决 捷径 。 其 产品 覆盖 充电 桩 后 台 监 控 系 统 、 桩 主管 理 软件 、 
聚 电 桩 App 和 适 配 国标 和 欧美 标准 的 充电 桩 ， 同 时 还 有 可 













































































此 次 再 获 国 家 高 新 技术 企业 认定 ， 茂 硕 人 将 继续 全 力 











以 赴 ， 致 力 于 成 为 世界 范 古 

















为 全 球 节 能 减 碳 贡 献 力量 ! 


内 的 新 能 源 解决 方案 提供 商 ， 


再 布局 新 能 源 领域 茂 硕 新 能 源 
10 亿 元 投资 光伏 发 电 项 目 


2015 年 5 月 ， 冯 硕 电源 旗下 控股 公司 深圳 成 硕 新 能 源 

















科技 有 限 公司 〈 以 下 简称 “ 茂 硕 新 




















能 源 ”， 公 司 持 有 其 








91.2377% 股权 比例 ) 与 宁夏 回族 








自治 区 同心 县 人 民政 府 签 








订 了 《投资 合作 协议 》， 成 硕 新 能 源 
发 光伏 发 电 项 目 ， 总 投资 10 亿 元 ， 



































建设 用 地 3 000 亩 ， 建 设 工 











其 中 2015 年 30MW 、2016 
按照 协议 ， 同 心 县 政 




















以 在 同心 县 境内 投资 开 
站 建设 规模 100MW ， 
期 为 2 年 (2015 年 ~2016 年 ) ; 














出 适宜 开发 光伏 电站 








项 目的 土地 区 域 ， 为 企业 9 








境 ， 协 助 成 硕 新 能 源 办 理 项 









































展 。 


新 能 源 享受 国家 、 自 治 区 及 














E 产 经 营 活 动 提供 宽松 的 政策 环 
目 备 案 等 相关 事宜 ， 保 证 成 硕 
和 县 的 各 项 相关 优惠 政策 、 费 
用 减免 等 。 访 硕 新 能 源 自 协议 签订 后 ， 在 同心 县 注册 成 立 
一 级 法 人 公司 ， 负 责 项 目的 妈 








E 设 、 运 营 及 相关 业务 的 开 


众所周知 ， 戊 硕 电源 自 2013 年 以 来 ， 积极 响应 政府 号 











召 ， 以 立足 发 展 主 业 为 前 提 ， 全 面 拓展 新 
协议 的 签订 有 利于 公司 未 来 快速 





























实现 。 





能 源 领域 。 本 次 





效 地 拓展 光伏 发 电 业 务 ， 








符合 公司 的 发 展 需求 和 长 远 规划 ， 有 利于 公司 战略 目标 的 


茂 硕 投资 新 能 源 汽 车 领域 加 快 


互联 网 + 时 代步 伐 


互联 网 + 是 大 势 所 趋 ， 度 硕 投 资 新 能 源 充 电 行 业 新 力 












































军 一 一 深圳 肾 电 网 络 科 技 有 限 公 司 (人 简称 “ 聚 电 ”)， 紧 跟 
时 代步 伐 ， 全 面 推进 充电 行业 的 互联 网 + 


创新 步伐 。 聚 电 ， 




















是 一 家 内 生 “ 互 联网 + 





F 企 业 。 从 2014 年 






























































主 
岂 
务 





是 
的 企业 。 














决 所 有 充电 相关 问题 的 软件 管理 


























电网 络 建设 和 服务 运营 商 ， 

















聚 电 为 国内 研发 出 第 一 个 能 够 通过 手机 App 一 站 式 解 


起 在 全 国 铺设 充电 动 汽 车 电 点 和 充电 站 ,并 依托 强大 的 互 
联网 技术 将 这 些 充电 点 连 成 全 方位 立体 网 络 ， 是 为 电动 车 
主 提供 便捷 充电 服务 的 专业 充 
国内 为 数 不 多 的 能 够 通过 软件 App 实现 一 站 式 充电 服 






































系统 ， 通 过 手机 App 聚 电 























桩 ， 车 主 可 以 轻松 实现 充电 桩 的 监控 、 查 找 、 预 约 、 充 电 、 











以 实现 道路 救援 的 智能 充电 车 ， 完 美 解决 车 主 的 旅程 焦虑 
和 突 发 电量 不 足 问 题 。 

目前 ， 聚 电 与 合作 伙伴 共同 建设 了 上 海 第 一 座 民营 光 
伏 充 电站 ,北京 CBD 地 区 充电 站 ,充电 服务 遍布 北京 、 上 
海 、 广 州 、 深 圳 、 沈 阳 、 昆 明和 东莞 多 地 ， 正 在 全 国 所 
的 城市 发 起 充电 桩 众 筹 行动 ， 聚 集 民间 力量 共同 解决 电动 
汽车 充电 基础 设施 不 足 的 瓶颈 ， 让 更 多 的 有 识 之 士 和 合作 
伙伴 参与 到 新 能 源 汽车 的 发 展 中 来 。 

成 硕 电 源 科 技 股份 有 限 公 司 是 国家 高 新 技术 企业 、 国 
家 十 二 五 规划 鼓励 发 展 的 节能 减 碳 新 能 源 企业 。 公 司 一 直 
以 来 积极 响应 政府 号 召 ， 以 立足 发 展 主 业 为 前 提 ， 全 面 拓 
展 新 能 源 、 互 联网 领域 。 当 前 成 硕 电源 已 经 发 展 成 为 致力 
于 开关 电源 、LED 照明 智能 驱动 、 高 效 智 能 光伏 逆 变 器 、 
大 功率 UPS 、 大 功率 变频 电源 、 柔 性 印 制 电路 板 (FPC)、 
新 能 源 汽车 智能 充电 桩 及 移动 储 能 设备 等 产品 的 研发 、 生 
产 和 销售 的 高 效 智 能 解决 方案 提供 商 。 

创新 是 茂 硕 的 主旋律 ， 将 创新 技术 转化 生产 力 是 成 硕 
的 核心 竞争 力 。 茂 硕 凭借 对 互联 网 行业 的 深刻 理解 ， 通 过 
技术 与 互联 网 应 用 相 结 合 ， 将 为 用 户 提供 高 效 、 智 能 且 安 
全 的 产品 和 系统 解决 方案 ， 帮 助 客户 实现 低 成 本 、 低 风险 、 
快 起 步 及 高 效率 的 信息 化 目标 。 

成 硕 投资 聚 电 网 络 科 技 ， 是 顺应 市 场 导 向 之 举 ， 也 是 
互联 网 + 时 代 的 大 势 所 趋 ， 为 推动 碟 硕 在 新 能 源 互 联网 上 
发 展 、 利 用 互联 网 和 大 数据 为 用 户 提 供 更 好 的 服务 起 到 重 
要 的 纽带 作用 ， 也 将 助 推 企业 的 转型 升级 和 稳步 成 长 。 

自 2015 年 初 茂 硕 参 股 聚 电 后 ， 聚 电极 大 扩展 了 自身 在 
电力 自动 化 领域 的 纵深 发 展 ， 实 现 了 企业 内 部 传统 电力 产 
品 的 安全 稳定 和 互联 网 产业 的 软件 智能 服务 的 完美 结合 。 
成 硕 与 聚 电 携手 ， 将 利用 光伏 、 储 能 和 电动 汽车 等 技术 创 
造 零 耗 能 、 零 污染 的 绿色 出 行 方式 ， 持 续 为 中 国 的 新 能 源 
战略 助力 ， 为 广大 电动 汽车 车 主 的 绿色 出 行 提供 充电 基础 ， 
打造 智慧 城市 的 最 优 智慧 交通 基础 设施 合作 伙伴 。 


赛 耐 比 公司 挂牌 新 三 板 


宁波 赛 耐 比 光电 科技 股份 有 限 公 司 于 2015 年 12 月 7 
日 登陆 新 三 板 挂 牌 交 易 ， 股 票 代码 834662， 交 易 方 式 为 协 
议 转让 。 赛 耐 比 主 营 业务 为 LED 驱动 电源 的 研发 、 生 产 、 
销售 和 服务 。 总 股本 为 500. 00 万 股 ， 每 股 收益 为 3. 46 元 。 


科 士 达 亚 级 2015 全 球 新 能 源 企业 500 强 


2015 年 10 月 11 日 ,由 中 国 能 源 报社 主办 的 “2015 全 
球 新 能 源 企 业 500 强 发 布 会 暨 新 能 源 发 展 高 峰 论坛 ”在 人 
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民 日 报社 召开 ， 国 家 能 源 局 新 能 源 司 副 司 长 梁 志 鹏 、 人 民 
日 报社 副 社 长 张 建 星 和 中 国 能 源 报社 总 编辑 解 树 江 出 席 本 
届 论 坛 ， 与 其 他 来 自 相 关 部 委 的 领导 、 专 家 学 者 和 工商 界 
人 士 200 余 位 代表 一 起 ， 共 同 探讨 全 球 新 能 源 未 来 发 展 之 
路 并 一 起 见证 评审 结果 揭晓 。 全 球 新 能 源 企业 500 强 评 审 
委员 会 主席 李 庆 文 现 场 公布 了 来 自 37 个 国家 和 地 区 的 人 转 
企业 ， 评 审结 果 显 示 ， 在 全 球 区 域 分 布 上 ， 亚 洲 企 业 仍然 
居 首 ， 尤 其 是 与 前 几 年 相 比 ， 中 国企 业 在 能 源 全 产业 链 取 
得 全 面 发 展 ，2015 年 共 入 围 168 家 企业 ， 远 多 于 排名 第 二 
的 美国 和 第 三 的 日 本 。 其 中 ， 深 圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公 
司 凭借 企业 近年 来 在 能 源 领域 的 强劲 增长 表现 和 对 行业 发 
展 突出 贡献 ， 成 功 入 围 本 年 度 500 强 榜 单 。 
作为 新 能 源 领 域 国家 高 新 技术 企业 ， 科 士 达 基于 数据 
中 心 不 间 断 电源 系统 、 工 业 级 不 间断 电源 系统 传统 电能 ， 
务 坚实 基础 ， 近 年 来 大 力 拓 展 太阳 能 光伏 发 电 逆 变 系统 、 
新 能 源 汽车 充电 系统 ， 以 及 新 能 源 储 能 系统 等 新 能 源 业 务 
领域 , 2013 年 公司 获 批 组 建 广 东 省 太阳 能 光伏 发 电工 程 技 
术 研 究 中 心 ， 并 成 功 进 入 中 国光 伏 逆 变 器 市 场 占有 率 行业 
三 甲 ， 充 电 桩 率先 实现 出 口 日 本 高 端 市 场 ， 近 年 来 在 国家 
新 能 源 政策 支持 下 ， 公 司 新 能 源 业 务 取得 高 速 增长 , 已 成 
为 全 球 新 能 源 行业 极 具 发 展 潜力 的 高 成 长 性 企业 之 一 。 
“全 球 新 能 源 企业 500 强 ” 活 动 是 由 人 民 日 报社 旗下 
《中 国 能 源 报 》 携 手中 国 能 源 经 济 研 究 院 共同 推出 的 针对 新 
能 源 行业 权威 研究 评价 的 大 型 公益 性 活动 ， 迄 今 已 成 功 举 
办 四 届 。 该 活动 通过 深度 把 握 全 球 新 能 源 市 场 、 深 刻 了 解 
新 能 源 产 业 发 展 ， 致 力 打造 新 能 源 企业 竞争 力 和 品牌 影响 
力 重 要 评价 平台 。 作 为 该 评选 活动 基础 的 《全 球 新 能 源 企 
业 500 强 研究 》 于 2011 年 开始 被 列 为 国家 能 源 局 软 科学 课 





































































































































































































































































































出 到 2030 年 达到 20% 。 在 此 过 程 中 ， 各 种 新 能 源 将 扮演 越 
来 越 重要 的 角色 。 在 “一 带 一 路 ”建设 的 带动 下 ， 一 批 优 
秀 的 中 国 新 能 源 企业 正 加 速 走向 海外 ， 把 清洁 能 源 的 优良 
产能 、 前 沿 科技 和 尖端 装备 带 到 全 球 ， 中 国 的 新 能 源 产 业 
将 越 来 越 紧密 地 融 人 世界 。 
英 威 腾 电 源 荣获 “广东 省 守 合 同 
重信 用 企业 ”称号 

2015 年 6 月 ,在 广东 省 市 场 价 度 管理 局 举办 的 守 合 同 
重信 用 评选 活动 中 ， 英 威 腾 电 源 以 极 强 的 综合 实力 获得 
“2014 年 广东 省 守 合 同 重信 用 企业 ”称号 。 

据 了 解 ,“ 守 合同 重信 用 ”是 为 推进 企业 社会 责任 ， 提 
升 企业 公信 力 ， 增 强 消费 者 信心 ， 树 立行 业 诚 信 标 杆 而 开 
展 的 评选 活动 ， 在 所 有 评比 标准 中 ， 企 业 信用 标准 体系 被 
摆 在 考核 首位 。 获 得 “和 守 合 同 重 信用 ”称号 的 企业 将 接受 
市 场 管理 部 门 的 动态 监管 ， 接 受 社会 公众 监督 ， 确 保 企 业 
诚信 履约 、 守 法 经 营 。 

英 威 腾 电 源 作 为 全 球 领 先 的 电解 决 方案 供应 商 及 模块 
化 UPS 电源 领导 者 ， 公 司 的 综合 实力 已 享誉 国内 外 。 公 司 
对 电源 细 分 市 场 的 洞察 和 需求 的 前 脆性 把 握 ， 使 得 英 威 腾 
电源 始终 保持 产品 的 创新 性 与 灵活 性 ; 先进 的 集成 产品 开 
发 管理 、 全 面 的 产品 研发 测试 与 自动 化 信息 化 的 作业 生产 
保证 了 英 威 腾 产品 的 高 可 靠 与 高 性 能 ; 分 布 在 全 球 各 地 的 
分 支 机 构 为 用 户 提供 解决 方案 、 技 术 培 训 与 服务 支持 的 专 
业 保障 。 

近年 来 ， 公 司 在 海内 外 市 场 的 反响 日 益 加 深 ， 英 威 腾 
不 间断 电源 产品 已 远 销 全 球 80 多 个 国家 和 地 区 ， 产 品 应 用 
范围 也 更 为 广阔 ， 同 时 在 众多 中 高 端 产品 应 用 领域 获得 了 




































































































































































































































































题 ， 成 为 全 球 新 能 源 行业 中 一 项 知名 的 行业 评审 活动 。 在 
本 届 论 坛 上 ， 人 民 日 报社 副 社 长 张 建 星 表示 ， 中 国 承 诺 到 
2020 年 非 化 石 能 源 消费 将 占 到 一 次 能 源 消费 的 15% ， 并 提 



















































































可 喜 的 成 绩 ， 并 积攒 了 众多 忠实 粉丝 ,产品 以 优异 的 性 能 
和 超 高 的 性 价 比 得 到 获得 了 越 来 越 多 的 市 场 认可 ! 
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图 英 威 腾 获 得 2014 年 度 “ 广 东 省 守 合同 重信 用 企业 ”称号 


第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “229 . 





英 威 腾 电 源 “ 布 局 ”数据 中 心 
“携手 ”河北 迅捷 


随 着 信息 “大 爆炸 ”时 代 的 到 来 ， 各 行业 对 数据 中 心 
依赖 程度 的 日 益 加 深 ,构建 绿色 数据 中 心 ， 已 经 成 为 全 行 
业 的 发 展 大 趋势 。2015 年 4 月 ， 全 球 领先 的 电源 解决 方案 
供应 商 一 一 英 威 腾 电 源 公司 携 机 房 整 体 解决 方案 ， 率 手 河 
北 迅 捷 机 房 ， 为 用 户 打 造 高 端 可 靠 绿色 节能 数据 中 心 。 

据悉 ， 该 客户 作为 行业 内 以 技术 创新 为 标杆 的 开 公 
司 ， 对 数据 中 心 的 可 靠 性 及 实用 性 等 提出 了 非常 严格 的 要 




























































































地 震 危 害 ， 能 够 在 地 震 等 自然 灾害 发 生 后 可 靠 地 保障 后 端 
重要 负载 的 电力 供应 ， 保 障 人 民生 命 财 产 安全 、 及 时 有 效 
地 控制 灾害 损失 。 

英 威 腾 RM 系列 秉承 英 威 腾 一 贯 的 模块 化 UPS 的 设计 
理念 ， 核 心 功率 器 件 采用 集成 封装 ICBT 模块 ， 而 非 一 般 三 
商 普 遍 采 用 的 分 立 器 件 。 相 对 于 分 立 IGBT 器 件 ， 集 成 封装 
ICBT 模块 具有 更 大 的 电流 承载 能 力 ， 更 小 的 功 耗 ， 对 于 提 
高 功率 模块 的 效率 与 可 靠 性 有 着 巨大 的 优势 。 同 时 集成 封 
装 ICBT 模块 内 部 集成 的 温度 探头 相 比 一 般 厂 商 采用 的 外 接 
在 散热 器 的 方式 能 够 为 系统 提供 最 为 可 靠 的 热 保护 。 在 工 



















































































求 ! 经 过 激烈 的 评比 和 角逐 ， 英 威 腾 电源 公司 凭借 丰富 的 
项 目 实施 经 验 ， 以 及 周密 的 现场 勘测 ， 完 备 项 目 规划 、 实 
施 和 安装 解决 方案 ， 加 上 公司 极 具 竞 争 力 的 产品 ， 最 终 以 
绝对 的 优势 ， 获 得 客户 的 肯定 ! 
据 了 解 ， 英 威 腾 电 源 公司 本 次 为 用 户 带 来 的 是 以 公司 
最 新 电源 产品 RM600 系列 模块 化 UPS 电源 为 主打 的 机 房 整 
体 解决 方案 ， 并 包括 配 电 柜 、 划 电池 、 服 务 器 机 架 和 精密 
空调 等 产品 。 然 而 ， 必 须 提 到 的 是 ， 该 电源 产品 是 目前 业 
内 具有 传奇 色彩 UPS 电源 ， 集 超大 功率 、 智 能 化 、 高 密度 
和 模块 化 为 一 身 。 该 产品 单机 最 大 容量 为 600kV ，A， 功 率 
因数 高 达 0.9， 使 用 最 先进 32 位 DSP 控制 器 ， 大 大 提升 了 
产品 的 可 靠 性 ! 同时 ， 系 统 主机 配置 业内 最 大 为 10. 4in 彩 

















































































































艺 上 集成 IGBT 模块 方案 更 为 简单 可 靠 ,， 避免 了 多 个 IGBT 
分 立 器 件 并 联 致使 由 于 器 件 特性 的 分 散 性 导致 的 短 板 效 应 
引起 的 可 靠 性 风险 。 英 威 腾 模 块 化 UPS 特有 的 隔离 风 道 设 
计 方 案 ， 也 使 英 威 腾 模 块 化 UPS 具有 极 高 的 环境 适应 性 。 
英 威 腾 将 根据 现场 应 用 实际 需求 ， 结 合 自身 技术 平台 ， 着 
力 打造 高 可 靠 性 、 高 性 价 比 的 工业 级 模块 化 UPS 产品 与 解 
决 方案 ， 配 合 遍 布 国内 外 的 销售 与 服务 网 络 ， 英 威 腾 未 来 
必 将 在 工业 级 UPS 领域 取得 突破 。 

保定 泰 尔 通信 设备 抗震 人 研究 所 隶属 于 中 国信 息 通 信人 研 
究 院 ， 由 泰 尔 系统 实验 室 统一 管理 ， 是 政府 授权 的 信息 产 
业 通 信 设 备 抗震 性 能 质量 监督 检验 中 心 ， 是 中 国泰 尔 实验 
室 质量 管理 体系 的 一 部 分 。 中 国信 息 通信 研究 院 为 工业 和 






































































































































色 大 触摸 显示 屏 ， 功 率 模 块 增 加 了 LCD 显示 屏 ， 用 户 可 实 
时 监控 功率 模块 信息 ， 为 用 户 带 来 无 以 伦比 的 增值 感受 ! 
值得 一 提 的 是 ， 从 安装 现场 开始 ， 客 户 就 对 公司 产品 赞 不 
绝口 ， 从 饭 金 工艺 、 操 作 界 面 、 产 品 结构 ， 甚 至 是 到 铜 排 ， 
都 获得 了 客户 的 高 度 认 可 ! 

本 项 目的 实施 ， 再 一 次 验证 了 英 威 腾 公 司 在 数据 中 心 
基础 设施 及 整体 解决 方案 领域 的 强大 实力 ， 树 立 了 RM600 
模块 化 UPS 电源 产品 传奇 产品 这 一 不 可 动摇 的 称号 ! 也 是 
英 威 腾 公 司 在 数据 中 心 整体 方案 在 重点 行业 的 又 一 典型 实 
施 案例 。 

英 威 腾 模块 化 UPS 通过 抗震 烈度 9 级 测试 

2015 年 5 月 26 日 ， 深 圳 市 英 威 腾 电源 有 限 公 司 模块 化 
不 间断 电源 顺利 通过 中 国泰 尔 实验 室 通信 设备 抗震 研究 所 
的 抗震 检测 ， 并 获得 了 抗震 检测 中 心 颁发 的 可 抗 最 高 9 烈 
度 震 级 的 检测 报告 及 合格 证 书 。 这 是 英 威 腾 模 块 化 UPS 继 
























































































































































信息 化 部 直属 科研 事业 单位 ， 是 国家 在 信息 通信 和 领域 
(ICT) 最 重要 的 支撑 单位 以 及 工业 和 信息 化 部 综合 政策 领 
域 主要 依托 单位 。 


助力 “中 国 制造 2025”， 艾 默 生 
网 络 能 源 在 行动 

在 新 一 轮 工业 革命 大 潮 中 ， 各 国 纷纷 把 发 展 先进 制造 
业 上 升 为 国家 战略 。 此 前 ， 在 工业 领域 最 热 的 话题 无 疑 就 
是 德国 提出 的 “工业 4.0” 概 念 。 这 一 战略 计划 旨 在 提升 
制造 业 的 智能 化 水 平 ， 建 立 具 有 适应 性 、 资 源 效率 及 人 因 
工程 学 的 智慧 工 三。 其实， 德国 工业 4.0 与 中 国 工 业 化 与 
信息 化 深度 融合 的 战略 不 谋 而 合 ， 德 国 工 业 4.0 和 中 国 国 
策 有 很 大 共鸣 ， 这 对 中 国 来 说 是 一 个 很 好 的 机 会 ， 是 中 国 
制造 业 转 型 升级 的 重要 机 遇 。 

在 2015 年 两 会 期 间 ， 李 克 强 总 理 在 政府 工作 报告 中 首 
次 提出 要 实施 “中 国 制造 2025”， 以 推行 数字 化 网 络 化 智 






































































































































通过 泰 尔 认证 、CQC 节能 认证 、CE 认证 和 国家 广播 电影 电 
视 总 局 入 网 认证 之 后 斩获 的 又 一 项 权威 认证 。 通 过 这 项 可 
抗 最 高 9 烈度 震级 严 苛 的 震动 测试 ， 英 威 腾 模 块 化 UPS 向 
外 界 再 次 证 明 其 本 身 不 仅 具 有 优异 的 电气 性 能 软 实力 ， 而 
有 强健 的 “外 骨骼 ” 硬 实力 ， 英 威 腾 模 块 化 UPS 的 高 
可 靠 性 真正 做 到 内 外 兼 修 。 

抗震 是 产品 安全 可 靠 性 的 一 个 重要 支撑 ， 而 英 威 腾 模 
块 化 UPS 的 9 烈度 抗震 测试 再 次 将 产品 的 安全 可 信 性 推 上 
一 个 新 的 台阶 。 在 本 次 抗震 测试 中 ， 英 威 腾 模 块 化 UPS 机 
柜 满 配 功率 单元 ， 带 电 在 线 进行 可 抗 最 高 9 烈度 震级 的 震 
动 测试 。 测 试 结果 优异 ， 充 分 证 明了 模块 化 UPS 卓越 的 性 
能 、 极 高 的 可 靠 性 及 优秀 的 产品 品质 。 这 也 说 明 英 威 腾 模 
块 化 UPS 产品 可 以 为 用 户 有 效 防御 未 来 50 年 内 90% 以 上 的 
























































































































































能 化 制造 为 主线 ， 围 绕 创 新 驱动 、 智 能 转型 、 强 化 基础 、 
绿色 发 展 ， 加 快 制造 业 转型 升级 ， 力 争 到 2025 年 从 制造 大 
国 迈 入 制造 强国 行列 。 这 一 总 体 战略 的 提出 和 实施 ， 势 必 
促使 中 国 传统 工业 制造 领域 迎 来 巨大 的 改变 与 效率 提升 ， 
从 而 进入 一 个 全 新 的 工业 时 代 。 

从 德国 工业 4. 0 概念 的 热 议 ， 到 “中 国 制 造 2025” 的 
提出 ， 新 一 轮 的 工业 革命 强调 “工业 化 ”和 “信息 化 ” 融 
合 的 重要 性 ， 其 核心 即 高 端 装备 智能 化 和 生产 体系 智能 化 ， 
因此 ， 智 能 工 广 在 其 中 处 于 重要 地 位 。 在 这 个 前 提 下 ， 制 
造 业 在 产品 设计 、 生 产 和 管理 过 程 中 针对 自动 化 系统 、 智 
能 化 生产 设备 的 需求 无 疑 将 大 量 增加 ， 而 保障 这 些 高 端 系 
统 、 设 备 的 安全 运行 就 显得 极为 重要 ， 而 这 就 不 能 不 涉及 
在 工业 生产 中 担当 “守护 神 ” 角 色 的 工业 UPS 系统 的 应 
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用 。 

实际 上 ， 工 业 UPS 系统 一 直 在 工业 领域 ， 特 别 是 制造 
业 的 发 展 中 发 挥 着 重要 作用 。 电 能 是 工业 领域 的 主要 能 源 ， 
保障 着 整个 工厂 正常 生产 的 顺利 运行 。 随 着 各 种 高 端 、 精 
密 设 备 在 制造 业 的 大 量 应 用 ， 生 产 线 对 供电 质量 提出 了 越 
来 越 高 的 要 求 ， 不 仅 要 求 供电 的 连续 性 要 得 到 可 靠 保障 ， 





































































































司 正式 登陆 A 股市 场 。 简 称 “ 通 合 科技 ”， 股 票 代 码 
300491。 成 功 上 市 是 通 合 科技 发 展 过 程 中 的 重要 里 程 碑 ， 
也 标志 着 通 合 科技 的 发 展 进 入 了 新 阶段 。 
通 合 科技 致力 于 电力 电子 行业 的 技术 创新 、 产 品 创新 
和 管理 创新 ， 主 要 产品 包括 电动 汽车 车 载 电源 及 充 换 电 站 
充电 电源 系统 、 电 力 操 作 电 源 模块 和 电力 操作 电源 系统 。 





































































































































































































而 且 对 于 电源 的 纯净 度 更 是 有 着 特殊 要 求 。 这 就 需要 配置 
性 能 出 色 的 工业 级 别 的 UPS 系统 ， 来 满足 生产 过 程 对 电力 
保障 的 特殊 需求 。 
目前 ， 在 国内 工业 UPS 市 场 中 ， 艾 默 生 网 络 能 源 经 过 
长 期 以 来 的 技术 整合 与 市 场 拓展 ， 已 经 在 工业 领域 中 塑造 
了 强大 的 品牌 影响 力 ， 并 确立 了 市 场 主导 地 位 。 其 基于 领 
先 的 研发 实力 、 技 术 优势 和 长 期 服务 于 工业 领域 积累 的 丰 



























































通 合 电 子 首创 的 “谐振 电压 控制 型 功率 变换 器 ”技术 使 谐 
振 式 开 关 电 源 的 全 程 软 开关 技术 进入 了 产业 化 阶段 ， 引 领 
了 行业 技术 潮流 。 
自 成 立 以 来 ， 通 合 电子 对 技术 研发 持续 高 投入 ， 组 建 
了 优秀 的 技术 研发 团队 ， 拥 有 领先 的 高 频 开 关 电 源 研 发 技 
术 ， 同 时 公司 重视 企业 规范 化 和 组 织 能 力 建设 ， 把 领先 的 
技术 转化 为 一 系列 优质 产品 ,广泛 应 用 于 电动 汽车 、 智 能 



















































































富 经 验 ， 打 造 出 了 一 系列 高 品质 工业 UPS 产品 和 解决 方案 ， 
为 满足 国内 制造 业 转 型 升级 中 不 断 涌现 的 应 用 需求 做 好 了 





























电网 和 新 能 源 发 电 等 多 个 领域 ,“ 通 合 科技 ”已 成 为 行业 知 
名 品牌 ， 获 得 了 客户 的 高 度 认可 ， 为 公司 下 一 步 的 发 展 葛 





























充足 的 准备 。 艾 默 生 网 络 能 源 研发 的 高 品质 工业 UPS 产品 ， 
充分 考虑 了 工业 应 用 场合 的 特殊 性 ， 采 用 先进 的 设计 和 高 
等 级 的 元 器 件 ， 并 在 产品 功能 设计 和 性 能 开发 上 进一步 增 
强 了 产品 的 稳定 性 、 适 应 性 、 可 靠 性 、 易 用 性 以 及 防护 等 
级 ， 具 有 完全 适应 工业 环境 的 优异 特性 。 

Industry 系列 工业 用 大 功率 UPS 就 是 其 中 一 款 代 表 性 产 
品 ， 该 系统 不 仅 具备 高 可 靠 性 、 高 可 用 性 和 智能 化 等 特点 ， 
并 且 在 环境 适应 性 、 带 载 能 力 及 抗 电网 污染 等 方面 同样 具 
备 较 强 的 性 能 优势 。 而 全 球 工业 UPS 领域 的 先锋 CHLO- 
RIDE 的 并 入 ,不仅 更 大 提升 了 艾默生 网 络 能 源 的 技术 研发 
实力 ， 而 且 为 工业 用 户 提 供 了 更 多 产品 选择 。CHLORIDE 
系列 UPS、Charger 和 Inverter 等 产品 ， 沿 袭 了 精益 求 精 的 设 
计 风 格 ， 可 以 满足 各 种 多 样 化 的 需要 ， 也 可 以 满足 工业 场 
合 的 特殊 要 求 ， 一 直 在 工业 领域 享有 很 高 的 知名 度 。 

在 拥有 丰富 产品 系列 的 同时 ， 艾 默 生 网 络 能 源 整 合 优 
势 资源 ， 为 工业 用 户 打造 了 高 可 靠 、 高 可 用 的 工业 动力 整 
体 解 决 方案 。 其 工业 动力 整体 解决 方案 涵盖 了 从 电网 到 设 
备 侧 的 所 有 动力 产品 ， 为 用 户 提供 了 一 站 式 、 端 到 端的 产 
品 、 技 术 支 持 ， 为 工业 用 户 核 心 业 务 的 开展 、 降 低 生 产 成 
本 、 提 升 生 产 绩效 提供 了 有 力 支撑 。 在 具备 丰富 产品 线 和 
整体 解决 方案 优势 的 基础 上 上， 艾默生 网 络 能 源 特别 关注 到 
了 制造 业 在 转型 升级 中 会 不 断 涌现 定制 化 需求 的 趋势 ， 为 
此 在 定制 化 工业 UPS 方面 也 同样 打造 了 强大 优势 ， 可 以 高 
效 满足 用 户 的 个 性 化 需求 。 

随 着 “中 国 制 造 2025” 战 略 的 加 速 部 署 ， 给 国内 工业 
UPS 市 场 的 莲 勃 发 展 注 入 新 的 动力 ， 同 时 也 为 业界 厂商 带 
来 了 新 的 考验 ， 需 要 在 产品 研发 设计 上 紧 贴 制造 业 创 新 、 
智能 、 绿 色 的 发 展 趋势 ,不 断 推出 创新 产品 ,来 满足 制造 
业 在 全 新 工业 时 代 的 特殊 需求 。 这 其 中 ， 艾 默 生 网 络 能 源 
将 以 不 懈 创 新 的 精神 与 中 国 制造 业 比 肩 而 行 ， 以 其 长 期 的 
技术 沉淀 ， 结 合 精益 求 精 的 设计 理念 ， 助 力 制造 业 转 型 升 
级 ， 为 中 国 从 制造 大 国 迈 入 制造 强国 行列 贡献 自己 的 一 份 


力量 。 











































































































































































































































































































































































































石家庄 通 合 电子 成 功 登陆 创业 板 
2015 年 12 月 31 日 , 石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公 






































定 了 扎实 的 基础 。 

登陆 资本 市 场 以 后 ， 通 合 科技 将 借助 资本 市 场 ， 以 经 
济 和 社会 效益 为 中 心 ， 以 优质 的 产品 和 服务 为 依托 ， 以 资 
本 运营 为 纽带 ， 以 科学 管理 为 手段 ， 将 通 合 电子 发 展 成 为 
现代 化 大 型 企业 ， 实 现 企业 快速 、 持 续 、 健 康 的 发 展 。 

心 朋 微 发 布 “六 级 能 效 开 关 电 源 及 
半 桥 驱动 IC 新 品 ” 

2015 年 5 月 7 日 ,无 锡 芯 朋 微 电 子 股份 有 限 公 司 “ 六 
级 能 效 开关 电源 及 半 桥 驱动 新 品 发 布 会 ”在 深圳 马 哥 字 罗 
酒店 召开 。 

会 议 上 发 布 了 世 朋 微 新 产品 
Half-Bridge 驱动 IC。 

AC-DC 六 级 能 效 IC: PN8366/68/69/70， 此 系列 芯片 
内 置 高 压 启 动 、PFM + PWM + QR 模式 、 集 成 700V 高 雪崩 
能 力 智 能 MOS、 待 机 小 于 30mW， 轻 松 满足 5 ~15W 充电 器 
六 级 能 效 要 求 。 拥 有 六 项 设计 专利 特色 : 

1) 集成 650 ~ 800V 高 雪崩 的 智能 功率 MOSFET ( 专 
利 )， 电压 、 温 升 De-rating 裕 量 充足 。 

2) 集成 两 级 高 压 启动 MOS 模块 (专利) ， 配 合 极 低 工 
作 电 流 ， 满 足 待机 功 耗 小 于 30mW 。 
3) 集成 高 压 比例 电流 采样 MOS 电路 (专利 )， 防 止 
CS/FB 外 接 元 件 短路 炸 机 。 

4) 采用 自 适 应 谷底 开通 (专利 ) 和 多 模式 PFM + 
PWM + QR 技术 提高 平均 效率 。 

5) 采用 逐 级 限 频 电 路 〈 专 利 ) ， 大 幅 改善 PSR 环 路 动 
态 特 性 ，EFT 满足 5kV。 

6) 采用 多 段 机 驱动 电路 (专利 )， 显 著 改 善 开 关 过 冲 
特性 ，EMI 裕 量 更 充裕 。 

Half-Bridge 驱动 IC PN71XX， 此 系列 世 片 电流 等 级 
200mA ~3A， 拓 扑 从 单 相 到 三 相 ， 从 善 通 栅 极 驱动 到 集成 
自 举 半 桥 。 
包括 华为 、 中 兴 、 艾 默 生 、 伊 顿 、 麦 格 米 特 、 赛 尔 康 、 
冠 德 、 立 德 、 睿 德 、 成 项 、 雅 感 、 明 纬 、 欧 陆 通 、 英 格 尔 、 
长 城 、 美 的 、 创 维 、 格 力 、 康 佳 、 同 洲 、 品 胜 、 科 陆 、 迈 
高 和 术科 等 在 内 的 450 多 位 国内 外 电源 、 整 机 公司 代表 参 










































































AC-DC 六 级 能 效 IC 和 

















































































































































































































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “231 . 














加 了 此 次 盛会 。 作 为 国内 领先 的 绿色 功率 芯片 供应 商 ， 芯 
朋 微 带 来 了 先进 的 电源 及 直流 电机 驱动 解决 方案 ， 在 场 专 
家 与 工程 师 们 进行 了 热切 交流 。 


先 控 电 气 荣获 “第 三 届 中 国电 源 
学 会 -技术 发 明 奖 ” 


2015 年 11 月 7 日 ， 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 学 术 年 会 
在 深圳 隆重 开幕 ,“ 第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 ” 的 获 
奖 单位 与 个 人 也 在 此 次 会 议 中 揭晓 。 先 控 捷 联 电气 股份 有 
限 公司 〈 股 票 代码 833426， 简称: 先 控 电气 ) 作为 获奖 单 
位 受 邀 出 席 ， 在 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 颁奖 大 会 上 ， 先 
控 电 气 《 在 线 补 偿 式 模块 化 UPS》 项 目 荣获 本 届 中 国电 源 
学 会 -技术 发 明 奖 。 

中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 ( 国 科 奖 社 证 字 第 0220 号 ) 
是 于 2011 年 1 月 经 中 华人 民 共 和 国 科学 技术 部 批准 设立 
的 ,在 国家 科技 奖励 办 公 室 正式 备案 ,代表 我 国电 源 行业 
高 水 平 的 科技 奖励 活动 ， 在 全 国 范 围 内 的 电源 行业 进行 评 
选 ， 奖励 在 我 国电 源 领域 的 科学 研究 、 技 术 创 新 、 新 品 开 
发 及 科技 成 果 的 推广 和 应 用 等 方面 做 出 突出 贡献 的 单位 和 
个 人 。 

第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 于 2015 年 4 月 正式 
启动 ， 历 经 6 个 月 时 间 ， 评 审 专家 及 评审 委员 会 通过 对 格 
式 审 查 、 专 家 初审 和 评审 委员 会 投票 表决 一 系列 审核 过 
后 ， 本 着 “尊重 知识 、 尊 重 人 才 ” 的 方针 ， 确 定 了 获奖 名 
单 


先 控 电气 获奖 项 目 在 线 补 偿 式 模块 化 UPS 不 间断 电源 
系统 ， 具 有 优异 的 性 能 ， 其 整 机 效率 大 于 98% ， 逆 变 电 流 
谐 波 (THDI) 小 于 3% ， 输 入 功率 因数 (PF) 大 于 0.99， 
绿色 节能 ; 且 带 载 能 力 强 ， 峰 电流 峰值 系数 高 于 5: 1， 过 载 
时 间 200% 额定 负载 时 可 达 lmin; 交流 补偿 式 变换 器 承担 
的 功率 强度 极 小 ， 仅 有 15% ， 其 利用 率 极 高 。 

先 控 在 线 补偿 式 模块 化 UPS 具有 的 节能 效果 好 ， 可 靠 
性 、 稳 定性 高 ， 扩 展 性 强 等 优点 ， 深 受 青睐 ,是 当今 UPS 
的 发 展 方向 ， 将 引领 UPS 技术 的 新 高 峰 。 

目前 ， 先 控 电源 产品 已 经 成 功 应 用 于 IDC、 通 信 、 电 
力 、 石 油 化 工 、 公 安国 防 、 工 商 税务 、 交 通 、 医 疗 和 广播 
电视 等 各 个 领域 ， 并 获得 用 户 的 充分 认可 与 好 评 。 先 控 电 
气 在 电源 行业 的 贡献 有 目 共 暑 ， 其 自主 创新 ， 永 攀 科 学 技 
术 高 峰 ， 加 速 了 电源 事业 的 发 展 。 先 控 电源 将 继续 以 先进 
的 技术 、 可 靠 的 产品 和 优质 的 服务 为 广大 用 户 保驾 护航 ， 
将 自身 价值 有 机 融入 到 行业 应 用 中 。 


先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 股票 
新 三 板 成 功 挂牌 上 市 
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为 自身 发 展开 拓 了 新 的 局 面 ， 也 为 上 下 游 产业 链 ， 提 供 了 
“资本 + 科学 + 服务 ”的 价值 链 平台 。 

先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 7 月 4 日 ， 
注册 资本 为 5 000 万 元 ， 始 终 致力 于 电力 电子 类 产品 的 研 
发 、 生 产 和 推广 ， 秉承 “ 绝 不 模仿 、 唯 有 创新 ”的 发 展 理 
念 ， 创 造 行业 领先 的 技术 和 产品 ， 拥 有 完善 的 服务 体系 ， 
完全 实现 工业 化 、 标 准 化 、 专 业 化 和 规模 化 生产 ， 拥 有 各 
项 专利 、 著 作 权 28 项 ， 并 且 参 与 起 草 了 行业 相关 标准 。 

公司 自主 研发 多 种 产品 ， 目 前 主要 包括 各 类 UPS 及 相 
关 产 品 ， 尤 其 在 模块 化 UPS 行业 处 于 绝对 技术 和 市 场 领先 
地 位 。 公 司 依托 长 期 以 来 在 电力 电子 行业 积累 的 功率 变换 
及 自动 控制 核心 技术 ， 发 展 完善 了 目前 国内 最 先进 的 全 系 
列 新 能 源 汽车 充电 桩 产品 ， 并 积极 拓展 物 联网 技术 功能 、 
双向 储 能 并 网 装置 、 锂 电池 成 组 应 用 及 一 体 化 数据 机 房 等 
产品 和 领域 ,以 满足 各 行业 用 户 使 用 和 需求， 实现 “做 好 
UPS 电源 行业 ， 扩 展 数据 中 心 产品 ， 做 强 新 能 源 汽车 充电 
行业 ， 成 为 新 能 源 汽车 核心 部 件 供 应 商 ” 的 一 体 两 愤 战 略 
发 展 目标 。 


浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公 司 新 厂房 开工 建设 


2015 年 12 月 11 日 上 午 ， 浙 江东 睦 科 达 磁 电 有 限 公 司 
举行 新 厂房 开工 仪式 , 东 睦 科 达 新 开工 的 厂房 项 目 属 浙江 
省 战略 性 新 兴 产 业 鼓 励 发展 类 项 目 ， 获 得 了 当地 政府 部 门 
的 广泛 重视 。 

浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公 司 新 厂房 位 于 浙江 德清 武康 
镇 工业 园区 秋 北 区 块 ， 用 地 105 亩 ， 新 增 建筑 面积 10 多 万 
m ， 从 国外 引进 可 年 产 2 万 t 高 性 能 软 磁 金 属 磁粉 世 的 自 
动 化 、 智 能 化 和 数据 化 的 环保 节能 生产 线 。 新 厂房 建成 投 
产后 ， 可 以 节约 劳动 力 成 本 ， 提 高 全 员 劳 动 生 产 率 ， 实 行 
精细 化 管理 ， 提 升 产 品 优良 品质 率 ， 减 少 能 源 与 原材料 消 
耗 ， 节 约 物料 成 本 ， 降 低能 耗 和 污染 ， 提 升 城市 环境 品质 。 
新 工厂 的 开工 建设 是 东 睦 科 达 成 长 路 途中 的 一 个 里 程 
碑 ， 具 有 深远 意义 。 未 来 ， 东 睦 科 达 将 充分 发 挥 已 经 积累 
的 各 项 竞争 优势 ， 加 大 技术 研发 投入 ， 积 极 创新 ， 满 足 国 
内 外 市 场 客户 不 断 增长 的 需求 ， 努 力 使 东 睦 科 达 发 展 成 为 
全 球 领先 的 软 磁 金 属 磁粉 芯 制造 商 。 

泛 华 恒 兴 通过 国 军 标 质 量 管理 体系 认证 

作为 测控 行业 优质 的 测试 测量 解决 方案 和 成 套 检测 设 
备 供应 商 ， 泛 华 恒 兴 于 2015 年 通过 了 国 军 标 质量 管理 体系 
认证 。 这 是 泛 华 恒 兴 在 民 参 军 上 取得 的 又 一 重大 成 就 ， 同 
时 也 标志 着 泛 华 恒 兴 在 质量 管理 体系 水 平 上 质 的 飞跃 。 

为 了 建立 和 更 好 地 执行 国 军 标 质量 管理 体系 ， 公 司 领 
导 极 为 重视 地 组 织 全 员 学 习 国 军 标 ， 使 全 体 员 工 意识 到 执 













































































































































































































































































































































































































































































































































































2015 年 8 月 6 日 ， 先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公司 (股票 
代码 833426， 简称 : 先 控 电气 ) 取得 《全 国 中 小 企业 股份 
转让 系统 文件 》( 股 转 系统 函 [ 2015 ] 4984 号 ) 关于 同意 
先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 股票 在 全 国 中 小 企业 股份 转让 
系统 挂牌 的 函 ， 在 新 三 板 成 功 上 市 ,正式 登陆 资本 市 场 ， 
成 为 证 监 会 监管 下 的 公众 公司 。 这 是 先 控 发 展 历程 中 的 一 
个 重要 里 程 碑 ， 是 一 个 新 起 点 、 新 机 遇 、 新 挑战 ， 这 不 仅 

































































行 国 军 标的 重要 意义 ， 并 投入 了 大 量 的 人 力 、 财 力 等 资源 。 
与 此 同时 ,在 产品 的 全 生命 管理 周期 中 ,公司 按照 
GJB9001B 一 2009 标准 的 要 求 进行 管理 ， 保 证 了 产品 良好 的 
品质 。 

较 之 IS09000 体系 ， 泛 华 恒 兴 在 国 军 标 质量 管理 体系 
建立 过 程 中 ,在 产品 的 策划 、 设 计 和 开发 、 生 产 和 服务 提 
供 的 全 过 程 中 提出 了 更 高 的 要 求 。 对 于 产品 的 实现 ， 在 初 
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期 的 产品 实现 策划 阶段 ， 增 加 了 产品 标准 化 ,“ 六 性 ”一 一 
可 靠 性 、 维 修 性 、 保 障 性 、 测 试 性 、 安 全 性 、 环 境 适 应 性 
和 技术 状态 管理 等 要 求 ; 在 产品 设计 和 开发 阶段 ， 特 别 强 
调 了 试制 中 的 工艺 评审 、 首 件 鉴 定 、 质 量 评审 等 程序 来 保 
障 产 品质 量 , 通过 编制 试验 大 纲 、 组 织 试验 并 对 试验 中 发 
现 的 故障 和 缺陷 采取 有 效 措施 来 加 强 试验 控制 ， 从 而 提高 
产品 的 稳定 与 可 靠 性 。 通 过 国 军 标 质量 管理 体系 的 建立 、 
实施 、 保 持 和 持续 改进 ， 使 得 泛 华 恒 兴 的 产品 质量 、 管 理 
水 平均 实现 了 大 幅 提高 和 改进 。 
目前 ， 泛 华 恒 兴 拥有 三 级 保密 资质 认证 ， 同 时 也 是 我 
军 总 装备 部 合格 供应 商 ， 此 次 国 军 标 质量 管理 体系 认证 的 
过 ， 使 得 泛 华 恒 兴 兼 具 了 涉 军 的 资格 和 能 力 ， 对 于 公司 
展 具有 里 程 碑 意 义 。 

泛 华 恒 兴 推出 高 密度 阵列 信号 模拟 器 
为 了 更 有 效 地 分 析 海 洋 噪 声 及 混 响 ， 满 足 声音 与 振动 
测试 领域 大 规模 阵列 仿真 测试 需求 ， 北 京 泛 华 恒 兴 科技 有 
限 公司 〈 简 称 : 泛 华 恒 兴 ) 首次 在 行业 内 推出 了 单 仪器 内 
256 通道 同步 动态 信号 仿真 的 阵列 信号 模拟 器 。 针 对 大 数据 
多 通道 信号 仿真 的 需求 ， 多 个 仪器 可 以 并 行使 用 。 

泛 华 恒 兴 阵列 信号 模拟 器 通过 实时 仿真 声呐 系统 的 阵 































































































































































































































































































可 靠 的 小 功率 电源 模块 。 

该 电源 模块 为 DC-DC 转换 项 ， 具 有 输入 电压 范围 广 、 
启动 电压 低 、 高 效率 及 输出 纹 波 小 等 特点 。 该 产品 采用 标 
准 1*1in 尺寸 设计 ,体积 微 小 ， 采 用 插 针 式 板 载 安装 方式 ， 
输出 功率 达到 6W， 在 户外 低温 恶劣 环境 中 能 够 正常 
作 。 


宝 王 达 UPS 成 功 入 围 国家 税务 总 局 国税 
系统 政府 采购 电子 平台 项 目 


2015 年 10 月 ， 宝 士 达 UPS 不 间断 电源 凭借 优异 的 产 
品 性 能 、 完 善 的 服务 体系 、 雄 厚 的 技术 实力 及 良好 的 品牌 
知名 度 成 功 人 围 国家 税务 总 局 国税 系统 政府 采购 电子 平台 
项 目 ， 再 度 领 跑 国 家 机 关 政 府 领 域 ， 为 公司 在 政府 行业 的 
市 场 深入 和 广泛 应 用 奠定 了 坚实 基础 。 
宝 士 达 UPS 能 获得 国家 税务 总 局 项 目 组 的 青睐 和 认可 ， 
得 益 于 宝 士 达 UPS 为 该 项 目 所 提供 的 解决 方案 在 可 靠 性 、 
智能 化 与 能 效 方面 ， 都 完全 符合 国家 税务 总 局 的 应 用 标准 ， 
全 面 满足 了 项 目 需求 。 其 中 ， 解 决 方案 中 配置 的 HP900 系 
列 产品 能 满足 电网 环境 和 网 络 系统 中 对 中 小 型 UPS 的 精确 
性 、 可 靠 性 和 安全 性 等 诸多 方面 要 求 ; 另外 ， 先 进 的 Epow- 
er 系列 UPS 更 是 为 大 中 型 关键 应 用 系统 ， 如 数据 处 理 中 心 、 




























































































































































































































































































元 信号 ， 能 在 不 同 环境 对 不 同 目标 进行 仿真 ， 适 用 于 声音 、 
水 声 和 结构 测试 等 领域 ， 尤 其 是 水 声 测试 。 该 仪器 拥有 绝 
佳 的 灵活 性 ， 使 用 者 可 根据 通道 数 的 需求 ， 灵 活 选择 96 通 









































通信 系统 和 企业 设备 等 提供 稳定 的 电源 环境 和 可 靠 的 电源 
保护 ， 满 足 用 户 对 大 功率 UPS 提出 的 高 可 靠 性 要 求 ; 此 外 ， 
MP 系列 模块 化 UPS 系统 由 多 台独 立 的 功率 模块 并 联 ， 在 无 












































道 和 256 通道 两 种 配置 。 泛 华 恒 兴 阵列 信号 模拟 器 的 应 用 
大 幅 减少 了 湖 试 和 海 试 的 次 数 ， 在 有 效 缩短 声呐 研制 周期 
的 同时 ， 使 实验 室 调试 和 检验 更 加 简便 ， 搭 配 泛 华 动态 信 
写 采集 与 信号 生成 套件 使 用 更 加 稳定 、 高 效 。 

泛 华 恒 兴 阵列 信号 模拟 器 单 通 道 输出 分 辩 率 为 24 位 ， 
刷新 率 最 高 为 204. 8ksps， 输 出 动态 范围 高 达 118dB， 具 备 
高 精度 同步 与 定时 功能 ， 通 道 间 相位 差 小 于 0. 1% ,支持 
Windows、LabVIEW RT 等 操作 系统 。 该 仪器 目前 已 成 功 应 
用 于 某 水 声 测试 仿真 项 目 。 

泛 华 测控 正式 成 为 NI 白金 级 系统 联盟 商 

受 NI 美国 的 邀请 ， 泛 华 测控 高 层 一 行 在 董事 长 兼 总 经 
理 左 儿 先 生 的 带领 下 ， 于 2015 年 8 月 4 日 ~6 日 赴 美 参加 
了 2015 年 NI WEEK。 会 上 ，NI 正式 宣布 泛 华 测控 成 为 NI 
铂金 级 系统 联盟 商 ， 并 享有 该 级 别 系统 联盟 商 的 所 有 优惠 





























































































































主 同步 的 条 件 下 运行 ， 实现 了 N + X 并 联 宛 余 备 份 工作 ， 
大 大 提高 了 系统 的 整 机 可 靠 性 ， 使 系统 的 效率 达到 95% ， 
同时 ， 作 为 “绿色 电源 ”解决 方案 ，MP 系列 模块 化 更 是 倍 
受 关键 客户 的 青睐 。 

此 次 成 功 人 围 国税 系统 政府 采购 电子 平台 项 目 ， 不仅 
意味 着 中 央 政 府 和 行业 专家 对 宝 士 达 的 肯定 ， 也 是 对 宝 士 
达 企 业 实力 、 技 术 水 平和 完善 售后 服务 的 高 度 认 可 ， 更 是 
对 宝 士 达 人 的 一 个 发 励 ， 夯实 了 宝 士 达 品 牌 的 市 场地 位 ， 
扩大 了 品牌 知名 度 和 美誉 度 。 宝 士 达 将 以 此 为 新 起 点 ， 继 
续 创 新 进取 。 


宝 士 达 模块 化 UPS 进驻 北京 市 怀柔 区 广播 电视 
中 心 、 中 国人 民 解 放 军 第 150 中 心 医院 


宝 士 达 MP 系列 模块 化 UPS 不 间断 电源 系统 ， 是 以 满 
足 电力 系统 的 更 高 要 求 而 专门 设计 的 高 可 靠 性 产品 。 该 系 
















































































政策 。 

会 后 ， 双 方 高 层 对 未 来 的 合作 模式 展开 了 深入 的 讨论 ， 
为 日 后 合作 共 启 奠定 了 长 足 发 展 的 基础 。 在 为 期 3 天 的 会 
议 中 ， 泛 华 测控 的 高 层 也 与 世界 各 地 的 测试 测量 专家 、 学 
者 、NI 用 户 、 系 统 联 盟 商 以 及 代理 商 就 虚拟 仪器 技术 及 其 
相关 话题 进行 了 讨论 交流 。 

泛 华 测 控 表示 ，NI 此 举 也 将 更 加 坚定 泛 华 以 行业 为 据 
点 ， 以 解决 方案 和 部 件 级 产品 为 目标 的 发 展 方向 。 


宝 士 达 小 功率 电源 模块 进入 电动 汽车 领域 

































































统 采用 独创 的 在 线 式 双 变换 结构 ， 三 进 三 出 的 运行 方式 ; 
所 有 功率 半导体 器 件 均 采 用 进口 集成 模块 ， 大 大 提高 了 系 
统 的 可 靠 性 。 该 电源 系统 由 多 台独 立 的 功率 模块 并 联 ， 在 
无 主 同步 的 条 件 下 运行 ,实现 了 N +X 并 联 宛 余 备份 工作 ， 
大 大 提高 了 系统 的 整 机 可 靠 性 ; 系统 各 功率 模块 ， 可 在 线 
热 插 拔 、 更 换 ， 方 便 升级 扩容 ， 有 效 地 提升 了 系统 的 稳定 
性 和 可 靠 性 ， 同 时 降低 了 扩容 成 本 。 该 电源 系统 具有 完善 
的 自我 检测 和 保护 功能 、 采 用 大 屏幕 带 触 模 屏 LCD、 图 形 
化 操作 界面 、 智 能 化 的 “人 -机 ”对 话 菜单 及 远程 监测 监管 
功能 。 宝 士 达 模块 化 UPS 于 2015 年 7 月 和 9 月 先后 进驻 北 






















































































宝 士 达 公司 积极 开拓 电源 市 场 ， 进 入 新 能 源 电动 汽车 
领域 ， 根 据 客户 需求 成 功 开发 一 款 简 单 高 效 、 量 身 定制 并 
































京 市 怀柔 区 广播 电视 中 心 、 中 国人 民 解 放 军 第 150 中 心 医 
院 ， 成 为 宝 士 达 模块 化 UPS 产品 在 广播 电视 行业 和 医疗 系 
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统 核心 网 络 数据 中 心 的 成 功 范例 。 
中 国人 民 解 放 军 第 150 中 心 医院 坐落 在 素 有 九 朝 古 都 
之 称 的 河南 省 洛阳 市 ， 毗 邻 美丽 而 富有 传奇 故事 的 周 山 森 

















奥 冠 集 团 首席 专家 默 获 及 获 “ 齐 鲁 友 谊 奖 ” 
2015 年 11 月 26 日 ， 奥 冠 集团 首席 专家 默 芯 先 生 从 山 














林 公 园 。 展 开 床位 1 000 余 张 ， 设 35 个 科室 ， 是 瑰 西 地 区 
专科 中 心 较 多 ,发展 建 设 较 快 ， 医疗 设备 较 精 ,综合 实力 
很 强 ， 集 临床 、 教 学 、 科 研 和 保健 为 一 体 的 现代 化 综合 
“三 级 甲 等 医院 ” 。 医 院 多 次 获得 全 国 全 军 在 优质 服务 、 为 
军服 务 、 科 技工 作 、 全 面 建设 和 先进 医院 等 方面 诸多 殊荣 。 
连续 多 年 获得 河南 省 和 洛阳 市 “物价 计量 信得过 单位 ”、 
“洛阳 市 十 佳 医院 ”， 并 多 次 在 洛阳 市 医疗 行 风 检查 评比 中 
获 第 一 名 。2000 年 来 ， 又 被 国家 卫生 部 评 为 “全 国 百 佳 医 













































































东 2 万 多 名 外 国 专家 中 脱颖而出 ， 获 得 山东 省 政府 颁发 的 
2015 年 度 “ 齐 鲁 友 谊 奖 ” 荣 誉 称号 。 省 委 副 书记 、 省 长 郭 
树 清 为 默 茨 颁发 了 “齐鲁 友谊 奖 ” 获 奖 证 书 和 奖牌 。 
“齐鲁 友谊 奖 ” 是 山东 省 人 民政 府 自 1993 年 起 设立 ， 对 
全 省 经 济 建设 和 社会 发 展 做 出 突出 贡献 的 外 国 专家 的 奖项 。 
默 欧 先生 是 世界 知名 的 电化 学 专家 ， 在 新 能 源 电池 制 
造 领域 颇 有 建树 ， 先 后 获得 30 多 项 欧洲 和 国际 专利 ， 其 发 
明 的 锂电 池 负 极 材 料 和 大 电流 充 放电 技术 在 德国 及 国际 上 







































































院 ”， 被 中 华 医 院 管理 学 会 评 为 “全 国 百姓 放心 示范 医 
院 ”。 























享有 戌 誉 ,填补 了 多 项 国际 空白 。 他 在 奥 冠 集团 工作 期 间 ， 
带领 团队 针对 目前 国内 存在 的 锂电 池 容 量 低 、 大 电流 充 放 












































2015 年 7 月 ， 宝 士 达 模块 化 UPS 产品 中 标 150 医院 网 
络 中 心机 房 UPS 系统 项 目 ， 进 驻 中 国人 民 解 放 军 第 150 中 























性 能 差 及 稳定 性 差 等 问题 ， 通 过 研发 新 材料 和 改进 生产 
工艺 ， 有 效 提 高 了 电池 的 能 量 密度 ， 延 长 了 电池 的 循环 使 















































心 医院 网 络 中 心机 房 ， 为 机 房 核心 设备 提供 全 面 的 、 安 全 
的 、 可 靠 的 不 间断 电力 保障 ， 能 够 最 大 程度 的 满足 现 有 数 
据 中 心机 房 关 键 负载 设备 的 7 x 24h 全 天 候 不 间断 运行 和 未 
来 扩建 增 容 。 
北京 市 怀柔 区 广播 电视 中 心 主要 经 营 中 央 、 市 广播 电 
视 节 目 转播 新闻、 专题 等 节目 制作 播 出 。 高 清 播 出 系统 
是 怀柔 电视 台新 型 全 台 网 中 的 一 个 子 系统 ， 主 要 承担 怀柔 
电视 台 两 个 频道 HRTV-1、HRTV-2 的 节目 代码 管理 、 节 目 
单 编排 及 节目 播 出 等 工作 ， 其 中 ，HRTV-I 为 高 标清 同 播 频 
道 ，HRTV-2 为 高 清 播 出 频道 。 
2015 年 9 月 ， 宝 士 达 模块 化 UPS 产品 中 标 北 京 市 怀柔 
区 广播 电视 中 心 高 清 全 人 台 网 建设 设备 招标 采购 项 目 (HC- 
ZX 一 2015 一 019) ， 为 高 清 全 台 网 机 房 核心 设备 提供 全 面 的 、 
安全 的 及 可 靠 的 不 间断 电力 保障 ， 能 够 最 大 程度 的 满足 现 
有 数据 中 心机 房 关 键 负载 设备 的 7 x 24h 全 天 候 不 间断 运行 
和 未 来 扩建 增 容 。 


成 都 金 创 立 科 技 公 司 荣获 国家 高 新 技术 企业 


成 都 金 创立 科技 公司 本 着 对 专业 的 执着 ， 竟 诚 为 科技 
界 、 实 业界 提供 技术 产品 与 服务 ， 得 到 社会 各 界 及 政府 认 
同 ,于 2015 年 10 月 荣获 国家 高 新 技术 企业 。 







































































































































































图 成 都 金 创 立 科 技 公 司 荣获 国家 高 新 技术 企业 奖牌 























] 寿 命 ， 增 强 了 电池 的 安全 性 能 ， 使 奥 冠 集团 的 技术 水 平 
达到 了 国际 一 流水 平 ， 为 中 国 的 电动 汽车 和 储 能 产业 的 发 
展 做 出 了 卓越 贡献 。 


银 利 电气 挂牌 新 三 极 


2015 年 12 月 9 日 ， 宁 夏 银 利 电气 股份 有 限 公 司 成 功 登 
陆 新 三 板 挂 牌 交 易 ， 股 票 代码 : 834654， 公 司 简称 : 银 利 
电气 。 交 易 方 式 为 协议 交易 。 总 股本 为 3 000. 00 万 股 。 多 
年 来 ， 公 司 本 着 “质量 第 一 ， 客 户 至 上 ”的 经 营 理念 ， 科 
学 管理 、 不 断 创新 、 持 续 发 展 ， 为 用 户 提供 优质 的 产品 和 
满意 的 服务 。 通 过 合作 双赢 、 财 富 共享 ， 实 现 更 多 人 的 财 
富 梦 ， 将 银 利 电 气 打 造成 国内 自主 品牌 No. 1 的 企业 。 


可 立 克 挂牌 上 市 登陆 深圳 中 小 板 


深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公 司 (股票 简 称 : 可 立 克 ) 登 
上 中 国资 本 市 场 ， 在 深圳 证 券 交 易 所 中 小 企业 板 成 功 上 市 。 

可 立 克 本 次 发 行 价格 为 7. 58 元 ， 网 上 网 下 冻结 资金 合 
计 1994. 03 亿 元 ， 其中， 网 上 申购 冻结 资金 1 303. 67 亿 元 ， 
网 上 中 签 率 为 0.22% ， 超额 认购 倍数 为 449 倍 。 投 资 者 的 
积极 申购 肯定 了 可 立 克 行 业 领 先 的 高 技术 水 平和 对 可 立 克 
未 来 良好 发 展 的 信心 。 

可 立 克 的 专业 源 于 它 对 产品 专注 。 公 司 十 分 重视 电源 、 
磁性 元 件 研 发 领域 ， 并 不 断 加 大 研发 投入 ， 公 司 设 立 了 磁 
性 元 件 研发 中 心 和 电源 研发 中 心 ， 建 立 了 一 支 超过 100 人 
的 研发 队伍 ， 加 强 技术 创新 ， 提 升 公司 技术 优势 。 

可 立 克 正式 登陆 中 国资 本 市 场 ， 不 仅 为 资本 市 场 再 添 
一 员 生 力 军 ， 同 时 这 也 是 公司 迅速 壮大 资本 实力 、 进 一 步 
增强 公司 竞争 优势 和 综合 实力 的 良好 契机 。 未 来 ， 可 立 克 
将 走向 更 广阔 的 市 场 ， 对 于 科技 创新 的 持续 追求 ， 高 质量 
产品 的 一 站 式 服 务 ， 电源 产 业 的 大 力 发 展 ， 可 立 克 成 为 世 
界 一 流 的 电子 零件 设备 制造 商 指日可待 。 


深圳 市 销 科 新 材料 业 获 “深圳 知名 品牌 ”称号 


2016 年 1 月 25 日 ,第 二 届 “ 国 际 信誉 品牌 ” 暨 第 十 三 
届 “ 深 圳 知名 品牌 ”评选 结果 公示 结束 ， 专 业 从 事 高 端 金 
属 软 磁 材 料 研发 和 生产 的 国家 高 新 技术 企业 一 一 深圳 市 铂 
















































































































































































































































































234 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





科 新 材料 股份 有 限 公司 所 持 有 的 “POCO” 品 牌 商标 被 正式 
评定 为 “深圳 知名 品牌 。 深 圳 知名 品牌 前 十 二 届 共 评选 
生 中 国平 安 、 华 为 、 中 集 、 迈 瑞 和 迅雷 等 558 个 “深圳 知 
名 品牌 ” ， 仅 占 全 市 企业 总 数 的 千 分 之 一 。 

深圳 知名 品牌 是 深圳 工业 总 会 按照 深 府 [2003] 64 号 
文件 委托 工作 事项 的 要 求 ， 与 25 个 政府 机 构 、69 个 行业 协 
会 、3 个 研究 机 构 、12 个 专业 机 构 和 两 大 传媒 集团 共同 搭 
建 全 国 品 牌 建设 平台 ， 是 指 产品 和 服务 质量 达到 国内 同类 
先进 水 平 、 在 当地 同行 业 处 于 领先 地 位 、 品 牌价 值 居 行业 
前 列 、 具 有 知名 度 、 美 誉 度 和 影响 力 、 经 济 及 社会 效益 良 
好 、 具 有 较 强 市 场 竞争 力 、 经 合法 注册 企业 拥有 的 品牌 ， 
极 具 含金量 的 来 誉 称号 。 

本 次 第 十 三 届 “ 深 圳 知名 品牌 ”培育 评价 活动 于 2015 
年 4 月 28 日 启动 , 经历 8 个 多 月 的 申报 、 现 场 评审 、 社 会 
公众 投票 、 行 业 专 家 评价 、 品 牌价 值 评估 和 评价 委 全 体会 
议 评 审 等 层 层 筛选 ， 深 圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 公 司 以 先 
进 的 技术 、 优 异 的 品质 和 良好 的 口碑 从 评选 中 脱颖而出 。 
































































































































团 有 限 公司 〈 以 下 简称 “深圳 担保 集团 " ) 、 深 圳 市 中 小 
企业 发 展 促进 会 和 深圳 市 中 小 企业 公共 服务 联盟 联合 主办 
的 第 六 届 “ 中 小 企业 诚信 榜 ” 揭 榜 授 信 仪 式 在 前 海 特区 馆 
国际 会 议 中 心 举行 。 铂 科 新 材料 、 铁 汉 生 态 和 锐 明 视讯 等 
148 家 企业 荣 登 第 六 届 “ 中 小 企业 诚信 榜 ” ， 捧 走 了 由 主办 
单位 颁发 的 “诚信 易 ”。 平 安 银行 深圳 分 行 、 中 国 银 行 次 圳 
市 分 行 和 建设 银行 深圳 市 分 行 等 9 家 银行 荣获 “诚信 中 小 
企业 支持 银行 ”的 称号 。 

本 次 上 榜 的 中 小 企业 将 获得 深圳 担保 集团 免 抵押 、 免 
质押 、 免 留置 的 担保 授信 ， 本 届 对 上 榜 中 小 企业 的 授信 和 额 
度 达 80 亿 元 ， 被 授信 企业 既 涵盖 了 传统 制造 业 ， 也 涉及 新 
材料 、 生 物 医药 、 新 能 源 、 信 息 产 业 和 节能 环保 等 新 兴 产 
业 。 中 国 中 小 企业 协会 会 长 李子 彬 、 深 圳 市 中 小 企业 发 展 
促进 会 会 长 王 顺 生 等 领导 出 席 了 颁奖 授信 典礼。 市 国资 委 
副 主任 陈 华 ， 市场 和 质量 监管 委 副 主任 吴 红 艳 ， 市 中 小 企 
业 服 务 署 署 长 顾 宏伟 ， 市 财 委 、 市 科 创 委 、 市 金融 办 相关 
负责 人 、33 家 合作 银行 、19 家 协会 、 担 保 机 构 负 责 人 及 数 




































































































































































铂 科 获 得 知名 品牌 称号 ， 除 了 出 众 的 品牌 实力 ， 广 大 客户 
对 铂 科 磁 材 品牌 的 认可 和 支持 也 是 一 个 极其 重要 的 因素 。 
让 电 更 纯净 ! 深圳 铂 科 秉承 这 一 经 营 理念 ， 自 主 研发 
金属 软 磁 系 列 产品 广泛 应 用 于 电力 输 配 电 、 绿 色 能 源 、 
能 制造 、 信 息 与 安全 、 汽 车 电子 、 数 码 电器 、 轨 道 电气 
和 航空 航天 等 领域 ， 赢 得 欧美 ABB 、POWER-ONE 、 伊 顿 、 
艾默生 、 日 本 田村 、 中 国 台湾 台 达 、 中 国 华 为 、 中 兴 、 比 
亚 迪 、 阳 光电 源 和 格力 等 世界 500 强 客户 的 认可 ， 跻 身 全 
球 铁 硅 系 金属 软 磁 粉 芯 领 域 的 两 大 厂家 之 一 。 

本 次 荣获 “深圳 知名 品牌 ”称号 ,不 仅 是 对 广大 铂 科 
人 辛勤 付出 的 认可 ， 更 是 对 以 后 开拓 进取 、 自 主 研发 的 一 
种 激励 与 鼓舞 。 铀 科 将 全 心 全 意 致力 于 高 端 金属 软 磁 材 料 
的 研发 ， 以 先进 的 技术 和 优质 产品 铸造 行业 一 流 品牌 ! 


铂 科 新 材料 荣 登 第 六 届 “ 中 小 企业 诚信 榜 ” 
2015 年 12 月 10 日 ， 由 深圳 市 中 小 企业 信用 融资 担保 
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百 家 中 小 企业 负责 人 共 330 余人 参加 了 典礼 。 

深圳 市 委 常委 田 天 率 有 关 部 门 深入 铀 科 调 研 

2015 年 12 月 11 日 ,市 委 常 委 、 市 政府 党 组 成 员 田 夫 
率 市 发 展 改革 委 、 市 经 贸 信息 、 市 科技 创新 委 、 市 规划 国 
土 委 、 市 人 力 资源 和 社会 保障 局 等 相关 负责 人 深入 铂 科 新 
材料 开展 调研 。 本 次 调研 旨 在 提升 深圳 市 企业 核心 竞争 力 ， 
鼓励 企业 做 大 做 强 做 优 ， 进 一 步 增强 经 济 发 展 后 劲 ， 推 动 
我 市 经 济 社会 持续 健康 发 展 。 铂 科 近 年 来 发 展 势头 突出 ， 
获得 了 市 委 市 政府 的 关注 。 

本 次 调研 活动 由 公司 执行 董事 赵 时 全程 陪同 并 做 讲解 ， 
通过 参观 和 讲解 ， 田 夫 等 领导 对 铂 科 创新 能 力 及 未 来 发 展 
前 景 表示 肯定 ， 尤 其 是 对 公司 在 新 材料 及 新 能 源 领 域 做 出 
的 贡献 表示 赞赏 ,希望 铂 科 继续 加 大 自主 创新 ， 成 为 金属 
软 磁 材料 行业 的 全 球 领先 企业 。 
















































































图 市 常委 田 夫 率 有 关 部 门 深入 铂 科 调研 


第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “235 . 








另外 ， 田 夫 还 特别 询问 了 铂 科 在 生产 经 营 、 人 才 吸 引 、 
营 商 环 境 以 及 扶持 政策 落实 中 遇 到 的 有 关 问 题 和 困难 ， 硕 
望 铂 科 能 够 更 多 了 解 并 用 足 政府 相关 扶持 政策 ， 政 府 各 部 





部 、 财 务 部 等 部 门 的 配合 下 ， 分 别 对 2011 年 ~2015 年 的 研 
发 材料 进行 收集 、 归 类 、 整 理 和 申报 ， 并 顺利 通过 审 评 、 























门将 会 认真 研究 给 予 解决 落实 ， 切 实 帮助 铂 科 的 创新 发 展 ， 


做 大 做 强 。 





邮 比 科 复 审 通 过 “国家 高 新 技术 


2015 年 12 


企业 ”资格 认定 
月 10 日 ， 深 圳 市 科技 创新 委员 会 、 深 圳 市 




















2015 年 通过 “ 




















财政 委员 会 、 深 圳 市 国家 税务 局 和 深圳 市 地 方 税务 局 联合 
发 布 了 “2015 年 深圳 市 第 一 批 国 家 级 高 新 技术 企业 获奖 名 
单 ”， 迪 比 科 继 2012 年 通过 “国家 高 新 技术 企业 ”认定 后 ， 



































国家 高 新 技术 企业 ”复审 。 








说 到 “高 新 技术 企业 ”"， 迪 比 科 与 其 有 着 颇 深 的 渊源 。 












































比 科 集 团 深耕 电池 行业 十 余年 ,重视 科技 创新 与 自主 研 











迪 
发 ， 旨 在 打造 























个 “有 生命 力 的 、 持 续 发 展 的 绿色 、 智 能 、 














生活 高 科技 企 ] 


新 技术 企业 ”认定 ; 2009 年 ， 迪 比 科 斩 获 “ 国 家 高 新 技术 








此 ”。 早 在 2007 年 ， 迪 比 科 通 过 “深圳 市 高 




















企业 ” 素 誉 ; 2014 年 ， 迪 比 科 “深圳 市 高 新 技术 企业 ” 资 
格 通过 复核 ; 2015 年 6 月 ， “国家 高 新 技术 企业 ”认定 复 





























审 工作 如 期 开 























“国家 高 新 技术 企业 ”资格 证 书 。 
“国家 高 新 技术 企业 ”资格 认定 每 次 有 效 期 为 3 年 ，3 














展 ， 迪 比 科 顺利 通过 ; 2015 年 12 月 ， 发 放 






































年 一 过 即 需 复 审 


， 复 审 认定 条 件 与 初审 认定 条 件 的 严 茄 度 





























无 异 ， 甚 至 复审 难度 还 要 高 于 初审 难度 。 据 悉 ， 高 新 技术 
企业 是 集 知识 密集 、 技 术 密 集 为 一 体 的 经 济 实体 ， 对 促进 























企业 科技 创新 、 推 动 新 兴 产 业 发 展 、 实 现 经 济 增长 起 到 了 
尤为 重要 的 作用 。 国 家 高 新 技术 企业 的 审核 认定 工作 对 企 


















































业 的 核心 自主 知识 产权 、 科 技 成 果 转 化 、 人 研发 组 织 管理 水 
平和 经 历 实力 等 各 方面 综合 能 力 有 严格 要 求 ， 除 了 要 考察 





企业 整体 经 营 情 况 之 外 ， 更 看 重 对 企业 创新 研发 管理 水 平 
科学 技术 技术 含量 、 科 技 成 果 转 化 能 力 等 重要 指标 的 考察 。 
迪 比 科 能 持续 获得 “高 新 技术 企业 ”的 殊荣 ， 表 明 迪 
























































比 科 在 一 个 又 一 个 的 3 年 里 ， 始 终 重视 科技 创新 与 自主 研 











发 ,重视 企业 核心 知识 产权 ， 重视 科技 成 果 转 化 ， 这 份 荣 














[al 














党， 鞭策 迪 比 科 在 下 一 个 3 年 里 ， 继 续 保持 良好 的 科技 创 























新 、 自 主 研发 势头 ! 


商 字 公司 荣获 “高 新 技术 企业 ”荣誉 称号 


依据 科技 部 、 财 政 部 和 国家 税务 总 局 《高 新 技术 企业 
认定 管理 办 法 》、《 高 新 技术 企业 认定 管理 工作 指引 》 的 规 






































定 ， 深 圳 市 科 创 委 、 市 财政 委 、 市 国税 局 和 市 地 税 局 经 组 
织 专 家 评审 ,经 过 严格 的 层 层 审 查 ， 商 宇 公司 凭借 过 硬 的 



































研发 实力 和 创新 能 力 ， 一 举 通 过 高 新 技术 企业 证 书 的 认定 。 
高 新 技术 企业 的 评定 有 严格 的 程序 和 条 件 ; 近年 来 ， 
商 宇 公司 始终 以 “开拓 创新 ”的 理念 ， 不 断 通过 市 场 调研 、 
自主 研发 及 工艺 优化 创新 ， 为 技术 创新 提供 支撑 的 平台 ; 
不 断 健全 完善 科技 进步 激励 机 制 ， 发 挥 技术 人 员 的 积极 性 ; 


















































深化 改革 ， 加 大 产品 研发 和 自主 创新 ， 使 企业 的 产品 开发 、 























工艺 装备 等 方面 持续 不 断 地 改进 。 由 于 这 次 申报 材料 要 求 





很 严格 、 详 细 且 内 容 繁 多 。 在 公司 领导 决策 、 协 调 及 研发 








公示 等 程序 ， 最 终 获得 了 高 新 技术 企业 的 荣誉 称号 。 这 一 
光荣 称号 的 获得 ， 标 志 了 商 宇 公司 在 电源 领域 具备 了 较 强 
的 核心 竞争 力 ， 更 坚定 了 自主 研发 、 自 主创 新 ， 坚 持 中 国 
创造 的 产业 决心 ! 

专注 乃 是 成 就 一 切 的 力量 。 商 宇 公司 始 终 坚持 “潜心 
源 事业 ， 只 为 绿色 地 球 ” 的 企业 理念 和 使 命 ， 迎 着 不 间 
靳 电源 产业 的 发 展期 ,不断 创 新 ， 不断 超越 ， 力 争 用 一 代 
人 的 时 间 ， 成 为 电源 领域 的 全 球 最 佳 生产 商 ! 


商 宇 产品 先后 中 标 各 大 省 市 政府 协议 供 货 


在 商 宇 公司 产品 中 标 浙江 省 协议 供 货 不 到 1 天 时 间 ， 
无 独 有 偶 ， 商 宇 产 品 又 一 次 传 出 喜讯 ， 再 次 中 标 江 西 省 政 
府 采购 协议 供 货 。 这 是 商 宇 在 政府 领域 UPS 不 间断 电源 采 
购 中 的 又 一 成 功 案例 ， 充 分 显现 出 商 宇 产品 卓越 的 品质 和 
强大 的 企业 综合 实力 。 同 时 ， 这 也 是 商 宇 公司 在 2015 年 的 
最 后 一 天 给 员工 和 股东 交 出 的 一 份 满意 的 成 绩 单 ， 也 给 正 
在 使 用 商 宇 产品 的 用 户 一 个 质量 和 服务 的 肯定 。 

据 了 解 ， 政 府 机 关 的 政务 系统 极为 复杂 ， 各 级 政府 之 
间 的 信息 化 联系 需要 保持 稳定 持续 ， 如 任何 一 个 环节 出 现 
问题 都 会 造成 不 可 挽回 的 损失 。 因 此 ， 政 府 机 关 对 于 维系 
这 些 管 理 和 沟通 环节 的 动力 电源 ， 有 着 极 高 的 要 求 。 商 宇 
公司 作为 可 靠 的 电源 解决 方案 供应 商 ， 在 UPS 电源 领域 有 
着 卓越 的 品质 优势 和 完善 的 服务 体系 。 为 江西 省 各 级 机 关 
单位 、 事 业 单 位 和 社会 团体 提供 多 套 高 可 靠 、 高 性 能 的 
UPS 电源 产品 及 电源 解决 方案 ， 确 保 江西 省 各 级 政府 单位 
以 及 数据 中 心机 房 各 项 设备 的 正常 、 持 续 和 运作。 最终， 商 
宇 凭借 产品 的 高 质量 、 高 可 靠 性 的 特点 以 及 商 宇 快捷 的 客 
户 服务 体系 成 功 中 标 。 

商 宇 公司 可 向 用 户 提供 自主 研发 的 0.5kKVA ~ 800kVA 
的 UPS 电源 、 机 房 空 调和 免 维 护 蓄 电池 等 高 可 靠 性 的 机 房 
产品 及 机 房 电力 、 制 冷 等 解决 方案 。 可 为 江西 省 政府 单位 
内 网 络 数据 中 心机 房 的 负载 设备 提供 高 质量 的 电源 ， 确 保 
机 房 的 各 项 设备 不 受 市 电 的 故障 导致 的 供电 中 断 等 不 良 因 
素 的 影响 。 全 力 为 江西 省 政府 单位 网 络 数据 中 心机 房 系统 
的 用 电 安 全 保驾 护航 ! 


深圳 中 电 熊 猫 高 功率 新 能 源 汽 车 智能 充电 模 组 


充电 桩 项 目 在 我 国 尚 属 新 兴 行 业 ， 当 下 取代 石油 能 源 
的 新 能 源 技 术 随 着 国家 政策 的 不 断 开 放 和 扶持 ， 以 及 更 多 
吸引 社会 资本 的 进入 和 整合 ， 政 府 对 于 充电 桩 建设 也 实施 
了 较 大 力度 补贴 。 从 长 远 来 看 ， 通 过 市 场 进一步 推动 新 能 
源 汽车 生态 系统 的 发 展 ， 以 实现 更 多 和 鳃 利 。 充 电 桩 领域 颇 
4 “ 钱 途 ”， 对 于 想 要 抢占 市 场 先 机 的 社会 资本 也 将 形成 较 
大 吸引 力 。 充 电 桩 项 目 ， 随 着 各 地 对 充电 设施 建设 投入 加 
大 , 充电 装备 市 场 即将 迎 来 大 爆发 时 期 。 据 市 场 预计 ， 
2015 年 我 国 充电 设施 市 场 规模 将 达到 200 亿 元 ，2016 年 为 
400 亿 元 ， 到 2020 年 将 突破 1 000 亿 元 。 

组 织 实 施 方式 : 中 项 目 小 组 以 总 经 理 亲 自 挂帅 ， 总 工 
程 师 为 项 目 研发 负责 人 人， 配备 有 专职 开发 人 员 8 人 ， 主 要 

















































































































wan, 
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由 专业 从 事 光 电子 技术 、 电 力 电子 技术 ， 光 路 结构 技术 以 
及 其 他 相关 技术 人 员 来 进行 研究 开发 项 目 。@ 项 目 立 项 书 ， 
设计 方案 和 开发 计划 书 、 设 计 和 开发 输出 。@) 设 计 开 发 验 
证 ， 样 品 确认 。 包 产品 投产 评审 、 试 产 。 名 新 产品 鉴定 报 
告 、 进 行 正 常生 产 。 

核心 技术 : 中 采用 了 零 电压 开关 复合 式 全 桥 三 电 平 变 
换 器 主 电 路 ， 全 桥 三 电 平 变 换 器 可 以 工作 在 三 电 平 模式 和 
两 电 平 模式 ， 同 时 实现 所 有 开关 管 的 零 电压 开关 ， 从 而 使 
变换 器 适应 宽 范 围 输入 电压 的 要 求 ， 并 保持 较 高 的 变换 效 
率 。 由 于 开关 管 的 电压 应 力 只 有 输入 电压 的 一 半 ， 使 该 变 
换 器 非常 适合 高 压 输 入 的 场合 。 此 外 ， 全 桥 三 电 平 变换 器 
输出 滤波 电感 比 传统 全 桥 变 换 器 大 大 减 小 ， 副 边 整流 二 极 
管 的 电压 应 力 得 到 了 降低 。 由 于 变换 器 的 输入 电流 纹 波 很 
小 ， 输 入 滤波 器 也 得 到 了 减 小 ， 从 而 减 小 体积 实现 模块 化 
的 设计 更 加 方便 。@ 采 用 先进 的 数字 电源 技术 〈DSP) ， 充 
电 横 组 采用 人 机 交互 界面 ， 充 电 可 选择 定 电量 、 定 时 间 、 
定金 额 和 自动 (充满 为 止 》 四 种 模式 。 通 过 两 级 DSP 技术 
的 应 用 ,第 一 级 DSP 实现 了 AC-DC 转换 ,将 三 相交 流 输 
入 ， 由 软件 实时 监测 并 调制 AC 输入 侧 的 相关 电气 参数 ， 完 
美 解决 交流 高 功率 输入 的 EMC 特性 及 PFC 稳 压 。 第 二 级 
DSP 实现 DC-DC， 融 合 了 LLC 谐振 及 全 桥 拓扑 结构 ， 输 出 
7.5kW、15kW 的 充电 功率 。 

创新 点 : 中 采用 了 零 电 压 开 关 复 合式 全 桥 三 电 平 变换 
器 主 电 路 ， 其 输出 电压 范围 宽 ， 适 合 功率 扩展 ， 电 压 移植 ， 
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一 个 充电 桩 可 以 给 多 个 汽车 充电 ,功率 密度 大 ,输出 功率 
大 ， 实 现 电动 汽车 充电 器 的 DSP 数字 化 高 效 高 速 控制 ， 实 
现 了 大 功率 充电 的 充电 系统 体积 小 ， 重 量 轻 。@ 完 善 的 保 
护 功能 通过 软 硬 件 的 配合 ， 有 效 管理 充电 模 组 及 用 户 端 的 
充电 桩 。 诸 如 : 短路 保护 、 输 入 缺 项 保护 、 输 入 过 欠 电 压 
保护 、 输 出 过 电压 保护 、 过 温 保护 、FAN 智能 控制 机 故障 
报警 、 输 出 欠 电压 保护 和 PFC 母线 过 压 报警 等 多 重 必 备 和 
完善 的 保护 功能 。@ 快 速 充电 ,快速 充电 意味 着 充电 时 间 
要 短 、 充 电 电 流 要 大 ， 这 种 模式 下 ， 在 30 ~ 40min 的 时 间 
里 ， 要 为 电池 组 充电 50% ~70% ， 直 流 充电 桩 设备 直接 给 
电动 汽车 电池 组 充电 。@ 智 能 模式 (手动 及 自动 模式 ) 和 
通信 功能 ， 充 电 桩 只 需 提供 充电 模 组 及 相关 通信 接口 ， 即 
可 与 后 台 监 控 软 件 进 行 通信 ， 传 递 状态 量 、 控 制 开关 机 和 
测量 值 等 信息 。 在 自动 模式 下 ， 模 组 接受 并 执行 后 台 监 控 
软件 下 发 的 控制 命令 ， 完 成 远程 通信 、 远 程 监测 、 远 程控 
制 和 远程 调整 。 手 动 模 式 下 ， 模 组 面板 显示 当前 相关 状态 
及 用 户 实 时 数据 。 
日 本 大 客户 访问 中 电能 猫 展 盛 

2015 年 6 月 ,日 本 OKI 集团 电源 公司 佐 蕨 总 经 理 一 行 
莅临 中 电 熊 猫 展 盛 进 行 访问 ， 期 间 达 成 了 重要 协议 与 合作 
意向 ! 会 后 公司 领导 与 来 访 的 客人 进行 了 合影 留念 ， 希 望 
这 次 合作 能 大 放 光 彩 ， 事 业 如 旭日 东升 ! 





































































































淆 居 刀 科技 二 
有 外 


让 











图 日 本 OKI 集团 电源 公司 佐 功 总 经 理 一 行 花 临 中 电能 猫 展 盛 进 行 访 问 


爱 科 赛 博 PRE-A100 系列 精密 可 编程 电源 
新 品 亮 相 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 届 年 会 
2015 年 11 月 6 日 ~9 日 ， 两 年 一 届 的 中 国电 源 界 大 规 
模 、 高 级 别 的 综合 性 学 术 盛 会 一 一 中 国电 源 学 会 第 二 十 一 
届 学 术 年 会 在 深圳 隆重 召开 ， 参 会 代表 达 1 200 人 。 爱 科 赛 
博 参 会 代表 团 携 PRE-A100 系列 精密 可 编程 电源 新 品 参展 ， 
并 积极 参与 大 会 各 环节 交流 分 享 。 


























爱 科 赛 博 精 密 可 编程 交流 电源 新 品 上 市 展示 ,优异 的 
性 能 、 完 全 自主 知识 产权 核心 技术 、 全 新 工业 设计 外 形 和 
完整 的 规格 系列 等 ， 为 业界 提供 了 测试 电源 高 端 品 牌 “ 中 
国 智 造 ”新 选择 ， 引 发 业界 极 大 的 关注 和 好 评 。 产 品 展示 
现场 ， 前 来 咨询 和 沟通 的 客户 、 专 家 和 同行 络绎 不 绝 ， 多 
家 企业 前 来 询 价 或 表达 出 购买 和 体验 意向 。 

大 会 期 间 ， 公 司 董事 长 白 小 青 作为 中 国电 源 学 会 理事 
和 电能 质量 专 委 会 秘书 长 ,参加 了 中 国电 源 学 会 七 届 三 次 
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全 体 理 事 会 议 ， 汇 报 电能 质量 专 委 会 工作 成 果 ， 主 持 电 能 
质量 分 会 场 报告 ， 并 作为 中 国电 源 学 会 代表 参加 了 与 美国 
电源 制造 商 协会 交流 午餐 会 ; 技术 中 心 总 经 理 冯 广义 参加 
了 中 国电 源 学 会 青年 工作 委员 会 全 体委 员 会 议和 标准 化 委 
员 会 工作 会 议 ; 电源 事业 部 产品 经 理 巩 帆 在 分 会 场 宣读 了 
《用 于 大 功率 光伏 逆 变 器 测试 的 1MVA 电网 模拟 源 》 论 文 。 
爱 科 赛 博 参 会 代表 们 在 大 会 各 环节 中 的 专业 表现 和 分 享 ， 
受到 了 业内 专家 和 同行 的 认可 与 好 评 。 
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图 爱 科 赛 博 PRE-A100 系列 精密 可 编程 电源 亮相 














爱 科 赛 博 从 事 特 种 电源 业务 近 20 年 ， 是 国内 航空 地 首 
静 变 电源 的 标准 制定 者 、 加 速 器 电源 的 领导 者 、 精 密 可 编 
程 电源 的 先行 者 ， 目 前 已 成 为 国内 多 领域 、 规 模 化 的 专业 
特种 电源 生产 企业 。 


爱 科 赛 博 企业 科 协 成 立 大 会 顺利 召开 


2015 年 5 月 14 日 下 午 ， 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股份 有 限 公 
司 企业 科 协 成 立 大 会 在 三 楼 报告 厅 召 开 。 西 安 市 科学 技术 协 
会 党 组 成 员 、 副 主席 李 义 祥 一 行 出 席 大 会 ， 李 副 主席 宣读 了 
西安 市 科学 技术 协会 同意 爱 科 赛 博 成 立 企 业 科 协 的 批复 ， 并 
发 表 讲话 。 西 安 市 电源 学 会 理事 长 侯 振 义 教授 到 会 祝贺 。 





































































































图 西安 市 科 协 李 副 主席 宣读 批复 并 发 表 讲话 


西安 市 电源 学 会 电源 技术 提高 
培训 班 在 爱 科 赛 博 开 班 
2015 年 5 月 9 日 ， 由 西安 市 电源 学 会 组 织 的 “开关 电 
源 技术 提高 培训 班 ”在 西安 爱 科 赛 博 电气 股份 有 限 公司 报 
告 厅 正 式 开 班 。 西 安 市 电源 行业 90 余 名 工程 技术 人 员 参 加 
























































此 次 培训 。 

此 次 培训 班 针对 3 年 以 上 工作 经 验 的 电源 研发 设计 人 
员 ， 提 供 一 次 系统 的 、 专 业 的 学 习 机 会 ， 旨 在 提高 开关 电 
源 理论 知识 和 设计 能 力 。 培 训 安 排 周 六 进行 ， 共 42 课时 ， 
历时 7 周 ， 由 西安 交通 大 学 、 西 安 电 子 科技 大 学 和 中 电 科 
20 所 等 单位 教授 、 专 家 授课 。 

此 次 培训 是 西安 市 电源 学 会 第 三 次 组 织 相关 培训 ， 爱 
科 赛 博 均 提 供 培训 场地 及 保障 服务 。 开 班 仪式 上 ， 西 安 市 
电源 学 会 理事 长 侯 振 义 教 授 、 西 安 交 通 大 学 电气 学 院 副 院 
长 杨 旭 教 授 、 爱 科 赛 博 董 事 长 白 小 青 先后 致辞 ， 勉 励 学 员 
认真 学 习 、 加 强 交 流 、 学 有 所 得 。 




























































































图 培训 授课 现场 


西安 伟 京 获 高 新 技术 企业 、 陕 西 省 
著名 商标 、 多 项 实用 新 型 专利 

近年 来 ， 随 着 微 电 子 技术 、 电 力 电子 技术 、 现 代 控 制 
技术 以 及 电机 制造 工艺 水 平 的 不 断 提 高 ， 用 于 伺服 系统 的 
伺服 电动 机 控制 迎 来 了 新 的 发 展 机 遇 。 伺 服 电动 机 控制 已 
经 广泛 应 用 于 飞行 器 姿态 控制 、 雷 达 和 各 种 军用 武器 随 动 
系统 以 及 各 种 自动 化 生产 设备 等 领域 中 。 

西安 伟 京 电子 制造 有 限 公司 自 2008 年 开始 致力 于 开关 
放大 器 和 无 刷 直流 电动 机 驱动 器 方面 的 研制 ， 多 年 来 已 研 
制 和 生产 了 近 50 个 型 号 的 开关 放大 器 产品 和 近 20 个 型 号 
的 无 刷 直 流 电动 机 驱动 器 产品 ， 由 最 初 的 低压 小 功率 逐渐 
向 高 压 大 功率 方向 扩展 产品 ,已 经 初步 形成 了 驱动 产品 的 
系列 化 ， 并 不 断 扩展 与 增加 产品 系列 。 经 过 十 几 年 的 发 展 ， 
公司 的 技术 研制 能 力 、 工 艺 组 装 技术 和 产品 质量 控制 已 获 
得 多 领域 客户 的 认可 和 信赖 。 多 款 产 品 经 专家 组 审核 鉴定 
已 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 
目前 ， 西 安 伟 京 的 开关 放大 器 产品 最 大 电压 /持续 电流 
可 达 150V/40A， 并 具有 研制 600V/30A 产品 的 技术 能 力 与 
工艺 条 件 ; WSA03 、WSA50 、WSA51 等 多 款 产 品 可 完全 兼 
容 国外 同类 产品 ， 且 具有 更 高 的 效率 与 更 低 的 内 部 损耗 ， 
更 优 的 电 性 能 更 有 利于 客户 使 用 。 与 航天 某 研究 所 合作 开 
发 的 某 型 开关 放大 器 产品 顺利 通过 专家 组 的 评审 和 样机 验 
收 ， 产 品 技术 参数 与 工艺 组 装 能 力 以 及 质量 控制 获得 专家 
组 的 一 臻 好评 。 同 时 用 户 对 另 一 型 号 的 无 刷 直流 电动 机 了 豫 
动 器 的 研制 也 产生 了 浓厚 的 兴趣 ， 并 达成 了 合作 意向 。 
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中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 








无 刷 直流 电动 机 驱动 器 产品 最 大 电压 /持续 电流 可 达 











600V/30A， 产 品 基 
本 原理 ， 
传感器 解码 电路 ， 目 
低 了 产品 的 体积 ， 进 








:本 满足 了 客户 需求 。 根 据 某 型 产品 的 基 
公司 研制 了 具有 自主 知识 产权 的 无 刷 电动 机 霍 尔 




















前 已 应 用 至 公司 多 款 产品 中 ， 大 大 降 
一 步 满足 了 产品 小 型 化 的 需求 ， 并 提 

















高 了 产品 的 可 靠 性 。 





自主 研制 的 无 刷 直 流 电 动机 驱动 产品 














已 达到 业内 较 高 的 水 平 








苇 





， 部 分 产品 已 达 业 内 领先 水 平 。 与 




















业内 
低 的 内 部 损耗 及 更 优 
根据 市 场 需求 ， 
以 及 高 压 大 
































其 他 产品 相 比 较 ， 伟 京 


EE 流 等 要 求 的 挑战 ， 











包子 产品 具有 更 高 的 效率 、 更 
良 的 导热 性 能 。 
面 对 客 户 日 益 严 奇 的 小 型 化 、 











高 效率 
公司 研发 团队 不 断 提 高 专 





业 技 术 能 力 。 设 计 上 不 断 探 寻 新 的 思路 ， 使 用 新 的 电路 技 


术 方 案 ， 解 决 高 压 情 况 下 100% 





断 研制 新 的 产品 。 








功夫 不 负 有 心 人 ,通过 





占 空 比 驱动 的 技术 难题 ， 不 

















不 断 





地 探索 和 努力 ， 近 年 来 ， 














西安 伟 京 获得 了 多 





项 荣誉 和 认证 : 





高 新 技术 企业 、 陕 西 省 














著名 商标 和 多 项 实用 新 





件 需求 增 量 的 春风 ， 
提高 工 艺 技术 能 力 » 











具 况 人 


-~ 


争 力 的 产品 ， 为 祖国 的 国防 军工 建设 贡献 力量 ! 














型 专利 等 。 乘 着 国产 化 高 可 靠 元 避 
西安 伟 京 勇 于 进取 ,不 断 学 习 ， 继 续 
不 断 完 善 质量 管理 体系 ， 努 力 研制 更 






























































浙江 省 英 飞 特 LED 驱动 技术 研究 院 获 批 


2015 年 1 月 20 日 ， 据 浙江 省 科技 厅 消 息 : 
省 企业 研究 院 管 理 办 法 》 精 神 ， 经 各 市 、 
、 会 议 讨 论 ， 省 科技 厅 、 省 发 改 委 和 省 经 信 
“浙江 省 英 飞 特 LED 驱动 技术 研究 院 ” 


荐 、 专 家 评 
委 联 合 发 文 确定 
为 省 级 企业 研究 院 。 








新 常态 下 转型 发 展 的 关键 是 创新 ， 
行业 领军 企业 更 要 担负 起 引领 








根据 《浙江 
县 (市 、 区 ) 推 








等 


企业 是 创新 的 主体 ， 
页 创新 的 时 代 重 任 ， 通 过 一 系 




















列 的 创新 工作 来 培育 





要 素 驱动 、 投 资 驱动 向 
的 进行 ， 作 为 LED 驱动 领域 销售 规模 居 全 球 前 列 





悄 无 声息 
的 英 飞 特 ， 更 应 有 和 勇 
引领 行业 技术 进步 、 
作用 。 

自 成 立 以 来 ， 英 
企业 创新 

















杭州 市 高 新 技术 企业 研发 中 心 、 
2013 年 浙江 省 企业 技术 中 心 和 2015 年 浙江 省 





业 研 发 中 心 、 


企业 人 研究 院 ， 这 一 份 份 沉甸甸 的 荣誉 


能 力 建设 。2010 年 杭州 市 企业 技术 中 心 、 


和 形成 新 的 增长 点 ， 推 动 经 济 发 展 由 
创新 驱动 转变 。 新 一 轮 产 业 变 革 正 
































立 创新 发 展 潮 头 的 决心 ， 充 分 发 挥 在 
实施 创新 驱动 发 展 战略 中 的 引导 示范 














飞 特 就 着 力 打造 创新 平台 ， 积 极 推动 
2011 年 


2012 年 浙江 省 高 新 技术 企 























是 公司 多 年 持续 不 断 























的 努力 的 结果 ， 也 是 社会 各 界 对 公 


以 此 为 契机 ， 公 


司 创新 能 力 的 普遍 认可 。 
司 将 依托 研究 院 进一步 加 强 自主 创新 ， 























不 断 开发 出 具有 市 场 前 景 和 竞争 力 的 








产品 ， 为 公司 持续 发 

















新 技术 、 新 工艺 、 新 
展 提供 技术 支撑 ， 为 全 球 LED 照明 产 











业 做 出 更 大 的 贡献 。 
矛 牌 600W 大 功率 LED 高 效率 驱动 
电源 研发 成 功 
2016 年 3 月 2 日 ,浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公司 推出 最 














新 研发 的 600W 大 功率 LED 高 效率 驱动 电源 。 此 款 LED 高 








效率 驱动 电源 是 一 


款 高 性 能 防 尘 和 防水 型 的 600W 高 效率 


LED 电源 供应 器 ， 








功能 。 











主要 用 于 室外 路 灯 照 明 、LED 高 顶棚 


ie en ds 交 
流 输入 电压 高 达 305V， 具 有 主动 式 PFC 功能 





一 调 光 


照明 、 车 位 照明 、 








LED 探照灯 和 LED 工矿 灯 等 设备 当中 。 目 前 ， 此 驱动 电源 








已 正式 进入 试 产 阶段 。 








特 雷 斯 取得 TUV 认证 


























2015 年 4 月 初 ， 特 雷 


斯 迎 来 了 TUYV 奥地利 上 海 的 实地 





认证 学 
了 TUV 证 书 。 











经 过 系统 严格 的 实地 考证 , 已 于 7 月 中 旬 顺 利 获得 








此 次 实地 认证 是 受 特 雷 斯 国外 客户 委 提 
生产 厂区 及 办 公 大 厦 区 域 进行 了 系统 、 
期 间 ，TUYV 审核 员 对 公司 的 生产 现场 、 




















认证 。 在 认证 





























E， 对 特 雷 斯 的 
全 面 且 详细 的 实地 
办 公 
































区 域 及 公 
较 高 评价 。 


TUV 标志 是 欧洲 专业 电子 元 器 件 产品 的 一 
导 到 了 广泛 的 认可 ， 而 


标志 ， 在 欧洲 


司 重要 文件 进行 了 严格 且 全 面 的 审核 ， 





并 给 予 了 


个 安全 认证 
在 整 机 认证 的 过 程 




















中 取得 TUV 标志 的 产品 均 可 免检 。 














特 二 1 


生产 的 逆 变 器 1 











泛 应 用 于 全 球 各 国 的 风能 及 太 

















阳 能 供电 系统 ， 主 要 产品 有 : 并 网 逆 变 器 、 
到 系统; 公司 业务 覆盖 全 国 各 地 ， 并 


太阳 能 水 泵 


离 网 道 变 器 及 
自主 对 外 





























贸易 进出 口 





经 营 权 ， 产 品 已 经 出 口 到 美国 、 墨 








j 哥 、 智 利 、 

















澳大利亚 、 巴 基 








斯 坦 、 


泰国 、 马 来 西亚 及 俄 罗 

















新 等 50 多 个 








国家 。 





特 雷 斯 获 消防 产品 CCC 证 书 
日 前 ， 特 雷 斯 主 营 产品 -EPS 消防 应 急电 源 ， 已 顺利 通 
































过 国家 消防 评定 中 心 的 相关 





发 CCC 认证 证 书 。 























核 及 技术 评定 ， 现 已 批准 颁 
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认 
地 
地 
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产品 名 称 ， 
认证 妾 元 : D-3KYA 
内 含 ，TL-D-3KVA( 主 下 


-2KYA 
产品 认证 实施 规划 : CN 
产品 认证 实施 姻 则 ， CC 
产品 认证 基本 模式 ， 


产品 标 准 


认证 实施 细 


首次 发 证 


发 ( 换 ) 证 日 期 2015 年 07 月 01 


ale 





认证 证 书 





)1: 2014、 强 制 性 产品 
特 发 此 证 。 





求 , 
人 2015-07-0 
有 效 期 至 2020 年 0 月 30 
































电子 获得 消防 产品 CCC 认证 证 


nn 
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深圳 市 开关 电源 关键 技术 企业 
重点 实验 室 落户 长 城 电源 
2015 年 12 月 7 日 ， 深 圳 市 科 创 委 王 立新 处 长 带领 专家 























团 来 长 城 电源 参加 深圳 市 开关 电源 关键 技术 企业 重点 实验 
室 学 术 委员 会 第 二 次 会 议 。 会 后 王立 新 处 长 和 中 国 长 城 计 






































算 机 深圳 股份 有 限 公司 副 总 裁 于 吉 永 先生 为 长 城 电 源 企业 
重点 实验 室 举 行 了 揭牌 仪式 。 














图 深圳 市 科 创 委 王 立新 处 长 带领 专家 团 来 长 城 电源 参加 深圳 市 
开关 电源 关键 技术 企业 重点 实验 室 学 术 委员 会 第 二 次 会 议 











国 充 充电 科技 2015 年 获得 3 项 专利 


2015 年 度 ， 国 充 充电 科技 江苏 股份 有 限 公 司 成 功 获得 
了 “ 双 降 压 并 网 逆 变 器 的 过 零 畸 变 抑 制 方法 ”发 明 专 利 、 
交流 充电 桩 外 观 设计 专利 、 直 流 充电 桩 外 观 设计 专利 。 

20 年 的 坚持 成 就 国 充 充 电 科技 江苏 股份 有 限 公 司 的 坚 




































































实 。 











21 年 高 端 电 源 生产 研发 经 验 成 就 了 国 充 充电 科技 江苏 
股份 有 限 公司 踏实 严谨 的 品质 ， 国 充 充 电 科技 江苏 股份 有 
限 公 司 产品 已 通过 IS09001 认证 、 军 工 保密 认证 和 欧盟 CE 
认证 。 

易 充 新 能 源 技术 有 限 公 司 ， 给 你 最 满意 的 电动 汽车 充 
电解 决 方案 。 
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国 充 充电 科技 江苏 股份 有 限 公 司 拥有 完善 的 销售 服务 
体系 和 专业 化 工程 团队 ， 为 全 国 多 家 科研 院 校 、 电 容器 厂 
家 、 电 动 汽车 充 换 电站 、 城 市 及 轨道 交通 、 绿 色 能 源 小 区 
和 各 类 停车 场 等 提供 整体 解决 方案 ， 国 充 充 电 科 技 江 苏 股 
份 有 限 公司 是 业内 极 安全 的 品牌 ， 深 受 客户 信赖 。 
云南 省 文山 市 政府 企业 考察 上 海 鼎 
充 新 能 源 技术 有 限 公 司 充电 桩 
2015 年 10 月 12 日 , 云南 省 文山 市 政府 由 市 委 和 常委 、 
常务 副 市 长 朱 世 新 带 队 ， 到 海 考察 企业 寻求 合作 商机 。 首 
站 选择 国 充 充 电 科 技 江 苏 股份 有 限 公 司 下 属 子 公 司 上 海 易 
充 新 能 源 技术 有 限 公 司 〈 以 下 简称 “ 易 充 新 能 源 ”) 。 易 充 


















































新 能 源 董事 长 夏 建 中 先生 亲自 接待 了 考察 团 的 全 体 人 员 。 
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易 充 新 能 源 就 业 发 展 形 势 、 新 能 源 产 业 的 发 展 战 略 、 
与 政府 间 的 合作 情况 、 公 司 产品 及 运营 模式 行 了 介绍 ， 并 
展望 了 未 来 新 能 源 汽车 及 其 配套 设施 的 行业 发 展 远 景 。 

文山 市 朱 副 市 长 表示 ,文山 政府 考察 团 的 行程 还 将 紧 
锣 密 鼓 的 持续 进行 ， 此 行 第 一 站 已 受益 良 多 ， 将 来 必定 会 
与 易 充 新 能 源 保 持 密 切 联系 ， 积 极 寻 求 合 作 机 会 ， 顺 应 当 






















































































8 月 先后 中 标 电网 公司 、 东 南亚 电信 柬埔寨 数据 中 心 及 华润 
集团 新 一 代数 据 中 心 等 项 目 。 
国家 电网 公司 高 速 公 路 电动 汽车 充电 设备 招标 项 目 ， 
中 标 总 金额 1 126. 72 万 。 此 次 项 目的 中 标 ， 为 公司 电动 汽 
车 充电 设备 业务 进一步 的 推广 贰 定 了 扎实 的 基础 。 

在 中 兴 通 讯 针 对 东南 亚 电信 柬埔寨 数据 中 心 高 压 直 流 




















































































































代 绿 色 可 持续 发 展 的 新 要 求 ， 与 杰出 企业 共同 推动 新 能 源 
产业 的 进步 和 发 展 。 


杭州 奥 能 电源 充电 桩 中 标 国家 电网 项 目 


2015 年 10 月 29 日 ， 继 安徽 省 、 四 川 省 中 标 之 后 ， 由 
国家 电网 公司 公开 招标 的 “国家 电网 公司 2015 年 电源 项 目 
第 五 批 招标 采购 (物资) 〈 充 电 设备 ) ”项 目 ， 经 过 与 几 十 
家 实力 雄厚 的 公司 激烈 竞标 ， 杭 州 奥 能 电源 再 次 成 功 中 得 
该 项 目 中 包 6、 包 27， 中 标 金额 7387 余万元 〈 占 所 投标 段 
总 金额 的 5.7% ， 排 名 第 九 ) 。 

本 次 投标 时 间 紧 、 任 务 重 ， 自 得 到 招标 信息 后 ， 公 司 
领导 十 分 重视 ， 针 对 项 目 精心 布置 投标 工作 ， 明 确 分 工 和 












































































































































电源 的 招标 项 目 中 ， 中 恒 成 功 中 标 ， 目 前 该 项 目 设备 已 全 
部 交付 安装 ， 并 投入 使 用 。 该 项 目的 成 功 落地 ,标志 着 
恒 高 压 直流 电源 成 功 应 用 在 国外 的 数据 中 心机 房 ， 意 义 习 
大 。 
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2015 年 8 月 ， 中 标 华润 集团 新 一 代数 据 中 心 HVDC 招 
标 采 购 项 目 ， 为 华润 集团 数据 中 心 业 务 提供 绿色 高 效 、 安 
全 可 靠 的 不 间断 供电 保障 。 

华润 集团 新 一 代数 据 中 心 规划 总 建筑 面积 约 为 
72 891. 23m ,数据 中 心 运 营业 务 涉及 华润 万 家 、 华 润 银行 
等 。 

随 着 高 压 直 流 电源 在 数据 中 心 行业 认可 度 的 逐步 提高 ， 
中 恒 开 始 积极 开拓 海外 市 场 ， 本 次 依托 中 兴 通 讯 这 个 平台 ， 













































































责任 ， 对 投标 文件 、 技 术 质 量 等 都 提出 具体 要 求 。 杭 州 奥 
能 电源 认真 研究 招标 文件 ， 领 会 招标 意图 ， 制 定 了 周密 的 
工作 计划 、 事 前 准备 并 精心 组 织 实 施 。 销 售 中 心 、 设 计 标 
书 组 等 部 门 相 关 人 员 迎 难 而 上 ， 团 结 一 致 ， 彻 夜 加 班 加 点 ， 
高 效率 、 高 质量 编制 投标 文件 ， 并 按期 保质 地 交付 招标 方 。 
最 终 ， 和 凭借 公司 良好 的 信誉 、 行 业经 验 、 强 大 技术 实力 以 
及 优秀 的 方案 、 完 善 的 质量 进度 保证 体系 、 合 理 的 报价 赢 
得 了 招标 单位 的 肯定 ， 并 顺利 再 次 中 标 。 

公司 在 众多 的 竞争 者 当中 脱颖而出 ， 顺 利 再 次 中 标 ， 
这 无 疑 是 对 公司 的 综合 实力 、 技 术 水 平 的 又 一 次 肯定 ， 也 
是 客户 对 “ 奥 能 ”品牌 的 认可 ， 更 是 对 “ 奥 能 ”产品 的 认 
可 。 

此 次 成 功 中 标 离 不 开 公 司 相关 领导 的 正确 决策 和 各 部 
门人 员 的 全 力 配合 。 项 目 中 标 对 公司 以 后 业务 推广 、 拓 宽 
市 场 具有 重要 意义 ， 不 仅 展示 了 公司 的 实力 ， 同 时 也 展示 
了 杭州 奥 能 电源 核心 苋 争 力 ， 为 发 展 的 蓝图 上 写 下 辉煌 的 































































































































































































中 恒 电气 的 高 压 直 流 电源 产品 首次 走出 国门 ， 并 得 到 了 海 
外 客户 的 认可 ， 使 中 恒 更 有 信心 将 中 恒 的 高 压 直 流 电源 产 
品 走向 世界 。 
联 信 四 项 新 产品 通过 “安徽 省 
2015 年 度 新 产品 ”认定 

日 前 ， 安 徽 省 经 济 和 信息 化 委员 会 发 布 了 《关于 确认 
2015 年 安徽 省 新 产品 (第 四 批 ) 的 通知 》， 合 肥 联 信和 电源 
有 限 公 司 自主 研发 的 “FEPS-5. 5kW 消防 动力 应 急电 源 ” 
等 四 项 新 产品 ， 荣 获 “2015 年 安徽 省 新 产品 ”证 书 。 

联 信 公 司 是 一 家 致力 于 应 急电 源 (EPS) 产品 研发 、 
生产 与 销售 的 科技 型 企业 。 本 着 领先 的 科学 技术 ， 联 信 研 
I 开发 了 系列 联 信 和 品牌 消防 应 急电 源 产品 ， 成 为 安徽 省 通 
过 消防 3C 产品 认证 的 品牌 产品 供应 商 。 

至 此 ， 联 信 公 司 应 急电 源 产 品系 列 中 已 有 6 个 产品 荣 
获 安徽 省 新 产品 证 书 ; 4 个 产品 荣获 安徽 科学 技术 研究 成 果 




































































































































































一 笔 ， 也 为 杭州 奥 能 电源 今后 的 快速 发 展 打 下 了 坚实 基 


而 。 














中 恒 中 标 国家 电网 公司 、 东 南亚 电信 
柬埔寨 数据 中 心 等 项 目 


中 恒 一 直 专注 于 主 营业 务 ， 围 绕 两 大 业务 板块 深耕 细 
作 ， 一 是 电力 信息 化 板块 ， 为 电网 企业 、 发 电 〈 含 新 能 源 ) 
企业 、 工 业 企业 的 “自动 化 、 信 息 化 、 智 能 化 ”建设 与 运 
营 提供 整体 解决 方案 。 二 是 电力 电子 产品 制造 板块 ， 为 客 
户 提供 通信 电源 系统 、 高 压 直 流 电源 系统 (HVDC) 、 电 力 
操作 电源 系统 和 新 能 源 电动 汽车 充 换 电 系 统 等 产品 及 电源 
一 体 化 解决 方案 。 
中 恒 始终 以 市 场 为 导向 ， 不 断 发 据 客 户 的 需求 ， 坚 持 
技术 驱动 ， 持 续 创新 ， 不断 为 客户 创造 新 的 价值 ， 为 客户 
提供 增值 服务 ， 是 行业 的 领军 企业 。 中 恒 于 2015 年 5 月 和 














































































































































































































证 书 ; 3 个 产品 荣获 安徽 省 高 新 技术 产品 认定 证 书 ; 1 个 产 
品 〈5 000kg 应 急电 源 产 品 ) 获得 安徽 省 年 度 重 点 新 产品 证 
书 。 此 次 省 新 产品 证 书 的 取得 ， 进 一 步 提升 了 联 信 公司 的 
核心 竞争 力 ， 为 企业 的 发 展 增加 新 的 经 济 增长 点 。 联 信 公 
司 表示 ， 将 继续 坚持 自主 创新 ， 加 大 对 产品 研发 的 投入 ， 
不 断 推出 新 技术 、 新 产品 。 


安利 电源 新 厂房 落成 并 投入 使 用 


日 前 ,安利 电 源 新 厂房 落成 并 投入 使 用 ， 新 厂房 坐落 
于 广东 省 江门 市 新 会 今 古 洲 经 济 开发 区 银 海 大 道 6 号 ( 广 
东 省 级 高 新 技术 开发 区 ) ， 占 地 十 亩 ， 建 有 现代 化 园林 式 主 
生产 车 间 2 200m: ， 办 公 场 地 1 000m ， 配 套 有 产品 研发 实 
验 中 心 、 大 功率 负荷 试验 设备 和 电能 质量 分 析 测 试 设 备 等 
完善 的 研发 和 生产 设备 。 























































































































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “241 . 

















图 安利 电源 新 厂房 
坚 力 科技 登陆 新 三 板 挂牌 理 士 国际 承办 首届 铅 酸 蘑 电 池 
国际 标准 与 技术 发 展 论坛 既 新 


江苏 坚 力 电 子 科技 股份 有 限 公 司 于 2015 年 9 月 30 日 
登陆 新 三 板 挂 牌 交易 ， 股 票 简称 为 坚 力 科技 ， 股 票 代码 为 
833701 ， 交 易 方 式 为 协议 交易 ， 总 股本 为 1 666. 67 万 股 ， 
每 股 收益 为 0. 02 元 。 公 司 创建 于 20 世纪 60 年 代 ， 积 累 了 
60 多 年 的 专业 制造 经 验 ， 是 一 家 集 人 研发 、 生 产 、 制 造 、 销 





























能 源 汽车 行业 起 停电 池 标 准 2015 年 峰会 

2015 年 10 月 29 日 ,由 全 国 铬 酸 蓄 电池 标准 化 技术 委 
员 会 主办 ， 金 湖 县 人 民政 府 、 理 士 国际 技术 有 限 公司 承办 
的 首届 铬 酸 蓄电池 国际 标准 与 技术 发 展 论坛 暨 新 能 源 汽 车 



















































































售 和 服务 为 一 体 的 EMIAEMC 电源 滤波 器 制造 企业 。 公 司 坐 
落 于 风景 秀丽 的 江苏 省 常州 市 ， 地 理 位 置 优越 ， 处 于 长 三 
角 经 济 圈 内 ， 物 流 四 通 八 达 。 

公司 产品 涵盖 0.5 ~ 2000A 各 种 规格 的 单 相 、 三 相交 直 
流 电源 滤波 器 以 及 屏蔽 设施 类 滤波 器 ,广泛 用 于 各 种 仪器 
仪表 、 医 疗 设备 、 电 力 设 备 、 通 信 电 源 、UPS、 变 频 设备 、 
电梯 设备 及 轨道 交通 等 。 
先进 的 测试 设备 、 严 格 的 品质 管理 和 完善 的 售后 服务 
形成 了 坚 力 电子 的 独特 优势 。 坚 力 产 品 畅销 海内 外 ， 拥 有 
国内 外 各 领域 优秀 客户 ， 如 : 华为 、 中 兴 、 烽 火 通讯 、 南 
车 、 北 车 、 通 用 、 西 门 子 、 艾 默 生 和 合肥 阳光 等 ， 深 受 广 
大 客户 的 赞誉 和 信赖 。 
军用 领域 的 指定 配套 厂家 ， 国 家 重点 工程 洲际 火 
箭 、 电 子 方 舱 、 运 载 火 箭 、 考 察 船 以 及 飞船 系列 等 配套 ， 
并 得 到 中 央 军 委 的 嘉奖 。 

雷诺 士 自主 研发 联 道 /船用 /海岛 型 
UPS 在 防护 等 级 上 获得 IP55 认证 

随 着 我 国 山区 高 速 公司 建设 的 快速 发 展 ， 隧 道 工程 不 
断 增多 ， 如 何 更 好 地 保障 公路 隧道 的 安全 运营 ,一直 是 公 
路 隧道 设计 和 建设 中 需要 考虑 的 首要 问题 。 公 路 隧道 是 一 
个 封闭 的 环境 ， 运 营 条 件 较 为 特殊 ， 通 风 、 照 明 、 消 防 和 
监控 等 配套 设施 是 保障 隧道 安全 运营 的 基础 设备 ， 这 其 中 
还 包含 一 级 负载 中 的 特别 重要 负荷 ， 因 此 为 了 这 些 设备 提 
供 安 全 可 靠 的 供电 系统 是 显得 尤为 重要 ， 直 接 关 系 到 隧道 
区 域内 的 用 电 设 备 能 否 正常 工作 、 车 辆 能 否 安全 通行 。 针 
对 高 速 公司 推出 隧道 应 用 环境 ， 推 出 防潮 型 障 道 专用 UPS 
供电 解决 方案 。 
















































































































































































































































































行业 起 停电 池 标 准 2015 年 峰会 ， 在 南京 国际 会 议 大 酒店 隆 
重 开幕 。 

江苏 省 人 民政 府 副 秘书 长 王 志 忠 ， 金 湖 县 委 副 书 记 、 
县 长 张志勇 ， 金 湖 县 委 常 委 刘 盛 以 及 来 自 国 内 外 蓄电池 行 
业 协 会 及 新 能 源 汽车 厂家 的 领导 和 专家 近 200 人 出 席 本 次 
会 议 。 峰 会 重点 就 起 停电 池 行 业 标准 现状 、 国 内 外 市 场 的 
要 求 和 前 景 、 汽 车 厂家 的 需求 以 及 起 停电 池 标 准 制定 等 
容 进 行 了 深入 探讨 和 广泛 交流 。 

全 天 科技 电源 实验 室 通 过 北美 
认证 实验 室 评估 认可 

为 适应 市 场 需求 ， 全 天 科技 可 编程 直流 电源 通过 CSA/ 
UL 认证 ， 同 时 可 编程 直流 电源 实验 室 通过 北美 认证 实验 室 
评估 认可 ， 满 足 ISO/ZEC17025: 2005 检测 和 校准 实验 室 能 
力 的 通用 要 求 ， 并 获得 证 书 。 
该 评估 证 明 : 全 天 科技 的 可 编程 直流 电源 实验 室 运行 
的 管理 体系 〈IS09001 中 与 实验 室 管理 体系 所 覆盖 检测 和 
校准 服务 有 关 的 所 有 要 求 ), 具有 的 技术 能 力 ， 提 供 正确 的 
技术 结果 这 三 个 必 备 条 件 均 已 满足 标准 需求 。 虽 然 大 部 分 
实验 室 管理 体系 符合 I S09001 的 要 求 ， 但 并 不 证 明 其 实验 
室 具 有 出 具 技术 上 有 效 数 据 和 结果 的 能 

决定 实验 室 所 进行 的 测试 或 者 校准 的 正确 性 与 可 靠 性 
的 因素 包括 : 人 员 、 设 施 、 环 境 条 件 、 方 法 及 其 确认 。 

测试 工程 师 通过 技能 资格 培训 ， 通 过 相关 考核 并 取得 
证 书 ， 公 司 对 此 制定 培训 计划 并 定期 开展 以 及 记录 。 所 有 
测试 项 目 按照 要 求 的 环境 条 件 进 行 ， 温 升 实验 室 与 其 它 功 
能 测试 实验 室 分 开 ， 并 且 监 控 记 录 测 试 条 件 。 

全 天 科技 为 确保 以 及 验证 研发 产品 质量 ， 配 备 完 善 的 
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硬件 设施 ,包括 : 可 编程 交流 电源 、 可 编程 直流 电源 、 交 
流 负载 、 直 流 负载 、 功 率 分 析 仪 、 示 波 器 、 恒 温 恒 湿 箱 以 
及 数据 采集 单元 等 。 部 分 设备 配 有 操作 指导 以 及 日 常 维护 
说 明 ， 计 量 设备 实行 定期 校准 。 

全 天 科技 可 编程 直流 电源 认证 过 程 中 ,依据 认证 标准 
要 求 ， 在 此 实验 室内 进行 如 下 测试 项 目 : 漏电 流 测试 、 接 
地 阻抗 测试 、 工 作 电 压 测 试 、 输 入 输出 性 能 测试 、 机 械 测 
试 、 温 升 测试 、 过 载 温 升 测 试 、 单 一 故障 测试 、 球 压 测试 、 
绝缘 耐 压 测试 等 ， 所 有 测试 条 件 以 及 结果 均 符 合 认 证 要 求 。 


全 天 科技 携手 SDA， 开 拓 澳 洲 市 场 


为 进一步 开拓 澳洲 市 场 ， 渗入 澳洲 测试 测量 领域 、 教 
育 、 科 研 以 及 其 它 工 业 领 域 , 2015 年 8 月 全 天 科技 宣布 和 
澳大利亚 测试 测量 行业 的 领军 企业 Scientific Devices Austral- 
ia (SDA) 签 下 澳大利亚 以 及 新 西 兰 地 区 的 可 编程 电源 的 经 
销 商 协议 。 

SDA ， 成 立 于 1970 年 ， 专 注 于 电子 测试 测量 领域 ，F 

品 和 覆盖 范围 广 ， 有 示波器 、 交 流 、 直 流 电 源 和 电力 系统 等 。 
以 其 专业 的 产品 知识 以 及 良好 的 售后 服务 ， 时 刻 将 客户 服 
务 置 于 首位 ， 和 客户 维持 长 期 、 友 好 的 合作 关系 ，SDA 目 
前 在 澳大利亚 市 场 知名 度 很 高 ， 市 场 份额 大 。 
SDA 市 场 部 经 理 Mark Lotter 表示 很 期 待 和 全 天 携手 并 
行 ， 共 同 开 拓 澳 洲 潜力 市 场 。 目 前 ,全 天 科技 携手 SDA， 
已 成 功 将 市 场 推 向 澳大利亚 工业 测试 领域 ,， 全 天 科技 高 品 
质 的 可 编程 直流 电源 获得 了 客户 的 高 度 认可 ， 这 将 是 SDA 
和 全 天 科技 进入 澳大利亚 工业 测试 领域 的 良好 开端 。 

全 天 科技 研发 团队 由 博士 、 硕 士 和 行业 资深 专家 等 100 
多 人 组 成 ， 并 通过 与 国内 外 科研 团队 和 各 大 重点 院 校 保持 
长 期 的 战略 合作 关系 ， 从 根本 上 保证 产品 和 服务 处 于 行业 




















































































































































































































































































































数据 。 实 现 跨 时 区 ， 全 世界 范围 内 任何 地 方 、 任 何 时 间 
的 查看 和 异地 办 公 。 

以 此 手机 监控 系统 ， 配 合 全 天 科技 的 并 网 逆 变 器 ,来 
实现 对 单 台 首 变 器 、 多 台 逆 变 器 以 及 整体 光伏 并 网 逆 变 器 
系统 的 各 项 参数 进行 记录 和 数据 分 析 。 

同时 ， 全 天 科技 的 用 户 界 面 设计 大 方 ， 简 洁 而 人 性 化 ， 
拥有 强大 的 数据 展示 、 数 据 分 析 、 数 据 归 档 功 能 以 及 完善 
的 错误 信息 记录 功能 ， 能 文 持 大 并 发 ， 实 现 上 千 台 逆 变 器 
数据 同时 传输 ， 数 据 可 自动 刷新 ， 是 监控 电站 的 最 佳 选 择 
强大 的 功能 获得 了 全 天 科技 用 户 的 一 致 好 评 。 

一 直 以 来 ， 全 天 科技 以 让 人 们 生活 便利 ， 节 约 人 类 资 
源 为 使 命 。 其 自主 研发 的 逆 变 器 也 因 其 值得 信赖 的 质量 和 
有 竞争 力 的 价格 赢得 国内 外 客户 的 追捧 。 无 论 现在 还 是 未 
来 ， 全 天 科技 均 在 坚持 不 懈 的 追求 和 和 努力， 让 光伏 系统 和 
逆 变 器 的 系统 效率 、 性 价 比 和 用 户 体验 到 达 更 高 的 水 平 ， 
为 电站 业主 、EPC 提供 优质 的 产品 和 解决 方案 以 及 最 便捷 
的 服务 。 











































































































山东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 
公司 成 功 挂 牌 新 三 板 


2015 年 9 月 30 日 ， 山 东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公司 
成 功 于 金 日 成 功 挂牌 新 三 板 。 股 票 代码 : 833611， 为 其 发 
展 葛 定 了 坚实 的 基础 。 

山东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公司 于 2001 年 在 济南 市 
解放 路 成 立 ， 是 一 家 专业 从 事 电源 设备 的 开发 、 设 计 、 生 
产 和 销售 ， 并 为 客户 提供 技术 咨询 、 培 训 、 安 装 、 维 修 等 
售 前 、 售 后 服务 的 高 新 技术 企业 。 
通过 15 年 持续 的 研发 投入 ,不 断 提升 创新 能 力 的 同 
时 ， 山 东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公 司 和 凭借 在 行业 内 领先 





































































































领先 地 位 。 全 天 科技 以 市 场 为 导向 ,质量 为 立 喘 之 本 , 材 
承 “ 精 益 求 精 、 扎 求 卓越 ”的 企业 精神 , “全 天 ，24 小 时 
不 间断 服务 ”的 服务 理念 ， 旨 在 为 广大 的 工程 师 们 带 来 最 
值得 信赖 的 测试 仪器 。 


全 天 科技 光伏 逆 变 器 实现 手机 实时 智能 监控 


科学 技术 的 进步 是 为 了 更 好 地 服务 于 人 们 的 生活 ， 就 
像 互联 网 科技 的 发 展 给 人 们 带 来 的 便捷 。 随 着 光伏 发 电 系 
统 的 普及 ， 人 们 也 需要 一 种 可 以 随时 随地 了 解 发 电信 息 的 
方式 ， 实 时 监控 就 成 了 监控 系统 科技 发 展 的 一 种 趋势 。 全 
天 科技 作为 一 家 高 新 技术 企业 ， 自 然 地 顺应 了 新 时 期 电站 
监控 的 这 种 需要 。 经 过 前 期 研发 团队 的 精心 筹划 ， 近 期 ， 
全 天 科技 不 但 实现 了 互联 网 监控 ， 还 同步 推出 了 强大 的 手 
机 智能 监控 系统 ， 可 对 太阳 能 并 网 系统 实时 发 电信 息 进行 
监控 。 

只 要 在 有 网 络 的 情况 下 ， 用 户 无 需 下 载 任何 APP, 不 
受 手 机 系统 限制 ， 即 可 方便 快捷 地 登录 账户 ， 即 时 查看 光 
伏 发 电 系统 的 实时 运行 情况 、 历 史 发 电量 数据 及 系统 产生 
的 环保 效益 等 信息 。 此 外 ， 通 过 图 表 、 数 据 的 形式 ， 该 应 
用 更 为 直观 地 显示 系统 实时 发 电 数据 ， 用 户 可 以 动态 切换 
系统 的 历史 发 电量 及 对 应 的 环保 效益 ; 通过 柱状 图 以 及 折 
线 图 的 方式 ， 显 示 系 统 详细 功率 发 电 图 以 及 查看 历史 的 发 














































































































































































































地 位 和 技术 优势 ， 积 极 参与 各 种 学 术 研讨 ， 申 请 并 授权 了 
多 项 专利 ， 并 先后 获得 IS09001 质量 体系 认证 、 欧 盟国 家 
CE 认证 等 。 
多 年 来 ， 公 司 坚持 “以 客 为 主 ， 甘 当 配 角 ; 竭诚 服务 ， 
精益 求 精 ” 的 经 营 宗旨 ， 视 质量 为 生命 ， 成 为 客户 事业 成 
功 的 助手 。 
泰 开 电 源 公司 直流 电源 产品 中 标 
国 网 +800kV 特 高 压 直 流 输电 工程 
2015 年 1 月 ,在 国家 电网 公司 特 高 压 直 流 输电 项 目 电 
源 系统 第 二 批 货物 招标 中 ， 泰 开 电源 公司 直流 电源 产品 一 
举 中 得 国 网 宁夏 宁 东 - 浙江 绍兴 + 800kV 特 高 压 直 流 换 流 
站 的 最 大 包 ， 中 标 金 额 844 万 元 ， 继 750kV 变电站 后 再 次 
刷新 了 公司 在 国 网 电压 等 级 的 新 纪录 ， 此 次 中 标 标志 着 公 
司 正式 进入 特 高 压 直 流 换 流 站 领域 。 此 次 中 标 为 公司 同类 
产品 在 电网 输 变 电工 程 中 应 用 推广 又 迈 上 一 个 更 高 的 台阶 ， 
影响 深远 。 
泰 开 电源 公司 充电 梳 产 品 成 功 在 
泰安 公交 西林 站 投入 运营 
2015 年 12 月 ， 泰 开 电 源 公司 承建 泰安 公交 西林 站 电动 
汽车 充电 站 ， 成 功 完 成 泰安 公交 西林 电动 汽车 充电 站 建设 。 


































































































































































































第 四 篇 ”电源 行业 新 闻 “243 . 














西林 充电 站 含 2 台 700V60kW 充电 桩 ， 带 动态 分 配 功能 ， 
一 机 双 枪 。 最 多 可 同时 为 4 辆 电动 公交 车 充电 。 充 电站 给 
27 路 线 共 24 辆 车 充电 ， 现 已 成 功 运营 近 两 个 月 。 


百 纳 德 UPS 北京 地 铁 十 号 线 电 源 改 造 项 目 



































份 有 限 公司 的 成 立 表示 衷心 的 祝贺 ， 并 对 公司 的 未 来 发 展 
提出 了 中 肯 的 建议 与 谍 切 的 希望 ,各 位 股东 在 隆重 而 欢快 
的 气氛 下 举行 了 股份 公司 的 揭牌 仪式 。 

股份 公司 创立 大 会 的 圆满 结束 ， 标 志 着 青铜 剑 科技 迈 
上 了 一 个 新 的 台阶 ， 更 意味 着 青铜 剑 科技 将 迎 来 新 的 契机 



























































北京 地 铁 十 号 线 介 绍 分 一 、 二 两 期 , 一 期 西 起 海淀 区 
巴 沟 ， 沿 元 代 土 城 径直 向 东 ， 在 芍药 居 和 亮马桥 之 间 转 了 








和 新 的 挑战 ! 
青铜 剑 的 今天 离 不 开 每 一 位 青铜 全 人 的 付出 。“ 八 月 桂 















































90* 的 大 弯 ， 然 后 向 南 经 东 三 环 路 直到 劲松 站 。 由 西北 至 东 
南昌 倒 “L” 形 。 再 向 西南 方向 延伸 ， 经 过 松 栓 南 路、 分钟 
寺 、 铁 匠 营 路 和 成 寿 寺 路 ， 最 终 与 5 号 线 交 会 于 宋 家 庄 站 
并 进行 换 乘 (二 期 规划 ) 。 一 期 在 2008 年 7 月 19 日 下 午 2 
时 正式 通车 。2008 年 以 后 开工 向 西 再 延伸 一 站 地 ， 到 达 蓝 
能 厂 路 。 整 条 线路 全 长 32. 9km， 共 设 车 站 28 座 。2013 年 
下 半年 ，10 号 线 将 连 成 环 状 ， 全 线 通车 ， 成 为 继 2 号 线 之 
后 的 第 二 条 环线 地 铁 。2015 年 ， 百 纳 德 UPS 样品 机 器 和 众 
多 竞争 对 手 在 同样 特别 的 测试 环境 下 力 排 众 雄 ， 后 来 北京 
地 铁 10 号 线 数 十 个 站 点 都 更 换 为 百 纳 德 UPS。 
青 钢 剑 科技 荣 应 “2015 德勤 高 科技 
高 成 长 中 国 50 强 ” 和 “2015 德勤 
高 科技 高 成 长 深圳 20 强 ” 
经 过 4 个 月 严格 的 选拔 和 评审 ， 由 世界 四 大 会 计 事务 
所 之 一 德勤 (Deloite) 举办 的 “德勤 高 科技 高 成 长 中 国 50 
强 、 德 勤 高 科技 高 成 长 深圳 20 强 、 德 勤 -华兴 明日 之 星 ” 
评选 结果 于 2015 年 11 月 5 日 揭晓 青铜 剑 科技 同时 加 时 
“2015 德勤 高 科技 高 成 长 中 国 50 强 ” 和 “2015 德勤 高 科技 
































































































































花 球 满 地 ， 十 里 花香 入 城 来 "， 愿 青铜 剑 科 技 全 体 同 仁 继续 
发 扬 与 时 俱 进 、 永 争 第 一 的 青铜 剑 精神 ， 愿 青铜 剑 科技 在 
新 的 起 点 上 再 创 佳绩 ， 勇 攀高 峰 ! 


VAPEL 荣获 TUV 南 德 首 张 电 源 
产品 IC 62368-1CB 证 书 


2015 年 11 月 13 日 ,TUYV 南 德意志 集团 协助 深圳 市 核 
达 中 远 通 电源 技术 有 限 公 司 获得 还 C 62368-1 CB 证 书 ， 公 
布 型 号 PAC150D1224-H 成 为 TUV SUD 首 款 通过 IEC62368-1 
二 版 评估 的 电源 。 

苏州 电 通 “DTSPD T” 系 列 防爆 型 
电 请 保护 党 研 制 成 功 


适用 于 风电 、 矿 山 和 油田 等 有 防爆 要 求 的 各 类 场合 的 
源 线路 及 其 设备 的 防爆 型 电 涌 保 护 器 〈 防 雷 器 ) 一 
DTSPD 了 系列 产品 ， 经 过 苏州 市 电 通电 力 电子 有 限 公司 全 
体 员工 的 共同 努力 ， 于 2015 年 10 月 研制 成 功 。 

在 达到 使 用 寿命 或 承受 暂时 过 电压 TOV) 被 击 穿 时 ， 
一 般 的 防 雷 器 经 常会 起 火爆 炸 引发 事故 进一步 扩大 化 ， 而 
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高 成 长 深圳 20 强 ”， 公 司 董 事 长 汪 之 涵 博 士 应 邀 出 席 了 颁 
奖 典 礼 。 
德勤 高 科技 高 成 长 评选 项 目 系 世界 四 大 会 计 事务 所 之 
一 的 德勤 主办 的 全 球 顶级 成 长 企业 评选 活动 ，1995 年 起 源 
于 美国 硅谷 ， 历 时 20 年 ， 每 年 在 美国 、 英 国 、 日 本 、 澳 大 
利 亚 和 中 国 等 数 十 个 国家 同步 举行 ，2005 年 进入 中 国 ， 现 
已 成 功 举 行 十 届 。 该 项 目 被 国际 主流 财经 媒体 誉 为 “全 球 
高 成 长 企业 的 标杆 ”， 历 届 榜 单 中 涌现 出 苹果 、 谷 歌 、 雅 
虎 、Facebook 、 阿 里 巴巴 、 腾 讯 、 百 度 和 奇 虎 360 等 科技 界 
领军 企业 。 因 企业 入 选 时 大 多 处 于 中 早期 成 长 阶段 ， 该 评 
选 又 被 誉 为 “明日 之 星 的 摇篮 ”。 

青铜 剑 科技 作为 国内 先进 的 电力 电子 器 件 及 解决 方案 
供应 商 ， 因 高 速 的 业绩 增长 率 此 次 同时 荣获 “2015 德勤 高 
科技 高 成 长 中 国 50 强 ” 和 “2015 德勤 深圳 高 科技 高 成 长 
20 强 ”， 也 展现 了 其 作为 电力 电子 器 件 企业 的 巨大 发 展 潜 
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Heo 



























































































































































































































































深圳 青铜 剑 科 技 股份 有 限 公司 创 芝 
大 会 既 第 一 次 股东 大 会 顺利 召开 


2015 年 8 月 1 日 ,历经 数 月 的 筹备 ， 深 圳 青铜 剑 科技 
股份 有 限 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股东 大 会 顺利 召开 ， 公 司 
全 体 股东 及 代表 、 董 事 、 监 事 、 高 管 以 及 中 介 机 构 代 表 出 
席 了 大 会 。 在 本 次 股东 大 会 及 第 一 届 董 事 会 、 监 事 会 第 一 
次 会 议 上 ， 参 会 人 员 审 议 并 通过 了 各 项 议案 。 

随后 ， 与 会 嘉宾 们 进行 了 发 言 ， 对 深圳 青铜 剑 科技 股 





























































































































本 产品 采用 全 金属 外 充 和 独特 的 内 部 结构 ， 可 承受 因 内 部 
电弧 产生 的 极 高 压力 ， 不 破裂 、 不 燃烧 ， 且 具有 短路 和 开 
路 两 种 可 选 的 失效 模式 ， 真 正 实现 防爆 免 维 护 。 同 时 本 产 
品 具有 理想 的 电压 保护 水 平 、10 ~200kA (8/20ps) 和 35 ~ 
25kA 〈10/350ks) 的 通 流 能 力 ， 能 够 承受 各 种 雷击 电流 、 
浪 涌 电流 及 其 他 过 电压 、 过 电流 的 冲击 。 本 产品 的 研制 成 
功 , 填补 了 国内 同类 产品 在 此 技术 领域 的 空白 。 

本 产品 执行 国际 IEC 62305-1 、IEC 61400-24 的 安全 标 
准 ， 完 全 符合 UL1449 第 三 版 的 新 安全 标准 。 


苏州 电 通 积极 参与 标准 修订 、 规 范 行业 应 用 


苏州 市 电 通 电力 电子 有 限 公 司 参 与 修订 了 国家 行业 标 
准 《GB/AT 3859. 2 一 2003 半导体 变 流 器 通用 要 求 和 电网 换 
相 变 流 器 第 12 部 分 : 应 用 导 则 》， 负 责 其 中 4. 11“ 过 电压 
保护 ”、 以 及 资料 性 附录 A“ 几 种 过 电压 保护 措施 ”部 分 的 
撰写 。 在 该 标准 的 修订 过 程 中 ， 苏 州 电 通 注意 到 ， 随 着 电 
力 电子 设备 的 广泛 应 用 ， 因 过 电压 引起 的 事故 增多 ， 而 长 
期 以 来 对 过 电压 保护 又 缺乏 足够 的 重视 ， 因 此 有 必要 在 标 
准 中 增补 过 电压 保护 的 相关 内 容 。 基 于 多 年 的 实践 经 验 和 
理论 分 析 ， 公 司 董事 长 、 总 经 理 孙 丹 峰 博 士 对 过 电压 保护 
及 保护 措施 作 了 全 面 概述 ， 并 具体 提出 了 过 电压 保护 措施 
的 分 类 、 选 型 和 连接 等 建议 ， 受 到 了 编写 组 其 他 专家 成 员 
的 一 致 认可 ， 并 被 大 力 推广 到 整个 行业 之 中 ， 该 标准 现 已 
正式 颁布 实施 。 

2013 ~2015 年 ， 公 司 要 











































































































































































































































































































事 长 、 总 经 理 孙 丹 峰 博士 又 以 
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中 国标 准 化 委员 会 专家 身份 应 邀 参与 了 国际 电工 委员 会 ， 远 方 公司 将 继续 关注 高 端 医疗 器 械 、 工 业 4 0、 
(CIEC) 关于 标准 TC40 的 修订 工作 ， 并 作为 召集 人 负责 电 oe 进一步 基于 互联 网 布局 远方 
压 敏 部 分 的 标准 修订 和 组 织 相关 实验 验证 ， 为 整个 半导体 科技 产业 平台 ， 并 期 待 相关 企业 在 远方 科技 产业 平台 上 实 
陶瓷 、 电 压 敏 行业 及 大 功率 变 流 电源 过 电压 保护 的 良性 发 。” 现 互 联 互 通 ， 充 分 发 挥 平台 资源 整合 和 协同 效应 。 
展 做 出 了 积极 的 贡献 。 远方 公司 电磁 兼容 (EMC) 检测 
远方 公司 投资 红 相 科技 ”加 快 远方 实验 室 获 得 CNAS 认可 
科技 产业 平台 布局 2015 年 11 月 ， 中 国 合格 评定 国家 认可 委员 会 (CNAS) 

2015 年 4 月 13 日 ， 杭 州 远 方 光电 信息 股份 有 限 公司 与 。 正式 向 远方 公司 颁发 了 电磁 兼容 ( EMC) 检测 实验 室 认 可 
浙江 红 相 科技 股份 有 限 公司 签署 了 投资 协议 。 由 此 ， 红 相 。 证书， 标志 着 远方 公司 在 电磁 兼容 (EMC) 方面 的 测试 能 
科技 将 成 为 远方 在 布局 中 的 科技 产业 平台 中 的 重要 一 员 。 ” 力 获得 了 国家 认可 。 
远方 公司 董事 长 潘 建 根 、 红 相 科技 实际 控制 人 黄 红 友 出 席 远方 公司 拥有 包括 3m 法 半 电波 暗室 和 屏 项 室 在 内 的 完 
签字 仪式 。 整 的 EMC 测试 平台 ， 完 全 符合 CISPR、IEC61000 系列 和 

浙江 红 相 科技 股份 有 限 公司 专注 红外 热 像 、 紫 外 成 像 ”CB12190 等 标准 要 求 ， 主 要 设备 均 由 远方 公司 自主 研发 和 
技术 的 创新 和 产业 化 ， 拥 有 光学 设计 、 电 子 技术 、 图 像 算 生产， 能 力 验证 和 测量 审核 结果 均 获 满意 评价 。 
法 、 信 息 处 理 、 精 密 机 械 、 系 统 集 成 、 远 程 遥 控 和 测试 技 实验 室 测试 项 目 涵盖 EMI 测试 (传导 颈 扰 、 辐 射 双 
术 等 专业 技术 人 才 ， 为 客户 提供 测 温 类 红外 热 像 仪 、 成 像 。 护 、 辐 射 向 感应 电流 、 骚 扰 功 率 ) 、EMS 测试 (辐射 抗 拓 
类 红外 热 像 仪 和 紫外 成 像 仪 等 产品 ， 并 广泛 应 用 于 电力 、。 度 、 传 导 抗 拢 度 、 静 电 放电 抗 扰 度 、 浪 涌 (冲击 》 抗 护 度 、 
国防 、 能 源 、 视 频 监 控 、 科 研 、 工 业 、 医 疗 、 消 防 和 汽车 。 电 快 速 群 脉冲 抗 护 度 、 电 压 暂 降 和 短 时 中 断 抗 扰 度 ) ， 以 及 
等 领域 。 目 前 ， 红 相 科技 已 是 国内 知名 的 专业 研发 和 生产 ”汽车 电子 抗 护 度 等 ， 能 够 为 信息 技术 设备 、 家 用 电器 、 电 
非 可 见 光 成 像 系 统 的 高 新 技术 企业 ， 具 备 完全 自主 知识 产 动工 具 、 医 疗 电器 设备 和 汽车 电子 组 件 等 产品 提供 精准 测 
权 的 技术 开发 体系 ， 并 且 拥 有 多 项 国家 重点 新 产品 和 技术 。 试 服务 。 
发 明 专利 。 其 主导 产品 及 核心 技术 在 国内 处 于 领先 地 位 。 此 外 ， 本 实验 室 还 为 客户 提供 静电 放电 发 生 器 、 脉 促 

红 相 科技 与 远方 公司 在 技术 上 同属 于 光电 检测 设备 领 ”群发 生 器 、 雷 击 浪 涌 发 生 器 和 周波 跌落 发 生 器 等 一 系列 
域 ， 其 主要 产品 、 技 术 及 管理 等 与 远方 光电 具有 很 好 的 互 。 EMC 仪器 的 相关 校准 服务 。 
动 和 补充 ， 符合 远方 科技 产业 平台 的 发 展 方向 。 本 次 增资 今后 ， 远 方 公司 在 继续 把 电磁 兼容 EMC 检测 设备 的 研 


后 ， 远 方 公司 将 凭借 自 
产品 做 到 极致 的 经 验 ， 在 企 
和 产业 整合 等 方面 为 红 相 科技 提供 全 面 支 持 ， 支 持 纪 


技 做 大 做 强 























三 1 营销 是 


身 在 光电 检测 设备 领域 的 优势 和 把 
上 管理、 技术 管理 、 


管理 




















发 制造 和 销售 作为 主 营业 务 的 同时 ， 将 充分 发 挥 远方 检测 
中 心 认 可 实验 室 的 示范 作用 ， 致 力 于 为 广大 客户 提供 





校准 











， 向 世界 一 流 公司 发 





万 元 增资 纪 


[ 相 科 技 ， 增 资 后 占 纪 








及 。 本 次 远方 公 


[ 相 科技 8% 股份 。 


[ 相 科 
司 以 3 600 





更 好 的 设备 校准 、 




















全 方位 支 


高 精度 对 比 、 检 测 认证 和 认可 示范 服务 ， 
竺 客户 的 检测 校准 能 力 建设 。 


第 五 篇 


第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 获 奖 成 果 

















率 密 度 ICBT 芯片 研发 及 其 应 用 
一 等 奖 








科研 与 成 果 


质量 节能 型 大 功率 不 间断 电源 系统 关键 技术 与 产业 化 
功率 窒 


强 流 气氛 聚变 中 子 源 加 速 器 用 350kVY 大 功率 高 压 直流 开关 电源 











高 效 、 高 可 靠 性 大 功率 LED 驱动 电源 


一 种 新 型 大 功率 NPT IGBT 芯片 和 模块 的 开发 及 产业 化 
中 高 压 大 功率 脉冲 电源 系统 关键 技术 开发 及 应 用 
南京 青 奥 会 优质 电力 园区 多 DFACTS 设备 优化 配置 与 协调 控制 技术 及 应 用 












































二 等 奖 
太阳 能 光伏 发 电 系统 逆 变 器 
3000W 高 性 能 超级 计算 机 电源 
分 布 式 光 伏 发 电 关键 技术 及 应 用 研究 














高 可 靠 性 大 功率 航天 器 电源 关键 技术 与 工程 应 


在 线 补 偿 式 模块 化 UPS 











用 


移动 用 电 设 备 无 线 电能 灵活 高 效 接 入 技术 及 装置 

















新 型 大 功率 多 脉 波 隔 离 整流 电源 

工业 自动 化 设备 无 扰 供 电 系 统 

大 功率 砷 化 锋 光 导 开 关 光 电导 调控 机 理 研 究 

基于 光 导 开关 的 全 固态 重复 频率 功率 源 研 究 
优秀 产品 创新 奖 

ZXDH880 D48305RSFNPB 

高 输入 电压 230W LED 路 灯 智 能 驱动 电源 
























































高 可 靠 性 无 电解 ACZDC 电源 模块 LNxx-12Bxx 系列 








绿色 高 效 节能 模块 化 不 间断 电源 系统 
杰 贡献 奖 
由 英 人 























2015 年 度 国 家 自然 科学 基金 电源 及 相关 专业 立项 项 目 清 
2015 年 度 国家 火炬 计划 电源 及 相关 产品 立项 项 目 清 
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第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 获奖 成 果 介 绍 


地 区 。 打 破 了 国外 对 我 国 大 功率 不 间断 电源 市 场 的 垄断 ， 



























































































































































特等 奖 促进 了 我 国 大 功率 不 间断 电源 的 技术 进步 和 产业 的 发 
高 电能 质量 节能 型 大 功率 不 间断 四 

电源 系统 关键 技术 与 产业 化 特等 奖 

项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 高 压 高 功率 密度 IGBT 芯片 研发 及 其 应 用 

完成 单位 : 1， 浙 江 大 学 项 目 类 别 ; 技术 发 明 奖 
2. 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 完成 单位 : 株洲 南车 时 代 电气 股份 有 限 公司 

完 成 人 : 徐 德 鸿 、 陈 四 雄 、 董 德 智 、 陈 敏 、 李 守 、 于 玮 、 ” 完 成 人 : 刘 国 友 、 丁 荣军 、 刘 可 安 、 覃 荣 震 、 黄 建 伟 、 
苏 先 进 、 何 国 锋 、 胡 长 生 、 王 志 东 、 黄 詹 江 勇 、 罗 海 辉 、 彭 勇 碟 、 舒 丽 辉 、 李 世 平 、 张 泉 、 吴 
林 平 、 诺 平平 、 陈 文 杰 、 字 海 津 煜 东 、 黄 项、 潘 昭 海 、 吴 义 伯 、 忻 兰 苑 

项 目 介绍 : 项 目 介绍 : 

不 间断 电源 系统 能 够 为 航空 航天 、 大 型 数据 中 心 、 精 “高 压 高 功率 密度 IGBT 芯片 研发 及 其 应 用 项 目 ” 属 电 






































密 制 造 、 金 融 行 业 、 国 防 等 重大 工程 或 要 害 部 门 提供 持续 。 力 电子 技术 -电力 电子 器 件 领域 ， 涉 及 先进 功率 半导体 器 件 
























































































































































可 靠 的 电能 ， 防 止 电网 故障 导致 重大 经 济 损失 和 危害。 长 ”IGBT 芯片 的 设计 、 工 艺 与 应 用 等 多 种 技术 。 

ee a hd a 高 功率 密度 ICBT 具有 更 强 的 功率 处 理 能 力 、 能 源 利用 
等 指标 落后 于 欧洲 、 美 国 、 日 本 等 发 达 国家 ,我 国 大 功率 。 效率 更 高 ， 也 能 够 支撑 更 广泛 、 更 高 端 产业 领域 的 发 展 。 
人 开发 高 功率 密度 1GBT 的 技术 难题 众多 ， 最 根本 的 矛盾 是 全 


















































| 升级 其 性 能 参数 的 同时 兼顾 提高 可 靠 性 ， 解 决 该 矛盾 的 
烛 、 畏 和 球 里 忌 刀 HH 了 村 小 ， 村 级 让 关键 是 设计 高 性 能 元 胞 结构 半 校 小, 十 夫 3 口 性 
探索 ， 攻 克 了 多 项 难题 ， 研 制 出 大 功率 不 同 断 电源 系列 产 。 站 生生 大 站 站 作 八大 坎 必 工 息 玉生， 丰 御 下 全 
ee 能 提升 的 情况 下 突破 可 靠 性 瓶颈 。 
。 新 性 成 本 : 页 目 基于 南车 8 英寸 (lin = 0.0254m) 工艺 平台 ， 
1) 针对 大 功率 不 同 断 电源 系统 的 应 用 特点 ， 将 两 电 平 。 时 瑟 于 南 征 半生 (i004m) 工 全 和 
高 频 整 流 和 三 电 平 逆 变 结 合 ， 提 出 了 一 种 混合 型 交 直 交 高 以 高 功率 密度 、 低 功 耗 和 宽 安全 工作 区 为 主要 目标 ， 制 订 
en 尖 到 96 4% 的 高 变换 效率 ”并 实现 系统 “C3” 元 胞 结构 创新 设计 、 关 键 工 艺 独立 开发 和 工艺 整合 
破 术 全 化 的 日 扣 ”7 承上启下 三 位 一 体 的 技术 方案 。 首创 台面 顶 与 0 型 模 结 
2) 针对 UBS 强 非 线性 负载 下 输出 电能 质量 恶化 的 间 。 物 ”过 制 发 射 极 一 侧 寄生 效应 ， 大 幅 提 高 IGBT 开关 速度 、 
和 拓宽 其 安全 工作 区 ; 在 发 射 极 一 侧 首创 空 穴 阻挡 层 及 
题 ， 提 出 了 多 谐 波 环 控制 的 输出 电压 谐 波 抑制 技术 ， 大 幅 
提升 UPS 对 非 线性 负载 的 适应 性 JFET 区 自 对 准 注入 技术 ,在 集 电极 一 侧 创新 引入 局 域 少 
3) 针对 传统 同步 方法 存在 电网 的 适应 性 差 的 问题 ， 提 “， 子 寿命 控制 技术 及 超 低 集 电 区 挫 杂 技术 ， 分 别 控制 电子 与 
中 了 输出 电压 相位 反馈 补 们 同步 按 术 ， 实 现 垃 出 电压 与 电 。 空 穴 注 和 效率， 实现 两 极 载 流 子 协同 控制 ， 突 破 与 解决 了 
网 的 精确 同步 提高 了 可 靠 性 。 芯片 功 耗 、 开关 速度 与 安全 工作 区 之 间 的 矛盾 关系 ; 首创 
4) 针对 多 台 不 间断 电源 并 机 时 ， 电 源 特 性 的 分 散 性 造 。 “站 区 了 电线 的 营 片 正 而 只 庄 第 略 ， 提 融合 片 有 效 厅 
成 部 分 不 间断 电源 过 载 等 问题 ， 提 出 了 一 种 基于 虚拟 阻抗 积 比 例 ; 首创 集成 定制 化 元 胞 栅 电 阻 ， 突 破 传统 粗放 栅 电 













































































六 

































































































































































































































































的 不 间断 电源 并 联 均 流 控制 技术 ， 改 善 了 并 联系 统 的 负 长 。” 眼 布 局 缺陷 ， 改 善 元 胞 均 流 效应 ; 围绕 上 述 技术 ,创新 工 

















































































































均衡 性 。 艺 整合 设计 ， 突 破 关键 单项 工艺 ， 首 次 实现 8 英寸 全 流程 
5) 针对 多 机 并 联 时 ，UPS 的 逆 变 器 输出 直流 分 量 相互 。 薄片 工艺 流程 。 

日 合 并 形成 直流 环流 问题 ， 提 出 了 逆 变 器 中 点 电压 直流 分 目前 ， 本 项 目 申请 发 明 专 利 38 项 ， 已 授权 发 明 专利 

量 独立 控制 技术 ， 大 幅度 提高 了 并 联系 统 的 可 靠 性 。 10 项 , 已 授权 实用 新 型 专利 3 项 ， 发 表 论 文 26 篇 。 经 过 
6) 提出 一 种 抗 冲击 负载 的 可 靠 动 态 切换 时 序 技术 , 保 严 苛 的 测试 与 应 用 考核 ， 产 品 已 在 轨道 交通 领域 大 规模 应 

证 了 负载 供电 的 连续 性 。 日 ， 累 计 装 车 超 1000 台 〈 列 ) 且 安 全 运营 数 百 万 公里 ， 
本 项 目 已 有 6 项 国家 发 明 专 利 授 权 并 获得 实施 。 以 成 ”支撑 功率 模块 销售 累计 收入 和 逾 35 亿 元 ; 并 促使 国外 供应 



























































克成 院士 为 主任 的 鉴定 委员 会 认为 项 目 成 果 整 体 达到 国际 商 的 ICBT 大 幅 降价 ， 每 年 节约 20 余 亿 元 进口 ICBT 的 费 
先进 水 平 ， 所 提出 的 六 项 创新 性 技术 居于 国际 领先 水 平 。 j。 此 外 ,项目 成 果 已 快速 推广 应 用 到 智能 电网 、 新 能 

项 目 成 果 已 实现 规模 化 应 用 ， 开 发 出 大 功率 不 间断 电 。 源 、 工 业 变 流 、 军 工 等 领域 , 累计 实现 销售 收入 逾 3 亿 
源 系列 产品 KR31/33 和 FR-UK31/33， 近 三 年 新 增产 值 11 元 ， 对 战略 性 新 兴 产 业 发 展 具 有 良好 的 支撑 与 推动 作用 。 
亿 元 ， 新 增 利税 1.4 亿 元 。 已 经 在 全 国 工业 、 交 通 、 金 融 、 ”未 来 十 年 内 高 端 1GBT 需求 预计 将 以 20% ~ 30% 速度 增 
网 络 通信 、 航 空 航天 等 领域 推广 应 用 ， 并 出 口 74 个 国家 和  ” 长。 


























































































































































































































第 五 篇 ”科研 与 成 果 
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项 


一 
IC 


一 
IC 


项 


一 等 奖 
强 流 气 所 聚变 中 子 源 加 速 器 用 
350kV 大 功率 高 压 直 流 开关 电源 

目 类 别 : 科技 进步 奖 - 技 术 开 发 类 

成 单位 : 1. 中 国 科学 院 核 能 安全 技术 研究 所 

2. 西安 兆 福 电 卫 
成 人 : 汪 建 业 、 吴 宜 灿 、 
刘 超 、 蒋 洁 琼 、 









































、 王 金宝 





目 介绍 : 
本 项 目 属于 大 功率 电力 电子 前 沿 研 究 内 容 ， 主 要 涉及 









































应 





电 
高 
同 
术 
率 


变 装 置 关 联 的 重要 应 


济 价值 。 


主要 
新 型 的 ICBT 功率 器 件 作为 功率 开关 将 大 大 降低 开关 损耗 ， 
前 极 输入 电网 滤波 右 和 平 波 电抗 器 及 电容 组 成 的 滤波 
1 效 地 降低 了 














波 


高 压 绕 制 工艺 制 成 :电流 电压 反馈 信号 采 
由 直流 高 压 端 直接 采样 ， 


源 研制 。 


源 ， 应 用 于 强 流 气氛 聚变 中 子 发 生 器 的 离子 加 
性 能 指标 特种 

















于 强 流 气氛 聚变 中 子 发 生 需 离子 加 速 器 的 特种 直流 
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通过 本 项 目 研制 的 350kV/50kW 高 压低 纹 波 直流 开关 
速 器 ， 对 
电源 技术 的 关键 问题 研究 起 到 推进 作用 ， 
时 作为 与 重大 核 聚变 装置 关联 的 高 能 系统 ， 对 核 科 学 技 
的 发 展 进步 做 出 了 努力 。 本 项 目的 主要 贡献 为 一 套 大 功 
高 压 特种 直流 开关 电源 系统 、10 余 项 论文 专利 、 与 核 聚 
、 显 著 的 社会 效应 、 潜 在 的 重大 经 





































































































本 高 压 直 流 开关 
环节 组 成 。 电 源 闭 变 采 


电源 主要 由 高 频 逆 变 和 高 压 部 分 两 个 
用 软 开 关 稳 压 电 源 技术 ,使 



































Pann 























源 对 电网 
; 高 频 变压器 磁 芯 采用 


的 冲击 
新 的 


也 减 小 了 直流 母线 上 的 纹 
超 微 晶 材料 用 独特 的 着 
用 特制 的 取样 器 ， 
证 电源 高 的 稳 压 精度 、 电 压 调 


































































































整 率 和 高 压 测 量 精度 ; 测量 与 











控制 系统 采用 双 控 制 器 元 余 














与 
压 











自主 切换 的 架构 来 设计 
电源 的 高 可 用 人 性 与 高 安全 ! 


控 系 统 ， 有 效 地 改善 350kV 高 
性; 采用 高 电压 屏蔽 处 理 、 















































高 














电压 滤波 处 理 以 及 高 电压 隔离 处 理 等 关键 技术 手段 ， 设 计 
并 研制 了 一 套 多 目标 多 参数 的 抗 干扰 系统 ， 有 效 地 提高 了 
电源 的 电磁 兼容 性 和 抗 辆 ! 
下 : 









































级 的 性 能 。 电 源 主要 技术 指标 如 
输出 正极 性 0 ~350kV 连续 可 调 的 直流 电压 ， 输 出 电流 

















0 ~ 140mA 连续 可 调 ， 功 率 达 50kW; 线性 调整 率 和 负载 调 
整 率 均 小 于 0.1% ， 输 出 电压 纹 波 设计 指标 小 于 0.1% ， 在 


Fyn 


头 


及 


辐 
加 速 器 提供 能 量 加 速 气 离子 ， 氛 离子 能 量 的 增加 直接 来 


的 
源 


项 


完成 单位 : 


[一 
IC 




















际 测 试 时 其 纹 波 低 达 0. 08% 。 

强 流 气氛 中 子 发 生 噩 为 先进 核能 技术 、 核 技术 应 用 以 
国防 和 军工 基础 研究 提供 了 重要 平台 。 本 项 目 研制 的 抗 
航 、 抗 干扰 高 压 电 源 为 强 流 气氛 聚变 中 子 发 生 器 装置 中 



























































于 350kV 高 压 电源 的 直流 高 压 。 
一 等 奖 
高 效 、 高 可 靠 性 大 功率 LED 驱动 电源 
目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 
英 飞 特 电 子 (杭州 ) 股份 有 限 公司 
华 桂 潮 、 葛 和 良 安 、 吴 新 科 、 姜 德 来 、 姚 晓 莉 、 
罗 长 春 、 徐 迎春 








成 人 : 





项 目 介绍 : 








项 目 属 





4. 电力 电子 技术 领域 。 项 
大 功率 LED 驱动 
公司 从 2009 年 7 




















电源 项 目 








于 《 








目 针 对 当 


国家 重点 支持 高 新 技术 领域 》 八 、 


(三 ) 





前 业界 普遍 存 











电源 效率 和 


























可 靠 性 难以 提升 的 技术 瓶颈 ， 
开始 对 高 效 、 高 可 靠 性 大 功率 
妇 开 专项 研究 。 项 目 采 用 自 了 
关 变 流 器 技术 、 同 步 整流 驱动 技术 、 宽 负载 下 高 功率 














技术 、 防 雷击 和 浪 














工艺 结构 进行 优化 设计 ， 选 用 | 
国际 先进 的 提高 双 
成 功 地 开发 了 一 种 高 效 、 高 可 靠 性 大 功率 LED 了 驱动 








成 




















此 界 一 流 
区 动 效 率 和 可 靠 怕 


的 半导体 























填补 了 国内 空白 , 与 国外 同类 产品 相 比 
目 创新 将 五 元 件 谐振 变换 


势 。 项 




















有 明显 








E 人 研发 的 多 谐振 软 开 


在 的 户 儿 


LED 驱动 








因数 





保护 设置 技术 等 关键 技术 ， 并 对 产品 


器 件 ， 形 


综合 技术 解决 方案 ， 

















电源 ， 
的 技术 优 





技术 应 用 与 恒 流 驱 动 中 ， 


实现 软 开 关 显 著 降低 开关 损耗 ， 提 高 功率 密度 ; 创新 采用 


一 种 电流 控 

















出 时 的 二 极 管 导 通 损耗 ; 研发 限制 开机 冲击 电流 





路 ， 
提升 。 


本 项 目 亏 
明 12 项 ;截至 2015 年 7 


发 明 专 利 3 
进 中 心 组 织 





提高 驱动 



































大 











北 


电源 在 轻 载 下 的 功率 


请 专利 15 项 ， 其 中 美国 











发 明 3 项 

















项 ， 


鉴定 为 国际 先进 水 




















项 目 产 品 经 


测 指标 如 下 


二 ZN 


平 


O 

















国家 




















1) 





2) 工作 范 


电源 的 效率 : 96% ; 
170 ~264V; 











币 . 





3) 功率 因数 : 0.978; 


4) 高 低温 试验 : 上 


高 温 70YC 。 





电光 源 质量 监督 检验 中 心 的 





项 目 产 品 具 有 高 效率 、 高 可 靠 怕 





授权 专利 13 项 ， 
国内 发 明 专 利 10 项 ， 经 浙 Y 


制 同步 整流 驱动 电路 技术 ， 降 低 低压 大 电流 输 





的 抑制 电 





因素 ,产品 可 靠 性 得 到 





， 国 内 发 








产 
吉 





火炬 




















功能 特性 ， 通 过 本 项 目的 实施 ， 大 幅度 提高 了 我 


LED 驱动 电源 的 性 能 和 产品 技术 水 平 


， 解 决 了 长 





外 大 功率 LED 驱动 电源 存在 的 可 靠 性 低 、 寿 命 短 


能 力 弱 的 问 











题 ， 对 推动 我 



































户 运 








2010 年 至 2014 年 ， 


有 十 分 重 





要 的 意义 。 项 




















国 半 导体 照明 产业 健康 快速 发 


检测 ， 所 


电压 220V， 频 率 50Hz， 低 温 -40% ， 


E、 低 光 衰 、 长 寿命 等 


国 大 功率 











其 以 来 户 
、 抗 雷击 
展 











目 产 品 从 2010 年 开始 销 
到 众多 的 重点 工程 中 ， 获 得 国内 外 客户 的 良好 评价 ， 
项 目 产 品 累 计 销 售 收入 为 50785 万 元 、 





























售 并 由 客 








新 增 净 利润 为 16386 万 元 、 新 增 税收 为 2485 万 元 ， 出 口 创 





项 目 类 别 : 
完成 单位 : 
完 成 人 : 


项 目 介绍 : 





汇 为 4608 万 美元 。 


经 济 和 社会 效益 显著 。 


一 等 奖 
一 种 新 型 大 功率 NPT IGBT 芯片 和 
模块 的 开发 及 产业 化 
F 发 类 


科技 进步 奖 -技术 玫 





江苏 宏 微 科技 股份 














月 




















已 力 电 











促进 机 电 一 体 化 的 关键 技术 ， 





子 技术 是 实现 高 效 节 
到 


对 














张 景 超 、 威 丽 娜 、 刘 利 峰 、 
世 义 、 刘 清 军 、 姚 天 


民 公 司 





麻 长 胜 、 
保 、 严 波 、 王 晓 








能 
是 弱电 控制 与 强 


节 材 、 改 造 传统 产业 并 


张 敏 、 爱 


宝 、 赵 善 























电 运行 之 
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间 ， 信 息 技 术 与 先进 制造 技术 之 间 的 桥梁 ， 是 我 国 国民 经 
济 的 重要 基础 技术 ,是 现代 科学 、 工 业 和 国防 的 重要 支撑 
技术 。 

1. 电力 电子 器 件 是 电力 电子 技术 的 核心 和 基础 

IGBT 器 件 是 电力 电子 器 件 中 最 重要 的 半导体 器 件 ， 是 
电力 电子 装置 和 系统 的 CPU。 

本 项 目 “ 一 种 新 型 大 功率 NPTIGBT 芯片 和 模块 的 开发 
及 产业 化 ”， 在 IGBT 器 件 研发 方面 取得 了 突出 的 技术 创新 ， 
实现 了 大 功率 NPTIGBT 芯片 国产 化 ， 并 成 功 研制 了 多 种 规 
格 型 号 的 ICBT 器 件 ， 如 75 ~ 100A、1200 ~ 1700VIGBT 芯 
片 ; 100A ~ 400A 、1200 ~ 1700VIGBT 模块 ; 400A ~ 600A、 
600VIGBT 模块 等 ， 打 破 了 国外 产品 的 技术 垄断 ， 填 补 了 国 
内 的 空白 。 

2. 项 目 属 电力 电子 领域 ， 主 要 技术 内 容 

1) 研制 成 功 具 有 正 温度 系数 、 高 短路 能 力 、 高 雪崩 耐 
量 和 低 功 耗 的 75 ~ 100A、1200 ~ 1700V 绝缘 栅 双 极 晶 体 管 
(IGBT) 管 忆 。 

a) 高 压 终端 和 高 雪崩 耐量 的 设计 和 实现 ; 

b) 器 件 的 通 态 压 降 和 耐 压 的 协调 ; 

c) 器 件 的 通 态 压 降 和 开关 速度 的 协调 ; 

d) 大 安全 工作 范围 和 高 短路 保护 能 

e) 软 关 断 特性 和 短 拖 尾 电流 ; 

f) 薄片 工艺 。 

2) 研制 成 功 高 可 靠 性 、 低 电感 封装 100 ~400A、1200 
~1700V; 400 ~600A、600VIGBT 模块 。 

a) 管 芯片 焊接 后 ，IGBT 、FRD 管 世 好 坏 的 甄别 ; 

b) 模块 内 部 芯片 的 无 铅 焊接 ; 

c) 减少 模块 热 阻 以 提高 模块 的 工作 可 靠 性 ; 

d) 薄型 封装 。 

3. 技术 成 果 

本 项 目 申请 国家 级 专利 33 项 ， 其 中 发 明 专利 18 项 ， 
新 型 专利 15 项 ; 已 授权 专利 28 件 ， 其 中 发 明 13 
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4. 促进 行业 科技 进步 作用 
此 次 项 目的 产业 化 极 大 地 推动 我 国电 力 电 子 产 业 的 发 























一 等 奖 
中 高 压 大 功率 脉冲 电源 系统 
关键 技术 开发 及 应 用 
项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 
完成 单位 : 株洲 变 流 技术 国家 工程 研究 中 心 有 限 公司 
完 成 人 : 吴强 、 张 敏 、 陈 洁 莲 、 赵 道德 、 陶 洪亮 、 郭 民 、 




















曹 洋 、 潘 燕 、 许 汝 波 、 何 伯 钧 、 甘 幸 























项 目 介绍 : 

中 高 压 大 功率 脉冲 电源 在 强 磁 场 、 可 控 核 聚变 、 电 磁 
弹射 、 定 向 能 武器 、 核 爆炸 模拟 等 领域 均 有 着 重要 的 科学 
意义 和 应 用 价值 ， 为 国家 重大 科技 基础 研究 、 国 防 关键 装 
备 的 研制 提供 了 强 有 力 的 支撑 ， 战 略 意义 显著 。 
当前 ， 能 量 密度 高 、 瞬 时 能 量 吞 吐 大 、 稳 定性 要 求 高 、 
电磁 环境 复杂 等 问题 ， 一 直 是 国内 外 脉冲 电源 研究 领域 
技术 瓶 绒 ， 极 大 限制 了 该 产业 的 工程 化 程度 和 长 远 健康 
展 。 项 目 组 基于 “十 一 五 ”国家 重大 科技 基础 设施 一 一 
家 脉冲 强 磁 场 中 心 实验 装置 的 建设 ， 充 分 发 挥 电力 电子 、 
高 精度 实时 控制 技术 、 电 磁 分 析 等 技术 优势 ， 率 先 从 系统 
拓扑 、 高 压 阀 组 技术 、 控 制 技术 和 试验 技术 等 方面 开展 了 
人 研究 和 探索 ， 取 得 了 多 项 原创 性 技术 创新 。 

本 项 目 成 果 “ 中 高 压 大 功率 脉冲 电源 系统 ”通过 了 湖 
南 省 科技 成 果 鉴 定 ， 认 定 该 成 果 具 有 多 项 原创 性 技术 ， 核 
心 技术 达到 国际 领先 水 平 。 国 际 评估 专家 组 组 长 、 德 国 德 
累 斯 顿 强 磁 场 实 验 室 主 任 约 享 ， 沃 斯 尼 察 教授 对 脉冲 强 磁 
场 实验 装置 给 出 国际 评估 意见 “…… 在 电源 设计 和 磁体 技 
术 方 面 取得 的 成 就 已 经 位 列 世界 领先 "。 项 目 成 果 已 申请 专 
利 20 余 项 , 授权 10 项 ， 其 中 发 明 专 利 4 项 ， 发 表 论文 10 
余 篇 。 

中 高 压 大 功率 脉冲 电源 作为 国家 脉冲 强 磁 场 中 心 实 验 
装置 的 核心 装备 ， 已 成 功 助力 该 中 心 成 为 与 美国 、 法 国 、 
德国 脉冲 强 磁 场 实验 室 并 列 的 世界 四 大 强 磁场 科学 研究 中 
心 之 一 ， 为 我 国 在 凝聚 态 物 理 、 材 料 、 磁 学 、 化 学 、 生 命 
与 医学 等 基础 研究 领域 获取 重大 原始 创新 性 成 果 提 供 了 理 
想 的 研究 平台 。 同 时 ， 产 品 技术 成 果 已 成 功 应 用 在 中 科 院 、 
中 核 工 业 、 中 国 空气 动力 研究 与 发 展 中 心 等 科研 机 构 承 担 
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展 ， 并 使 江苏 省 在 新 型 电力 半导体 器 件 的 研发 和 生产 方 国 
走 在 全 国 的 前 列 ， 可 以 系列 化 地 填补 国内 空白 ， 彻 底 摆脱 
我 国电 力 电子 装备 依赖 于 国外 进口 模块 的 局 面 ， 同 时 也 有 




























































































的 国家 重点 、 国 防 重大 科技 课题 上 ， 为 国防 航天 材料 研究 、 
受 控 核 聚变 试验 等 国防 关键 装备 领域 的 技术 突破 做 出 了 重 
大 贡献 ， 打 破 了 国外 技术 垄断 ,填补 了 国内 技术 空白 。 目 
























































助 于 相关 产业 形成 具有 自主 知识 产权 的 整 机 产品 和 装置 系 
统 ， 增 强 装 备 的 竞争 力 ， 为 振兴 民族 经 济 做 出 贡献 。 

该 项 目的 实施 使 新 型 电力 半导体 器 件 国产 化 ， 将 大 大 
地 减少 了 我 国电 力 电子 系统 与 装置 对 国外 产品 的 依赖 性 
减少 系统 与 装置 的 成 本 ， 增 加 具有 自主 知识 产权 的 产品 在 
国内 外 市 场 的 竞争 性 。 极 大 地 推动 我 国电 力 电 子 产 业 的 发 
展 。 
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同时 ， 有 助 于 我 国 的 节能 减 排 工 作 的 开展 ， 推 动 我 国 
传统 产业 的 更 新 换代 ， 减 少 工 业 污染 ， 提 高 电能 和 其 它 资 
源 的 使 用 效率 。 


























前 ， 该 项 目 成 果 已 实现 产值 近 2 亿 ， 预 期 未 来 产值 将 超过 
10 亿 ， 同 时 将 带动 相关 配套 产业 形成 数 十 亿 的 产业 效益 ， 
经 济 及 社会 效益 显著 。 
































一 等 奖 
南京 青 奥 会 优质 电力 园区 多 DFACTS 
设备 优化 配置 与 协调 控制 技术 及 应 用 

项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 

完成 单位 : 1. 江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 

2. 江苏 省 电力 公司 南京 供电 公司 
3， 清华 大 学 

4. 江苏 省 电力 公司 检修 分 公司 














第 五 篇 ”科研 与 成 果 “249 ， 





5. 江苏 安 方 
完 成 人 : 陈兵 、 


袁 晓 东 、 了 


项 目 介绍 : 














电力 科技 




















限 公司 
kt、 史 明明 、 李 群 、 陈 吴 、 罗 珊 珊 、 
E 徐 延 、 刘 建 政 、 黄 文静 


本 项 目 面向 多 DFACTS 设备 的 优质 电力 园区 ， 从 


DFACTS 设备 的 相互 作 
方面 开展 技术 攻关 ， 研 

















究 成 








了 工程 示范 应 














1) 提出 了 含 多 DFACTS 装置 电力 
分 层 组 合式 设计 方法 ， 开 发 了 面 


装置 的 协调 控 


























程 示范 应 用 。 





2) 提出 了 基于 电压 时 
与 SSTS 协调 控 种 
保障 对 敏感 负荷 的 























R 有 : 





用 机 理 、 运 行 策略 、 协 调控 制 技术 竺 
成 功 在 南京 青 奥 会 期 间 开 展 
取得 的 创新 成 




















园 


区 协调 控制 方案 的 

















向 优质 





电力 园区 多 DFACTS 


判 系统， 实现 了 南京 青 奥 会 优质 供电 园区 工 





K 落 等 级 划分 与 时 序 配合 的 DVR 
| 上 方法， 实现 了 DVR 和 SSTS 的 协调 动作 ， 
续 高 质量 供电 。 





先 水 平 ， 当 前 ,项 目 已 开发 出 功率 范围 在 1.5 ~ 1000kW 的 
光伏 闭 变 器 ， 涵 盖 离 网 逆 变 器 、 隔 离 型 小 功率 并 网 逆 变 器 、 
隔离 型 三 相 大 功率 并 网 逆 变 器 、 非 隔离 型 单 相 中 小 功率 3 
网 逆 变 器 、 非 隔离 型 三 相 大 功率 并 网 逆 变 器 等 5 大 类 共计 
60 多 个 型 号 产品 ， 项 目 产 品 已 通过 国家 金太 阳 认 证 、SAA 
认证 、CE 认证 等 ， 并 批量 投放 市 场 ， 经 济 效益 显著 。 

1. 项 目 主要 技术 内 容 

(1) 完成 产品 研究 

项 目 主要 是 以 太阳 能 发 电 的 高 效率 、 安 全 可 靠 、 并 网 
应 用 为 目标 ， 研 究 内 容 主要 包括 逆 变 器 的 拓扑 、 最 大 功率 
跟踪 方法 、 扳 岛 检 测 保护 技术 等 。 在 主 功率 拓扑 方面 ， 项 
目 组 根据 太阳 能 发 电 系 统 的 应 用 和 功率 等 级 情况 ， 人 研究 出 
了 隔离 型 单 相 中 小 功率 并 网 逆 变 器 、 隔 离 型 三 相 大 功率 并 
网 逆 变 器 、 非 隔离 型 单 相 中 小 功率 并 网 逆 变 器 、 非 隔离 型 
三 相 大 功率 并 网 逆 变 器 四 种 拓扑 结构 ， 同 时 ， 项 目 组 采用 




















六 


































































































3) 提出 了 量化 分 析 DFACTS 系统 控制 回路 耦合 特性 与 
稳定 性 的 RGA-SVD 分 析 法 ， 揭 示 了 DFACTS 设备 间 相 互 作 





用 的 内 在 机 制 ， 实 现 电气 
最 佳 安装 地 点 布局 及 最 优 的 控制 方式 选 
日 于 谐振 抑制 和 谐 波 补偿 的 APF 新 型 











4) 提出 了 一 种 有 














参数 变化 条 件 下 的 DFACTS 装置 


择 。 








控制 策略 ， 可 同时 实现 抑制 并 联 谐振 和 补偿 非 线性 负载 谐 


波 的 功能 ， 消 除了 工程 应 用 
生 谐振 的 难题 。 























5) 提出 了 


























P APF 与 其 它 支 路 设备 的 易 产 








于 U-I 特性 等 效 与 外 环 控制 不 变 特性 的 


DFCATS 装置 精确 模型 等 效 简化 方法 ， 为 含 多 DFACTS 的 大 

















规模 系统 的 电磁 暂 态 仿真 提供 技术 基础 。 
6) 建成 了 覆盖 青 奥 





























化 。 


























监测 网 ， 提 出 了 基 
电能 质量 预警 算法 ， 实 时 监测 重要 用 / 


F 时 间 序 列 异 常 





项 目 研究 发 表 学 术 论文 12 篇 ， 
写 电力 行业 标准 1 项,， 志 





所 有 一 级 保 电 敏 感 用户 的 电能 质量 




















挖掘 的 多 指标 分 类 分 级 












































南京 青 奥 会 内 吝 
多 DFACTS 设备 优化 配置 与 协 i 
ER， 避免 不 同 装置 控 人 
相 容 性 ， 保 鹿 











设备 的 运行 效 习 
保 了 设备 之 间 昌 









































周 控 制 ， 





' 电 能 质量 的 动态 变 


请 发 明 专利 5 项 ， 编 
得 软件 著作 权 1 项 。 项 目 成 果 在 
眉 ， 实 现 了 南京 青 奥 会 优质 供电 园区 内 








提高 了 各 DFACTS 


前 目标 之 间 的 冲突 ， 确 
F 了 系统 运行 稳定 可 靠 ， 为 青 














奥 期 间 “ 零 差错 、 零 内 动 、 零 故障 ”的 供电 目标 提供 了 技 








术 文 撑 ， 取 得 了 强 








大 经 济 社会 效益 。 





二 等 奖 





太阳 能 光伏 发 电 系 统 逆 变 器 
项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 


完成 单位 : 1. 漳州 科 华 技术 














限 责任 公司 





2. 福州 大 学 电气 工程 与 自动 化 学 院 
3. 厦门 科 灿 信息 技术 有 限 公 司 


完 成 人 : 陈 四 雄 、 苏 9 























E 进 、 曾 春 保 、 


阮 星 、 苏 宁 焕 、 蔡 





逢 烛 、 林 金水 、 兽 变 朝 、 郑 旺 发 


项 目 介绍 : 


“太阳 能 光伏 发 电 系统 逆 变 器 ”项 目 是 济州 科 华 搁 术 有 
限 责任 公司 承担 的 福建 省 科技 计划 自然 杰 青 项 目 ,项 目 技 
术 创 新 水 平 高 ， 经 专家 评审 认定 ,综合 技术 水 平 居 国 内 领 






































了 新 型 模糊 技术 、 改 进 型 空间 矢量 控制 技术 、 最 大 功率 点 
跟踪 MPPT， 双 重 抓 岛 检测 技术 等 ， 有 效 保证 了 产品 高 效 、 
安全 可 靠 。 

(2) 完成 产品 的 可 靠 性 认证 并 产业 化 。 

2. 技术 创新 水 平 

根据 福建 省 科技 厅 组 织 专家 评审 表明 ， 该 项 目 在 新 型 
模糊 控制 的 太阳 能 最 大 功率 跟踪 技术 、 数 字 化 双重 自 适应 
孤岛 检测 技术 和 改进 型 空间 矢量 控制 技术 等 方面 ， 技 术 创 
新 突出 。 经 济州 市 查 新 机 构 查 新 表明 ， 未 查 出 通过 判断 电 
压 空 间 矢 量 相 位 角 在 特定 的 区 间 内 对 三 相 占 空 比 信号 进行 
强制 0 或 1 修正 并 输出 的 描述 ， 项 目 具有 新 颖 性 。 

项 目 技术 创新 突出 ， 拥 有 19 项 创新 技术 获得 国家 专利 
授权 ， 其 中 发 明 专 利 6 项， 实用 新 型 专利 2 项 ， 外 观 专利 4 
项 ， 软 件 著作 权 7 项 ， 此 外 ， 项目 组 成 员 在 国内 知名 刊物 
发 表 项 目 成 果 论 文 11 篇 。 

3. 经 济 效益 

项 目 产 品 通 过 了 国内 金太 阳 认 证 、 国 际 CE 认证 、TUV 
认证 及 SAA 认证 ,产品 质量 稳定 ， 性 能 优越 ， 产 品种 类 齐 
人 全， 累计 有 66 种 型 号 产品 。 科 华 公司 建 有 完善 的 销售 、 服 
务 网 络 ， 公 司 成 立 了 新 能 源 拓 展 部 ， 对 项 目 产品 进行 市 场 
开发 ， 通 过 采 展 会 、 产 品 宣讲 、 网 站 推广 、 建 设 金太 阳 示 
范 工程 等 多 种 推广 手段 相 结 合 ， 目 前 项 目 产 品 的 市 场 开 发 
已 取得 了 突出 成 绩 ， 项 目 产 品 多 次 应 用 在 省 内 太阳 能 光伏 
发 电 示 范 工 程 及 光伏 发 电 实 验 平 台 ， 客 户 反映 良好 ， 取 得 
了 良好 的 经 济 效益 ， 根 据 财务 统计 ，2014 年 ， 漳 州 科 华 技 
术 有 限 责 任 公司 光伏 逆 变 器 销售 收入 达 8369 万 元 ， 新 增 利 
税 约 1400 万 元 。 预 计 2015 年 ， 项 目 产 品 产值 可 突破 1.5 亿 
元 ， 新 增 利润 2500 万 元 。 

二 等 奖 
3000W 高 性 能 超级 计算 机 电源 
项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 
完成 单位 : 中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公 司 
完 成 人 : 于 吉 永 、 黄 昌 宾 、 钟 大 兴 、 孙 用 刚 、 张 俊生 、 
李 伟 平 、 刘 祖 贵 
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` 250 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 





项 目 介 绍 : 

《3000W 高 性 能 超级 计算 机 电源 》 项 目 应 国防 科技 大 
学 “天 河 二 号 ”超级 计算 机 系统 需求 定制 ， 为 了 实现 核心 
零 部 件 国产 化 ， 由 中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公 司 立项 
研发 。 

该 电源 型 号 为 CDM3000， 输 出 +12V，250A; +5VSB， 
3A， 额 定 功 率 3000W。 

技术 特点 有 : 

CDM3000 在 20% ，50% ，100% 负载 条 件 下 ， 效率 测 
试 分 别 为 91.7% ，94. 51% ，93. 08% ， 达 到 80PLUS 铂金 牌 
能 效 标准 ， 在 同类 规格 电源 中 转换 效率 最 高 。 

2. 高 功率 因素 (PF 值 ) 

CDM3000 该 电源 的 功率 因数 在 20% 负载 时 可 达 0. 96 
以 上 , 在 50% ~100% 负载 时 可 达 0. 992 以 上 。 

3. 低 浪 涌 电 流 <20A 

通过 自主 的 专利 技术 ， 该 电源 冷 热 机 开机 时 的 浪 涌 电 
流 均 小 于 20A， 远 低 于 行业 最 大 40A 浪 涌 电流 技术 要 求 。 
彻底 解决 了 常规 服务 器 电源 浪 涌 电流 过 大 ， 在 客户 系统 局 
动 瞬间 电流 应 力 大 及 电力 配置 成 本 高 的 问题 ， 同 时 可 避免 
客户 系统 在 热机 状态 下 开机 时 ， 因 浪 涌 电 流 过 大 造成 整个 
系统 空 开 跳 闸 的 危险 。 

4. 可 并 机 使 用 同时 启 机 

双 电 源 并 联 满载 启 机 成 功 性 能 指标 为 长 城 独 有 ， 竞 争 
对 手 均 无 法 实现 此 项 特殊 功能 ， 该 技术 既 能 满足 工作 时 
OCP 为 额定 值 的 110% ~ 130% 的 要 求 ， 又 能 满足 开机 瞬间 
能 承受 2 倍 系统 额定 功率 的 需求 ， 同 样 使 用 了 自由 专利 技 
术 。 

5. 使 用 了 了 C/APMBus 数据 通信 

该 项 目 基 于 下 CZPMBusV1. 2 数据 通信 协议 ， 实现 了 服 
务 器 电源 由 单纯 的 功率 转换 部 件 升级 为 智能 化 状态 管理 的 
重要 部 件 ， 也 是 开关 电源 智能 化 发 展 中 的 一 个 技术 进步 。 

该 技术 已 成 功 应 用 于 3000W 高 性 能 超级 计算 机 电源 ， 
并 提交 了 发 明 专利 申请 《一 种 电源 自动 校准 装置 及 其 校准 
方法 》 发 明 专 利 技术 (专利 申请 导 : 201210137675. 1 ) 。 

总 结 : 

3000W 高 性 能 超级 计算 机 电源 的 诞生 ， 填 补 了 国内 超 
级 计算 机 电源 领域 的 空白 ， 打 破 了 我 国 超级 计算 机 电源 长 
期 依赖 进口 的 尴 粹 局 面 。 产 品 在 与 国际 竞争 对 手 、 业 内 龙 
头 美国 凌 理 电子 的 同型 号 产品 的 对 比 测试 中 ， 在 转换 效率 、 
功率 因数 、 均 流 精度 、 可 靠 性 、 浪 涌 电 流 等 电源 核心 参数 
上 全 面 领先 于 对 手 ， 获 得 了 “天 河 二 号 ”项 目的 高 度 认 可 。 
具有 完全 自主 知识 产权 ， 应 用 了 桥 式 整流 、 防 浪 涌 电 力 装 
置 、 风 扇 温 控 、 宛 余 电 源 满 负载 启 机 等 多 个 企业 自主 研发 
的 专利 技术 ， 人 性 能 处 于 国际 先进 水 平 。 


二 等 奖 
分 布 式 光伏 发 电 关 键 技术 及 应 用 研究 
项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 






























































































































































































































































































































































































































































完成 单位 : 1. 北方 工业 大 学 
2. 江西 仪 能 新 能 源 微 电 网 协同 创新 有 限 公 司 
完 成 人 : 周 京 华 、 陈 亚 爱 、 章 小 卫 、 张 贵 展 、 李 正 黑 、 
昌 斌 、 刘 志 强 
项 目 介绍 : 
分 布 式 光伏 发 电 属于 电气 工程 科学 技术 领域 ， 主 要 研 
究 内 容 有 : 保持 光伏 并 网 逆 变 器 不 间断 运行 的 低 电 压 穿 越 
控制 策略 、 复 杂 光 照 条 件 下 的 光伏 并 网 逆 变 器 最 大 功率 点 
跟踪 控制 策略 、 应 用 于 改善 电能 质量 的 链 式 无 功 功率 补偿 
策略 、 应 用 于 分 布 式 光伏 发 电 的 大 容量 储 能 充电 技术 、 非 
理想 电网 电压 情况 下 的 PWM 整流 器 控制 技术 、 分 布 式 光 伏 
发 电 系统 中 的 能 量 管理 与 综合 控制 技术 、 并 网 逆 变 器 主 回 
路 结构 及 散热 设计 。 所 研制 的 500kW 光伏 并 网 逆 变 器 各 项 
技术 指标 达到 国外 同类 产品 水 平 ， 具 有 国内 领先 技术 水 平 。 
该 装置 经 国家 电 控 配 电 设备 质量 监督 检验 中 心 、 中 检 集 团 
南方 电子 产品 测试 深圳) 有 限 公司 检 测 ， 通 过 了 CQC 质 
量 认 证 、 鉴 衡 标准 认证 ; 经 国 网 电力 科学 研究 院 国 家 能 源 
太阳 能 发 电 研 发 (实验 ) 中 心 检测 ,通过 了 低 电压 穿越 认 
证 。 
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本 项 目 所 获得 的 关键 技术 已 成 功 应 用 于 相关 企业 的 工 
业 化 产品 及 多 个 分 布 式 光伏 发 电 示 范 工程 中 。 项 目 产业 化 
后 ， 替 代 了 某 些 进口 产品 ,在 国内 形成 很 好 的 市 场 ， 促 进 
了 分 布 式 光 伏 发 电 产 业 的 发 展 ， 形 成 系列 变换 器 的 产业 链 ， 
增加 了 就 业 机 会 ， 降 低 了 能 源 消耗 和 有 害 气体 排放 ， 带 来 
巨大 的 经 济 效益 与 社会 效益 。 

































































二 等 奖 
高 可 靠 性 大 功率 航天 器 电源 
关键 技术 与 工程 应 用 
项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 
完成 单位 : 1， 北京 卫星 制造 三 

















2. 北京 交通 大 学 

3. 华南 理工 大 学 
完 成 人 : 李 虹 、 雷 卫 军 、 张 波 、 陈 永 刚 、 丘 东 元 、 张 国 

帅 、 郑 岩 、 郑 琼 林 、 肖 文 勋 、 张 桂 东 
项 目 介绍 : 

高 可 靠 性 大 功率 航天 器 电源 关键 技术 与 工程 应 用 项 目 
属于 电力 电子 研究 领域 。 所 研究 的 高 可 靠 性 大 功率 航天 器 
包 源 可 广泛 应 用 于 了 卫星、 飞船、 空间 站 等 航天 器 ， 可 为 航 
天 器 的 地 面 和 空间 试验 提供 供电 保障 。 由 于 航天 器 只 能 由 
太阳 电池 板 和 储 能 设备 供电 ， 工 作 环境 极为 特殊 ， 并 在 可 
靠 性 方面 有 着 极其 苛刻 的 要 求 ， 因 此 为 其 供电 的 航天 器 电 
源 必 须 经 过 特殊 的 设计 和 考虑 。 

受 大 功率 器 件 选 型 的 限制 , 我 国航 天 用 大 功率 航天 器 
源 在 可 靠 性 、 稳 定性 、 低 纹 波 、 高 效率 、 轻 量化 等 方面 
受 国外 制约 ， 自 主 研发 的 大 功率 航天 器 电源 还 无 法 满足 航 
天 器 供电 的 严 苛 要 求 ， 迫 切 需要 开展 深入 研究 和 攻关 。 

本 项 目 经 过 多 年 的 研究 攻关 ， 完 成 了 高 可 靠 性 大 功率 
航天 器 电源 系统 的 研制 。 在 高 可 靠 性 大 功率 航天 器 电源 设 
计 、 大 占 空 比 磁 隔 离 驱动 电路 设计 、 开 关 电 源 装 置 输出 滤 
波 电路 设计 、 多 模块 并 联 电源 装置 及 其 协同 控制 模块 、 降 












































































































































































































































































































































第 五 篇 ”科研 与 成 果 “251， 














低 开 关 损耗 方法 及 装置 、 基 于 米 勒 平台 的 尖峰 抑制 技术 、 
适用 于 大 功率 航天 器 电源 集成 电路 的 低压 大 电流 电源 等 关 
键 技术 上 取得 了 长 足 进展 ， 在 高 可 靠 性 大 功率 航天 器 电源 
的 顺序 分 流 调 节 模 块 非 线性 建 模 与 稳定 性 分 析 方面 取得 了 
理论 性 突破 。 

本 项 目的 顺利 实施 促进 了 高 可 靠 性 大 功率 航天 器 电源 
的 发 展 ， 有 利于 开发 出 具有 完全 自主 知识 产权 的 高 可 靠 性 
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有 限 公司 人 研制 的 模块 化 不 间断 电源 产品 。 该 产品 容量 为 
600kVA ， 功 率 模块 为 60kVA (分 为 两 个 模块 单元 ， 方便 用 
户 搬运 、 插 拔 等 操作 ) ， 用 户 可 根据 负载 大 小 随意 选择 配 
置 ; 任 一 功率 模块 均 具 有 输入 、 输 出 和 充电 功率 的 平衡 分 
配 功 能 ; 所 有 功率 模块 共享 电池 组 。 

先 控 在 线 补偿 式 模块 化 UPS 系统 为 模块 式 结构 ， 由 静 
态 开关 模块 、 监 挖 模块 和 1 到 10 个 功率 模块 并 联 组 成 。 监 







































































大 功率 航天 器 电源 ， 提 高 了 自主 创新 能 力 ， 获 得 了 具有 自 
主 知 识 产 权 的 关键 技术 。 
本 项 目的 研究 成 果 在 我 国 各 类 型 卫星 系统 得 到 应 用 ， 
经 运行 表明 ， 总 体 水 平 达到 了 同类 研究 的 国际 先进 水 平 ， 
部 分 技术 指标 达到 了 当前 国内 外 同类 产品 的 领先 水 平 ， 从 
而 使 我 国 大 功率 航天 器 电源 的 进入 国际 先进 行列 。 已 申请 
专利 8 项 ， 其 中 获 授 权 发 明 专 利 4 项 ， 获 授权 实用 新 型 专 
利 1 项 ,发表 论文 20 篇 ， 甚 中 SCI 收录 5 篇 ,EI、ISTP 收 
录 论 文 7 篇 。 


































































































二 等 奖 
在 线 补偿 式 模块 化 UPS 
技术 发 明 奖 
先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公司 


项 目 类 别 : 
完成 单位 : 














控 模 块 、 静 态 开关 模块 和 功率 模块 均 可 在 线 热 搬 拔 。 
产品 为 元 余 可 升级 系统 ，N +X 宛 余 ， 可 根据 用 户 需 求 
进行 在 线 升级 扩容 ; 采用 无 主 从 并 联 、 多 级 分 散 式 控制 技 
术 ， 无 运行 瓶 须 、 性 能 可 靠 。 

该 系统 有 很 高 的 输入 、 输 出 指标 ， 逆 变 电 流 谐 波 (TH- 
DI) 小 于 3% ， 输 入 功率 因数 (PF) 大 于 0.99， 整 机 效率 
大 于 98% ， 是 名 副 其 实 的 节能 环保 的 产品 。 

该 产品 有 极 强 的 带 载 能 力 ， 峰 电流 峰值 系数 高 于 5: 1， 
过 载 时 间 200% 额定 负载 时 可 达 lmin; 交流 补偿 式 变换 器 
承担 的 功率 强度 极 小 ， 仅 有 15% ; 具有 完善 的 电池 管理 功 
能 ， 包 括 电 池 自 放电 功能 、 自 动 均 浮 充 转换 功能 、 温 度 补 
偿 功 能 和 自动 均 流 功能 。 

高 性 能 的 在 线 补 偿 式 模块 化 UPS 配合 功能 强大 的 监控 
软件 及 全 面 的 通信 界面 ， 适 用 于 政府 机 关 、 军 队 、 通 信和 、 























































































































完 成 人 : 陈 费 生 、 刘 亚 峰 、 王 建 廷 、 李 世 伟 、 张 纯 江 、 


赵 晓 君 








项 目 介 绍 : 

以 高 频 双 向 变换 技术 和 串 并 联 补偿 电路 结构 为 基础 构 
成 的 在 线 补 偿 式 UPS， 代 表 着 当前 UPS 电路 技术 的 较 高 水 
平 ， 它 具备 了 双 转 换 电 路 结构 、 高 频 机 〈 输 入 ICBT 整流 ) 
和 高 效 功率 补偿 技术 等 所 有 优点 。 

模块 化 是 当前 UPS 体系 结构 的 最 重要 的 也 是 最 终 的 发 
展 趋 势 ， 模 块 化 UPS 的 应 用 把 数据 中 心 供电 系统 的 可 用 性 、 
设备 容量 利用 率 、 系 统 效 率 、 成 本 等 重要 性 能 都 提高 到 了 
一 个 新 的 水 平 。 

把 以 上 两 种 技术 结合 起 来 ， 就 形成 了 “在 线 补 偿 式 模 
块 化 UPS”。 

以 高 频 双 向 变换 技术 和 串 并 联 补偿 电路 结构 为 基础 构 
成 的 在 线 补 偿 式 模块 化 UPS, 保留 了 双 变 换 式 在 线 UPS 全 
部 高 输出 电 性 能 指标 ， 而 克服 了 双 变 换 式 在 线 UPS 输入 污 
染 电网 和 输出 能 力 受 局 限 的 固有 和 缺点， 被 业界 称 之 为 UPS 
较 高 电路 技术 水 平 的 代表 。 

在 线 补偿 式 UPS 采用 电力 调节 装置 中 的 串 并 联 有 源 滤 
波 技术 ， 通 过 对 在 线 式 UPS 电路 的 更 新 ， 达 到 保留 双 变 换 
UPS 的 在 线 功 能 和 高 性 能 输出 指标 ， 又 克服 了 其 对 输入 污 
染 和 对 输出 能 力 有 限 这 个 缺点 。 这 种 电路 结构 的 主要 特点 


是 : 








































































































































































































逆 变 器 在 线 工作 ， 随 时 监控 并 参与 对 UPS 输出 电压 的 
调整 ， 这 样 可 以 使 UPS 输出 高 性 能 指标 的 交流 电源 ; 

采用 电压 补偿 式 调 节 原 理 ， 提 高 了 UPS 的 输出 能 力 和 
工作 效率 ， 全 面 提高 了 UPS 的 技术 性 能 。 
输入 等 效 一 个 BUCK 电路 ,输入 功率 因数 高 达 0. 99， 
输入 谐 波 成 分 降 到 3% 以 下 。 

先 控 在 线 补 偿 式 模块 化 UPS 系统 是 先 控 捷 联 电气 股份 






















































































电力 、 交 通 、 广 电 、 人 金融 、 税 务 、 医 疗 、 教 育 、 科 研 、 石 
化 等 关键 行业 数据 中 心机 房 ， 尤 其 适用 于 国防 的 应 用 。 
因 雷 达 、 通 信 、 航 空 航 天 各 种 信息 及 数据 的 重视 程度 非常 
高 ， 对 供电 系统 的 可 靠 性 、 宛 余 性 和 系统 性 有 着 更 高 的 要 
求 ， 采 用 在 线 补偿 式 模块 化 UPS 性 能 可 完全 满足 。 

由 于 在 线 补偿 式 模块 化 UPS 具有 电能 可 利用 率 高 ， 带 
载 能 力 强 ， 节 能 效果 更 好 及 可 靠 性 、 稳 定性 极 高 、 扩 展 性 
强 等 优点 ， 深 受用 户 的 欢迎 ， 是 当今 UPS 的 发 展 方向 ,将 
引领 UPS 电路 技术 进步 的 新 方向 。 

二 等 奖 
移动 用 电 设 备 无 线 电 能 灵活 
高 效 接 入 技术 及 装置 

项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 
完成 单位 : 重庆 大 学 
完 成 人 : 戴 欣 、 孙 跃 、 王 智慧 、 唐 春 森 、 苏 玉 刚 、 叶 焰 

虹 、 邹 定 东 、 张 雷 
项 目 介绍 : 

无 线 电能 接 和 人 技术 指 借助 于 高 频 电 磁场 传输 介质 为 载 
体 ， 实 现 电能 的 无 线 传递 (传送 、 传 输 ) 技术 。 该 技术 是 
当前 电气 工程 领域 最 活路 的 热点 研究 领域 ,其 科学 范畴 属 
于 电气 工程 和 控制 工程 领域 , 涵盖 电力 电子 技术 、 控 制 技 
术 、 信 息 技术 、 电 磁 物 理学 等 学 科 领 域 , 是 当前 国内 外 学 
术 界 和 工业 界 探索 的 一 个 多 学 科 强 交叉 的 新 兴 研 究 领 域 ， 
被 国际 工业 界 公 认为 对 世界 影响 最 大 、 最 有 可 能 取得 重大 
突破 的 十 大 新 兴 技 术 之 一 。 

长 期 以 来 ， 移 动用 电 设 备 的 电能 接 入 方式 丝 是 通过 电 
缆 连接 ( 拖 线 ) 或 滑动 接触 〈 滑 轨 和 受 电 马 ) 等 。 典 型 的 
应 用 如 有 轨 电 车 、 地 铁 、 行 车 、 电 梯 等 。 然 而 ,这 种 电能 
接 入 方式 往往 会 带 来 接触 火花 、 漏 电 、 滑 动 磨损 等 问题 。 












































































































































































































































































































































“ 252 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 

















男 一 方面 ， 这 种 直接 接触 的 接 入 方式 也 给 用 电 设备 的 灵活 
性 带 来 了 极 大 的 影响 。 项 目 组 围绕 这 一 问题 ,创新 性 提出 
一 套 灵 活 、 高 效 的 无 线 电 能 接 入 技术 ,使 移动 用 电 设备 彻 
底 摆脱 电缆 的 束缚 ， 从 而 获得 更 大 的 灵活 性 与 安全 性 。 

本 项 目 所 取得 的 创新 性 贡献 包括 : 提出 一 种 高 效率 、 
高 功率 密度 电能 变换 模式 及 系统 架构 、 构 建 了 磁 电 综合 系 
统 建 模 、 分 析 与 优化 控制 理论 体系 、 研 发 了 一 种 空间 无 线 
电能 灵活 拾取 模式 、 开 发 了 一 套 无 线 电 能 接 入 工程 化 技术 。 

本 项 目 在 国家 自然 科学 基金 及 国际 合作 项 目 资助 下 ， 
获得 授权 发 明 专 利 26 项 ， 实 用 新 型 专利 2 项 ,受理 发 明 专 


























































































































完 成 人 : 徐 海 波 、 朱 忠 尼 、 汪 家 荣 、 刘 德 宝 、 才 迎 川 、 
陈 元 娣 、 宋 庆 国 、 唐 朝阳 、 戴 宝 锋 、 陈 建 光 








项 目 介 绍 : 
伴随 我 国 经 济 建设 的 飞速 发 展 ， 大 多 数 制造 业 正 从 初 
级 加 工 型 逐步 转向 技术 型 制造 型 ,特别 是 近 些 年 ， 诸 多 行 
业 自 动 化 设备 被 广泛 应 用 ， 出 现 供不应求 的 局 面 。 然 而 ， 
鉴于 国内 大 部 分 地 区 供电 保障 能 力 远 达 不 到 许多 高 端 自 动 
比 设 备 的 用 电 标 准 (电压 、 频 率 、 谐 波 成 分 、 品 声 等 、 负 
载 容量 ) ， 导 致 许多 自动 化 设备 没 能 充分 发 挥 出 其 应 有 的 工 
作 效 能 ， 严 重 情况 下 出 现 产 品 品 质 故 障 、 因 不 能 满足 交 货 










































































利 20 项 ， 还 获得 软件 著作 权 1 项 。 在 论文 发 表 方面 ， 共 发 
表 论 文 近 120 篇 ， 其 中 SCI 及 EI 收录 90 篇 。 自 项 目 实 施 以 
来 ,创造 的 经 济 效益 达 9240 万 元 ， 其 中 新 增 利润 2548 万 
元 。 

本 项 目 所 开发 的 高 效 多 自由 度 无 线 电 能 传输 技术 ， 解 
决 了 我 国 交通 、 石 油 、 航 天 、 军 事 、 家 电 、 医 疗 等 多 个 领 
域 中 关键 瓶颈 问题 一 一 移动 用 电 设备 的 安全 以 及 灵活 的 供 

























































































周期 被 动 接 受罚 款 、 设 备 故障 频繁 ,维修 费用 高 。 项 目的 
实施 由 在 解决 工业 自动 化 设备 无 扰 供 电 问 题 。 本 项 目 属于 
BE 力 系 统 及 其 自动 化 研究 领域 内 的 技术 成 果 ， 项 目的 实施 
旨 在 围绕 工业 自动 化 设备 的 安全 可 靠 供电 问题 。 

本 项 目 主 要 围绕 数字 化 、 智 能 化 “200kVA 工业 自动 化 
设备 无 扰 供电 系统 ”的 研制 ， 重 点 进行 多 脉 波 整流 、 基 于 
PR 调节 器 的 波形 控制 、 混 合生 加 级 联 逆 变 、 系 统 智能 监控 






















































































































































































电 问 题 ， 对 于 我 国 “ 中 国 制造 2025” 战 略 规 划 的 实施 有 着 
重要 意义 ， 具 有 良好 的 市 场 应 用 前 景 和 推广 应 用 价值 ， 对 
于 促进 工程 技术 发 展 、 学 科 前 沿 探索 、 经 济 增长 与 科技 进 
步 做 出 了 重要 的 贡献 。 










































































二 等 奖 
新 型 大 功率 多 脉 波 隔 离 整 流 电 源 
项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 
完成 单位 : 合肥 华 耀 电子 工业 有 限 公司 




















完 成 人 : 汪 邦 照 、 尹 华 桥 、 王 琦 、 郭 翔 、 张 池 、 赵 艳 、 
毛 丽 娜 、 胡 俊杰 、 刘 勇 
项 目 介绍 : 























本 项 目 隶 属于 电子 信息 领域 ， 项 目 为 地 面 雷达 配套 电 
源 设 备 ， 是 根据 超大 功率 雷达 供电 系统 要 求 而 专门 研制 ， 
为 此 供电 系统 的 关键 电能 转换 环节 ， 并 成 功 为 兆 瓦 级 雷达 
系统 供电 。 它 可 广泛 应 用 于 工业 、 军 工 等 对 可 靠 性 、 供 电 
功率 要 求 较 高 的 领域 ， 如 : 冶金、 雷达 等 场合 。 
本 项 目 产 品 使 用 大 功率 隔离 18 脉 波 整流 变压器 ， 可 以 
任意 切换 本 地 和 远程 控制 ， 由 单 台 终端 集中 管理 。 产 品 具 
I 低 谐 波 、 低 纹 波 、 大 功率 、 高 功率 因数 ; 具有 输入 、 输 
出 、 温 度 等 参数 实时 检测 功能 ;具有 人 缺 相 、 过 电流 、 绝 缘 
异常 等 多 种 故障 检测 功能 。 产 品 性 能 稳定 、 操 作 便 捷 。 具 
有 效率 高 、 可 靠 性 高 等 特点 。 总 体 技术 达到 国内 领先 水 平 。 

本 项 目 荣 获 3 项 专利 授权 、2 项 科技 创新 成 果 认 定 ， 项 
目 团队 被 评定 为 “安徽 省 115 产业 创新 团队 ”。 项 目 成 果 顺 
利 转化 并 成 功 应 用 于 超大 功率 雷达 供电 系统 中 ， 具 有 军民 
两 用 的 市 场 价 值 ， 市 场 前 景 广阔 ， 经 济 效益 和 社会 效益 效 
益 显 著 。 









































































































































































































































二 等 奖 
工业 自动 化 设备 无 扰 供 电 系 统 
项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 
完成 单位 : 1. 广东 易 事 特 电源 股份 有 限 公司 
2. 中 国人 民 解 放 军 空军 预警 学 院 


















































等 关键 技术 的 研究 开发 。 并 在 该 装置 进行 产业 化 工程 应 用 
研究 的 同时 ， 项 目 研究 取得 了 如 下 成 果 : 1) 18 脉冲 整流 
系统 。 系 统 采 用 外 延 式 自 耦 变压器 ， 形 成 9 相 输入 电压 ， 
从 而 大 大 降低 了 系统 损耗 ， 降 低 了 装置 重量 、 体 积 和 成 本 。 
整流 系统 效率 达到 95% 以 上 。2) 智能 监控 系统 。 系 统 对 
动力 环境 进行 监控 ,并 快速 、 准 确 地 响应 。 高 性 能 的 监控 
系统 是 整个 工业 自动 化 设备 无 扰 供 电 系 统 有 效 工作 的 基础 
和 保障 。3) 开放 的 一 体 化 通信 系统 。 系 统 的 所 有 子 系统 都 
连接 到 通信 系统 上 ， 可 以 互相 通信 。 一 体 化 通信 系统 是 系 
统 良好 扩展 性 的 基础 ， 是 系统 分 布 式 智能 控制 的 基础 条 件 。 

项 目 实施 既 可 利用 储 能 逆 变 发 电 系统 的 优良 动态 性 能 ， 
在 市 电 或 内 燃 机 发 电 供电 过 程 中 发 生 瞬 变异 常 时 ,快速 切 
换 到 逆 变 供电 模式 ， 从 而 避免 这 类 干扰 引起 自动 化 设备 运 
行 故障 。 男 外 ， 该 项 目 所 取得 的 科研 成 果 适 用 于 微 网 发 电 、 
UPS 等 具有 相近 领域 ， 具 有 重大 的 社会 经 济 意义 。 

二 等 奖 
大 功率 砷 化 综 光 导 开 关 光 电导 
调控 机 理 研究 








































































































































































































项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -基础 研究 类 
完成 单位 : 中 国 工程 物理 研究 院 流体 物理 研究 所 
完 成 人 : 袁 建 强 、 刘 宏伟 、 谢 卫 平 、 姜 蔷 、 马 勋 、 王 凌 








人 
项 目 介绍 : 

本 项 目 针 对 大 功率 砷 化 锋 光 导 开 关 在 高 功率 固态 脉冲 
电源 中 的 实际 应 用 ， 开 展 了 光电 导 规 律 人 研究 ， 观 察 到 了 非 
线性 模式 下 大 功率 砷 化 锋 光 导 开 关 从 线性 模式 向 非 线 性 模 
式 演 变 的 光电 导 规 律 ， 获 得 了 非 线性 模式 下 起 始 、 锁 定 和 
恢复 阶段 开关 电流 在 时 间 尺 度 上 的 特征 ; 通过 对 电容 初始 
储存 的 电荷 和 开关 过 程 中 在 回路 流 过 电荷 的 比较 ， 验 证 了 
非 线 性 模式 下 砷 化 锋 光 导 开 关 的 关 断 并 非 由 于 外 电路 能 量 
耗 尽 ， 实 现 了 光 导 开关 新 的 调控 方式 ;明确 了 不 同形 状 光 
斑 触 发 对 开关 性 能 的 影响 ， 提 出 了 更 有 效率 的 激光 触发 方 
式 ， 即 调控 激光 光束 实现 具有 更 高 能 量 密度 上 且 贯 穿 开关 电 


















































































































































第 五 篇 ”科研 与 成 果 “253 ， 





极 的 光斑 触发 。 

本 项 目 明确 了 外 电路 和 和 触发 光 等 参数 对 开关 光电 导 的 
影响 规律 ， 研 究 结果 丰富 了 对 光 导 开关 机 理 的 认识 ， 进 一 
步 深 化 了 对 砷 化 锋 光 导 开 关 光 电导 规律 的 理解 。 基 于 本 项 
目 研究 结果 ， 大 功率 砷 化 匀 光 导 开 关 作 为 关键 器 件 被 成 功 
应 用 于 重复 频率 固态 脉冲 电源 的 构建 中 ， 该 固态 脉冲 电源 
已 经 用 于 流体 动力 学 实验 研究 (全 固态 X 光 机 ) 和 生物 医 
学 研究 (血液 病原 体 灭 活 )。 

二 等 奖 
基于 光 导 开关 的 全 固态 重复 频率 功率 源 研究 
项 目 类 别 : 科技 进步 奖 -技术 开发 类 
完成 单位 : 中 国 工程 物理 研究 院 流 体 物理 研究 所 
完 成 人 : 马 勋 、 李 洪涛 、 邓 建 军 、 囊 建 强 、 刘 宏伟 、] 
兵 、 韩 文 辉 、 黄 宇 月 、 王 凌云 、 姜 苹 
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项 目 介 绍 : 

为 了 满足 科学 研究 、 工 业 领 域 对 驱动 电源 提出 的 高 重 
复 频率 、 数 十 ns 脉 宽 方 波 输出 、 高 电压 大 功率 技术 要 求 ， 
项 目 开 展 了 基于 光 导 开关 的 全 固态 重复 频率 功率 源 技术 人 研 
究 。 研 制 了 具有 长 脉 宽 电流 输出 能 力 的 高 电压 大 功率 GaAs 
光 导 开关 ; 设计 了 12 级 级 联 Blumlein 型 脉冲 形成 网 络 ， 将 
储 能 、 脉 冲 形 成 一 体 化 ， 结 合 GaAs 光 导 开关 实现 高 电压 方 
波 输出 及 小 型 化 ; 采用 激光 均 能 分 束 光 纤 组 成 激光 触发 系 
统 ， 实 现 光 导 开关 同步 触发 和 触发 能 量 基 本 一 致 。 研 制 的 
光 导 开关 功率 源 输出 电压 220kV、 峰 值 功率 250MW、 脉 冲 
前 沿 16ns， 脉 冲 宽度 约 65ns 的 方 波 脉冲 ， 重复 频率 达到 
1kHz, 

本 项 目 基于 光 导 开关 实现 了 kHz 重复 频率 数 十 ns 脉 宽 
高 压 脉冲 输出 ， 推 动 光 导 开 关 功 率 源 向 高 峰值 功率 、 更 长 
输出 脉 宽 和 实用 化 方向 发 展 ， 该 特种 电源 已 应 用 于 闪光 X 
光 机 技术 领域 ， 促 进 了 我 国 全 固态 重复 频率 闪光 X 光 机 技 
术 发 展 ， 为 提高 我 国 流体 动力 学 实验 X 射线 诊断 能 力 提供 
技术 支持 。 此 外 在 高 功率 微波 、 固 体 激光 器 、 加 速 器 电源 、 
脉冲 电场 生物 医学 应 用 等 领域 具有 重要 应 用 前 景 。 

优秀 产品 创新 奖 
ZXDHS880 D48305RSFNPB 
成 单位 : 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 
成 人 : 受 文 德 、 高 晓 光 、 张 滨 、 吴 曙 松 、 张 洋 、 刘 飞 
云 、 黄 建华 、 卢 至 锋 、 李 克 建 、 杨 国 科 

















































































































































































































ZXDH880 D48305R5FNPB 高 效 高 功率 密度 DC/DC 模块 
电源 ， 应 用 于 中 兴 通 讯 4G 无 线 基站 设备 。 中 兴 无 线 基 站 产 
品 服务 于 中 国 移动 、 电 信 、 联 通 等 国内 电信 运营 商 ， 以 及 
亚 、 欧 、 非 洲 等 国外 运营 商 客户 ， 中 兴 通 讯 在 全 球 赢得 了 
170 个 LTEZEPC 商用 合同 。 

该 模块 电源 完成 35 ~60V 输入 ，30V、5.5V 双 路 稳 压 
输出 ， 额 定 输出 功率 880W， 工 业 标 准 全 砖 封装 (116. 8mm 
x6lmm x13.2mm) ， 应 用 于 无 线 信 基站 设备 中 ， 给 射频 功 
放 及 数字 电路 、 射 频 部 分 供电 。 该 模块 电源 转换 效率 高 达 
96% ， 较 目前 业界 主流 产品 整体 效率 提高 两 个 点 以 上 ， 册 









































TFT 了 过 













































































型 工 况 下 ， 较 业界 主流 产品 减少 10W 以 上 的 损耗 。 

其 中 30V 输出 路 可 以 进行 15 ~32V 大 范围 的 电压 调节 ， 
同时 具备 数字 管理 功能 ， 能 够 方便 地 进行 输出 电压 调整 以 
及 输出 电压 、 电 流 、 功 率 及 关键 器 件 温度 的 上 报 ， 方 便 系 
统 进 行 有 效 的 负载 管理 和 节能 减 排 的 策略 实施 。 

该 电源 竞争 力 指标 高 ， 已 经 在 多 个 基站 产品 中 共用 ， 
截止 到 15 年 5 月 底 ， 累 计 发 货 超过 200 万 台 ， 发 货 量 大 ， 
经 济 和 社会 效益 显著 ， 产 品质 量 稳定 ， 很 好 地 支撑 了 4G 网 
络 的 建设 。 














































































































优秀 产品 创新 奖 
高 输入 电压 230W LED 路 灯 智 能 驱动 电源 
完成 单位 : 深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公司 


完 成 人 : 高 得 、 贺 楼 生 
项 目 介绍 : 











该 电源 是 可 立 克 公司 为 美国 某 著名 公司 自主 研发 的 输 
入 电压 范围 为 312 ~ 528Vac、50/60Hz， 输 出 恒 流 电 压 范 围 
是 125 ~210Vde， 且 0 ~10V 调 光 的 230W LED 路 灯 电 源 。 
应 用 于 商业 和 家 居 照 明 、 面 板 灯 ， 隧 道 灯 ， 洗 墙 灯 等 。 此 
LED 驱动 电源 的 特点 是 : 输入 电压 高 (额定 输入 电压 范围 
是 347 ~480Vac,， 输入 工作 电压 范围 在 312 ~ 528Vac); 输 
出 恒 流 范围 宽 (125 ~210Vdc) ， 可 以 避免 LED 正 向 电压 的 
改变 而 引起 电流 变动 ， 同 时 使 LED 的 亮度 稳定 ; 工作 温度 
范围 宽 : -40%C ~ 80%C ， 适 用 环境 广 ， 结 构 设 计 有 防水 、 
防潮 、 耐 晒 等 性 能 ; 带 MCU 控制 调 光 ， 可 以 根据 需要 灵活 
地 设置 不 同 的 输出 电流 而 无 需 更 改 硬件 元 器 件 参 数 ， 有 和 输 
入 欠 电压 ， 过 电压 ， 过 温 ， 短 路 保护 等 高 可 靠 性 功能 。 研 
制 技术 难度 大 ， 该 项 目 方案 电路 包括 输入 电路 ，EMI 电路 ， 
高 压 整流 电路 ， 高 频 变压器 ，PWM 控制 电路 ， 过 电压 保护 
电路 ， 次 级 整流 电路 ， 次 级 滤波 电路 ， 如 需 调 光 ， 可 以 搭 
配 调 光 控 制 器 。 研 发 该 产品 的 时 候 在 国内 还 没有 同类 产品 
出 现 。 该 产品 目前 已 批量 生产 超过 七 万 多 台 ， 产 生 了 较 好 
的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

优秀 产品 创新 奖 
高 可 靠 性 无 电解 AC/DC 电源 模块 
LNxx-12Bxx 系列 
完成 单位 : 广州 金 升 阳 科技 有 限 公 司 
完 成 人 : 王 保 均 、 刘 改 
项 目 介绍 : 

在 行业 内 常规 的 AC-DC 电源 设计 中 ， 铝 电解 电容 会 给 
电源 带 来 高 低温 条 件 下 可 靠 性 差 、 寿 命 短 等 问题 ， 该 技术 
问题 成 为 制约 AC-DC 模块 电源 发 展 的 关键 瓶颈 之 一 。 常 规 
小 功率 反 激 电源 中 一 般 使 用 400V 耐 压 的 电解 电容 ， 但 耐 压 
大 于 250V， 其 低温 一 般 只 能 工作 到 -25%C， 即 在 -40%C 的 
环境 下 ， 小 功率 反 激 式 开 关 电 源 的 使 用 变 得 棘手 。 虽 然 可 
以 采用 昂贵 的 红宝石 电解 电容 ,但 这 种 电容 由 于 研发 时 间 
短 ， 上 市 时 间 也 短 ， 其 品质 有 待 市 场 检 验 ， 品 种 少 ， 其 产 
品 在 全 球 有 专利 保护 ， 其 它 电解 三 家 生产 困难 ， 使 采购 变 
得 困难 。 因 此 ，AC-DC 小 功率 产品 无 电解 电容 关键 技术 的 
研究 为 实现 企业 的 转型 升级 、 推 动 行业 的 技术 发 展 有 着 极 





































































































































































































































































































































































































































































































254 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





为 重要 的 意义 。 
本 项 目 拟 研究 基于 小 容量 陶 次 电容 的 填 谷 电路 在 AC- 
DC 小 功率 反 激 开关 电源 产品 中 的 应 用 ， 旨 在 解决 其 存在 的 
EMI 性 能 差 和 保护 性 能 差 两 个 关键 问题 ， 相 关 人 研究 尚未 有 
文献 报道 ， 研 究 水 平 处 于 国际 先进 水 平 。 

本 项 目 采 用 填 谷 电路 作为 滤波 电路 ， 不 仅 可 以 避免 使 
用 成 本 较 高 的 -40C 的 电解 电容 ， 而 且 可 以 把 最 低 工 作 温 
度 进一步 下 探 至 -55%C。 同 时 ,采用 改良 的 填 谷 电路 作为 
滤波 电路 ， 并 吸收 功率 级 的 高 频 纹 波 电流 。 传 统 的 填 谷 电 
路 中 的 电容 只 在 充电 有 瞬间 与 并 联 放电 时 ， 参 与 吸收 功率 级 
的 高 频 纹 波 电流 ， 该 项 目 在 充电 二 极 管 两 端 并 联 一 只 能 吸 
收 高 频 纹 波 电流 的 电容 ， 解 决 了 这 一 问题 ， 使 得 填 谷 电路 
可 以 用 于 高 频 开 关 电 源 。 采 用 带 保护 功能 的 整流 电路 ， 利 
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中 国电 信和 广电 总 局 项 目 等 等 ， 可 见 英 威 腾 品牌 已 受到 广 
大 用 户 的 信赖 和 垂青 ， 同 时 ， 根 据 赛 迪 顾 问 《2014 年 ~ 
2015 年 中 国 模块 化 UPS 市 场 研究 年 度 报 告 》 显 示 ， 我 公司 
RM 系列 模块 化 UPS 电源 在 中 国 市 场 销 售 额 排名 为 第 三 名 ， 
公司 成 熟 的 研发 、 生 产 、 工 程 、 供 应 链 、 市 场 、 销 售 、 售 
前 、 售 中 、 售 后 等 资源 ， 使 得 本 项 目 产品 快速 实现 产业 化 ， 
并 促进 了 整合 行业 的 产业 进步 。 























































































































杰出 贡献 奖 
韩 英 铎 
清华 大 学 教授 
获奖 人 简介 : 


























韩 英 铎 教授 长 期 从 事 电力 系统 自动 化 及 电力 电子 技术 



































用 必须 采用 的 器 件 的 其 它 固 有 特性 ， 如 压 敏 电 阻 的 极 间 
































容 ， 以 及 NTC 电阻 的 热 态 内 阻 ， 不 仪 构成 雷击 浪 涌 的 吸收 
电路 ， 而 且 构 成 正 向 、 反 向 都 是 两 级 的 滤波 电路 ， 有 效 地 
抑制 了 共 模 、 差 模 信 和 号， 产品 裸 机 EMI 过 CLASS B、 裸 机 



































BE 力 系 统 中 应 用 领域 的 教学 与 科研 工作 ， 在 电力 系统 的 
全 稳定 控制 、 柔 性 交流 输电 技术 等 领域 做 出 了 多 项 重要 
献 。 发 表 论 文 300 余 篇 ， 合 著 3 部 ， 指 导 博 士 、 硕 士 研 
究 生 90 余 名 。 曾 获 国 家 科技 进步 奖 及 发 明 奖 4 项 ， 国 家 教 



































冰 鸡 对 



























































抗 浪 涌 过 4 级 。 采用 陶瓷 巾 片 电容 作为 低压 输出 端 滤波 电 
容 ， 增 加 副 边 的 直流 内 阻 ， 降 低 对 整流 二 极 管 、 贴 片 电容 
的 冲击 电流 ， 避 免 陶 次 贴 片 电容 的 压 电 效应 损坏 电容 本 体 。 

随 着 电子 信息 设备 的 小 型 化 及 智能 化 趋势 ， 对 高 性 能 、 
高 功率 密度 电源 的 需求 日 益 增 加 。 而 且 世 界 各 国 的 相应 行 
业 标 准 随 着 技术 的 发 展 而 不 断 提 高 ， 因 此 市 场 对 高 性 能 、 
高 功率 密度 的 开关 电源 方案 需求 一 直 十 分 旺盛 。 同 时 ， 随 
言 息 、 通 信 设 备 及 智能 化 工业 控制 设备 的 不 断 发 展 ， 对 
这 些 智能 设备 的 供电 也 都 需要 高 性 能 、 高 功率 密度 的 模块 
电源 ， 以 满足 新 的 技术 要 求 。 因 此 ， 本 项 目 所 开发 的 技术 
为 此 类 应 用 的 一 个 共性 技术 ， 甚 可 推广 应 用 到 多 个 产品 领 
域 ， 在 仪器 仪表 行业 、 物 联网 、 电 力 等 行业 有 广泛 的 应 用 ， 
具有 广阔 的 市 场 前 景 。 

优秀 产品 创新 奖 

绿色 高 效 节 能 模块 化 不 间断 电源 系统 
完成 单位 : 深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公 司 
完 成 人 : 徐 辉 、 杨 成 林 、 刘 兆 系 
项 目 介绍 : 

本 技术 主要 人 研究 预期 目标 是 实现 系统 容量 为 10 ~ 
900kVA 的 模块 化 UPS 不 间断 电源 系统 研发 ， 单 个 功率 模块 
功率 分 别 为 10kVA/15kVA/20kVA/25kVAA30kVA，,， 单机 系 
统 由 多 个 功率 模块 并 联 ， 并 且 实 现 系统 并 联 的 绿色 高 效 节 
能 模块 化 不 间断 电源 系统 。 在 该 系统 里 每 个 功率 模块 能 独 
立 并 联 工作 ,功率 模块 可 以 在 线 更 换 和 扩展 而 不 影响 系统 
的 正常 工作 。 

产品 采用 在 线 式 双 变 换 和 部 件 模块 化 全 元 余 设计 ， 基 
于 新 一 代 全 新 双 DSP 全 数字 化 控制 ， 采 用 当前 最 先进 的 非 
主 从 〈 分 散 逻辑 控制 ) ， 为 用 户 提供 高 可 靠 、 超 高 效率 、 超 
高 功率 密度 的 UPS。 全 面 通过 泰 尔 、 节 能 、CE 等 权威 认证 。 

英 威 腾 RM 系列 模块 化 UPS 电源 不 断 在 国内 及 国际 
UPS 不 间断 电源 的 招标 活动 中 取胜 ， 如 2013 年 辽宁 全 运 
会 、2013 年 索 契 冬 奥 会 、2014 年 青 奥 会 、 某 省 级 广电 集 
团 、 北 方 去 数据 中 心 、 国 家 电网 、 南 方 电网 、 中 国 移动 、 






































































































































































































































































































































学 成 果 特 等 奖 1 项 。 

韩 英 铎 教授 近 20 余年 主要 致力 于 柔性 交 / 直 流 输电 技 
术 、 电 能 质量 控制 技术 及 广 域 动态 安全 监测 (WAMS) 与 
控制 等 技术 研究 ， 现 今 这 些 均 成 为 发 展 智能 电网 的 关键 技 
术 。 作 为 学 术 带 头 人 他 率领 团队 于 90 年 代 初 在 国内 率先 开 
展 了 基于 可 关 断 器 件 的 高 电压 大 容量 新 型 静止 无 功 补偿 器 
(STATCOM) 和 电能 质量 控制 研究 并 研制 成 功 多 项 同时 期 
行业 标志 性 工业 装置 。QD1994 年 与 河南 省 电力 公司 合作 研 
究 “+20MVar STATCOM ”，2000 年 在 洛阳 500kV 变电站 
成 功 投 运 , 使 中 国 成 为 继 日 、 美 、 德 之 后 第 四 个 可 以 自主 
研制 兆 乏 级 STATCOM 装置 的 国家 ， 打 破 了 国外 技术 芍 断 ， 
成 果 被 评选 为 2000 年 全 国 高 校 十 大 科技 成 就 之 一 ， 并 获 
2002 年 国家 科技 进步 二 等 奖 ; (22006 年 又 与 上 海 电力 公司 
及 许 继 合作 研制 成 功 世 界 首 台 基 于 ICCT 的 链 式 
+50MvarSTATCOM 在 西 郊 变电站 投 运 ，@2011 年 与 南方 电 
网 公司 及 荣 信 合作 研制 成 功 世 界 单 台 容量 最 大 的 + 200Mvar 
并 直 挂 35kV 的 STATCOM 在 东莞 投入 工业 运行 ， 获 2013 年 
中 国电 力 科技 进步 一 等 奖 ; 由 团队 参与 中 国电 科 院 牵头 完 
成 的 “灵活 交流 输电 (可 控 串 补 ) 关键 技术 和 推广 应 用 ” 
项 目 基础 研究 部 分 ， 获 2008 年 国家 科技 进步 一 等 奖 (清华 
以 单位 获奖 ); 名 与 中 国 南 方 电网 公司 合作 完成 世界 首 例 
“基于 广 域 信息 闭环 控制 的 多 条 直流 自 适 应 协调 阻尼 控制 技 
术 ” 研 究 并 实施 ， 取 得 了 显著 的 经 济 效益 和 社会 效益 ， 获 
2008 年 度 中 国电 力 科学 技术 一 等 奖 。(@)2013 年 团队 还 承担 
并 完成 汕头 南澳 岛 风 电 外 送 “ +160kV, 320MW” 三 端 柔性 
直流 输电 工程 的 控制 系统 设计 和 工程 实施 ,促进 了 我 国 柔 
性 直流 输电 技术 的 发 展 。@ 团 队 完成 多 种 用 于 工矿 企业 的 
电能 质量 治理 装置 ， 如 D-STATCOM (用 户 侧 动态 无 功 补偿 
装置 )，APF (有 源 滤波 装置 )，DVR (动态 电压 恢复 装置 ) 
等 推动 了 我 国 用 户 侧 节能 和 电能 质量 治理 技术 的 发 展 。 
韩 英 铎 教授 90 年 代 初 ， 在 清华 大 学 电机 系 倡议 成 立 了 
“柔性 交流 输电 技术 研究 所 ”， 作 为 技术 总 负责 人 强调 以 国 
家 重大 需求 为 科研 导向 ,依靠 团队 攻关 ， 陆 续 完成 上 述 多 
项 具有 战略 性 、 前 脆性 和 行业 标志 性 的 项 目 ， 培 养 了 一 批 
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既 能 搞 高 电压 大 容量 逆 变 装置 研究 、 设 计 、 调 试 、 也 能 














深入 现场 解决 实际 问题 的 业务 骨 - 
提高 了 相应 学 科 博 
获奖 人 获 1997 年 

所 领导 的 团队 通过 与 





技术 ， 输 送 人 才 ， 才 


展 。 








国家 教学 




















成 果 特 















































等 奖 。 


F 继 、 四 方 、 荣 信 、 思 源 
平 高 等 多 家 电力 电子 装置 制造 厂家 合作 ， 联 合 攻关 、 
售 动 了 相关 企业 的 技术 进步 和 行业 上 








老人 


请 村 























的 积极 响应 。 


胡 家 兵 





韩 英 铎 教授 于 
照明 教授 等 同行 专家 写 报告 给 国 
力 电子 行业 新 技术 发 








2007 年 











前 后 ， 还 曾 配合 汉 


务 院 领 导 ， 


青年 奖 


华中 科技 大 学 教授 


十 
获奖 人 简介 : 


胡 家 兵 ， 博士 ， 教授 、 博 1 
家 优秀 青年 科学 基金 获得 者 ， 入 选 教 
上 省 楚 天 学 者 计划 ， 分 别 于 2004 年 和 2009 














国 











才 支 持 计 划 和 湖 ] 























年 于 浙江 大 学 
































月 至 2008 年 11 
合 培养 ) ，2009 和 
包 研 发 中 心 从 引 


已 


| 














j 在 英国 





工程 学 院 获 学 士 、 


Strathclyde 大 学 交流 学 习 (公派 


F 和 年 轻 学 术 带 头 人 ， 也 
FE、 硕士 研究 生 的 培养 质量 。 曾 作为 第 2 


、 


盏 射 
的 发 


E 栖 生 院士 、 钱 








呼吁 对 功率 














展 的 重视 和 支持 ， 得 到 有 关 政 府 部 门 























到 
= 








10 月 至 2011 年 8 
博士 后 研究 ，2011 和 锯 























学 ， 人 研究 方 
性 直流 输 























制 。 负 责 完 

















成 1 项 
优秀 结 题 ) 、 主 研 完 
家 863 项 目 2 项 、 英 
目 1 项 、Siemens Wind Power A/ 


























育 部 


国家 自然 科学 基金 育 年 科学 缆 


成 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 1 








国 工程 与 


























问 为 大 规模 并 网 可 再 生 能 源 发 电 装备 及 控制 、 


系统 及 控制 、 半 导体 化 电力 系统 暂 态 分 析 与 


C 





F 生 导师 ， 正 FF 高 级 会 员 ， 
新 世纪 优秀 人 


博士 学 位 ，2007 年 11 
庆 
月 在 Sheffield-Siemens 
FE 9 月 加 入 华中 科技 


2012 年 人 选中 央 海 外 高 





层次 人 才 引 进 计划 (“ 千 人 计 


划 ”) 创业 人 才 ，2013 年 人选 深圳 市 海外 高 层次 人 才 引 进 


计划 〈“ 和 孔 逢 计划 ") A 类 人 才 ，2014 年 荣获 第 五 





侨 界 贡 献 奖 ” 














二 “中国 
区 青年 创新 创业 “成 长 之 星 ”。 














和 深圳 市 南山 




















现 为 全 国 





青 联 留学 人 员 联 谊 会 会 员 、 中 国电 工 技术 学 会 电 














力 电子 学 会 理事 、 深 圳 市 青 联 委员 、 深 志 











市 欧美 同学 会 副 

















会 长 、 深 圳 市 青年 科技 人 才 协 会 副 会 长 、 深 圳 剑桥 大 学 校 


友 会 秘书 长 、 


为 打破 垄断 ， 改 变 我 


的 被 动 局 面 ， 





清华 企业 家 协会 会 员 。 
国 在 IGBT 驱动 领域 严重 依赖 进口 
汪 之 涵 博 士 放弃 了 英国 的 优越 生活 和 已 经 起 


























步 的 公司 ,村 


科技 有 限 公司 ( 深 韦 
简称 “青铜 剑 科技 ”)， 
展 迅 速 ， 得 到 了 力 合 创 投 、》 





近 几 年 发 


机 构 以 及 杨 向 阳 、 刘 
已 成 为 国内 电力 电子 行业 的 知 
企业 认定 ，2012 年 获 评 





业 洪 力 企业 ” 
名 。 作 为 国 





内 首 家 专注 于 大 功率 IGBT 驱动 的 企业 
科技 从 成 立 之 初 就 瞄准 国 
产品 人 手 ， 占 领 技 术 和 市 场 制高点 ， 向 电力 


F 2009 年 3 月 回国 创办 了 深圳 青铜 剑 电力 电子 
青铜 剑 科技 股份 有 限 公司 前 身 ， 以 1 
青铜 剑 科技 在 汪 之 涵 博 士 的 带领 下 
有 铁 投资 等 专业 创 投 
名 天 使 投资 人 的 投资 ,目前 
名 企业 ， 获 得 国家 高 新 技术 
国 留 学 人 员 创业 园 百 家 最 具 创 
清洁 技术 二 十 强 ” 
， 青 铜 剑 
际 上 最 领先 的 竞争 对 手 ， 从 高 端 
电子 行业 的 志 






























































晓 松 等 知 



































园 


“中 
，2013 年 获 评 “ 中 国 











AAA 一 


开 二 






























































界 领先 企业 迈进 。 公 司 成 功 推出 了 多 款 产 品 ， 性 能 和 价格 














均 优 于 进口 同类 产品 , 已 经 应 


新 能 源 发 电 、 

















Jo 




















金 项 









































计划 ) 项 








表 论 文 70 余 篇 〈 







































































日 
项 、 


自然 科学 基金 ( EPSRC) 
S 项 目 1 项。 目前 , 负责 





上 家 自然 科学 基金 优秀 青年 科学 基金 项 目 1 项 、 青 年 - 面 上 
连续 资助 项 目 1 项 ， 参 加 国家 重点 基础 研究 发 展 计划 (973 
目 2 项 〈 青 年 973 专题 1 项 ) 、 国 家 自然 科学 基金 

重大 项 目 1 项 。 已 在 国内 外 权威 期 刊 和 国际 重要 会 议 上 发 
其 中 第 一 作者 、 通 讯 作者 发 表 的 论文 被 

、ESI 高 被 引 论文 1 篇 ， 


SCI 检 索 24 篇 、 HI 检索 13 篇 


SCI-H 因 








子 为 11， 
出 版 专著 1 本 、 译 著 1 本 ， 获 全 
提名 奖 (2012)、 中 
(2013)、 华 中 科技 大学 十 佳 青年 教 J 





























证 




















国 机 械 工 





























国家 发 明 专 利 20 余 项 、 授 权 7 项 ， 
国 百 篇 优秀 博士 学 位 论文 
科学 技术 二 等 奖 1 次 
[ (2014)。 担 全 


E Jour- 


nal of Zhejiang University Science-C (JZUS-C) 编 委 (Editorial 
























































Board ) 、IEEE/AET/Elsevier 等 多 个 汇 刊 的 审 稿 人 。 
青年 奖 

汪 之 酒 

深圳 青铜 剑 电 力 电子 有 限 公 司 董事 长 
获奖 人 简介 : 

汪 之 涵 ， 男 ，1982 年 2 月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 汉 族 ， 中 
国 致 公 党 党 员 。 清 华 大 学 电气 工程 专业 学 士 ， 英 国 剑桥 大 
学 电力 电子 专业 硕士 、 博 士 ， 现 任 深 圳 青铜 剑 科 技 股 份 有 



























































限 公 司 董事 长 、 深 圳 英 博 科技 产业 培 


有 














限 公司 董事 长 。 














先进 


























端 领域 ， 有 力 地 促进 了 中 


汪 之 涵 博 士 在 电力 电子 方面 造 讶 较 深 ,其 研究 方向 
外力 电子 元 器 件 研究 、 电 力 电 子 装置 控制 技术 研究 。 
汪 之 涵 博 士 作为 公司 研发 带头 人 ， 率 领 团 
取得 了 一 系 研 发 成 果 ， 全 面 掌握 了 先进 
化 所 涉及 的 核心 技术 ， 获 得 数 十 项 


用 于 智能 电网 、 工 业 节 能 、 
新 能 源 汽 车 、 轨 道 交通 、 国 防 军工 等 六 大 高 
国电 力 电子 行业 的 技术 创新 和 应 









































是 


























队 坚 持 技术 创新 ， 
E 力 电子 融 件 产业 
国内 专利 授权 ， 
































国际 和 























并 在 
了 广泛 关注 。 








国际 著名 学 术 期 刊 和 会 议 上 发 表 了 一 系列 论文 ， 得 到 














汪 之 涵 博 士 主持 设计 的 多 个 项 目 先后 获得 教育 部 “ 春 














中 





晖 杯 ” 








和 社会 保障 部 “中 国 
项 目 ”、 科 技 部 科技 型 中 小 企业 创新 基金 、 深 】， 





国 留学 人 员 创 新 创业 大 赛 一 等 奖 、 


国家 人 力 资 源 
国 创业 启动 支持 计划 优秀 
| 市 海外 高 层 

















BD 和 [= 
留学 人 员 





回 

















次 人 才 创 新 创业 专项 资金 (“孔雀 计 划 ”) 、 深 圳 市 科技 研 





发 资金 留学 人 员 创业 资助 、 深 圳 市 新 能 源 产业 发 
金 、 南 京 市 领军 型 科技 创业 人 才 引 进 计 划 〈“321 计划 ”) 
等 一 系列 荣誉 和 奖励 。 

2014 年 联合 剑桥 大 学 科技 创新 领域 的 杰出 院士 与 国 


























县 专 项 资 

















内 








知名 投资 机 构 创 立 了 深圳 中 英 科 技 创新 中 心 ， 致 力 于 加 强 
































中 英两 国 在 科技 研发 、 产 业 培 育 、 创 业 投 资 等 领域 的 交流 
与 合作 ， 推 动 创 新 性 技术 走向 创新 型 企业 。 
青年 奖 
张 军 明 
浙江 大 学 教授 
获奖 人 简介 : 
张 军 明 ， 博士， 教授， 博士 生 导师 。1959%6 年 毕业 于 浙 
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江 大 学 电机 系 ，2000 年 及 2004 年 分 别 取得 浙江 大 学 电气 工 。 “输出 自主 均 流 方法 等 ， 社 会 经 济 效益 显著 。 

程 专业 工学 硕士 和 工学 博士 学 位 ，2004 年 毕业 留 校 任教 。 作为 主要 成 员 获 2003 年 教育 部 科技 进步 奖 二 等 奖 、 

2010 ~2011 年 为 美国 密歇根 州立 大 学 访问 学 者 。 主 要 研究 。 2011 年 、2012 年 浙江 省 科学 技术 成 果 一 等 奖 两 项 ，2013 锯 

方向 为 电源 管理 技术 、 电 力 电子 系统 集成 理论 以 及 电力 电 ”中 国电 源 学 会 科技 进步 一 等 奖 ， 以 及 2006 年 全 国 百 篇 优秀 

子 先进 变 流 技术 。 已 发 表 SCLEI 收录 论文 120 余 篇 ， 获 得 ”博士 论文 提名 奖 。 

19 项 中 国 发 明 专利 及 21 项 美国 发 明 专 利 。 出 版 译 著 1 本 。 主要 社会 兼职 包括 : IEEE 浙江 支 分 会 秘书 长 、 中 国电 

作为 项 目 负 责 人 主持 2 项 国家 自然 科学 基金 项 目 、 多 工 技 术 学 会 电力 电子 专业 技术 委员 会 理事 、 浙 江 省 电源 学 

国防 军工 项 目 以 及 多 国际 合作 项 目 。 作 为 子 课 题 负责 人  ” 会 理事 、IEEE 工业 电子 学 会 可 再 生 能 源 与 系统 技术 委员 会 

参加 国家 重大 科技 专项 项 目 、 国 家 科技 支撑 计划 项 目 、863 ”会 员 、IEEE IFEC (未 来 能 源 挑战 赛 ) 委员 会 委员 ， 多 个 学 

子 课题 多 项 。 多 项 科研 成 果 已 经 被 工业 界 广泛 采用 , 包括 。 科 国 际 知 名 期 刊 审 稿 人 、 中 国电 工 技 术 学 会 《电气 技术 》 

智能 型 同步 整流 驱动 技术 、 基 于 电容 电荷 平衡 原理 的 多 路 。 编 委 会 委员 等 职务 。 
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加 | 
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2015 年 度 国家 自然 科学 基金 电源 及 相关 专业 立项 项 目 清单 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































项 目 批准 号 | 申请 代码 1 项 目 名 称 项 目 负责 依托 单位 项 目 起 止 年 月 
受 性 能 量 收集 入 B/ 热 / 力 多 场 耦合 下 失 询 
11402135 | A020306 0 和 集 微 器 件 为 珊 A 马 寅 全 清华 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
竹 命 评 们 
十 于 超 导 F 子 电动 力学 系统 的 非 线 性 测量 
11404113 | A040408 人 超 导 电 路 量子 电动 力学 系统 的 非 线性 测量 举 阁 华南 理工 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
开 究 
寺 频 辅助 脉冲 电源 驱动 同 轴 介 质 阻 挡 广 多 除 
11405022 | A050610 ned 动 同 轴 介 质 阻挡 放电 脱 除 王 奇 大 连理 工大 学 2015. 01 至 2017. 12 
x 日, ] 
流 齐 糙 席 大 动 太 藻 用 潭 了 + 研 和 深 了 陀 斤 不 
ee I ae 脉冲 电源 关键 技术 研 由 者 疾 Wea se ee 
究 理 研究 月 
11464046 A040408 基于 超 导 电 路 混合 装置 的 量子 信息 处 理 的 研究 计 新 延边 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
通过 多 5 到 参 杂 提高 半 于 热电 率 因 
11464048 | A040203 ee 人 杨 秀 会 玉林 师范 学 院 2015. 01 至 2018. 12 
子 的 理论 计算 研究 
11474201 A040215 硅 基 同 质 异 质 结 太阳 电池 物理 与 器 件 研 究 沈 文 忠 上 海 交通 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
21401020 B010204 多 酸 半 导体 性 质 的 化 学 调控 及 其 光伏 器 件 设计 孙 志 霞 东北 师范 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
富 锂 锰 基 正 极 材料 充 放 电 过 程 中 相 变 与 电压 误 中 国 科学 院 宁波 材 
21403263 | B030607 移 下 2015. 01 至 2017. 12 
减 机 理 及 调控 料 技术 与 工程 研究 所 
过 渡 金 所 参 杂 白光 量子 点 的 可 控 LED 
21461006 BO111 天 双 失 0 曾 若 生 桂林 电子 科技 大 学 ”| 2015.01 至 2018. 12 
Ww 
村 人 中 国 科学 院 苏州 纳 
21473241 | B030604 os 高 电压 正极 材料 表面 印 化 膜 的 调控 吴 晓 东 ”| 米 技术 与 纳米 仿生 研 | 2015.01 至 2018. 12 
十 且 人 刀 究 所 
交流 LED 色 荧 3 粉 的 第 > 光 帮 命 调 容 
51402077 | E020702 ee 用 红色 奖 光 粉 的 制备 及 发 光 寿命 调 # 余华 杭州 电子 科技 大 学 “| 2015. 01 至 2017. 12 
L 理 的 研究 
卷曲 法 构筑 高 性 能 单 根 硅 微米 管 锂电 池 器 件 及 | ，， ee 要 
51402202 E0208 ee pi 胺 成 林 苏州 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
wm 超 导 线 带 材 临 六 汐 : 困 去 尝 研 科学院 电工 
证 六 | 全 玫 人 本 和 生生 作 | 生生 人 院 电工 侠 | 2015.01 至 2017. 12 
利用 瞬 态 光电 压 技 术 研 究 高 效 聚 合 物 太阳 电池 
1403066 E030 可 志 化 南开 学 2015. 01 至 2017. 12 
Se ”| 袁 流 子 收 集 效率 的 研究 Pe | 
高 密度 互 连 多 层 挠 性 电路 板 微 导 通 孔 钻 削 温度 EN 
51405090 | E050901 2 挠 性 电路 板 微 叶 还 孔 外 前 温 度 郑 李 娟 广东 工业 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
生性 河 控 击 
泪 仅 云 汽 芽 换 挡 讨 程 十 潍 模 型 
51405122 | E050203 | 及 鲍 伟 合肥 工业 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
全 市 可 人 雪 [ 多 
51405137 E050203 混合 动力 汽车 自 适应 巡航 跟 车 预测 控制 方法 余 开 江 河南 理工 大 学 2015.01 至 2017. 12 
驱动 电动 汽车 转 矩 协调 与 补偿 网 乡 
51405213 | E050303 ea EE 动 汽车 转 逢 协调 与 补偿 网 络 化 王 书 举 辽宁 工程 技术 大 学 “| 2015.01 至 2017. 12 
工 恒 他 [ 隐 
、 a 仿 测 的 并 联 式 六 维 加 速度 传 感 
51405237 | E050102 et 全 加 迷 度 传 感 右 基 唱 晶 南京 林业 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
山 疆 伦 全 多 
51405271 E050303 电动 汽车 驱动 系统 效率 优化 控制 策略 研究 黄 万 友 山东 交通 学 院 2015. 01 至 2017. 12 
面向 大 型 相 控 阵 雷达 平面 度 控 制 的 6 计生 * 
51405362 | E050102 癌 大 型 相 控 阵 雷达 平面 度 控制 的 6 自由 度 元 段 学 超 西安 电子 科技 大 学 “| 2015. 01 至 2017. 12 











余 驱 动 并 联机 器 人 研究 
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( 续 ) 
项 目 批准 号 | 申请 代码 1 项 目 名 称 项 目 负 责 人 依托 单位 项 目 起 止 年 月 
基于 云 模型 和 电池 1 型 的 插 电 式 混合 
51405367 | F050303 Se Sd ee 的 插 电 式 混合 动力 武 小 兰 西安 建筑 科技 大 学 “| 2015.01 至 2017. 12 
电动 汽车 能 量 管 理 策略 研究 
动 汽车 云 部 分 数 阶 六 模型 | 逢 康 状 态 
51405374 | FE050302 电动 下 守恒 办 电池 分 数 阶 阻 抗 模型 和 健康 状 徐 俊 西安 交通 大 学 2015.01 至 2017. 12 
估计 的 研究 
51405417 E050303 面向 多 维 振动 试验 系统 的 并 联机 构 基 础 研究 程 世 利 盐城 工学 院 2015. 01 至 2017. 12 
新 型 上 同步 补偿 器 拓 其 控制 
51407001 | E070602 nn A ee 张 茂松 安徽 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
策略 研究 
秒 性 综 列 的 交 五 影响 机 理 及 伏 
51407014 | F070402 委任 人 与 配 电 网 的 安 互 影响 机 理 及 优化 证 交 长 沙 理工 大 学 2015.01 至 2017. 12 
控制 方法 研究 
传 感 缺失 条 件 下 电力 牵引 变 流 器 的 动态 参数 辩 i 
51407023 | F070602 | 2 ee 郭 源 二 车 理工 大 学 2015.01 至 2017. 12 
识 与 控制 技术 研究 | 
基于 辅 谈 环 的 链 式 混合 作 能 系统 钙 带 
51407025 E070602 人 统 功率 解 稍 蒋 玮 东南 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
控制 研究 
感应 式 自 触发 快 脉冲 直线 变压器 驱动 源 研 
S03 0s 区 电磁 感应 式 自 触发 快 脉冲 直线 变压器 驱动 源 研 邮 剑 复 日 大 学 2015.01 至 2017. 12 
充 
动 汽车 名 互动 下 含 风电 场 的 动态 经 
51407037 | F070401 | 电动 汽车 电网 双向 互动 下 含 风电 场 的 动 : 杨 林 峰 广西 大 学 2015.01 至 2017. 12 
济 调度 研究 
es 0 了 电动 FE 的 电力 备用 服务 商 策略 优化 的 实 谢 东 亮 “ 交 电力 科学 研究 从 
验 经 济 学 仿真 研究 院 
温 全 动力 汽车 用 币 向 磁 ; 级 变速 系统 的 
51407042 | E070303 et 用 轴 向 磁 通 电气 无 级 变速 系统 的 佟 诚 德 哈尔滨 工业 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
开 究 
51407043 E070602 主动 配 电网 谐振 生成 机 理 与 模 态 分 析 方 法 研究 武 健 哈尔滨 工业 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
大 功率 LED 驱动 系统 单 级 对 称 多 复合 交 吉 流 变 
51407044 | E0706 i 王 惑 杰 哈尔滨 工业 大 学 2015.01 至 2017. 12 
换 器 研究 
考虑 风光 发 电 与 V2G 随机 性 的 配 电 系 统 电源 规 
51407052 | E070401 fr 忆 2 风 机 性 的 即 电 素 统 电 浙 规 吴 晨 曦 杭州 电子 科技 大 学 “| 2015.01 至 2017. 12 
证 究 
智能 数字 式 多 级 母线 电压 调制 无 电解 电容 LED 
51407053 | E070602 X 晨 交州 电子 科技 大 学 “| 2015. 01 至 2017. 12 
驱动 器 关键 技术 研究 赵 晨 杭州 电子 科技 大 学 E 
51407067 E070403 含 分 布 式 电源 配 电网 络 在 线 故 障 定位 研究 贾 科 华北 电力 大 入 2015. 01 至 2017. 12 
端 柔 性 直流 输电 网 络 馈 人 的 交 直 流 电 
51407070 | E070401 > 流 输 电网 络 馈 入 的 交 直 流 电网 可 用 曹军 华北 电力 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
输电 能 力 评估 
见 模 新 能 源 并 网 系统 概率 1 稳定 的 自 适 应 控 
51407071 | E0704 | a 系统 概率 1 稳定 的 自 适应 王 彤 华北 电力 大 入 2015. 01 至 2017. 12 
制 策略 研究 
流 恋 压 蝇 渤 波 磁 二 场 -温度 场 和 瞬 态 电 华北 电 3 
Ss | 010 换 流 变 ts 声 、 流 体 场 -温度 场 和 瞬 刘刚 | [电力 大 学 〈 保 | 2015 01 六 加 二: 训 
场 耦 合 问题 研究 定 ) 
基于 故 必 蛇 估 证 高压 直流 输电 系统 
51407078 | E070403 | 闪电 a 凑 二 华东 理工 大 学 2015.01 至 2017. 12 
2 
交 直 流 系统 动态 无 功 源 荷 失 里 与 暂 态 电压 
51407079 | E070402 es 配 机 理 与 让 朱林 华南 理工 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
稳定 协调 控制 研究 
亦 奈 趾 渚 感 次 短 冲击 累积 效应 研 
51407081 | E070502 力 变压器 遭受 多 次 短路 冲击 后 的 卡 积 效应 研 城 春 攀 华中 科技 大 学 2015.01 至 2017. 12 
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项 目 批准 号 | 申请 代码 1 项 目 名 称 项 目 负责 人 依托 单位 项 目 起 止 年 月 

















基于 统 原理 控制 器 的 并 网 变 流 系统 谐 ; 
51407084 po70602 统一 内 模 原 理 控 制 器 的 并 网 变 流 系统 谐 波 声 闻 州 江南 大 学 ee 

















































































































































































































































































































































































































控制 技术 研究 下 
定子 组 异 # 组 并 运行 控 什 L 
51407085 E070602 定 了 双 绕组 异步 风力 发 电机 组 并 网 运行 控制 施 凯 江苏 大 学 2015. 01 至 2017. 
理 研 究 
效 链 型 高 功率 密度 横向 磁 通 永 磁 > 
51407094 E070303 下 约克 任 于 而 功率 强度 模 问 族 通 水 珊 风 发 电 颜 建 虎 南京 理工 大 学 2015. 01 至 2017. 
机 研究 
蕊 于 次 梯度 优 久 自 治 简 分 散 协 调控 甫 
a 0 基于 次 梯度 优化 的 自治 微 电 网 分 散 协 调控 制 方 二 凌云 二 号 天 学 2015 01 至 2017. 
法 研究 
新 型 摆 式 吉 驱 高 功率 密度 海洋 波浪 能 磁 阳 发 
51407108 E0703 新 型 摆 式 让 驱 高 功率 密度 海洋 波浪 能 磁 阻 发 电 王道 涵 山东 大 学 2015. 01 至 2017. 
机 研究 
ey 刘 恋 友 呀 的 肪 汕 由 沽 档 十 
51407112 E0707 Te i 李海涛 山东 理工 大 学 2015. 01 至 2017. 
其 电磁 特性 研究 
51407113 E070401 有 源 配 电网 故障 后 的 供电 恢复 决策 研究 李 振 坤 上 海 电 力学 院 2015. 01 至 2017. 
51407115 E070403 多 端 柔 性 直流 输电 线路 暂 态 保护 原理 研究 郑 晓 冬 上 海 交 通 大 2015. 01 至 2017. 
考虑 群 微 网 互动 的 配 电网 建 组 织 临 界 特 
51407116 E070401 ey 9 配 电网 建 模 及 日 组 织 临界 特 韩 蓓 上 海 交通 大 学 2015. 01 至 2017. 
性 研究 
坚强 知 能 申 网 坦 的 统 均匀 性 评价 后 
51407117 E070401 坚强 入 i 网 背景 下 的 电力 系统 均匀 性 评价 与 孙 伟 卿 上 海 理工 大 学 2015. 01 至 2017. 
优化 方法 研究 
电网 连锁 故障 下 双人 馈 式 风力 发 电机 动态 特性 及 . 
51407118 E070602 王 靶 深圳 大 学 2015. 01 至 2017. 
鲁 棒 性 增强 穿越 研究 二 全 人 - 
重复 脉冲 电压 对 变频 上 间 绝 缘 破坏 影响 
51407121 E070502 重复 脉 囊 电 压 对 变频 电机 大 间 绝 缘 破 环 影响 机 王 鹏 四 川 大 学 2015. 01 至 2017. 
理 研 究 
基于 准 Z 源 变 流 器 的 串联 模块 集成 式 光 伏 并 网 os 
51407122 E070602 - 李 垦 四 川 大 学 2015. 01 至 2017. 
系统 关键 技术 研究 让 ev 
51407128 E070401 计 及 运行 条 件 的 微 电 网 可 靠 性 评估 策略 研究 许 旭 锋 同济 大 学 2015. 01 至 2017. 































































































基于 多 尺度 均匀 化 理论 的 磁 控 并 联 电抗 器 场 路 
$51407131 E070503 弥 乡 式 汉 科 学 2015. 01 至 2017. 
看 合 电磁 特 态 建 模 研究 | 
51407133 E070602 基于 功率 差额 补偿 控制 的 退 入 式 光 伏 模 块 研究 于 丰 西安 交通 大 学 2015. 01 至 2017. 

考虑 基 波 频率 耦合 的 交 ? 式 电源 系统 频 声 
$51407141 E070602 在 基 波 频 率 硝 Ss 的 交流 分 布 式 源 系统 频 域 刘 增 西安 交通 大 学 2015. 01 至 2017. 














建 模 与 稳定 性 分 析 研 究 
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基于 可 变 电 压 混 合 电 源 的 车 载 储 能 系统 及 其 3 
51407152 E0712 王 桂 上 烟台 大 学 2015.01 至 2017. 
键 技术 研究 任 桂 周 因 台 大 学 
51407153 E0706 单 相 低压 宽 输入 高 可 靠 并 网 逆 变 器 的 研究 姚 志 盐城 工学 院 2015. 01 至 2017. 
51407159 E070602 复合 电源 与 双 三 相 电机 集成 系统 控制 策略 研究 胡 斯 登 浙江 大 学 2015. 01 至 2017. 
51407160 | E070402 面向 智能 电网 的 广 域 阻尼 控制 (WADC) 研究 戚 军 浙江 工业 大 学 2015. 01 至 2017. 
基于 超大 规模 集成 电路 (VLSI) 的 电磁 暂 态 有 中 国电 力 科学 研究 
51407164 | F070401 A st ) 的 电磁 穆 清 网 国电 力 科学 研究 | 2015 01 至 2017. 
时间 尺度 实时 仿真 计算 研究 院 
高 效 供电 和 多 端 十 接 交 直 流 混 联 | 中 国 科学 院 电 工 研 
re F070402 时 癌 ， 效 人 Se 直流 混 联 配 邓 卫 国 科 学 院 研 2015.01 至 2017. 
电 运 行 控制 研究 究 所 
基于 动态 耦合 电感 矩阵 的 高 功率 超大 电流 变 ; 中 国 科 学 院 合肥 
51407179 | F070101 a 人 征用 的 局 功 党 超大 电 计 枉法 | 字 @ 闻 Ee 合肥 物 | 2015 01 至 2017. 
器 有 瞬 态 电磁 场 研 究 质 科学 人 研究 院 
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( 续 ) 
项 目 批准 号 | 申请 代码 1 项 目 名 称 项 目 负责 依托 单位 项 目 起 止 年 月 
辟 右 沂 J 起》 水 宽 调 制 机 流 预 
51407184 E070602 | 四 桥 营 有 源 电力 滤波 器 脉 宽 调制 机 理 及 电流 巴 周 娟 中 国 矿业 大 学 2015.01 至 2017. 12 
测控 制 研究 
尘 于 多 准 刚 |4 ” 欣 右 沽 机 由 三 ~ 状态 1 
51407186 | E070401 a 多 准则 分 区 的 有 源 配 电网 双 层 式 状态 估计 杨 德 昌 中 国 农业 大 学 2015.01 至 2017. 12 
证 究 
三 相 四 线 币 中频 电源 组 网 系统 节点 四 人 民 解 放 军 海 
S08 DE - 相 四 线 制 静止 式 中 频 电源 组 网 系统 节点 配置 采 俊杰 中 国信 民 解放 夺 光 0 
影响 研究 军工 程 大 学 
组 会 刑 升降 奈 恋 由 济 振荡 机 理 及 对 第 研 
51407203 | F070602 | 升降 压 变换 器 的 电流 振 葛 机 理 及 对 策 研 毛 鹏 南京 信息 工程 大 学 “| 2015. 01 至 2015. 12 
究 
51422201 E0207 宽 禁 带 半 导体 材料 与 光电 器 件 徐 海 阳 东北 师范 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
51422703 E070403 主动 配 电网 保护 控制 李斌 天 津 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
、 2 儿 RE El 档 和 0 台 E 寸 潍 稳 性 导 十 质 A 
1 a 通信 网 | 的 大 规模 智能 电网 时 滞 稳 定性 分 范本 中 国 地 质 大 学 ( 武 2015 01 至 2016. 12 
析 和 控制 研究 汉 ) 
智能 电网 全 景 监 测 的 巨 磁 电阻 及 隧 穿 磁 阻 电流 
51429701 E0702 王 善 祥 清华 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
传感器 的 性 能 调制 及 器 件 制备 Pe 
电力 变 压 融 新 型 绝缘 纸 的 制备 及 其 对 油纸 绝缘 、 S 
51437001 E0702 : 喜 瑞 金 重庆 大 学 2015.01 至 2019. 12 
老化 特性 和 介 电 性 能 影响 的 研究 2 
PAE AN 纹 谐 振 无 线 申 能 传输 ] 及 关键 
a 0060 | 分 数 阶 电路 系统 谐振 无 线 电能 伟 站 机理 及 关键 张波 华南 理工 大 学 0 
问题 研究 
A 灸 后 污 法 能 沽 举报 四 动 汽 车 上 这 夸 2 
Si ND 《现代 电力 系统 与 清洁 能 源 党 》“ 电 动 汽 车 二 家 国 网 电力 科学 研究 1 1 
与 电网 互动 ”专刊 院 
基于 滑 移 率 优化 分 配 的 电动 汽车 再 生 制 动 自 适 
51465011 | F050303 圭 林 电子 科技 大 学 “| 2015. 01 至 2018. 12 
应 动态 协调 控制 算法 研究 人 
51467005 E070602 两 级 式 逆 变 器 在 线 效 率 优 化 及 相关 问题 研究 袁 义 生 华东 交通 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
基于 交流 侧 功率 耦合 的 无 电解 电容 微 逆 恋 
51467006 | F070602 ES 人 解 电容 微 逆 变 器 及 音 勇 高 华东 交通 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
其 脉冲 能 量 调制 技术 人 研究 
含 多 逆 变 器 的 微 电 网 系统 网 双 层 控 制 方 ; a 
51467009 | E070402 | 本 2 器 的 向 电网 系统 网 络 化 分 层 控制 方法 吴 丽 珍 兰州 理工 大 学 2015.01 至 2018. 12 
一 种 微 源 逆 变 器 串联 的 微 电 网 系统 关键 问题 研 
51467010 | F070602 | 、 人 王 兴 贵 兰州 理工 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
究 
Ey 三 相模 刑 和 网 知 能 口 村 生平 已 付 
ee 各 Fo -相模 型 的 智能 中 低压 配 电网 的 评价 与 优 王 济 南昌 大 学 2015.01 至 2018. 12 
51467017 E070602 谐 波 电流 分 频 交 错 补偿 方法 的 研究 韩 伟 内 蒙古 民族 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
一 氧化 钛 纳米 粒子 对 恋 压 织 汕 而 省 佬 性 也 
51472084 | E0209 人 夺 水 分 劣化 性 的 | “日 天 珍 华北 电力 大 学 2015.01 至 2018. 12 
尿 $ 遇 以 L 出 
昌 界 和 孔洞 对 CdTe 太阳 能 电池 电流 传导 和 性 能 科学 院 . 
51472239 B20701 邱 界 和 孔洞 对 e 太阳 能 电池 电流 传导 和 性 能 地 泛 工区 将 院 电 工人 研 2015 01 至 2018 12 
影响 的 研究 究 所 
主动 本 系统 对 规 林 B 动 汽车 的 互动 式 
51477006 | F0704 | 主动 配 电网 统 对 规模 化 电动 汽车 的 互动 式 充 | ， 夏 明 超 北京 交通 大 学 2015.01 至 2018. 12 
放电 控制 研究 
51477015 | E070303 甘于 定 了 电磁 振动 与 电流 分 析 的 水 磁 同 步 电机 杨 永 明 重庆 大 学 2015. 01 至 2018. 12 



































电气 及 失 磁 故障 诊断 方法 研究 
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( 续 ) 
项 目 批准 号 | 申请 代码 1 项 目 名 称 项 目 负 责 人 依托 单位 项 目 起 止 年 月 
非 理 想 电网 条 件 下 大 容量 混合 风电 场 运 行 理论 a 
51477016 E0704 EE 姚 验 重庆 大 学 2015. 01 至 2018. 
与 柔性 控制 技术 研究 全 
比 于 中 性 点 IGBT 柔性 接地 的 配 电网 过 电压 自 ; 
51477018 | FE070503 基于 中 性 点 16BT 素性 接地 的 配 电网 过 电压 自 适 杨 庆 重庆 大 学 2015. 01 至 2018. 
应 抑制 
计 及 疲劳 累积 效应 的 变 流 器 功率 器 件 寿 命 评 
51477019 | E070601 2 及 疲劳 黑 效应 的 变 流 器 功率 器 件 寿命 评 信 陈 民 铀 重庆 大 学 2015. 01 至 2018. 
与 预测 研究 
下 对 二 -六 统 输电 能 力 评估 与 源 
0 B09 大 规模 风 有 柔 直 并 网 系统 输电 能 力 评估 与 源 网 陈 厚 合 东北 电力 大 学 2015 01 至 2018. 
协调 研究 
新 型 模块 化 多 电 平 固态 变 压 号 柔性 微 网 
51477030 | E070602 异世 比 多 电 邓 辐 态 变 压 器 及 在 柔性 微 网 中 赵 剑 锋 东南 大 学 2015.01 至 2018. 
应 用 基础 研究 
51477033 E070602 提升 弱电 网 光伏 渗透 极限 关键 技术 研究 王 卫 哈尔滨 工业 大 学 2015. 01 至 2018. 
块 由 下 Ny 和 人 S< EE 当 云 向 tT 
51477034 | E070602 区 i 哈尔滨 工业 大 学 2015. 01 至 2018. 
究 
基于 盲 源 - 变 点 分 析 的 光伏 微 网 变 流 器 疲劳 损伤 
51477040 | E070102 2 唐 圣 学 河北 工业 大 学 2015. 01 至 2018. 
随机 过 程 特性 与 剩余 寿命 在 线 预测 研究 | 过 全 要 
RE 类 人 
51477043 | E070401 el 源 参 与 电网 快速 调频 的 关键 理论 李 欣 然 湖南 大 学 2015.01 至 2018. 
与 技术 研究 
高 频 电力 变压器 高 频 绝缘 特性 与 强 电 - 热 效应 耦 
51477051 | F070502 李 庆 民 华北 电力 大 入 2015. 01 至 2018. 
合作 用 机 理 研究 
流 电场 下 油纸 绝缘 界面 电荷 产生 机 制 及 影响 
51477052 | E070502 he 思 下 油纸 绝缘 界面 电荷 产生 机 制 及 影响 齐 波 华北 电力 大 学 2015. 01 至 2018. 
因素 的 研究 
考虑 变压器 非 线性 高 频 特 性 的 海上 风电 场 内 部 
51477054 | E070401 入 Rt 青 文 虎 华南 理工 大 学 2015. 01 至 2018. 
过 电压 产生 机 理 及 暂 态 特征 提取 方法 研究 人 人 
基于 无 线 传感器 网 络 的 智能 电网 状态 监测 系统 
51477056 | FE070403 可 道 胡 华东 师范 大 学 2015. 01 至 2018. 
信息 安全 关键 技术 研究 人 
含 分 布 式 电源 配 电 填空 特征 新 原 
51477057 | F070403 含 分 布 式 电源 配 电网 故障 时 空 特征 及 保护 新 原 | 。 王 钢 华南 理工 大 学 2015. 01 至 2018. 
理 研 究 
51477061 E070403 高 压 直 流 输电 线路 时 空 暂 态 拟 合 保护 新 原理 文明 浩 华中 科技 大 学 2015. 01 至 2018. 
51477062 E0706 本 系统 中 多 北 变 器 并 联 并 网 控制 技术 王 学 华 华中 科技 大 学 2015. 01 至 2018. 
斌 究 
昌 动 汽车 与 可 再 生 能 源 的 时 空 耦合 特性 及 能 量 
51477067 的 陈 昌 松 华中 科技 大 学 2015. 01 至 2018. 
调度 和 容量 配置 的 协同 进化 方法 陈 昌 松 过 
51477076 E070602 输入 串联 型 逆 变 器 组 合 系统 的 关键 技术 人 研究 方 天 治 南京 航空 航天 大 学 2015. 01 至 2018. 
高 渗透 率 分 布 式 发 电 系 统 中 LCL 滤波 并 网 闭 变 
51477077 | F070602 谢 少 军 京 航空 航天 大 学 “| 2015. 01 至 2018. 
器 关键 技术 研究 人 
基于 多 层 多 源 信息 的 地 区 级 智能 电网 短期 负 菠 
51477078 E0704 nt 守 源 信息 的 地 区 级 智能 电网 短期 负荷 张 智 晨 青岛 大 学 2015. 01 至 2018. 
预测 研究 
51477089 E0709 基于 MEMS 技术 的 直流 合成 电场 传感器 研究 余 占 清 清华 大 学 2015. 01 至 2018. 
复杂 2 源 功 率 变换 器 理论 及 其 在 海上 直 ; 
51477102 | E070602 A 朱琳 上 海 交通 大 学 2015. 01 至 2018. 
传输 中 的 应 用 基础 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































262 . ”中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
项 目 批准 号 | 申请 代码 1 项 目 名 称 项 目 负 责 依托 单位 项 目 起 止 年 月 
51477108 E070601 高 性 能 氮 化 锭 高 压 大 功率 电子 器 件 研 制 梁 永 齐 eae 业 国 区 新 国 2015. 01 至 2018. 12 
大 研究 院 
51477114 E0704 向 电网 高 并 行 度 实时 仿真 的 若干 关键 问题 研究 张 炳 达 天 津 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
考虑 分 布 式 电源 和 多 样 性 负荷 主动 特性 的 复杂 
51477116 | E070401 分 布 式 源 和 样 性 荷 主 动 特性 的 复杂 刘 洪 天 津 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
配 电 系 统 动态 随机 规划 模型 与 方法 
51477122 E070401 高 风电 渗透 率 孤立 电网 的 运行 与 控制 方法 研究 徐 箭 武汉 大 学 2015.01 至 2018. 12 
到 性 吉 济 由 网 的 继 人 立 前 原理 研 
Sa tay. | as 区 宁国 兵 西安 交通 大 学 a E 
究 
51477138 | E070601 大 功率 高 集成 度 IGBT IPM 关键 技术 研究 杨 媛 西安 理工 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
不 平衡 非 线 性 负载 下 基于 下 垂 控制 的 组 合式 三 
51477139 | E070602 生 牧 莹 西安 理工 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
相 逆 变 器 并 联 技术 5 S00 
起 二 同步 开关 技术 的 空 裁 恋 压 RS 
51477142 | E070302 人 人 人 西 华 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
电压 抑制 关键 问题 研究 
基于 直流 母线 提 功 变 模 块 示人 站 
51477148 | E070602 ey A pa 0 吉庆 燕山 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
DCZDC 变换 器 及 功率 流 控制 研究 
六 型 檬 乡 高 频 失 其 并 联 控制 方 ; 
51477154 | E070602 he OD Eo I 吴 新 科 1 江 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
开 究 
济 注 阔 榕 齐 扩 也 | 获 斩 太 建 模 方 ; Y 和 2 
oo a 人 郑 伟 杰 了 研究 0 
与 动态 激 磁 扰动 特性 研究 院 
面向 长 上 距离 大 容量 直流 输电 的 超 导 电缆 及 其 制 中 国 科 学 院 电工 研 
51477165 E0710 - 或 少 涛 2015. 01 至 2018. 12 
冷 系统 配置 研究 | 
考虑 功率 预测 的 风电 场 有 功 功率 预测 控 仙 
51477174 | E070401 了 力 率 预测 的 风电 场 有 切切 率 项 测控 制 策略 十 林 中 国 农 业 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
开 究 
考虑 非 线性 和 频 变 特征 的 舰 船 综合 电力 非 正 + 国人 民 解 放 军 海 
ee ee 谍 非 线性 和 频 变 特征 的 舰 船 综合 电力 非 正 肖 飞 让 国信 车 解放 个 1 
共 电 MW 级 中 频 变 压 器 建 模 及 损耗 评估 军工 程 大 学 
基于 碳 纳米 管 能 开启 电压 二 此 射频 
61401006 | F012205 Ne 碳 纳 米 管 的 极 低 开 局 电压 二 极 管 及 其 射 易 丁力 北京 大 学 2015. 01 至 2015. 12 
近 赣 值 电源 电压 射频 路 设计 方法 及 电 
61401090 | F011801 近 冰 值 电源 电压 射频 接收 电路 设计 方法 及 电路 针 超 东南 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
实现 研究 
61401134 | F011803 忆 阻 系统 动态 电路 特性 研究 王 晓 媛 杭州 电子 科技 大 学 ”| 2015. 01 至 2017. 12 
能 量 有 效 的 认 知 无 线 电网 络 分 布 式 MAC 协议 研 
61401235 | F010207 限 网 络 分 布 式 MAC 协议 研 张 晶 南京 邮电 大 兴 2015. 01 至 2017. 12 
究 
61401277 FO11805 压 电 动能 收集 电路 极限 俘 能 性 能 研究 梁 俊 害 上 海 科 技 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
氮 化 锭 基 微 波 毫 米 波 功率 新 型 建 模 方 法 研 苏州 司 区 新 国 
td yo | 2 0 件 新 型 建 模 方法 研 伸 正 下 业 园 区 新 国 ee 
究 大 研究 院 
智能 电网 中 ZigBee 网 络 的 实时 拓扑 优化 和 高 效 加 
61401310 | F010409 了 缚 穆 嘉 松 天 津 师范 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
广播 传输 算法 研究 人 Ue 
61401338 | FO11105 无 线 传感器 网 络 中 功率 受 限 的 分 布 式 矢量 估计 刘 向 丽 西安 电子 科技 大 学 ”| 2015. 01 至 2017. 12 
知 能 en 面 牛 言 息 - 理 安 要 虚 1 言 息 尘 
BO ||) OS 智能 电网 中 面向 信息 -物理 安全 的 虚假 信息 注入 | 、 去 涛 华北 电力 大 学 D011 01 











防护 方法 研究 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 五 篇 ”科研 与 成 果 “263 . 
( 续 ) 
项 目 批准 号 | 申请 代码 1 项 目 名 称 项 目 负 责 人 依托 单位 项 目 起 止 年 月 
61402286 F020701 密码 电路 中 组 合 逻辑 的 功 耗 分 析 与 防护 研究 郭 等 上 海 交 通 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
智能 电网 高 级 量 测 体系 中 数据 完整 性 攻击 防 和 
61402356 | F020805 委 能 电网 高 级 量 测 f 系 中 数据 完整 性 攻击 防御 苦 杰 西安 交通 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
机 制 研究 
类 网 型 变压器 健康 状态 在 线 监测 3 
61402417 | F020308 oP A ee Me 夏海 起 f 江 理工 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
键 技术 研究 
句 智能 全 言 息 传输 优化 控 人 N 
pe Se ee 电网 的 邻 域 网 信息 传输 优化 控制 技术 高 静 东北 大 学 0 
开 究 
61403075 F030105 基于 切换 系统 建 模 的 微 电 网 故障 检测 方法 研究 李 健 东北 电力 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
双 馈 风电 切换 哈密 顿 系统 建 模 与 低 电压 穿越 的 
61403099 F030101 宋 草 慧 合 尔 滨 学 2015. 01 至 2017. 12 
能 量 成 型 控制 研究 | 
目 右 低能 耕 和 和 太 的 会 属 氢 昌 子 突 号 
61404006 | F040805 人 阳春 的 金属 氢化 的 电 王 次 他 党 高 滨 北京 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
件 的 研究 
二 维 集 执 可 靠 性 快速 分 析 与 在 线 优 
61404024 | F040204 ea 电路 热 可 年 性 快速 分 析 与 在 线 优化 技 王 海 电子 科技 大 六 2015. 01 至 2017. 12 
术 研 究 
F 动 态 电压 缩放 功率 变换 器 环 路 补偿 的 
61404025 F040202 I 压缩 放 功率 变换 融 环 路 补偿 技术 的 杜 少 伟 电子 科技 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
研究 与 实现 
高 压 LDMOS 的 新 结构 和 解析 集约 -等 效 电 路 
61404040 | F040403 0 he li 胡 月 杭州 电子 科技 大 学 ”| 2015. 01 至 2017. 12 
举人 [元 
微 功 耗 模拟 开关 电流 连续 小 波 恋 换 综合 理论 E 
61404049 | F040202 3 流连 续 小 波 变换 综合 理论 与 本目 湖南 科技 大 学 2015.01 至 2017. 12 
集成 电路 45nm ESD 全 芯片 解决 方案 和 22nm/ 
61404068 F040604 蔡 辽宁 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
20nm FinFET ESD 基础 研究 条 人 辽宁 大 学 2 
61404105 F040204 三 维 集成 电路 热管 理 及 TSV 结构 优化 技术 研究 王 风 娟 西安 理工 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
和 0 感性 负载 下 MOS 机 功率 器 件 的 动态 雪崩 失效 机 陆 江 中 国 科学 院 微 电子 1 
理 及 可 靠 性 研究 研究 所 
61422103 F012005 功能 融合 微波 器 件 的 理论 与 电路 吴 永 乐 北京 邮电 大 2015.01 至 2017. 12 
61422104 F012004 硅 基 毫米 波 集成 电路 设计 康凯 电子 科技 太守 2015. 01 至 2017. 12 
61422106 F012005 微波 电路 与 器 件 章 秀 银 华南 理工 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
61422509 | F050408 新 型 太 替 效 功能 器 件 的 基础 研究 韩 家 广 天 津 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
基于 矩阵 摄 动 理论 的 多 源 多 载 混合 微 电 网 稳 
61428301 F030118 we 逢 了 0 0 :网 稳定 高 文忠 东北 大 学 2015.01 至 2016. 12 
与 优化 控制 研究 
61428401 F0403 含 In 氮 化 物 基 超 高 速 电 子 器 件 了 惠 丽 北京 大 学 2015. 01 至 2016. 12 
工业 级 严格 实时 无 线 传 感 网 在 云南 智能 电网 的 国 ¢ 
61461055 F010405 、 a 李 正 - 南 民 族 大 学 2015.01 至 2018. 12 
关键 技术 研究 呈 用 
应 普 旺 然 其 高 速 在 线 算 法 的 研究 与 所 
61463037 F030115 ae 高 速 在 线 算法 的 研究 与 应 刘斌 南昌 航空 大 学 2015.01 至 2018. 12 
基于 耦合 金属 /电介质 /金属 纳米 结构 高 激发 效 
61465004 | F050210 Ne 肖 功 利 桂林 电子 科技 大 学 “| 2015. 01 至 2018. 12 
率 电 致 表面 等 离子 体 激 元 源 器 件 研 究 人 下 
61471092 F012004 新 型 介质 集成 悬 置 线 前 端 电 路 与 系统 马凯 沪 电子 科技 太守 2015. 01 至 2018. 12 
61471130 | F010907 高 频 、 高 功率 光 生 毫米 波形 成 理论 与 方法 研究 韩 一 石 一 东 工 业 大 学 2015. 01 至 2018. 12 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































264 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 
项 目 批准 号 | 申请 代码 1 项 目 名 称 项 目 负 责 人 依托 单位 项 目 起 止 年 月 
61471238 F010902 寸 变 组 合 电路 交换 网 络 相关 技术 研究 郭 往 上 海 交通 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
基于 全 波 去 骨 法 的 三 维 层 著 结构 射频 元 器 件 联 
61471240 | F012005 | Ee, I a 金 菜 洪 上 海 交 通 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
合 建 模 技 术 研 究 
基于 复杂 网 络 理论 的 智能 配 电 网 脆弱 性 仿真 分 
61472128 | F020513 a 彭 敏 放 湖南 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
析 与 评 信 建 模 方法 . 
目 科 学 院 j 
61472402 F020802 多 跳 认 知 无 线 电 网 络 动态 信道 接 人 问题 研究 李 忠 诚 ee 2015. 01 至 2018. 12 
开 究 
重复 控制 和 比例 多 谐振 控制 关系 分 析 ， 控 制 器 
61473145 | F030114 I 京 航 空 航天 大 学 ”| 2015. 01 至 2018. 12 
设计 及 道 恋 器 应 十 永 强 南京 航空 航天 大 学 
和 空间 粒 计算 理论 在 大 电网 环境 经 济 调度 的 应 本 
61473246 | F030113 ea | 燕山 大 学 2015.01 至 2018. 12 
用 研究 
三 维 连 续集 成 集 关键 和 机 理 研 
| 2015.01 至 2018. 12 
究 
单 轴 应 变 硅 MOSFET 栅 极 漏电 流 及 NBTI 效应 诱 
61474042 F040104 本 湖南 各 学 2015. 01 至 2018. 12 
发 的 器 件 退化 机 制 与 模型 研究 $0 WT 
40 纳米 工艺 MOSFET 毫米 波 建 模 和 低 功 耗 
61474044 F040202 人 器 件 毫米 波 建 模 和 低 功 帮 高 建 军 华东 师范 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
已 上 区 了 
61474089 F040205 基于 三 维 光 电 混 合集 成 电路 的 光 TSV 研究 张 军 琴 西安 电子 科技 大 学 “| 2015.01 至 2018. 12 
上 比 于 略 形 Er 台 已 子 注 人 加 帆 示 基 e 目 工 程 全 六 
| 0 其 形 此 高 能 重 高 了 注入 的 低 衬 底 损 耗 竺 基 能 永 中 中 国 程 物理 研究 0 
太 赫 效 集成 电路 关键 技术 研究 院 电子 工程 研究 所 
车棚 介质 在 SiC 3 S 需 面 学 特 Ph 国 科 学 院 半 
61474113 | F040403 分 基 栅 介质 在 SiC 基 MOS 器 件 中 界面 与 电学 和 张 峰 中 国 科学 院 半导体 | 2015.01 至 2018. 12 
性 研究 研究 所 
句 高 带宽 应 用 的 高 速 串 行 接口 电路 关键 技术 国 科学 院 微 电子 
Er | ea Rk 行 接口 电路 关键 技术 张 锋 司 科 学 院 微 电子 5 
研究 人 研究 所 
荷 补偿 界面 态 钝 化 理论 的 GaN 温 国 科 学 院 微 电子 
da | A 基于 极 化 电荷 针 人 尖 钝 化 理论 的 GaN 基 功 黄 森 中 国 科 学 院 微 电 子 O13 0 1 1 
率 开关 可 靠 性 及 增强 技术 研究 研究 所 
节能 减 排 下 考虑 大 规模 清洁 能 源 发 电 的 电源 结 
71401054 G0109 A 王建 军 华北 学 2015. 01 至 2017. 12 
构 拟 境 演化 机 理 研究 0 
未 来 智能 电网 情境 下 面向 虚拟 电厂 逐 利 行为 的 | ，，、 ey 3 
71401125 | G010301 全 十 六 管 型 徐 志 字 同济 大 学 2015. 01 至 2017. 12 
3 当 儿 FE 栓 让 性 可 重生 能 源 对 知 能 a 
71471058 | G0106 oa HR eM 李 彦 斌 华北 电力 大 入 2015. 01 至 2018. 12 
性 的 影响 研究 
知 能 申 网 环 培 > 国 排放 控制 关键 化 学 
A Bi | 智能 电网 环境 下 我 国 电力 工业 碳 排放 控制 关键 示 明 E 北 电力 大 学 ( 保 0 
问题 研究 定 ) 
基于 电动 汽车 的 交通 系统 和 电力 系统 的 融合 、 
71471111 G0103 谢 驰 上 海 交 通 大 学 2015. 01 至 2018. 12 
均衡 与 优化 Ww SY 
71473083 G0312 我 国电 动 汽 车 充 放 电 策 略 优 化 及 协同 机 制 研 究 张 兴 平 华北 电力 大 当 2015. 01 至 2018. 12 
纳米 超 导 单 光子 探测 阵 ; 于 与 间 
91421110 | A040414 信和 光子 探测 阵列 希 件 的 新 技术 与 新 广 能 杰 电子 科技 大 当 2015. 01 至 2017. 12 
法 研究 
61420106006| F0509 新 一 代 太 赫 效 功能 器 件 的 研究 张 伟力 天 津 大 学 2015. 01 至 2019. 12 
动 汽 车 综 和 六 综 的 协调 运 
71420107027| G0109 B 动 汽车 与 电力 系统 和 交通 系统 的 协调 运作 及 赖 明 勇 长 沙 理工 大 学 2015. 01 至 2019. 12 








决策 

















第 五 篇 ”科研 与 成 果 





2015 年 度 国家 火炬 计划 电源 及 相关 产品 立项 项 目 清单 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































项 目 编号 项 目 名 称 承担 单位 
2015GHO10010 继 电 保护 定 值 整定 技术 的 智能 电网 产业 化 示范 北京 中 恒 博 瑞 数 字 电力 科技 有 限 公 司 
2015GHO10016 光伏 电站 智能 云 服 务 管理 平台 研究 及 产业 化 北京 金 鸿 泰 科技 有 限 公司 
2015GH030392 半导体 封装 用 新 型 键 合 材料 产业 示范 项 目 北京 达 博 有 色 金 属 焊料 有 限 责 任 公 司 
2015GHO30394 高 安全 高 能 量 密度 镍 狂人 锰 酸 锂 正极 材料 中 信 国 安 盟 固 利 电源 技术 有 限 公司 

5 | 2015GH030395 集成 电路 及 半导体 材料 封装 用 金 锡 针 料 产业 化 北京 有 色 金 属 与 稀土 应 用 研究 所 

6 | 2015CH040770 CSC-850E 电能 质量 监测 装置 北京 四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公司 

7 | 2015CH040777 集成 电路 封装 装备 关键 部 件 技术 及 整 机 产业 化 北京 中 电 科 电子 装备 有 限 公司 

8 | 2015GHOS1171 智能 化 风电 场 群 运行 监控 系统 产业 化 项 目 北京 天 源 科 创 风电 技术 有 限 责 任 公司 
9 | 2015GH051172 能 量 功率 型 锂 离 子 动力 电池 产业 化 项 目 中 信和 国安 盟 固 利 动力 科技 有 限 公司 
10 | 2015GHOS1174 混合 滤波 补偿 成 套 设备 研发 及 产业 化 北京 英 博 电 气 股份 有 限 公 司 

11 | 2015GH601562 第 三 代 半 导体 联合 创新 创业 孵化 服务 平台 北京 国联 万 众 半导体 科技 有 限 公 司 
12 | 2015GHOS1175 动力 型 高 容量 镍 钼 锰 锂 正极 材料 产业 化 项 目 天 津 巴 莫 科技 股份 有 限 公 司 

13 | 2015CH051176 三 元 材料 高 能 量 密度 动力 电池 开发 及 产业 化 力 神 动力 电池 系统 有 限 公司 

14 | 2015GHOS51177 高 效能 动力 电池 集成 产业 化 及 共性 技术 研究 天 津 市 尘 文 科技 发 展 有 限 公司 

15 | 2015GHOS1178 纯 钒 液 流 电池 储 能 系统 及 商业 化 应 用 项 目 天 津 滨海 储 能 技术 有 限 公 司 

16 | 2015GH611592 第 三 代 半导体 的 多 物理 场 分 析 检 测 云 服务 平台 中 国电 子 科技 集团 公司 第 四 十 六 研究 所 
17 | 2015GHO10037 风机 智能 在 线 监 测 及 诊断 系统 创新 和 产业 化 保定 市 瑞 高 电气 有 限 公司 

18 | 2015GHOS1179 多 栅 线 太阳 能 电池 组 件 示 范 项 目 光 为 绿色 新 能 源 股份 有 限 公司 

19 | 2015GHOS1180 2MW115 超 低 风速 智能 型 风电 机 组 产业 化 国电 联合 动力 技术 (保定 ) 有 限 公 司 
20 | 2015GHOS1181 2MW-115 超 低 风 速 风电 叶片 产业 化 保定 华 经 风电 叶片 研究 开发 有 限 公 司 
21 | 2015GHOS1182 陶瓷 厚 膜 LED 电光 源 一 体 化 技术 研发 及 应 用 1 西光 宇 半导体 照明 股份 有 限 公 司 
22 | 2015CH511342 电子 产品 “ 创 客 工 三 ”创业 服务 平台 建设 H 西 三 益 华 信 创 业 服务 有 限 公 司 

23 | 2015GHO40794 10kV 有 载 调 容 调 压 分 接 开 关 辽宁 金立 电力 电器 有 限 公司 

24 | 2015GH040797 核电 站 用 大 容量 发 电机 变压器 产业 化 项 目 地 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
25 | 2015GH051188 超低温 磷酸 亚 铁 锂 动力 电池 产业 化 长 春 劲 能 锂电 池 科 技 有 限 公 司 

26 | 2015GHOS1189 电动 汽车 太阳 能 储 能 充电 系统 产业 化 吉林 新 航 能 源 有 限 公司 

27 | 2015GH720301 吉林 高 新 区 电力 电子 科技 创新 平台 吉林 高 新 区 电力 电子 中 心 

28 | 2015GHO40801 基于 物 联 网 技术 节 电 智能 型 箱 式 变电站 大 庆 深 博 电气 设备 有 限 公 司 

29 | 2015CH061381 基于 低 低温 除尘 的 电站 环保 岛 技 术 产业 化 示范 上 海 电气 电站 环保 工程 有 限 公司 

30 | 2015GHO10046 通信 电源 用 阻 燃 铝 芯 软 电缆 中 利 科 技 集团 股份 有 限 公司 

31 | 2015GHO10048 新 一 代 高 灵敏 度 压 电 传感器 汉 得 利 〈 常 州 ) 电子 股份 有 限 公司 
32 | 2015GHO10049 氏 开 关 损 耗 节 能 灯 用 晶体 管 芯 片 的 产业 化 江阴 新 顺 微 电子 有 限 公司 

33 | 2015GHO10054 超 精 细 无 线 电 磁感应 充电 成 套 组 件 研 发 及 产业 昆山 联 滔 电子 有 限 公 司 

34 | 2015CH010056 面向 新 能 源 的 高 可 靠 ICBT 的 研制 江苏 中 科 君 世 科 技 有 限 公 司 

35 | 2015CH010065 4 才 高 亮度 CaN 基 LED 芯片 产业 化 项 目 聚 灿 光 电 科 技 股 份 有 限 公司 

36 | 2015GH010066 纳米 复合 陶瓷 基板 封装 的 LED 灯具 泰州 市 华强 照明 器 材 有 限 公司 

37 | 2015GHO10069 新 型 智能 热 释 电 传感器 控制 芯片 研发 及 应 用 苏州 华 芯 微 电子 股份 有 限 公司 

38 | 2015GH010072 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 IGBT 封装 技术 的 研发 泰州 海天 半导体 有 限 公 司 

39 | 2015GHO10074 NTC 热 敏 电阻 器 句 容 市 博 远 电子 有 限 公司 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“ 266 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

序号 项 目 编号 项 目 名 称 承担 单位 

40 | 2015CH010075 新 能 源 电动 汽车 车 载 DC-DC 电源 江苏 兆 能 电子 有 限 公 司 

41 | 2015GHO10077 晶 圆 级 封装 技术 的 MEMS 加 速度 计 美 新 半导体 〈 无 锡 ) 有 限 公司 

42 | 2015GH030497 大 孔隙 率 超 薄型 锂 离子 电池 隔膜 的 开发 及 产业 苏州 捷 力 新 能 源 材料 有 限 公 司 

43 | 2015CH040804 550kV 气体 绝缘 金属 封闭 高 压 开关 设备 现代 重工 〈 中 国 ) 电气 有 限 公司 

44 | 2015CH040805 方形 锂电 池 全 自动 焊接 卷 绕 智能 装备 产业 化 无 锡 先导 自动 化 设备 股份 有 限 公 司 

45 | 2015GHO40816 LVBT-500W3 油 浸 倒 立 式 电流 互感 器 江苏 思源 赫 效 互感 器 有 限 公 司 

46 | 2015CH040817 铝 镁 合金 披 覆 式 多 功能 智能 互感 器 江苏 科 兴 电器 有 限 公 司 

47 | 2015CH040818 防 穷 电 功 能 的 高 精度 电流 互感 器 江苏 靖江 互感 器 厂 有 限 公 司 

48 | 2015CH040820 高 效 高 速 大 功率 永 磁 电机 江苏 航天 动力 机 电 有 限 公司 

49 | 2015CH040856 LED 球形 灯 柔 性 智能 装备 生产 线 昆山 市 佰 奥 自动 化 设备 科技 有 限 公 司 

50 | 2015GHO40863 溯源 电能 质量 监测 终端 江苏 中 凌 高 科技 股份 有 限 公 司 

51 | 2015GHO40866 智能 集成 中 压 交流 真空 断路 器 江苏 现代 电力 科技 股份 有 限 公司 

52 | 2015GHO40869 GW23B-550 隔离 开关 江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 

53 | 2015CH040875 DAPF 有 源 滤波 器 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 

54 | 2015GHO40876 高 效 节 能 蓝宝石 单 晶 炉 直流 开关 电源 的 产业 化 江苏 东方 四 通 科 技 股 份 有 限 公司 

55 | 2015GHO40880 风光 发 电 应 用 万 能 式 断 路 器 常熟 开关 制造 有 限 公 司 〈 原 常熟 开关 厂 ) 

56 | 2015CH051191 高 散热 高 光 效 娱 入 式 LED 简 灯 江苏 三 显 照明 科技 有 限 公 司 

57 | 2015GHOS1192 MW 级 主动 均衡 复合 型 储 能 系统 江苏 峰 谷 源 储 能 技术 研究 院 有 限 公司 

58 | 2015GHOS1195 2MW 超 低 风 速 直 驱 永 磁 发 电机 研发 及 产业 化 江苏 南车 电机 有 限 公司 

59 | 2015GHOS1197 大 型 海上 风 场 风力 发 电 塔 产业 化 中 船 溢 西 船舶 修造 有 限 公 司 

60 | 2015GHOS1198 耐 辐射 高 阻 燃 太阳 能 光伏 系统 用 特种 电缆 扬州 曙光 电缆 股份 有 限 公司 

61 | 2015GHOS1199 N 型 双 面 电池 及 其 双 玻 组 件 的 研发 与 产业 化 中 利 腾 晖 光伏 科技 有 限 公司 

62 | 2015GHOS1200 能 量 功率 型 动力 锂 离子 电池 及 管理 系统 产业 化 江苏 春兰 清洁 能 源 研 究 院 有 限 公司 

63 | 2015CH051201 单 双 层 低 谐 波 绕组 超 高 效率 三 相 异 步 电 动机 江苏 环球 特种 电机 有 限 公 司 

64 | 2015GHOS1202 基于 和 荷 电 态 深 循环 技术 的 铅 碳 储 能 电池 江苏 华 富 储 能 新 技术 股份 有 限 公 司 

65 | 2015GH051203 新 能 源 锂 电池 用 超 高 纯 碳 酸 亚 乙 烯 酯 的 产业 化 苏州 华 一 新 能 源 科技 有 限 公司 

66 | 2015GHOS1212 于 太阳 能 光 热 发 电 的 燃 盐 热 储 能 设备 江苏 太阳 宝 新 能 源 有 限 公 司 

67 | 2015CH051213 电动 汽车 快速 充电 一 体 机 研发 与 产业 化 江苏 嘉 钰 新 能 源 技术 有 限 公 司 

68 | 2015GHOS1214 离 并 网 一 体型 光伏 储 能 逆 变 器 研发 及 产业 化 江苏 固 德 威 电源 科技 有 限 公司 

69 | 2015GHOS1217 变压器 用 扰 流 片 式 散热 器 常熟 市 友邦 散热 器 有 限 责任 公司 

70 | 2015CH051220 采用 远程 监控 系统 的 LED 智能 照明 灯具 南通 中 铁 华宇 电气 有 限 公 司 

71 | 2015GHOS1223 年 产 500 万 只 高 效 环保 型 LED 节能 灯 项 目 连云港 奇 哺 光电 照明 有 限 公司 

72 | 2015GHOS1224 大 功率 高 光 效 LED 外 延 与 芯片 研发 及 产业 化 华 灿 光 电 〈 苏 州 ) 有限 公司 

73 | 2015GH051226 低 风速 风电 叶片 性 能 测试 台 的 研发 及 产业 化 常州 市 华 立 液压 润滑 设备 有 限 公 司 

74 | 2015CH051229 分 布 式 发 电 / 储 能 集成 供电 系统 江苏 方程 电力 科技 有 限 公 司 

75 | 2015CH051230 电 油 混合 动力 车 用 智能 控制 系统 江苏 金 丰 机 电 有 限 公 司 

76 | 2015GHO51232 分 布 式 智 能 微 电 网 连接 系统 苏州 快 可 光伏 电子 股份 有 限 公司 

77 | 2015GH051233 风电 基础 运输 船 江苏 韩 通 船舶 重工 有 限 公 司 

78 | 2015GH051235 YBX3 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公 司 

79 | 2015CH051236 高 效 低 成 本 太阳 能 电池 双 玻 组 件 产业 化 江苏 晨 电 太 阳 能 光电 科技 有 限 公司 
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( 续 ) 

序号 项 目 编号 承担 单位 

80 | 2015GHO51237 机 制造 有 限 公 司 

81 | 2015GHOS1238 (江苏 ) 有 限 公司 

82 | 2015GHO51239 电梯 有 限 公 司 

83 | 2015GHO51242 为 州 ) 太阳 能 科技 有 限 公司 
84 | 2015GHOS1243 FE 工业 (苏州 )》 有 限 公司 
85 | 2015GHOS1244 低能 耗 66 多 晶 硅 片 不 有 限 公 司 

86 | 2015GHOS1245 VL 有限 公司 

87 | 2015GH061396 保科 技 有 限 公司 

88 | 2015GH531399 的 共性 技术 研发 了 外 电气 研究 院 有 限 公 司 

89 | 2015GH531400 也 检测 服务 平台 建设 团 有 限 公 司 

90 | 2015GH591541 州 科 技 有 限 公司 

91 | 2015GH711300 国家 高 新 技术 产业 开发 区 管理 委员 会 
92 2015GHOS1247 控制 系统 与 并 网 终端 设备 南 瑞 南京 控制 系统 有 限 公司 

93 | 2015GHO10088 电能 表 制 造 有 限 公 司 

94 | 2015GHO10093 份 有 限 公司 

95 | 2015GHO10106 全 配 光 自 镇 流 LED 灯 产 业 化 项 目 已 器 集团 股份 有 限 公 司 
96 | 2015GHO10107 数字 化 继 电 保 护 装置 产业 化 项 错 电 子 科技 有 限 公 司 

97 | 2015GHO10114 年 股份 有 限 公司 

98 | 2015CGH040906 船舶 用 大 容量 蓄电池 第 有 限 公司 

99 | 2015GHO40952 源 自 动 转换 开关 电气 有 限 公 局 

100 | 2015GH040966 有 限 公 司 

101 | 2015GHO40982 子 科技 有 限 公司 

102 | 2015GHO41000 民 公司 

103 | 2015GHO41004 微机 控制 综合 保护 断路 器 限 公司 

104 | 2015GHO41011 电力 科技 股份 有 限 公司 

105 | 2015GHO41015 限 公 司 

106 | 2015GHO41016 有 限 公 司 

107 | 2015GHO41020 长 寿命 高 散热 LED 防 } 斗 技 有 限 公 司 

108 | 2015GH051248 能 源 有 限 公 司 

109 | 2015GH051250 源 科 技 有 限 公 司 

110 | 2015CH051251 混合 动力 汽车 锂 离 子 启 或 创 元 实业 有 限 公 司 

111 | 2015GHOS1260 限 公司 

112 | 2015GHO51261 原 设备 股份 有 限 公 司 

113 | 2015GHOS1264 FE 空调 有 限 公司 

114 | 2015GH051266 源 科 技 有 限 公 司 

115 | 2015GH051267 电动 三 轮 车 用 高 性 池 集团 有 限 公司 

116 | 2015GHOS1268 X 责 科技 有 限 公 司 

117 | 2015GH051269 能 动力 能 源 有 限 公 司 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































268 中 国电 源 行 业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 
序号 | 项 上 编号 | 项 称 | 承 g 位 
118 | 2015GHOS1271 大 直径 超 薄 太阳 能 单 晶 硅 片 浙江 辉 弘光 电能 源 有 限 公司 
119 | 2015GHOS1277 IK 型 齿轮 减速 单 相 电容 运行 异步 电动 机 台 邦 电机 工业 集团 有 限 公司 
120 | 2015CH051279 模 组 式 可 伸缩 大 功率 LED 路 灯 及 其 产业 化 台州 市 椒 光 照明 有 限 公 司 
121 | 2015CH051280 年 产 60 万 kW 高 效 节能 电机 产业 化 项 目 浙江 特种 电机 有 限 公司 
122 | 2015GHO10123 高 性 能 可 编程 控制 器 PLC 慈 溪 市 力 创 软 件 科技 有 限 公 司 
123 | 2015GHO41028 IZW 口 -12 智能 户外 高 压 交流 真空 短路 器 日 升 集团 有 限 公司 
124 | 2015CH051283 高 效 大 功率 LED 路 灯 产 业 化 宁波 米 原 灯具 股份 有 限 公司 
125 | 2015GHO30621 高 性 能 永 磁 铁 氧 体 器 件 产业 化 项 目 中 钢 集团 安徽 天 源 科技 股份 有 限 公 司 
126 | 2015GHO30622 基于 “绿色 ”再 制造 的 高 性 能 稀土 永 磁 材料 安徽 大 地 能 新 材料 股份 有 限 公司 
127 | 2015GH030630 锂电 池 隔 膜 产业 化 关键 技术 研究 与 示范 界 首 市 天 鸿 新 材料 股份 有 限 公司 
128 | 2015GHO41044 大 功率 平台 电站 系统 集成 技术 安庆 中 船 柴 油 机 有 限 公司 
129 | 2015GHO41048 插 电 式 混合 动力 城市 客车 研发 及 产业 化 安徽 安 凯 汽车 股份 有 限 公 司 
130 | 2015CH051285 互联 网 纯 电动 厢 式 运输 车 (物流 车 ) 项 目 芜湖 宝 到 汽 车 制造 有 限 公 司 
131 | 2015CH051286 合肥 国 轩 高 科 电池 材料 生产 基地 建设 合肥 国 轩 高 科 动 力 能 源 股份 公司 
132 | 2015GHO51287 奇瑞 S15 电动 轿车 研发 及 产业 化 奇瑞 新 能 源 汽 车 技术 有 限 公 司 
133 | 2015GHOS1288 新 能 源 汽车 动力 电池 PHM 系统 研发 及 应 用 芜湖 赛 宝 信息 产业 技术 研究 院 有 限 公司 
134 | 2015GHOS1289 高 性 能 铬 碳 电池 天 能 电池 (芜湖) 有 限 公 司 
135 | 2015GHO10135 高 效 节能 型 高 压 直流 不 间断 电源 漳州 科 华 技术 有 限 责任 公司 
136 | 2015GHO41063 智能 型 消防 应 急电 源 监控 系统 泉州 市 天 龙 电 子 科技 有 限 公 司 
137 | 2015CH041066 新 型 隔离 恒 流 电子 、 电 感 全 兼容 LED 日 光 灯 福建 思科 通电 子 科技 有 限 公司 
138 | 2015CH041068 正 3 高 效 节 能 电机 福建 福 兴 电机 有 限 公 司 
139 | 2015GHOS1290 电动 汽车 用 动力 电池 产业 化 示范 项 目 宁德 时 代 新 能 源 科技 有 限 公 司 
140 | 2015GH051291 光电 集成 一 体 化 LED 灯 产 业 化 项 目 立 达 信 绿色 照明 股份 有 限 公 司 
141 | 2015GHOS1292 插 电 式 新 能 源 汽车 驱动 总 成 的 产业 化 福建 省 福 工 动力 技术 有 限 公 司 
142 | 2015GHOS1293 基于 物 联网 的 智能 LED 隧道 灯 富顺 光电 科技 股份 有 限 公 司 
143 | 2015CH051294 永 磁 伺 服 驱 动 电机 福建 亚 南 电 机 有 限 公 司 
144 | 2015GHO10150 芯片 级 封装 的 LED 光源 模 组 产业 化 示范 项 目 江西 奥 其 斯 科技 有 限 公司 
145 | 2015GHO30637 锂电 池 新 材料 电池 级 四 氧化 三 钼 产业 化 示范 语 州 腾 远 铀 业 有 限 公司 2 我 上 次 
146 | 2015GHO30640 锂电 池 专 用 电池 级 氧 氧 化 锂 制备 及 产业 化 应 用 江西 闽 锋 锂 业 股份 有 限 公司 
147 | 2015GHO41070 W6-40 ~ 160 谐 波 励磁 发 电机 南昌 康 富 电机 技术 有 限 公 司 
148 | 2015GHO10152 新 能 源 汽车 充电 及 车 载 高 压 连接 器 临沂 市 龙 立 电子 有 限 公 司 
149 | 2015GHO10162 LED 封装 技术 及 应 用 产品 研发 与 产业 化 1 东 三 草 照 明科 技 有 限 公司 
150 | 2015GHO41098 500kV 智能 变压器 1 东 达 驰 电气 有 限 公司 
151 | 2015GH051301 TJ7000BEVA 型 节能 环保 电动 汽车 1 东 唐 骏 欧 铃 汽 车 制造 有 限 公司 
152 | 2015CH051302 高 压 静 止 无 功 补偿 装置 高 新 技术 产业 化 示范 L 东 泰 开 电 力 电子 有 限 公 司 
153 | 2015GHOS1303 智能 LED 视频 补 光 系统 1 东海 日 峰 电 子 科技 有 限 公 司 
154 | 2015GHOS1304 大 功率 低热 值 生物 质 气 发 电 技术 与 设备 淄博 淄 此 新 能 源 有 限 公 司 
155 | 2015GHOS1309 太阳 能 高 品质 多 晶 硅 片 H 东 大 海 新 能 源 发 展 有 限 公司 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 五 篇 “科研 与 成 果 “269 . 
( 续 ) 
序号 项 目 编号 项 目 名 称 承担 单位 
156 | 2015GH051312 模式 太阳 能 光 热 发 电 高 温 集 热管 产业 化 威海 金太 阳光 热 发 电 设备 有 限 公司 
157 | 2015GHOS1315 高 效 节 能 超 高 压 电力 变压器 技术 研究 卧龙 电气 烟台 东 源 变压器 有 限 公 司 
158 | 2015GHOS1318 槽 式 太阳 能 热 发 电 关 键 技术 研究 山东 新 帅 克 能 源 科 技 有 限 公司 
159 | 2015CH051322 AG40155MR15A 高 性 能 动力 锂电 池 山东 奥 冠 新 能 源 科 技 有 限 公 司 
160 | 2015GHOS1324 光伏 发 电 并 网 逆 变 器 与 双向 变 流 器 产业 化 山东 奥 太 电气 有 限 公司 
161 | 2015GHOS1325 智能 电网 机 网 协调 关键 控制 设备 的 产业 化 山东 和 鲁能 控制 工程 有 限 公司 
162 | 2015GHOS1327 DLCS-3000e 智能 微 电 网 管控 系统 济南 大 陆 机 电 股份 有 限 公司 
163 | 2015GH712100 智能 微 电 网 重点 技术 产品 产业 化 济南 高 新 技术 产业 开发 区 管理 委员 会 
164 | 2015GHO41108 中 压 智 能 型 开关 设备 产业 化 项 目 河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 
165 | 2015GHOS1328 轨道 交通 混合 动力 机 车 用 锂 离子 电源 系统 河南 新 太行 电源 有 限 公司 
166 | 2015CH051330 高 效率 电动 汽车 智能 充电 模块 产业 化 洛阳 嘉 盛 电 源 科技 有 限 公 司 
167 | 2015CH051331 高 阻 方 硅 芯 研发 河南 协 奢 光伏 科技 有 限 公 司 
168 | 2015GHO10172 应 用 于 智能 电能 表 的 开关 电源 模块 产业 化 武汉 成 帆 电 子 股 份 有 限 公 司 
169 | 2015GHOS1334 高 性 能 动力 电池 组 综合 测试 设备 的 产业 化 湖北 德 普 电 气 股份 有 限 公 司 
170 | 2015CH051335 电动 汽车 智能 充电 机 产业 化 湖北 追 日 电气 股份 有 限 公司 
171 | 2015CH051336 电动 汽车 永 磁 同步 电机 驱动 系统 襄阳 宇 清 传动 科技 有 限 公司 
172 | 2015GHO51337 高 能 量 比 磷酸 铁 锂 动力 电池 湖北 京 远 新 能 源 科 技 有 限 公司 
173 | 2015CH051338 电动 乘 用 车 大 功率 无 线 充 电 系 统 中 兴 新 能 源 汽 车 有 限 责 任 公司 
174 | 2015GHO10179 基于 6Lowpan 的 照明 智能 管理 系统 研发 城 光 (湖南 ) 节能 环保 服务 股份 有 限 公司 
175 | 2015GHO10180 分 布 式 发 电 智 能 监控 及 光 水 互补 技术 研发 应 用 华 自 科技 股份 有 限 公 司 
176 | 2015CH030691 年 产 3000 吨 新 能 源 汽车 动力 电池 正极 材料 湖南 升华 科技 有 限 公 司 
177 | 2015GHO41126 智能 高 频 逆 变 节能 隔 爆 型 充电 装置 产业 化 湘潭 市 电机 车 广 有 限 公司 
178 | 2015CH041132 电子 式 高 压 互感 器 株洲 中 车 轨道 交通 装备 有 限 公司 
179 | 2015GHOS1340 电动 汽车 用 高 能 量 锂 离子 动力 电池 产业 化 项 目 湖南 丰 源 业 翔 唱 科 新 能 源 股 份 有 限 公司 
180 | 2015GHOS1341 750kV 有 载 调 压 自 耦 联络 变压器 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
181 | 2015GHOS1343 绕 线 转子 无 刷 双 馈 电机 及 其 控制 系统 威 胜 集 团 有 限 公 司 
182 | 2015GHOS1345 湖南 科 霸 智能 微 网 分 布 式 新 能 源 储 能 系统 湖南 科 霸 汽车 动力 电池 有 限 责任 公司 
183 | 2015GH030697 锂 离子 电池 和 柔性 封装 材料 的 产业 化 技术 开发 佛山 佛 塑 科技 集团 股份 有 限 公司 
184 | 2015CH051346 高 容量 锂 离 子 动力 电池 模 组 产业 化 东莞 市 迈 科 新 能 源 有 限 公 司 
185 | 2015GHO41139 变电站 雷电 防护 监测 与 管理 系统 深圳 市 康 普 盾 电子 科技 有 限 公司 
186 | 2015CH051347 智慧 能 源 管理 平台 产业 化 深圳 市 康 必 达 控制 技术 有 限 公 司 
187 | 2015GHOS1348 高 性 能 铅 碳 电 池 项 目 深圳 市 雄 友 电源 科技 股份 有 限 公司 
188 | 2015GH051349 四 象限 高 压 变频 器 希望 森 兰 科技 股份 有 限 公司 
189 | 2015GH051353 高 性 能 锂 金属 聚合 物 电池 关键 技术 开发 及 产业 路 华能 源 科技 〈 保 山 ) 有 限 公司 
190 | 2015CH010210 高 速 光 子 集成 芯片 西安 奇 世 光电 科技 有 限 公 司 
191 | 2015CH041150 新 能 源 汽 车 用 继电器 批 生 产 技术 改造 宝鸡 众 力 通用 电器 有 限 公 司 
192 | 2015GH051357 分 布 式 光伏 微 网 逆 变 器 产业 化 示范 新 疆 希 望 电子 有 限 公 局 
193 | 2015GH051364 家 用 变频 电源 微波 炉 关 键 技术 研究 及 产业 化 广东 美的 厨房 电器 制造 有 限 公司 
194 | 2015GHO30764 无 边框 低 成 本 太阳 电池 组 件 产 业 化 示范 项 目 江西 瑞 晶 太阳 能 科技 有 限 公司 
195 | 2015CH051367 | ”110kV 立体 卷 铁心 电力 变压器 生产 项 目 河北 高 晶 电 器 设备 有 限 公司 






























































第 六 篇 


2015 年 中 国电 源 发 明 专 利 分 析 
2015 年 授权 电源 发 明 专 利 清单 
说 明 : 清单 所 收录 专利 均 为 2015 年 获得 授权 的 


电源 发 明 专 利 


(2015 年 授权 ) 











电源 相关 发 明 专 利 ， 按 照 专利 

















4 请 人 汉语 志 


f 音 字母 顺序 为 序 。 
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2015 年 中 国电 源 发 明 专 利 分 析 


< 


一 、 概 述 


专利 作为 一 种 无 形 资产 ， 具 有 巨大 的 商业 价值 ， 专 利 
的 质量 与 数量 是 电源 企业 创新 能 力 和 核心 竞争 能 力 的 体现 ， 
是 企业 在 电源 行业 号 份 及 地 位 的 象征 。 近 年 





行业 得 到 了 长 足 的 发 














展 ， 企 业 创 新 能 力 不 断 

















来 , 我 国电 源 
提高 ， 专 利 申 


请 数量 快速 增长 ， 本 文 希望 通过 对 专利 情况 的 分 析 ， 从 一 





个 侧面 反映 我 国电 源 行业 科技 动态 、 


























为 行业 技术 发 居 


本 文 分 析 涉 及 的 专利 是 指 2015 年 内 获得 中 


提供 参考 。 


生 场 走向 和 发 展 情况 ， 








国 专利 授权 


的 电源 相关 发 明 专利 ， 未 包括 实用 新 型 专利 以 及 外 观 设计 专 
利 。 相 关 专 利 的 搜集 主要 通过 重要 关键 字 检 索 、 主 要 单位 申 




















lhl 




















请 人 等 进行 搜集 





， 搜 集 来 源 为 http: A//www. soopat. com/ 。 








据 不 完全 统计 ，2015 年 获得 授权 的 电源 相关 发 明 专 利 
共计 4922 项 。 本 篇 分 析 报 告 对 采集 专利 的 申请 和 公开 时 


间 ， 申 请 地 区 ， 




















二 、 专 利 申请 与 公开 时 间 分 析 








专利 公开 是 发 明 专利 由 








请 审查 的 一 个 特 


请 人 ， 专 利 大 类 等 进行 了 统计 分 析 。 


程序 , 目的 








在 于 让 公众 知道 有 人 想 要 下 
可 人 都 可 以 向 专利 局 递交 能 够 证 明 被 公开 专利 





权 之 前 , 任 






































请 被 公开 的 发 明 






































， 从 公开 到 授 





















































申请 不 具备 新 颖 性 或 创造 性 的 材料 。 公 开 后 的 专利 申请 处 
于 临时 保护 期 ， 如 果 在 公开 日 以 后 出 现 了 侵权 行为 ， 那么 
可 以 依据 专利 法 进行 了 处 理 。2015 年 授权 电源 发 明 专 利 年 
份 见 表 1。 
表 1 2015 年 授权 电源 发 明 专利 年 份 表 

年 份 申请 专利 数 公开 专利 数 

2004 年 4 

2005 年 4 

2006 年 6 

2007 年 18 2 

2008 年 34 4 

2009 年 127 15 

2010 年 444 65 

2011 年 925 282 

2012 年 1584 1295 

2013 年 1577 2578 

2014 年 195 666 

2015 年 4 15 











三 、 专 利 申请 人 所 在 地 区 分 析 


2015 年 授权 专利 中 ， 专 利 的 申请 人 所 在 地 


外 的 专利 为 1237 个 ， 占 比 25. 13%。 




















区 为 国内 的 





专利 3685 个 ， 占 比 74.87% ， 专 利 的 申请 人 所 在 地 区 在 国 
国内 授权 专利 最 多 的 
省 份 为 电源 分 布 大 省 广东 省 ， 授 权 专 利 数 为 782， 除 内 蒙古 








自治 区 和 西藏 自 




















治 区 无 授权 电源 专利 外 其 








它 省 分 均 获 得 专 





利 授权 ， 一定 程 度 上 说 明 我 国电 源 行 J 


上 的 分 布 区 域 取 得 显 








车 扩展 。 














从 区 域 来 看 ， 申 请 人 分 布 主要 
为 代表 ) 沿海 地 区 、 华 南 地 区 (以 广 
地 区 








以 北京 为 代表 ) ， 西 南 、 港 澳 台 、 





中 于 华东 (以 江浙 沪 





东 省 为 代表 ) 、 华 北 
华中 、 东 北 、 西 北 


































































































































































































































































































地 区 申请 人 占 比 远 远 落后 于 上 述 三 个 地 区 ,说 明 我 国电 源 
行业 创新 主体 力量 仍 在 传统 产业 集中 区 域 。2015 年 授权 专 
利 所 在 地 区 分 布 见 表 2。 
表 2 2015 年 授权 专利 所 在 地 区 (国内 ) 分 布 表 
地 区 省 份 专利 数 地 区 专利 数 
上 海 市 285 
江苏 省 471 
华东 浙江 省 361 1252 
安徽 省 120 
江西 省 9 
广东 省 782 
华南 福建 省 50 ee 
广西 壮族 自治 区 24 
海南 省 1 
北京 市 458 
天 津 市 51 
河北 省 59 
华北 山东 122 752 
河南 省 38 
山西 省 24 
内 蒙古 自治 区 0 
四 川 省 151 
重庆 市 49 
西南 贵州 省 9 220 
云南 省 11 
藏 目 治 区 0 
华中 bs 2 155 
湖南 省 77 
辽宁 省 60 
东北 吉林 省 6 109 
黑龙 江 省 43 
陕西 省 75 
甘肃 省 4 
西北 宁夏 回族 自治 区 8 100 
青海 省 1 
新 疆 维吾尔 自治 区 12 
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( 续 ) 
地 区 省 份 专利 数 ”| 地 区 专利 数 
香港 11 
港澳 台 | 澳门 1 2 
台湾 228 














专利 申请 人 所 在 地 区 分 布 如 图 1 所 示 。 





西北 ”港澳 台 
7% 


华东 
34% 


华南 
23% 








华北 
20% 


东北 
3% 

西南 

6% 


图 1 专利 申请 人 所 在 地 区 (国内 ) 分 布 图 


申请 人 地 区 为 国外 的 授权 专利 中 ， 前 三 位 分 别 为 日 本 、 
美国 、 德 国 ， 其 中 日 本 533 项 发 明 专利 领先 优势 明显 ， 反 
映 出 日 本 在 中 国 市 场 的 技术 投入 及 保护 意识 。2015 年 授权 





































































































( 续 ) 

国外 专利 数 
芬兰 4 
比利时 4 
新 加 坡 3 
以 色 列 3 
挪威 3 
澳大利亚 2 
新 西 兰 2 
泰国 2 
爱尔兰 1 
匈牙利 1 
西班牙 1 
亚美尼亚 1 
巴西 1 
开 曼 1 

2015 年 授权 专利 地 区 分 布 如 图 2 所 示 。 
瑞士 德 
4% 9% 法 
3% 
韩 
8% 
























































专利 地 区 分 布 见 表 3。 荷兰 
表 3 2015 年 授权 专利 地 区 (国外 ) 分 布 表 2% 
国 ”外 专利 数 bs 
日 本 533 
美国 301 关 国 
德国 107 24% 
韩国 101 pg 
瑞士 44 7% 
法 国 40 图 2 2015 年 授权 专利 地 区 (国外) 分 布 图 
荷兰 23 
英国 14 四 、 专 利 申请 人 类 型 分 析 
奥地利 11 通过 对 专利 申请 人 类 型 的 分 析 ， 企 业 单独 申请 专利 数 
瑞典 10 量 为 3698 项 ， 占 比 75.13% ， 远 远 领 先 于 其 它 类 型 单位 ， 
二 企业 作为 产品 创新 的 主体 力量 作用 显著 。 产 学 研 联 合 申请 
意大利 5 专利 共计 213 项 ， 仅 占 总 数 4 3% ， 说 明 我 国产 学 研 合作 机 
巴巴 多 斯 6 制 仍 有 竺 加强 ， 其 中 企业 与 科研 院 所 合作 申请 专利 明显 多 
丹麦 于 企业 与 高 校 联合 申请 数量 ,企业 与 高 校 如何 更 加 有 效 的 
本 合作 ， 仍 有 待 探索 。 
加 拿 大 5 2015 年 授权 专利 申请 人 类 型 分 布 如 图 3 所 示 。 





第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) … 273。 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4000 | 3698 
3500 
3000 四 专利 数 
2500 
2000 
1500 
Xa on te 
2 于 要 Py 13 ek 1 
”i 
倒 民 * NN 仿 \ 和 倒 3 > 
3 友 六 号 大 
By 全 僚 
> 
图 3 2015 年 授权 专利 申请 人 类 型 分 布 图 
企业 、 高 校 / 科 研 院 所 、 中 国电 源 学 会 团体 会 员 申请 专 ( 续 ) 
利 数量 前 十 见 表 4、 表 5 和 表 6。 申请 人 专利 数 主要 涉及 
表 4 ”企业 独立 申请 专利 数量 前 十 i 
Et TR ee 艳 父 第 、 父 和 饥 利 、 个 
申请 人 专利 数 类 型 华为 技术 有 限 公司 54 | 断 电源 
华为 技术 有 限 公司 54 企业 
这 全 - 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 i 
台 达 电子 工业 股份 有 限 公司 52 企业 份 有 限 公司 2 首 变 器 、 变 频 器 
佳能 株式 会 社 47 企业 
ee 动 汽车 、 变 频 器 、 智 
深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 36 企业 人 | 能 群 榨 、 光 估 
成 都 芯 源 系 统 有 限 公司 34 企业 ee a 
松下 电器 产业 株式 会 社 31 企业 
a 下 英 飞 特 电子 (杭州 ) | >。 ee 
三 鞭 电 机 株式 会 社 30 企业 股份 有 限 公司 
丰田 自动 车 株式 会 社 29 企业 
- 广东 易 事 特 电源 股份 i 
深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 29 企业 有 限 公司 4 UPS 电源 、 逆 变 融 
有 可 || hy 比亚迪 股份 有 限 公司 | 16 动 汽车 、 充 电 设备 
表 5 高 校 /科研 院 所 独立 申请 专利 数量 前 十 郧 宝 电子 (上海) 有 滞 评 
ee 汪 14 已 源 变换 系统 
二 限 公司 
申请 人 专利 数 类 型 
东南 大 学 46 高 校 中 兴 通 讯 股份 有 限 公 | ， 智能 充电 、 电 源 管理 、 
电子 科技 大 学 34 高 校 司 ”| 模块 电源 、 通 信和 电源 
南京 航空 航天 大 学 28 高 校 备注 : 
浙江 大 学 28 高 校 1， 台 达 电 子 包 括 : 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公司 、 台 
哈尔滨 工业 大 学 26 高 校 达 电 子 工业 股份 有 限 公司 、 台 达 电 子 电 源 ( 东莞) 有限 公 
上 海 交 通 大 学 24 高 校 司 
y 湄 在 由 涛 胎 价 右 限 八 司 | 了 海 
0 这 2， 阳 光电 源 包括 : 阳光 电源 股份 有 限 公 司 、 阳 光电 源 (上 海 ) 
ee 二 有 限 公司 
重庆 大 学 高 校 3， 汇 川 技术 包括 : 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 、 苏 州 汇 川 
中 国 科 学 院 电 工 研究 所 18 科研 院 所 技术 有 限 公司 
清华 大 学 17 高 校 4. 此 表 所 列 专利 数 为 各 单位 2015 年 获得 授权 且 与 电源 直接 相 
关 的 发 明 专 利 数量 ， 未 包含 与 电源 无 关 的 专利 。 
表 6 中 国电 源 学 会 团体 会 员 单位 
申请 电源 相关 发 明 专利 数 前 十 五 、 专 利 大 类 分 析 
1 请 人 专利 数 主要 涉及 国际 专利 分 类 (International Patent Classification， 缩 写 
pa 连接 器 、 变 压 器 、 太 阳 为 IPC) 是 世界 各 国 专利 机 构 都 采用 的 专利 分 类 方法 ， 按 
时 全 能 、 风 能 、 充 电 设备 五 级 对 专利 进行 分 类 包括 部 、 大 类 、 小 类 、 主 组 、 分 组 。 























电源 发 明 专 利 在 专利 分 类 全 部 8 个 部 中 均 有 涉及 ,其 中 日 
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电学 占 比 最 高 。 
中 74 个 大 类 ， 





在 120 个 大 类 中 ,电源 发 明 专 利 分 布 于 其 

















其 中 超过 50 个 专利 的 大 类 有 10 个， 其 中 











， 








H02 类 占 比 最 大 。 随 着 社会 电气 化 程度 的 不 断 提 高 ， 电 源 


产品 应 用 领域 和 场合 将 得 到 进 














步 的 扩展 。2015 年 授权 专 


利 涵盖 的 部 和 专利 所 属 类 见 表 7、 表 8。 
表 7 2015 授权 专利 涵盖 的 部 
























































部 专利 数 
H. 电 3691 
G. 物理 822 
B. 作业 、 运 输 265 
F 机 械 工程 、 照 明 、 加 热 、 武 器 、 爆 破 57 
C. 化 学 、 冶 金 35 
A. 人 类 生活 需要 28 
E. 固定 构造 16 
D. 纺织 和 造纸 8 








表 8 2015 授权 专利 所 属 大 类 (包含 50 个 以 上 专利 ) 



































































































































大 类 编号 大 类 专利 数 
HO2 电力 的 发 电 、 变 电 或 配 电 2575 
Hol1 基本 电气 元 件 598 
C01 测量 ; 测试 420 
H05 其 它 类 目 不 包括 的 电 技术 360 
G05 空 制 ; 调节 161 
B60 一 般 车 辆 157 
G06 计算 、 推 算 、 计 数 101 
HO3 基本 电子 电路 86 
HO4 电 通 信 技 术 72 
G09 教育 、 密 码 术 、 显 示 、 广 告 、 印 鉴 66 








六 、 专 利 关 键 字 分 析 
通过 大 数据 挖掘， 对 全 部 专利 进行 关键 字 分 析 ， 别 除 


一 般 意义 词汇 





(如 方法 、 装 置 、 系 统 等 ) 后 ,统计 出 关键 





字 出 现 频率 ， 表 9 列 出 了 出 现 50 次 以 上 的 重点 关键 字 。 























其 中 除 电源 、 变 压 器 、 电 路 等 基础 关键 词 外 ， 当 前 热 
门 领域 新 能 源 相 关内 容 (如 : 逆 变 人 器、 光伏、 并 网 、 
器 、 分 布 式 、 储 能 等 ) 共计 出 现 1145 次 ， 占 据 最 大 比重 ， 
获得 专利 较 多 的 单位 包括 阳光 电源 股份 有 限 公 司 、 华 为 
术 有 限 公 司 、 东 南大 学 等 。 

充电 技术 相关 专利 数量 仍 占据 较 大 比重 





< 
变 流 
































其 中 也 包括 














电动 汽车 用 充 


电站 / 桩 及 无 线 充 电 相 关内 容 。 随 着 电动 车 辆 


























电动 交通 工具 























市 场 的 爆发 ， 电 动 汽车 相关 领域 (如 : 电动 车 辆 、 





电动 车 、 
I 大 幅度 





























电动 客车 、 充 电站 、 充 电 桩 等 ) 














增长 ， 该 关键 词 下 获得 专利 较 多 的 单位 包括 比亚迪 股份 有 
限 公司 ， 中 国电 力 科 学 研究 院 ， 国 家 电网 公司 等 。 





近年 来 技术 已 日 趋 成 熟 的 LED 领域 ， 专 利 数量 也 保持 


较 高 的 专利 获取 量 ， 








说 明 LED 领域 的 技术 创新 仍 有 较 大 较 














大 潜力 ， 申 请 专利 数量 较 多 企业 包括 深圳 市 华星 光电 技术 
有 限 公司 、 海 洋 王 照明 科技 股份 有 限 公司 、 四 川 新 力 光 源 





股份 有 限 公 司 、 砂 力 术 半导体 技术 〈 杭 州 ) 




















I 限 公司 等 。 








此 外 无 线 充 电 技术 领域 专利 数量 同样 值得 关注 ， 奇 瑞 





汽车 股份 有 限 公司 、 宁 波 志 伦 电子 
域 获得 较 多 专利 。 




















限 公 司 等 单位 在 该 领 





表 9 2015 年 电源 发 明 专 利 关 键 字 出 现 频率 统计 表 

















































































































































































































































































































序号 关键 字 出 现 次 数 出 现 频 率 
1 电源 1615 32. 35% 
2 控制 1081 21.65% 
3 充电 919 18.41% 

充电 方法 116 

充电 装置 112 

充电 器 107 

充电 系统 89 

充电 控制 84 

无 线 充 电 71 

充电 电路 43 

充电 站 25 

充电 桩 22 

充电 设备 19 

其 它 302 
4 电路 910 18. 23% 
5 变压器 571 11.44% 
6 道 变 \ 逆 变 器 384 7.69% 
7 光伏 345 6.91% 
8 电池 340 6.81% 
9 LED 326 6.53% 
10 昌 动 207 4.15% 

昌 动 汽车 96 

动车 辆 57 

电动 车 31 

有 动 交 通 工 具 5 

电动 客 革 3 

其 它 15 
11 并 网 194 3. 89% 
12 开关 电源 177 3.55% 
13 模块 174 3.49% 
14 | 发 电 167 3.35% 
15 控制 电路 154 3.08% 
16 智能 133 2.66% 
17 车 辆 127 2. 54% 
18 汽车 121 2.42% 
19 无 线 121 2.42% 

无 线 充 电 71 

无 线 电 能 传输 17 

其 它 33 
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( 续 ) ( 续 ) 

序号 关键 字 出 现 次 数 出 现 频 率 序号 关键 字 出 现 次 数 出 现 频 率 
20 控制 器 103 2. 06% 39 整流 57 1.14% 
21 变 流 器 100 2. 00% 40 直流 电源 56 1. 12% 
22 三 相 93 1.86% 41 偿 56 1. 12% 
23 变频 88 1.76% 42 同步 55 1.10% 
24 滤波 器 82 1.64% 43 绝缘 54 1.08% 
25 电站 82 1.64% 44 谐振 52 1.04% 
26 电网 81 1. 62% 45 数字 51 1. 02% 
27 恒 流 80 1.60% 46 调 光 50 1.00% 
28 变频 器 73 1.46% 说 明 : 表 中 关键 词 统计 数量 ， 为 单独 关键 词 出 现 次 数 ， 存 在 一 
29 1 容 73 1.46% 项 专利 中 包含 多 个 关键 词 的 情况 。 
30 功率 因数 70 1.40% 
31 永 冲 66 1.32% 七 、 总 结 
32 交流 说 1 32% EE 源 被 广泛 地 应 用 于 通信 、 人 金融、 照明、 信息 、 能 源 、 
33 渚 能 65 1. 30% 家 用 电器 、 国 防 、 科 学 研究 等 各 行 各 业 。 随 着 节能 环保 、 
Be 下 新 一 代 信息 技术 、 新 能 源 、 新 能 源 汽车 等 战略 性 新 兴 产 业 
隔离 2 | 的 发 展 ， 更 为 电源 产品 的 应 用 带 来 了 巨大 的 发 展 空间 。 在 
36 | 生成 a 充满 吏 争 的 环境 下 ， 电 源 企业 普遍 开始 重视 核心 技术 的 创 
a a ee 新 ， 企 业 人 研发 实力 和 快速 反应 能 力 有 本 显 车 提高 ， 同 时 我 

一 一 们 也 应 注意 到 在 产 学 研 合作 领域 目前 仍 存在 较 大 问题 ， 如 
38 分 布 式 57 1.14% 














何 提高 产 学 研 合作 效果 ， 充 分 激发 科研 领域 成 果 转 化 和 技 
术 合 作 能 力 需 要 在 未 来 重点 加 以 解决 。 
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标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
有 上 且 有 妹 康 状态 监视 的 参考 电 人 昌 电 
视 的 参考 电 裤 的 锂 可 再 充 ， Al123 系统 公司 ZL200880115322. 3 |2010-10-06 
干 式 变压器 ABB 技术 有 限 公司 ZL200880129248. 0 |2011-04-20 
在 二 全 有 1 4 方法 和 静态 补偿 器 
0 月 动 链 式 变换 器 的 方法 和 毅 态 补偿 器 ABB 技术 有 限 公司 ZL200880131898. 9 |2011-10-05 
起 
模块 化 的 电压 源 变换 器 ABB 技术 有 限 公司 ZL200980157984. 1 |2012-02-08 
具有 改进 的 冷却 系统 的 电力 变压器 ABB 技术 有 限 公司 ZL200980157999. 8 |2012-02-08 
法 换 髓 单元 模块 、 该 模块 的 电压 源 转 系统 
人 TS Ne 人 ABB 技术 有 限 公司 ZL200980161191.7|2012-05-30 
以 及 用 于 控制 该 系统 的 方法 
变压器 绕组 和 用 于 增强 变压器 绕组 的 方法 ABB 技术 有 限 公司 ZL201010536954. 6|2011-05-11 
带 有 非 晶 的 芯 部 的 功率 变 压 髓 ABB 技术 有 限 公司 ZL201080017086. 9 |201203-21 
二， 异 块 亚太 时 所 比 米 人 汪 丰 
F 用 于 模块 化 多 电 平 转换 饥 的 插入 指数 的 方法 和 ABB 技术 有 限 公 司 ZL201080046819. 1 |2012-07-11 
电压 源 转换 器 和 用 于 其 故障 处 理 的 方法 ABB 技术 有 限 公司 ZL201080065691. 3 |2012-12-19 
基于 单元 的 电压 源 转 换 器 中 的 电容 器 放电 ABB 技术 有 限 公司 ZL201080069375. 3 |2013-05-29 
多 电 平 电压 型 变 流 器 ABB 技术 有 限 公司 ZL201080070547. 9 |2013-08-14 
于 制造 由 非 晶 态 金属 制 成 的 三 角形 变压器 芯 体 以 
友 过 制造 由 非 品 态 金 属 制 成 的 开 器 蔚 体 的 ABB 技术 有 限 公司 ZL201110162140. 5 |2012-02-29 
于 油 温 变 压 右 中 的 高 压 输 出 管 路 的 固定 架 ABB 技术 有 限 公 司 ZL201110333121. 4 12012-05-16 
于 油 漫 变压器 中 的 高 压 引 出 线 的 球 盖 ABB 技术 有 限 公司 ZL201110335851. 8 |2012-05-16 
于 三 电 平 转换 器 的 开关 分 支 及 其 控制 方法 ABB 技术 有 限 公 司 ZL201110362369. 3 |2012-05-23 
于 运行 变换 器 电路 的 方法 ABB 技术 有 限 公司 ZL201110411369. 8 |2012-07-11 
变换 器 系统 以 及 用 于 操作 这 种 变换 器 系统 的 方法 ABB 技术 有 限 公司 ZL201180036490. 5 |2013-04-10 
利用 变频 器 的 风机 中 的 失速 检测 ABB 技术 有 限 公 司 ZL201210091348.7 |2012-10-17 
于 对 电动 车 辆 的 电池 充电 的 系统 、 装 置 和 方法 ABB 有 限 公 司 ZL201180022600. 2 |2013-02-06 
于 泛 行 亦 频 吕 人 y 行 访 方 法 的 
运行 变频 器 电路 的 方法 及 用 于 执行 该 方法 的 装 ABB 瑞士 有 限 公司 ZL201010157246. 1 |2010-10-13 
于 运行 变换 吕 的 方法 |] 字 族 该 方法 世 
装置 Ue ABB 瑞士 有 限 公 司 ZL201080046865. 1 |2012-07-11 
ef 本 ys Ee 
、 人 换 器 电路 的 方法 以 及 用 于 执行 该 广 ABB 瑞士 有 限 公司 ZL201080064152. 8 |2012-10-24 
法 的 设备 
王 担 作 普 掏 吕 [es 注 p 地 肇 访 方 注 邮 
装置 操作 变换 器 电路 的 方法 以 及 用 于 实施 该 方法 的 ABB 瑞士 有 限 公司 ZL201110039160. 3 |2011-08-17 
光伏 系统 ABB 研究 有 限 公司 ZL200980151594. 3 |2011-11-23 
改进 型 电压 源 转换 器 结构 ABB 研究 有 限 公司 ZL200980161806. 6 |2012-07-11 
于 高 压 功率 设备 的 直流 电源 ABB 研究 有 限 公司 ZL200980162840. 5 |2012-09-05 
具有 AC 和 DC 功率 能 力 的 混合 配 电 变压器 ABB 研究 有 限 公司 ZL201080006857. 4 12012-01-04 
通用 配 电 变 压 髓 ABB 研究 有 限 公司 ZL201080032873. 0 |2012-11-28 
具有 隔 板 的 变压器 及 其 冷却 方法 ABB 研究 有 限 公司 ZIL201080061686. 5 |2012-09-26 
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( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

一 种 有 能 力 给 电池 充电 的 电站 ABB 研究 有 限 公 司 ZIL201080066136. 2 |2013-01-02 
于 线性 化 变压器 的 方法 和 设备 ABB 研究 有 限 公 司 ZIL201180065832. 6 |2013-10-02 

于 控制 并 网 转换 器 的 方法 和 设备 ABB 研究 有 限 公司 ZL201310064316. 2 |2013-09-11 

于 移动 电话 、 具 有 充电 器 的 电气 安装 设备 ABB 股份 公司 ZL201010197758. 0 |2010-12-01 
0 音频 和 通信 设备 带 充电 害 电 气 晴 装 式 安 ABB 股份 公司 ZL201110022257. 3 |2011-07-27 
0 3 Bi i ABB 股份 有 限 公司 ZIL201010122794. 0 |2010-09-01 
一 种 电源 开关 切换 机 构 ASCO 电力 技术 公司 ZIL201210083647. 6 |2013-10-23 
一 种 调 光 的 LED 灯 驱 动 电路 和 方法 BCD 半导体 制造 有 限 公司 ZL201010273288. 1 |2010-12-08 
多 电 平 逆 变 器 CE+T 公 司 ZL201180017225. 2 |2013-01-16 
Ns 面 进行 制 绕 以 形成 用 于 光伏 应 用 的 黑 硅 的 方 D .J. 弗 雷 工 . 朱 泽 刘 那 斯 a 0 3 
谐振 变换 器 中 的 谐振 电容 器 箱 位 电路 DET 国际 控股 有 限 公 司 ZL201110109055. 2 |2011-11-09 
于 将 开关 模式 逆 变 器 连接 到 负载 的 互 连 件 E2V 技术 (英国 ) 有限 公司 ZL201280006151. 7 |2013-09-25 

于 模块 化 驱动 功率 转换 器 的 电路 布置 Re 动力 电子 技术 工程 中 心 责任 有 限 公 ZL201180015781. 6 |2012-12-19 
0 司空 所 电池 总 成 及 包含 EMW 能 源 株 式 会 社 ZL201080041310. 8 |2012-06-20 
具有 高 电流 密度 的 薄型 电源 连接 器 FCI 公司 ZL201080004545. X|2011-12-14 
电池 的 充电 装置 及 充电 方法 FDK 株式 会 社 ZIL201110238883. 6 |2012-03-14 
具有 谐振 跟踪 电路 的 静电 聚 结 器 FMC 技术 股份 有 限 公司 ZL200980143995. 4 |2011-09-28 
不 间断 电源 和 使 不 间断 电源 省 电 的 方法 GE 医疗 系统 环球 技术 有 限 公 司 ZL200910145313. 5 |2010-12-01 
带电 活性 聚合 物 电源 和 纳米 光学 显示 的 安全 文件 IDIT 技术 集团 ZL201080027154. X|2012-07-18 

用 于 平衡 蓄电池 的 电池 单元 的 转换 器 IFP 新 能 源 公司 ZL201180057209. 6 |2013-07-31 
Nas 控制 来 影响 电源 消耗 的 脉 宽 控 制式 直流 -ion 股份 有 限 公 司 ZL200780052459. 4 |2010-03-24 
利用 并 联 功 率 模块 的 通用 输入 电源 ITT 制造 企业 公司 ZL201080060026. 5 |2012-09-19 
用 于 充电 用 电池 接头 材料 的 铜 合 金条 JX 日 矿 日 石 金 属 株 式 会 社 ZL201280013750. 1 |2013-12-11 
电源 /转换 器 中 分 量 值 估计 的 方法 和 系统 L&L 建筑 公司 ZL200980146425. 0 |2012-01-25 
电感 耦合 电源 模块 和 电路 L&P 产权 管理 公司 ZL201010286806. 3 |2011-04-20 
太阳 能 光伏 装置 及 其 生产 方法 LG 伊 诺 特 有 限 公 司 ZL201180042083. 5 |2013-05-01 
共 电 电源 LG 伊 诺 特 有 限 公 司 ZL201180066490. X|2013-10-09 
于 LED 的 电源 装置 以 及 向 LED 供电 的 方法 LG 伊 诺 特有 限 公 司 ZL201310271162. 4 |2014-01-22 
移动 终端 及 其 电源 控制 方法 LG 电子 株式 会 社 ZL201010130297. 5 |2011-03-30 
动 清扫 机 的 充电 系统 LG 电子 株式 会 社 ZL201080068401. 0 |2013-04-17 
电动 汽车 、 立 式 充电 器 及 其 充电 方法 LG 电子 株式 会 社 ZL201180042695. 4 |2013-05-08 
移动 设备 的 无 线 充 电 LG 电子 株式 会 社 ZL201210042914. 5 |2013-01-16 
具有 电源 和 接地 通 孔 的 封装 LSI 公司 ZL200980122475. 5 |2011-05-11 
变频 器 中 的 输出 电流 失真 补偿 装置 LS 产 电 株式 会 社 ZIL201110113891. 8 |2011-11-09 
充电 /放电 装置 以 及 充电 /放电 方法 LS 产 电 株式 会 社 ZL201110192102. 4 |2012-01-11 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

66 充电 台 、 充 电 系 统 及 其 充电 方法 LS 产 电 株式 会 社 ZL201210134690. 0 |2012-11-07 
67 逆 变 器 、 逆 变 器 通信 系统 及 其 通信 方法 LS 产 电 株式 会 社 ZL201210181485. X|2012-12-12 
68 用 于 控制 中 压 变 频 器 的 装置 和 方法 LS 产 电 株式 会 社 ZL201210259532. 8 |2013-01-23 
69 多 级 中 压 变频 器 中 的 移 相 变压器 LS 产 电 株式 会 社 ZL201210362466.7 |2013-04-10 
70 ， F 充 电器 、 含 其 的 电动 车 充电 系统 及 电动 车 充 | TS 产 电 株式 会 社 ZL201210365162. 6 |2013-04-10 
71 于 电力 线 通信 的 闭塞 滤波 器 LS 产 电 株式 会 社 ZL201210555550. 0 |2013-06-19 
72 于 检测 逆 变 器 中 切换 设备 故障 的 装置 和 方法 LS 产 电 株式 会 社 ZL201210590451. 6 |2013-07-03 
73 于 再 生 式 中 压 变 频 器 的 控制 装置 LS 产 电 株式 会 社 ZL201210592108. 5 |2013-07-03 
74 使 用 于 电动 车 辆 充电 器 的 DC 链 电容 器 放电 的 装置 LS 产 电 株式 会 社 ZL201310037512. 0 |2013-07-31 
75 祭 制 逆 变 器 的 方法 LS 产 电 株式 会 社 ZL201310041283. X|2013-08-14 
76 于 电动 车 的 逆 变 器 -充电 器 组 合 设 备 及 其 方法 LS 产 电 株式 会 社 ZL201310274454. 3 |2013-12-04 
77 蓄电池 充电 装置 及 其 著 电 池 充 电 方法 LS 产 电 株式 会 社 ZL201310295888. 1 |2014-02-12 
置 3 0 2 LS 产 电 株式 会 社 ZIL201310321022. 3 |2014-02-12 
» te LS 产 电 株式 会 社 ZL201310336527.7 12014-01-15 

其 操作 方 

80 旋转 变压器 LTN 伺服 技术 有 限 责任 公司 ZL201080017029. 0 |2012-03-28 
81 压 的 转换 器 设备 和 具有 其 的 不 MGE UPS 系统 公司 ZL201010539613.4|2011-05-11 
82 转换 器 设备 和 装备 有 这 样 的 设备 的 不 间断 电源 MGE UPS 系统 公司 ZL201010539622. 3 |2011-05-11 
83 转换 器 设备 和 装备 有 这 样 的 设备 的 不 间断 电源 MGE UPS 系统 公司 ZL201110032413. 4|2011-08-10 
84 转换 器 设备 和 装备 有 一 个 这 样 的 设备 的 不 间断 电源 | MGCE UPS 系统 公司 ZL201110104783. 4|2011-11-09 
85 更 携 式 信息 终端 用 充电 台 NEC 平台 株式 会 社 ZL201280049767. 2 |2014-06-04 
86 集成 变压器 NXP 股份 有 限 公司 ZL201110119330. 9 |2011-11-09 
87 伐 赖 电源 的 干线 从 电压 保护 NXP 股份 有 限 公司 ZL201110196764. 9 |2012-02-01 
88 关 合 线 变 压 器 NXP 股份 有 限 公司 ZIL201110433085. 9 |2012-07-04 
89 人 E 源 电路 和 用 于 操作 该 电源 电路 NXP 股份 有 限 公司 ZIL201210023598.7 |2012-08-08 
90 - 关 模 式 电源 的 控制 器 NXP 股份 有 限 公司 ZIL201210089302. 1 |2012-10-17 
91 下 变频 器 NXP 股份 有 限 公司 ZIL201210262498. X|2013-01-30 
92 - 关 模 式 电 源 用 的 电路 及 其 方法 NXP 股份 有 限 公司 ZIL201210280767. 5 |2013-03-06 
93 电动 车 辆 充电 系统 和 方法 NXP 股份 有 限 公 司 ZL201210530838. 2 |2013-06-19 
94 汽车 便携 式 辅助 电源 装置 N 奈 维 解 决 方案 株式 会 社 ZL201080006465. 8 |2011-12-28 
95 于 充电 电动 交通 工具 的 方法 和 装置 RWE 股份 公司 ZL201080010668.4|2012-02-01 
96 充电 缆 线 锁定 装置 及 缆 线 锁定 方法 RWE 股份 公司 ZL201080016236. 4 |2012-05-02 
97 于 将 电动 车 连接 至 充电 站 的 充电 电缆 插头 RWE 股份 公司 ZIL201080033025. 1 |2012-05-30 
98 于 电动 交通 工具 的 带 有 网 络 稳定 化 措施 的 充电 站 | ”RWE 股份 公司 ZL201080035592. 0 |2012-06-13 
99 可 调节 太阳 能 充电 灯 S. 卡 撤 诺 斯 ZL201180058474. 6 |2013-10-30 
100 于 无 线 导 斗 的 充电 基部 SEB 公司 ZL201110316496. X|2012-07-04 
101 于 无 线 导 斗 的 充电 基部 SEB 公司 ZL201110316947. X|2012.07-04 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “279 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
102 电源 SKF 公司 ZL200980157948. 5 |2012-02-08 
103 于 串联 连接 的 电池 组 的 自动 充电 均衡 方法 和 装置 | ”SK 新 技术 株式 会 社 韩国 科学 技术 研究 院 |ZL200880111805. 6 |2010-09-08 
104 发 电 系统 和 用 于 将 电力 馈送 到 三 相 电 网 的 逆 变 器 SMA 太阳 能 技术 股份 公司 ZL201010129981. 1 |2010-09-15 
105 于 三 相 馈 电 到 电能 供给 网 络 中 的 光伏 设备 SMA 太阳 能 技术 股份 公司 ZL201080007592. X12012-05-09 
具有 两 个 不 对 称 桥 和 一 个 使 DC 输入 与 AC 输出 去 二 
106 el A 使 DC 输入 与 AC 输出 去 | oy 太阳 能 技术 股份 公司 ZL201080013509. X|2012.02.29 
耦 的 空转 通路 的 逆 变 器 
107 于 监控 光伏 系统 的 装置 和 方法 SMA 太阳 能 技术 股份 公司 ZL201180035290. 8 |2013-03-27 
108 于 运行 道 变 器 的 方法 和 控制 装置 SMA 太阳 能 技术 股份 公司 ZL201180063951. 8 |2013-09-18 
109 本 地 电源 装置 SMA 太阳 能 技术 股份 公司 ZIL201280006542. 9 |2013-09-25 
110 激 式 开关 电源 电路 SMK 株式 会 社 ZL201010124062. 5 |2011-05-04 
111 DC-DC 变换 器 SMK 株式 会 社 ZL201110163040. 4 |2011-12-14 
112 激 式 开关 电源 电路 SMK 株式 会 社 ZL201210061952. 5 |2012-10-10 
113 应 急电 源 装置 SSB 风 系 统 两 合 公司 ZL201080026106. 9 |2012-05-16 
114 开关 电源 过 载 保护 方法 及 装置 TCL 王牌 电器 (惠州 ) 有 限 公 司 ZL201210470223. 5 |2013-03-20 
动 识别 非 标 配 充 电器 及 设置 其 充电 电流 的 方法 ee 
115 系 i Wr TCL 通讯 (宁波 ) 有 限 公司 ZL201210435441. 5 |2013-02-20 
2 
在 移动 终端 的 恒 压 充电 过 程 中 检测 电池 电量 的 方 ; 要 
116 El i TCL 通讯 (宁波 ) 有 限 公司 ZL201210435589. 9 |2013-02-27 
和 系统 
一 种 控制 移动 终端 充电 时 显示 电池 电量 的 方法 及 系 A 
Wy 3 车 的 方法 及 系 | Ci 通讯 (宁波 ) 有限 公司 ZL201210557968. 5 |2013-04-10 
SI 
动 终端 及 其 在 不 同 温度 的 充电 方法 和 充电 
118 yo 首 及 其 在 不 同 温 度 下 充电 的 充电 方法 和 充 TCL 通讯 (宁波 ) 有 限 公 司 ZL201210573322. 6 |2013.04-17 
RIL 
119 一 种 自动 设置 充电 电流 的 充电 方法 及 移动 终端 TCL 通讯 (宁波 ) 有 限 公 司 ZL201310213017. 0 |2013-08-28 
120 充电 控制 装置 及 移动 终端 TCL 通讯 (宁波 ) 有 限 公 司 ZL201310317905.7 |2013-11-20 
121 种 充电 系统 及 其 充电 控制 方法 TCL 通讯 (宁波 ) 有 限 公 司 ZL201310668722. X12014-03-12 
122 一 种 充电 识别 系统 及 其 识别 方法 TCL 通讯 (宁波 ) 有限 公 司 ZL201310668845. 3 |2014-03-12 
123 移动 终端 的 充电 防盗 保护 方法 和 系统 及 移动 终端 TCL 集团 股份 有 限 公司 ZL201010549289. 4 12012-05-23 
124 一 种 可 识别 电器 类 型 的 电源 插座 装置 TCL 集团 股份 有 限 公司 ZL201210220904. 6 |2013-10-30 
125 电源 装置 和 发 光 元 件 驱动 装置 TDK 株式 会 社 ZL201210358597. 8 |2013-04-03 
126 - 关 电 源 装置 TDK 株式 会 社 ZL201310051872. 6 |2013-08-21 
127 电源 THX 有 限 公司 ZL201080043363. 3 |2012-07-04 
128 用 于 对 牵引 用 电池 充电 的 方法 ZF 腓 德 烈 斯 哈 芬 股份 公 局 ZL201180058309. 0 |2013-08-14 
129 电源 管理 系统 丁 景 信 ZL201210382991. 5 |2013-04-24 
130 LLC 变换 器 同步 整流 方法 及 其 装置 万 仁 春 刘 钧 吴 文 江 ZL201210577710. 1 |2013-04-03 
制备 准 谐 振 变换 器 的 单 片 ICGBT 和 二 极 管 结构 及 i 
131 | 制备 准 谐振 变换 只 的 单 片 和 二 极 管 结构 及 方 万 国 半导体 股份 有 限 公司 ZL201110436059. 1 |2012.07-11 
132 具有 电磁 干扰 滤波 器 的 垂直 瞬 态 电压 抑制 器 万 国 半导体 股份 有 限 公 司 ZL201210073633. 6 |2012-08-01 
带 有 集成 高 功率 分 立场 效应 晶体 管 和 低压 控制 器 的 
133 省 有 集成 再 功率 分 立 妃 效应 晶体 管 和 低压 控制 器 的 万 国 半导体 股份 有 限 公司 ZL201210073650. X|2012.07-25 
升 压 变 换 器 
134 电池 电源 管理 系统 万 国 卡 车 知识 产权 有 限 公司 ZL201080065768. 7 |2012-12-19 
135 充电 装置 和 车 辆 设备 三 一 汽车 制造 有 限 公司 ZL201210237469. 8 |2012-10-10 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































280 ”中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
136 一 种 变压器 线圈 绝缘 结构 及 其 制造 方法 三 变 科技 股份 有 限 公司 ZL201310446861. 8 |2013-12-25 
137 无 停电 电源 装置 三 星 电 气 株式 会 社 ZL201110283146. 8 |2012-05-02 
138 恒 流 电源 装置 三 星 电 气 株式 会 社 ZL201110439551. 4 |2012-07-04 
139 LED 驱动 装置 以 及 LED 照明 装置 三 星 电 气 株式 会 社 ZL201210016851. 6 |2012-07-25 
140 谐振 转换 器 三 星 电 气 株式 会 社 ZL201210243469. 9 |2013-01-16 
141 - 关 电 源 装 置 三 星 电 气 株式 会 社 ZL201210248798. 2 |2013-01-23 
142 具有 功率 因数 校正 电路 的 电子 镇 流 器 三 多 尼克 爱 特 克 两 合股 份 有 限 公司 ZL200880021183. 8 |2012-01-11 
143 并 网 电力 存储 系统 和 控制 并 网 电力 存储 系统 的 方法 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201010566980. 3 |2011-06-08 
144 电池 包 和 对 电池 包 充 电 的 方法 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201010623422. 6 |2011-06-29 
145 可 充电 锂电 池 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110044200. 3 |2011-11-30 
于 可 充电 锂电 池 的 负极 活性 材料 及 含 其 的 可 充电 
146 nl i 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110115055. 3 |2011-11-16 
147 于 可 充电 电池 的 电极 板 的 干燥 器 及 其 控制 方法 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110125131.9 |2012-05-30 
148 具有 急速 充电 功能 的 电池 组 及 其 方法 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110153228. 0 |2012-01-11 
正极 活性 材料 、 其 制 法 及 包括 其 的 可 充电 锂电 ee 
149 ee 极 活性 材料 、 其 制备 方法 及 包括 其 的 可 充电 外 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110158541. 3 |2011-12-14 
含 添加 剂 的 凝 胶 电 解 质 和 包括 该 电解 质 的 可 电 
150 二 Te a 全 “| 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110186448. 3 |2011-12-28 
151 充 放 电器 以 及 控制 充 放 电器 的 充电 的 方法 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110189324. 0 |2012-10-17 
152 于 充电 和 放电 的 装置 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110240089. 5 |2012-03-14 
于 为 二 次 电池 充电 的 夹具 和 包括 该 夹具 的 充电 
153 置 全 下 和 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110284082. 3 |2012-10-17 
154 正极 活性 材料 及 其 制造 方法 和 可 充电 锂电 池 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110307828. 8 |2012-05-30 
155 可 再 充电 电池 充 放电 系统 及 其 驱动 方法 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110314727. 3 |2012-09-19 
可 锂电 池 用 负极 活性 材料 及 含 其 的 可 电 
156 阿 a 四 2 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110335222. 5 |2012-05-23 
正极 保护 层 组 合 物 、 含 寻 的 可 电 锂 电池 及 
157 | 2 ee 三 星 SDI 株式 会 社 ZL201110340853. 6 |2012-07-11 
此 制 法 
158 可 再 充电 电池 三 星 SDI 株式 会 社 罗伯特 -博世 有 限 公 司 |ZL201010585749. 9 |2011-06-08 
159 可 再 充电 电池 三 星 SDI 株式 会 社 罗伯特 -博世 有 限 公 司 |ZL201110005259. 1 |2011-07-20 
160 可 再 充电 电池 三 星 SDI 株式 会 社 罗伯特 -博世 有 限 公 司 |ZL201110121683. 2 |2012-08-01 
161 可 再 充电 电池 三 星 SDI 株式 会 社 罗伯特 -博世 有 限 公 司 |ZL201110147040. 5 |2011-12-14 
162 可 再 充电 电池 三 星 SDI 株式 会 社 罗伯特 -博世 有 限 公 司 |ZL201110207662. 2 |2012-06-06 
可 有 电池 、 电 池 模 块 和 可 已 电池 的 电极 端 | 三 星 SDI 株式 会 社 
163 极端 株式 会 ZL201110215204. 3 |2012-03-14 
子 组 件 罗伯特 -博世 有 限 公司 
164 变压器 及 具有 该 变压器 的 液晶 显示 设备 三 星 显 示 有 限 公司 ZL201110043282. X|2011-10-05 
有 机 发 光 显 示 装 置 及 有 机 发 光 显 示 装 置 的 电源 供给 Ee 
165 | 方法 人 A 供给 三 星 显 示 有 限 公司 ZL201110166661. 8 |2012.03-14 
166 控制 电源 的 成 像 设备 及 其 方法 :电子 株式 会 社 ZL200910128158. 6 |2010-02-03 
167 驱动 电路 、 电 源 设备 和 包括 其 的 电 设 备 :电子 株式 会 社 ZL201110113535. 6 |2011-12-14 
168 用 于 便携 式 终端 的 充电 装置 :电子 株式 会 社 ZL201110162988. 8 |2011-12-14 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 电源 发 明 专利 〈2015 年 授权 ) “281 ， 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

169 | 控制 异常 负载 的 高 压 电源 + 电子 株式 会 社 ZL201110199332. 3 |2011-12-14 
170 | 无 线 电能 及 数据 发 送 和 接收 系统 + 电子 株式 会 社 ZL201110289577. 5 |2012-07-11 
171 LED 驱动 装置 + 电子 株式 会 社 ZIL201110294875. 3 |2012-05-30 
172 | 用 于 电源 供应 单元 的 检测 装置 电子 株式 会 社 ZL201110416058. 0 |2012-07-11 
3 Rd 及 闪烁 检测 :电子 株式 会 社 Z1201110439032 8 |2012 07.11 
174 移动 终端 的 无 线 充 电 方 法 及 相应 的 移动 终端 + 电子 株式 会 社 ZL201180013565. 8 |2012-11-21 
175 是 i + 电子 株式 会 社 ZL201180049174. 1 |2013-06-12 
176 - 关 模 式 电源 装置 及 其 驱动 方法 + 电子 株式 会 社 ZL201210277235. 6 |2012-11-28 
177 用 于 为 电池 组 充电 的 装置 和 方法 + 电子 株式 会 社 ZL201210444140. 9 |2013-06-26 
178 电源 组 模块 + 电机 株式 会 社 ZIL201110029232. 6 |2012-07-04 
179 | ! 电 机 株式 会 社 ZL201110070457. 6 |2012.07-11 
180 升 压 变换 器 + 电机 株式 会 社 ZIL201110265658. 1 |2012-04-04 
181 变压器 和 包括 该 变压器 的 平板 显示 装置 + 电机 株式 会 社 ZL201110412218.4|2012-07-11 
182 | 功率 模块 封装 + 电机 株式 会 社 ZL201210014751. X|2013-06-05 
183 变压器 及 使 用 该 变压器 的 显示 装置 星 电 机 株式 会 社 ZL201210051970. 5 |2013-01-02 
184 | 变压器 及 使 用 该 变压器 的 显示 装置 : 星 电 机 株式 会 社 ZL201210160582. 0 |2013-01-02 
185 电源 模块 和 具有 该 电源 模块 的 多 重 供电 装置 : 星 电机 株式 会 社 韩国 科学 技术 院 ZL201210297962. 9 |2013-06-26 
186 2 方法 和 电源 装置 以 及 配备 三 洋 电 机 株式 会 社 ZIL201010546228. 2 |2011-05-18 
187 人 Me a 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201010583679. 3 |2011-06-15 
188 电源 装置 及 具备 该 电源 装置 的 车 辆 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201110045469. 3 |2011-08-24 
189 车 辆 用 的 电源 装置 以 及 搭载 该 电源 装置 的 车 辆 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201110078405. 3 |2011-09-28 
190 | 二 次 电池 的 充电 方法 及 电池 组 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201110240986. 6 |2012-03-21 
191 电源 装置 及 具备 该 电源 装置 的 车 辆 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201110434987. 4 |2012-07-04 
192 电源 装置 、 具 备 该 电源 装置 的 车 辆 以 及 防 尘 壳 体 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201110441961. 2 |2012-07-04 
193 电源 装 三 洋 电机 株式 会 社 ZL201180008697. 1 |2012-10-24 
194 Nn 2 移动 体 、 电 力 风 三 洋 电 机 株式 会 社 ZIL201180010782. 1 |2012-11-07 
195 电源 装置 三 洋 电 机 株式 会 社 ZIL201180030156. 9 |2013-03-06 
196 电源 系统 三 洋 电 机 株式 会 社 ZIL201180042017. 8 |2013-05-01 
197 充电 设备 、 电 力 存储 设备 以 及 电源 设备 三 洋 电 机 株式 会 社 ZIL201180048667. 3 |2013-06-12 
198 车 辆 用 的 电源 装置 和 具备 该 电源 装置 的 车 辆 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201210312819. 2 |2013-03-20 
199 车 辆 用 的 电源 装置 和 具备 该 电源 装置 的 车 辆 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201210371664. X|2013-05-01 
200 电源 装置 、 具 有 该 电源 装置 的 车 辆 以 及 蓄 电 装 置 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201210418882. 4 |2013-06-05 
201 车 辆 用 的 电源 装置 以 及 具备 该 电源 装置 的 车 辆 三 洋 电 机 株式 会 社 ZL201210421332. 8 |2013-05-08 
202 电源 电路 三 洋 电 机 株式 会 社 三 洋 半 导体 株式 会 社 ”|2ZL201010623088. 4 |2011-08-24 
203 逆流 防止 电路 以 及 电源 切换 装置 三 美 电机 株式 会 社 ZIL201010128665. 2 |2010-09-08 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 国电 源 行 业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

204 照明 器 具 的 电源 控制 装置 以 及 照明 系统 美 电机 株式 会 社 ZIL201010623038. 6 |2011-11-30 
i | eh | ZL201110043792.7 |2011-08-24 
206 电流 限制 电路 以 及 电源 电路 美 电机 株式 会 社 ZL201110375004. 4 |2012-07-04 
207 - 关 电源 装置 美 电机 株式 会 社 ZL201110440658. 0 |2012-07-11 
208 升降 压 DC-DC 转换 器 以 及 开关 控制 电路 美 电机 株式 会 社 ZL201180007667. 9 |2012-10-17 
209 升降 压 DC-DC 转换 器 以 及 开关 控制 电路 美 电机 株式 会 社 ZL201180007686. 1 |2012-10-17 
210 绝缘 型 电源 装置 及 照明 装置 美 电机 株式 会 社 ZIL201180037465. 9 |2013-07-24 
211 变 器 以 及 过 电流 检测 电路 的 调 电机 株式 会 社 ZL200880131012. 0 |2011-08-10 
212 er Wb le 电机 株式 会 社 ZL200980133751. 8 |2011-07-27 

控制 装置 、 空 气 调节 器 、 冰 箱 及 感应 加 热 京 饪 器 

213 | 变压器 电机 株式 会 社 ZL200980160151. 0 |2012-05-16 
214 道 变 器 系统 以 及 逆 变 器 电机 株式 会 社 ZIL200980160819. 1 |2012-05-23 
215 变压器 电机 株式 会 社 ZIL201080052488. 2 |2012-08-22 
216 | 热固性 树脂 组 合 物 、 导 热 性 乙 阶 片 材 及 电源 模块 电机 株式 会 社 ZL201080064596. 1 |2012-11-07 
217 充电 状态 估计 装置 电机 株式 会 社 ZIL201080065769. 1 |2012-12-12 
218 充电 状态 推定 装置 电机 株式 会 社 ZL201080067268.7 |2013-02-06 
219 | 充电 控制 装置 电机 株式 会 社 ZL201080068442. X|2013-04-17 
220 | 热泵 装置 、 热 泵 系统 和 三 相 逆 变 器 的 控制 方法 电机 株式 会 社 ZL201080068788. X|2013-06-12 
221 热泵 装置 、 热 泵 系统 和 三 相 逆 变 器 的 控制 方法 电机 株式 会 社 ZL201080069552. 8 |2013-06-12 
222 车 辆 用 辅助 电源 装置 电机 株式 会 社 ZL201080070183. 4 |2013-07-10 
223 功率 模块 电机 株式 会 社 ZL201110220746. X|2012-03-14 
224 充电 显示 装置 电机 株式 会 社 ZIL201110222886. 0 |2012-04-18 
225 半导体 功率 模块 电机 株式 会 社 ZL201110237469. 3 |2012-03-14 
226 | ”功率 模块 电机 株式 会 社 ZL201110397860. X|2012-09-05 
227 仪表 用 变换 器 电机 株式 会 社 ZL201110444294. 3 |2012-10-31 
228 逆 变 器 一 体型 驱动 模块 及 其 制造 方法 电机 株式 会 社 ZL201180007339. 9 |2012-10-10 
229 电源 装置 及 控制 器 电机 株式 会 社 ZL201180011649. 8 |2012-11-14 
230 - 关 电 源 装 置 电机 株式 会 社 ZL201180064786. 8 |2013-09-11 
231 车 辆 用 电源 系统 电机 株式 会 社 ZIL201180065462. 6 |2013-09-18 
232 | 充电 引导 装置 及 车 载 导航 装置 电机 株式 会 社 ZL201180066032. 6 |2013-11-20 
233 车 辆 用 电源 系统 电机 株式 会 社 ZL201180069563. 0 |2013-12-11 
234 | ”功率 模块 及 功率 模块 向 冷却 器 的 固定 方法 电机 株式 会 社 ZL201210098994. 6 |2012-10-17 
235 电源 监视 装置 电机 株式 会 社 ZL201210116287. 5 |2013-05-15 
236 电源 管理 装置 、 电 源 管理 方法 及 电源 管理 系统 电机 株式 会 社 ZIL201210262334. 7 |2013-05-15 
237 电源 装置 电机 株式 会 社 ZIL201280003057. 6 |2014-01-22 
238 逆 变 器 系统 及 通信 方法 电机 株式 会 社 ZL201280003381. 8 |2014-02-26 
239 电源 系统 装置 电机 株式 会 社 ZIL201280066065. 5 |2014-09-17 
240 电源 供给 装置 和 视频 显示 装置 电机 株式 会 社 ZL201310193691.7|2013-12-25 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “283 . 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3 H 过 AN 三 区 由 
241 于 控制 升 压 转换 器 的 输出 电压 的 方法 和 设备 Se 人 Sh ZL201080027943. 3 |2012-11-28 
株式 会 社 
从 司 二 
242 于 获取 使 能 电源 特性 的 确定 的 信息 的 方法 机 研发 中 心 欧洲 有 限 公司 三 莹 电机 ZL201080056568. 5 |2012-09-12 
人 
带 散 热 器 的 功率 模块 用 基板 的 制造 方法 、 带 散热 器 二 
243 人 鞭 综 合 材料 株式 会 社 ZL201080039784. 9 |2012-06-13 
的 功率 模块 用 基板 及 功率 模块 由 
244 功率 模块 用 基板 及 功率 模块 萎 综 合 材料 株式 会 社 ZL201180008100. 3 |2012-10-17 
245 充电 控制 设备 自动 车 工业 株式 会 社 ZL201110324348. 2 |2012-05-16 
246 电动 车 辆 的 充电 控制 装置 自动 车 工业 株式 会 社 ZL201180065055. 5 |2013-09-18 
247 电力 供给 装置 的 起 动 电 源 确保 结构 自动 车 工业 株式 会 社 ZL201210342970. 0 |2013-04-10 
248 充电 状态 预测 装置 、 无 架 线 交 通 系统 及 其 充电 方法 三 莹 重工 业 株式 会 社 ZL200780019887. 7 |2009-06-10 
249 变换 器 一 体型 电动 压缩 机 三 萎 重 工业 株式 会 社 ZL200980119145. 0 |2011-05-04 
250 电动 车 辆 的 充电 装置 三 菱 重 工业 株式 会 社 ZL201280003137. 1 |2013-06-05 
机 械 式 立 体 停车 场 的 充电 装置 以 及 具有 该 装置 的 机 
251 三 蓉 重 工 机 电 系 统 株式 会 社 ZL201280003906. 8 |2013-11-06 
害 式 立体 停车 志 | 
252 纯 电动 汽车 复合 电源 能 量 管理 预测 控制 系统 三 门 峡 速 达 交 通 节 能 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110332811. 8 |2012-06-20 
253 一 种 大 功率 太阳 能 三 相 并 网 逆 变 器 上 方 能 源 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201210198035. 1 |2012-10-10 
254 一 种 大 功率 变 流 设备 功率 模块 组 上 方 能 源 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201210198048. 9 |2012-10-10 
255 锂 离子 电池 直流 备用 电源 的 外 部 电源 在 位 检测 系统 上 海中 兴 派 能 能 源 科 技 有 限 公 司 ZL201110064887. 7 12012-09-19 
256 应 用 于 锂 离 子 电池 及 锂 离 子 电池 组 的 充电 管理 系统 上 海中 兴 派 能 能 源 科技 有 限 公司 ZL201210104650. 1 |2013-10-23 
内 蔡 雪 该 《 昌 式 涅 会 云 
257 os 机 及 搭载 该 轮 办 电机 的 可 外 接 充 电 式 混合 动 上 海中 科 深 江 电 动车 辆 有 限 公司 ZL201210078750. 1 |2012-07-25 
: 辆 
258 无 发 电机 逆 变 器 的 串联 式 混合 电 驱 动 系统 上 海中 科 深 江 电 动车 辆 有 限 公 司 ZL201310150774. 8 |2013-08-07 
259 基于 蓝牙 技术 的 电动 车 辆 充电 管理 系统 及 方法 上 海中 科 深 江 电 动车 辆 有 限 公司 ZL201310273384. X|2013-09-11 
260 一 种 无 频 闪 的 交流 驱动 LED 光源 调 光 系统 和 方法 上 海 亚 明 照明 有 限 公 司 ZL201310052758. 5 |2013-05-22 
261 一 种 开关 调 光 LED 驱动 电路 上 海 亚 明 照明 有 限 公 司 ZL201310629194. 7 |2014-03-26 
262 交流 LED 驱动 电路 上 海 亚 明 照明 有 限 公 司 ZL201310665276. 7 |2014-03-05 
263 高 速 电 路 系统 中 的 电源 分 配 网 络 上 海 交 通 大 学 ZL201110358806. 4 |2012-06-27 
a 2 平和 矩阵 变 和 矿井 提升 机 调 速 控 甫 
264 人 矩阵 变频 器 的 矿井 提升 机 调 速 控 抽 上 海 交 通 大 学 ZL201210028940. 2 |2012-12-19 
起 
265 基于 单 相 和 矩阵 变换 器 的 消 弧 线圈 装置 上 海 交 通 大 学 ZL201210103437. 9 |2012-08-15 
266 提高 散热 性 能 的 壳 式 变压器 上 海 交通 大 学 ZL201210152665. 5 |2012-09-19 
267 一 种 中 频 非 晶 合 金 克 式 变压器 的 散热 方法 上 海 交通 大 学 ZL201210152671. 0 |2012-09-19 
268 基于 局 部 电磁 带 隙 结构 的 电源 分 配 网 络 上 海 交通 大 学 ZL201210417988. 2 |2013-03-06 
269 人 上 海 交通 大 学 ZL201210428412. 6 |2013-03-27 
方法 
中川 ] 卡 疙 压 开 关 储 能 半 道 恋 调 珊 
270 | 、 人 上 海 交 通 大 学 ZL201210429380. 1 |2013-03-13 
271 人 人 上 海 交 通 大 学 ZL201210429575. 6 |2013-03-13 
方法 
272 无 附加 电压 零 电 压 开 关 储 能 桥 式 逆 变 器 及 调制 方法 | ”上海 交通 大 学 ZL201210429583. 0 |2013-03-27 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































` 284 .， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
273 基于 双向 DC-DC 变换 器 的 直流 有 源 滤波 器 上 海 交 通 大 学 ZL201210461604. 7 |2013-03-27 
274 一 种 双 级 链 式 储 能 变 流 器 控制 方法 上 海 交通 大 学 ZL201210462225. X|2013-03-13 
275 轨道 式 引 导 车 自动 充电 装置 上 海 交 通 大 学 ZL201210489450. 2 |2013-04-03 
276 电动 汽车 充 放 储 一 体 化 电站 功率 流动 三 级 变 流 装置 | 上 海 交 通 大 学 ZL201210514524. 3 |2013-04-03 
277 短 时 通电 试验 回路 功率 因数 的 面积 峰值 比 测量 方法 上 海 交 通 大 学 ZL201310046835. 6|2013-07-03 
278 一 种 含 分 布 式 电源 并 网 的 配 电网 快速 供电 恢复 方法 上 海 交 通 大 学 ZL201310048316. 3 |2013-06-05 
279 五 电 平 逆 变 呈 上 海 交通 大 学 ZL201310090983. 8 |2013-07-24 
280 一 种 集成 门 极 换 向 晶闸管 五 电 平 功率 模块 上 海 交 通 大 学 ZL201310111504. 6 |2013-07-24 
281 一 种 变压器 绕组 模 态 参数 识别 方法 上 海 交通 大 学 ZL201310139465. 0 |2013-08-28 
=# 由 于 由 溃 健 能 黄 加 Ka BT EK 和 控 表 
Da | 种 应 用 于 电池 储 能 的 双向 隔离 全 桥 变 流 器 的 控制 上 海 交通 天 学 和 
方法 
283 直接 网 侧 功率 控制 的 单 相 功率 因数 校正 器 上 海 交通 大 学 ZIL201310179097. 2 |2013-09-18 
a a 动机 的 同步 并 网 控 
284 | ， 站 人 上 海 交 通 大 学 ZL201310288879. X12013-12-04 
制 方法 
285 变速 风机 有 功 功 率 控 制 和 转速 控制 方法 上 海 交通 大 学 ZL201310303392. 4 |2013-11-20 
286 基于 经 皮 能 量 传输 的 无 线 体内 充电 系统 上 海 交 通 大 学 ZL201310744192. 2 |2014-03-26 
287 基于 主动 机 制 的 储 能 与 光伏 协调 的 配 电 网 控制 方法 上 海 交 通 大 学 广东 电网 公司 ZL201310161429. 4 |2013-09-04 
288 双 电 源 转换 开关 上 海 人 民企 业 集 团 温州 电器 有 限 公司 ZL201210088667. 2 |2012-08-01 
289 光伏 道 变 装 置 的 冷却 结构 以 及 冷却 方式 上 海 亿 福 新 能 源 技术 有 限 公 司 章 伟 康 ZL201110458197. X12013-07-03 
290 一 种 光伏 发 电 最 大 功率 点 跟踪 的 自 调节 控制 方法 上 海 亿 福 新 能 源 技术 有 限 公 司 章 闻 上 曦 ZL201110458180. 4 12013-07-03 
基于 对 称 多 绕组 变压器 结构 的 串联 电池 组 均衡 电路 _ 
291 上 海 众 联 能 创新 能 源 条 限 公 言 ZL201210144266. 4 12012-09-19 
及 应 用 于 该 电路 的 控制 方法 ON ee 
292 基于 双 侧 电压 信息 的 有 源 电力 滤波 器 的 控制 方法 上 海信 元 瑞 电气 有 限 公 司 ZL201210282644. 5 |2012-11-21 
293 无 需 额外 电源 的 自 举 驱动 电路 上 海 侨 竞 电 子 科技 有 限 公司 ZL201110401443. 8 |2013-06-12 
率 光 伏 控制 器 输出 短路 的 保护 电 其 i 
294 | 种 小 功率 光伏 控制 器 输出 短路 的 保护 电路 及 其 广 上 海 先 甲 新 能 源 科 技 有 限 公 司 ZL201210239642. 8 |2012-10-24 
疤 
295 一 种 应 用 于 电源 管理 单元 的 内 部 电源 产生 电路 上 海 凌 阳 科技 有 限 公 司 ZL201410345542. 2 |2014-10-29 
EL 到 上 海 前 进 电子 器 材 有 限 公司 前 进 电子 ( 苏 
296 智能 电源 分 配 单 ZL201310041871. 3 |2013-06-19 
智能 电源 分 配 单元 州 ) 有 限 公司 
297 一 种 特殊 环境 用 充电 式 载 人 洁净 移动 小 车 上 海 千 山 远 东 制 药 机 械 有 限 公 司 ZL201310327015. 4 12013-11-20 
298 充电 电池 和 包含 其 的 移动 终端 上 海 华 勤 通 讯 技 术 有 限 公 司 ZL201210581421. 9 |2013-04-24 
海 华 普 汽车 有 限 公 司 浙江 吉利 控股 集团 
299 混合 动力 汽车 充电 装置 及 充电 方法 上 上 海 华 普 汽车 有 限 公 司 浙江 吉利 控股 集团 ZL201110186024.7 |2013-01-09 
有 限 公 司 
模 沥 在 PE 立 耘 会 突 和 音 位 笑 撩 本 
300 人 i 上 海 华 虹 宏 力 半导体 制造 有 限 公司 ZL201110061740. 2 |2011.06-15 
301 电源 电压 检测 电路 及 其 控制 方法 上 海 华 虹 宏 力 半 导体 制造 有 限 公司 ZL201110434515. 9 |2013-06-26 
302 双 界 面 卡 的 电源 管理 电路 及 方法 上 海 华 虹 集 成 电路 有 限 责任 公司 ZL201110024929. 4|2012-07-25 
303 电源 管理 方法 和 电源 管理 系统 上 海 博 泰 悦 至 电子 设备 制造 有 限 公 司 ZL201010572480. 0 |2012-06-06 
304 电源 板 测 试 方法 和 系统 上 海 博 泰 悦 镀 电子 设备 制造 有 限 公 司 ZL201110110134. 5 |2012-10-31 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “285 . 
( 续 ) 

ID 专利 号 公开 日 

305 电源 智能 控制 系统 ZL201310148018. 1 |2013-09-04 
306 Eb 源 科技 有 限 公 司 ZL201310021347. X12013-05-15 
307 海 唐 成 信息 科技 有 限 公司 ZL201210195564. 6 |2014-01-01 

海 埃 士 工 业 各 限 公司 上 海 汽车 集团 
308 随 车 充电 控制 装置 及 方法 区 科技 有 限 公司 汽车 集 ZL201310627707. 0 |2014-02-19 
309 ZL201310324057. 2 |2013-11-20 
310 改进 的 二 极 管 箱 位 式 三 法 ZL201210571260. 5 |2013-04-17 
311 的 LED 调 光 驱动 系统 ZL201310059174. 0 |2013-06-05 
312 ZL201310099131. 5 |2013-06-12 
313 ZL201010116714. 0 |2011-09-21 
314 ZL201110163308.4|2012-12-19 
315 ZL201210206363. 1 |2014-01-15 
316 ZL201210557717. 7 |2013-04-17 
317 滤波 器 并 联运 行 的 的 ZL201110088556.7 |2012-10-17 
318 ZL201110228989. 8 |2013-02-13 
319 压 海宝 信 软 件 股份 有 限 公司 ZL201210199526. 8 |2014-01-15 
320 工 况 下 变频 风机 变频 器 输出 频率 的 测定 方法 海宝 钢 设备 检修 有 限 公 司 ZL201110442952. 5 |2013-07-03 
平 光伏 并 网 系统 最 大 功率 点 跟踪 的 智能 的 
321 于 光伏 并 网 系统 最 大 功率 点 跟踪 的 智能 ZL201210548712. 8 |2014-06-18 
322 ZL200910054174. 5 |2011-01-05 
力 试 验 研 究 院 有 
323 试验 研究 院 有 限 ZL201210410842. 5 |2013-01-16 
电网 甬 离 和 恢复 力 试 验 研 究 院 有 
324 网 故障 隅 离 和 恢复 J 试验 研究 院 有 限 ZL201210529130. 5 |2013-04-03 
变压器 调 压 开关 分 接站 
325 变压器 调 压 开关 分 接 ZL201210525507. X|2013-04-03 
326 ZL201310026001. 9 |2013-05-01 
327 一 种 储 能 并 网 系统 一 ZL201310077826. 3 |2013-06-19 
328 ZL201310631795. 1 |2014-02-26 
329 ZL201310754120. 6 |2014-04-02 
330 ZL201410009105. 3 |2014-04-02 
331 公 |ZL201210295670. 1 |2012-12-12 
332 ZL201210200314. 7 12012-10-17 
333 E 源 科技 有 限 公 司 ZL201310169387. 9 |2013-09-04 
334 ZL201210437912. 6 |2013-01-30 
335 ZL201210488634. 7 |2013-02-27 
多 匀 衡 方法 及 其 大 电气 股份 : 
336 | 均衡 方法 及 其 装 人 司 - ZL201210285613. 5 |2012-12-05 
置 
































` 286 .中国 电源 行业 年 鉴 2016 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
ID 标 ” 题 专利 号 公开 日 
337 开关 电源 本 上 海 学 格林 ZL201210331309. X12013-01-23 
338 一 种 变频 器 实现 飞车 启动 的 方法 及 其 变频 器 上 海 学 格林 ZL201210407404. 3 |2013-01-09 
一 种 畦 动 避 量 负 裁 试验 装 团 及 其 旋 东 委 由 上海 新 时 达 区 价 有 限 八 司 十 海 辛 
339 | 种 转动 惯量 负载 试验 装置 及 旋转 工作 电机 的 电 上 海 日 这 电 份 有 民 公 司 上 海 辛 格林 es 
源 接线 结构 纳 新 时 达 电 机 有 限 公司 
340 开关 电源 控制 器 及 开关 电源 上 海 新 进 半导体 制造 有 限 公司 ZL201110409130.7 12012-06-13 
快 模拟 亲 法 器 上 蜂 应 主 度 的 方法 ”模拟 困 法 中 及 恋 
a SS 模拟 加 法 器 及 变 下 海 新 进 半 导体 制造 有 限 公司 办 501210002200 1 010.0865 
342 一 种 高 功率 因数 开关 电源 及 其 控制 器 和 控制 方法 上 海 新 进 半 导体 制造 有 限 公 司 ZL201210214383. 3 |2012-10-10 
343 一 种 LED 驱动 电路 和 LED 的 控制 方法 上 海 新 进 半 导体 制造 有 限 公司 ZL201210219812. 6 |2012-10-17 
344 改善 开关 电源 系统 输出 特性 的 方法 和 电路 上 海 新 进 半 导体 制造 有 限 公司 ZL201210241242. 0 12012-12-26 
345 检测 脉冲 发 生 器 、 控 制 芯片 以 及 开关 电源 上 海 新 进 半导体 制造 有 限 公司 ZL201210282723. 6 |2012-12-05 
346 开关 电源 驱动 电路 、 集 成 电路 及 开关 电源 上 海 新 进 半导体 制造 有 限 公司 ZL201210313484. 6 |2012-11-28 
感 充电 时 间 的 控 甫 、 方法、 芯片 以 及 开 _ 
347 本 时 间 的 控制 电路 、 方 法 、 芝 片 以 及 开关 电 上 海 新 进 半导体 制造 有 限 公 司 ZL201210448777. 5 |2013-02-13 
上 海 蝶 砂 微 电子 股份 有 限 公司 北京 大 学 软 
348 针对 变频 电机 的 控制 算法 在 逆 变 器 的 电路 实现 方法 ZL201210195210. 1 |2013-01-16 
人 件 与 微 电 子 学 院 无 锡 产 学 研 合作 教育 基地 
349 改进 的 折 半 查找 算法 在 充电 管理 中 的 应 用 方法 上 海 晨 兴 希 姆 通电 子 科 技 有 限 公司 ZL201110247736. 5 |2013-03-06 
350 一 种 电池 充电 机 柜 对 多 个 电池 同时 进行 充电 的 方法 上 海 普天 能 源 科技 有 限 公司 ZL201310031940. 2 |2013-04-24 
351 一 种 浮 地 程控 高 压 电 源 电路 上 海 普 锐 马 电子 有 限 公司 ZL201110233528. X12013-02-20 
352 一 种 电感 电流 全 周期 采样 的 LED 驱动 电路 上 海 晶 丰 明 源 半导体 有 限 公司 ZL201310073418. 0 |2013-06-26 
一 种 LED 驱动 电源 中 的 过 压 LED 驱 亏 
353 pa 1 el 上 海 晶 丰 明 源 半导体 有 限 公司 ZL201310139467. X|2013-07-10 
354 一 种 LED 电流 纹 波 消除 驱动 电路 上 海 唱 丰 明 源 半导体 有 限 公 司 ZL201310218482. 3 |2013-08-28 
355 一 种 可 控 硅 调 光 LED 驱动 电路 上 海 晶 丰 明 源 半导体 有 限 公司 ZL201310257527. 8 |2013-09-25 
亮度 提升 模块 、 可 控 硅 调 光 LED 驱动 电 系 ee 加 
356 人 度 提 天 模块、 可 控 硅 调 光 驱动 电路 及 上 海 晶 丰 明 源 半导体 有 限 公 司 ZL201410046299. 4 |2014-05-14 
SI 
357 一 种 太阳 能 光伏 发 电 用 PVB 树脂 制备 方法 上 海 晶 和 党 安全 玻璃 技术 应 用 研究 中 心 ZL201110443018. 5 |2013-06-26 
358 一 种 地 面 用 光伏 系统 的 电 性 能 评价 方法 上 海 晶 澳 太 阳 能 科技 有 限 公司 ZL201210586942. 3 |2013-05-01 
证 压 晤 : = A 乡 共 中 大 沂 > 名 > Py :2 Be 海 知 RR 有 司 广州 生字 
sy 变压器 油 中 气体 在 线 监 测 装置 的 油 路 气体 排 空 系 统 | 上 海 智光 电力 技术 有 限 公司 广州 智光 电气 Se 0 
及 方法 股份 有 限 公司 
360 一 种 LED 照明 灯具 用 线性 高 压 电源 上 海 欣 丰 电 子 有 限 公 司 ZL201210518075. X12013-02-27 
361 LED 线性 分 段 式 电源 上 海 欣 丰 电 子 有 限 公 司 ZL201210563845. 2 |2013-04-24 
3 上 海 欧 忆 智能 网 络 有 限 公司 上 海 市 电力 公 
362 一 种 电力 配 网 箱 式 变压器 环境 参数 在 线 监 测 系 统 ZL201210577383. X|2013-05-15 
种 电力 配 网 箱 式 变压器 环境 参数 在 线 监测 系统 司 武汉 科技 大 学 国家 电网 公司 
363 直流 高 低压 转换 器 的 电压 设 定 点 的 控制 方法 上 海 汽车 集团 股份 有 限 公 司 ZL201010608076.4 | 2012-07-04 
364 直流 高 低压 转换 器 的 电压 设 定 点 的 控制 方法 上 海 汽车 集团 股份 有 限 公司 ZL201010608087. 2 |2012-07-11 
直流 高 低压 转 使 能 控制 方法 及 输出 电压 控 什 
365 et 转换 器 的 使 能 控制 方法 及 输出 电压 控制 上 海 汽车 集团 股份 有 限 公司 71201010620605. 2 |2012.07.04 
366 混合 动力 汽车 智能 充电 控制 及 整 车 标定 方法 上 海 汽 车 集团 股份 有 限 公 司 ZL201010621422. 2 |2012-07-04 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) … 287 
( 续 ) 
申请 人 专利 号 公开 日 
电 控 制 方法 海 汽 车 集团 股份 有 限 公司 ZL201110107182. 9 |2012-10-31 
控制 方法 以 及 电池 步 进 式 充 电 装 置 汽车 集团 股份 有 限 公司 ZL201210226584. 5 |2014-01-22 
一 种 风光 互补 发 电 对 外 非 接 触 充 电 装 置 海 泰 莱 钢 结构 工程 有 限 公 司 ZL201110023853. 3 |2012-07-25 
灯具 电源 板 与 光源 板 连接 接 插 件 海 瀚 唯 科技 有 限 公 司 ZL201310135448. X|2013-07-10 
点 电位 平衡 控制 系统 及 方法 学 ZL201310342514. 0 |2013-12-04 
用 于 分 布 式 公 交 站 人 台 的 储 能 式 双向 充电 桩 电路 德 智能 系统 科技 有 限 公 司 ZL201310744046. X12014-04-09 
变压器 的 熔断 器 密封 连接 座 j 电 气 设 备 有 限 公司 ZL200910215663. 4 |2011-06-29 
E 医用 器 材 有 限 公 司 ZL201110061526. 7 |2012-09-19 
变压器 运行 控制 方法 化 保 电气 有 限 公司 ZL201210236638. 6 |2012-10-24 
的 馈线 最 大 负荷 预 估 方 法 化 保 电气 有 限 公司 ZL201310106286.7 |2013-08-14 
气体 浓度 修正 方法 米 保 电气 有 限 公 司 ZL201310508142. 4|2014-02-19 
面积 计算 方法 米 保 电气 有 限 公 司 ZL201410139244. 8 |2014-07-16 
E 温 联合 发 电 装 置 学 院 ZL201210148436. 6 |2012-08-22 
的 软 开关 交错 直流 变换 器 学 院 ZL201310032525. 9 |2013-05-01 
F 多 目标 调度 模型 的 并 网 运行 方式 下 微 网 能 量 控 汪 院 Se 全 2 
一 种 区 域 高 渗透 率 光伏 储 能 系统 及 其 能 量 管理 方法 学 院 ZL201310407598. 1 |2013-12-11 
Le bs 学 院 ZL201310500931. 3 |2014-01-22 
帘 电 源 基 波 与 谐 波 的 快速 检测 与 计算 A po 
手机 充电 装置 及 充电 方法 海 电力 设计 院 有 限 公司 ZIL201410029831. 1 |2014-04-16 
性 能 测试 方法 人 和 ZL201310217470. 9 |2013-09-18 
[ 完 院 
电力 电子 无 源 集成 模 ; 海 电机 学 院 ZL201110436249. 3 |2012.07-11 
电感 的 模块 型 光伏 电力 电子 变换 器 海 电 机 学 院 ZL201110436250. 6 |2012.07-11 
改善 输出 波形 的 方法 海 电 机 学 院 ZL201210138227. 3 |2012-08-15 
I 最 大 功率 跟踪 方法 及 装 1 海 电 机 学 院 ZIL201310689155. 6 |2014-04-23 
0 电气 集团 股份 有 限 公 司 ZL201310327112. 3 |2013-10-23 
电路 的 功率 模块 并 联 测试 方法 电气 集团 股份 有 限 公 司 ZL201310403795. 6 |2013-12-11 
一 种 级 联 变 流 器 直流 侧 自 稳 压 方法 电气 集团 股份 有 限 公 司 ZL201310403816.4|2013-12-11 
分 布 式 光 伏 并 网 发 设备 的 控制 方法 电器 科技 有 限 公司 ZL201110443009. 6 |2013-06-26 
助 智能 充电 系统 的 ff 能源 科 技 有 限 公司 ZIL201010548751. 9 |2012-05-23 
子 科 技 有 限 公 司 ZL201210042687. 6 |2013-07-24 
电子 科技 有 限 公司 ZL201210485121. 0 |2013-03-20 
电 混合 电源 系统 电源 股份 有 限 公 司 ZIL201310262590. 0 |2013-09-18 
源 自动 切换 电路 间 推 进 研 究 所 ZL201410097477. 6 |2014-07-09 
分 流 控制 调节 电路 间 电 源 研究 所 ZL200910198507. 1 |2011-05-11 
控制 系统 间 电 源 研究 所 ZL201210526611. 0 |2013-04-10 
唤醒 控制 系统 间 电 源 研 究 所 ZL201310288643. 6 |2013-10-02 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
403 | 反 激 电源 转换 器 的 二 次 侧 电 路 上 海 立 隆 微 电 子 有 限 公司 ZL200910056344. 3 |2011-03-30 
驰 返 式 转换 器 一 次 侧 的 输出 电流 感 测 当 
404 Ee 次 侧 的 答 出 电流 感 测 装置 及 | 上 海 立 隆 微 电 子 有 限 公司 ZL200910198329. 2 |2011.05-11 
基于 MODBUS 协议 的 光伏 电站 远程 智能 监控 通 i | 
405 | 共 US 协议 的 光伏 电站 远程 智能 监控 通讯 广 上 海 纽 恩 新 能 源 科 技 有 限 公 司 ZL201410766256. 3 |2015-03-25 
406 一 种 简便 型 太阳 能 电动 车 充电 器 上 海 绿 圣 能 源 科 技 有 限 公司 ZL201310113942. 6 |2013-06-19 
上 海 置信 电气 非 晶 有 限 公司 上 海 置信 电气 
407 一 种 非 唱 变 压 志 EB 线 绕组 及 其 制造 方 ZL201310674485. 8 |2014-03-26 
种 非 晶 变压器 抢 形 线 绕组 及 其 制造 方法 股份 有 限 公司 
408 一 种 新 能 源 汽车 车 载 光 伏 充电 器 电路 及 其 控制 方法 | 上 海 联 和 圣 新 能 源 科技 集团 有 限 公司 ZL201310407741.7 |2013-12-11 
409 一 种 用 于 电动 车 辆 驱动 控制 的 变换 器 装置 上 海 能 能 电动 车 辆 有 限 公司 ZL201310323525. 4 |2013-10-23 
410 一 种 高 精度 分 段 可 调 电 源 上 海航 空 电 器 有 限 公 司 ZL201110425873. 3 |2013-06-19 
411 充电 电池 的 电压 采样 电路 上 海 艾 为 电子 技术 股份 有 限 公司 ZL201310505167. 9 |2014-01-22 
412 电池 的 充电 控制 电路 上 海 艾 为 电子 技术 股份 有 限 公司 ZL201310582607. 0 |2014-02-19 
413 电池 的 充电 控制 电路 上 海 艾 为 电子 技术 股份 有 限 公司 ZL201310585746. 9 |2014-02-12 
414 充电 芯片 中 的 充电 控制 系统 上 海 艾 为 电子 技术 股份 有 限 公 司 ZL201310618043. 1 |2014-02-26 
415 用 于 寒冷 工 况 下 伺服 控制 器 的 辅助 加 热 装 置 上 海 英 威 腾 工业 技术 有 限 公司 ZL201110181984. 4 12013-01-02 
416 容积 可 调 隔膜 式 脉动 吸收 蔷 能 器 上 海 英 威 腾 工 业 技术 有 限 公司 ZL201210083418. 4 |2013-10-23 
417 一 种 线性 多 通道 LED 恒 流 驱动 电路 上 海 菜 托 思 电子 科技 有 限 公司 ZL201310567453. 8 |2014-02-12 
418 一 种 LED 开关 恒 流 驱 动 电路 上 海 菜 托 思 电子 科技 有 限 公司 ZL201310705124. 5 |2014-03-19 
419 功率 因数 校正 恒 流 控制 器 及 控制 方法 上 海 莱 狮 半导体 科技 有 限 公司 ZL201210050229. 7 |2013-09-11 
420 一 种 断路 器 热 记忆 电路 及 其 充电 调节 方法 上 海 诺 雅 克 电气 有 限 公司 ZL201210009077. 6 |2012-07-11 
421 一 种 DD 类 音频 功放 静音 充电 电路 上 海 贝 岭 股 份 有 限 公司 ZL201310204898. X12013-10-02 
422 一 种 太阳 能 充电 系统 上 海 迈 极 电子 有 限 公司 ZL201010552138. 4 |2012-05-30 
423 半 封 闭 式 太阳 能 电动 车 电源 装置 上 海 锐 艺 工业 产品 设计 咨询 有 限 公 司 ZL201210233229. 0 |2012-10-24 
424 不 间断 供电 式 漏电 试验 综合 保护 系统 上 海 颐 坤 自动 化 控制 设备 有 限 公司 ZL201210326003. 5 |2013-03-20 
425 一 种 LED 驱动 电源 电路 、 驱 动 电源 和 照明 装置 上 有 瑟 照 明 ( 中 国 ) 有 限 公司 ZL201080010933. 9 |2012-10-24 
426 一 种 电流 检测 电路 及 其 控制 电路 和 电源 转换 电路 上 有 瑟 照 明 ( 中 国 ) 有限 公司 ZL201180069340. 4 12013-12-25 
427 变压器 东京 零件 工业 股份 有 限 公 司 ZL201010226188. 3 |2011-04-06 
428 恒 流 源 充 电 二 极 管 放电 的 开关 式 互感 值 测量 方法 东北 农业 大 学 ZL201210269245. 5 |2012-11-07 
其 于 开关 未 瀚 友 洒 也 动 变 不 虹 位 移 测 量 装置 上 
429 | 0 东北 农业 大 学 ZL201210574510. 0 |2013-04-24 
测量 方法 
ek - 本 能 源 ~ 系统 4 低压 人 合 疯 站 oy. 
430 、 人 东北 大 学 ZL201310229628. 4 |2013-09-25 
方法 
431 一 种 新 能 源 发 电 系 统 并 网 智能 检测 报警 装置 及 方法 东北 大 学 ZL201310314373. 1 |2013-11-20 
一 种 用 于 X 射线 管 的 负 高 压 直流 集成 电源 及 其 控 肯 
432 | 种 用 于 XX 则 线 管 的 负 高 压 直 流 集成 电源 及 其 控制 东北 大 学 ZL201310379727. 0 |2013-11-27 
方法 
一 种 了 中 源 的 发 并 网 控制 装置 
43 | 种 分 布 式 混合 新 能 源 的 发 电 与 并 网 控制 装置 及 方 东北 大 学 po ee 
434 一 种 逆向 求解 的 PWM 逆 变 器 及 控制 方法 东北 大 学 沈阳 工业 大 学 ZL201310190466. 8 |2013-09-04 
es 是 变压器 直流 偏 磁 的 电容 隔 直流 可 控 开 断 桥 式 电 东北 电力 大 中 OTT Ele 区 | 关东 天 
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ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 

















东北 电力 科学 研究 院 有 限 公司 南京 南 瑞 集 




























































































































































































436 | 一 种 可 调 电 阻 法 抑制 变压器 中 性 点 直流 电流 的 装置 | 团 公 司 辽宁 省 电力 有 限 公司 电 力 科学 研究 院 |ZL201210183970. 0 |2012-10-03 
国家 电网 公司 

437 | 一 种 笔记 本 电脑 外 置 稳 压 电源 与 电线 组 合 盒 东 华 大 学 ZL201110434005. 1 |2012-07-04 

438 | ”一 种 独立 或 并 网 双 模 逆 变 器 的 控制 电路 及 切换 方法 | ” 东 华 大 学 上 海 盟 津 光 电 科 技 有 限 公司 ZL201310014531. 1 |2013-05-01 

439 | 一 种 小 型 低 插 损 单 尺度 声 表 面 波 小 波 变 换 器 件 东 华 大 学 南通 大 学 ZL201210019947. 8 |2012-07-11 

440 | 一 种 基于 同步 整流 技术 的 开关 磁 阻 电机 控制 方法 东南 大 学 ZL201210346211. 1 |2012-12-26 





























一 种 具有 高 负载 调整 率 的 快速 退 态 响应 DC-DC 开关 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































441 赤 换 器 东南 大 学 ZIL201210476509. 4 |2013-04-03 
一 种 近 场 控制 的 油 浸 式 非 品 合金 变压器 的 有 源 降 噪 东南 大 学 ee 
和 人 东南 大 学 TT On 0 Oi a 
444 | 一 种 滴漏 式 光 伏 发 电 装 置 东南 大 学 ZL201210559216. 2 |2013-04-17 
445 种 单 逆 变 器 双 电 机 系统 的 控制 方法 东南 大 学 ZL201210584914. 8 |2013-04-03 
446 一 种 快速 虹 态 响应 的 数字 功率 因数 变换 器 及 其 控制 东南 大 学 ZL201210589729. 8 |2013-05-01 
方法 
447 一 种 快速 瞬 态 响应 的 数字 开关 变换 器 及 其 控制 方法 | “东南 大 学 ZL201210589750. 8 |2013-04-17 
448 低 电 源 电 压 CMOS 恒定 电压 源 电路 东南 大 学 ZL201210590969. X|2013-05-01 
449 | 低 电 源 电压 下 高 转换 增益 无 源 混 频 器 东南 大 学 ZL201210591261. 6 |2013-05-01 
450 | 低 电源 电压 高 共 模 抑制 比 运算 放大 器 东南 大 学 ZL201210591649. 6 |2013-04-10 
451 一 种 交错 并 联 反 激 驱动 电源 东南 大 学 ZL201310016516. 0 |2013-04-17 
452 种 准 Z 源 逆 变 器 东南 大 学 ZL201310027995. 6 |2013-05-22 
453 三 电源 环形 行 波 超声 波 电机 的 正 反 转移 相 控制 方法 | “东南 大 学 ZL201310039788. 2 |2013-05-15 
454 种 变 结构 三 电源 空间 调 相 行 波 超声 波 电机 东南 大 学 ZL201310040991. 1 |2013-06-19 
455 人 下 东南 大 学 ZL201310041545. 2 |2013-06-05 
A 驱动 芯片 中 抑制 高 侧 浮动 电源 低 电 平 负 过 冲 的 东南 大 学 py 
昌 
457 一 种 用 于 等 离子 体 污水 处 理 系统 的 高 压 脉冲 电源 东南 大 学 ZL201310082889. 8 |2013-07-24 
458 0 A Ae te ea 东南 大 学 ZL201310101371. 4 |2013-07-24 
侧 平 衡 控 制 方法 
459 | 一 种 零 电流 转换 全 桥 型 非 隔离 光伏 并 网 逆 变 器 东南 大 学 ZL201310134383.7 |2013-07-10 
460 | ”一 种 集群 风电 场 有 功 功率 控制 方法 东南 大 学 ZL201310164592. 6 |2013-07-24 
461 一 种 新 型 太阳 能 光伏 与 光 热 联合 供电 系统 装置 东南 大 学 ZL201310168199. 4 |2013-09-11 
462 一 种 电动 汽车 无 线 充 电车 位 系统 东南 大 学 ZIL201310194371. 3 |2013-08-28 
463 一 种 输入 串联 输出 并 联 组 合 变换 器 的 均 压 控制 方法 | “东南 大 学 ZL201310194819. 1 |2013-09-18 
464 | 一 种 蓄电池 无 线 充 电 最 小 接 人 装置 东南 大 学 ZL201310196214. 6 |2013-09-18 
465 | 一 种 频率 可 调式 无 线 电 能 传输 装置 东南 大 学 ZL201310196231. X|2013-09-18 
466 | 一 种 模块 化 多 电 平 变换 器 的 低频 模式 运行 控制 方法 | “东南 大 学 ZL201310234952. 5 |2013-10-02 
467 | 一 种 单 相 并 网 变 流 器 的 矢量 控制 方法 东南 大 学 ZL201310279275. 9 |2013-10-23 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
468 一 种 可 调整 斜 波 补偿 斜 率 的 开关 电源 东南 大 学 ZL201310280551. 3 |2014-01-15 
469 | 一 种 二 极 管 钳 位 型 五 电 平 逆 变 器 矢量 序列 选择 方法 | “东南 大 学 ZL201310281032. 9 |2013-11-27 
470 | 一 种 高 电源 抑制 比 的 带 际 基准 电压 源 东南 大 学 ZL201310314616. 1 |2013-11-13 
471 出， ee 人 东南 大 学 ZIL201310355018. 9 |2013-11-20 
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闫 补偿 低 电 压 穿越 装置 及 控制 
















































































472 东南 大 学 ZIL201310358434. 4 |2013-12-11 
方法 

473 一 种 基于 实时 电价 的 插入 式 电 动 汽车 充电 控制 方法 | ”东南 大 学 ZL201310377142. 5 |2013-12-18 

474 | 一 种 矿 用 隔离 式 本 安 LED 驱动 电源 东南 大 学 ZL201310392070. 1 |2013-12-04 

475 一 种 二 极 管 钳 位 型 五 电 平 逆 变 器 高 调制 比 均 压 方法 | ”东南 大 学 ZL201310431044. 5 |2013-12-25 


























一 种 双 零 序 电压 注入 的 链 式 并 网 逆 变 器 容错 控制 方 





















































































































































































































































476 | 东南 大 学 ZL201310479229. 3 |2014-01-01 
电 于 紫 波 分 析 的 级 联 道 恋 H re 合 测 
477 种 湾 波 分 析 的 级 联 逆 变 器 也 桥 单 元 故障 检测 东南 大 学 ZL201310480072. 6 |2014-01-22 
方法 
478 一 种 高 电源 抑制 比 的 纯 MOS 结构 电压 基准 源 东南 大 学 ZL201310535118. X|j2014-01-22 
电感 双 输 出 变 中 实现 次 级 开关 100% 占 空 
479 2 人 te 东南 大 学 ZL201310560994. 8 |2014-02-05 
输出 的 方法 
480 种 多 并 联 逆 变 器 电机 调 速 系统 及 其 控制 方法 东南 大 学 ZL201310593888. X|2014-02-05 
481 一 种 可 控 混 合 电磁 耦合 滤波 髓 东南 大 学 ZL201310596666. 3 |2014-02-19 
482 一 种 混合 励磁 同步 电机 功率 因数 控制 方法 东南 大 学 ZL201310607967. 1 |2014-02-26 
483 一 种 单 电感 四 输出 降 压 型 开关 电源 的 控制 电路 东南 大 学 ZL201410001469. 7 |2014-03-26 
原 位 样品 杆 中 基 片 供电 电源 、 光 - 电 双 功能 其 
484 原 代 4 品 杆 中 基 片 大、 站 电 双 功 能 基 片 及 东南 大 学 ZIL201410003661. X|2014.04-16 
制 法 
485 一 种 快速 瞬 态 响应 buck 同步 整流 DC-DC 变换 器 东南 大 学 ZL201410003992. 3 |2014-04-02 


























南大 学 国家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 
江苏 省 电力 公司 电力 经 济 技术 研究 院 








486 一 种 基于 光伏 并 网 微 逆 变 器 的 功率 解 耦 控制 方法 ZL201310651367. 5 |2014-03-05 
































提高 短 时 阴影 下 光伏 模 组 抗 失 配 能 力 的 超级 电容 补 | ”东南 大 学 江苏 省 电力 公司 南京 供电 公司 









































































































































































































































































































































































































































































































































487 全 ~ |ZL201310106932. X12013-07-10 
偿 方法 江苏 省 电力 公司 国家 电网 公司 
488 一 种 二 极 管 钳 位 型 五 电 平 闭 变 器 均 压 控制 方法 东南 大 学 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 |ZL201310305421. 0 |2014-01-15 
489 隔离 控制 双 极 性 高 频 高 压 脉冲 电源 电路 东 文 高 压 电源 (天 津 ) 有 限 公司 ZL201310702569. 8 |2014-03-12 
i 高 压 大 功率 调节 系统 的 软 电 人 
490 为 率 调节 系统 的 软 充电 电路 及 软 充 东方 日 立 (成 都 ) 电 控 设备 有 限 公司 ZL201210429221. 1 |2013-07-31 
方法 
491 一 种 光伏 并 网 逆 变 器 母线 电压 二 次 纹 波 的 抑制 方法 | “东方 日 立 ( 成 都 ) 电 控 设 备 有 限 公司 ZL201210496166. 8 |2013-07-31 
492 改善 双 馈 风力 发 电机 组 并 网 性 能 的 方法 东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公 司 ZL201210589790. 2 |2013-05-08 
一 种 双 馈 风力 发 则 变 流 器 的 控制 系统 及 其 控制 | 东 集团 东方 汽轮机 有 限 公 局 东 
03 种 双 馈 风力 发 电网 侧 变 流 器 的 控制 系统 及 其 控制 方 ET le 团 东 方 汽轮机 有 限 公司 四 川 大 TO 0 
方法 方 电气 自动 控制 工程 有 限 公司 
A 馈 风 力 发 7 x k 有 度 检 漂 东 集团 东 汽 讼 TB 了 R 八 恒 东 
A 种 双 馈 风力 发 电 变 流 器 电网 电压 矢量 角度 检测 算 方 ET le 团 东方 汽轮机 有 限 公司 四 川 | 到 O10 0 201 
法 方 电气 自动 控制 工程 有 限 公司 
495 电源 处 理 装 置 及 其 放电 控制 方法 东 林 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110306194. 4 12013-04-17 
496 功率 转换 系统 及 不 间断 供电 电源 系统 东芝 三 尧 电机 产业 系统 株式 会 社 ZIL201080037033. 3 |2012-05-30 
497 逆 变 器 装置 东芝 开 利 株式 会 社 ZL201210241741. X|2013-01-16 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
498 直流 电源 供电 系统 东芝 照明 技术 株式 会 社 ZL201080040292. 1 |2012-05-30 
499 开关 电源 装置 以 及 可 调节 电源 系统 东芝 照明 技术 株式 会 社 ZL201110273025. 5 |2012-04-11 
500 - 关 电 源 装置 以 及 照明 装置 东芝 照明 技术 株式 会 社 ZL201210074836.7 |2012-10-03 
501 照明 用 电源 以 及 照明 装置 东芝 照明 技术 株式 会 社 ZL201210192043. 5 |2013-09-18 
502 照明 用 电源 以 及 照明 器 具 东芝 照明 技术 株式 会 社 ZL201210224422. 8 |2013-09-11 
503 电源 装置 及 照明 器 具 东芝 照明 技术 株式 会 社 株式 会 社 东芝 ZL200980107918. 3 |2011-01-26 
504 一 种 应 用 在 交流 LED 驱动 系统 中 的 过 压 保护 电路 东莞 博 用 电子 科技 有 限 公司 ZL201310222496.2 |2013-09-04 
一 种 应 用 在 交流 LED 驱动 系统 中 的 LED 过 温 保护 
505 i " 各 东莞 博 用 电子 科技 有 限 公司 ZL201310222498. 1 |2013-09-04 
一 种 应 用 在 交流 LED 驱动 系统 中 的 芯片 过 温 保护 电 
506 路 EAT 东莞 博 用 电子 科技 有 限 公司 ZL201310222499. 6 |2013.09.04 
东莞 宇 龙 通信 科技 有 限 公司 宇 龙 计算 机 通 
507 | 无 线 充电 的 定位 方法 及 装置 0 ， “|ZzL201210260843. 6 |2012-11-07 
信 科技 (深圳 ) 有 限 公司 
s 、 东莞 宇 龙 通信 科技 有 限 公司 宇 龙 计算 机 通 
508 终端 和 终端 的 充电 控制 方法 es 5 ”|2Z2L201210315831. 9 |2012-11-28 
言 科技 ( 深圳 ) 有 限 公司 
二 东莞 宇 龙 通信 科技 有 限 公司 宇 龙 计算 机 通 
509 | 终端 和 充电 电流 调节 方法 Nn “ |ZL201210319326. 1 |2012-12-26 
过 科技 ( 深圳) 有限 公司 
. 东莞 宇 龙 通信 科技 有 限 公司 宇 龙 计算 机 通 
510 | ”终端 和 终端 充电 方法 A “|ZL201210321870. X12012-11-28 
言 科技 (深圳 ) 有 限 公司 
一 种 用 于 无 线 充 电 远 程控 制 的 系统 及 其 远程 控制 方 | ”东莞 宇 龙 通信 科技 有 限 公 司 宇 龙 计 通 
511 | 、 人 | 苑 字 龙 通信 技 有 公司 宇 龙 计算 机 通 [2101310096827.2 |2013.07.24 
法 埋 科 技 ( 深圳 ) 有 限 公司 
防 触电 充电 方法 及 带 悬 浮 电 压 检测 功能 的 检测 转 接 a 
512 器 eS 东莞 市 东 颂 电子 有 限 公司 ZL201310648795. 2 |2014-02-26 
313 无 线 充电 式 移动 电源 及 充 放 电 方 法 东莞 市 中 恒 浩 机 电 科 技 有 限 公 司 ZL201210228612. 7 12012-10-17 
514 高 频 电源 变 压 髓 东莞 市 俊 知 自动 机 械 有 限 公司 ZL201210410494. 1 |2013-02-20 
515 简 式 上 下 斩 结 构 三 相隔 离 变压器 东莞 市 光华 实业 有 限 公 司 ZL201210577393. 3 |2013-03-20 
510 dv/dt 变压器 极 性 测试 器 及 其 测试 方法 东莞 市 光华 实业 有 限 公司 ZL201210578299. X12013-04-24 
517 一 种 电源 适配器 自动 测试 装置 东莞 市 冠 佳 电子 设备 有 限 公司 ZL201210372816. 8 |2013-01-16 
518 一 种 电源 装置 的 网 络 控制 系统 东莞 市 力 与 源 电器 设备 有 限 公 司 ZL201310096718. 0 |2013-07-10 
519 一 种 正 反 换 向 脉冲 电源 的 控制 方法 东莞 市 力 与 源 电 器 设备 有 限 公司 ZL201310363790. 5 |2013-12-11 
520 一 种 正 反 换 向 脉冲 电源 输出 波形 的 控制 方法 东莞 市 力 与 源 电器 设备 有 限 公 司 ZL201310363848. 6 |2013-12-11 
521 一 种 锂 离子 二 次 电池 的 首次 充电 化 成 方法 东莞 市 力 嘉 电池 有 限 公司 ZL201310089755. 9 |2013-06-12 
522 一 种 DC 电源 接头 自动 焊接 机 东莞 市 双 力 数控 设备 有 限 公 司 ZL201210044813. 1 |2012-07-18 
523 一 种 变压器 夹 框 的 输出 收集 方法 东莞 市 大 忠 电 子 有 限 公司 ZL201210372771. 4|2013-01-16 
524 基于 比较 器 的 限 流 限 压 锂电 池 充 电 电 路 东莞 市 妙 达 电动 工具 制造 有 限 公 司 ZL201010620880. 4 |2012-07-11 
525 一 种 生产 电子 变压器 的 全 自动 流水 线 东莞 市 威 元 电子 科技 有 限 公司 ZL201310365426. 2 |2013-12-25 
526 防水 型 电源 插头 及 其 制作 方法 东莞 市 盛 光 电子 有 限 公司 ZL201310022661. X|2013-05-08 
527 种 直流 电 逆 变 自动 跟踪 并 网 装置 东莞 市 神 牛 电 子 科 技 有 限 公司 ZL201110374877. 3 |2012-06-20 
528 一 种 非 对 称 电 容 储 能 式 AC-DC 电源 东莞 市 神 牛 电 子 科 技 有 限 公司 ZL201210432614. 8 |2013-04-03 
529 组 合式 高 频 变 压 髓 骨架 东莞 市 立 敏 达 电 子 科技 有 限 公司 ZL201310172191. 5 |2013-07-24 
5 东莞 新 能 源 科 技 有 限 公司 东莞 新 能 源 电子 
530 锂 离子 电池 分 步 充电 方法 ”12ZL201110141456. 6 |2012-12-05 
科技 有 限 公司 宁德 新 能 源 科 技 有 限 公 司 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































292 .中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

531 种 供电 系统 及 其 电源 保护 电路 东莞 乌 威 新 能 源 有 限 公司 ZL201110335702. 1 |2013-05-08 
532 万 兆 以 太 网 络 变压器 及 其 制造 方法 东莞 铭 普 光 磁 股份 有 限 公 司 ZL201210304574. 9 |2012-11-14 
533 适应 性 LED 调 光 驱动 电路 东 贝 光电 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210585237. 1 |2014-07-02 
534 人 于 电动 专用 电源 车 的 电源 分 配 管理 系统 及 管理 方 东风 小 康 汽 车 有 限 公司 重庆 分 公司 ZL201310475665. 3 |2014.02.26 
535 电动 汽车 太阳 能 充电 器 及 其 使 用 方法 东风 小 康 汽车 有 限 公司 重庆 分 公司 ZL201310477339. 6 |2014-03-05 
536 交流 电源 控制 装置 中 兴 保 全 股份 有 限 公司 ZIL201210058593. 8 |2013-01-23 
537 种 直流 电源 的 均 流 方法 和 装置 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZIL200910179959. 5 |2010-03-10 
538 智能 充电 方法 和 装置 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZIL200910205516. 9 |2010-04-14 
539 一 种 DCZDC 模块 电源 中 兴 通 讯 股份 有 限 公司 ZIL201010215030. 6 |2010-10-20 
540 | ”LLC 串联 谐振 变换 器 及 其 驱动 方法 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZL201010238057.7 |2010-11-24 
eo Poe pets os DC-DC 开关 变换 器 的 数字 方法 中 兴 通 讯 股份 有 限 公司 CN 
542 组 合 电 源 管 理 方法 及 装置 中 兴 通 讯 股份 有 限 公司 ZIL201110134486. 4 |2012-11-28 
543 通信 基站 电源 并 联 监控 方法 及 通信 基站 电源 系统 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZL201110150097. 0 12012-12-05 
544 多 可 编程 器 件 系 统 中 电源 保护 方法 及 装置 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZL201210079017. 1 |2012-09-12 
545 充电 电路 及 其 控制 方法 与 装置 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZL201210161580. 3 |2012-10-03 
546 一 种 基站 电源 监控 及 告警 的 装置 和 方法 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZIL201210355183. X|2013-01-09 
547 终端 的 无 线 充 电 方 法 及 装置 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZL201210375998. 4 |2013-01-30 
548 一 种 充电 管理 方法 、 装 置 和 系统 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZIL201210466608. 4 |2013-03-06 
549 充电 方法 、 移 动 终端 及 适配器 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公司 ZIL201210547835. X|2013-04-24 
550 | 一 种 便于 维护 的 变频 器 中 冶 南 方 (武汉 ) 自动 化 有 限 公司 ZL201310620193. 6 |2014-03-26 
551 电力 供电 系统 中 变压器 数学 模型 的 简化 方法 中 冶 南 方 工程 技术 有 限 公 司 ZL201210404935.7|2013-01-30 
552 一 种 支承 辊 逆 变 电源 差 温 淳 火 装置 及 热处理 方法 中 治 陕 压 重工 设备 有 限 公司 ZL201210523598. 3 |2013-04-03 
2 种 改进 论 伏 脉冲 测试 仪 镶 照 度 均 勾 性 的 测试 装置 中 利 腾 晕 光 伏 科技 有 限 公司 Sr ee 

及 测试 方法 
554 | 一 种 带 新 型 电流 转换 器 的 谐 波 电流 测试 系统 中 华人 民 共 和 国 上 海 出 入 境 检验 检疫 局 “|ZL201210422606. 5 |2013-01-23 
555 电能 表 电 源 连 接 盒 中 南 仪表 有 限 公司 ZL201310047469. 6 |2013-06-19 
556 | 光伏 柔性 并 网 装置 及 控制 方法 中 南大 学 ZL201210424978. 1 |2013-03-13 
557 一 种 并 联 混合 型 有 源 电力 滤波 器 及 其 控制 方法 中 南大 学 ZL201310580977. 0 |2014-02-05 
有 源 电力 滤波 器 的 输出 滤波 电路 、 滤 波 方法 及 设计 中 南大 学 0 OD 00 
方法 
559 一 种 基于 无 线 的 光伏 电站 状态 监测 装置 中 国 东方 电气 集团 有 限 公司 ZL201310510283. X|2014-02-05 
560 | ”直流 电源 输出 保护 电路 ea 全 让 网 全 机电 ZL201310021733. 9 |2013-04-24 
空 制 技术 股份 有 限 公 司 

561 作为 多 路 同步 磁 开关 的 高 电压 可 饱和 脉冲 变压器 中 国人 民 解 放 军 国防 科学 技术 大 学 ZL201210483436. 1 |2013-03-27 
562 基于 程控 电源 的 太阳 电池 阵 输 出 的 模拟 系统 、 方 法 中 国人 民 解 放 军 国防 科学 技术 大 学 ZL201210486693. 0 |2013-02-13 
563 基于 Z 源 的 双向 DC-DC 变换 器 的 控制 方法 中 国人 民 解 放 军国 防 科 学 技术 大 学 ZL201510037888. 0 |2015-04-15 
564 一 种 宽频 防 载波 泄密 安全 电源 插座 中 国人 民 解 放 军 总 参谋 部 第 五 十 五 研究 所 |ZL201110336479. 2 |2012-06-20 
565 可 编程 电池 充电 仪 中 国人 民 解 放 军 济 南 军 区 72465 部 队 ZIL201310467684. 1 |2014-01-08 
566 消 磁 副 电 源 电流 快速 准确 调整 设备 及 调整 方法 中 国人 民 解 放 军 海军 工程 大 学 ZL201310070555. 9 |2013-07-10 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
一 种 适用 于 并 网 道 变 器 的 控制 器 及 二 次 系统 的 供电 悦 人 民 解 放 军 海军 工程 大 学 武汉 新 能 源 
8 种 适用 于 并 网 道 变 器 的 控制 器 及 二 次 系统 的 供电 | 中国 人民 A 放 备 海军 工程 大 学 武汉 新 能 源 Se 
方法 接 入 装备 与 技术 研究 院 有 限 公 司 
中 国 六 | 军 空 济 航空 四 六 上 牙 
568 飞机 地 面 空调 电源 动力 综合 保障 设备 0 放 备 空军 济南 航空 四 站 装备 修 ZL201310474062. 1 |2014-09-10 


























中 国人 民 解 放 军 重庆 通信 学 院 国家 电网 公 
司 国 网 重庆 市 电力 公司 江北 供电 分 公司 














569 一 种 软 开 关 Boost 拓扑 电路 








ZL201310590660. 5 |2014-02-19 






























































中 国 兵器 工业 集团 第 二 一 四 研究 所 苏州 研 














570 开关 电源 输出 过 流 保护 装置 ZL201210270482. 3 |2012-11-07 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































发 中 心 
司 兵 司 : 团 第 二 一 四 研究 所 苏州 研 
571 | 基于 LTCC 多 层 基板 工艺 的 电荷 选 通 变换 器 电路 I 人 四 研究 所 苏州 研 7 201210387054. 9 |2013 .02_13 
心 
兵器 : 团 第 二 一 四 研究 所 苏州 研 
372 我 控制 完全 断 电 的 电源 电子 开关 电路 | 人 A ZL201210415531. 8 |2013-02-13 
心 
573 一 种 宽 电 源 低压 差 稳 压 电路 中 国 北方 发 动机 研究 所 (天 津 ) ZL201310417844. 1 |2013-12-25 
574 功率 模块 和 变 流 器 中 国 北 车 股份 有 限 公 司 ZL201110330531. 3 |2013-05-01 
575 牵引 变 流 器 箱 体 及 牵引 变 流 器 中 国 北 车 股份 有 限 公 司 ZL201110375463. 2 |2013-06-05 
576 牵引 逆 变 器 控制 方法 及 装置 中 国 北 车 股份 有 限 公 司 ZL201110451528. 7 |2013-07-03 
577 机 车 变 流 器 的 控制 电路 中 国 北 车 股份 有 限 公司 ZL201210003754. 3 |2013-07-10 
578 充电 机 系统 及 轨道 车 辆 中 国 北 车 股份 有 限 公司 ZL201210319466. 9 |2014-03-26 
579 电力 机 车 司机 显示 单元 用 电源 中 国 北 车 集团 大 连 机 车 研究 所 有 限 公 司 ZL201210563435. 8 |2013-04-03 
用 于 电子 功率 模块 冷却 的 水 准 试验 台 的 试验 i a 
580 a 电子 功率 模 决 冷却 的 水 冷 基板 试验 台 的 试验 广 中 国 北 车 集团 大 连 机 车 研究 所 有 限 公 司 |ZL201210567922. 1 |2013-04-24 
581 DC600V 列车 供电 装置 控制 单元 的 供电 电源 中 国 北 车 集团 大 连 机 车 研究 所 有 限 公 司 ZL201310322805. 3 |2013-11-06 
中 国 网 有 限 责任 公司 南京 南 瑞 继 
582 种 判断 远 端 变电站 二 次 直流 电源 消失 的 方法 中 国 南方 电网 有 限 责任 司 南京 南 瑞 继 保 ZL201310526765. 4 |2014-10-01 
旺 气 有 限 公 司 
限 责任 公司 超 高 压 输电 公 
583 一 种 输电 线路 在 线 监 测 设备 的 电源 装 Be 南方 电网 有 限 责任 公司 超 高 压 输电 人 ZL201210212037. 1 |2013-01-30 
己 
584 便携 式 太 阳 能 电源 系统 中 国 南方 航空 工业 (集团 ) 有 限 公司 ZL201110369987. 0 |2012-04-11 
585 一 种 用 于 Zn0 性 能 测试 的 可 调 高 压 方 波 脉冲 电源 中 国 工程 物理 研究 院 流体 物理 研究 所 ZL201310229261. 6 12013-09-04 
586 一 种 锥 形 绝缘 层 高 压 变压器 绕组 的 制备 方法 中 国 工程 物理 研究 院 电 子 工程 研究 所 ZL201310259392. 9 |2013-09-11 
站 提供 应 急 亏 源 的 方法 和 移动 式 蓄电池 蓄 | 中 国 广 核 集团 有 限 公 亚 湾 核电 运营 第 
3 核电 站 提供 应 急 动 力 电源 的 方法 和 移动 式 蓄电池 蓄 | 中 国 广 核 集团 有 限 公 司 大 亚 湾 核 电 运 营 管 OSs 
能 系统 理 有 限 责任 公司 
立 用 于 装 秃 料 机 模拟 机 的 旋转 变压器 信号 仿真 系统 
588 J 于 装 印 料 机 模拟 机 的 旋转 变压器 信号 仿真 系统 中 国 核电 工程 有 限 公司 ZL201310068798. 9 |2013-07-17 
和 方法 
589 车 底 扫 描 电 源 控制 器 及 其 控制 方法 中 国民 用 航空 总 局 第 二 研究 所 ZL201310165733. 6 |2013-07-24 
590 航空 地 面 逆 变 电源 特性 测试 系统 及 测控 方法 中 国民 航 大 学 ZL201210575374. 7 |2013-04-24 



































中 国 煤 炭 科 工 集团 太原 研究 院 山西 天 地 煤 









































591 煤矿 井 爆 车 辆 电源 开关 自动 控制 装置 ZL201210508343. X|2013-04-10 
煤矿 井下 防爆 车 辆 电源 开关 自动 控制 装置 机 装备 有 限 公司 
592 一 种 电源 避雷 器 自动 报警 装置 和 方法 中 国电 信和 股份 有 限 公司 ZL201110032423. 8 |2012-07-11 
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中 南 电力 设计 院 有 




















国电 力 工程 顾问 集 


593 特 高 压 换 流 变 压 器 隔 震 防 落 装置 ZL201310120699. 0 |2013-06-26 


















































594 | 光伏 电站 发 电 输 出 功率 预测 方法 中 国 





电力 科学 人 研究 院 ZL201110369757. 4|2012-06-27 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































` 294 . ”中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
一 种 基于 扫 频 短路 特征 的 变压器 绕组 变形 故障 诊断 
595 方法 6 中 国电 力 科学 研究 院 ZL201210470825. 0 |2013-03-27 
一 种 基于 介质 响应 特征 的 变压器 油纸 绝缘 受潮 诊断 , 
2 方法 . ee 中 国电 力 科 学 人 研究 院 ZL201210474348. 5 |2013-03-27 
一 种 基于 VSC 并 网 光伏 、 储 能 电站 的 机 电 暂 态 建 模 | 中国 电力 科学 研究 院 华北 电力 科学 研究 院 
| 人 二 ae 针 究 院 华北 电力 科学 研究 院 |zr201110328049.6|2012.0321 
~ 页 性 公 后 
用 于 电动 汽车 智能 充电 网 络 安全 通信 的 量子 密 钥 人 
Nh A 通信 的 量 分 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201110214565. 6 |2011-12-14 
帮 才 
599 种 重要 电力 用 户 应 急电 源 配 置 方 法 中 国电 力 科 学 人 研究 院 国家 电网 公司 ZL201110327836. 9 |2012-03-21 
600 一 种 微 电 网 并 网 与 扳 网 自动 无 颖 切换 的 控制 方法 中 国电 力 科 学 人 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210011880. 3 |2012-07-04 
601 一 种 由 电流 互感 器 供电 的 直流 电源 中 国电 力 科 学 人 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210097460. 1 |2012-08-22 
602 一 种 无 浙 有 载 调 容 调 压 配 电 变 压 器 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210101895. 9 |2012-08-29 
603 一 种 具有 自 适应 功能 的 节能 变压器 中 国电 力 科 学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210158628. 5 |2012-10-03 
604 一 种 光伏 电站 群 区 域 功率 预测 方法 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210169776. 7 12012-10-10 
605 一 种 微 电 网 分 布 式 电源 分 层 协调 控制 系统 和 方法 中 国电 力 科 学 人 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210249714. 7 12012-12-19 
电动 汽车 交流 充电 桩 连接 装置 控制 导 引 测试 仪 及 实 和 
606 eat re 连接 装置 控 制导 引 测试 仪 及 实 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZIL201210290803. 6 |2013.01-09 
基于 SDP 和 V2GTP-EXI 电动 汽车 自 适应 充电 控制 
607 系统 及 其 控制 方法 动 汽 适应 充电 控制 中 国电 力 科 学 人 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210291284. 5 |2012-12-19 
示 统 广 其 J 市 1 
608 种 变电站 内 变压器 分 接头 位 置 的 估计 方法 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210296576. 8 |2013-01-16 
基于 光伏 系统 的 用 户 侧 分 布 式 电源 即 插 即 用 电源 人 
09 理 系统 l 0 “| 中国 电力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210326197. 9 |2013-01-16 
下 堆 E 
610 一 种 非 车 载 直 流 充 电机 与 电动 汽车 通信 的 系统 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210338746. 4 12013-01-16 
611 一 种 交流 充电 装置 与 电动 汽车 通信 的 系统 中 国电 力 科 学 人 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210364465. 6 |2013-02-06 
一 种 基于 同步 脉冲 输出 电源 的 电子 式 互 感 器 校 验 ; 
612 轩 中 输出 < 校 验 装 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210396910.7 |2013-02-13 
613 一 种 基于 多 维度 信息 的 变压器 保护 实现 方法 中 国电 力 科 学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210422094. 2 |2013-02-27 
一 种 用 于 间歇 性 电源 高 渗透 电网 规划 的 安全 性 评 本 
614 方法 i i 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210441763. 0 |2013-03-27 
一 种 采用 储 能 变 流 器 实现 被 动 离 网 无 颖 切换 挖角 _ 
1 | 攻 ce 入 制 方 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210469883. 1 |2013-04-03 
基于 蚁 群 算法 的 电池 储 能 电站 功率 控制 方法 及 其 系 | 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 国 网 
616 统 峭 能 率 控 和 2 eon ) es 公司 国 网 ZL201210091211. 1 |2013-10-23 
元 外 已 杂 公 本 月 丁 居 电信 口 
基于 贪心 策略 的 电池 储 能 电站 功率 控制 方法 及 其 系 | 中 国电 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 国 网 
617 统 峭 能 率 控 和 " ee 0 lL oe 人 公司 国 网 ZL201210091331. 1 12013-10-23 
纺 处 已 罗 人 公司 上 月 回答 纪 公 日 
te 中 国电 力 科学 研究 院 国 网 公司 甘肃 
618 一 种 配 电 变压器 更 换 的 节能 量 测 量 与 验证 方法 省 电力 4 愤 究 院 国家 电网 公司 甘肃 ZL201210254275. 9 |2013-02-06 
EEA 
pe es 中 国电 力 科 学 研究 院 回族 自治 区 电 
619 光伏 电站 发 电 输出 功率 预测 系统 i 科学 研究 院 人 多 月 洽 力 ZL201110369766. 3 |2012-07-11 
公 晶 
中 国电 力 科 学 研究 院 特 变 电 工 沈阳 变 压 
620 一 种 特 高 压 1000kV 降 压 220kV 变压器 a [ 突 院 特 沈阳 变 压 玫 ZL201210115952. 9 |2012-09-19 
公 局 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 “电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “295 . 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
621 脉冲 电源 的 时 序 控制 电路 中 国电 子 科技 集团 公司 第 二 十 四 研究 所 |ZL201310167974. 4 |2013-09-04 
622 准 谐振 变换 器 同步 整流 电路 中 国电 子 科技 集团 公司 第 二 十 四 研究 所 “|ZL201310206263. 3 |2013-09-04 
于 行 波 管 程控 高 压 电源 的 霍 尔 高 压 检 测控 币 了 
623 | 应 用 于 行 波 管 程控 高 压 电源 的 霍 尔 高 压 检 测控 制 方 中 国电 子 科技 集团 公司 第 四 十 一 研究 所 eR 
.种 帮 | 量 网 名 LA 实现 Ei EE 亦 频 测 > 
624 种 利用 矢量 网 各 分 析 仪 实现 内 账本 振 变频 右 测 斌 中 国电 子 科技 集团 公司 第 四 十 一 研究 所 |Z1L201210154961. 9 |2012-09-19 
的 方法 
电源 阵 丈 六 器 的 并 联 均 流 型 快速 动态 功率 调整 电 
3 室 源 阵 列 模 拟 器 的 并 联 均 流 型 快速 动态 功率 调 中 国电 子 科技 集团 公司 第 四 十 研究 所 T0300 0 OT 
626 超 高 压 求 灯 的 恒 功 率 控制 电路 中 国电 子 科技 集团 公司 第 四 十 五 研究 所 ZL201110007393. 5 |2011-05-04 
627 一 种 应 用 于 半导体 专用 设备 和 光伏 行业 的 砂浆 站 中 国电 子 科技 集团 公司 第 四 十 五 研究 所 |ZL201110165269. 1 |2012-12-26 
628 一 种 变压器 油 及 其 制备 方法 中 国 石油 化 工 股份 有 限 公司 ZL201210419302. 3 |2013-01-30 
中 国 石油 化 工 股份 有 限 公 司 中 国 石油 化 工 
629 氏 温 煤 焦 油 加 氧 生产 变压器 油 基础 油 的 方法 、 ZL201210433517. 0 |2014-05-14 
申 慰 净 煤 集注 加 分 生产 安奈 党 裕 基 础 汕 的 方法 。 [和 从 尖 限 公司 搞 肌 大 油 化 工 生 党 院 
630 并 联 高 能 量 电容 电 火 花 加 工 脉 冲 电源 中 国 石油 大 学 (华东 ) ZL201210391990. 7 |2013-02-06 
631 磷酸 铁 锂电 池 用 24V 充电 器 及 其 充电 方法 中 国 石油 大 学 (华东 ) ZL201210534425. 1 |2013-04-10 
632 一 种 组 合式 DCZAC 变换 器 中 国 石油 大 学 (华东 ) ZL201310092504. 6 |2013-06-05 
中 国 石 3 然 所 股价 有 限 八 二 上 庄 3 I 
633 | 电力 变压器 过 热 熔断 保护 装置 国 石油 天 然 飞 股 份 有 限 公司 六 庆 油田 有 |zr201310193745 X12013.0821 
限 责 任 公司 
634 一 种 矿 用 本 安 大 功 率 LED 驱动 电源 中 国 矿业 大 学 ZL201210002047. 2 |2012-07-18 
635 一 种 本 安 型 大 功率 开关 变换 器 输出 短路 保护 方法 中 国 矿 业 大 学 ZL201210064822. 7|2012-07-11 
636 T 型 五 电 平 开 关 磁 阻 电机 功率 变换 器 中 国 矿业 大 学 ZL201210280188. 0 |2013-02-06 
637 一 种 四 桥 臂 变 流 器 空间 矢量 脉 宽 调制 方法 中 国 矿业 大 学 ZL201210399478.7 |2013-01-09 
- 关 磁 虹 : 关 功 率 变换 器 续 流 二 极 管 故 障 诊 
638 Ws OE A WE 中 国 矿业 大 学 ZL201310030343. 8 |2013-05-08 
断 方 法 
639 一 种 模块 化 多 电 平 变换 器 的 调制 策略 中 国 矿业 大 学 ZL201310072543. X|2013-08-14 
640 一 种 三 电 平 变频 器 控制 方法 中 国 矿 业 大 学 ZL201310130205. 7 |2013-07-31 
在 线 式 矿 用 隔 爆 锂 离子 蕾 电池 不 间断 直流 电源 及 控 
641 | ， 人 人 i 中 国 矿业 大 学 ZL201310256272. 3 |2013-09-18 
制 方法 
开交 砚 功 鳌 恋 引 十 系 妆 示 准 诊 曲 
642 J 5 00 0d 中 国 矿业 大 学 ZL201310436418. 2 |2013-12-18 
方法 
一 种 高 效 宽 范围 功率 可 调 无 线 电能 传输 系统 及 控 委 
643 3 Th ea 0 | 中 国 矿业 大 学 ZL201310565530. 6 |2014-02-05 
方法 
印 制 三 相 PWM 变 流 器 共 模 电压 的 简化 调制 
644 法 Cn ea 中 国 矿业 大 学 ZL201310593887. 5 |2014-02-12 
串联 输入 串联 输出 高 频 隔离 DCZDC 变 
645 器 人 中 国 矿 业 大 学 (北京 ) ZL201210212527. 1 |2012-10-10 
646 大 功率 级 联 式 二 极 管 H 桥 单位 功率 因数 整流 器 中 国 矿业 大 学 (北京 ) ZL201310177775. 1 |2013-08-28 
647 变 耦 合 系数 磁 共 振 无 线 电能 传输 系统 及 方法 中 国 矿 业 大 学 (北京 ) ZL201310401679. 0 12013-11-27 
648 一 种 压 电 变压器 散热 装置 及 压 电 变压器 中 国 科 学 技术 大 学 ZL201010575707. 7 |2011-06-15 
649 高 倍 聚 光 光 伏 发 电 供 热 系 统 中 国 科学 技术 大 学 ZL201210450771. 1 |2013-03-06 
650 一 种 光伏 驱动 的 太阳 能 主动 循环 式 热 水 系统 中 国 科 学 技术 大 学 ZL201410110268. 0 |2014-06-11 
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( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

0 中 国 科 学 院 上 海 微 系统 与 信息 技术 研究 所 |ZL201210030481. 1 |2012-07-04 
平衡 -不 平衡 变压器 中 国 科 学 院 上 海 微 系统 与 信息 技术 研究 所 |ZL201310001072. 3 |2013-03-27 
光谱 补偿 式 太 阳 能 光伏 发 电 系统 中 国 科 学 院 上 海 高 等 研究 院 ZL201210315971. 6 |2014-03-26 
本 源 的 过 电流 拌 动 检测 方法 和 保护 电 中 国 科学 院 光 电 研 究 院 De 
Py 加 站 中 国 科学 院 半 导体 研究 所 ZL201310363193. 2 |2013-11-27 
2 和 是 流 加 王 和 电 踢 信 三 基 名 TD 混 放 虹 到 电 中 国 科学 院 半导体 研究 所 ZIL201410010264. 5 |2014-04-30 
一 种 便携 式 高 压 直 流 稳 压 电源 中 国 科 学 院 声 学 研究 所 ZL201110451593. X|2013-07-03 
金属 /空气 电池 - 氧 氧 燃料 电池 一 体式 组 合 电源 中 国 科学 院 大 连 化 学 物理 研究 所 ZL201210562567. 9 |2013-06-12 

一 种 无 间断 供电 方法 及 电源 系统 中 国 科学 院 工程 热 物 理 研 究 所 ZL201310687337. X|2014-03-19 
一 种 新 型 无 间断 供电 方法 及 电源 系统 中 国 科 学 院 工 程 热 物理 研究 所 ZL201310687415. 6 |2014-03-19 
一 种 微 电 网 用 变 流 器 的 微 电 网 组 网 控制 方法 中 国 科学 院 广州 能 源 研 究 所 ZL201310125672. 0 |2013-08-07 
高 压 开关 电源 的 隔离 式 电压 电流 检测 控制 电路 中 国 科学 院 微 电子 研究 所 ZL201110299559. 5 |2013-04-03 
具有 精密 功率 检测 器 的 射频 电源 中 国 科 学 院 微 电 子 研究 所 ZL201110389185. 6 |2013-06-05 
一 种 跨 导 放 大 器 、 电 阻 、 电 感 以 及 滤波 器 中 国 科学 院 微 电子 研究 所 ZL201210212644. 8 |2012-10-17 
一 种 跨 导 放 大 器 、 电 阻 、 电 感 以 及 滤波 器 中 国 科 学 院 微 电 子 研究 所 ZL201210212651. 8 |2012-10-10 
一 种 工作 于 极 低 电源 电压 双 模 自动 增益 控制 电路 中 国 科学 院 电子 学 研究 所 ZL201110129392. 8 |2012-11-21 
一 种 多 模式 降 压 型 DC-DC 转换 器 片 内 软 启动 电 路 中 国 科学 院 电子 学 研究 所 ZL201210118619. 3 |2013-10-30 
电源 芯片 调制 与 开关 宽度 控制 装置 中 国 科学 院 电子 学 研究 所 ZL201210177081. 3 |2013-12-18 
一 种 中 高 压 无 变压器 结构 统一 电能 质量 控制 器 中 国 科学 院 电 工 研究 所 ZL201110452233. 1 |2012-05-02 
一 种 无 线 电 能 传输 系统 及 传输 方法 中 国 科 学 院 电 工 研究 所 ZL201210320837. 5 |2013-01-09 
模块 化 多 电 平 变 流 器 子 模块 测试 装置 和 测试 方法 中 国 科学 院 电工 研究 所 ZL201210472781. 5 |2013-04-03 
四 族 关 风电 压 济 于 PW 玖 证 站 是 训 全 二 全 让 | 一 国 和 尝 区 十 工 衣 巡 拓 ZL201210550178. 4 |2013-04-03 
模块 化 多 电 平 变 流 器 的 控制 方法 中 国 科 学 院 电 工人 研究 所 ZL201310030575. 3 |2013-04-24 
一 种 模块 化 多 电 平 变 流 器 三 倍 频 注 和 人 控制 方法 中 国 科学 院 电 工 研究 所 ZL201310030603. 1 |2013-04-24 
一 种 模块 化 多 电 平 变 流 器 环流 控制 方法 中 国 科学 院 电 工 研究 所 ZL201310031168. 4 |2013-05-01 
一 种 电动 汽车 无 线 充 电 装置 及 其 输出 控制 方法 中 国 科 学 院 电 工 研 究 所 ZL201310031207. 0 |2013-05-01 
一 种 变压器 局 部 放电 超声 源 重建 的 定位 方法 及 装置 中 国 科学 院 电工 研究 所 ZL201310060568. 8 |2013-06-12 
一 种 带 无 线 充 电 的 电池 管理 系统 中 国 科 学 院 电工 研究 所 ZL201310090557. 4 |2013-07-17 
一 种 用 于 电气 设备 检测 的 无 源 供电 电源 中 国 科学 院 电 工 研 究 所 ZL201310092894. 7 |2013-07-24 
一 种 飞轮 储 能 系统 并 网 控制 方法 及 其 储 能 系统 中 国 科学 院 电 工 研 究 所 ZL201310195857. 9 |2013-09-04 
一 种 重复 频率 高 压 微 秒 脉 冲 电源 中 国 科学 院 电 工 研究 所 ZL201310241590. 2 |2013-10-02 
一 种 单 极 性 微 秒 脉冲 高 压 电源 中 国 科学 院 电 工 研究 所 ZL201310241715. 1 |2013-09-25 
磁 流 体 波浪 能 水 下 充电 平台 中 国 科 学 院 电 工 研究 所 ZL201310242033. 2 |2013-10-02 
一 种 三 相 微 电网 中 双 模 式 变 流 器 的 切换 控制 方法 中 国 科学 院 电工 研究 所 ZL201310284941. 8 |2013-10-09 
一 种 并 网 逆 变 器 并 网 点 电压 动态 补偿 控制 方法 中 国 科学 院 电 工 研究 所 ZL201310298868. X|2013-11-27 
一 种 具有 电压 均衡 能 力 的 超级 电容 器 组 用 充电 电路 | ”中国 科学 院 电工 研究 所 ZL201310362179. 0 |2013-12-04 
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( 续 ) 
ID 专利 号 公开 日 
687 低 杂 波 功率 控制 系统 ZL201110388026. 4 |2012-06-27 
A : 流 脉 冲 短 咯 王 式 变 斥 照 副 沪 二 
688 种 用 于 大 电流 脉冲 短路 王 式 变压器 副 边 三 ZL201210096110. 3 |2012.08-08 
接 结构 
其 于 上 大功 变 恋 济 EB EA 前 馈 反 馈 控 入 
a 基于 大 功率 四 象限 变 流 器 负载 的 SVC 前 馈 反 馈 控制 0 Oo OT es 
方法 
690 中 性 束 注 和 高压 : 机械 保护 开关 ZL201310100201. 4 |2013-07-24 
691 一 种 太阳 能 聚 光 光 伏 模 组 党 院 苏州 纳米 技术 与 纳米 仿生 研究 ZL201110456086. 5 |2012-07-04 
WY 子 加 ii 了 电源 同步 系统 及 同 二 
692 Rs OR el | 学 院 近 代 物 理 研究 所 ZIL201110258653. 6|2012.05-09 
693 数字 脉冲 电源 同 中 发 系统 学 院 近 代 物 理 研究 所 ZL201210571715. 3 |2013-04-24 
a 次 粮 过 mi 棚 三 1 于 
694 | 一 种 EMCCD 的 电源 再 光学 精密 机 械 王 物理 研究 | zr201210536402 4|2013.0327 
化 帮 光 尝 粮 窟 EE Ff 
695 一 种 基于 自 耦 变压器 的 EMCCD 驱动 电路 院 长 春光 学 精密 机 械 与 物理 研究 ZL201310037272. 4 |2013-05-15 
696 电磁 铁 电源 及 其 控制 方法 和 数字 控制 器 ZL201210458128. 3 |2013-03-20 
697 谐振 励磁 电源 的 电流 给 定 波形 的 控制 方法 ZL201210500285. 6 |2013-04-24 
698 一 种 室内 分 布 式 系统 一 体 化 开关 电源 及 其 供 ZL201210278901. 8 |2014-02-12 
699 种 柔性 直流 输电 系统 换 流 站 滤波 器 的 设计 方法 IE [71201210487242. 9 |2013-04-03 
一 种 换 流 站 站 用 变压器 高 压 俱 ; 的 配置 
oe 种 换 流 站 站 用 变压器 高 压 侧 辅 助 失 灵 保 护 的 配置 dal pe 
方法 
701 太阳 能 光伏 阵列 的 最 大 功率 输出 控制 方法 和 系统 | 71201310086147. 2 |2013.07-10 
702 微 电 网 并 网 运行 控制 方法 和 系统 ZL201310140760. 8 |2013-07-17 
Ca pa 局 妇 币 f 由 恢复 
703 种 基于 分 布 式 ! 组 网 策略 的 微 电 网 供电 恢复 ZL201310357441. 2 |2013-11-20 
方法 
704 变电站 一 体 化 电源 i 电 装 置 ET |71201410183201. X|2014.07-16 
705 一 种 海岛 型 微 电 网 的 电源 优化 配置 方法 所 于 |z1201310351561. 1|2013-11.27 
706 一 种 通用 的 并 网 式 光伏 发 电 系 统 机 电 暂 态 模 型 人 TT 71201210328721. 6 12012-1226 
一 种 隔 源 与 MOSFET 驱动 及 检测 功能 集成 的 模 
7 种 隔离 电源 与 驱动 及 检测 功能 集成 的 模 有 OT TO eR OT 
708 一 种 基于 微 控制 器 实现 的 固态 功率 控制 器 ZL201210593908. 9 |2013-05-08 
709 一 种 耐 环境 金属 全 灌 封 结 构 的 隔离 变压器 ZL201210593944. 5 |2013-04-17 
710 一 种 变压器 壳 体 灌 胶 装置 及 使 用 该 装置 灌 胶 的 方法 ZL201310692579. 8 |2014-04-02 
711 光电 探测 设备 的 电源 组 件 调试 装置 ZL201210406738. 9 |2013-02-27 
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( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
一 种 负载 敏感 液压 变压器 中 国 船舶 重工 集团 公司 第 七 一 九 研究 所 “|ZL201210352559. 1 |2013-01-16 
一 种 中 压 大 功率 变频 器 水 冷 功率 模块 中 国 船舶 重工 集团 公司 第 七 一 二 研究 所 “|ZL201210523117. 9 |2013-04-10 
微波 功率 模块 中 用 于 浮动 灯丝 调制 器 的 变压器 制 _ 
条 起 2 制作 中 国 船 舶 重工 集团 公司 第 七 二 三 研究 所 “|ZL201210413222. 7 |2013-09-25 
用 于 微波 功率 模块 的 高 压 电 源 磁性 组 件 一 成 
关 活 号 磁性 组 件 一 体 化 集成 中 国 船 舶 重工 集团 公司 第 七 二 三 研究 所 “|ZL201210413853. 9 |2013-05-01 
Re ee i 中 国 西 电 电气 股份 有 限 公司 中 国电 力 科 沪 
一 种 胶 浸 纸 电容 式 油 一 SF6 变压器 套 管 ”|ZL201210282813.5 |2012-11-2 
入 是 研究 院 武汉 分 院 
一 种 安全 可 控 的 便携 式 电源 及 控制 方法 中 国 计 量 学 院 ZL201210095883. X|2012-07-25 
一 种 移 相 电源 装置 和 移 相 方法 中 国 计 量 学 院 ZL201310379293. 4 |2013-11-27 
一 种 太阳 能 铝 酸 车 电池 快速 充电 方法 中 国 计 量 学 院 ZL201310526662. 8 |2014-02-05 
中 心 圆 形 微 环 结构 太 赫 效 偏 振 变换 器 中 国 计 量 学 院 ZL201310599640. 4 |2014-03-26 
非 对 称 功能 可 选 错位 平行 耦合 磁 电 可 调 微波 滤波 器 RE 
及 方法 中 国 计 量 学 ZL201410004616. 6 |2014-04-02 
基于 无 线 能 源 传输 的 空间 飞行 器 充电 方法 中 国运 载 火 箭 技术 研究 院 ZL201310526925. 5 |2014-02-19 
4 妈妈 | 中国 铁道 科学 研究 院 机 车 车 辆 研究 所 北京 
用 于 轨道 交通 车 辆 的 逆 变 器 测试 试验 台 和 试验 系统 纵横 机电 技 术 开发 公司 ZIL201110302959. 7 |2012-05-02 
一 种 功率 因数 校正 电路 、 电 源 以 及 电子 设备 中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公司 ZL201010602330. X12012-07-04 
种 计算 机 及 其 电源 电路 中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公 司 ZL201110210546. 6 |2013-01-30 
一 种 电源 自动 校准 装置 及 其 校准 方法 中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公司 ZL201210137675. 1 |2013-11-13 
一 种 具有 软 启 动 特性 的 蓄电池 充电 测控 技术 中 国 长 江 三 峡 集团 公司 ZL201210239913. X|2012-11-07 
一 种 用 于 监控 光纤 复合 架空 地 线 的 免 维护 独立 光伏 
系统 dr 立 光 伏 中 天 光伏 技术 有 限 公 司 ZL201210544184. 9 |2013-04-17 
电流 校正 数字 模拟 转换 器 中 山大 学 ZL201110094543. 0 |2012-10-17 
一 种 基于 自 适应 预测 的 光伏 系统 最 大 功率 点 跟踪 控 i 
制 方法 中 山大 学 ZL201110135842. 4 |2012-11-28 
直流 充电 器 中 山 市 云 创 知识 产权 服务 有 限 公司 ZL201110141109. 3 |2012-12-05 
电源 自动 拨 档 装置 中 山 市 云 创 知识 产权 服务 有 限 公司 ZL201110429468. 9 |2013-06-26 
一 种 LED 灯 用 电源 箱 中 山 市 京 港 数码 科技 有 限 公司 ZL201210175099. X12012-10-10 
一 种 分 流 式 LED 调 光 驱动 系统 及 其 方法 中 山 市 德 源 照明 电器 有 限 公 司 ZL201310195261. 9 |2013-08-21 
一 种 低 电 压 大 电流 输出 变压器 中 山 市 誉 鸿 电力 电子 有 限 公司 ZL201210103055. 6 |2012-07-25 
手动 充电 器 中 山 市 雅 西 环保 科技 有 限 公司 ZL201410140395. 5 |2014-07-02 
一 种 新 型 LED 恒 流 驱动 电路 中 山 市 领航 光电 科技 有 限 公司 ZL201310437044. 6 |2013-12-25 
一 种 具有 能 源 管 理 功能 的 检修 电源 箱 中 工 国际 工程 股份 有 限 公司 ZL201310301239. 8 |2014-03-05 
一 种 脉冲 射频 输出 功率 控制 反应 等 离子 体 刻 蚀 的 
法 人 本 条 刻 蚀 的 方 中 微 半导体 设备 ( 上海) 有 限 公司 ZL201210436971. 1 |2013-02-13 
三 维 无 线 电源 中 惠 创 智 无 线 供电 技术 有 限 公 司 ZL201210133262. 6 |2013 -10-30 
用 于 网 络 变压器 检测 机 的 分 组 装置 中 江 县 凯 讯 电子 有 限 公 司 ZL201310466826. 2 |2014-01-15 
百叶 徐 式 低 光污染 建筑 光伏 一 体 发 电 装置 中 海 阳 能 源 集团 股份 有 限 公 司 ZL201110445086. 5 |2012-04-11 
一 种 用 于 矿 用 电源 的 电池 组 管理 系统 及 其 管理 方法 中 煤 电气 有 限 公司 ZL201310322796. 8 |2013-11-13 
多 路 隔离 本 质 安全 型 电源 输出 故障 识别 方法 中 煤 科 工 集团 重庆 研究 院 有 限 公司 ZL201210309649. 2 |2012-12-19 
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( 续 ) 
申请 人 专利 号 公开 日 
一 种 矿 用 瓦斯 管道 不 间断 电源 半 工 集团 重庆 研究 院 有 限 公 司 ZL201310135627. 3 |2013-06-26 
一 种 级 联 型 变 流 器 的 保护 方法 省 瑞 科 技 有 限 公司 中 国电 力 科学 研究 ZL201110277586. 2 |2012-02-15 
力 公司 
一 种 可 调度 型 光伏 储 能 并 电 系 统 及 其 工作 方法 ae 十 国电 为 科学 研究 ZL201110364567. 3 |2012-06-27 
多 象限 光伏 储 能 、 装置 ee 生 国 电 性 科学 本 完 ZL201110369296. 0 |2012-06-20 
一 种 干 式 变 压 器 多 端 部 密封 工艺 外 气 (江苏 ) 股份 有 限 公 司 ZIL201210435397. 8 |2013-01-30 
一 种 变频 启动 方法 、 启动 装置 以 及 著 电 池 电 源 FP 科 恒 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201210401759. 1 |2013-02-06 
一 种 单 电源 正 负 多 辑 车 成 电路 股份 有 限 公司 ZIL201210072713. X|2012-07-11 
三 相 整 流 电路 及 其 控 各 空 制 装置 入 份 有 限 公司 ZL201210479160. X|2013-02-13 
一 种 线性 恒 流 驱动 控 肯 其 LED 显示 器 P 航 华东 光电 有 限 公司 ZIL201110370903. 5 |2012-02-29 
一 种 双 级 双向 变 流 器 及 其 控制 方法 得力 ( 南京) 新 能 源 科技 有 限 公司 |ZL201210334342. 8 |2012-12-26 
一 种 用 于 锂电 池 保 护 自 电路 及 其 工作 方法 力 (南京) 新 能 源 科技 有 限 公 司 |ZL201310301082. 9 |2013-11-06 
一 种 逆 变 器 防 尘 网 虽 能 者 善 有 限 公司 ZL201410079429. 4 |2014-06-04 
以 电容 器 及 二 次 电池 为 行 式 输送 系统 业 株 式 会 社 ZIL201110222999. 0 |2012-05-09 
R 人 ee 电 通 股份 有 限 公 司 ZIL201210388386. 9 |2013-01-30 
可 微调 输出 及 可 移动 的 烤 槽 变压器 际 技术 发 展 有 限 公司 ZL201010579080. 2 |2012-07-04 
电池 保护 级 联系 统 的 充电 器 检测 装置 电子 股份 有 限 公 司 ZL201310101166. 8 |2013-07-24 
变频 器 的 空间 矢量 脉冲 宽度 调制 的 方法 电子 股份 有 限 公司 ZL201310195471. 8 |2013-08-07 
电源 系统 FE 株式 会 社 ZL200980159649. 5 |2012-10-17 
i A A F 株 式 会 社 ZL200980159754. 9 |2012-11-28 
源 系 统 的 控制 方法 
电动 车 辆 的 充电 控制 装置 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL200980160059. 4 |2012-11-28 
电池 充电 控制 系统 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201080061282. 6 |2012-10-03 
电动 车 辆 的 电源 系统 及 其 控制 方法 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201080063487. 8 |2012-10-24 
充电 装置 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201080067442. 8 |2013-02-20 
电动 车 4 电源 装置 及 其 控制 方法 以 及 电动 车 辆 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201080069895. 4 |2013-07-03 
电动 车 辆 的 电源 系统 及 其 控制 方法 以 及 电动 车 辆 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201080070093. 5 |2013-07-17 
车 辆 的 充电 装置 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201080070219. 9 |2013-07-24 
电动 车 辆 的 电源 装置 及 寺 | 方法 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201080070695. 0 |2013-08-21 
电源 系统 、 搭 载 其 的 车 辆 及 鞭 电 装置 的 控制 方法 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201080070925. 3 |2013-09-04 
车 辆 、 充 电 系统 以 及 车 辆 的 控制 方法 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180004755. 3 |2013-05-08 
利用 外 部 充电 的 车 辆 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180011745. 2 |2013-05-08 
具有 自动 定位 的 感应 充电 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180014127. 3 |2012-11-28 
电动 车 辆 的 电源 装置 及 其 控制 方法 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180018350. 5 |2013-01-02 
电源 系统 以 及 装 有 电源 系统 的 车 辆 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180018478. 1 |2012-12-19 
升 压 变换 器 的 控制 装置 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180018929. 1 |2013-01-02 
斩 波 器 电路 的 制造 方法 、 斩 波 器 电路 、DCZDC 转换 | ， ,，，，,，,， 、，, 
丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180021884. 3 |2013-01-16 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
780 电源 装 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180022015. 2 |2013-01-09 
781 于 电动 车 辆 的 充电 装置 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180033087. 7 |2013-03-20 
782 充电 系统 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180035079. 6 |2013-03-27 
783 包括 要 并 联 或 串联 连接 的 DC 电源 的 DC-DC 变换 器 | 丰 动车 株式 会 社 ZL201180045702. 6 |2013-06-05 
电源 系 乡 从 载 该 电源 系统 的 车 辆 、L 已 源 系 统 
784 eis, A 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180069597. X12013-12-11 
的 控制 方法 
785 车 辆 的 电源 系统 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180069741. X|2013-12-11 
786 电动 车 辆 的 电源 装置 及 其 控制 方法 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180070290. 1 |2014-01-01 
787 车 辆 的 电源 装置 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180070965. 2 |2014-01-29 
788 充电 装置 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180071959. 9 |2014-03-12 
789 用 于 电池 的 充电 控制 设备 和 充电 控制 方法 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201210164592. 1 |2012-11-28 
790 二 次 电池 再 利用 方法 、 车 辆 驱动 电源 和 车 辆 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201280057803. X12014-07-30 
791 带 有 用 于 执行 软 切换 的 辅助 电路 的 DC-DC 转换 器 丰田 自动 车 株式 会 社 三 葵 电 机 株式 会 社 |ZL201180030112. 6 |2013-02-27 
丰田 自动 车 株式 会 社 伟 世 通 环 球 有 
792 | 开关 电源 电路 及 其 控制 方法 本 着 ZL201180013477. 8 |2013-01-30 
人 喇 
793 一 种 大 型 电力 变压器 的 检修 支架 临安 市 供电 局 国家 电网 公司 ZL201310087987. 0 |2013-06-26 
794 一 种 海上 风力 发 电 用 干 式 变压器 装置 丹东 欣 泰 电气 股份 有 限 公 司 ZL201210367647. 9 |2012-12-26 
795 用 于 电动 车 辆 的 充电 系统 斗 尼 尔 … 施 奈 德 托马斯 * 维 克 ZL201080050222. 4 |2012-10-03 
在 通电 马达 处 的 马达 控制 器 中 实现 自 举 电源 充电 的 
796 人 SS 十 福 斯 驱动 器 公司 ZL201180010032. 4 12013-04-10 
方法 以 及 使 用 该 方法 的 马达 控制 器 和 
性 控 | 三 相 二 电 平 逆 变 空间 电压 量 调 | 
797 I Mm 2 丽水 学 院 ZL201410029949. 4 |2014-04-23 
798 变频 器 装置 以 及 该 变频 器 装置 的 过 电流 保护 方法 乐 星 产 电 (无 锡 ) 有 限 公 司 ZL201210406271. 8 |2013-05-01 
过 电流 检测 电路 及 具有 该 过 电流 检测 电路 的 变频 加 
799 是 流 检 测 电 路 及 具有 该 过 电流 检测 电路 的 变频 器 乐 星 产 电 ( 无 锡 ) 有限 公司 pe 
800 高 压 变频 器 装置 及 其 控制 方法 乐 星 产 电 ( 无 锡 ) 有 限 公司 ZL201210408117. 4 |2013-05-01 
遂 恋 ZAR 电 下 采 ~ 所 今 该 采 3 电 人 
801 | 种 逆 变 突 交 流 电压 采样 电路 及 包含 该 采样 电路 的 | 未 洁 市 信 达 利 实业 有 限 公司 ZL201210246850. 0 |2012-10-24 
逆 变 器 
802 带 网 络 变压器 的 双 层 网 络 接口 及 其 制造 方法 乐清 市 华 信 电子 有 限 公司 ZL201210292569. 0 |2012-11-28 
笑 流水 线 式 模拟 数字 转 的 双 组 开关 电容 电 
803 人 用 于 流水 线 式 模拟 数字 转换 器 的 双 组 开关 电容 乐 狗 信息 科技 ( 上海 ) 有 限 公司 21201110226747. 5 12013.02-13 
804 太阳 能 光伏 光 热 屋顶 系统 于 勤 盘 ZL201310022338. 2 |2013-07-17 
805 一 种 单 相 单 级 光伏 逆 变 器 最 大 功率 点 跟踪 控制 方法 | “于 唱 荣 ZL201210159199. 3 |2012-09-19 
` 南 电力 试验 研究 院 (集团 i 限 公司 电 
806 | 一 种 光伏 电站 模型 参数 辨识 方法 人 人 ZL201210070180. 1 |2012-07-18 
研究 院 
南 电力 试验 研究 院 ( 集 团 ) 有 限 公司 电 
807 | ”一 种 评估 变压器 主 绝缘 老化 程度 的 方法 ee 并 二 各 信守 轩 ( A ZL201210243157. 8 |2012-12-12 
开 究 院 
808 模块 化 组 合式 电源 装 五 力 机 电 科技 (昆山 ) 有 限 公司 ZL201310139155. 9 |2013-08-07 
亚 旭 电子 科技 (江苏 ) 有 限 公 司 亚 旭 电脑 
809 备用 电池 充电 电 虽 ZL201110306319. 3 |2013-06-19 
人 股份 有 限 公司 
a 亚 旭 电子 科技 (江苏 ) 有 限 公 司 亚 旭 电脑 
810 充电 电流 控制 方法 及 充电 系统 股份 有 限 公司 ZL201110354854. 6 |2013-05-15 
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( 续 ) 
标 题 申请 人 专利 号 公开 日 
亚 旭 申 子 不 江苏 T[ 限 全 y 日 
具有 插座 与 插头 的 电源 扩充 结构 及 电源 扩充 装置 a i 
股份 有 限 公司 
针对 具有 多 天 线 设备 的 功率 控制 交互 数字 专利 控股 公司 Z1201080044440.7 |2012.07-11 
电源 转换 模块 下 晶 积 体 电路 股份 有 限 公 司 ZL201110152136. 0 |2012-12-12 
京东 方 科技 集团 股份 有 限 公司 北京 京东 广 
电源 电路 和 显示 装置 本 ZL201410194063. 5 |2014-08-20 
种 电源 电路 和 显示 装置 光电 科技 有 限 公 忆 
京东 方 科技 集团 股份 有 限 公司 北京 京东 广 
一 种 驱动 电路 、 驱 动 电源 和 显示 装 A es ZL201210102548. 8 |2012-09-19 
种 驱动 电路 、 驱 动 电源 和 显示 装置 显示 技术 有 限 公 计 











由 东方 科技 ~ 
显示 技术 有 限 公司 


?有 限 公司 北京 京东 方 


一 种 LED 灯 驱 动 方法 及 系统 ZL201310156709. 6 |2013-07-24 


> 法 
可 
水 
NS 








有 限 公司 北京 京东 方 


水 
NS 


京东 方 科技 集 团 
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NP AS 
J 能 源 科技 有 限 公司 


ZL201210080762. 8 |2012-09-05 











民 公 司 北京 京东 方 





记 东方 科技 集 
A 


_ 种 防 道 流光 伏 并 网 发 电 系统 
种 防 逆流 光伏 并 网 发 电 系统 能 源 科技 有 限 公司 











ZL201310286813. 7 |2013-10-09 
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京东 方 科技 集团 股份 有 限 公 司 合肥 京东 方 
一 种 逆 变 显示 装 ZL201210525729. 1 |2013-04-17 
种 逆 变 器 及 显示 装置 光电 科技 有 限 公司 
和 像 形 成 装置 、 后 处 理 装置 以 及 电源 单元 京瓷 办 公信 息 系 统 株 式 会 社 ZL201110395956. 2 |2012-06-06 
差 动 变压器 式 磁 传感器 京 资 办 公信 息 系统 株式 会 社 ZL201210394897. 1 |2013-04-24 
二 加 i 毕 析 i 用 其 的 电介质 滤 》 线 通 信和 模 
同 end ee ee 京瓷 株式 会 社 ZL201080045391. 9|2012.07-11 
块 及 无 线 通信 设备 
介 电 陶瓷 及 具备 其 的 介质 滤波 器 京瓷 株式 会 社 ZL201280019702. 3 |2014-01-01 
电源 控制 模块 仁 宝 电脑 工业 股份 有 限 公 司 ZL201110222097.7 |2012-05-23 
充电 控制 方法 仁 宝 电脑 工业 股份 有 限 公 司 ZL201210352624. 0 |2013-04-24 
一 种 变压器 用 分 接 开关 的 内 齿轮 操纵 机 构 任 宏 宇 ZL201310337040. 0 |2013-10-30 
干 主 但 计 程 中 测 | ,| 有 所 缆 电 感 的 控制 器 、| 
ee I 版 i 利 诺 斯 工具 制品 有 限 公 司 ZL201080032871. 1 |2012-05-16 
接 电 源 和 方法 
具有 占 空 比 数字 控制 器 的 焊接 电源 伊利 诺 斯 工具 制品 有 限 公司 ZL201080034197. 0 |2012-11-28 
带 调节 的 备用 电源 的 焊接 电源 伊利 诺 斯 工具 制品 有 限 公 司 ZL201180012511. X|2013-04-10 
模块 化 直流 电源 月 利 诺 斯 工具 制品 有 限 公司 ZL201180029139. 3 |2013-02-27 
基于 多 重 化 技术 的 光伏 并 网 发 电 装 置 伊 戈 尔 电气 股份 有 限 公 司 ZL201210106659. 6 |2012-07-25 
于 在 电器 中 提供 零 备 用 功率 控制 的 设备 月 莱克 斯 家 用 产品 公 启 ZL201080052083. 9 |2012-08-15 
于 外 科 器 械 和 电池 的 电源 控制 装置 伊西 康 内 外 科 公司 ZL201180044535. 3 |2013-05-08 
证 全 个 并 栾 照 间 行 亚 院 功 功 谈 注 今 测 
过 使 用 人 WE 无 功 功 率 注 人 检测 伊顿 公司 ZL201010621540. 3 |2011.08-31 
孤岛 的 方法 和 区 域 电力 系统 
月 顿 制造 拉 斯 哥 ) 有 限 合伙 黄 尔 日 分 支 
用 于 改进 电源 装置 以 支持 负载 的 控制 方法 及 系统 | 页 制造 (格拉 斯 哥 ) 有 限 合伙 英 尔 日 分 支 |zr201110369952 7|2013.0529 
月 顿 制造 哥 ) 有 限 合伙 葛 尔 日 分 支 
一 种 不 间断 电源 拓扑 人 1 
LT 
月 顿 制造 (格拉 斯 哥 ) 有 限 合伙 草 尔 日 分 支 
带 有 改善 启动 性 能 的 电压 反馈 电路 的 变压器 电路 。 | 页 制造 (格拉 斯 哥 ) 有 限 合伙 莫 尔 日 分 支 |zr201210016744 3|2013.0724 
L 人 
仇 顿 制造 拉 斯 哥 限 会 伙 草 尔 日 分 二 
在 线 式 不 间断 电源 拓扑 页 制造 (格拉 斯 哥 ) 有 限 合伙 英 尔 日 分 支 |zr201210352113.9|2014.0326 
L 人 
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( 续 ) 

标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
循环 变 流 器 的 前 馈 控 制 伊顿 工业 公司 ZL201180032896. 6 |2013-03-20 
循环 变 流 器 的 闭环 控制 伊顿 工业 公司 ZL201180032913. 6 |2013-03-06 
具有 分 量 分 离 的 直接 功率 控制 伍德 沃 德 肯 霄 有限 公司 ZL200880131039.X|2011-08-10 
具有 充电 功能 的 交流 电动 机 驱动 装置 及 其 充电 方法 伟 肯 (中 国 ) 电 气 传动 有 限 公 司 ZL201210327381. 5 |2012-11-28 
串 接 式 充电 装置 及 其 充电 方法 伦 飞 电脑 实业 股份 有 限 公司 ZL201110462015. 6 |2013-07-03 

是 池 的 并 联 充电 和 串联 放电 的 充电 触 点 列 | 伯克利 .C . 巴 德 格 ZL201080061522. 2 |2012-10-03 
电源 瞬 态 响应 改进 白 斯 有 限 公 司 ZL201180012283. 6 |2012-11-21 
ees i 电源 电路 、 电 气 和 电气 工业 株式 会 社 国立 大 学 法 人 京都 OT 
充电 连接 器 及 其 安装 方法 住友 电 装 株式 会 社 ZL201210020095. 4 |2012-08-08 
注射 成 形 机 及 电源 再 生 转 换 器 住友 重 机 械 工业 株式 会 社 ZL201180030730. 0 |2013-02-27 
注射 成 型 机 及 电源 转换 器 的 控制 装置 住友 重 机 械 工业 株式 会 社 ZL201210088430. 4 |2012-10-17 
机 源 装 生 友 重 机 械 工程 服务 株式 会 社 ee 
一 种 全 绝缘 变压器 何 排 枝 ZL201110030511.4|2012-08-01 
Bash od A 余 兆 辉 ZL201210274368. 8 |2012-10-31 
低 成 本 高 性 能 LED 恒 流 驱动 电路 余 塘 ZL201210108817. 1 |2012-08-01 
一 种 LED 驱动 控制 电路 余姚 亿 威 电子 科技 有 限 公 司 ZL201210510368. 3 |2013-04-03 
一 种 电动 汽车 充电 插头 的 专用 清洗 机 余姚 市 惠美 电器 有 限 公司 ZL201410095304. 0 |2014-07-16 
一 种 非 晶 变压器 翻转 台 弗 山 市 中 研 非 晶 科技 股份 有 限 公司 ZL201210486266. 2 |2013-02-20 
一 种 全 包 封 装 开关 电源 三 极 管 的 生产 方法 弗 山 市 南海 区 安 乾 电子 有 限 公 司 ZL201010571610. 9 |2011-06-15 
一 种 LED 功率 电源 定 电压 定 电流 电路 弗 山 市 南海 晶 宇 光电 科技 有 限 公 司 ZL201210558354. 9 |2013-05-01 
原 边 反 馈 控 制 的 开关 电源 线 损 补偿 系统 及 方法 弗 山 市 南海 赛 威 科技 技术 有 限 公 司 ZL201210316775. 0 |2012-11-28 
WR 充电 辊 、 显 影 辊 、 定 影 辊 、 供 粉 辊 的 下 山 市 埃 申 特 科技 有 限 公司 0 
se i 市 天 汇 龙 电子 有 限 公 司 ZI201210244578. 2 |2012-10-24 
一 种 交流 电源 输出 保护 电路 弗 山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 ZL201210235734. 9 |2012-11-07 
大 功率 UPS 的 辅助 电源 玮 山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210294441. 8 |2012-12-19 
一 种 干 式 小 体积 高 压 整流 变压器 结构 弗 山 市 科 蓝 环保 科技 股份 有 限 公司 ZL201310658006. 3 |2014-03-05 
半导体 器 件 测试 系统 的 分 段 式 双重 保护 型 电源 弗 山 市 联动 科技 实业 有 限 公 司 ZL201110445358. 1 |2012-07-04 
一 种 基于 GPS 定位 的 光伏 追踪 发 电 方法 弗 山 职业 技术 学 院 ZL201310296971. 0 |2013-10-16 
转换 器 、 开 关 电源 和 图 像 形成 装置 佳能 株式 会 社 ZL201010150768. 9 |2010-09-29 
电容 型 电气 机 械 变换 器 佳能 株式 会 社 ZL201080026305. X|2012-05-16 
， RN A 佳能 株式 会 社 ZL201080055218. 7 |2012-08-15 
充电 构件 、 处 理 盒 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 社 ZL201080056833. X|2012-09-12 

- 关 电源 装置 、 电 源 系统 和 图 像 形成 设备 佳能 株式 会 社 ZL201110034731. 4 |2011-08-10 
充电 装置 佳能 株式 会 社 ZL201110057233. 1 |2011-09-21 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “303 . 
( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

873 电源 系统 以 及 图 像 形成 装置 佳能 株式 会 社 ZIL201110139345. 1 |2011-11-30 
874 电流 共振 电源 和 图 像 形成 装置 佳能 株式 会 社 ZL201110143374. 5 |2011-11-30 
875 关 电 源 和 包括 该 开关 电源 的 图 像 形成 装置 佳能 株式 会 社 ZL201110168074. 2 |2011-12-28 
876 : 关 电源 和 具有 该 开关 电源 的 图 像 形成 设备 佳能 株式 会 社 ZL201110168075.7 |2011-12-28 
877 DC/DC 转换 器 及 电子 装置 佳能 株式 会 社 ZL201110185074. 3 |2012-01-11 
878 电源 电路 和 图 像 形成 设备 佳能 株式 会 社 ZL201110281859. 0 |2012-04-11 
879 电源 设备 佳能 株式 会 社 ZL201110296152. 7 |2012-05-09 
880 电气 机 械 变 换 器 及 其 制造 方法 佳能 株式 会 社 ZL201110310468.7|2012-07-11 
881 电源 电路 及 电源 电路 的 控制 方法 佳能 株式 会 社 ZIL201110332175. 9 |2012-07-04 
882 - 关 电 源 装 置 和 具有 开关 电源 装置 的 图 像 形成 装置 | ”佳能 株式 会 社 ZL201110389396. X|2012-05-30 
883 - 关 电 源 装 置 和 包含 开关 电源 装置 的 图 像 形成 装置 | ”佳能 株式 会 社 ZL201110390542. 0 |2012-06-06 
884 | 充电 构件 和 图 像 形成 装置 佳能 株式 会 社 ZL201110416432. 7 |2012-07-04 
885 充电 构件 、 其 生产 方法 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 社 ZIL201180034410. 2 |2013-03-27 
886 电源 电路 佳能 株式 会 社 ZL201180034967. 6 |2013-03-27 
887 充电 构件 及 其 生产 方法 佳能 株式 会 社 ZL201180039575. 9 |2013-04-24 
888 充电 构件 佳能 株式 会 社 ZL201180040356. 2 |2013-05-01 
889 | 充电 构件 和 充电 构件 的 生产 方法 佳能 株式 会 社 ZL201180042392. 2 |2013-05-08 
890 | 充电 构件 及 其 制造 方法 佳能 株式 会 社 ZL201180046496. 0 |2013-05-29 
891 充电 构件 、 处 理 盒 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 社 ZIL201180046556. 9 |2013-05-29 
892 充电 构件 、 处 理 盒 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 社 ZIL201180046560. 5 |2013-05-29 
893 充电 构件 、 处 理 盒 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 社 ZIL201180046588. 9 |2013-06-12 
894 | 充电 构件 及 其 生产 方法 佳能 株式 会 社 ZL201180047228. 0 |2013-05-29 
895 充电 构件 、 处 理 盒 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 社 ZIL201180048708. 9 |2013-06-12 
896 充电 构件 、 处 理 盒 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 社 ZIL201180048774. 6 |2013-06-12 
897 充电 构件 佳能 株式 会 社 ZL201180049815. 3 |2013-06-12 
898 - 关 电源 以 及 具有 开关 电源 的 图 像 形成 装置 佳能 株式 会 和 ZL201210015487. 1 |2012-07-25 
899 | 滤波 器 电路 佳能 株式 会 补 ZL201210041317. 0 |2012-08-29 
900 - 关 电 源 佳能 株式 会 社 ZL201210098096. 0 |2012-10-17 
901 机 电 变 换 器 和 光 声 装置 佳能 株式 会 和 ZL201210102975. 6 |2012-10-17 
902 电气 机 械 变 换 器 及 其 制造 方法 佳能 株式 会 神 ZL201210114687. 2 |2012-10-24 
903 电源 设备 和 打印 设备 佳能 株式 会 神 ZL201210228371. 6 |2013-01-02 
904 高 压 电源 和 图 像 形成 装置 佳能 株式 会 社 ZL201210338661. 6 |2013-03-27 
905 电源 装置 和 图 像 形成 设备 佳能 株式 会 衬 ZL201210399086. 0 |2013-04-24 
906 电源 装置 和 包括 该 电源 装置 的 图 像 形成 装置 佳能 株式 会 社 ZL201210425360.7 |2013-05-08 
907 电源 设备 和 图 像 形成 设备 佳能 株式 会 神 ZL201210461695. 4 |2013-03-20 
908 包括 过 零 检测 电路 的 电源 以 及 图 像 形成 设备 佳能 株式 会 神 ZL201210534063. 6 |2013-06-19 
909 | 充电 构件 、 其 生产 方法 、 处 理 盒 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 衬 ZL201280009083. X|2013-10-30 
人 佳能 株式 会 神 ZL201280020421. X |2014-01-08 

产 方法 

911 充电 构件 、 处 理 盒 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 和 ZIL201280020428. 1 |2014-01-08 
912 | 充电 构件 、 充 电 构 件 的 制造 方法 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 神 ZL201280027487. 1 |2014-02-19 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“304 .中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
913 充电 构件 和 电子 照相 设备 佳能 株式 会 社 ZL201280038818. 1 |2014-04-16 
914 用 于 废气 系统 中 的 部 件 的 电源 的 装置 依 米 泰克 排放 技术 有 限 公 司 ZL201180044256.7 |2013-05-22 
915 一 种 壳 式 变压器 引线 夹 持 方法 保定 保 壮 变压器 有 限 公司 ZL201310433084. 3 |2014-01-15 
916 一 种 高 压 粗 细 调 有 载 调 压 电力 变压器 保定 保 壮 变压器 有 限 公司 ZL201310433087. 7 |2014-01-15 
917 | 旁 柱 调 压 线圈 自 平衡 式 变压器 保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201210565657. 3 |2013-04-24 
变压器 绝缘 成 型 件 周边 损伤 夹 紧 修复 方法 及 专用 来 a 
918 et em a te a 保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201210565852. 6 |2013-04-17 
东家 
定 天 威 保 变 身份 有 限 人 司 国 网 知 能 
919 | 一 种 测量 变压器 铁心 不 同 搭 接 形式 损耗 的 方法 祭 二 六 保 变 电 气 股份 有 限 公司 国 网 答 能 [71501310561754. X|2014.01.29 
电网 研究 院 
920 一 种 变压器 夹 件 配 装 调节 方法 保定 天 威 电气 设备 结构 有 限 公司 ZL201310564837. 4 |2014-02-12 
集团 有 限 公 或 集团 特 变 
921 用 于 变压器 铁心 大 积 的 磁力 垫 块 保定 天 威 有 限 公司 保定 天 威 集团 特 变 ZL201210436404. 6 |2013-03-06 
旺 气 有 限 公 司 
922 一 种 132kV 级 36 脉 波 传动 整流 变压器 保定 天 威 集团 特 变 电 气 有 限 公 局 ZL201310270231. X|2013-09-04 
次 绕组 空 者 :平衡 度 高 的 中 身 串 联 式 裂解 变 
923 包 压 平衡 度 高 的 双 器 身 审 联 式 裂解 变 保定 天 威 集团 特 变 电 气 有 限 公 局 ZL201310270792. X|2013-09-11 
924 一 种 变压器 有 和 载 开 关 并 联 调 压 控制 方法 保定 天 威 集团 特 变 电气 有 限 公司 ZL201310271040. 5 |2013-09-04 
一 种 恋 奈 踢 箱 顶 部 焊 沦 调 支撑 也》 
95 | 种 变压器 油箱 顶部 焊接 用 潜 地 可 调 支撑 方法 及 装 保定 无 威 集团 特 恋 电 气 有 限 公司 a 
置 
7 主 式 非 旺 合 全 变 不 避 铁 小 疆 松 其 制 
926 ee ee 保定 天 威 顺 达 变 压 器 有 限 公司 21201210437493. 6|2013.02-.20 
927 一 种 曲折 型 移 相 自 耦 变压器 保定 天 威 顺 达 变压器 有 限 公 司 ZL201210437723. 9 |2013-02-20 
928 一 种 变压器 容量 测试 方法 保定 市 汇 邦 电 气 有 限 公司 ZL201210591951. 1 |2013-04-24 
929 逆 变 器 组 件 和 逆 变 电源 保定 红星 高 频 设 备 有 限 公司 ZL201210411257. 7 |2013-02-13 
930 交流 驱动 LED 无 闪烁 方法 及 装置 俞 文英 ZL201310139974. 3 |2013-07-24 
931 电子 书 及 其 电源 控制 器 及 其 电源 控制 方法 元 太 科技 工业 股份 有 限 公 司 ZL201010298628. 6 |2012-04-18 
932 电源 系统 和 图 像 形 成 设备 兄弟 工业 株式 会 社 ZL201110343432. 9 |2012-07-04 
933 电动 车 辆 充电 及 计 费 充 点 公司 ZL201080062843. 4 |2012-10-17 
934 电动 车 辆 充电 站 主机 可 定义 定价 充 点 公 瑟 ZL201180007583. 5 |2012-11-14 
具有 改善 的 瞬 变 电流 能 力 的 增 压 DCZDC 电压 车 
935 ee 0 i 先进 模拟 科技 公司 ZL200980138643. X|2011.08-31 
守 由 子 ( 广 族 限 从 司 光 宝 和 号 价 
936 | ”功率 因数 修正 升 压 转换 器 . ie 州 ) 有 限 公司 光 宝 科技 股份 21201110074460.5 |2012-10.03 
有 限 公司 
937 电源 的 动态 加 载 克 里 公司 ZL201180026029. 1 |2013-01-30 
938 一 种 具有 消防 功能 的 电源 插座 公安 部 天 津 消防 研究 所 ZL201110345990. 9 |2012-03221 
939 一 种 节能 充电 机 六 盘 水 金星 机 电 设备 有 限 公 司 ZL201210193765. 2 |2012-10-03 
940 | 一 种 模拟 车 辆 充电 站 的 试验 平台 费 北 电力 有 限 公司 计 量 中 心 国家 电网 公司 |ZL201310011372. X|2013-05-29 
线 数据 同步 的 无 线 充 电 基 座 、 显 示 设 线 三 
941 2 同步 的 无 线 充 电 基 显示 竣 备 及 无 线 充 冠捷 投资 有 限 公司 ZL201210004656. 1 |2013-07-10 
方法 
942 | ”直流 转 直流 电源 供应 器 冠捷 投资 有 限 公司 ZL201210341830. 1 |2014-03-26 
943 过 电压 保护 电路 、 电 源 模块 以 及 过 电压 保护 方法 冠捷 显示 科技 (厦门 ) 有 限 公司 ZL201210252677. 5 |2012-10-24 
944 一 种 应 用 于 液晶 显示 产品 高 效率 的 反 激 式 电源 系统 冠捷 显示 科技 (厦门 ) 有 限 公司 ZL201210471951. 8 |2013-02-13 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
运 放 或 比较 器 控制 的 反 激 式 同步 整流 电 其 . 
945 | ee 制 的 反 激 式 同步 整流 电路 及 其 反 冠捷 显示 科技 (厦门 ) 有 限 公 司 21201310250938. 4 12013-10-23 
IN 已 1 何 
946 一 种 用 于 火力 发 电厂 的 变频 总 电源 系统 冯 伟 忠 ZL201210006442. 8 |2012-07-11 
947 一 种 变 流 器 过 压 、 过 流 故 障 报警 保护 电路 冶金 自动 化 研究 设计 院 ZL201210436600. 3 |2013-03-27 
948 一 种 元 余 测 温 式 全 自动 热处理 电源 控制 系统 冶金 自动 化 研究 设计 院 ZL201410106273. 4 |2014-06-04 
时 冶金 自动 化 研究 设计 院 北京 金 E 智 能 
949 | 一 种 大 容量 五 电 平 变 流 器 功率 柜 te 北京 金晶 天正 智能 [7101310117147.4 |2013.06.26 
人 册 友人 份 公 己 
950 用 于 使 离线 式 LED 驱动 器 变 暗 的 方法 和 系统 凌 力 尔 特 公 司 ZL201010216029. 5 |2011-02-09 
951 热 补偿 电路 及 由 多 相 DCZDC 转换 器 执行 的 方法 凌 力 尔 特 公 司 ZL201210166865. 6 |2012-12-05 
952 具有 分 离 的 AC 及 DC 电流 感 测 路 径 的 开关 电源 凌 力 尔 特 公 书 ZL201210237934. 8 |2013-01-16 
953 PFM 直流 -直流 变换 器 中 对 负载 瞬 态 的 加 速 响应 凌 力 尔 特有 限 公司 ZL200910226338. 8 |2010-06-16 
954 与 电压 无 关 的 电源 负载 分 配 的 方法 和 系统 凌 力 尔 特 有 限 公司 ZL200980153467.7 |2011-12-07 
| 电子 (苏州 TB 限 从 坪 | 月 :| 几 份 
955 电源 端子 及 电源 连接 器 下 ZL201110078716. X|2012-10-10 
公 互 
电子 (苏州 TB 限 公司 下 | 时 份 
956 | 电源 连接 器 Ee 让 (苏州 ) 有 限 公司 凡 中 科技 股份 |zr201110333706.6|2013.05.08 
人 同 
已 甲 电子 (苏州 ) 有 限 公 司 凡 甲 科技 股份 
957 | ”电源 连接 器 ee 了 (苏州 ) 有 限 公司 凡 甲 科技 股份 7 01210246317.4 12014.01.29 
公 互 
958 一 种 太阳 能 光伏 瓦 片 凤 冈 县 黔 北新 能 源 有 限 责任 公司 ZL201310325108. 3 |2013-11-13 
池 组 充电 管理 方法 和 装置 、 和 电池 组 管理 空 
959 二 充电 管理 方法 和 装置 、 充 电 袖 和 电池 组 管理 凹凸 电子 (武汉 ) 有 限 公 司 ZL201110051408. 8 |2012.08-29 
从 赤 
960 光源 驱动 电路 和 用 于 控制 LED 光源 的 控制 器 凹凸 电子 (武汉 ) 有 限 公司 ZL201110356746. 2 |2012-09-19 
961 电池 充电 系统 及 电池 放电 系统 凹凸 电子 (武汉 ) 有 限 公司 ZL201210157291. 6 |2013-03-06 
962 电源 管理 系统 和 电源 管理 方法 凹凸 电子 (武汉 ) 有 限 公司 ZL201210507054. 8 |2013-06-19 
963 控制 LED 光源 的 调 光 控制 器 、 驱 动 电 路 和 调 光 方法 | 四 凸 电子 (武汉 ) 有限 公司 ZL201310167081. X|2014-02-12 
964 笔记 本 电脑 电源 智能 电源 线 刘 举 柱 ZL201210361005. 8 |2012-12-19 
965 笔记 本 电脑 电源 适配器 智能 控制 电路 刘 举 柱 ZL201210535153. 7 |2013-03-27 
966 开关 电源 AC 端 上 抗 干扰 电容 零 功 耗 释放 电路 刘 举 柱 ZL201310188246. 1 |2013-08-28 
967 两 用 电源 适配器 刘 俊 旭 ZL201210526257. 1 |2013-03-13 
[| 东 光 上 灯 由 - -镇 流 时 区 去 4 LED 日 NI 管 条 照旧 
968 人 电 了 镇 流 器 驱动 的 光 灯 管 和 照明 刘坚 邓 树 兴 ZL201410161823. 2 |2014.07-16 
969 种 曲折 移 相 调 压 变压器 刘建平 ZL201310622608. 3 |2014-04-02 
970 一 种 电子 转换 器 电路 系统 及 控制 方法 刘 异 洪 ZL201310125895. 7 |2013-07-24 
971 一 种 带 有 UPS 的 高 压 变频 器 刘 明 日 ZL201210506995. X|2013-03-20 
972 智能 环保 高 压 岸 电 电源 系统 刘 明 日 ZL201310368742. 5 |2013-11-20 
973 一 种 电子 延 时 开关 与 LED 恒 流 源 合 一 的 驱动 器 刘 胜 泉 ZL201310279251. 3 |2013-10-02 
974 电力 试验 的 高 精度 串联 谐振 高 压 电 源 刘 问 ZL201310408087. 1 |2013-11-27 
975 一 种 聚 光 光 伏 太 阳 能 装置 刘 阳 ZL201110126946. 9 |2012-1121 
976 半导体 器 件 及 其 制造 方法 以 及 电源 装置 创 世 筋 电子 日 本 株式 会 社 ZL201110415537. 0 |2012-10-03 
通 列 总 线 集 线装 置 的 动态 电源 管理 系统 及 其 
977 通用 序列 总 线 集 线 装置 的 动 管理 系统 及 其 方 创 惟 科技 股份 有 限 公司 ZL201110226560. 5 |2013-01-09 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

978 | 电池 充电 器 创 科 电 动工 具 科技 有 限 公司 ZL200980144701. X12011-10-05 
979 于 电源 的 控制 装置 及 系统 利 亚 德 光电 股份 有 限 公司 ZL201210240563. 9 |2012-10-24 
980 种 变频 器 用 无 谐 波 整流 装置 利 思 电 气 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ZL201210074142. 3 |2013-09-25 
981 于 电源 配 电 系统 的 开关 设备 的 马达 操作 器 利 纳 克 有 限 公司 ZL200980137317.7 |2011-08-24 
982 | 一 种 UPS 电源 的 系统 增益 控制 方法 力 博 特 公司 ZL201010162238. 6 |2011-10-12 
983 多 相 直 流 对 直流 电源 转换 器 力 智 电子 股份 有 限 公 司 ZL201210198963. 8 |2013-02-13 
984 | 直流 对 直流 转换 器 及 其 电压 转换 方法 力 智 电子 股份 有 限 公 司 ZL201210198967. 6 |2013-01-30 
985 | 电源 转换 器 及 其 操作 方法 力 智 电子 股份 有 限 公司 ZL201310063905. 9 |2013-10-23 
986 电源 检测 装置 力 林 科 技 股 份 有 限 公 司 ZL201210233073. 6 |2013-10-30 
987 | 一 种 智能 移动 电源 加 一 联 创 电子 科技 有 限 公 司 21201310125456. 6 |2013-08-21 
988 | 用 于 电动 汽车 的 充电 桩 及 其 检测 方法 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 ZL201180064618. 9 |2014-05-14 
989 种 直流 电源 输出 阻抗 测量 装置 及 其 测量 方法 北京 东方 计量 测试 研究 所 ZL201210337296. 7 |2012-12-26 
990 无 触 点 充电 设备 及 其 充电 方法 、 充 电 电池 和 充电 器 北京 中 星 微 电子 有 限 公 司 ZL200910092136. 9 |2010-01-27 
991 种 交流 -直流 电源 转换 电路 及 其 修 调 方法 北京 中 星 微 电 子 有 限 公司 ZL201010289025. X|2011-02-16 
992 | AC-DC 电源 转换 器 及 其 环 路 补偿 电路 北京 中 星 微 电 子 有 限 公司 ZL201010511943. 2 |2012-05-09 
993 PR 发 电机 变 茶 相 级 电容 充电 北京 亚 安 新 能 航天 科技 有 限 公司 ZL201410079645. 9 |2014-05-07 
994 种 减 小 三 相 PWM 变 流 器 共 模 电压 的 调制 方法 北京 交通 大 学 ZL201310108752. 5 |2013-07-10 
995 | 一 种 H6 单 相 非 隔离 光伏 并 网 逆 变 器 及 其 调制 方法 北京 交通 大 学 ZL201410010489. 0 |2014-04-23 
996 | 一 种 显示 装置 及 其 充电 方法 北京 京东 方 光电 科技 有 限 公 司 ZL201310150730. 5 |2013-08-14 
997 用 于 有 源 电 力 滤波 器 的 自 适 应 重复 控制 方法 北京 京 仪 椿 树 整 流 嚣 有限 责任 公司 ZL201210389971. 0 |2013-01-16 
998 | 一 种 逆 变 器 北京 京 仪 绿 能 电力 系统 工程 有 限 公 司 ZL201210365695.4 |2013-01-02 
999 | ”应 急电 源 发 生 器 北京 京 海 宝山 能 源 科 技 开 发 有 限 公司 ZL201210397959. 4 |2013-02-06 
1000 a 北京 众 智 同 辉 科技 股份 有 限 公司 ZL201110172393. 0 |2012-12-26 
1001 一 种 高 铁 防 灾 系 统 的 电源 管理 装置 北京 佳 讯 飞鸿 电气 股份 有 限 公 司 ZL201210184849. X12012-09-26 
1002 | “利用 变压器 绕组 振动 识别 变压器 励磁 涌流 的 方法 北京 信息 科技 大 学 ZL201310033050. 5 |2013-06-12 
1003 | 一 种 脉冲 光纤 激光 器 声 光 调制 器 驱动 电源 北京 信息 科技 大 学 ZL201310231352. 3 |2013-09-11 
1004 | “车 用 电磁 式 电源 总 开关 北京 八大 处 奥博 科技 发 展 有 限 公 司 ZL201210407216. 0 |2013-02-27 
1005 种 用 于 直流 断路 的 脉 宽 调制 电路 北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201110240130. 9 |2013-03-06 
1006 | 一 种 故障 检测 方法 、 装 置 及 电路 北京 动力 源 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110259415. 7 |2013-03-20 
1007 种 三 相 变 流 拓扑 电路 及 其 控制 方法 、 装 置 北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201110332427. 8 |2013-05-08 
1008 一 种 三 相 整 流 拓 扑 电 路 及 其 控制 方法 、 装 置 北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201110335256.4 |2013-05-08 
Bo en, 也 绝缘 阻抗 的 检测 方法 、 装 置 及 北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 Wl 
1010 | “分 布 式 光 伏 智能 并 网 箱 北京 北 变 微 电 网 技术 有 限 公 司 ZL201310423544. 4|2014-01-22 
1011 | “一 种 车 载 终端 和 车 载 终端 的 电源 管理 方法 北京 北大 千 方 科 技 有 限 公司 ZL201110415388. 8 |2013-06-19 
1012 | 储 能 变 流 器 直流 母线 短路 快速 保护 系统 ta dd 风电 ZL201310151458. 2 |2013-08-14 
1013 动 调 容 配 电 变压器 及 其 调 容 方法 北京 博 瑞 莱 智 能 科技 集团 有 限 公司 ZL201210229951. 7 |2012-10-03 
1014 | “一 种 变压器 局 部 放电 检测 方法 北京 博 电 新 力 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210270858. 0 |2012-11-28 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
os Ee 电 系 统 的 最 大 功率 点 跟踪 的 控制 北京 吉 阳 技术 股份 有 限 公司 Eh 
1016 | “汽车 电源 控制 器 北京 启明 精华 新 技术 有 限 公 司 ZL201210013219. 6 |2012-07-04 
医疗 仪器 用 具有 调频 调幅 功能 的 经 皮 无 线 充 北京 品 驰 医疗 设备 有 限 公司 清华 大 学 i eol 2A 
1018 | ”基于 储 能 变 流 器 的 微 电 网 运行 方式 无 颖 切换 方法 se ; Ps ey ZL201310586893. 8 |2014-02-05 


















































北京 四 方 继 保 自 动 化 股份 有 限 公司 贵州 电 






































































































































































































































































































































































































































































































































1019 | 一 全 桥 模 块 B 平 变 流 器 的 直流 融 冰 装 ZL201210211925. 1 |2012-10-17 
种 基于 全 桥 模块 化 平 变 流 器 的 直流 融 冰 装置 网 公司 电网 规划 研究 中 心 
北京 国 网 普 瑞 特 高 压 输 电 技术 有 限 公司 医 
1020 | 一 种 电动 汽车 多 口 直 流 充电 桩 及 其 控制 方法 ee 江 特 高 压 输 电 技术 有 限 公司 国 ZL201310234988. 3 |2013-09-25 
陈 电 浆 公 日 
1021 一 种 双 路 实时 信和 号 电源 监测 装置 的 控制 方法 北京 国 铁路 阳 技 术 有 限 公司 ZL201310322543. 0 |2013-11-13 
1022 | ”多重 RC 触发 电源 钳 位 ESD 保护 电路 北京 大 学 ZL201210545910. 9 |2013-03-27 
1023 | 防 误 触 发 型 电源 错位 ESD 保护 电路 北京 大 学 ZL201310007998. 3 |2013-05-01 
1024 | ”有 瞬 态 和 直流 同步 触发 型 电源 钳 位 ESD 保护 电路 北京 大 学 ZL201310169739. 0 |2013-08-14 
次 探 高 频 砷 ' 式 电子 We 这 1 长 了 开 了 3 Iq aN . 
1025 种 磁 控 高 频 接触 式 电子 开关 及 应 用 该 开关 的 变 流 北京 天 源 科 创 风电 技术 有 限 责任 公司 721201210521182. 8 |2013.05-01 
一 并 网 设 二 相交 | 合 注 注 上 
1026 网 设备 的 三 相交 流 电 相 序 检测 方法 及 其 北京 天 诚 同 创 电气 有 限 公 司 ZL201210433753. 2 |2013-02-20 
加 故 几 所 3 
a 1 人 Ta > 妇 二 相让 济 由 相 兮 济 泪 上 
1027 人 网 设备 的 三 相交 流 电 相 序 检测 方法 及 其 北京 天 诚 同 创 电气 有 限 公司 ZL201210434907. X12013.02-27 
国庆 败 攻 > 
1028 风力 发 电 变 流 器 制 动 回路 检测 方法 北京 天 诚 同 创 电气 有 限 公司 ZL201310162433. 2 |2013-09-04 
电 变 》 直流 母线 的 制 动 模块 的 控制 系统 和 
070 0 已 变 流 器 直流 母线 的 制 动 模块 的 控制 系统 和 北京 天 诚 同 创 电 气 有 限 公司 ry ee ee 
北京 天 诚 同 创 电气 有 限 公司 北京 金 风 科 
1030 | “一 种 应 用 于 三 相 四 线 制 并 网 变 流 器 的 三 相 电抗 器 北京 大 疲 同 他 电信 有 有 限 公 司 北 态 全 罗 科 的 O72 onye029 20 0200 
风电 设备 有 限 公 司 
北京 天 诚 同 创 电 限 公司 北京 金 风 和 
1031 | 一 种 利用 全 功率 变 流 器 对 风力 发 电机 加 热 的 方法 Ba 公司 北京 金 风 科 创 | 7201310027603.6 |2013.05-15 
电 芭 人 喇 























北京 好 风光 储 能 技术 有 限 公 司 中 国 科学 院 



























































































































































































































































1032 | 一 种 1.5V 可 充电 锂电 池 及 其 制备 方法 i 、 ZL201310040818. 1 |2013-05-22 
工人 研究 所 
1033 | 一 种 光伏 电站 组 件 全 自动 智能 清洁 设备 北京 安 必 信 人 金属 制品 有 限 公 司 ZL201310046119. 8 |2013-05-08 
1034 | 一 种 监测 变压器 绝缘 油 质 量 的 传感器 系统 北京 安 赛 博 技 术 有 限 公 司 ZL201110333072. 4 |2013-01-09 
1035 | 一 种 新 型 交流 脉冲 电源 装置 北京 工业 大 学 ZL201210393657. X|2013-02-06 
1036 | 一 种 双 弧 复合 焊接 电源 装置 北京 工业 大 学 ZIL201310070720. 0 |2013-05-15 
1037 适应 性 变 极 性 等 离子 弧 焊 电源 北京 工业 大 学 ZIL201310088763. 1 |2013-07-03 
1038 | 一 种 双 熔 化 极 转移 电弧 复合 焊接 电源 装置 北京 工业 大 学 ZL201310098059. 4 |2013-07-10 
1039 | 一 种 测量 动力 电池 充电 效率 的 方法 北京 工业 大 学 ZL201310173354. 1 |2013-08-28 
1040 | 一 种 具有 能 量 保持 回路 的 焊接 电源 装置 及 控制 方法 | “北京 工业 大 学 ZL201310303980. 8 |2013-12-04 
1041 | 无 人 机 直流 调制 电源 OFDM 发 射 机 北京 市 信息 技术 研究 所 ZL201310088252. X|2013-07-31 
1042 | 无 人 机 直流 调制 电源 漏 极 调制 装置 北京 市 信息 技术 研究 所 ZL201310088255. 3 |2013-07-24 



























































1043 | 一 种 移动 终端 及 其 电源 管理 方法 北京 市 配 天 智慧 云 技 术 有 限 公司 ZL201110335496. 4 |2013-05-08 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1044 | “一 种 基于 通信 用 燃料 电池 备用 电源 系统 北京 慧 峰 聚 能 科技 有 限 公 司 ZL201210538193.7 |2013-05-01 
1045 种 旋转 变压器 角度 测量 信号 准确 性 判断 方法 北京 控制 工程 研究 所 ZL201210252320. 7 |2012-12-12 
1046 | “一 种 低 噪 声 、 高 稳定 度 红外 偏 置 电源 北京 控制 工程 研究 所 ZL201310464392. 2 |2014-01-08 
1047 | “立体 卷 铁 心 变压器 和 电抗 器 夹 件 北京 新 特 电 气 有 限 公司 ZL201210080468.7 |2012-07-18 
卫 京 新 雷 能 | 星人 右 公司 深圳 7 所 台 b 
1048 | 一 种 同步 整流 变换 器 > 深圳 市 军 能 |zr201210350195.3|2012 .12 19 
放 合 集 克 有 电 公司 
卫 京 新 雷 能 时 于 人 人 八 右 公司 深圳 “二 台 
1049 | “一 种 滤波 器 阻抗 补偿 装置 及 一 种 滤波 器 Rs， 深圳 市 军 能 |zr201210359278 9|2012_.12.19 
拉 晶 末 以 叱 有 
1050 种 开设 备 双 电源 供电 系统 及 方法 北京 时 空 科技 有 限 公 司 ZL201310045615. 1 |2013-05-22 
1051 种 开设 备 双 电源 供电 的 电源 负荷 控制 模块 及 方法 | ”北京 时 空 科技 有 限 公司 ZL201310045647. 1 |2013-07-03 
1052 一 种 三 相 光 伏 逆 变 器 的 相 序 识 别 方法 北京 昆 兰 新 能 源 技术 有 限 公 司 ZL201210074916.2 12012-07-25 
1053 带电 源 使 能 的 电磁 式 继电器 控制 装置 北京 易 艾 斯 德 科 技 有 限 公 司 ZL201210435066. 4 12013-03-27 
1054 | 一 种 精密 数字 电源 北京 普 源 精 电 科技 有 限 公 司 ZL200910238517. 3 |2011-05-25 
一 种 恒 压 恒 流 电源 及 其 过 压 、 过 流 《 ;> 准 
eh 种 恒 压 恒 流 电源 及 其 过 压 、 过 流 保护 的 自 校 准 方 北京 普 源 精 电 科技 有 限 公司 ee 
ER 72 = FD 模 滤 ; FE 电源 负 戈 端 稳 电 
9 路 dd 北京 机 械 设备 研究 所 ZL201310077204. 0 |2013-06-19 
1057 单 相 逆 变 器 输入 电压 纹 波 调制 补偿 方法 北京 汇 能 精 电 科 技 股 份 有 限 公 司 ZL201310585848. 0 |2014-03-26 
1058 | 一 种 双 绕 组 驱动 /隔离 变 压 220VAC 充电 一 体 化 装置 | ”北京 理工 大 学 ZL201210348096. 1 |2013-02-13 
基于 变 不 液压 和 泵 和: 关 孔 庆 的 混合 云 : 辆 驱 
1059 oth We 北京 理工 大 学 ZL201310065366. 2 |2013-07-24 
瑟 衣 
1060 | “一 种 激光 -电能 量 转换 器 北京 理工 大 学 ZL201310197127. 2 |2013-10-02 
1061 | “一 种 九宫 格 型 激光 -电能 转换 器 北京 理工 大 学 ZL201310517926. 3 |2014-01-22 
则 筑 这 与 金属 -介质 -金属 》 导 夺 全 好 昌 7 办》 带 滤 
1062 金属 -介质 金属 波导 精 合 的 电磁 波多 带 沪 北京 理工 大 学 21201310680425. 7 |2014-03-26 
; 
北京 科 i 座 伟 ;| 和 价 有 限 八 恒 定 科 讲 
1063 | 一 种 提高 双 馈 式 变 流 器 低 电压 穿越 性 能 的 方法 eh WO MEW fzr201210893243. 1 |2013.05.01 
书 业 二 吊 友 ANE 
1064 一 种 月 球 探测 器 星 上 电源 系统 可 靠 性 测试 装置 北京 空间 飞行 器 总 体 设计 部 ZL201310128865. 1 |2013-08-07 
1065 种 导航 卫星 电源 系统 自主 管理 仿真 验证 系统 北京 空间 飞行 器 总 体 设计 部 ZL201310240827. 5 |2013-10-02 
航天 器 电源 控制 器 母线 电磁 兼容 性 传导 发 射频 域 疯 A _ 
1066 S 电源 控制 器 母线 电磁 碌 容 性 传导 发 射频 域 测 北京 空间 飞行 器 总 体 设计 部 ZL201310240871. 6 |2013-09-25 
1067 恒 压 自 充电 能 量 供给 设备 及 其 制造 方法 北京 纳米 能 源 与 系统 研究 所 ZL201310444879. 4 |2014-05-07 
1068 | ”一 种 通讯 电源 用 电池 智能 接 人 方法 北京 联动 天 恤 科 技 有 限 公司 ZL201010217641. 4 12012-01-11 
1069 一 种 数据 中 心 分 散 式 电源 设备 巡 检 监控 系统 及 方法 北京 联动 天 汉 科 技 有 限 公 司 ZL201210059859. 0 |2013-09-18 
其 于 高夫 非 线 ， : 道 系统 电 前 馈 芯 昌 纪 并 网 控 加 
1070 有 线性 迹 系 统 电压 前 伟 的 风电 机 组 并 网 北京 能 高 自动 化 技术 股份 有 限 公司 ZL201110356907. 8 |2013-05-15 
市 
1071 | 永 磁 直 驱 风 力 发 电机 组 轴 系 振荡 滤波 器 设计 方法 北京 能 高 自动 化 技术 股份 有 限 公司 ZL201210220843. 3 |2014-01-15 
北京 航天 控制 仪器 研究 所 泰达 国际 心血 第 
1072 | ”一 种 无 线 电 能 传输 的 可 植 人 式 左 心室 辅助 系统 有 制 仪器 研究 所 泰达 国际 心血 管 |zr201310503652 2 |2014.02.19 
之 PFC 
1073 | ”高 功率 因数 感应 电动 机 直接 功率 控制 系统 北京 航空 航天 大 学 ZL201210563119. 0 |2013-04-24 
一 CPCI 总 线 设 I 热 插 拔 电 源 管理 : 
1074 置 a eT 北京 航空 航天 大 学 ZL201310059477. 2 |2013-07-10 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “309 ， 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
一 种 电动 汽车 非 : 负载 自 适 请 装置 及 控 
1075 | ， . 0 北京 航空 航天 大 学 21.201310169237. 8 |2013.09.04 
制 方法 
1076 | 感应 式 非 接 触 充电 定位 对 准 装置 及 其 定位 方法 北京 航空 航天 大 学 ZL201310235088. 0 |2013-10-09 
1077 感应 式 非 接触 充电 位 置 对 正装 置 及 其 方法 北京 航空 航天 大 学 ZL201310235139. X|2013-10-02 
1078 一 种 超 音 频 快 变换 直流 脉冲 等 离子 喷涂 电源 北京 航空 航天 大 学 ZL201310238999. 9 |2013-10-16 
1079 | “一 种 电动 汽车 用 防 电能 盗窃 非 接触 充电 装置 北京 航空 航天 大 学 ZL201410068202. X|2014-05-28 
北京 芳 远 新 合 电器 技术 有 限 公司 廊坊 芳 远 
1080 | “变压器 低压 侧 出 线 引 线装 置 Ee ZL201210061984. 5 |2012-07-11 
i 新 合 电气 有 限 公司 王建 新 杨 爹 飞 
1081 新 能 源 一 体 化 并 网 测试 装置 北京 荣华 恒信 开关 技术 有 限 公 司 ZL201310198975. 5 |2013-09-04 
北京 荣华 恒信 开关 技术 有 限 公 司 国家 电网 
1082 于 风电 和 光伏 的 并 网 测试 装置 及 其 测试 方法 ZL201210574972. 2 |2013-04-24 
用 于 风电 和 光伏 的 并 网 测试 效 百 凡 其 测试 方法 。 | 向 华北 电力 科学 研究 院 有 限 责任 公司 
北京 金山 安全 软件 有 限 公 司 北京 金山 网 络 
1083 | 移动 终端 充电 过 程 的 处 理 方法 及 装置 科技 有 限 公司 贝壳 网 际 ( 北 京 ) 安全 技术 有 |ZL201210552384. 9|2013-03-27 
限 公司 可 牛 网 络 技术 (北京 ) 有 限 公司 
1084 | 风电 场 并 网 点 系统 阻抗 自动 辨识 及 修正 方法 北京 金 风 科 创 风电 设备 有 限 公司 ZL201210355492.7 |2013-01-09 
场 电压 自动 控制 系统 中 提高 并 网 暂 态 稳定 性 所 三 
1085 电压 自动 控制 系统 中 提高 并 网 暂 态 稳定 性 的 北京 金 风 科 创 风电 设备 有 限 公 司 ZL201210356293. 8 |2013-01-09 
1086 | 一 种 单 电源 供电 抑制 IGBT 米 勒 电容 效应 的 电路 北京 阿 启蒙 技术 有 限 公 司 ZL201310652644. 4 |2014-03-26 
1087 基于 同步 预 充电 开关 投 切 电容 器 组 的 装置 北京 世 容 纵横 科技 发 展 有 限 公 司 ZL201210468939. 1 |2013-02-13 
1088 一 种 控制 开关 电源 模块 散热 的 装置 及 方法 北京 易 汉 技术 股份 有 限 公司 ZL201210201723. 9 |2012-10-03 
1089 一 种 逆 变 器 故障 检测 装置 北京 易 汉 技术 股份 有 限 公司 ZL201210203755. 2 |2012-10-03 
1090 一 种 基于 触摸 控制 的 信号 电源 监控 装置 北京 易 汉 技术 股份 有 限 公司 ZL201210223236. 2 |2012-10-17 
_ 北大 方正 集团 有 限 公 司 北京 大 学 北京 北 
1091 | “开关 稳 压 电源 及 其 稳 压 方法 贱 ZL201010585627. X|2012-07-04 
大 方正 电子 有 限 公 司 
控制 功率 转换 器 在 低 ( 零 ) 电 压条 件 穿越 的 方法 ， 系 各 
1092 制 功率 转换 器 在 低 ( 零 ) 电 压条 件 穿越 的 方法 ， 系 北方 动力 系统 公司 ZL201180058940. 0 |2013-09-18 
统 和 软件 
1093 | 一 种 电流 ~ 舵 型 数 模 转换 器 电流 源 单元 电路 北方 工业 大 学 ZL201210572977. 1 |2013-04-03 
1094 | ”大 功率 光伏 道 变 器 的 低 电 压 穿 越 控 制 方法 北方 工业 大 学 ZL201310148905. 9 |2013-09-18 
1095 | ”电动 汽车 的 充电 桩 装置 北汽 福田 汽车 股份 有 限 公司 ZL201110256211. 8 |2013-03-13 
be = 到 和 YY 2 党 统 
1096 人 充电 系统 、 方 法 及 包括 电动 汽车 充电 系统 | ”北汽 福田 汽车 股份 有 限 公司 ZL201110270599.7 |2013-03-27 
二 从 
1097 | “用 于 检测 整 车 电气 系统 的 电源 分 配 测试 系统 及 方法 | “北汽 福田 汽车 股份 有 限 公司 ZL201110418490. 3 |2013-06-19 
1098 | ”变压器 北 芝 电 机 株式 会 社 ZL201080038088. 6|2012-05-30 
1099 | ”应 用 超级 电容 的 风机 功率 控制 系统 北 车 风电 有 限 公 司 ZL201210123808. X|2012-11-14 
~ 座 效 和 人 三 MS 六 5 9 
1100 人 | ZL201210550112. 5 |2013-04-03 
方法 
1101 | “分 散 型 电源 系统 北 陆 电力 株式 会 社 富士 电机 株式 会 社 ZIL201280011381. 2 |2013-12-04 
1102 | “一 种 电源 切换 器 十 堰 恒 进 科技 有 限 公 司 ZL201210432510.7 |2013-02-06 
1103 | 一 种 用 于 感应 滩 火 的 变 压 髓 十 卉 恒 进 科技 有 限 公司 ZL201210453003. 1 |2013-03-13 
1104 | 电荷 泵 变换 器 及 其 方法 半导体 元 件 工业 有 限 责 任 公司 ZL200880121976. 7 |2011-04-13 
1105 | “多 模式 电池 充电 器 半导体 元 件 工 业 有 限 责 任 公司 ZL200910208125. 2 |2010-06-16 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 310 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

1106 | 电源 控制 器 和 方法 半导体 元 件 工业 有 限 责 任 公 司 ZL201010510289. 3 |2011-05-11 
1107 | “功率 因数 变换 器 和 方法 半导体 元 件 工业 有 限 责任 公司 ZIL201010547471. 6 |2011-06-22 
1108 | 电源 转换 器 和 方法 半导体 元 件 工业 有 限 责任 公司 ZL201010547481. X|2011-06-22 
1109 | 电源 电路 半导体 元 件 工业 有 限 责 任 公 司 ZIL201210093409. 3 |2012-10-17 
1110 | 充电 控制 电路 半导体 元 件 工 业 有 限 责任 公司 ZL201310142796. X|2013-10-30 
1111 | 一 种 便携 式 太 阳 能 手机 充电 器 华东 师范 大 学 ZL201410087551. 6 |2014-06-11 
1112 | ”变压器 油 流 带 电 电荷 密度 的 在 线 测量 装置 华东 电力 试验 研究 院 有 限 公司 ZIL200910196801. 9 |2011-04-27 
1113 变压器 应 急 备 用 适用 性 的 判别 方法 华东 电力 试验 研究 院 有 限 公司 ZL201110025698. 9 |2012-07-25 
1114 | 一 种 移 相 变压器 系统 及 其 控制 方法 不 Ee 限 会 司 南京 南 瑞 继 ZL201310354188. 5 |2013-12-04 

保 电 气 有 限 公司 

1115 | ”一 种 双 电 源 自动 转换 开关 装置 华中 科技 大 学 ZL201210292213. 7 |2012-12-26 
1116 种 单 向 直流 配 电网 的 双 电 源 自动 转换 开关 装置 华中 科技 大 学 ZL201210293382. 2 |2012-12-19 
1117 | 一 种 功率 双向 流动 的 双 电 源 自动 转换 开关 装置 华中 科技 大 学 ZL201210293383. 7 |2012-12-26 
1118 | 一 种 低 延 时 分 散 磁 开 关 压 缩 脉 冲 电源 复位 电路 华中 科技 大 学 ZL201310034366. 6 |2013-06-19 
1119 | “一 种 对 高 压 电容 器 充电 的 模糊 控制 方法 及 装置 华中 科技 大 学 ZL201310328560. 5 |2013-12-18 
1120 一 种 模块 化 斩 波 式 等 离子 切割 电源 控制 方法 及 装置 华中 科技 大 学 ZL201310350153.4 12013-12-11 
1121 | “一 种 大 功率 中 频 隔离 变压器 华中 科技 大 学 ZIL201310418116. 2 |2014-04-02 
1122 | 基于 模糊 PI 双向 线性 预测 的 光伏 MPPT 控制 方法 华中 科技 大 学 ZL201310698337. X|2014-04-09 
1123 | “一 种 基于 线性 迭代 的 光伏 MPPT 控制 方法 华中 科技 大 学 ZL201410004123. 2 |2014-05-07 
1124 | 一 种 基于 切线 角 的 变 步 长 光伏 MPPT 控制 方法 华中 科技 大 学 ZIL201410008946. 2 |2014-04-23 
1125 Es i 的 光伏 发 电 最 大 功率 跟踪 方法 及 装 华中 科技 大 学 ZL201410286539. 8 |2014-09-10 
i a 电网 特 高 压 联络 线 功 率 控制 方法 及 控制 Pe 中 国电 力 科学 研究 院 国家 Se Cr 
1127 | 电源 选择 装置 和 方法 华为 技术 有 限 公 司 ZL201010244882. 8 |2011-07-20 
1128 | 一 种 电源 协议 管理 方法 、 装 置 及 其 应 用 的 电源 系统 | “华为 技术 有 限 公 司 ZL201010609170. 1 |2011-07-20 
1129 | 口 的 装置 进行 电源 管理 的 系统 和 华为 技术 有 限 公 司 ZL201080006504. 4 12012-01-18 
1130 种 逆 变 器 拓扑 电路 、 逆 变 方法 和 一 种 逆 变 器 华为 技术 有 限 公司 ZL201110314760. 6 |2012-05-02 
1131 | 不 间断 供电 电源 装置 及 其 工作 方法 华为 技术 有 限 公司 ZIL201210018184. 5 |2012-07-18 
1132 | ”同步 整流 控制 电路 、 方 法 和 变换 器 华为 技术 有 限 公司 ZL201210024559. 9 |2012-07-11 
1133 | ”变压器 原 边 电压 获取 方法 及 装置 华为 技术 有 限 公 司 ZIL201210040691. 9 |2012-07-04 
1134 | 变压器 原 边 电流 获取 方法 及 装置 华为 技术 有 限 公 司 ZIL201210040692. 3 |2012-07-25 
1135 种 三 电 平 道 变 器 华为 技术 有 限 公司 ZL201210121423. X|2012-09-19 
1136 不 间断 电源 、 控 制 不 间断 电源 的 方法 及 控制 装置 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210129054. 9 |2012-09-19 
1137 | “ 箱 位 保护 电路 、 谐 振 电路 及 变换 器 华为 技术 有 限 公司 ZL201210134596. 5 |2012-10-03 
1138 | 一 种 地 址 识别 电路 及 其 控制 方法 、 电 源 系统 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210138482. 8 |2012-10-03 
1139 | 电源 电流 检测 方法 及 电路 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210149905. 6 |2012-09-19 
1140 | ”同步 整流 装置 及 同步 整流 电源 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210161781. 3 |2012-10-03 
1141 | 一 种 不 间断 电源 电路 及 其 控制 方法 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210183920. 2 |2012-10-03 
全 功率 切换 控制 信号 产生 电路 、 双 电源 宛 余 供 电 系统 华为 技术 有 限 公司 Dd a 








及 方法 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

1143 | ”变频 器 输出 电压 的 检测 方法 及 装置 、 变 频 器 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210217675. 2 |2012-10-24 
1144 | ”变频 器 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210222805. 1 |2012-10-31 
1145 | “” 逆 变 器 控制 方法 、 装 置 和 逆 变 器 华为 技术 有 限 公司 ZL201210227609. 3 |2012-10-31 
1146 | ”电网 无 功 补偿 方法 、 装 置 及 并 网 逆 变 器 华为 技术 有 限 公司 ZL201210259515.4|2012-11-21 
1147 控制 光伏 发 电 装置 的 方法 、 设 备 及 光伏 发 电 系统 华为 技术 有 限 公司 ZL201210296410. 6 |2012-12-05 
1148 | ”高 频 开 关 电源 和 高 频 电 流 检测 方法 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210311640. 5 |2013-01-30 
1149 玫 位 型 三 电 税 逆 变 器 限 流 控制 方法 及 相 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210349131. 1 |2013-01-09 
1150 | 一 种 宽 电 压 输 入 范围 的 逆 变 器 输入 级 电路 及 道 变 器 | ”华为 技术 有 限 公司 ZIL201210349231.4|2013-01-09 
1151 种 逆 变 器 和 供电 设备 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210374373. 6 |2013-01-30 
1152 | ”变换 器 的 电流 控制 方法 及 装置 、 不 间断 电源 华为 技术 有 限 公司 ZL201210419625. 2 |2013-02-06 
1153 | “集成 电源 模块 华为 技术 有 限 公司 ZIL201210442852. 7 |2013-03-13 
1154 | ”功率 因数 校正 电路 以 及 电源 电路 华为 技术 有 限 公司 ZL201210447344. 8 |2013-02-13 
1155 | ”一 种 光伏 发 电 的 系统 及 其 控制 方法 华为 技术 有 限 公司 ZL201210455644. 0 |2013-03-27 
1156 | ”一 种 逆 变 装置 、 方 法 以 及 逆 变 并 网 发 电 系统 华为 技术 有 限 公司 ZL201210476608. 2 |2013-03-27 
1157 | 一 种 五 电 平 逆 变 器 华为 技术 有 限 公司 ZIL201210485496. 7 |2013-04-03 
1158 | ”一 种 光伏 逆 变 器 漏电 流 调节 抑制 方法 及 装置 华为 技术 有 限 公司 ZL201210486581. 5 |2013-04-03 
1159 | 一 种 数字 电源 控制 器 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210516625. 4 |2013-04-10 
1160 | 电源 测试 工具 华为 技术 有 限 公司 ZIL201210530213. 6 |2013-03-20 
1161 | 一 种 电压 调节 方法 、 预 稳 压 电源 电路 及 系统 华为 技术 有 限 公 司 ZL201210535450. 1 |2013-03-20 
1162 | “一 种 金 手 指 结构 和 具有 该 金 手指 结构 的 电源 模块 华为 技术 有 限 公司 ZL201210583470. 6 |2013-04-24 
1163 | ”用 于 无 桥 PFC 转换 器 的 保持 时 间 电 路 和 方法 华为 技术 有 限 公司 ZL201280002432. 5 |2013-05-01 
1164 | “一 种 逆 变 器 输出 限 流 保护 方法 及 装置 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310031103. X|2013-05-01 
es 一 种 三 相 并 网 逆 变 器 的 单 相 孤 总 的 检测 方法 、 设 备 华为 技术 有 限 公司 ge 

和 系统 

1166 | 启动 逆 变 器 的 方法 和 兴 置 华为 技术 有 限 公司 ZL201310105294. X|2013-07-31 
1167 | “开关 电源 和 开关 电源 控制 方法 华为 技术 有 限 公司 ZL201310116136. 4|2013-07-24 
1168 | 一 种 逆 变 器 和 控制 逆 变 器 的 方法 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310137220. 4 |2013-08-07 
1169 | 一 种 DC-DC 变换 器 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310140249. 8 |2013-07-31 
1170 | N 相通 信和 电源 及 调整 其 输出 电流 的 方法 华为 技术 有 限 公司 ZIL201310204321. 9 |2013-09-25 
1171 | “ 逆 变 电源 保护 电路 及 应 用 其 的 电路 装 华为 技术 有 限 公司 ZL201310249825. 2 |2013-10-02 
1172 | “ 逆 变 电源 系统 华为 技术 有 限 公 司 ZIL201310253209. 4 |2013-11-20 
1173 | “一 种 单 相 逆 变 器 和 三 相 逆 变 器 华为 技术 有 限 公司 ZL201310254333. 2 |2013-10-16 
1174 | “充电 装 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310256067. 7 |2013-10-09 
1175 | “一 种 不 间断 电源 电路 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310282409. 2 |2013-10-23 
1176 | ”一 种 功率 控制 方法 、 功 率 控制 电路 和 节能 系统 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310378463.7 12013-12-11 
1177 | ”电池 在 位 检测 方法 、 装 置 及 充电 系统 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310474452. 9 |2014-01-29 
1178 | “一 种 充电 方法 及 装置 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310633643. 5 |2014-02-26 
1179 一 种 三 桥 臂 拓扑 电路 及 控制 方法 、 不 间断 电源 系统 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310674138. 5 |2014-03-26 
1180 | ”数字 均 流 方法 和 电源 模块 华为 技术 有 限 公 司 ZL201310705467. 1 |2014-03-26 
1181 | 一 种 电磁 干扰 滤波 器 ， 及 制造 方法 华为 机 器 有 限 公司 福州 大 学 ZL201210157424. X|2012-10-03 















































312. 中国 电源 行 业 年 鉴 2016 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1182 | ”集成 网 络 接口 转换 装置 的 充电 器 华为 终端 有 限 公司 ZL201110394924. 0 |2013-06-05 
寺 机 、USB 充电 器 及 手 中 USB 充电 器 能 四 
1183 We 充电 器 及 手持 机 识别 USB 充电 器 的 广 华为 终端 有 限 公司 7Z1.201180001373. 5 |2012-05-02 
1184 | ”一 种 充电 方法 及 充电 器 华为 终端 有 限 公 司 ZL201210482514. 6|2013-03-27 
1185 | ”充电 方法 、 移 动 设备 、 充 电 设备 与 充电 系统 华为 终端 有 限 公司 ZL201310018595. 9 |2013-05-15 
-48V 直流 单 系统 双 电 源 蓄电池 联络 装置 及 其 
1186 流 单 系统 双 电源 蓄电池 联络 装置 及 其 切换 广 华 信 咨询 设计 研究 院 有 限 公司 ZL201310114511. 1 |2013.07-10 
1187 | 一 种 微 电 网 并 网 同步 检测 控制 器 及 控制 方法 华北 水 利水 电大 党 ZL201310430371. 9 |2014-01-08 
1188 | ”隧道 电缆 巡 检 机 器 人 充电 管理 系统 及 方法 华北 电力 大 党 ZL201210240420. 8 |2012-10-31 
1189 | 一 种 微 网 中 电动 汽车 充电 站 谐 波 检测 法 华北 电力 大 入 ZL201210289227. 3 |2012-12-26 
寺 高 压 调 压 变 压 的 等 效 瞬 时 电感 涌流 闭锁 六 
1190 和 高 压 滑 变压器 保护 的 等 效 瞬 酒 流 闭 锁 关 华北 电力 大 和 ZIL201210344440. X|2013.01-16 
别 方法 
阳 能 光伏 与 光 热 耦合 型 太阳 能 电池 及 其 耦合 发 电 
1191 太阳 能 光伏 与 兴 热 帮 全 太阳 能 电池 及 其 精 全 发 华北 电力 大 党 ZL201210492244. 7 |2013-03-27 
方法 
1192 一 种 闭 变 型 新 能 源 电源 故障 穿越 的 控制 方法 华北 电力 大 党 ZL201210586298. X12013-04-03 
人 磁 直 驱 型 风力 发 电 系 统 网 侧 变 ; 和 优化 按 
1193 和 驱 型 风力 发 电 系统 网 侧 变 流 闪 的 优化 控 华北 电力 大 党 ZL201310038847.4|2013-04-24 
制 方法 
1194 | ”一 种 优化 光伏 充电 站 集成 系统 的 方法 及 装置 华北 电力 大 党 ZL201310064068. 1 |2013-07-03 
1195 一 种 消除 光伏 并 网 充电 系统 中 的 谐 波 的 方法 及 装置 华北 电力 大 入 ZL201310064111. 4 12013-07-03 
1196 | ”利用 电池 储 能 系统 平滑 光伏 发 电 系 统 功 率 的 方法 华北 电力 大 入 ZL201310117984. 7 12013-07-10 
1197 | 一 种 电动 出 租车 充电 站 有 序 充电 系统 及 方法 华北 电力 大 入 ZL201310264204. 1 |2013-10-02 
种 电动 汽车 快慢 速 充电 设施 配置 比例 的 
1198 | 、 人 华北 电力 大 当 ZL201410001487. 5 |2014-04-02 
电力 变 压 牙 间 多 乡 = 淘 局 部 放 旦 模 四 实验 平 华北 昌 na 化 昌 学 开 2 了 喧 右 
oe 力 变压器 夏 间 绝缘 表面 气泡 局 部 放电 模拟 实验 平 华北 力 大 学 华北 力 科学 研究 院 有 限 责 pT | 芒 所 0 的 
台 及 实验 方法 任 公司 国家 电网 公司 
一 种 电力 变压器 局 部 放电 与 产 气 速率 关系 研究 实验 | ”华北 电 学 华北 电力 科学 研究 院 有 限 责 
rd 种 1 力 : 器 局 部 放电 与 产 气 速率 关系 研究 实验 华北 力 大 学 华北 力 科学 研究 院 有 限 责 有 
平台 及 其 测量 方法 任 公司 国家 电网 公司 
1201 | ”变压器 局 部 放电 定位 系统 及 其 定位 方法 华北 电力 大 学 (保定 ) ZL201210193893.7 |2012-10-03 
1202 | ”绕组 水 冷气 体 绝 缘 变 压 器 华北 电力 大 学 (保定 ) ZL201310152116. 2 |2013-07-17 
一 种 用 于 负荷 增 容 的 UPQC 拓扑 电 控制 调节 
1203 | 种 用 于 负荷 增 容 的 UPQC 拓扑 电路 及 控制 调节 方 华北 电力 大 学 (保定 ) ZL201310165245. 5 |2013-09-04 
1204 | ”基于 负 序 电流 注入 的 光伏 并 网 逆 变 器 孤岛 检测 方法 | ”华北 电力 大 学 (保定 ) ZL201310291637. 6 |2013-11-27 
1205 | ”一 种 并 网 型 光伏 发 电 微 型 逆 变 器 及 其 控制 方法 华北 电力 大 学 (保定 ) ZL201310352484. 1 |2013-12-11 
1206 一 种 并 网 不 上 网 的 小 型 光伏 发 电 系 统 及 控制 方法 华北 电力 大 学 (保定 ) ZL201310354391.2 12013-12-11 
变压器 局 部 放 申 列 壮 其 | WE 
1207 Re 放电 超声 矢量 阵列 定位 装置 及 其 制造 广 华北 电力 大 学 (保定 ) 21201410414008. 2 |2014-11-19 
华北 电 和 . 旦 i 验 人 研究 
1208 | 一 种 光伏 电站 辐 照 度 预测 值 修正 方法 - CT ZL201310019097. 6 |2013-04-03 
院 (集团 ) 有 限 公司 电力 研究 院 
华北 电 | 玉 电网 公司 国 网 
1209 | 一 种 光伏 电源 混合 储 能 系统 Es 0 (保皇 ) 2 I 公司 国 网 ZL201310147371. 8 |2013-08-07 
新 源 张 家 口 风 光 储 示范 电站 有 限 公 司 
华北 电力 大 学 卫 已 网 公司 国 网 
1210 | ”一 种 基于 分 布 式 电源 的 直流 牵引 供电 系统 We 力 大 (保定 ) 国家 由 | 21201310322813. 8 2013-12-04 
辽宁 省 电力 有 限 公司 经 济 技术 人 研究 院 
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ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 





















































三 相 光 伏 并 网 逆 变 器 在 电网 电压 不 平衡 时 的 控制 方 | ”华北 电力 大 学 (保定 ) 国 网 河南 省 电力 公 



















































































1211 ZL201310748039. 7 |2014-04-09 
法 司 焦作 供电 公司 
= 秆 玫 mw Be 而 二 沾 测 | 化 车 闻 碍 窒 院 右 责任 公司 费 
i 钳 形 搞 扰 电流 互感 器 及 变压器 铁 芯 接地 电流 测试 | ”华北 电力 科学 研究 院 有 限 责 任 公司 费 北 电 | 
系统 力 有 限 公司 秦皇岛 电力 公司 国家 电网 公司 
华北 电力 科学 研究 院 有 限 责任 公司 华北 电 




























































































































































































































































































ZL201210557375. 9 |2013-05-08 


人 





1225 | ”一 种 动态 电源 管理 策略 性 能 评估 方法 华南 理工 


























ZL201310010602. 0 |2013-05-01 











1213 | “光伏 发 电 系统 的 性 能 检测 系统 网 有 限 公司 国家 电网 公司 ZL201210001207. 1 |2013-07-10 
1214 种 简易 直流 电源 均 流 并 联系 统 及 其 控制 方法 华南 理工 大 学 ZL201210125714. 6 |2012-08-22 
1215 | ”一 种 水 冷 型 高 频 变 压 器 及 次 级 整流 器 华南 理工 大 学 ZL201210125718. 4 |2012-08-22 
1216 | ”基于 DSP 的 并 联 式 大 功率 脉冲 MIG 焊 逆 变 电 源 系统 | 华南 理工 大 学 ZL201210165028. 1 |2012-09-19 
1217 | ”一 种 电力 变压器 系统 状态 分 析 和 维修 决策 判断 方法 | “华南 理工 大 学 ZL201210196906. 6 |2012-11-14 
1218 人 华南 理工 大 学 ZL201210313643. 2 |2012-12-19 
压 系统 
1219 | 含 道 变型 分 布 式 电源 配 电网 的 对 称 故 障 分 析 方 法 华南 理工 大 学 ZL201210344134. 6 |2013-01-09 
1220 | “一 种 用 于 超声 波 电源 的 锁 相 电路 华南 理工 大 学 ZL201210541902.7 |2013-04-17 
1221 | Buck 变换 器 的 基于 恒定 开关 频率 的 混杂 控制 方法 华南 理工 大 学 ZL201210545490. 4 |2013-06-26 
1222 | 用 于 开关 电源 启动 的 辅助 电源 及 其 驱动 方法 华南 理工 大 学 ZL201210555053. 0 |2013-04-24 
1223 | ”一 种 基于 形态 学 梯度 的 变压器 励磁 涌流 识别 方法 华南 理工 大 学 ZL201210555129. X|2013-04-17 
1224 | ”一 种 动态 电源 管理 策略 选择 方法 及 模块 华南 理工 大 学 ZL201210557372. 5 |2013-05-08 
学 





1226 | 一 种 开关 电源 控制 方式 的 切换 电路 及 其 控制 方法 华南 理工 
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1227 于 DS 匀 有 限 双 极 性 控制 金桥 电源 檬 所 并 联 华南 理工 大 学 ZL201310010603. 5 |2013-05-01 
BE 
| 站 玉 通 站 

1228 FR 2 2 华南 理工 大 学 ZL201310096832. 3 |2013-07-03 





一 种 基于 权重 数学 形态 学 的 变压器 励磁 涌流 识别 方 




























































































































































































































































































































































































1229 要 华南 理工 大 学 ZL201310159424. 8 |2013-08-21 
1230 | ”一 种 宽 增益 sepic 变换 器 华南 理工 大 学 ZL201310423167. 4|2014-01-01 
1231 | 电力 电子 变换 器 的 能 量 平衡 控制 器 及 方法 华南 理工 大 学 ZL201310485088. 6 |2014-01-29 
1232 | ”一 种 单 相 高 增益 无 桥 功 率 因 数 校正 变换 器 华南 理工 大 学 ZL201310526728. 3 |2014-01-29 
1233 | LED 驱动 电源 的 输出 滤波 电路 及 LED 驱动 电源 电路 | “华南 理工 大 党 ZL201310597633. 0 |2014-03-19 
1234 | ”金刚石 线 锯 直 流 电源 测试 系统 华 晶 精密 制造 有 限 公司 ZL201210354430. 4 |2013-01-16 
具 Th HH 已 压 放 娄 的 脉 证】 i 率 调 中 摊 咎 | 的 开 冯 电源 加 
1235 出 电压 补偿 的 脉 囊 频率 调制 控制 的 开关 电源 华润 克 威 科技 ( 上海) 有限 公司 ZL201010543779. 3 |2012-05-23 
1236 | ”电压 -电流 转换 器 华润 克 威 科技 ( 上海 ) 有 限 公 司 ZL201210076607. 9 |2013-09-25 
1237 开关 电源 及 提高 其 输出 电流 线 调整 率 的 电路 华润 砂 威 科技 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201210145396. X12013-11-13 
1238 开关 电源 及 提高 其 输出 电流 调整 率 的 电路 华润 砂 威 科技 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201210145402. 1 |2013-11-13 
非 隔离 LED 驱动 系统 及 非 隔离 LED 驱动 恒 流 控制 
1239 ee 驱动 系统 及 非 隔离 驱动 恒 流 控制 华润 砂 威 科技 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201210289133. 6|2014-02-19 
1240 电源 控制 方法 与 应 用 其 的 电子 装置 华硕 电脑 股份 有 限 公 司 ZL201110236883. 2 |2012-11-28 
1241 | 一 种 充电 站 充电 计量 方法 华 立 仪表 集团 股份 有 限 公 司 ZL201310032147. 4 |2013-06-12 
1242 风电 机 组 变 桨 系统 后 备 电源 的 测试 系统 和 测试 方法 华 锐 风电 科技 (集团 ) 股份 有 限 公司 ZL201210013095. 1 |2013-07-17 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































` 314 .中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1243 适用 于 双 馈 风力 发 电 系 统 的 混合 变 流 设备 及 方法 有 科技 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201210193582. 0 |2014-01-01 
1244 电机 组 并 网 点 电压 闪 变 检测 方法 及 装置 有 科技 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201210392477. X12013-02-13 
1245 电压 电源 域 进行 充电 的 系统 与 方法 半 技 股份 有 限 公司 ZL201210438303. 2 |2013-10-30 
1246 | ”一 种 基于 分 数 阶 PI 预测 函数 的 逆 变 器 控制 方法 [ 程 大 学 ZL201310185692. 7 |2013-08-28 
1247 电源 并 网 接口 系统 的 控制 方法 昌 能 科技 有 限 公司 ZL201310079079. 7 |2013-06-26 
Ee 阳 能 科技 有 限 公司 国家 电 
1248 网 光伏 逆 变 器 的 发 电 状态 控制 方法 Re ZL201310185720. 5 |2013-09-04 
新 源 张家口 风光 储 示范 电站 有 
a " 限 作 司 | 
1249 条 性 直流 输电 系统 的 换 流 器 充电 方法 0 En | 
作曲 
aa “ 限 从 司 | 
1250 电机 组 主 变压器 低压 侧 母线 单 相 接地 保护 方法 人 全 罗汉 ZL201310007548. 4 |2013-06-26 
人 喇 
aa "了 R 作 司 | 
1251 | “一 种 模块 化 多 电 平 换 流 器 的 充电 方法 0 公司: 南 加 ZL201310014548.7|2013-05-01 
Av RF. 
1252 电源 自 投 联 切 负荷 的 方法 式 保 电气 有 限 公司 金 人 ZL201110278614. 2 |2013-03-20 
3 六 1 调节 | -会 已 于 中 地 过 然 人 导 能 源 - 次 控 喘 集 AN F 趟 省 二 肃 
3 页 测 调节 性 能 和 安全 约束 的 新 能 源 并 网 功率 控 员 团 公 司 甘肃 省 电力 公司 甘 》 | po ee 
电 技术 中 心 
1254 | ”变压器 涌流 微分 谐 波 检测 方法 电 继 保 自 动 化 有 限 公 司 ZL201210327050. 1 |2012-11-28 
1255 | ”一 种 非 隔离 型 逆 变 器 及 其 控制 方法 电子 科技 有 限 公 司 ZL201110272759. 1 |2013-03-27 
1256 | 一 种 功率 因数 变换 装置 的 控制 方法 电子 科技 有 限 公 司 ZL201110286478. 1 |2013-04-03 
1257 电源 控制 器 及 实现 并 / 离 网 控制 的 方法 电器 股份 有 限 公司 ZL201310228130. 6 |2014-03-19 
于 可 变 开关 频率 能 人 馈 变 流 器 SVPWM 
1258 人 BE Ws 是 电 南 自 风 电 自 动 化 技术 有 限 公司 ZL201210300823.7 |2012-11-21 
剖 方 # 
一 种 阶 数 递增 的 并 网 变 流 器 暂 态 网 压 前 馈 项 低 通 滤 到 
1259 种 阶 数 递 赠 的 并 网 变 流 器 暂 态 网 压 前 饥 项 低 通 波 9 电 南 自 风电 自动 化 技术 有 限 公司 |ZL201210480000.7|2013-04-17 
1260 于 升 压 型 功率 因数 校正 的 电感 电流 过 零 检测 电路 兰 电子 科技 有 限 公司 ZL201310391104. 5 |2013-11-27 
1261 | 一 种 合成 参考 信号 的 变压器 噪声 有 源 控制 方法 ZL201110155043. 3 |2012-02-15 
南京 大 学 昆山 创新 研究 院 昆山 
1262 | 一 种 氧 燃料 电池 独立 电源 系统 的 : ZL201110403625. 9 |2012-05-02 
六 莱特 新 能 源 科技 有 限 公 司 
污 矩 控制 调 速 系统 的 节能 变频 器 及 构 
1263 机 直接 转 矩 控制 调 速 系统 的 节能 变频 器 及 构 学 ZL201210378888. 3 |2013-01-16 
实现 光伏 并 网 微型 逆 变 电源 高 效率 和 高 蕊 性 萨 
1264 | 实现 光伏 并 网 微型 逆 变 电源 高 效率 和 高 可 靠 性 的 广 大 学 21201310156519. 4 |2013.07-24 
1265 于 热管 技术 的 CPC 聚 光 光 伏 电 热 联 产 系统 大 学 ZL201310386773. 3 |2013-12-11 
1266 具有 二 次 调频 调 压 特性 的 逆 变 器 下 垂 控制 方法 南京 工程 学 院 ZL201310517616. 1 |2014-01-08 
本 SY 演示 人 YI 百 狂 担 
1 a 质 的 提取 电路 及 K 学 ls 
1268 | “一 种 基于 干 簧 管 的 启动 、 充 电 复 合 电路 子 有 限 公司 ZL201310102025. 8 |2013-06-12 
1269 | ”一 种 超 低 待 机 功 耗 电 源 的 控制 电路 子 有 限 公司 ZL201310093554. 6 |2013-06-12 
1270 | ”电源 启动 电路 南京 德 朔 实业 有 限 公司 ZL201110318834. 3 |2013-04-24 
1271 速 列 车 防滑 阀 电源 控制 电路 泰 制 动 设备 有 限 公司 ZL201310185719. 2 |2013-08-07 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 “电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) :315… 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1272 | 移动 电子 设备 充电 装置 南京 物 联 传 感 技术 有 限 公 司 ZL201310534092. 7 |2014-03-05 
1273 | ”电动 车 车 电池 充电 过 程 监测 装置 南京 特 能 电子 有 限 公司 ZL201310462010. 2 |2014-01-22 
1274 铅 酸 电池 充电 器 快速 便携 式 测试 仪 南京 特 能 电子 有 限 公司 ZL201310462052. 6 |2014-01-08 
1275 | ”一 种 智能 数字 充电 监测 南京 特 能 电子 有 限 公司 ZL201310584308. 0 |2014-02-19 
1276 电动 汽车 充电 桩 充电 端口 的 安全 防护 装置 南京 理工 大 学 ZL201310072470. 4 |2013-06-19 
1277 | ”基于 正 激 变 换 器 的 高 频 隔离 式 三 电 平 逆 变 器 南京 理工 大 学 ZL201310189221. 3 |2013-08-21 
1278 | ”采用 有 源 储 能 电容 变换 器 的 ACZDC 变换 器 南京 理工 大 学 ZL201310302756. 7 |2013-10-09 
1279 | ”PF 为 1 的 长 寿命 DCM Boost PFC 变换 器 南京 理工 大 学 ZL201310362018. 1 |2013-11-27 
1280 | ” 低 输出 电流 峰 均 比 的 CRM Flyback LED 驱动 器 南京 理工 大 学 ZL201410056250. 7 |2014-05-21 
具 直流 稳 压 输出 功能 的 双 级 式 三 机 局 闻 1 
1281 WA 南京 航空 航天 大 学 ZL201210023900. 9 |2012-12-19 
1282 | 一 种 全 桥 三 端口 直流 变换 器 及 其 控制 方法 南京 航空 航天 大 学 ZL201210116197. 6 |2012-08-01 
LCL 滤 》 放 网 道 恋 器 单 讲 网 > 灾 样 j 电 容 御 
1283 滤波 并 网 进 变 器 单 进 网 电流 采样 的 电流 控制 广 南京 航空 航天 大 学 ZL201210160219. 9 |2012-10-03 
交错 并 联 型 双 级 式 和 矩阵 变换 器 的 拓扑 结 其 控制 
1284 A St 结构 及 其 控制 | 南京 航空 航天 大 学 ZL201210282922.7 |2012-11.21 
方法 
1285 | ” 磁 组 合式 三 相 输 入 ACZDC 全 桥 高 频 变 换 器 南京 航空 航天 大 学 ZL201210310697. 3 |2012-12-19 
级 式 道 恋 器 中 前 级 恋 二 次 谐 波 电 》 i 和 牛 | 
1286 | 、 0 de ZL201210328723. 5 |2012-12-26 
法 及 其 控制 电路 
1287 | ”光伏 发 电 系统 中 高 效 隔离 直流 变换 器 系统 南京 航空 航天 大 学 ZL201210382327. 0 |2013-01-30 
1288 | 雷达 发 射 机 高 压 电源 多 参数 融合 实时 健康 预报 方法 南京 航空 航天 大 学 ZL201210397480. 0 |2013-02-13 
1289 | DC-DC 变换 器 健康 评估 指标 与 故障 预测 方法 南京 航空 航天 大 学 ZL201210397871. 2 |2013-01-16 
基于 分 类 介 人 小 ; 恋 航空 直流 变 在 线 童 纪 
1290 分 数 B 路 波 变换 的 航空 直流 变换 怖 在线 故障 组 南京 航空 航天 大 学 ZL201210397873. 1 |2013-01-09 
合 预测 方法 
a 速 昌 院 参 考 和 十 y 变 压 时 开 | 中 电 平 2 六 
1291 - 人 答 出 直流 南京 航空 航天 大 学 21201210566424. 5 |2013-04-24 
电源 
1292 | ”一 种 多 通道 可 调 直流 电源 南京 航空 航天 大 学 ZL201310063986. 2 |2013-06-19 
1293 高 效率 多 路 输出 直 直 变换 器 及 其 控制 方法 南京 航空 航天 大 学 ZL201310119223. 5 |2013-08-14 
一 式 ISOP 道 变 器 及 其 输入 均 压 输出 同 幅 
1294 | i 地 区 和 民 其 镁 信 光 压 办 出国 晤 值 | ; 需 吉 大 二 局 天 天 学 ZL201310151144. 2 |2013.08-28 
控制 方法 
级 式 隔 离 型 三 AC/DC 变 其 控制 
1295 |\ | 变换 器 及 其 控制 广 | 南京 航空 航天 大 学 ZL201310162162. 0 |2013.08-28 
基于 双 级 式 和 矩阵 变换 器 的 起 动 /发 电 系统 及 其 控制 
1296 es CAT oo nh ZL201310209746. 9 |2013-09-11 
方法 
1297 | “一 种 双 级 式 和 矩阵 变换 器 -同步 发 电机 系统 的 控制 方法 | 南京 航空 航天 大 学 ZL201310209748. 8 |2013-09-04 
基于 多 维 压 电 传感器 阵列 和 空间 滤波 器 的 损伤 无 ; 
1298 | 、 Re 直人 0 南京 航空 航天 大 学 ZL201310221994. 5 |2013-09-25 
速成 像 定位 方法 
1299 多 支 路 两 级 式 三 相 光 伏 并 网 逆 变 器 的 启动 方法 南京 航空 航天 大 学 ZL201310226199. 5 |2013-09-18 
1300 一 种 高 电压 变 比 双向 直流 变换 器 的 控制 方法 南京 航空 航天 大 学 ZL201310242295. 9 |2013-10-02 
基于 双 级 矩阵 恋 忆 动 /发 电 系 统 的 起 动 控制 
1301 ed 发 电 系 统 的 起 动 控 制 及 南京 航空 航天 大 学 ZL201310243646. 8 |2013-09-04 
到 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 316 .中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1302 | 一 种 软 开关 隔离 型 升 压 直流 变换 器 及 其 控制 方法 南京 航空 航天 大 学 ZL201310244328. 3 |2013-09-11 
消除 采样 i 正 H 轩 的 泪 室 渴 让 电源 实 F 肉 制 系统 与 
1303 计算 延 时 的 数字 逆 变 电源 实时 控制 系统 与 南京 航空 航天 大 学 ZL201310278120. 3 |2013-10-09 
1304 | ”一 种 双 级 矩阵 变换 器 的 载波 调制 方法 南京 航空 航天 大 学 ZL201310309919. 4 |2013-12-04 
1305 | 一 种 模块 化 ISOS 逆 变 器 系统 南京 航空 航天 大 学 ZL201310465658. 5 |2014-01-15 
是 高 LCL 型 并 网 道 变 器 对 弱电 网 适应 能 力 的 控 利 
1306 i 型 并 网 着 变 器 对 弱电 网 适应 能 力 的 控制 广 南京 航空 航天 大 学 ZL201410085448. 8 |2014-05-21 
se 化 了 应 系统 效率 的 功率 以 扯 
1 和 种 优化 分 布 式 变换 器 系统 效率 的 功率 分 配 控制 方 南京 航空 航天 大 学 TD Oda | 
一 种 适用 于 差异 性 光伏 单元 串联 输出 功率 获 
1308 he | ZL201410405277. 2 |2014-11-12 
取 方 法 
一 种 适用 于 弱电 网 接 人 条 并 网 道 变 器 混合 阻 
OG 种 适用 j 出 ! 1 网 接 入 条 件 下 的 并 网 道 变 器 混合 阻 Se ee | 0 
尼 自 适应 控制 方法 
1310 | 双 降 压 并 网 逆 变 器 的 过 零 畸 变 抑 制 方法 南京 航空 航天 大 学 扬州 双 鸿 电子 有 限 公 司 |ZL201310405570. 4 |2013-12-25 
1311 及 于 实现 MPPT 的 宽 温度 补偿 恒 压 式 光伏 发 电 系 统 南京 邮电 大 党 ZL201210385278. 6 |2013-02-13 
1312 | “一 种 著 电 池 并 联 充电 的 电路 变换 装置 南宁 市 圣 诸 科技 有 限 公司 ZL201210480290. 5 |2013-04-03 
1313 一 种 带 专用 换 流 变压器 直流 融 冰 装置 的 设计 方法 南方 电网 科学 研究 院 有 限 责 任 公司 ZL201210018908. 6 |2012-07-18 
1314 一 种 不 带 专用 换 流 变压器 直流 融 冰 装置 的 设计 方法 南方 电网 科学 研究 院 有 限 责任 公 司 ZL201210019459. 7 |2012-07-11 
1315 | ”一 种 变压器 状态 综合 指标 评估 系统 南方 电网 科学 研究 院 有 限 责任 公 司 ZL201210322421. 7 |2013-01-02 
1316 一 种 孤立 微 网 分 布 式 电 源 容量 与 布点 优化 方法 南方 电网 科学 人 研究 院 有 限 责任 公 司 ZL201210371966. 7 |2013-02-13 
1317 | 一 种 电动 汽车 多 代理 充电 控制 系统 及 方法 南方 电网 科学 人 研究 院 有 限 责任 公 司 ZL201310301922. 1 |2013-11-20 
网 科学 研究 院 有 限 责任 公司 华南 理 
1318 | ”一 种 含 分 布 式 电源 的 配 电 网 故障 区 域 定位 方法 人 
RE 
1319 | 飞机 电源 系统 控制 和 保护 实验 装置 南昌 航空 大 学 ZL201310286384. 3 |2013-09-18 
1320 层 闭 铁 芯 式 主 变 压 融 的 铁 芯 间 短 路 故障 检测 方法 南车 戚墅堰 机 车 有 限 公 司 ZL201310166250. 8 |2013-09-11 
1321 | 一 种 用 于 悬浮 控制 系统 的 电源 系统 南车 株洲 电力 机 车 有 限 公司 ZL201210360629. 8 |2013-01-09 
1322 适用 于 芋 电 式 地 铁 工 程 维 护 车 的 辅助 变 流 柜 电 路 南车 株洲 电力 机 车 有 限 公司 ZL201310029076. 2 |2013-05-01 
1323 | 一 种 储 能 电源 模 组 南车 株洲 电力 机 车 有 限 公司 ZL201310275457. 9 |2013-12-04 
1324 | ”一 种 用 于 储 能 式 轨道 交通 车 辆 的 地 面 充 电站 南车 株洲 电力 机 车 有 限 公司 ZL201310328621. 8 |2013-10-16 
A 刻 自 E 源 和 冷却 2 后 | 了 冷却 次 后 | 并 型 \ 众 
1325 和 人 南车 株洲 电力 机 车 有 限 公 司 ZL201310384103. 8 |2013-12-18 
却 系统 
1326 | ”一 种 城 轨 车 辆 检修 装置 用 静 调 电源 柜 南车 株洲 电力 机 车 有 限 公司 ZL201310610922. X|2014-02-05 
1327 一 种 电力 机 车 功率 因数 补偿 控制 方法 及 装置 南车 株洲 电力 机 车 有 限 公 司 西南 交通 大 学 |ZL200710035844. X|2009-04-01 
1328 变 流 器 主 电路 中 同步 信号 相 序 判断 方法 与 控制 器 南车 株洲 电力 机 车 研究 所 有 限 公司 ZL201210320463. 7 |2013-01-02 
1329 | ”一 种 两 电 平 变 流 器 的 建 模 方法 南车 株洲 电力 机 车 研究 所 有 限 公司 ZL201210410489. 0 |2013-02-13 
1330 | ”一 种 逆 变 器 的 控制 方法 及 装置 南车 株洲 电力 机 车 研究 所 有 限 公司 ZL201210444243. 5 |2013-01-30 
1331 | “用 于 户外 型 光伏 发 电 设备 的 柜 体 南车 株洲 电力 机 车 研究 所 有 限 公司 ZL201310174389. 7 |2013-09-04 
1332 种 高 压 直 流 输电 型 并 网 光伏 发 电 系 统 南车 株洲 电力 机 车 研究 所 有 限 公司 ZL201310254330. 9 |2013-10-23 
一 种 永 磁 同 : 旋转 变压器 的 信号 处 理 方法 及 系 
1333 统 种 水 磁 同步 电机 旋转 变压器 的 信号 处 理 方法 及 系 南车 株洲 电力 机 车 研究 所 有 限 公 司 ZL201410606672.7|2015-01-14 
SI 
1334 | ”变压器 取样 装置 南车 株洲 电机 有 限 公司 ZL201210559052. 3 |2013-04-17 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) … 317… 
( 续 ) 
D 申请 人 专利 号 公开 日 
1335 | 列车 辅助 电源 扩 路 及 控制 方法 和 设计 方法 | 南车 青岛 四 方 机 车 车 辆 股份 有 限 公司 。 ”|21201210085718. 6 |2013-10-23 
1336 | 一 种 电子 蜡烛 通 亚 泰 蜡 业 工艺 品 有 限 公司 ZL201410154871. 9 |2014-07-02 
1337 | ”一 种 智能 型 电瓶 车 在 线 安全 充电 通 博士 未 来 信息 科技 有 限 公 司 ZL201310504369. 1 |2014-01-15 
a 
1338 县 有 如 功能 的 数 有 通 同 洲 电 子 有 限 责任 公司 ZL201210112690. 0 |2012-09-12 
的 方法 
系统 边际 发 
1339 人 统 边际 发 学 ZL201310365531. 6 |2013-11-20 
化 方法 
通 河 海 大 学 海洋 与 近海 工程 研究 院 河 海 
1340 | “一 种 变 滤 波 系数 河 海信 学 海洋 与 近海 工程 研究 院 河 海 ZL201310060882. 6 |2013-07-17 
1341 | 一 种 变换 器 控制 E 泰 电子 科技 有 限 公 司 ZL201110338746. X12013-05-08 
1342 | 一 种 锂电 充电 电路 E 泰 电子 科技 有 限 公司 ZL201210115742. X|2013-10-30 
1343 基于 低频 复合 电磁 超 材料 的 无 线 : 防爆 电气 研究 所 有 限 公 司 ZL201310252315. 0 |2013-10-02 
1344 | 一 种 激发 高 频 谐振 博 格 华纳 贝 鲁 系统 有 限 公司 ZL201110258496. 9 |2012-07-11 
. 利 . 巴 德 齐 其 | ' 售 姆 斯 ， 
1345 | “手持 式 可 旋转 地 坦 比 人 巴 德 章 斯 章 克 科 林 人 久 姆 斯 ZL201180040836. 9 |2013-06-19 
麦克 马 斯 特 
阀门 设备 及 其 应 
1346 | 、 0 及 其 应 3 罗 伊 登 伯 格 公司 ZL201110225300. 6 |2012-05-23 
1347 | “将 不 可 再 充电 手 . 赫 尔 曼 . 贝 格 尔 ZL201180017603.7 |2013-01-09 
1348 | ”使 用 直流 电 的 水 下 国际 有 限 公 司 ZL201080010845. 9 |2012-02-01 
1349 | ”具有 低 功率 模式 上 卢 特 龙 电子 公司 ZL201080010863.7 |2012-02-01 
1350 | “无 电解 电容 辅助 庆 菲 ZL201210239411.7 |2012-10-17 
电气 集团 WAS | 限 公司 卧龙 电 | 
1351 | ”一 种 带 自动 加 热 装置 的 油 浸 式 变压器 和 设 份 有 限 公司 卧龙 电气 银川 ZL201210179452. 1 |2012-09-19 
加 只 
电气 集团 股份 有 限 公司 卧龙 电气 集团 
带 六 柱 铁 蕊 的 大 容量 油 浸 式 变 不 如 2 
1352 | ” 带 六 柱 铁 芯 的 大 容量 油 浸 式 变压器 下 加 有限 公司 ZL201310207096. 4 |2013-08-21 
电气 集团 股份 有 限 公 司 浙江 卧龙 新 能 
1353 | ” 带 最 大 功率 点 跟踪 模块 的 光伏 逆 变 器 及 共 A ee 股份 有 限 公司 浙江 卧龙 新 能 ZL201310124032. 8 |2013-07-17 
人 人 昌 
一 拍 控 制 方法 的 离 网 道 变 集团 股份 有 限 公司 浙江 卧龙 新 能 
1354 | 种 基于 无 差 拍 控制 方法 的 离 网 道 变 器 及 号 和 股份 有 限 公 司 浙江 卧龙 新 能 TD 
集团 股份 有 限 公 司 浙江 卧龙 新 能 
1355 | 一 种 带 双 向 逆 变 器 的 微 人 发 份 有 限 公司 浙江 甲 龙 新 能 | zr201310124260 5|2013.06.26 
H 
1356 | ”电源 设备 子 医 学 有 限 责 任 公司 ZL201210088036. 0 |2012-10-24 
1357 | “光伏 发 电 装 置 的 故障 诊断 方法 E 及 能 源 蔡 代 委 员 会 ZL201080016790. 2 |2012-03-28 
1358 | ”一 种 高 增益 隔离 型 DC-DC 变 门 大 学 ZL201310302150. 3 |2013-11-13 
1359 | 一 种 多 相 谐 振 型 桥 式 模 开关 电容 变换 器 门 大 学 ZL201310687992. 5 |2014-03-05 
1360 | “一 种 盒 式 多 功能 握力 充 门 大 学 ZL201410123934. 4 |2014-06-11 
1361 车 用 电源 智能 化 管理 系统 及 方法 门 汉 纳 森 汽车 电子 有 限 公司 ZL201210394513. 6 |2013-01-16 
1362 | ”通用 于 节能 灯 和 LED 灯 和 j 莱 照明 有 限 公司 ZL201310025520. 3 |2013-05-29 
1363 | “一 体式 太阳 能 充 门 炜 迪 电 子 科技 有 限 公 司 ZL201210583386. 4 |2013-04-24 
1364 一 种 光伏 充电 器 的 两 级 变频 控制 方法 门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 ZL201310555238. 6 |2014-02-26 
1365 | ”一 种 模块 化 系统 的 节 色 门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 ZL201310587517. 0 |2014-03-05 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1366 | ”用 于 开关 电源 的 无 级 限 流 控制 系统 及 其 控制 方法 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 ZL201410030273. 0 |2014-04-23 
1367 | ” 带 防 逆流 的 光伏 逆 变 器 控制 装置 及 其 控制 方法 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 ZL201410475739. 8 |2015-0121 
1368 采用 电池 对 充 方式 的 交 直 流 快速 充电 桩 厦门 绿 沃 电子 科技 有 限 公司 ZL201210496931. 6 |12013-03-06 
1369 | 带 开路 保护 的 可 控 硅 调 光 LED 灯 驱 动 器 厦门 通 士 达 照明 有 限 公司 ZL201310140604. 1 |2013-09-11 
1370 | “计算 机 电源 的 监控 系统 友 炖 国际 科技 股份 有 限 公司 ZL201110140709. 8 |2012-11-28 
1371 电源 管理 系统 与 电源 管理 方法 友 达 光电 股份 有 限 公司 ZL201110329819. 9|2012-03-21 
1372 | “光伏 装置 友 达 光电 股份 有 限 公司 ZL201210231656. 5 |2012-10-24 
可 无 线 充电 的 显示 器 、 其 操作 方法 、 以 及 可 携 式 电 二 
1373 I 的 显示 器 、 其 操作 方法 、 以 及 可 携 式 友 达 光电 股份 有 限 公司 ZL201210337289.7 |2013-01-16 
子 装置 
光伏 板 系统 、 光 伏 板 固定 装 装 设 光伏 板 系 统 包 a 
1374 a 光伏 板 固定 装置 及 装 设 光 伏 板 系统 的 友 达 光电 股份 有 限 公司 ZL201210587393. 1 |2013-05-15 
1375 | “警示 系统 及 具有 警示 系统 的 光伏 装置 友 达 光电 股份 有 限 公司 ZL201310557083. X12014-02-05 
1376 | ”抑制 线 电 极 的 消耗 的 线 放 电 加 工 机 的 电源 装置 发 那 科 株式 会 社 ZL201210160723. 9 |2013-01-16 
1377 具有 AS 调制 型 AD 变换 器 的 电动 机 控制 装置 发 那 科 株式 会 社 ZL201310132875. 2 |2013 -10-30 
1378 | ”停电 时 降低 控制 电源 的 消耗 电力 的 电动 机 控制 装置 | ”发 那 科 株式 会 社 ZL201310256222. 5 |2014-01-15 
1379 | ”电池 状态 推断 方法 及 电源 系统 古河 电气 工业 株式 会 社 古河 AS 株式 会 社 |ZL201080030075. 4|2012-07-11 
电 率 推断 方法 、 充 电 率 推断 装置 及 二 次 电池 电源 
1380 Ee 率 推断 方法 、 充 电 率 推断 装 转 及 二 次 电池 电源 古河 电气 工业 株式 会 社 古河 AS 株式 会 社 |ZL201180014445. X|2012-11-28 
起 
1381 充电 接受 极限 判定 装置 以 及 充电 接受 极限 判定 方法 古河 电气 工业 株式 会 社 古河 AS 株式 会 社 |ZL201180044172. 3 |2013-05-22 
1382 满 充电 检测 装置 以 及 满 充 电 检 测 方 法 古河 电气 工业 株式 会 社 古河 AS 株式 会 社 |ZL201180057759. 8 |2013-07-31 
1383 | 充电 控制 装置 以 及 充电 控制 方法 古河 电气 工业 株式 会 社 古河 AS 株式 会 社 |ZL201280003914. 2 |2013-08-07 
1384 | ”车 载 电 源 装置 古河 电气 工业 株式 会 社 古河 AS 株式 会 社 |ZL201280006870. 9 |2013-10-02 
1385 | ”波导 管 变换 器 、 天 线装 置 以 及 雷达 装置 古 野 电气 株式 会 社 ZL201110098863. 3 |2011-12-21 
诉 场 通 线 昌 共 享 感应 模块 的 选择 方法 及 ; 加 
1386 近 场 通讯 与 无 线 充 应 模 岂 的 选择 万 法 及 先 台湾 东 电 化 股份 有 限 公司 ZL201110402614. 9 |2013-04-17 
择 电 路 
1387 电源 转换 器 的 数字 控制 台湾 积 体 电路 制造 股份 有 限 公司 ZL200810175229. 3 |2009-09-23 
1388 电荷 泵 的 充电 循环 方 委 台湾 积 体 电路 制造 股份 有 限 公司 ZL200910171808. 5 |2010-05-12 
1389 带 有 校准 电路 的 清 后 功率 变换 髓 台湾 积 体 电路 制造 股份 有 限 公司 ZL201110314822. 3 |2012-05-30 
1390 在 底部 金属 层 下 方 带 有 电源 轨 的 集成 电路 布局 台湾 积 体 电 路 制造 股份 有 限 公 司 ZL201210016630. 9 |2012-11-07 
1391 电池 充电 器 数字 控制 电路 和 方法 台湾 积 体 电路 制造 股份 有 限 公 司 ZL201210020207. 6 |2012-08-01 
1392 用 于 具有 磁性 元 件 的 变压器 的 结构 和 方法 台湾 积 体 电 路 制造 股份 有 限 公 司 ZL201210103817. 2 |2013-07-03 
1393 | “放电 灯 系 统 及 其 控制 方法 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201110201143. 5 |2013-01-23 
1394 | 电池 充电 系统 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有限 公 司 ZL201110214088. 3 |2013-01-30 
馈 式 感应 发 电 系统 及 其 有 源 播 棍 电路 的 自我 测 i 
1395 式 感应 发 电 系统 及 其 有 源 援 根 电 路 的 自我 测试 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公司 ZIL201110214889. X|2013-01-30 
1396 | 气体 放电 灯 寿 终 检测 电路 及 其 所 适用 的 安定 器 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201110222105. 8 |2013-02-06 
1397 放电 灯 的 控制 方法 、 装 置 及 放电 灯 系 统 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201110227967. X12013-02-13 
1398 具有 超速 保护 的 风力 发 电 系 统 及 其 操作 方法 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201110264283. 7 |2013-03-20 
要 在 风电 纠 合 测 雪 棍 电 分 斗 上 其 
1399 三 种 在 风电 机 组 中 用 于 检测 援 棍 电路 的 装置 及 其 广 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有限 公司 ZL201110285663. 9 |2013-04-03 
1400 | 一 种 电容 放电 电路 和 功率 转换 器 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公司 ZL201110289786. X|2013-04-03 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 “电源 发 明 专 利 〈2015 年 授权 ) “319 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

1401 | “一 种 功率 开关 串联 电路 及 其 控制 方法 台 达 管理 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201110294720. X|2013-04-10 
1402 | ”感应 电机 励磁 参数 的 测量 装置 及 方法 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201110317304.7 |2013-04-24 
1403 | ”中 压 变 频 驱 动 系 统 与 总 谐 波 失真 补偿 控制 方法 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201110348824. 4 |2013-04-03 
1404 | 一 种 用 于 三 相交 流 电 网 的 锁 相 系 统 及 其 方法 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201110355522. X| 2013-05-15 
1405 | 一 种 电压 调节 电路 及 其 LED 驱动 装置 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201110359055. 8 |2013-05-15 
1406 | 直流 -直流 转换 器 、 电 力 变 换 器 及 其 控制 方法 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201110393877. 8 |2013-06-05 
1407 | ”直流 -直流 转换 器 、 电 力 变 换 器 及 其 控制 方法 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201110394250. 4 |2013-06-05 
1408 | 一 种 具有 输入 电压 平衡 电路 的 转换 器 电路 及 方法 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公司 ZL201110409382. X12013-06-19 
1409 | 永 磁 电机 电感 参数 测量 装置 及 其 方法 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201110457049. 6 |2013-07-03 
1410 | ”风电 变 流 器 结构 及 包含 其 的 风力 发 电 系统 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201210014332. 6 |2013-07-17 
1411 | ”电子 安定 器 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有限 公司 ZL201210016226. 1 |2013-07-24 
1412 | “多重 化 逆 变 器 及 有 源 电力 滤波 系统 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201210053891. 8 |2013-09-11 
1413 | 多重 化 逆 变 器 及 有 源 电力 滤波 器 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201210054349.4 |2013-09-11 
1414 | 三 相 AC-DC 变换 电路 、 变 换 方法 及 其 控制 系统 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公司 ZL201210065827. 1 |2013-08-21 
1415 | 一 种 LED 驱动 电路 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201210179456. X|2012-10-24 
1416 | ”一 种 功率 半导体 开关 串联 电路 及 其 控制 方法 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201210228865.4 |2013-04-10 
1417 | ”智能 功率 模块 的 封装 结构 台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201310032634. 0 |2013-06-05 
1418 | ”智能 功率 模块 端子 的 连接 结构 子 企业 管理 ( 上海) 有限 公 司 ZL201310033666. 2 |2013-05-01 

“企业 管理 ( 上海) 有限 公司 台 达 
1419 | 电源 插座 及 具有 该 电源 插座 的 电子 装置 份 有 限 公 司 台 达 电子 电源 ( 东 |ZL201110436061.9|2012-04-18 
1420 | “将 多 根 输出 线材 安装 在 电路 板 上 的 固定 装置 和 方法 OA 甩 人 ZL201110425390. 3 |2012-07-25 
1421 | 马达 异常 检测 保护 装置 及 其 方法 股份 有 限 公 司 ZL200810184189. 9 |2010-06-23 
1422 | 在 负载 条 件 范围 上 高 效 操作 的 功率 变换 器 系统 股份 有 限 公 司 ZL200980119178. 5 |2011-05-04 
1423 | ”电源 供应 器 以 及 具有 多 个 电源 供应 器 的 供电 系统 股份 有 限 公 司 ZL201010515566. X|2012-05-16 
4 电流 检测 装置 及 其 方 法 与 电流 检测 信号 比较 装置 及 股份 有 限 公司 7Z1201010527363. 2 |2012.05.16 
方法 

1425 | ”具有 单 级 转换 器 的 电源 供应 器 股份 有 限 公司 ZL201010528512. 7 |2012-05-16 
1426 | ”谐振 式 转换 器 的 调节 增益 方法 及 其 装置 股份 有 限 公司 ZL201010538316. 8 |2012-05-23 
1427 | “谐振 式 转换 器 及 其 重 置 方法 与 装置 股份 有 限 公 司 ZL201010538319. 1 |2012-05-23 
1428 | ”旋转 电机 及 其 转子 股份 有 限 公司 ZL201010590746. 4 |2012-06-06 
2 电源 转换 模 组 、 其 控制 方法 、 连 接 器 及 能 量 采 股份 有 限 公司 OTD e233 | 
1430 | “可 调整 高 度 的 变压器 台 达 日 股份 有 限 公司 ZL201110021883. 0 |2012-07-18 
1431 区 域 电 源 管理 单元 及 其 所 适用 的 电源 管理 系统 台 达 电 - 股份 有 限 公司 ZL201110054083. 9 |2011-09-21 
1432 | 太阳 能 逆 变 器 和 太阳 能 逆 变 器 的 控制 方法 台 达 电 : 股份 有 限 公 司 ZL201110065684. X|2012-09-19 
1433 | ”变频 器 及 其 感应 电动 机 的 转速 搜寻 装置 台 达 电 : 股份 有 限 公 司 ZL201110077358. 0 |2012-09-26 
1434 | ”组 合式 变压器 台 达 电 - 股份 有 限 公司 ZL201110078921. 6 |2012-09-26 
1435 | ”电源 测试 控制 电路 、 系 统 及 方法 台 达 1 股份 有 限 公 启 ZL201110098600. 2 |2012-10-17 
1436 | ”变压器 台 达 1 股份 有 限 公 启 ZL201110126395. 6 |2012-11-14 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 专利 号 公开 日 

1437 | 绕 线 架 及 具有 该 绕 线 架 的 磁性 组 件 台 达 股 ZL201110128925. 0 |2012-11-14 
1438 具有 反馈 补偿 控制 的 通风 装置 及 其 操作 方法 台 达 股 ZL201110135142. 5 |2012-11-28 
1439 | 一 种 电感 器 模块 及 其 基 座 台 达 电 - 股 ZIL201110160072. 9 |2012-12-19 
1440 | ” 储 能 元 件 封装 结构 台 达 股 ZL201110175600. 8 |2013-01-02 
1441 | ”组 合式 绕 线 结构 及 磁性 装置 台 达 电 股 ZIL201110203539. 3 |2013-01-16 
1442 | ”变压器 与 电感 元 件 的 组 合 结构 及 其 形成 方法 台 达 | 股 ZL201110210239. 8 |2013-01-16 
1443 | ”具有 死 区 开路 补偿 功能 的 驱动 器 台 达 1 股 ZL201110274911. X|2013-03-27 
1444 | “并 联 式 道 变 驱 动 系统 及 其 环流 抑制 装置 与 方法 台 达 | 股 ZL201110275998. 2 |2013-03-27 
1445 i 和 容 调整 元 件 及 其 所 适用 的 电流 预 热 型 电 了 安 台 达 1 股 ZL201110287911. 3 |2013-04-03 
1446 | ”电力 系统 及 其 电力 控制 方法 和 装置 台 达 电 - 股份 有 限 公 司 ZIL201110306335. 2 |2013-04-17 
1447 | ”电源 供应 装置 台 达 上 股份 有 限 公 司 ZIL201110322640. 0 |2013-04-10 
1448 | ”电源 供应 器 台 达 | 股份 有 限 公 司 ZL201110339349. 4 |2013-05-08 
1449 Si 0 6 台 达 1 股 ZL201110373432. 3 |2013-06-05 
1450 | 马达 及 其 线圈 结构 台 达 | 有 ZL201110403611.7|2013-06-12 
1451 | 步 进 电机 的 控制 方法 台 达 电 - 月 ZL201110415366. 1 |2013-06-19 
1452 | “充电 设备 、 智 能 运输 工具 充电 系统 及 其 操作 方法 台 达 电 : 有 ZL201110440280.4|2013-01-23 
1453 | ”风力 发 电 系统 及 其 控制 方法 台 达 有 ZIL201110441807. 5 |2013-06-26 
1454 | ”滤波 电抗 级 及 应 用 该 滤波 电抗 级 的 变频 驱动 系统 台 达 有 ZL201210008662. 4|2013-07-17 
1455 | ”插头 可 分 离 式 的 多 向 电源 供应 器 台 达 有 ZIL201210009413.7 |2013-07-17 
1456 | ”磁性 组 件 及 其 基 座 台 达 有 ZIL201210022237. 0 |2013-08-14 
1457 | “整合 式 电 流传 感 装置 台 达 电 - 有 ZL201210023350. 0 |2013-08-14 
1458 | ”连结 器 模块 及 马达 台 达 电 - 月 ZL201210028498. 3 |2012-06-27 
1459 | ”电子 装置 的 保护 电路 及 保护 方法 台 达 有 ZL201210036713. 4|2013-08-21 
i Se 告 闫 时 1 | 

置 

1461 | “网络 变 压 模块 及 其 磁性 元 件 台 达 有 ZL201210055547. 2 |2013-09-11 
1462 | ”一 种 功率 电路 、 变 流 器 结构 及 其 风力 发 电 系统 台 达 电 - 月 ZL201210061985. X|2013-09-18 
1463 | ”电源 转换 装置 台 达 上 有 ZL201210065754. 6 |2013-09-18 
1464 | ”变压器 结构 台 达 电 - 月 ZIL201210082854. X|2013-10-23 
1465 | 一 种 功率 因数 校正 电路 台 达 有 ZIL201210092653. 8 |2013-10-23 
1466 | 一 种 电能 质量 设备 及 其 控制 装置 台 达 | 有 ZL201210222518. 0 |2014-01-15 
1467 | ”同步 整流 装置 及 其 控制 方法 台 达 | 有 ZL201210268727. 9 |2014-02-12 
1468 于 PFC 电路 的 控制 电路 、 控 制 方法 及 电源 系统 台 达 有 ZL201210284439. 2 |2012-12-26 
1469 | ”有 具 防盗 检 测 的 充电 系统 台 达 有 ZIL201210295870.7 |2014-03-12 
1470 "i - 电 下 功率 变换 器 的 一 层 母 排 结构 以 及 功率 变 台 达 | ZL201210403971. 1 |2013-01-16 
1471 | “交换 式 电源 转换 电路 及 其 所 适用 的 电源 供应 器 台 达 投 ZL201210482950. 3 |2013-03-20 
1 Se 太阳 能 电池 以 及 在 接线 盒 中 安装 汇流 条 的 语源 皮 pr 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 “电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) … 321… 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1473 | ”不断 电 电源 供应 器 台 达 电子 工业 股份 有 限 公 司 郑 博 泰 ZL201110204782. 7 |2013-01-16 
开关 电源 输出 电压 的 调节 设备 、 调 整 方 法 及 集成 芯 加 
1474 本 人 台 达 电子 电源 (东莞 ) 有 限 公 司 ZL201310292081. 2 |2013-09-25 
1475 | LED 驱动 电路 和 LED 驱动 芯片 叶 军 ZL201180036396. X|2013-08-14 
1476 | ”一 种 带 功率 补偿 的 LED 驱动 芯片 及 电路 叶 军 ZL201280002159. 6 |2013-06-12 
1477 | “一 种 用 于 医疗 设备 的 电源 及 供电 方法 叶 继 伦 ZL201210041023. 8 |2013-09-11 
1478 一 种 PWM 整流 右 无 电流 冲击 的 并 网 控制 方法 合 康 变频 科技 (武汉 ) 有 限 公 司 ZL201310168277. 0 12013-09-25 
天 压 旁 路 到 交流 直接 驱动 LED 的 方 ; 集成 电 
1479 本 电 的 交流 直接 驱动 的 方法 与 集成 合肥 云 杉 光 电 科技 有 限 公 司 ZL201310147248. 6 |2013-07-17 
1480 | ”一 种 简易 LED 显示 模块 测试 电路 合肥 华 焰 电子 工业 有 限 公 司 ZL201210240956. X12012-10-24 
1481 | 一 种 新 型 故障 保护 自 恢复 电路 合肥 华 炊 电子 工业 有 限 公 司 ZL201210257041. X|2012-11-21 
1482 | 一 种 太阳 能 光伏 玻璃 窗 的 制备 方法 合肥 嘉 伟 装饰 工程 有 限 责任 公司 ZL201410029473. 4 12014-05-21 
1483 | ”用 于 地 震 勘 探 仪 器 的 电源 工作 站 及 其 工作 方法 合肥 国 为 电子 有 限 公司 ZL201310286571. 1 |2013-10-16 
: 关 由 济 副 会 角 相 得 《 Fh 反馈 小 波 滤 》 地 
jg 用 电流 融合 负 相 微 分 器 的 多 环 反 馈 小 波 滤 波 器 设 合肥 工业 大 学 ey 
直方 法 
1485 | ”大 功率 光伏 充电 系统 及 其 主 电 路 及 其 控制 方法 合肥 工业 大 学 ZL201210513743. X|2013-04-10 
复 用 型 逆 变 器 直流 侧 电 压 的 二 次 脉动 的 抑制 器 三 
1486 Ne ts 的 二 次 脉动 的 抑制 怖 与 折 合肥 工业 大 学 ZL201210559363. X|2013-03-20 
市 法 
= 站 网 的 游 区 其 就 地 补偿 零 序 电 3 
1487 Pa et 就 地 补偿 零 序 电流 合肥 工业 大 学 ZI1201210567156. 9 |2013.03-20 
1488 | 一 种 开关 电流 小 波 滤波 器 设计 方法 合肥 工业 大 学 ZL201310111167. 0 |2013-06-26 
1489 | ”开关 电流 小 波 滤 波 器 电路 状态 空间 优化 方法 合肥 工业 大 学 ZL201310146139. 2 |2013-07-31 
1490 | ”一 种 在 线 测量 与 预测 开关 电源 电容 器 ESR 值 的 方法 | 合肥 工业 大 学 ZL201310156909. 1 |2013-08-07 
基于 参数 自 适应 Sandia 频率 偏 移 法 的 并 网 逆 变 器 
1491 ea LSandia 频率 偏 移 法 的 并 网 逆 变 项 阮 合肥 工业 大 学 ZL201310178361. 0 |2013-08-21 
岛 检测 方 
1492 | ”混合 箱 位 型 五 电 平 变 流 器 及 其 控制 方法 合肥 工业 大 学 ZL201310196165. 6|2013-08-21 
可 故障 在 线 检测 和 容错 控制 的 旋转 变压器 数字 转 
1 本 制 的 旋转 变压器 数字 转换 合肥 工业 大 学 ol ee 
基于 重复 控制 和 干扰 观测 器 的 并 网 道 变 器 组 合 控制 
en 重复 控制 和 王 扰 观测 器 的 并 网 逆 变 器 组 合 控制 合肥 工业 大 学 ne 
_ 种 提高 并 网 着 恋 器 低 载荷 运行 下 电流 质量 的 控 旬 
1495 全 种 提高 并 网 逆 变 器 低 载荷 运行 下 电流 质量 的 控制 合肥 工业 大 学 FD 
1496 一 种 基于 电容 电压 的 并 网 逆 变 器 有 源 阻 尼 方法 合肥 工业 大 学 ZL201310283314. 2 |2013-09-25 
1497 | ”一 种 基于 状态 观测 器 的 并 网 逆 变 器 控制 方法 合肥 工业 大 学 ZL201310284748. 4 |2013-10-09 
1498 | 一 种 并 网 逆 变 器 LLCL 滤波 器 的 参数 设计 方法 合肥 工业 大 学 ZL201310306245. 2 |2013-11-27 
基于 功率 闭环 扫描 的 光伏 阵列 峰值 最 功率 点 晶 
1499 人 合肥 工业 大 学 ZL201410186475. 4 |2014-07-30 
际 方法 
1500 全 自动 化 的 高 效 产 品 功能 测试 设备 合肥 市 航嘉 电子 技术 有 限 公司 ZL201210191080. 4 12012-10-17 
1501 一 种 开关 电源 和 具有 其 的 冰箱 合肥 美的 电 冰 箱 有 限 公司 ZL201310163658. X12013-07-24 
- 关 电 源 的 控制 装置 、 方 法 及 具有 该 I 开关 电 | ”合肥 美的 电 冰 箱 有 限 公 司 合肥 华 凌 股份 有 
说 和 人 不 的 控制 装置 、 方 法 及 具有 该 装置 的 开关 Ev 的 电 冰 箱 有 限 公司 合肥 华 凌 股份 有 pp eT We ee 
省 dA 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

1503 | “可 充电 电池 和 充电 方法 吉 列 公司 ZL201210398058.7 |2013-03-27 
i Ve 电动 客车 用 主动 控制 式 复合 电源 及 其 控制 方 吉林 大 学 DI C0 | 201 
1505 | ”基于 FPGA 的 多 功能 压 电 泵 驱动 电源 吉林 大 学 ZL201310239280. 7 |2013-09-04 
1506 | ”一 种 用 电源 负载 短路 保护 电路 的 多 路 输出 电路 同方 泰 德国 际 科技 (北京 ) 有 限 公司 ZL201110058623. 0 |2012-09-19 
1507 | “一 种 基于 固态 变压器 的 光伏 发 电 并 网 系统 同济 大 学 ZL201210021859. 1 |2013-07-31 
1508 | ”旋转 变压器 位 置 测量 系统 及 方法 同济 大 学 ZIL201210215784. 0 |2012-10-10 
To 一 种 基于 谐 波 监测 的 变 流 器 功率 模块 在 线 故 障 诊 断 同济 大 学 rE ee 

方法 
1510 种 直下 天 特 材料 中 电磁 送 穿 获 应 的 非 辐 射 无 线 电 司 济 大 学 ZL201310285150.7 |2013-11-27 
能 传输 系统 
1511 一 种 基于 光伏 物理 模型 的 光伏 发 电 故 障 诊断 系统 同济 大 学 ZL201310419630. 8 |2013-12-25 
1512 | 能 自动 断 电 的 充电 装置 名 硕 电 各 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 和 而 联合 科技 ZL201210259332. 2 |2014-02-12 
股份 有 限 公司 

1513 | ”客车 空中 充电 气 和 所 向 光 向 瑜 ZIL201210160032. 9 |2012-09-12 
1514 | “一 种 微 电 流 启动 的 基 浮 电源 向 渝 曹 希 余 ZL201210105593. 9 |2012-08-22 
1515 自 充 电 式 感 应 水 龙头 装置 吕 少 永 ZL201210150214. 8 |2012-09-12 
1516 | 一 种 有 限 双 极 性 控制 的 全 桥 逆 变 器 吕蒙 ZL201310193181. X|2013-08-21 
1517 | ”具有 接近 零 电流 涟 波 的 电力 闭 变 及 整流 电路 昌 锦 山 ZL201210305947. 4 |2013-12-04 
1518 | ”直流 电源 降 压 器 电路 启东 市 爱 普 电 器 有 限 公司 ZIL201310075292. 0 |2013-06-12 
1519 通用 串 行 总 线 集线器 及 其 电源 管理 方法 启 大 科技 股份 有 限 公司 ZL201010576598. 0 |2012-07-11 
1520 | 一 种 集成 电源 以 及 控制 部 分 的 LED 显示 屏 吴 小 刚 ZL201310537608. 3 |2014-01-29 
1521 | ”高效 节 材 变压器 匡 文武 ZL201210583033. 4|2013-07-17 
1522 | ”一 种 无 夹 件 的 变压器 绕组 及 其 绑扎 方法 吴江 变压器 有 限 公司 ZIL201210576223. 3 |2013-04-17 
1523 | ”变压器 绕组 吴江 变压器 有 限 公司 ZIL201210576266. 1 |2013-04-17 
1524 | 一 种 安装 太阳 能 光伏 板 组 件 的 支架 系统 吴 连 祥 ZL201210361338. 0 |2013-01-16 
1525 | 单 自由 度 阳 光 补 偿 型 光伏 跟踪 系统 周志 勃 ZL201110302671. X|2013-04-10 
1526 | “一 种 机 动车 搭 火 互 充 充电 器 周 挺 巧 ZIL201310636184. 6|2014-02-26 
1527 | 一 种 太阳 能 电力 并 网 自用 多 功能 系统 的 构造 周 锡 卫 ZL201110228464. 4|2013-02-13 
1528 | 一 种 基于 自治 共享 节点 系统 的 光伏 微 电 网 系统 构造 | 周 锡 卫 ZL201210144023. 0 |2013-11-13 
1529 | ”一 种 多 母线 户 用 光伏 发 电 供电 系统 周 锡 卫 ZL201210300392. 4 |2014-03-12 
1 一 种 基于 现 有 光伏 控制 器 的 应 急 直 供 离 网 光伏 供电 周 锡 卫 OO | ae 
1531 | 一 种 具有 自 启 动 功 能 的 独立 光伏 供电 系统 周 锡 卫 ZL201210341221. 6 |2014-03-26 
1532 基于 用 - 迹 变 桥 取 《多 个 定 了 变频 器 制 动 电阻 的 能 周 顺 新 ZL201210337828.7 |2013-01-09 
1533 油 电 混合 电源 系统 及 该 电源 系统 的 控制 方法 哈尔滨 光宇 电源 股份 有 限 公司 ZL201310751121. 5 |2014-03-19 
1534 带 备用 切换 的 电动 车 充电 系统 及 充电 方法 哈尔滨 冠 拓 电源 设备 有 限 公司 ZL201210510523. 1 |2013-04-03 
位 张 ee A5 调制 原理 的 旋转 变压器 数字 转换 装置 及 方 哈尔滨 工业 大 学 POD O10 4 
1536 | ”具有 高 容错 能 力 的 六 相 九 桥 臂 逆 变 器 哈尔滨 工业 大 学 ZIL201310023072. 3 |2013-05-01 





























第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “323 ， 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1537 简化 的 五 相 三 电 平 电压 源 道 变 融 的 矢量 控制 方法 合 尔 滨 工 业 大 学 ZL201310060127. 8 |2013-05-22 
1538 | ”一 种 适 于 光伏 并 网 低 电 压 穿越 的 三 相 锁 相 环 方法 合 尔 滨 工业 大 学 ZL201310066043. 5 |2013-05-15 
1539 | ”智能 无 线 充 电 吸尘器 系统 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310090371. 9 |2013-06-12 
1540 种 变量 电 液 伺服 液压 变压器 侣 尔 滨 工业 大 学 ZL201310106143. 6 |2013-06-26 
1541 锂电 池 充 电 控制 电路 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310108240. 9 |2013-06-12 
1542 | ”室内 移动 机 器 人 非 接触 自主 无 线 充电 装置 及 方法 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310121146. 7 |2013-06-12 
1543 | 双 机 械 端口 机 电能 量变 换 器 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310156934. X|j2013-07-24 
1544 | ”模块 化 多 电 平 变 流 器 环流 抑制 方法 合 尔 滨 工业 大 学 ZL201310209354. 2 |2013-10-02 
电感 不 平衡 条 并 网 道 变 器 并 联系 统 环流 抑制 
1545 | 下 衡 条 件 下 并 网 刘 变 器 并 联系 统 环流 抑制 广 丛 尔 滨 工 业 大 学 ZL201310317024. 5 |2013-10-09 
臣下 型 滤 》 及 也 二 相 并 网 道 变 的 昌 ; 让 y 生 || 
1546 | 法 滤波 器 的 三 相 并 网 着 变 器 的 电流 谐 波 抑制 方 合 尔 滨 工业 大 学 ZL201310331996. X|2013-10.23 
1547 | 模块 化 惯性 储 能 脉冲 电源 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310455612. 5 |2013-12-25 
1548 | ”基于 互 桥 的 四 电 平 逆 变 器 拓扑 结构 的 载波 调制 方法 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310469744. 3 |2014-01-01 
[| 开 A 昌平 道 变 za 昌 下 过 零点 A 入 消 
1549 We j 称 七 电 了 逆 变 癌 输 出 电压 过 变 的 消 从 尔 滨 工 业 大 学 ZL201310520139. 4 |2014.01-22 
高 压 同 ; 自控 变频 软 起 动 自动 准 同期 并 网 控 
1550 中 高 压 同步 电机 目 控 变频 软 起 动 日 动 准 同期 并 网 挫 全 尔 滨 工 业 大 学 ZL201310520320. 5 |2014-01-22 
制 方法 
1551 双 三 电 平 在 线 拓扑 可 切换 型 逆 变 器 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310529852. 5 |2014-01-22 
1552 | 二极管 稍 位 型 在 线 拓 扑 可 切换 逆 变 器 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310530517. 7 |2014-01-22 
1553 | ”一 种 拓扑 可 变型 并 网 逆 变 器 的 控制 方法 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310530520. 9 |2014-01-22 
于 并 网 Ey 环 控 币 > 的 开 司 区 司 定 欣 可 
1554 并 网 电流 灌 环 控制 算法 的 开关 周期 固定 控制 方 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310533135. X|2014-01-22 
流 微 电网 中 光伏 发 电 系统 的 比例 积分 准 谐振 控制 
1555 ea I 中 光伏 发 电 系 统 的 比例 积分 准 谐振 控制 丛 尔 滨 工 业 大 学 21201310533255. X|2014.01-22 
1556 | ” 带 有 宛 余 绕组 的 共 励 磁 粗 精 耦合 磁 阻 式 旋转 变压器 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201310669414. 9 |2014-03-05 
基于 模块 平 变换 器 的 并 联 有 源 滤 波 器 及 其 控 
1557 eens SS a . 丛 尔 滨 工 业 大 学 ZL201310680140. 3 |2014-03-26 
市 
1558 具有 可 测 性 功能 的 开关 电源 及 测试 方法 人 对 尔 滨 工业 大 学 ZL201310738168. 8 |2014-04-02 
1559 | 一 种 宽 范围 交流 电压 输入 的 Buck 结构 稳 压 电源 全 尔 滨 工业 大 学 ZL201410003378. 7 |2014-03-26 
< 基 双 频 点 说 二 全 的 ] 7 无 线 已 能 和 二 已 (二 二 
1560 eb eh ee 合 尔 滨 工业 大 学 ZL201410015970. 9 |2014-04-02 
系统 
合 尔 滨 工 】 党 人 台 达 电子 企 理 
1561 | 一 种 模 岂 化 多 电 平 换 流 器 的 子 模块 电容 对 充电 方法 | oC 命 达 电子 企业 管理 (上 | 71 201310626851.2 12014.02-19 
诅 公司 
1562 | 一 种 高 升 压 倍数 的 直通 物理 分 离 型 Z 源 逆 变 器 从 尔 滨 工业 大 学 (威海 ) ZL201210224628. 0 |2012-10-24 
1563 一 种 超声 振动 调制 双向 罕 脉 宽 微 能 脉冲 电源 合 尔 滨 工业 大 学 深圳 研究 生 院 ZL201310318705. 3 |2013-11-20 
1564 | 一 种 智能 双 直 流 电 源 无 缝 自动 切换 装置 丛 尔 滨 工 程 大 学 ZL201210181404. 6 |2012-09-26 
1565 一 种 三 相 逆 变 器 并 联 的 有 源 环 流 抑制 方法 丛 尔 滨 工 程 大 学 ZL201310123179. 5 |2013-07-24 
一 种 并 联 逆 变 器 电源 中 的 单 模块 无 颖 热 择 制 
1566 种 并 联 逆 变 器 电源 中 的 单 模块 无 锋 热 投 切 控制 广 合 尔 滨 工 程 大 学 ZL201310131915. 1 |2013-08-14 

















去 : 在 线 并 机 的 三 相 不 间断 应 急电 源 及 其 
本 i - 相 不 间断 应 急电 源 及 从 尔 滨 工程 大 学 ZL201310149969. 0 |2013-08-21 
、 江 近 量 亡 这 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































324 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

1568 | 超 高 频 大 功率 感应 加 热电 源 台 尔 滨 理 工大 学 ZL201310263216. 2 |2013-09-18 
1569 ， 0 0 ee 人 全 尔 滨 理 工大 学 ZL201310572539. X|2014-01-29 
1570 | 一 种 变压器 线圈 绕 线 机 合 尔 滨 电 业 局 国家 电网 公司 ZL201110208272. 7 |2012-02-22 
1571 2 站 小 带 双 定 问 坐标 变换 的 三 相 PWM 变 搞 台 尔 滨 电 机 厂 (镇 江 ) 有 限 责任 公司 ZL201210404288. X|2013-02-27 
1572 | “用 于 功率 变换 器 的 放大 器 系统 从 曼 国 际 工业 有 限 公司 ZL201210017988. 3 |2012-07-25 
1573 | 一 种 焊接 电源 与 计算 机 之 间 进 行 数据 通信 的 方法 唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 ZL201210116783. 0 |2012-09-12 
1574 | ”人 磁悬浮 列车 电源 系统 唐山 轨道 客车 有 限 责任 公司 ZL201210566416. 0 |2013-04-17 
1575 蓄电池 组 充电 及 放电 平衡 的 电路 竹 电 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210160303. 0 |2013-01-16 
1576 | ”用 于 电力 变压器 绕组 故障 的 诊断 方法 嘉兴 学 院 ZL201210253185. 8 |2012-11-21 
1577 | ”电子 变压器 全 自动 组 装 测试 机 嘉兴 市 同 信 机 电 科技 有 限 公 司 ZL201210321089. 2 |2013-01-16 
1578 一 种 移动 应 急 照 明 电源 人 机 交互 系统 嘉兴 清 源 电 气 科 技 有 限 公 司 ZL201210317902. 9 |2013-01-02 
1579 | ”一 种 基于 2 源 逆 变 器 的 通用 实验 装置 嘉兴 清 源 电气 科技 有 限 公司 ZL201210409305. 9 |2013-01-23 
1580 | 一 种 兆 瓦 级 风电 变 流 器 抗 电磁 干扰 系统 四 川 东 方 电气 自动 控制 工程 有 限 公司 ZL201210456133. 0 |2013-03-06 
1581 | ”一 种 含 分 布 式 电源 配 电 系 统 网 络 变 结构 优化 方法 四 川 大 学 ZL201210406616. X|2013-01-09 
1582 | ”电瓶 充电 器 自动 修复 辅助 装置 四 川 大 学 ZL201410108349.7 |2014-05-28 
1583 | “充电 电路 和 具有 该 充电 电路 的 充电 器 四 川 川 奇 机 电 有 限 责任 公司 ZL201310392229. X|2013-12-18 
1584 | “充电 电路 和 具有 该 充电 电路 的 充电 器 以 及 充电 系统 | “四川 川 奇 机 电 有 限 责任 公司 ZL201310393312. 9 |2013-12-25 
1585 种 多 充电 方式 的 路 灯 及 其 充电 方法 四 川 川 能 农业 开发 有 限 公司 ZL201210241902. 5 |2012-10-24 
1586 | ”一 种 LED 灯 色彩 调节 驱动 器 四 川 新 力 光 源 股份 有 限 公司 ZL201110272764. 2 |2012-04-18 
1587 | “交流电 直接 驱动 的 LED 发 光 装 置 四 川 新 力 光 源 股份 有 限 公司 ZL201110457843. 0 |2013-07-03 
1588 | “交流电 直接 驱动 的 白光 LED 发 光 装 置 四 川 新 力 光 源 股份 有 限 公司 ZL201110459628. 4 |2013-07-03 
1589 | ”交流 电 直 接 恒 流 驱 动 的 白光 LED 发光 装 置 四 川 新 力 光 源 股份 有 限 公司 ZL201210005714. 2 |2013-07-10 
1590 | ”交流电 直接 恒 流 驱动 的 LED 发 光 装置 四 川 新 力 光 源 股份 有 限 公司 ZL201210005718. 0 |2013-07-10 
1591 | “交流电 直接 驱动 LED 模块 的 调 光 驱动 电路 四 川 新 力 光 源 股份 有 限 公司 ZL201210424253. 2 |2013-01-23 
1592 | 了 驱动 LED 模块 的 交流 电 整 流 电 路 及 交流 电 整 流 方法 | ”四 川 新 力 光 源 股份 有 限 公司 ZL201310037178. 9 |2013-06-12 
1593 | ”驱动 LED 模块 的 交流 电 整 流 电路 及 交流 电 整 流 方法 | 四川 新 力 光 源 股份 有 限 公 司 ZL201310037188. 2 |2013-06-12 
1594 | 一 种 带电 源 保护 的 电路 启动 装置 四 川 爱 特 尔 科 技 有 限 公 司 ZL201210527096. 8 |2013-04-10 
1595 一 种 电力 变压器 辐射 可 听 噪 声 计算 方法 四 川 电力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201310069534. 5 |2013-06-26 
1596 Mi Bd 四 川 省 绵阳 西南 自动 化 研究 所 ZL201310038018. 6 |2013-05-08 
启 5 智能 控制 的 红外 遥控 智能 节 电 待 机 系统 用 电源 四 川 洛 过 特 尔 电子 有 限 公司 ed 交 于 
1598 | 一 种 大 电流 供电 回路 四 川 英杰 电气 股份 有 限 公 司 ZL201310130765. 2 |2013-06-26 
1599 | ”一 种 负载 功率 控制 方法 及 晶闸管 功率 控制 器 四 川 英杰 电气 股份 有 限 公司 ZL201310286371. 6 |2013-10-23 
1600 | “一 种 负载 电源 的 使 用 方法 四 川 英杰 电气 股份 有 限 公司 ZL201310288090.4|2013-09-18 
1601 光伏 逆 变 器 的 多 峰值 最 大 功率 点 追踪 方法 四 川 英杰 电气 股份 有 限 公司 ZL201410033831. 9 |2014-04-23 
1602 | 感应 加 热电 源 的 输出 控制 系统 及 方法 四 川 英 杰 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201410093179. X12014-05-28 
1603 可 拆 印 的 电源 柜 防 静电 安全 装置 四 川 蓝 讯 宝 途 电子 科技 有 限 公司 ZL201310136421.2 |2013-07-17 
1604 种 电源 供电 时 序 模拟 发 生 装置 及 其 控制 方法 四 川 迪 佳 通电 子 有 限 公 司 ZL201210363569. 5 |2013-01-16 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

1605 | 光伏 发 电机 太阳 轨迹 跟踪 方法 及 系统 四 川 钟 顺 太阳 能 开发 有 限 公司 ZL201310024307. 0 |2013-05-22 
1606 车 用 电源 延 时 开关 装置 及 其 控制 方法 四 川 长 虹 电 器 股份 有 限 公司 ZL201310102979. 9 |2013-08-07 
1607 | “机 载 混 合 电源 系统 四 川 长 虹 电 源 有 限 责任 公司 ZL201210250553. 3 |2012-10-31 
1608 | “一 种 立体 卷 铁心 变压器 绕 线 机 四 川 风 发 电气 科技 有 限 公司 ZL201310448720. X|2014-01-08 
1609 | ”用 于 多 靶 溅 射 系统 的 电源 装置 因 特 瓦 克 公 司 ZL201110132979. 4|2011-11-16 
1610 | 一 种 应 急 指 示 电 源 到 之 光照 明科 技 有 限 公司 ZL201310177506. 5 |2013-08-07 
1611 | ”发 电 电 源 装 置 司 产 电机 株式 会 社 廊坊 科 森 电器 有 限 公司 |ZL200910004347. 2 |2010-08-18 
1612 | “充电 器 司 基 电子 (上海 ) 有 限 公司 ZL201210238134. 8 |2014-01-29 
































司 基 电 子 ( 上海) 有限 公司 鸿 海 精 密 工 ， 
1613 电池 充电 装 其 充电 方 ; ZL201110052230. 9 |2012-09-05 
池 充 电 装 置 及 其 充电 方法 股份 有 限 公司 







































































基 电 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 鸿 海 精密 工 





























1614 | 充电 电路 及 具有 该 充电 电路 的 电子 装置 ZL201210170842. 2 |2013-12-18 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































于 具有 PWM 调 光 控制 的 LED 系统 或 其 它 负载 尽 运 
1615 和 调 光 控 制 的 系统 或 其 它 负载 的 国家 半导体 公司 ZL201110137756.7 |2011-11-30 
具有 电感 器 预 充电 的 驱动 系统 
1616 于 多 个 发 光 二 极 管 (LED) 的 小 型 且 高 效 的 驱动 器 司 家 半导体 公司 ZL201180022695. 8 |2013-01-16 
1617 | 一 种 用 于 变压器 的 压力 释放 阀 的 校 验 方法 及 装置 国家 电网 公司 上 海 市 电力 公司 ZL201310108980. 2 |2013-09-04 
1618 | 一 种 地 埋 式 变压器 的 盖 板 防盗 锁 司 家 电网 公司 上 海 市 电力 公司 ZL201310256484. 1 |2013-09-11 
国家 电网 公司 上 海 市 电力 公司 华东 电力 
1619 | ”一 种 无 功 功率 控制 仿真 装置 ZL201310109205. 9 |2013-08-21 
ee 试验 研究 院 有 限 公司 
1620 一 种 不 等 容 道 变 髓 并 联运 行 负荷 分 担 的 控制 方法 司 家 电网 公司 中 国电 力 科 学 研究 院 ZL201310153185. 5 |2013-09-04 
1621 一 种 主动 配 电网 分 布 式 电源 资源 控制 方法 司 家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 ZL201310170394. 0 |2013-09-11 
1622 | 一 种 基于 多 种 分 布 式 电源 的 微 网 协调 控制 系统 司 家 电网 公司 中 国电 力 科 学 研究 院 ZL201310195640. 8 |2013-09-25 
1623 | ”变压器 油气 色谱 在 线 检测 仿真 系统 及 方法 国家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 B ZL201310433582. 8 |2014-01-15 
平抑 风电 并 网 功率 波动 的 电池 储 能 系统 功率 确定 四 
1624 | 抑 风 电 并 网 功率 波动 的 电池 储 能 系统 功率 确定 方 司 家 电网 公司 中 国电 力 科 学 研究 院 ZL201310446671. 6 12014-01-01 
1625 | ”人 微 电网 并 网 向 孤岛 状态 切换 时 的 稳定 控制 方法 司 家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 ZL201310509652. 3 |2014-02-19 
到 家 电网 公 中 国 日 | 人 东 
1626 | ”一 种 风电 场 有 功 功率 控制 方法 Fen 网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 东南 |zr201310169740.3 [2013.09-11 
于 
Ek 电网 公司 中 国 斗 学 穹 院 尿 
1627 种 直流 电源 测试 高 温 超 导电 缆 的 系统 及 方法 , ee 公司 中 国电 力 科 学 研究 院 北京 |z1201310195443 .6|2013.09.25 
昌 刀 公司 
2 最 小 二 乘法 的 光伏 电站 超 短 期 功率 预测 家 电网 公 上 电力 科学 人 研究 院 国电 
1628 | 种 基于 最 小 二 乘法 的 光伏 电站 超 短 期 功率 预测 方 | ”国家 网 公 司 中 国 力 科 学 研究 院 国 ly ee 
法 云南 电力 有 限 公 司 
司 家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 国 网 
























































































































































































































































净空 模型 的 光伏 电 妆 偷 出 功率 预 涡 本 人 
1629 | 种 基于 净空 模型 的 光伏 电 药 最 六 输出 切 率 预测 方 | 豆 北 电力 有 限 公司 中 电 普 瑞 张 北 风电 研究 检 |21201310234998. 7 |2013.10.02 
法 ee 
测 有 限 公司 
一 式 发 许 总 统 日 五 网 公司 中 国 斗 党 究 院 国 区 
630 种 分 布 式 发 电 并 网 系统 防 孤 岛 保 护 系 统 及 其 保护 | 家 电网 公司 中 国电 力 科 学 研究 院 国 网 0 100d OT 
方法 安徽 省 电力 公司 
上 网 全 日 | 于 由 站 学 人 研究 院 国 
1631 | 一 种 大 功率 变 流 器 功率 单元 和 司 中 国电 力 科学 研究 院 国 网 | zr201310248445.7|2013.11.20 
安徽 省 电力 公司 
下 昌 区 | 入 口 | 玉 | 斗 羡 研究 院 国 
1632 | “光伏 电站 群 有 功 功率 协调 控制 方法 和 公司 中 国电 力 科 学 研究 院 国 网 701310485138.0 |2014.01.29 
安徽 省 电力 公司 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
a3 基于 时 间 场 景 准 入 分 析 的 分 布 式 电源 最 大 渗透 率 评 | 国家 电网 公司 中 国电 力 科 学 研究 院 国 网 pe et 
佑 方法 江西 省 电力 公司 
































1634 | ”一 种 分 布 式 光 伏 发 电 并 网 接口 装置 ZL201310527109. 6 |2014-01-29 











司 中 国电 力 科 学 人 研究 院 国 网 
司 















































司 家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 国 网 










































































= = 字汇 并 y > 统 俞 出 》 三 的 代 人 bE 本 四 
1635 | 。 人 A 福建 省 电力 有 限 公 司 国 网 福建 省 电力 有 限 公 |ZL201310435030. 0 |2013-12-25 
置 方法 i 
司 电力 科学 研究 院 


















































































































































国家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 国 网 
1636 | 一 种 光伏 电站 并 网 适应 性 测试 方法 a ZL201310059349. 8 |2013-06-26 
青海 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 
一 种 适用 于 35kV 建设 的 三 绕组 变压器 设 ; 国家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 山东 
1637 | 种 适用 配 电 化 建设 的 三 绕组 变压器 设计 | 国家 公司 中 国电 力 科学 研究 院 山 ye 
方法 电力 集团 公司 
司 家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 山东 
1638 | 一 种 自 适应 负荷 型 配 电 变压器 功能 的 实现 方法 Ae 司 中 国电 力 科学 研究 院 山东 |zr201310263011.4|2013-12-25 
昌 力 案 团 公司 























引 家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 江苏 
1639 一 种 光伏 发 电 系 统 模型 的 建 模 方法 省 2 会 避 洒 国 是 有 各 党 全 全 耽 多 ZL201310044255. 3 |2013-05-29 
电力 公司 
























































1640 | 一 种 混合 储 能 系统 平抑 间 葡 式 电源 功率 波动 的 控制 | 国家 电网 公司 中 国电 力 科学 研究 院 河北 |71201310091057 2 |2013 00918 
方法 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 



























































电缆 已 校对 和 变压器 跳闸 出口 校 对 用 指示 器 及 校对 | 国家 电网 公司 荔 北 电力 有 限 公 司 唐山 供电 
方法 公司 




















1641 ZL201310111916. X12013-06-19 






























































1642 | ”一 种 变压器 核 相 仪 及 核 相 方法 


国家 电网 公司 页 北 电力 有 限 公司 唐山 供电 
国家 电网 公司 赛 北 电力 有 限 公司 唐山 供电 | zi201310264322.2 |2013-10-09 
p 




























































































公 
1643 | ”电缆 仓 出 线 变压器 交流 耐 压 试验 装置 司 家 电网 公司 北京 市 电力 公司 ZL201210133147. 9 |2013-10-30 
司 家 电网 公司 北京 市 电力 公司 北京 中 电 
1644 | “充电 控制 方法 和 装置 sa 多 和 ZL201210376025. 2 |2014-04-09 
普 华 信息 技术 有 限 公司 


















































































































































所 网 公司 | 化 半 由 > 肃 省 
1645 | ”风电 和 光电 集中 并 网 的 无 功 电压 优化 控制 方法 pa 家 电网 公司 华北 电力 大 学 甘肃 省 电力 ZL201310136031. 5 |2013-07-17 
ZH 
到 家 由 网 公司 化 守 些 研究 院 有 限 再 
1646 | “大 规模 光伏 阵列 无 水 清洁 系统 网 公司 种 才 电 为 科学 太公 区 有 限 责 ZL201410035804. 5 |2014-05-07 
EE 
国家 电网 公司 华北 电力 科学 研究 院 有 限 责 
1647 | “一 种 变压器 臣 间 放电 综合 故障 诊断 方法 及 系统 任 公司 国 网 豆 北 电力 有 限 公 司 电力 科学 研究 |ZL201310469783. 3 |2014-02-12 
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国家 电网 公司 南京 南 瑞 集 团 公司 中 国电 























1648 | ”变压器 绝缘 套 管 温度 在 线 监 测 系统 力 科学 研究 院 国 网 电力 科学 研究 院 武汉 南 瑞 |ZL201410387794. 1 |2014-11-26 
有 限 责任 公司 





























国家 电网 公司 南京 南 瑞 集团 公司 国电 南 
1649 | 一 种 风电 场 集中 并 网 地 区 的 无 功 电压 紧急 控制 方法 | ZL201310202134. 7 |2013-08-14 
瑞 科 技 股份 有 限 公司 

































































































































































电动 汽车 吉 流 充电 控制 过 程 测试 装置 及 其 目 家 电网 公司 南京 南 瑞 集团 公司 国 网 由 
和 动 汽 流 充电 机 充电 控制 过 程 测试 装置 及 其 实 | ”国家 电网 公司 南 人 司 国 网 山 ee 
现 方法 东 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 
国家 电网 公司 南京 南 瑞 集团 公司 江苏 泰 
1651 | “分 布 式 光伏 发 电 系统 低压 反 孤 岛 装置 达 电 气 有 限 公 司 南京 南 瑞 太阳 能 科技 有 限 |ZL201310057534. 3 |2013-06-05 
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ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 





























1652 | 一 种 电动 汽车 交 直 流 组 合 充 电 控制 系统 及 控制 方法 ZL201410036703. X|2014-04-30 




















国家 电网 公司 国电 南 瑞 科技 股份 有 限 公司 
力 公司 国 网 电力 科学 研究 院 






































国家 电网 公司 国 网 蔓 北 电力 有 限 公司 张 家 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1653 一 种 新 型 的 磷酸 铁 锂电 池 充 电 管理 方法 口供 电 公 司 深圳 市 泰 昂 能 源 科技 股份 有 限 公 |ZL201110151048. 9 |2012-12-12 
司 
高 压 直流 输电 系统 二 次 谐 波 滤 》 其 参数 设 
1654 | 向 / 流 给 电 系统 一 次 谐 波 滤波 右 及 其 参数 设 | 区 家 电网 公司 国 网 北京 经 济 技术 研究 院 “|ZL201410068733. 9 |2014.05-14 
计 方 法 
国家 电网 公司 国 网 川 省 电力 公司 泸州 供 
1655 动 散热 变压器 网 公司 国 网 四 川 省 电力 公司 沪 州 ZL201310327994. 3 |2013-10-23 
已 入口 
1656 | ”基于 DCS 的 发 电厂 保安 电源 切换 方法 司 家 电网 公司 国 网 天 津 市 电力 公司 ZL201310354724. 1 |2013-12-04 
1657 | 一 种 基于 MAGA 的 光伏 并 网 协调 控制 方法 国家 电网 公司 国 网 天 津 市 电力 公司 ZL201310384697. 2 |2014-01-01 
1658 | 一 种 备用 电源 自动 投入 装置 司 家 电网 公司 国 网 天 津 市 电力 公司 ZL201310397538. 6 |2013-12-18 
1659 种 变电站 光伏 容量 的 确定 方法 司 家 电网 公司 国 网 天 津 市 电力 公司 ZL201310565909. 7 |2014-02-05 
1660 一 种 用 于 变压器 绝缘 油气 相 色谱 分 析 的 洗 脱 装置 国家 电网 公司 国 网 天 津 市 电力 公司 ZL201410397638. 3 |2014-11-05 
1661 | ”变压器 绝缘 油气 相 色 谱 分 析 的 油 品 前 处 理 脱 气 方法 司 家 电网 公司 国 网 天 津 市 电力 公司 ZL201410397706. 6 |2014-11-05 
国家 电网 公司 国 网 安徽 省 电力 公司 车 湖 供 
1662 | ”智能 变电站 电力 变压器 在 线 监测 组 网 网 公 安徽 力 公 司 芜湖 ZL201310073809. 2 |2013-07-10 
HR 
国家 电网 公司 国 网 山东 省 电力 公司 、 共 
1663 | ”一 种 高 频 高 压 高 功率 密度 变压器 网 公 网 山 力 公司 济南 供 |zr201210350665.6|2012 .12_19 
已 汉中 
国家 电网 公司 国 网 山东 省 电力 公司 济南 供 
1664 | ”一 种 变压器 套 管 监测 专用 末 屏 下 引 结构 人 网 公 同 山 力 公司 济南 ZL201310269132. X12013-10-09 
已 公 避 
国家 电网 公司 国 网 山东 省 电力 公司 淄博 供 
1665 | ”移动 式 多 功能 检修 电源 箱 pe 2 UH 力 公司 注 全 ZL201410095547. 4 |2014-06-18 
A 
基于 小 信号 稳定 分 析 的 微 电 网 逆 变 器 下 垂 自动 控制 | 国家 电网 公司 国 网 山东 省 电力 公司 电力 条 
i Ey 小 信号 稳定 分 析 的 微 电 网 逆 变 器 下 垂 自 动 控制 ed 网 山下 力 公司 电力 和 | 
方法 学 研究 院 
国 电网 公司 国 网 山东 省 电力 公司 电 | 
1667 | “一 种 变压器 绝缘 油 中 糠 醛 组 分 的 固 相 萃取 方法 中 4 山东 省 电力 公司 电力 科 | zr201310618231.4|2014.03.05 
入 人 [元 叶 
含 电动 汽车 充电 设施 的 智能 小 区 供电 容量 规划 系统 | 国家 电网 公司 国 网 山东 省 电力 公司 电力 和 
jeg 含 电动 汽车 充电 设施 的 智能 小 区 供电 容量 规划 系统 E Sh 公司 网 力 公司 力 入 pr pr 
及 方法 学 研究 院 山东 鲁能 智能 技术 有 限 公 局 
于 公共 小 区 的 无 线 载 波 双 网 A 电 桩 | 到 旦 网 公 到 网 山东 省 电力 公 已 
和 用 于 公共 小 区 的 无 线 载 波 双 网 互补 的 充电 桩 及 应 用 0 公 局 ， 力 公司 力 条 Sr | 志 宙 二 丰 坑 
方法 学 研究 院 山东 和 鲁能 智能 技术 有 限 公司 
国家 电网 公司 国 网 山东 省 电力 公司 经 
1670 | 可 再 生 能 源 并 网 发 电 分 析 方 法 en i 力 公司 经 济 技 |zr201310303835.X|2013-11.13 
术 研 究 院 华北 电力 大 学 
国 电网 公司 到 网 中 省 到 de 电 
1671 | “变压器 夹 件 接地 电流 的 三 互感 器 在 线 监 测 装置 > 网 全 网 山西 省 电力 公司 电力 下 ZL201310532322. 6 |2014-02-05 
学 人 研究 院 
三 电 互感 监测 下 变压器 夹 点 电流 的 2 国 电网 公司 司 网 凡 省 电 八 电 | 
1672 | 电流 器 监测 下 器 夹 件 多 点 接地 电流 的 控 I 山西 省 电力 公司 电力 和 oy sd Oe 
制 方法 学 研究 院 
三 电流 互感 器 在 线 监测 变压器 夹 件 多 点 接地 电流 控 | ”国家 电网 公司 国 网 山西 省 电力 公司 电力 和 
1673 | 二 闹 器 在 线 监 测 ? 器 夹 人 流 忆 | SA 网 山西 力 公司 电力 在 Z1201310532326 4 |2014.02.05 
制 装置 学 研究 院 
电 》 互感 呈 在 线 监 测 变 压 入 开 件 宛 占 岂 电 控 国 电网 公司 到 网 中 省 电 AN 电 时 
1674 | 网 器 在 线 监测 变压器 夹 流民 _ Bi 网 山西 省 电力 公司 电力 条 pr 
制 装置 学 研究 院 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































328 .， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
国家 电网 公司 国 网 山西 省 电力 公司 电力 和 
1675 | ” 防 脱 线 临 时 电源 电缆 小 车 、 0 国 网 山西 省 电力 公司 电力 让 ZL201310550734. 2 |2014-02-05 
学 人 研究 院 
司 家 电网 公司 国 网 技术 学 院 国 网 智能 电 
1676 | 一 种 小 功率 移动 式微 网 并 网 检测 系统 ZL201310461912. 4 |2014-01-01 
站 es 网 研究 院 中 电 普 瑞 科技 有 限 公司 
1677 | 一 种 变压器 铁 芯 振动 噪声 分 析 方 法 司 家 电网 公司 国 网 技术 学 院 山东 大 学 ZL201410709102. 0 |2015-02-18 
国家 电网 公司 国 网 智能 电网 研究 院 中 电 
1678 | “一 种 基于 功率 预测 方法 的 混合 储 能 光伏 发 电 系统 ZL201410003036. 5 |2014-04-30 
多， ”| 普 瑞 科技 有 限 公司 
1679 一 种 基于 双 UHF 传感器 的 局 部 放电 源 快速 定位 方法 司 家 电网 公司 国 网 江西 省 电力 科学 研究 院 |ZL201410132542. 4 |2014-07-09 
家 电网 公 站 网 河北 省 公司 国内 
1680 种 直流 电源 备 装置 二 国家 电网 公司 , 国 网 河北 省 电力 公 司 国 网 ZL201210474634. 1 |2013-02-27 
河北 省 电力 公司 保定 供电 分 公 书 
司 家 电网 公司 国 网 河北 省 电力 公司 国 网 
1681 一 种 适用 于 新 能 源 并 网 发 电 系统 的 无 功 补偿 装置 河北 省 电力 公司 保定 供电 分 公司 保定 市 尤 耐 |ZL201410411159. 2 |2014-11-05 
寺 电气 有 限 公 司 
. 司 家 电网 公司 国 网 河北 省 电力 公司 国 网 
1682 变压器 顶 盖 升 降 装 置 ZL201310715731. X|2014-04-16 
河北 省 电力 公司 移 皇 县 供电 分 公司 
国家 电网 公司 国 网 河北 省 电力 公司 沧州 供 
3 恋 斥 趾 么 加 定位 本 上 且 3 3= 
168 种 10kV 变压器 台 架 施工 定位 工具 Ot ZL201210479723. 5 |2013-03-20 
国家 电网 公司 国 网 河北 省 电力 公司 沧州 供 
1684 | “一 种 变压器 台 架 整体 安装 设 ns ZL201210479742. 8 |2013-03-20 
种 变压器 台 架 整体 安装 设备 分 公司 国 网 河北 省 电力 公司 
国家 电网 公司 国 网 河北 省 电力 公司 沧州 供 
1685 | “变压器 出 线 打 弯 ZL201310200629. 6 |2013-09-11 
变压器 出 线 打 弯 器 分 公司 国 网 河北 省 电力 公司 
_ 国家 电网 公司 国 网 河北 省 电力 公司 沧州 供 
一 种 标准 化 变 不 器 人 台 架 立 杆 扶 正 刁 - 
1686 种 标准 化 变压器 台 架 立 杆 扶正 器 8 分 公司 国 网 河北 省 电力 公司 ZL201310211458.7|2013-08-21 
国家 电网 公司 国 网 河北 省 电力 公司 沧州 供 
1687 | “变压器 呼吸 呈 工具 Et ZL201310249146. 5 |2013-09-18 
En 分 公司 国 网 河北 省 电力 公司 
家 电网 公司 国 网 》 省 八 虽 
1688 | ”通过 一 照明 灯 的 电源 开关 控制 其 它 照 明灯 的 方法 Re 网 公司 国 网 河南 管 电力 公司 南阳 傣 ZL201210296586. 1 |2013-10-23 
已 人 喇 
司 网 公司 国 网 河南 省 电力 公 局 昌 供 
1689 种 光伏 直流 微 电 网 能 量 协调 控制 方法 Se 网 公司 国 网 河南 省 电力 公司 南阳 供 |zr201310472197 4|2014.01.29 
已 人 喇 
家 由 网 人 司 国 网 河南 省 公司 韶 共 
1690 | ”一 种 变压器 吊装 装置 网 公司 国 网 河南 省 电力 公司 新 乡 供 |zr201310656185.7|2014.02.26 
已 汉中 
i 玉 、 而 、 寺 腐 蚀 变 压 密封 环 其 国 电网 公司 于 | 网 河 | 省 电 公司 漯 共 
je 种 抗 压 、 耐 磨 、 耐 腐蚀 变压器 密封 环 及 其 生产 方 家 网 公司 国 网 河南 省 电力 公司 瀑 河 pe 浆 六 区 
法 电 公 司 
国家 电网 公司 国 网 河南 省 电力 公司 郑州 供 
1692 | ”智能 化 变压器 呼吸 干燥 装置 ZL201210251364. 8 |2012-10-17 
PO 公司 河南 恩 海 电力 技术 有 限 公司 
- 国家 电网 公司 国 网 河南 省 电力 公司 郑州 供 
1693 | ”实现 变压器 连续 干燥 呼 0 法 ZL201210251733. 3 |2012-10-17 
和 公司 河南 恩 洲 电 力 技术 有 限 公司 
国家 电网 公司 国 网 浙江 杭州 市 余杭 区 供电 
种 光伏 发 电站 并 网 的 内 变 伟 递 系数 获取 的 方法 
1694 Re ee 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 杭州 供电 公司 国 |ZL201410017981. 0 |2014-04-02 
A 网 浙江 省 电力 公司 



































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) … 329， 


















































































































































































































































































































































( 续 ) 
D 标 是 申请 人 专利 号 。 | 公开 日 
准 实 时 同步 信号 的 储 能 逆 变 4 联网 控 惠 网 公 网 浙江 省 XS 1 压 
1695 | “一 种 基于 准 实时 则 步 信号 的 储 能 送 变 器 的 联网 控制 | 国家 电网 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 中 国 | 7201310616925.4 |2014.02.26 
方法 电力 科学 研究 院 中 国 农业 大 学 
国家 电网 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 国 网 
1696 | 一 种 电池 组 充电 均衡 控制 电路 浙江 省 电力 公司 温州 供电 公司 深圳 市 泰 昂 能 |ZL201310163995. 9 |2013-07-31 
源 科技 股份 有 限 公 司 
国家 电网 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 台州 供 
1697 | 一 -振动 模型 的 电力 变压器 故障 诊断 方法 办 _ “|ZzL201310047702. 0|2013-06-12 
种 基于 电 -振动 模型 的 电力 变压器 故障 诊断 方法 “| 。 公司 浙江 大 学 国 网 浙江 湿 由 市 供电 公 司 
| 八 司 国 网 浙 汀 省 从 司 湖州 
1698 | ”变压器 呼吸 器 用 硅胶 填 装 装置 电网 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 湖州 供 |zr201410041122 5 |2014.05 28 
已 As 口 
到 家 申 网 公司 国 网 浙 汀 省 从 司 湖州 
1699 | 一 种 用 于 电力 通信 网 的 电源 监控 系统 es 电网 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 湖州 供 ZL201410116881. 3 |2014-07-16 
已 汉中 
国 网 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 电力 和 








1700 | “并 网 型 微 网 优化 配置 方法 及 装置 ZL201410012565. 1 |2014-04-09 











电网 公司 国 网 湖北 省 电力 公司 电力 条 




















1701 | 一 种 大 型 电力 变压器 低频 加 热 的 实现 方法 





ZL201410101817. 8 |2014-06-18 














电网 公司 国 网 湖北 省 电力 公司 电力 入 























1702 | “基于 方 波 调制 的 变压器 低频 加 热 频率 的 选择 方法 ZL201410584994. 6 |2015-02-04 





















































电网 公司 国 网 湖北 省 电力 公司 电力 和 
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1703 | ”一 种 具备 常见 故障 模拟 功能 的 变压器 学 研究 院 国 网 电力 科学 研究 院 武汉 南 瑞 有 限 |ZL201210200331. 0 |2012-10-03 
责任 公司 
二 :元 上 类 人 二 吾 册 会- 和 | 区 | 像 和 亦 太 器 诊 国 八 | pl 全 \ 霹 
1704 | “一 种 基于 振动 数据 融合 和 图 像 识 别 的 变压器 放 障 诊 | 国家 电网 公司 国 网 湖南 省 电力 公司 电力 科 | 1201310457097 4 |2014.01.08 
断 方法 学 研究 院 湖南 省 湘 电 试 研 技术 有 限 公司 
家 电网 公司 国 网 电力 科学 研究 院 厦 站 
1705 电动 汽车 务 系 乡 法 ZL201310113001. 2 |2013-08-21 
ee 亿 力 吉 身 信 息 科技 有 限 公司 浙江 省 电力 公司 
悦 安 日 八 避 | 国 日 Ty 
1706 | “可 监测 在 运 变 压 器 所 受 短路 力 的 在 线 监 测 系统 可 人 ZL201310519930. 3 |2014-01-22 
江 有 限 责任 公司 
家 电网 公司 国 网 福建 省 电力 有 限 公司 
1707 带 有 无 线 远程 放 气 装置 的 变压器 瓦斯 继 电 汪汪 A ZL201310402695. 1 |2014-02-26 
We i 国 网 福建 省 电力 有 限 公司 南平 供电 公司 




















































































































司 家 电网 公司 国 网 福建 省 电力 有 限 公司 
司 吉平 


















































人 SF6 变压器 带电 智能 补 气 装 置 及 其 司 网 福建 省 7 限 公 平 八 司 车 
和 种 电力 SF6 变压器 带电 智能 补 气 装置 及 其 补 气 方 国 网 福建 省 电力 有 限 公 南平 供电 公司 国 网 Pr OU 
法 福建 省 电力 有 限 公 司 邵武 市 供电 公司 林 晓 铭 
林 舒 妍 























国家 电网 公司 国 网 福建 省 电力 有 限 公 司 
1709 | ”一 种 测量 油 浸 式 电力 变压器 用 绝缘 纸 中 酸 值 的 方法 | 国 网 福建 省 电力 有 限 公 司 电力 科学 研究 院 华 |ZL201410209811. 2 |2014-07-30 
北 电力 大 学 

























































































- 国家 电网 公司 国 网 能 源 研 究 院 国 网 河北 
定 中 低压 接 乡 式 电源 能 力 的 方 ; 
1710 种 确定 中 低压 配 电网 接纳 分 布 式 电源 能 力 的 方法 省 电力 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 国 网 山东 |ZL201310351159. 3 |2013-11-20 


壮 
A 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 







































































国家 电网 公司 国 网 能 源 研 究 院 国 网 浙江 
省 电力 公司 国 网 河北 省 电力 公司 国 网 山东 |ZL201310351824. 9 |2013-11-20 
省 电力 公司 电力 科学 研究 院 



























































1711 


























一 种 确定 省 级 电网 接纳 分 布 式 电源 能 力 的 方法 及 装 
置 




















司 公司 国 网 ;i 省 电 i 限 公 司 立 
1712 | ”一 种 变压器 扩容 过 程 中 变压器 基础 的 改进 方法 A 网 公司 国 网 江宁 省 电力 有 限 公司 辽 ZL201410167492. 3 |2014-07-16 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
基于 混合 Weibull 4 变压器 绝缘 热 老 化 状态 电网 公司 国 网 重庆 市 电力 公司 万 州 供 
1 “基于 混合 Weibu 分 布 的 变压器 绝缘 热 老化 状态 可 电网 公司 国 网 重 市 力 公 司 万 州 供 30 010243018. 8 2014 O813 
靠 性 评估 方法 司 
1714 | 分 析 变 压 器 油 脱 气 针 简 的 辅助 装置 网 公司 大 庆 电 ZL201310110535. X|2013-07-24 
1715 | ”多 功能 三 相 变压器 CT 回路 测试 仪 网 公司 天 津 市 F ZL201310151312. 8 |2013-09-04 
1716 | ”变压器 抗 短 路 能 力 校 核 方 法 电网 公司 天 津 市 F ZL201310176326. 5 |2013-08-28 
1717 | “变压器 绕组 变形 低 电 压 阻 抗 现场 测试 方法 电网 公司 天 津 市 ZL201310182233. 3 |2013-08-14 
1718 | ”一 种 专用 于 变压器 绝缘 油 现场 取样 装置 电网 公司 天 津 市 ZL201310216078. 2 |2013-10-02 
1719 种 变压器 专用 密封 取 油 样 装置 电网 公司 天 津 市 ZL201310223724. 8 |2013-09-11 
1720 | 一 种 变压器 绝缘 油 洁 净 取 样 装 置 电网 公司 天 津 市 ZL201310223731. 8 |2013-09-18 
一 种 变 压 在 记 el 道 辣 | 法 、 结 西 电网 公司 | 东 电 力 全 
1721 种 变压器 套 管 末 屏 引出 管道 问 定 方 构 及 加 网 公司 山东 电力 ZL201310269068. 5 |2013-09-25 
定 支 架 
1722 带 有 充电 操控 功能 的 电动 汽 电 枪 网 会 司 山东 电 加 ZL201310319832. 5 |2013-12-04 
中 t 三 切 乳 国电 劲 入 千 bp A 各 | a a i yy A 
Wd 本 东 鲁 能 智能 技术 有 
1723 种 具有 多 输出 功能 的 充电 桩 网 公司 山东 电力 ZL201310320030. 6 |2013-12-04 
3 “ss lL 能 的 苑 电 放 pee 人 310320030. 3-12- 
旺 东 和 鲁能 智能 技术 有 
二 日 i i 电网 公司 中东 电力 集 
1724 种 变电站 巡 检 机 器 人 电源 系统 及 其 法 ZL201310201496. 4 |2013-08-14 
1725 种 变压器 的 直流 偏 磁 故 障 模拟 结构 网 公司 山西 省 ZL201310291732. 6 |2013-09-25 
一 昼 作 奈 们 的 且 闹 侦 于 向 从 A a A - 
SS 科学 研究 院 武汉 南 瑞 有 P 
二 Ce 、 网 公司 山西 省 
1726 | 一 种 变压器 绕组 幅 向 应 力 测量 装置 和 测量 方法 Ny a ZL201310317143. 0 |2013-11-13 
科学 研究 院 武 汉 南 瑞 有 PB 
电网 公司 山西 省 
1727 | ”大 型 变压器 在 途 氮 气压 力 无 线 实 时 监控 系统 网 会 瑟 册 本 和 镍 ZL201210478574. 0 |2013-03-20 
电网 公司 江苏 省 
1728 一 种 油 浸 式 变 压 髓 能 装置 二 ZL201310376486.4|2013-12-11 
种 油 浸 式 变压器 的 保护 装 司 大 丰 市 供电 公司 
电网 公司 江苏 省 电 
1729 | 防爆 稳 压 电源 司 射 阳 县 供电 公司 ZL201310357780. 0 |2013-12-18 
外 Rg 电网 公司 江苏 省 
1730 | ”一 种 大 吨位 卧 式 变压器 绕 线 机 ZL201310335439. 5 |2013-12-11 
建 湖 县 供电 公司 
[ 双 | 人 江苏 
1731 | “新 型 微机 保护 开关 电源 插件 公司 江苏 省 ZL201310373814. 5 |2013-12-04 
无 锡 供电 公 局 
电网 公司 江苏 省 
1732 | 一 种 三 相 电 源 的 滤波 器 司 滨海 县 供电 公 局 ZL201410126367. 8 |2014-08-13 
eC RW Srl 有 网 公司 江苏 省 
1733 | ”变压器 油 色 谱 分 析 标 准 油 压 力 式 保存 装置 及 划 er ZL201310511476. 7 |2014-02-05 
有 力 科 学 研究 院 
电网 公 江苏 省 E 
1734 | ”变压器 油 色 谱 分 析 采 样 装置 及 其 方法 Sa ZL201310511597. 1 |2014-02-05 
电力 科学 研究 院 
变压器 油 色谱 分 析 标 准 ; 过程 中 平衡 气 等 压 车 电网 公 江苏 省 
1 六 交 | 实 器 油 色谱 分 析 标 准 油 配制 过 程 中 平衡 气 等 压 转 公司 江苏 省 SDT O00 Di 











移 装置 及 其 方法 














司 电力 科学 研究 院 
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( 续 ) 
D 标题 申请 人 专利 号 公开 日 
es 
1736 | “种 晶闸管 控制 变压器 式 可 控 电 抗 器 优化 控制 方法 | ， 国 条 昌国 公司 江 这 伟 电 记 公 司 江 生 全 昌 |zr201310659680.3|2014.03-26 

















力 公司 电力 科学 研究 院 东南 大 学 









































国家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 江苏 省 电 
> 由 预测 误差 的 光伏 系统 储 能 容量 配置 
和 种 基于 发 电 预 测 误差 的 光伏 系统 储 能 容量 配置 方 力 公司 电力 科学 研究 院 东南 大 学 江西 省 电 |21201310432253. 1 |2014.01.29 


法 sp Tse [az NT -AN 、 
力 科学 研究 院 江苏 省 电力 公司 宿迁 供电 公司 
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国家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 江苏 省 电 
1738 | 一 种 抑制 逆 变 器 并 联系 统 输出 功率 不 平衡 的 方法 | 力 公司 电力 科学 研究 院 国电 南 瑞 科技 股份 有 |ZL201510021474. 9 |2015-04-29 
























































家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 江苏 省 电 
1739 | “一 种 运行 中 电力 变压器 绝缘 纸 老 化 状态 的 评估 方法 | 力 公 司 电力 科学 研究 院 江苏 省 电力 公司 扬州 |ZL201410314162. 2 |2014-09-24 
供电 公司 













































































司 家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 江苏 省 电 
力 公司 苏州 供电 公司 























1740 配 








变压器 线圈 材料 的 识别 方法 





ZL201310625424. 2 |2014-02-26 







































































司 家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 江苏 省 电 
1741 种 变压器 智能 仿真 装置 力 公司 连云港 供电 公司 江苏 省 电力 公司 职业 |ZL201310296247. 8 |2013-10-09 
技能 训练 基地 










































































国家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 江苏 省 电 
1742 | “一 种 变压器 智能 仿真 系统 力 公司 连云港 供电 公司 江苏 省 电力 公司 职业 |ZL201310302602. 8 |2013-11-13 
技能 训练 基地 



















































































扩大 内 桥接 线 微 机 控制 备用 电源 自动 投入 的 解 耦 控 | 国家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 江苏 省 电 





































































































































































































































































































































































































1743 Z1201310146712. X|2013.09-04 
制 方法 力 公 司 镇 江 供电 公 局 
司 家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 徐州 供电 公 
1744 | ”220kV 电力 变压器 三 维 模型 系统 RS， 人 ZL201310219233. 6 |2013-09-04 
司 江苏 省 电力 公司 
国家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 徐州 供电 公 
1745 蓄电池 全 生命 周期 管理 的 直流 电源 系统 司 江苏 省 电力 公司 深圳 市 泰 昂 能 源 科 技 股 |ZL201310642583. 3 |2014-02-26 
份 有 限 公司 
1746 一 种 平抑 光伏 波动 的 储 能 系统 控制 方法 司 家 电网 公司 江西 省 电力 科学 研究 院 ZL201310395159. 3 |2014-01-08 
其 于 比例 变 4 电流 互感 器 磁 饮 和 裕 度 直接 测量 司 家 电网 公司 江西 省 电 半 学 研究 院 江 
人 基 比例 变换 器 的 电流 需 磁 饱和 裕 度 直接 测 国 突 电 有 公 司 1 国 力 科 学 研究 院 》 FBO TO ee 3010 
方法 西 科 晨 高 新 技术 发 展 有 限 公 司 
[ 司 家 电网 公司 河北 省 电力 公 了 台 供 电 
1748 | 多 功能 充电 平台 人 公司 河北 省 电力 公司 展台 供电 | zf201310290685.3 |2013.0925 
公 互 
国家 电网 公司 河南 省 电力 公司 电力 科学 全 
1749 | ”基于 实时 监测 的 电力 变压器 LCAM 实时 评估 方法 a 公司 河南 省 电力 公司 电力 科学 研 |zr201310215896.0|2013.09.18 
究 院 


















































国 | 从 司 河南 省 由 力 从 司 由 NR 
1750 | “一 种 变压器 油 中 糠 醛 自动 取样 装置 和 取样 方法 ND 公司 | 测 册 种 串 力 公司 电力 科学 信 oOo8811 4 O19 09 



































二 种 三 相 并 联 刑 右 沂 滤波 串 的 铭 和 挖角 上 从 司 3 ~ 国 | 东 省 
1751 | 种 三 相 并 联 型 有 源 电力 滤波 器 的 饱和 切换 控制 方 | 国家 电网 公司 济南 大 学 国 网 山东 省 电力 | 







































































司 家 电网 公司 浙江 省 电力 公司 宁波 市 都 


F152 谈 压 器 直 7 直人 于 汶 参 妆 测量 装 已 
En 州 供电 局 宁波 电 业 局 





ZL201310236725. 6 |2013-09-25 


































































































司 家 电网 公 浙江 省 电力 公司 平阳 电 
1753 | “一 种 配 电 电源 监控 方法 及 装置 全 家 电网 公司 哮 并 省 电力 公司 二 图 电 为 | 高 306181050364 |2013.00.04 
有 限 责任 公司 温州 电力 局 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































332 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
国家 电网 公司 浙江 省 电力 公司 湖州 电力 
1754 压 双 电源 组 合 电器 ZL201210159847. 5 |2012-09-12 
和 局 国 网 浙江 安吉 县 供电 公司 
一 种 大 规模 电动 汽车 充电 负荷 的 分 布 式 联合 协调 控 | ”国家 电网 公司 清华 大 学 国 网 安徽 省 电 
1755 | 种 大 规模 电动 汽 下 充电 负荷 的 分 布 式 联合 协调 书 国家 电 | 公司 力 SO 
制 方法 公司 北京 国 网 普 瑞 特 高 压 输电 技术 有 限 公 局 
考 惹 电容 品 yAr 涛 生 || 撩 主 专 电 功 功 变 你 本 电网 FA 法 化 二 局 订 ZI 到 
1756 | 虚 容器 操作 次 数 限 制 的 主动 配 电 网 无 功 功率 局 a 公司 清华 大 学 国 网 辽宁 省 电力 Z1201310744994 3 |2014.04.09 
制 方法 有 限 公 司 沈 阳 供 电 公司 
1757 种 交 直 流 一 体 化 电源 总 监控 装置 国家 电网 公司 温 县 供电 有 限 责 任 公司 ZL201310307778. 2 |2013-10-02 
国家 电网 公司 湖北 省 电力 公司 检修 分 公司 
1758 流出 装置 控制 系统 及 其 控制 方法 | CE ZL201210550404. 9 |2013-04-03 
直流 断路 器 充电 装置 控制 系统 及 其 控制 方法 北京 西 能 达 科 技 有 限 公司 9 
家 电网 公司 甘肃 省 电力 公司 甘肃 省 电 
1759 | 含 风水 火电 系统 的 小 机 组 临时 启动 并 网 方法 有 公司 中 允 所 a ZL201310412672. 9 |2013-12-11 
力 公司 电 力 科学 研究 院 
?二 式 电源 特性 的 电网 电压 稳定 连续 潮流 计算 家 电网 公司 甘肃 省 电力 公司 甘肃 省 电 
1760| i 及 分 布 式 电源 特性 的 电网 电压 稳定 连续 潮流 计 司 家 公司 时 省 2 司 - 匠 肃 省 电 | S201810104050. 8 O13 06606 
方法 力 公司 电力 经 济 技术 研究 院 
司 家 电网 公司 福建 省 电力 有 限 公司 福建 
1761 | 变压器 和 电能 表 关系 的 梳理 方法 人 ZL201310136555. 4 |2013-07-24 
有 由 省 电力 有 限 公司 电力 科学 研究 院 
| 人 忌 次 涌 大 尝 | | 
1762 | 变压器 绕组 的 暂 态 电压 测量 系统 与 方法 全 司 西安 交通 大 学 中 国电 力 科 |zr201310453268.6|2014.01.29 
学 研究 院 
1763 | ”光伏 电站 智能 功率 调节 方法 国家 电网 公司 许 继 集团 有 限 公 司 ZL201310260240. 0 |2013-10-16 
1764 | ”基于 换 流 器 接口 的 微 电 网 电源 的 控制 方法 及 系统 司 家 电网 公司 许 继 集 团 有 限 公 司 ZL201310261136. 3 |2013-11-13 
司 家 电网 公司 许 继 集团 有 限 公 司 甘肃 省 
1765 | 一 种 风电 场 并 网 发 电 输出 有 功 功率 的 控制 方法 电力 公司 甘肃 省 电力 公司 风电 技术 中 心 北 |ZL201310245374. 5 |2013-09-11 
京 许 继 电 气 有 限 公司 
司 家 电网 公司 许 继 集团 有 限 公 司 许昌 许 
1766 | ”光伏 逆 功 率 闭环 控制 系统 及 方法 ZL201310260220. 3 |2013-10-23 
光伏 逆 功 率 闭环 控 制 系统 及 方法 继 风 电 科技 有 限 公司 
同 守 晶 公司 辽宁 省 电力 有 限 公 司 检修 4 
1767 | ”一 种 油 / 气 套 管 出 线 型 变压器 的 测量 方法 本 网 会 司 江宁 省 所有 限 全 司 检修 分 ZL201310246504. 7 |2013-10-02 
人 喇 
引 安 日 公司 辽宁 省 由 力 有 限 公 
1768 | 一 种 变压器 智能 检测 排污 装置 8 网 公司 辽宁 省 电力 有 限 公司 鞍山 供 ZL201310520174. 6 12014-01-22 
已 入口 
局 昌 网 | 公司 | 庆 市 由 力 从 司 | 
1769 | ”一 种 评估 变压器 油纸 绝缘 老化 状态 的 方法 0 ZL201310206682.7 |2013-09-04 
究 院 
力 恋 斥 + 盐 调 奈 开 六 体 振动 信和 有 旦 的 了 
1770 和 压 器 有 载 调 压 开关 及 本 体 振动 信号 的 分 离 广 国家 电网 公司 陕西 电力 科学 研究 院 ZL201310182216. X|2013-09-18 
法 
1771 太阳 能 取 电 的 组 合 储 能 不 间断 供电 装 i 司 家 电网 公司 陕西 电力 科学 研究 院 ZL201310182470. X12013-09-25 
一 种 利 会 沪 演 解 | 里 恋 斥 蜡 汕 样 蝇 潮 行 恋 斥 
1772 PR AS ere eet De 家 电网 公司 黑龙 江 省 电力 科学 研究 院 12ZL201310337406. 4 |2013-10-23 
碎 时 下 国 见 系 马 旦 由 认 这 
1773 以 升 压 脉冲 为 保障 充电 的 中 压 应 急电 源 司 彪 电源 集团 有 限 公 司 ZL201210041771. 6 |2012-08-01 
1774 | 一 体 化 充 放电 式 中 压 系 统 应 急电 源 国 彪 电源 集团 有 限 公 司 ZL201210041812. 1 |2012-08-01 
1775 | ”整流 电路 及 RFID 芯片 司 民 技 术 股 份 有 限 公司 ZL201110392379. 1 |2013-06-05 
一 种 高 压 变频 器 工 频 向 变频 无 扰 切 换 电 其 世 多 
1776 eR 器 工 频 向 变频 无 扰 切 换 电 路 及 其 切换 司 电 南京 自动 化 股份 有 限 公 局 ZL201210408254. 8 |2013-02-27 
1777 一 种 基于 高 压 变频 器 旁 路 的 谐 波 无 功 补偿 控制 方法 司 电 南京 自动 化 股份 有 限 公 司 ZL201210410037. 2 |2013-02-27 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “333. 
( 续 ) 

卫 标 申请 人 专利 号 公开 日 
1778 并 联 型 有 源 电力 滤波 器 的 准 比 例 谐 振 控制 方法 国电 南京 自动 化 股份 有 限 公 司 ZL201210460146. 5 |2013-02-13 
1779 高 压 变 频 器 负荷 分 配 的 并 联 控制 实现 方法 南京 自动 化 股份 有 限 公 司 ZL201310411014. 8 |2013-12-18 
1780 电站 多 类 型 转向 支架 监视 控制 方法 南 瑞 南 京 控制 系统 有 限 公 司 ZL201210506916. 5 |2013-04-03 
1781 电站 有 功 功率 控制 方法 南 瑞 南 京 控制 系统 有 限 公司 ZL201310173384. 2 |2013-08-28 

电动 汽车 充电 中 脉冲 调制 信号 的 自 适 应 控制 
1782 动 汽车 充电 中 脉冲 调制 信号 的 目 适应 控制 方 南 瑞 科技 股份 有 限 公司 ZL201310086885.7 |2013-06-12 
F PWM 信和 号 电 平 比较 的 充电 枪 连 接 状 态 判别 电 
1783 信号 电 平 比较 的 充电 枪 连 接 状 态 判别 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201310223582. 5 |2013-09-18 
南 瑞 科技 股份 有 限 公司 费 北 电 
1784 电网 由 并 网 向 孤 网 无 终 切 换 的 方法 南 瑞 科 技 股份 有 限 全 北 电力 有 限 ZL201210182310. 0 |2012-10-03 
出 科 村 股价 有 有 限 从 所 | 网 | 从 
1785 域 协调 的 光伏 电站 并 网 电压 控制 方法 消 科技 投 份 有 限 公司 国家 电网 公司 ZL201310273324. 8 |2013-11-20 
族 自 治 区 电力 公司 
于 GOOSE 的 微 电 网 并 网 转 离 网 平滑 切换 智能 控 消 科 技 股份 有 限 公 司 国电 南 瑞 南京 
jE 的 微 电 网 并 网 转 离 网 平滑 切换 智能 控 南天 技 股份 有 民 公 司 南 瑞 南京 en ee 
制 系统 有 限 公司 
到 日 FE 和 价 有 限 从 司 国 E 迪 南 京 
1787 网 平滑 同期 并 网 控制 方法 i 消 科 技 股份 有 限 公司 国电 南 瑞 南 京 |zr201410057243. 9|2014.05-14 
制 系统 有 限 公司 
湛 科 技 股 份 有 限 公 司 国电 南 瑞 南京 
1788 数 电网 一 键 式 并 网 转 离 网 平滑 切换 控制 方法 人 ei 南 瑞 南 京 ZL201410061122. 1 |2014-05-14 
制 系统 有 限 公 司 
在 线 测量 风电 机 组 变 流 器 性 能 指标 的 方法 、 系 统 和 
1 在 线 测量 风电 机 组 变 流 器 性 能 指标 的 方法 、 系 统 征 联合 动力 技术 有 限 公司 rp | ee 
网 上 海 市 电力 公司 上 海 电 硫 储 能 
1790 | “一 种 储 能 钠 硫 电池 模块 的 主 电 源 线 引 出 结构 的 7 电力 公司 上 海 电气 钠 硫 储 能 技 |zr201310726230 1 |2014.03-19 
人 喇 
| 网 海 i 电 公司 华东 昌 i 验 研 究 完 
1791 | “一 种 油 浸 式 变压器 的 动态 增 容 方法 RS DR ZL201310697510. 4 |2014-05-07 
人口 
四 川 省 电力 公司 成 都 市 新 都 供电 分 公 
1792 用 于 对 室外 大 型 变压器 的 检修 方法 川 省 电力 公司 成 都 市 新 都 供电 分 公 ZL201410217282. 0 |2014-08-27 
恋 压 器 系统 中 分 裂 运 行 向 单 台 运 行 状态 转换 的 控 = 
1793 双 变 压 器 系统 中 分 裂 运行 向 单 台 运 行 《 换 的 控 安徽 省 电力 公司 淮南 供电 公 局 ZL201310632363. 2 |2014-02-19 
总 压 器 系统 中 并 列 运行 向 分 型 运行 状态 转换 的 控 
1794 双 变 压 名 系统 并 列 运行 向 分 询 运 行 《 换 的 控 安徽 省 电力 公司 淮南 供电 公 局 ZL201310632406.7 |2014-02-19 
变压器 系统 中 两 个 变压器 单 台 运行 状态 转换 的 控 ey 
1795 ee 两 个 变压器 单 台 运行 《 换 的 控 安徽 省 电力 公司 淮南 供电 公 局 ZL201310632918. 3 |2014-02-19 
变压器 系统 中 分 裂 运行 向 并 列 运 行 状 态 转换 的 控 本 加 
1796 i eA i 安徽 省 电力 公司 淮南 供电 公 局 ZL201310632919. 8 |2014-02-26 
1 东 省 电力 公司 国 网 山东 省 电力 公司 
1797 电动 汽车 充电 桩 的 锁 紧 机 构 公司 许 继 电气 股份 有 限 公 司 许 继 jZL201210166106. X|2012-09-19 
限 公司 
1798 高 压 电源 快速 切换 方法 和 快速 切换 高 压 开关 司 网 山东 省 电力 公司 滨州 供电 公司 ZL201110157083. 1 12011-11-23 
1799 压 器 油 转 移 系 统 网 山东 省 电力 公司 青岛 供电 公司 ZL201310573450. 5 |2014-03-26 
1800 空 注油 、 检 测 系统 站 网 山东 省 电力 公司 青岛 供电 公司 ZL201310574281. 7 |2014-03-26 
网 山西 省 电力 公司 晋城 供电 公司 国家 电 
1801 色 源 自动 切换 电路 装 he a ie ZL201310122968. 7 |2013-07-24 
贿 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1802 | ”连续 变压器 司 网 新 疆 电力 公司 塔 城 供 电 公 司 ZL201310214250. 0 |2013-08-07 
一 种 MMC 了 阀 子 模块 的 高 位 取 能 电源 装置 及 其 实现 | 国 网 智能 电网 研究 院 普 瑞 电力 工程 有 
1803 | - 种 阀 子 模块 的 高 位 取 能 电源 装置 及 纲 网 短 能 电 | 研究 院 中 电 普 瑞 电 力 工程 有 ZO 5 光 否 
方法 限 公 司 上 海 市 电力 公司 国家 电网 公司 
1804 一 种 新 能 源 并 网 系统 及 其 实现 方法 司 网 智能 电网 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210338751. 5 |2013-01-30 
1805 一 种 用 于 高 压 大 容量 电压 源 变 流 器 的 参数 设计 方法 司 网 智能 电网 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210512846.4 |2013-04-17 
国 网 河 省 电 J 电 站 学 研究 院 海 
1806 | ”一 种 变压器 绕组 工作 状态 的 在 线 监测 方法 Ravi 为 会 司 电力 各 入 研究 院 上 海 | 7 01110275583.5 |2013.0327 
父 进入 宇 





















































国 网 浙江 台州 市 黄岩 区 供电 公司 国家 电网 
hd 。 a 公司 加 案 电 网 ZL201310586786. 5 |2014-02-19 


1807 | 一 体 化 智能 电源 监控 方法 公司 国 网 浙江 省 电力 公司 台州 供电 公司 















































司 网 浙江 富阳 
国 网 浙江 省 电力 公 











1808 | ”变压器 绕组 在 线 监测 系统 ZL201210590995. 2 |2013-07-24 











i 供电 公司 国家 电网 公司 
司 杭州 供电 公司 






































国 网 浙江 省 电力 公司 丽水 供电 公司 国 网 ; 
1809 | “一 种 电池 充电 控制 电路 、 江 省 电力 公司 丽水 供电 公司 国 网 浙 |zr201210510763.1|2013.03.06 
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1810 | 一 种 变压器 套 管 末 屏 信号 引出 装置 ZL201210551614. X|2013-04-17 














国 网 浙江 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 国家 
公 

































































电网 公司 杭州 柯 林 电 力 设备 有 限 公司 
营 国 网 电力 科学 研究 院 安徽 响 水 润 抽水 蓄 能 
划 能 机 组 静止 变频 器 工 况 励 磁 系 统 启动 控 
| 0 0 i ee 制 方 a pe prt i en emo ee ee 
公司 























流 变压器 直流 局 部 放电 绝缘 | 态 诊 六 y 测量 已 | 宅院 起 六 有 有 了 责 竹 公 
1 换 流 变压器 直流 部 放电 绝缘 状态 诊断 方法 及 测 司 网 电力 科学 在 a eli 任 公 0 OO 
系统 : 四 川 电力 科学 研究 院 
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S 司 网 电力 科学 研究 院 武汉 南 瑞 有 限 责任 公 
1813 | “一 种 智能 配 电 变压器 网 电力 科学 研究 院 臣 汉 南端 有 限 责任 会 |zr201210256266. 3 |2012.12-19 































































































































































































































































































































































































































































































































































































司 沈阳 全 密封 变压器 股份 有 限 公司 

1814 | 移动 变电站 用 光伏 与 超级 电容 交 直 流 一 体 电源 os i 公司 国 |zr201210200049.2 |2014.01.15 
1815 | “形成 半导体 膜 以 及 包含 该 膜 的 光伏 装置 的 方法 国际 商业 机 器 公司 ZL201080048458. 4 |2012-07-18 
1816 | “对 可 编程 电源 线 滤 波 器 进行 调谐 司 际 商业 机 器 公司 ZL201080054545. 0 |2012-11-07 
1817 | “为 开关 供电 设备 选择 单个 交流 电源 国际 商业 机 器 公司 ZL201080058411. 6 |2012-09-19 
1818 | DCZDC 升 压 转换 器 和 LED 驱动 器 圣 邦 微 电 子 ( 北 京 ) 股 份 有 限 公司 ZIL201210227207. 3 |2012-10-17 
1819 | ”输出 正 负 电压 的 电源 系统 圣 邦 微 电子 (北京 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201310066320. 2 |2013-06-26 
1820 | ”电源 和 通信 控制 器 地 下 系统 公司 ZIL201210212339. 9 |2012-10-17 
1821 | “一 种 操作 焊接 电源 的 方法 和 焊接 电源 埃 萨 布 公司 ZL201180070605. 2 |2014-03-26 
1822 | 人 磁 控 管 电源 套 拉 维 申 有 限 公司 ZL201180034521. 3 |2013-06-12 
1823 | ”不随 电源 变化 的 带 隙 参考 系统 塞 瑞 斯 逻辑 公司 ZL201110043989. 0 |2011-11-09 
1824 提高 数 模 转 换 器 高 频 特性 的 电流 源 及 驱动 电路 复旦 大 学 ZL201110208582. 9 |2012-01-25 
1825 种 了 字 型 三 电 平 逆 变 器 中 控制 退 饱 和 检测 保护 电 复旦 大 学 ZL201210499056. 7 |2013-04-03 

路 的 方法 
1826 | 一 种 电磁 感应 式 自 触发 直线 变压器 驱动 源 复旦 大 学 ZL201210549267. 7 |2013-03-27 
1827 | “一 种 大 功率 宽 电压 输入 的 DC-DC 变换 器 主 电路 夏 建 中 吕 德 宽 ZL201210374898. X|2013-01-16 
1828 | LED 驱动 电路 和 LED 照明 装置 夏普 株式 会 社 ZL201110386374. 8 |2012-07-11 
1829 | 入 a ee i 夏普 株式 会 社 ZL201180041593. 0 |2013-06-12 

路 、 电 平移 位 器 、 显 示 装 置 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
言 号 处 理 电 路 、 逆 变 器 电路 、 缓 冲 电 路 、 电 平移 位 
1830 | ， 人 路 、 这 谈天 路 缓冲 电路 移 位 夏普 株式 会 社 ZL201180041694. 8 |2013-05-01 
器 、 触 发 器 、 驱 动 电路 、 显 示 装 置 
1831 电源 装置 和 照明 装置 夏普 株式 会 社 ZL201180048770. 8 |2013-06-12 
LED 驱动 电路 、LED 照明 灯具 、LED 发 光 器 了 
1832 驱动 路 这 各 夏普 株式 会 社 ZL201210057709. 6 |2012-09-05 
LED 照明 系统 
1833 | “开关 电源 装置 夏普 株式 会 社 ZL201210134553. 7 |2012-10-24 
用 于 高 效 太 阳 辐 射 收集 的 光伏 系 乡 并 入 该 系统 也 
1834 | 用 高 效 太阳 辐射 必 集 的 光伏 系统 及 并 和 人 该 系统 的 夏普 株式 会 社 pa 
太阳 能 电池 板 
1835 | ”电源 电路 及 使 用 该 电源 电路 的 照明 装置 夏普 株式 会 社 ZL201210311940. 3 |2013-03-13 
作 、DC/DC 转换 器 、 太 阳 能 充电 系统 和 移 亏 
1836 人 挽 电路 转换 器 、 太 阳 能 充电 系统 和 移动 夏普 株式 会 社 ZL201210353489. 1 |2013-04-03 
1837 | “光伏 发 电 模 块 和 光伏 发 电 模 块 阵列 夏普 株式 会 社 ZL201210353873. 1 |2013-04-03 
1838 | ”卫星 广播 接收 机 的 低 噪 声 变频 器 夏普 株式 会 社 ZL201210362838. 6 |2013-04-03 
切换 式 电源 装置 和 使 用 其 的 道 变 器 、 主 、 空 气 
1839 | 0 人 的 迹 变 器 转换 器 、 空 气 夏普 株式 会 社 ZL201210368233. 8 |2013-04-10 
调节 器 、 太 阳 能 控制 器 以 及 机 动车 
LED 驱动 电 吕 i 用 该 LED 驱动 电路 的 LED 照 日 
1840 灯具 驱动 电路 及 使 用 该 驱动 电路 的 夏普 株式 会 社 ZL201210375715. 6 |2013-05-15 
1841 | LED 驱动 电路 和 LED 照明 单元 夏普 株式 会 社 ZL201210493103. 7 |2013-06-05 
1842 | ”充电 控制 装置 、 电 视 接收 机 以 及 充电 控制 方法 夏普 株式 会 社 ZL201280020492. X12014-01-08 
1843 用 于 调节 交通 工具 的 电源 的 温度 的 方法 大 众 汽 车 有 限 公 司 ZL201080057852. 4 |2012-09-12 
1844 | 已 安装 光伏 串 、 子 串 及 模块 的 有 源 和 无 源 监视 系统 大 卫 .E . 克 里 茨 ZL201180040849. 6 |2013-06-12 
1845 | ”智能 充电 架 的 数据 收发 模块 大 同 裕隆 环保 有 限 责任 公司 ZL201310708810. 8 |2014-04-02 
1846 | ”智能 充电 架 的 数据 收发 模 组 大 同 裕隆 环保 有 限 责任 公司 ZL201310708867. 8 |2014-03-19 
1847 数据 采集 、 充 电 液晶 显示 为 一 体 的 智能 采 充 模 组 大 同 裕隆 环保 有 限 责任 公司 ZL201310729648. 8 |2014-03-19 
家 国际 发 电 股份 有 限 公司 南京 南 瑞 继 
1848 | ”阻塞 滤波 器 失 谐 故障 的 继 电 保护 方法 人 发 电 股份 有 限 公司 南京 南 瑞 继 保 ZL201310032991. 7 |2013-05-15 
旺 气 有 限 公 司 
1849 | ”具有 低 电 压 穿 越 电源 装置 的 给 粉 机 变频 器 控制 系统 | “大 唐 鸡 西 热电 有 限 责任 公司 ZL201310253488. 4 |2013-09-25 
1850 | “一 种 励磁 功率 柜 冷 却 电源 控制 系统 大 唐 黄 岛 发电 有 限 责任 公司 ZL201310683853. 5 |2014-03-26 
1851 多 路 输出 自 均 流 电源 控制 电路 大 族 激光 科技 产业 集团 股份 有 限 公 司 ZL201310007630. 7 12013-04-17 
1852 | ”可 变 磁 阻 式 旋转 变压器 大 星 电机 株式 会 社 ZL201080066822. X12013-01-30 
1853 一 种 应 用 在 汽车 电机 上 的 直流 电源 系统 大 洋 电 机 新 动力 科技 有 限 公司 ZL201110286988. 9 |2013-04-03 
1854 | ”智能 充电 器 大 连 大 学 ZL201310648979. 9 |2014-03-12 
1855 | ”一 种 液 流 电池 初始 充电 方法 及 电路 大 连 尚 能 科技 发 展 有 限 公司 ZL201310136608. 2 |2013-08-21 
1856 | 一 种 应 用 在 全 矶 液 流 电池 初始 充电 过 程 中 的 电路 大 连 尚 能 科技 发 展 有 限 公司 ZL201310603967. 4 |2014-02-19 
1857 | ” 骨 人 式 设 备 主 备 用 电源 控制 装置 兰 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210127655. 6 |2012-09-19 
1858 | ”船用 光伏 发 电 系统 的 最 大 功率 点 跟踪 装置 大 学 ZL201210069607. 6 |2012-07-25 
1859 | ”一 种 应 用 UC3907 的 开关 电源 并 联 均 流 控制 电路 大 学 ZL201210514253. 1 |2013-04-17 
1860 | 一 种 DC-DC 变换 器 死 负载 大 连 海 事 大 学 ZL201210554901. 6 |2013-04-10 
于 抑制 阵 变 换 器 输出 端 高 频 电 磁 干 扰 的 控 
1861 |， 用 抑制 问 接 生 变换 天 输出 端 高 频 电磁 干扰 的 # 大 连理 工大 学 ZL201310296486. 3 |2013-10-09 
制 系 统 
1862 | ”风力 带动 旋转 式 压 电 发 电 充电 器 大 连理 工大 学 ZL201310357008. 9 |2013-12-04 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
1863 | ”大 功率 高 频 高 压 整流 变压器 大 连 莫 海 电 子 设 备 有 限 公司 ZL201310188860. 8 |2013-08-21 
Se 大 连 第 一 互感 器 有 限 责任 公司 中 国 铁道 科 
1864 | 马 网 检测 系统 供电 隔离 变压器 学 研究 院 基础 设施 检测 研究 所 ZL201110460063. 1 |2013-07-03 
1865 一 种 全 钒 液 流 电池 光伏 充电 系统 及 方法 大 连 融 科 储 能 技术 发 展 有 限 公司 ZL201310177511. 6 |2013-08-14 
1866 | ”电动 车 充电 器 的 恒 流 恒 压 控制 集成 电路 2 9 有 限 ZL201210145810.7 |2012-09-19 
1867 | 变 流 器 的 控制 方法 以 及 控制 装置 大 金工 业 株式 会 社 ZL200980108970. 0 |2011-02-09 
1868 | ”滤波 电路 安装 单元 及 电源 单元 大 金工 业 株式 会 社 ZL200980117594. 1 |2011-04-20 
1869 | “开关 电源 电路 大 金工 业 株 式 会 社 ZL201080051217. 5 |2012-08-15 
1870 | ”开关 电源 电路 大 金工 业 株 式 会 社 ZL201180015520. 4 |2012-12-19 
1871 - 关 电 源 电路 的 控制 装置 及 热泵 单元 大 金工 业 株式 会 社 ZL201280043383. X|2014-05-07 
1872 ee 设备 和 用 于 使 这 种 充电 设备 工作 的 方 大 陆 汽 车 有 限 公司 ZL201080035567. 2 |2012-05-23 
1873 | 车 辆 的 车 载 电 源 以 及 用 于 车 载 电源 的 控制 设备 大 陆 汽 车 有 限 公 司 ZL201180002736. 7 |2012-05-23 
也 管 州 云 和 从 有 人 狼 百 民 夭 

1874 | 矿 用 本 安 型 电源 箱 人 | 限 公 司 中 煤 科 | zr201310079409 2 |2013.06.05 
1875 | 一 种 电子 设备 、 电 源 管理 电路 天 地 融 科 技 股 份 有 限 公 司 ZL201210290862. 3 |2013-01-02 
1876 | 三 相 变 四 相 平衡 变压器 天 威 云南 变压器 股份 有 限 公司 ZL201210187692. 6 |2012-10-03 
1877 一 种 变压器 整体 线圈 内 纸 简 支 撑 方法 天 威 保 变 (秦皇岛 ) 变压器 有 限 公司 ZL201310719826. 9 |2014-03-26 
1878 | ”用 于 开关 模式 电源 的 高 效率 备用 功率 电路 宝 导 航 有 限 公 司 ZL201110112716.7 |2011-11-16 
1879 | ”智能 型 数字 LED 驱动 控制 器 及 照明 监控 系统 天 宝 电子 (惠州 ) 有 限 公 司 ZL201210430136. 7 |2013-02-06 
1880 | 一 种 TD-LTE 手 台 充电 电路 天 津 七 一 二 通信 广播 有 限 公司 ZL201410260011. 3 |2014-09-10 
1881 | ”一 种 电器 设备 电源 天 津 三 星 电子 有 限 公 司 三 星 电 子 株式 会 社 |ZL201210548507. 1 |2013-03-20 
1882 | 无 间断 切换 电源 天 津 中 水 有 限 公司 ZL201310148707. 2 |2013-07-10 
1883 | 具有 MPPT 功能 的 便携 式 太 阳 能 移动 电源 天 津 中 环 创新 科技 有 限 公 司 ZL201310640572. 1 |2014-02-26 
1884 | ”便携式 太阳 能 笔记 本 移动 电源 天 津 中 环 创新 科技 有 限 公司 ZL201310724885. 5 |2014-03-19 
1885 | ”可 移动 式 变压器 安装 平台 天 津 中 电 华 利 电器 科技 集团 有 限 公司 ZL201110298056. 6 |2012-04-25 
1886 | 矿 用 隔 爆 变频 器 的 快速 放电 及 指示 装 1 天 津 华 宁 电子 有 限 公司 ZL201310249136. 1 |2013-09-18 
1887 | “充电 变 流 保护 器 天 津 博 信 汽 车 零 部 件 有 限 公司 ZL201210426730. 9 |2013-03-27 
1888 | 太阳 能 自动 跟踪 光伏 发 电 驱动 系统 天 津 城市 建设 学 院 ZL201210538678. 6 |2013-04-24 
1889 种 多 分 布 式 电源 并 网 的 主动 式 孤 岛 检测 方法 天 津 大 学 ZL201310006814. 1 |2013-04-24 
1890 | ”大 摆 幅 输入 的 线性 稳 压 电源 电路 天 津 大 学 ZL201310244866. 2 |2013-10-09 
1891 i et 天 津 大 学 ZL201310346990. X12014-01-15 
1892 | 一 种 电动 汽车 充电 器 天 津 大 学 ZL201310385697. 4 |2013-12-04 
1893 电网 电压 不 平衡 下 网 侧 变 换 器 无 差 拍 功率 控制 方法 天 津 大 学 ZL201310456797. 1 |2014-01-15 
1894 Be NPC 三 电 平 变换 锅 直 接 功率 控制 天 津 大 学 ZL201310576905. 9 |2014-02-19 
1895 2 E 深 最 优 接 和 人 容量 确定 天津 大 学 广东 电网 公司 佛山 供电 局 ZL201310335551. 9 |2013-11-20 
1896 oe 单 相干 式 变 流 变压器 及 其 调 压 方 天 津 天 能 变压器 有 限 公 司 ZL201210163854. 2 |2012-09-12 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 “电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) … 337… 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
pt 出 | 负荷 EA 身 作 人 bE 六 会 己 | 全 的 二流 
7 ee 开关 的 储 能 电机 储 能 到 位 的 直流 天 津 市 三 源 电力 没 备 制造 有 限 公司 Oa 
已 源 
1898 | ”一 种 级 联 式 移 动 电源 测试 装置 天 津 市 中 环 电子 计算 机 有 限 公司 ZL201310241286. 8 |2013-09-18 
1899 一 种 双 路 电源 故障 检测 系统 天 津 市 松 正 电动 汽车 技术 股份 有 限 公 司 ZL201210328498. 5 |2013-01-02 
1900 输出 大 电流 的 电源 有 源 滤波 髓 天 津 市 海 日 电子 有 限 公司 ZL201310232817.7 | 2013-09-11 
1901 | “有 载 调 容 变压器 节能 控制 方法 天 津 市 电力 公司 国家 电网 公司 ZL201010264565. 2 |2010-12-22 
1902 | 一 种 用 于 充电 器 的 触发 脉冲 输出 电路 天 津 市 畅 和 科技 有 限 公 司 ZL201410065234. 4 12014-05-28 
力 电子 开 关 的 高 压 电源 快 切 系统 及 其 控 
1903 oe. i i tt 天 津 理工 大 学 ZL201210316404. 2 |2012-12-19 
制 方法 
到: 二 延 反 馈 的 光伏 系统 变 混沌 抑制 系统 
1904 | ，， 人 人 天 津 理工 大 学 ZL201310463053. 2 |2014-01-15 
及 其 方法 
1905 | 逆 变 器 零 电 荷 启 动 和 停止 电路 天 津 瑞 拓 电 子 科技 开发 有 限 公 司 ZL201310335613. 6 |2013-10-23 
1906 | “一 种 风电 行业 铅 酸 电池 快速 智能 充电 方法 及 装置 天 津 瑞 源 电 气 有 限 公 司 ZL201310098373. 2 |2013-07-24 
1907 一 种 变频 器 内 部 数据 的 压缩 方法 天 津 瑞 能 电气 有 限 公司 ZL201210543242. 6 |2013-04-10 
ek i 林 | 全 1 馈 由 7 六 电压 室 ee 
1908 | ， Re 0 天 津 瑞 能 电气 有 限 公 司 ZL201210544566. 1 |2013-08-21 
制 方法 
1909 | 一 种 锂电 池 分 布 式 充电 均衡 电路 及 其 控制 方法 天 津 谷 泰 科技 有 限 公 司 ZL201310349173. X|2013-12-11 
= 站 广 下 爆 型 干 式 变 压 线 讼 出 预警 
1910 | 、 人 太原 理工 大 学 ZL201110059480. 5 |2011-10-19 
1911 | 一 种 基于 IPM 的 开关 磁 阻 电机 通用 功率 变换 器 太原 理工 大 学 ZL201110282747. 7 |2012-01-25 
1912 | ”独立 馈 电 的 级 联 型 高 压 变频 器 及 其 馈 电 方法 太原 理工 大 学 ZL201210475791. 4 |2013-03-13 
其 于 y wy 其 名 wp 21 大片 局 其 控制 
1913 | 2 太原 科技 大 学 ZL201310347449. 0 |2013-11-20 
1914 | ” 带 有 功率 控制 的 能 量 转 换 系 统 太阳 架 技 术 公 司 ZL200980155811. 6 |2011-12-28 
1915 利用 直流 电源 的 分 布 式 电能 收集 系统 太阳 能 安吉 科技 ZL200780045351.212011-01-19 
1916 | 切换 式 电容 电路 及 流水 线 式 模拟 至 数字 转换 器 奇 景 光电 股份 有 限 公司 ZL201110145583. 3 |2012-11-21 
pe 动 汽车 用 带 线 J 总 征 座 的 固定 装置 _ 
1917 a, 电动 汽车 用 带 线 宋 充电 口 总 成 插座 的 固定 装置 奇瑞 新 能 源 汽 车 技术 有 限 公司 ZL201310339312. 0 |2013-12-11 
1918 | 一 种 车 载 手 机 无 线 充电 器 的 恒 压 供电 装置 奇瑞 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201210036910. 6 |2012-08-29 
1919 | 一 种 卡 板式 无 线 供电 电源 奇瑞 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201210182298. 3 |2012-10-24 
1920 | ”光伏 发 电 系统 、 其 最 大 功率 点 跟踪 方法 和 跟踪 装置 | “奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZL201210251347. 4 |2012-12-05 
1921 一 种 电动 汽车 的 充电 装置 及 其 装配 方法 和 充电 方法 奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZL201210306494.7 |2012-12-19 
1922 | 一 种 车 载 无 线 充电 装置 奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZL201210350198.7 |2012-12-26 
1923 | “一 种 车 载 充电 器 的 保护 电路 奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZL201310107211. 0 |2013-07-10 
1924 通讯 基站 电源 的 远程 监控 系统 和 远程 监控 方法 奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZL201310180294. 6 |2013-08-28 
1925 | 一 种 双向 充电 装置 和 系统 奇瑞 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201310199098. 3 |2013-08-28 
1926 | ”一 种 功率 因数 校正 电路 奇瑞 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201310201455. 5 |2013-09-04 
一 种 对 交错 并 联 型 功率 因数 校正 装置 进行 控制 的 
1927 | ， 人 奇瑞 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201310276615. 2 |2013-12-11 
法 
1928 | “一 种 电动 汽车 充电 的 方法 及 系统 奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZL201310290353. 5 |2013-10-09 
1929 一 种 无 线 充 电 的 谐振 发 射电 路 及 其 控制 方法 奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZL201310334490. 4 |2013-12-11 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 338 .， 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
se :者 线 充 电器 完成 时 的 提示 电 四 
1930 二 种 用 于 车 载 手机 无 线 充电 器 充电 完成 时 的 提示 奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZIL201310467143. 9 |2014-02-05 
1931 | ”一 种 无 线 充电 发 射电 路 奇瑞 汽车 股份 有 限 公司 ZL201310576571. 5 |2014-02-26 
1932 一 种 电流 采样 电路 和 无 线 充 电 发 射电 路 奇瑞 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201310578021.7 |2014-02-05 
1933 | ”一 种 笔记 本 充电 器 端子 及 其 制造 方法 奕 东 电 子 (常熟 ) 有 限 公 司 ZL201310000474. 1 |2013-04-17 
在 光学 传感器 系统 中 提高 光源 电流 藤 -时 间 的 高 加 
03d 在 光学 伟 器 系统 中 提高 光源 电流 的 上 升 时 间 的 高 奥 斯 兰 姆 施 尔 凡 尼 亚 公司 71201080014580. X|2012.03.14 
压 电 源 
1935 | ”用 于 降 压 转换 器 的 起 动 电路 奥 斯 兰 姆 施 尔 几 尼 亚 公 司 ZL201280057120. 4 |2014-07-30 
= ~ 日 上 下 电 储 能 J 耐 高 压 加 热 芯 昌 装 1 
1936 手术 进 柜 用 充电 储 能 器 的 耐 高 压 加 热 的 充电 装置 | 奥 无 斯 冬季 和 IBE 有 限 公司 ZL201080011894. 4 |2012-02-08 
及 相关 方法 
1937 | ” 胶 宫 型 医疗 装置 用 电源 启动 姨 奥 林 巴 斯 医疗 株式 会 社 ZL201080052224. 7 |2012-08-22 
1938 电源 电 平 升 高 的 可 编程 逻辑 器 件 存 储 器 单元 奥 特 拉 有 限 公司 ZL201110183540. 4 |2011-12-221 
1939 | ”具有 次 电源 管理 的 电梯 和 建筑 物 电 力 系统 奥 蒂 斯 电梯 公司 ZL200880130810. 1 |2011-07-13 
带电 驱 亏 装置 和 电池 也 动车 ER 电 装 i 和 运 
1940 | 驱动 装置 的 机 动车 及 电池 充电 装置 的 运 奥迪 匈牙利 汽车 公司 ZL201110269246. 5 |2012-04-04 
行 方法 
1941 | ”用 于 节能 电源 的 自动 可 变 电 源 插座 奥迪 欧 沃克 斯 公司 ZL201080045237. 1 |2012-07-04 
1942 | ”给 机 动车 电池 充电 的 方法 以 及 机 动车 奥迪 股份 公司 ZL201180011606. X|2012-11-14 
外 部 充电 情况 下 的 热管 理 系统 和 充电 管理 系统 的 交 
1943 0 诗 况 下 的 热管 理 系统 和 充电 管理 系统 的 交 奥迪 股份 公司 ZL201180024630.7 |2013.04-10 
互 作用 
于 机 动车 高 压 电池 的 充电 装置 、 旦 系统 和 充电 
1944 用 Bh 的 充电 装置、 充电 系统 和 充 奥迪 股份 公司 ZL201280016052. 7 |2013-12-25 
系统 的 运行 方法 
1945 股份 组 合式 快速 充电 器 姚 其 良 ZL201010004764. X12010-06-30 
1946 | ”电池 充电 器 、 电 气 系统 和 可 充电 电池 充电 方法 威 伦 斯 技术 公司 ZL201080017610. 2 |2012-04-04 
1947 一 种 三 相 并 网 光伏 道 变 器 的 相 序 检测 方法 威海 广 泰 空港 设备 股份 有 限 公司 ZL201210503802. 5 |2013-03-20 
1948 具有 电能 回馈 功能 的 交流 400Hz 中 频 电 源 测试 系统 威海 广 泰 空港 设备 股份 有 限 公 司 ZL201210503804. 4 12013-05-08 
1949 | ”适应 性 通用 串 行 总 线 充电 方法 及 系统 威盛 电子 股份 有 限 公 司 ZL201110055586. 8 |2011-08-17 
1950 | ”多 内 核 微 处 理 器 的 共享 电源 的 分 布 式 管理 威盛 电子 股份 有 限 公 司 ZL201110435144. 6 |2012-06-27 
1951 电子 系统 及 其 电源 管理 方法 威盛 电子 股份 有 限 公 司 ZL201210403293. 9 |2013-02-13 
1952 | “充电 装置 及 其 充电 方法 威盛 电子 股份 有 限 公 司 ZL201210523900. 5 |2013-04-03 
1953 电源 管理 方法 及 应 用 该 方法 的 电子 系统 威盛 电子 股份 有 限 公司 ZL201310003482. 1 |2013-05-01 
1954 | “充电 电池 模块 以 及 充电 电池 模块 充电 方法 威盛 电子 股份 有 限 公司 ZL201310010019. X|2013-05-01 
1955 | ZZ 源 逆 变 并 联 有 源 电力 滤波 器 及 其 控制 方法 威 胜 集团 有 限 公司 ZL201310407163.7 |2013-11-27 
1956 | ”电动 车 辆 超 快速 更 换 电源 系统 孙 成 胜 ZL201310189091. 3 |2013-08-14 
1957 医疗 护理 用 防 脱落 电源 插座 孙 梅 ZL201310186982. 3 |2013-08-14 
1958 | “多 功能 焊接 电源 孙 照 云 ZL201410392107. 5 |2014-11-19 
1959 风电 场 故 障 状态 下 紧急 功率 控制 策略 宁夏 回族 自治 区 电力 设计 院 ZL201310366284. 1 |2013-11-20 
< 是 了 公司 言 息 通 六 /AN 二 | 电网 公 
1960 更 携 式 多 功能 应 急 抢修 电源 国安 公司 信息 通信 分 公司 交会 ZL201210488775. 9 |2013-02-20 
中 
昌 了 公司 电 站 学 研 TF 院 国 电网 公 
1961 | ” 谈 压 器 绕组 及 铁 芯 振 动 信和 号 的 分 离 方法 ER J 公司 电力 科学 研究 院 网 公 ZL201210385543. 0 |2013-02-06 
| 
后 昌 了 公司 电 站 学 研 f 院 国 电网 公 
1962 | 一 种 变压器 绕组 变形 的 检测 方法 本 Be a 力 科学 研究 院 网 全 ZL201210479815. 3 |2013-02-27 
司 西安 交通 大 学 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) 339 
( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
和 i 电极 的 神 击 电压 下 变压器 油 中 尖端 放电 人 研究 院 西安 交通 大 Pr ep 
1964 | ” 油 浸 式 高 压 隔离 、 脉 冲 变 压 器 的 制作 方法 及 工艺 宁夏 银 利 电器 制造 有 限 公司 ZL201310383035. 3 |2013-12-04 
1965 | 遂 脉 限 流 的 光伏 离 网 型 正弦 波 道 变 器 宁波 中 博 电 器 有 限 公司 ZL201310115249. 2 |2013-08-07 
1966 | “小 功率 道 变 器 电路 宁波 中 博 电 器 有 限 公司 ZL201310115911.4|2013-07-31 
1967 种 直流 升 压 变频 压缩 机 使 用 的 直流 升 压 电源 宁波 中 博 电 器 有 限 公司 ZL201310135397. 0 |2013-08-21 
1968 | 一 种 LED 开关 电源 及 其 控制 方法 宁波 凯 炊 电器 制造 有 限 公 司 ZL201310421177. 4 |2014-04-09 
1969 | 一 种 太阳 能 光伏 发 电 系 统 宁波 南方 新 能 源 科技 有 限 公司 ZL201210374290.7 |2013-01-02 
1970 | ”电源 外 置式 的 可 旋转 LED 双 面 日 光 灯 宁波 同 泰 电气 股份 有 限 公司 ZL201210373259. 1 |2013-01-30 
1971 遇 水 快速 断 电 的 电源 开关 宁波 圣 莱 达 电器 股份 有 限 公 司 ZL201310245937. 0 |2013-10-02 
1972 人 宁波 大 学 ZL201310655203. X|2014-03-26 
1973 | “一 种 光伏 发 电 用 组 合式 变压器 宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 ZL201210061746. 4|2012-07-18 
1974 用 于 光伏 电站 的 监测 系统 宁波 天 安 智 能 电网 工程 技术 有 限 公司 ZL201310170047. 8 |2013-09-11 
1975 | 车载 充电 器 宁波 天 瑞 电器 有 限 公司 ZL201310367697. 1 |2013 -12-18 
1976 一 种 智能 蓄电池 充电 器 以 及 车 辆 启动 系统 宁波 市 亿 嘉 汽车 电器 有 限 公 司 ZL201210191421. 8 |2012-09-26 
1977 | “一 种 分 体 拆 务 式 光 伏 逆 变 器 及 其 安装 方法 宁波 市 子 华电 器 有 限 公 司 ZL201310028994. 3 |2013-05-01 
1978 | “一 种 混合 式 逆 变 器 以 及 控制 方法 宁波 市 子 华电 器 有 限 公司 ZL201310660403. 4 |2014-02-26 
1979 | 一 种 用 于 DC-DC 直流 转换 器 的 阻尼 限 流 电路 宁波 市 子 华电 器 有 限 公 司 ZL201310747583. X|2014-04-02 
1980 一 种 电池 充电 防 反 电路 宁波 市 安博 新 能 源 科技 有 限 公司 ZL201410077927. 5 |2014-05-21 
1981 | 一 种 LED 灯 恒 压 恒 流 电源 宁波 市 爱 使 电器 有 限 公司 ZL201210484429. 3 |2013-02-27 
1982 | 一 种 带 有 保护 电路 的 电源 盒 宁波 市 鄞州 锦 格 电器 有 限 公司 ZIL201210178241. 6 |2012-09-26 
1983 | ”一 种 新 型 无 线 充电 装置 宁波 志 伦 电子 有 限 公 司 ZL201410034178. 8 |2014-07-09 
1984 | ”一 种 具有 支架 的 无 线 充 电 装置 宁波 志 伦 电子 有 限 公司 ZL201410034203. 2 |2014-07-23 
1985 | “一 种 远程 无 线 充 电 装 置 宁波 志 伦 电子 有 限 公司 ZIL201410034246. 0 |2014-07-23 
1986 | ”一 种 无 线 充 电 装 置 宁波 志 伦 电 子 有 限 公司 ZL201410034371. 1 |2014-07-09 
1987 一 种 具有 存储 信息 功能 的 无 线 充 电 装 置 宁波 志 伦 电子 有 限 公司 ZL201410034423. 5 |2014-05-07 
1988 | ”一 种 多 功能 无 线 充 电 装 置 宁波 志 伦 电 子 有 限 公 司 ZIL201410034433. 9 |2014-05-07 
1989 | ”开关 电源 宁波 新 尚 智能 电气 有 限 公司 ZL201210548445. 4 |2013-04-24 
1990 | 一 种 具有 延 时 保护 功能 的 大 功率 LED 照明 灯 电 源 宁波 普 诚 电子 有 限 公司 ZL201310130629. 3 |2013-08-07 
1991 | 一 种 太阳 能 LED 灯 串 驱动 电路 宁波 来 和 圣诞 礼品 有 限 公司 ZL201210500530. 3 |2013-04-03 
1992 | 脉冲 变压器 宁波 澳 普 网 络 通信 设备 有 限 公 司 周 尧 达 “|ZL201210487825. 1 |2013-03-20 
1993 | “便携式 电源 宁波 瑞 华电 子 塑料 有 限 公司 ZL201310187311. 9 |2013-12-18 
1994 | “一 种 变压器 有 载 分 接 开关 吊装 装置 宁波 电 业 局 国家 电网 公司 ZIL201210431193.7|2013-02-06 
1995 | 一 种 移动 电源 的 自动 老化 检测 装置 宁波 科 强 电池 有 限 公司 ZIL201310062338. 5 |2013-05-15 
1996 | 一 种 设 有 背光 图 片 显 示 的 移动 电源 宁波 科 强 电池 有 限 公 司 ZIL201310134592. 1 |2013-07-10 
1997 | ”多 功能 手机 移动 电源 装置 宁波 维 科 电池 有 限 公 司 ZL201010115700.7 |2011-08-03 
1998 | “基于 自 耦 变压器 的 负载 控制 电路 宁波 绿 凯 节能 科技 有 限 公司 ZL201310355505. 5 |2013-12-04 
1999 | ”防水 充电 座 宁波 腾 隆 户外 用 品 有 限 公 司 ZL201310030221. 9 |2013-05-08 
2000 锂电 池 充 电 放 电 的 温度 保护 电路 宁波 良 业 电器 有 限 公 司 ZL201010608822. X12012-07-11 
2001 | 一 种 利用 MOSFET 导 通 电阻 的 逆 变 器 过 载 检测 电路 了 于波 高 新 区 日 新 科技 有 限 公司 ZL201310213334. 2 |2013-10-16 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 340 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 

ID 标 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2002 MCU 之 EEPROM 进行 双 频 率 逆 变 器 过 载 点 设 宁波 高 新 区 日 新 科技 有 限 公 司 ZL201310217877. 1 |2013-10-02 
2003 型 USB 充电 器 宁远 县 硕 宁 电子 有 限 公司 ZL201110265156. 9 |2013-03-27 
2004 的 无 线 充 电 方法 及 移动 终端 宇 龙 计算 机 通信 科技 (深圳 ) 有 限 公 司 ZL201210161412. 4 |2013-12-04 
2005 | 电 电路 和 充电 器 宇 龙 计算 机 通信 科技 (深圳 ) 有 限 公 司 ZIL201210248561. 4 12012-11-07 
2006 恒 流 驱动 装置 安吉 奇 达 照明 有 限 公司 ZL201210178103. 8 |2012-10-17 
2007 安徽 中 安 恒 宇 电气 传动 有 限 公司 ZL201310419724. 5 |2013-12-18 
2008 器 绕组 用 铀 带 的 修 边 装置 及 其 修 边 方法 安徽 众 源 新 材料 股份 有 限 公 司 ZL201210191456. 1 |2012-10-17 
2009 压 器 油 及 其 生产 工艺 安徽 凯 奥 润滑 油 科技 有 限 公 司 ZL201310034562. 3 |2013-05-22 
2010 安徽 动力 源 科技 有 限 公 司 ZL201210364947. 1 |2013-02-06 
2011 | ”一 种 负载 熔 丝 检测 装置 及 电源 系统 安徽 动力 源 科技 有 限 公 司 ZL201310071609. 3 |2013-07-10 
2012 | 中 已 路 安徽 动力 源 科技 有 限 公 司 ZL201310192070.7 |2013-08-28 
2013 电路 安徽 天 堂 唯 高 塑 业 科技 有 限 公司 ZL201210384488. 3 |2013-05-08 
2014 电缆 料及 其 制备 方法 安徽 天 星光 纤 通 信 设 备 有 限 公 司 ZL201310243211. 3 |2013-10-16 
2015 光伏 板 方位 角 无 源 自动 跟踪 装置 安徽 天 柱 绿色 能 源 科 技 有 限 公 司 ZL201310588204. 7 |2014-03-12 
2016 :低压 电池 充电 系统 及 其 充电 方法 安徽 安 凯 汽车 股份 有 限 公司 ZL201310558620. 2 |2014-02-12 
2017 站 高 功率 因数 整流 器 的 控制 电路 安徽 工业 大 学 ZL201310125163. 8 |2013-06-19 
2018 昌 能 光伏 - 光 热 -热电 综合 利用 系统 安徽 工业 大 学 ZL201310318600. 8 |2013-11-20 
2019 0 安徽 江淮 汽车 股份 有 限 公 司 ZIL201210410244. 8 |2013-02-13 
2020 昌 源 总 开关 装置 及 汽车 短路 的 自动 断 电 方 法 | 安 和 限 公 司 ZL201210410251. 8 |2013-01-30 
2021 :的 充电 与 电机 控制 模块 安 限 公 司 ZIL201210441681. 6|2013-02-13 
2022 [电源 线 接线 结构 安 限 公司 ZL201310006385. 8 |2013-05-01 
2023 电池 管理 系统 电池 电源 模块 安 条 限 公司 ZIL201310073549. 9 |2013-07-10 
2024 池 包 的 电源 管理 方法 安 限 公司 ZL201410050779. 8 |2014-05-07 
2025 源 总 开关 安 和 限 公司 ZL201410341875. 8 |2014-10-08 
2026 进 线 开关 与 母 联 开关 互 锁 接线 电 En ZL201310180966. 3 |2013-09-18 
2027 压 器 的 乌 基 铁 氧 体 磁 芯 材 料 安徽 皖 宏 电 气 设 备 有 限 公 司 ZL201410285184. 0 |2014-09-24 
2028 | ”变压器 经 济 运行 在 线 判 别 方法 0 EE 力 公司 安徽 南 瑞 继 远 软件 有 限 全 ZL201210339670.7 |2013-01-30 
0 一 种 变压器 用 丁 且 / 丙 烯 酸 酯 橡胶 密封 垫 及 其 制备 安徽 省 科 林 电 子 有 限 公司 PT | pen: 
2030 有 奎 高 湿 绝 缘 护 套 料 及 其 制备 方法 安徽 省 科 林 电 子 有 限 公 司 ZL201310399831. 6 |2014-01-15 
2031 玉器 铁 芒 绑扎 的 方法 安徽 神 虹 变压器 有 限 公 司 ZL201210014232. 3 |2012-07-18 
2032 换 时 间 的 检测 装置 安徽 讲 龙 电器 股份 有 限 公司 ZL201310331861. 3 |2014-02-12 
2033 蜂窝 组 件 模 块 的 光伏 接线 盒 安徽 长 远 绿色 能 源 有 限 公 司 ZL201210051482. 4 |2012-07-18 
2034 安泰 科技 股份 有 限 公司 ZL201210303518. 3 |2012-11-14 
2035 电池 层 充电 的 系统 和 方法 安泰 系统 有 限 公 司 ZIL201280013849. 1 |2013-12-04 
2036 其 自动 充电 系统 和 方法 安 科 智慧 城市 技术 ( 中国) 有限 公司 ZL201210544343. 5 |2013-04-24 
2037 及 装置 安 科 智慧 城市 技术 (中 国 ) 有 限 公 司 ZL201310254261. 1 |2013-09-18 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “341 ， 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
J 含 超级 电容 器 的 储 能 系统 中 电池 的 充电 方法 及 系 
2038 人 容器 的 储 能 系统 中 电池 的 充电 方法 及 各 安 科 智慧 城市 技术 ( 中国 ) 有 限 公 司 ZL201310257143. 6 |2013-09-18 
SI 
2039 | ”一 种 无 线 胶 宫 内 罕 镜 及 其 电源 控制 方法 安 翰 光电 技术 (武汉 ) 有 限 公 司 ZL201310275948. 3 |2013-10-09 
安 费 诺 - 泰 姆 斯 (常州 ) 通讯 设 i 限 公司 
2040 | ”电动 汽车 充电 座 A 斯 ( 常州 ) 通讯 设备 有 限 公 司 ZL201210422618. 8 |2013-01-30 
上 海 大 众 汽车 有 限 公司 
2041 | ”实现 零 待 机 电流 的 电源 管理 装置 宋 利 军 ZL201310359100. 9 |2013-12-04 
2042 | ”变压器 综合 保护 装置 及 其 系统 宋 红 庆 ZL201310575055. 0 |2014-02-05 
2043 | 一 种 节能 电源 一 体式 逆 变 焊 机 宋 艳 起 ZL201310387198. 9 |2013-12-04 
2044 | ”电源 测量 装置 宏 正 自动 科技 股份 有 限 公司 ZL201010182637. 9 |2011-11-16 
2045 | “适用 于 充电 的 电子 系统 和 连接 装置 宏 寿 股份 有 限 公司 ZL201110223534. 7 |2013-02-06 
显卡 模块 的 电源 控制 方法 及 应 用 该 方法 的 电脑 : 
2046 Rr i 宏 寿 股份 有 限 公 局 ZL201110338348. 8 |2013-05-08 
置 
2047 | ”电源 适配器 以 及 电源 适 配 方法 宏 昔 股份 有 限 公 局 ZL201110433505. 3 |2013-06-26 
2048 | ”发 光 二 极 管 光源 的 电源 驱动 电路 与 光源 装置 宏 齐 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110251968. 8 |2013-03-06 
2049 | 无 外 置 MOSFET 的 恒 流 LED 电源 宜兴 市 宏 力 灯 杆 灯具 有 限 公司 ZL201110260213. 4 |2013-03-20 
2050 | “多 电 平 DC/AC 转换 器 和 DC/AC 电压 转换 方法 宝 威 电 源 意大利 股份 公司 ZL201080066292. 9 |2013-02-06 
2051 | ”变压器 测试 工装 宝 电 电子 (张家港 ) 有 限 公 司 ZL201210312192. 0 |2012-12-26 
2052 | ”变压器 的 浸 油 装置 宝 电 电子 (张家港 ) 有 限 公司 ZL201310046035. 4|2013-05-29 
2053 向 旋转 仪器 不 间断 供应 交流 电 的 装置 宝钢 轧辊 科技 有 限 责任 公司 ZL201310261112. 8 |2013-09-18 
史 用 模 / 数 转换 器 (ADC) 的 内 部 电容 器 下 参考 yy 
2054 向 和 模 数 转换 恬 ( 的 内 部 电 从 党 六 电压 参考 密 克 罗 奇 普 技 术 公司 ZL201080004629. 3 |2011-12-14 
的 电容 式 触 摸 感 测 
具有 集成 冷 接点 补偿 及 线性 化 的 热电 偶 电 动 势 电 Ns 
2055 密 克 罗 奇 普 技术 公司 ZL201180012162. 1 |2012-11-14 
压 /温度 转换 器 人 
2056 | ”电动 汽车 充电 的 最 大 电力 控制 系统 宕 地 斯 股份 有 限 公司 ZL201110121074. 7|2012-08-15 
2057 | ” 电 连 接 器 和 包括 该 电 连接 器 的 电源 设备 富 加 宜 汽车 控股 公司 ZL201180030626. 1 |2013-04-03 
全 E fF 件 有 限 八 司 鸿 海 
2058 | ”电源 连接 器 人 dk De ZL201110285719. 0 |2013-04-03 
精密 工业 股份 有 限 公司 
如 实 桥 件 有 限 八 司 鸿 海 
2059 | ”汽车 充电 插头 守 寺 碌 (ol 1) 电脑 搂 插 件 有 限 公司 鸿 海 | 71201110362749.7 12013.05-22 
精密 工业 股份 有 限 公 司 
2060 | “导电 辊 、 充 电 装 置 、 处 理 盒 和 图 像 形成 设备 富士 施乐 株式 会 社 ZL201010115417. 4|2011-01-12 
2061 清洁 部 件 、 充 电 装 置 、 处 理 盒 及 图 像 形 成 装置 富士 施乐 株式 会 社 ZL201010556226. 1 |2011-07-20 
2062 图 像 形成 设备 及 其 清洁 部 件 、 充 电 装 置 和 处 理 盒 富士 施乐 株式 会 社 ZL201010593251.7 |2011-12-28 
2063 | “充电 装置 .充电 装置 的 制造 方法 、 处理 盒 和 成 像 装置 | 富士 施乐 株式 会 社 ZL201110091162. 7 |2012-05-09 
2064 | ”功率 变换 器 以 及 控制 功率 变换 器 的 方法 富士 电机 株式 会 社 ZL201010116546. 5 |2010-08-04 
2065 | 单元 逆 变 器 系统 富士 电机 株式 会 社 ZL201010290011. X12011-05-04 
2066 | 电力 转换 器 富士 电机 株式 会 社 ZL201110048643. X|2011-08-31 
2067 | ”变压器 的 冷却 装置 语 士 电机 株式 会 社 ZL201110230011. 5 |2012-03-21 
用 于 控制 详 变 名 道 变 器 控制 电 » 人 _ 
2068 本 人 器 电路 的 闻 变 器 控制 电路 以 及 分 布 式 语 士 电机 株式 会 社 ZL201110300609.7|2012-05-16 
昌 哥 未 毁 
2069 | ”三 相 逆 变 器 器 件 语 士 电机 株式 会 社 ZL201110443104. 6 |2012-07-04 
2070 | 谐振 开关 电源 设备 语 士 电机 株式 会 社 ZL201180065052. 1 |2013-09-11 
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ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2071 | 箱 式 变压器 盘 和 其 起 重 搬 运 方法 高 士 电机 株式 会 社 ZL201210024948. 1 |2012-08-08 
2072 | “车 辆 间 充 电 装置 高 士 电机 株式 会 社 ZL201210058530. 2 |2012-09-19 
2073 | DC 电源 系统 高 士 电机 株式 会 社 ZIL201210183689.7 |2012-12-26 
2074 | “ 逆 变 器 的 控制 装置 高 士 电机 株式 会 社 ZL201210273595. 9 |2013-02-06 
2075 | ”串联 多 重 逆 变 器 装置 高 士 电机 株式 会 社 ZL201210385641. 4 12013-04-17 
2076 | ”开关 电源 装置 高 士 电机 株式 会 社 ZIL201310009228. 2 |2013-09-18 
2077 | 不 间断 电源 装置 和 其 使 用 方法 及 服务 器 系统 富士 通 株式 会 社 ZL201080066526. X|2013-01-02 
2078 A 富士 通 株式 会 社 ZL201080068245. 8 |2013-04-03 
2079 | ， 人 富士 通 株式 会 社 2Z1201110251335. 7 |2012-03-21 

放大 器 
2080 | “半导体 器 件 及 其 制造 方法 和 电源 设备 富士 通 株式 会 社 ZL201110364823. 9 |2012-06-06 
2081 | “半导体 装置 及 其 制造 方法 以 及 电源 富士 通 株式 会 社 ZL201210026467. 4 |2012-08-15 
2082 | “半导体 器 件 及 其 制造 方法 以 及 电源 装 富士 通 株式 会 社 ZL201210044579. 2 |2012-08-29 
2083 | ”电子 装置 和 充电 控制 方法 富士 通 株式 会 社 ZL201210232389. 3 |2013-01-09 
2084 | 电源 板 及 电力 测量 系统 富士 通 株式 会 社 富士 通电 子 零 件 有 限 公司 |ZL201110034827. 0 |2011-08-31 
2085 | ”电源 排 插 和 功率 测量 方法 富士 通 株式 会 社 富士 通电 子 零 件 有 限 公司 |ZL201180066759. 4 |2013-10-02 
2086 | ”车辆 用 电源 装置 富士 重工 业 株式 会 社 ZIL201110036642. 3 |2011-08-24 
2087 | “充电 系统 、 电 动车 辆 以 及 充电 器 富士 重工 业 株 式 会 社 ZL201210222030. 8 |2013-01-09 
2088 | “充电 系统 及 充电 器 富士 重工 业 株式 会 社 ZIL201210453569. 4 |2013-05-29 
2089 | “充电 系统 及 电动 车 辆 富士 重工 业 株式 会 社 ZL201210454460. 2 |2013-05-29 
A i Se 富 泰 华工 业 (深圳 ) 有 限 公 司 鸿 海 精密 工 
2090 | 电源 插头 及 与 该 电源 插头 配合 使 用 的 电源 插座 业 股份 有 限 公司 ZL201110145731. 1 |2012-12-05 
2091 | ”电源 插销 结构 和 《次 直 有 限 公司 , 汉 海 精密 并 ZIL201110447066. 1 |2013-07-03 
业 股份 有 限 公司 
2092 | “光伏 焊 带 厚 度 控制 装置 及 其 厚度 控制 方法 富 科 - 思 邦 太阳 能 技术 (太仓 ) 有 限 公 司 。 |21201310197157. 3 |2013-08-28 
2093 高 功率 感应 式 电源 供应 器 及 其 中 的 双 相 解码 的 方法 富 达 通 科技 股份 有 限 公司 ZL201110225532. 1 |2013-02-13 
2094 | ”电子 装置 的 无 线 充 电线 圈 结构 富 达 通 科技 股份 有 限 公司 ZL201110237176. 5 |2013-03-06 
2095 高 功率 感应 式 电源 供应 器 中 功率 自动 调节 的 方法 富 达 通 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110237180. 1 |2013-03-06 
2096 | 感应 式 电源 供应 器 中 计时 同步 型 数据 传输 的 方法 富 达 通 科 技 股 份 有 限 公 司 ZL201210092475. 9 |2013-10-23 

2097 感应 式 电源 供应 器 及 其 金属 异物 检 知 方法 富 达 通 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210350600. 1 12013-01-30 
2098 月 在 感应 式 电 源 系统 中 的 操作 时 钟 同步 调整 方法 富 达 通 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201310128007. 7 |2013-10-23 
5 动 调节 电压 位 准 的 方法 、 装 置 及 其 感应 式 电源 供 语 达 通 科技 股份 有 限 公司 ry 
2100 人 人 小 米 科 技 有 限 责 任 公司 ZL201210448031.4 |2013-04-17 
2101 | “充电 器 、 终 端 、 控 制 器 、 系 统 和 充电 器 识别 方法 小 米 科 技 有 限 责任 公司 ZIL201210484406. 2 |2013-04-10 
2102 | “充电 组 件 、 便 携 式 电子 设备 及 保护 壳 小 米 科 技 有 限 责 任 公司 ZL201310436615. 4 |2014-01-22 
2103 | ”充电 器 、 充 电线 、 充 电 系 统 及 充电 方法 小 米 科技 有 限 责任 公司 ZL201310454831. 1 |2014-01-22 
2104 电源 供电 方法 、 电 源 供电 电路 、 电 源 及 终端 设备 小 米 科 技 有 限 责任 公司 ZL201410019009. 7 |2014-04-30 
2105 | 一 种 电动 汽车 充电 装置 以 及 为 充电 装置 供电 的 道路 | ” 尚 青 ZL201210000930. 8 |2012-05-09 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 “电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “343 . 
( 续 ) 
D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2106 | ”一 种 组 合式 便携 太阳 能 电源 怀 恩 ZL201210299898. 8 |2012-11-14 
企 Li 的 池 中 结合 了 高 安全 性 和 高 功率 
2107 在 1 的 7 再 充 电 电池 中 结合 了 高 安全 人 性 和 高 功率 之 米 科 和 尔 公 ZL201110242474. 3 |2012-03-21 
正极 材料 
2108 | ”设置 型 充电 系统 尼 吉 康 株式 会 社 ZL201280003116. X|2013-06-05 
2109 | “充电 装置 尼 吉 康 株式 会 社 ZL201280012979. 3 |2013-12-04 
2110 | ”用 于 变压器 油 的 恒 压 振荡 脱 气 装置 东 中 惠 仪器 有 限 公司 ZL201410229231. X|2014-08-13 
2111 开关 电源 过 电压 自动 保护 电路 1 东 五 洲 电气 股份 有 限 公司 ZL201310134796. 5 |2013-07-03 
了 F 台 E3 < 玻 于 而 诅 层 增 活 腊 的 演 腑 》 下 
2112 | 太阳 光伏 离 双 面 单 层 增 透 膜 的 溶胶 液 及 制备 方 东 力 诺 新 材料 有 限 公司 a 
法 和 镀膜 方法 
= ` 签 对 电源 转 2 歼 动 调整 的 整流 
2113 We 的 电源 转换 效率 自动 调整 的 整流 1 东 华 翼 微 电 子 技术 股份 有 限 公司 ZL201510095778. X|2015.05-13 
2114 | 一 种 智能 电网 分 布 自给 式 光伏 供电 系统 1 东 圣 阳 电 源 股份 有 限 公司 ZL201310136415. 7 |2013-07-10 
2115 | ”并联 级 联 逆 变 器 | 东 大 学 ZL201210135109. 7 |2012-09-12 
2116 | ”一 种 网 络 电动 汽车 充电 桩 | 东 大 学 ZL201210343665. 3 |2013-01-09 
2117 | 一 种 配 电网 电动 汽车 充电 桩 联网 调度 系统 1 东 大 学 ZL201210345076. 9 |2012-12-19 
和 惜 二 1 开 访 覆 从 纪 页 电 和 系统 
2118 | 种 模块 化 多 电 器 电容 分 组 顶 充电 的 系统 及 1 东 大 学 ZL201210350682. X12012-12-19 
方法 
一 种 低 电压 异步 风力 发 电机 组 及 其 并 网 的 动态 模 拒 
Sa | Tm ee ZL201210535431. 9 |2013.04-03 
2120 | ”一 种 单 相 电压 型 变换 器 消除 二 次 纹 波 电路 | 东 大 学 ZL201210545899. 6 |2013-03-13 
一 种 模块 1 开拓 了 作 六 电容 预 充电 系统 
2121 法 fT ee 1 东 大 学 ZL201210562824. 9 |2013-03-20 
2122 | PWM 功率 变换 器 模拟 仿真 电路 及 仿真 方法 1 东 大 学 ZL201310244587. 6|2013-09-11 
2123 | “办 公用 光伏 直流 供电 系统 及 控制 方法 | 东 大 学 ZL201310547207. 6 |2014-01-29 
2124 | ”模块 化 多 电 平 变换 器 电容 电压 自 平衡 电路 | 东 大 学 ZL201310694315. 6 |2014-03-12 
2125 | ”分布 式 并 网 闭 变 系统 全 局 同步 脉 宽 调 制 系统 及 方法 1 东 大 学 ZL201410073512. 0 |2014-06-04 
2126 | 一 种 电源 -电容 串联 型 直流 变换 器 | 东 大 学 ZL201410772667. 3 |2015-03-25 
2127 | ”一 种 光伏 动力 通风 窗 1 东 建 筑 大 学 ZL201410045610. 3 |2014-06-18 
2128 | “中频 感应 加 热电 源 用 水 电缆 1 东 彼 岸 电力 科技 有 限 公 司 ZL201210588500. 2 |2013-04-10 
2129 | “一 种 节能 的 逆 变 器 试验 电路 与 控制 方法 1 东 新 风光 电子 科技 发 展 有 限 公 司 ZL201310026247. 6 |2013-05-08 
2130 | 一 种 可 与 固定 电话 连接 的 充电 设备 | 东 比 特 电 子 工业 有 限 公司 ZL201310145280. 0 |2013-07-24 
2131 户 用 光伏 发 电 系 统 东 洁 阳新 能 源 有 限 公 司 ZL201210238199. 2 |2012-11-14 
2132 | 一 种 低 成 本 三 独立 电源 电动 车 用 驱动 系统 东 理 工大 学 ZL201310174947. X|2013-08-07 
2133 停车 场 充 电 桩 智能 分 时 充电 控制 策略 1 东 申 普 交 通 科技 有 限 公 司 ZL201310054464. 6 |2013-05-15 
2134 | “一 种 接地 变压器 保护 动作 的 方法 | 东 电 力 工程 咨询 院 有 限 公司 ZL201310237985. 5 |2013-10-02 
2135 换 流 变压器 阀 侧 升 高 座 的 安装 方法 | 东 电 力 设 备 有 限 公 司 ZL201210297859. 4 |2012-11-21 
2136 村 高 压 变 压 器 高 压 中 部 出 线 定 位 装置 及 其 定位 方法 1 东 电 力 设 备 有 限 公司 ZL201210297940. 2 |2012-11-21 
一 小 波 包 能 量 谱 昌 式微 网 并 网 孤岛 检测 本 
2137 i 种 基于 小 波 包 能量 谱 的 分 布 式 微 网 并 网 扳 岛 检测 1 东 电 力 集 团 公司 临沂 供电 公司 临沂 大 学 |ZL201110166184. 5 |2011-11-23 
2138 | ”变压器 呼吸 器 在 线 监测 仪 及 其 工作 方法 1 东 电 力 集团 公司 检修 公司 ZL201310134061. 2 |2013-07-10 
山东 电力 集团 公 供电 公司 国 电网 
2139 | ”一 种 基于 贝 叶 斯 网 络 的 变压器 故障 诊断 分 析 方 法 ! 东 电力 集团 公司 济宁 供电 公司 国家 电网 | zr201310090961.1j2013.07.10 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
i 山东 电力 集团 公司 烟台 供电 公司 国家 电网 
2140 种 变电站 直流 电源 系统 用 智能 检测 装置 J 集团 公司 烟台 供电 公司 国家 电网 |z1201310054224 6|2013.05.22 
ZH 
El 树 1 昌 三 到 x 已 系统 影 有 帮 决 系统 中东 昌 集团 公 昌 到 学 2 革 昌 
5 大 规 充电 桩 对 小 区 配 电 系 统 影响 分 析 决 策 系统 及 1 1 东 电 力 公司 电力 科学 研究 院 国家 OO TT 
方法 网 公司 
2142 用 于 多 风电 场 并 网 的 信息 采集 方法 1 东 电力 集团 公司 青岛 供电 公司 ZL201210320196. 3 |2012-12-26 
2143 一 种 电动 汽车 车 载 充 电 控 制 系统 及 其 控制 方法 东 省 科学 院 自动 化 研究 所 ZL201310347657. 0 |2013-10-23 
2144 | 一 种 自动 行走 装置 柔性 充电 对 接 机 构 东 省 科学 院 自 动 化 研究 所 ZL201310406953. 3 |2013-12-11 
2145 | “外 部 电网 故障 时 并 网 风电 场 的 动态 等 值 方法 1 东 科 技 大 学 ZL201010576665. 9 |2011-04-13 
2146 | ”并联 多 模块 锂 离子 蓄电池 电源 的 充电 管理 方法 东 科技 大 学 ZL201210385153. 3 |2013-02-13 
一 混沌 优化 搜索 的 光伏 阵列 最 大 功率 点 跟踪 
A 种 基于 混沌 优化 搜索 的 光伏 阵列 最 大 功率 点 跟 中 1 东 科技 大 学 ZL201410136584. 5 |2014-08-20 
方法 
2148 | ”高 压 换 流 变压器 绝缘 端 圈 制 作 方法 1 东 达 驰 电气 有 限 公 司 ZL201210121690.7 |2012-08-08 
高 压 vy 恋 压 号 线圈 出 头 过 渡 连 站 型 其 解 
2149 人 人 1 东 达 驰 电气 有 限 公司 ZL201210121697. 9 |2012-08-08 
2150 | ”一 种 变压器 线圈 曲折 形 导 油 系统 1 东 达 驰 电气 有 限 公 司 ZL201310065286. 7 |2013-05-29 
2151 一 种 变压器 半 真 空 注油 装置 及 其 工艺 1 东 达 驰 电气 有 限 公 司 ZL201310065291. 8 |2013-05-29 
2152 种 抗 雷 击 电力 变压器 Pt100 信号 转换 装置 1 东 达 驰 电气 有 限 公 司 ZL201310143594. 7 |2013-08-07 
2153 | “一 种 分 裂变 压 器 1 东 达 驰 电气 有 限 公 司 ZL201310262935. 2 |2013-10-02 
2154 一 种 为 蓄电池 充电 的 大 电流 快速 连接 装置 1 东 金 阳 矿 业 集团 有 限 公司 ZL201210499568. 3 |2013-03-20 
LD 十 调 峻 角 动 汽 左 一 HI 大 入 系 比 > 
ih 多 路 输出 办 调控 制 电 动 汽 车 一 体 化 充电 机 监控 系统 j 示 鲁能 智能 技术 有 限 公司 a so 光 
及 方法 
2156 一 种 闭 变 器 箱 体 的 挂 壁 结构 1 亿 新 能 源 股份 有 限 公司 ZL201210381270. 2 |2013-01-16 
2157 种 直流 输出 不 间断 供电 系统 及 其 控制 方法 1 西 太 开 电 力 科技 有 限 公 司 ZL201210290368. 7 |2013-03-13 
2158 双 电 源 局 扇 集 成 控制 系统 1 西 潞 安 环 保 能 源 开 发 股份 有 限 公 司 ZL201110200282. 6 |2011-11-02 
es 山西 潞 安 环保 能 源 开发 股份 有 限 公司 中 国 
2159 | “有 源 中 点 箱 位 三 电 平 道 变 器 调制 方法 上 站 保 能 源 开发 股份 有 限 公司 中 国 |zr201310256954 4|2013-11.20 
科学 院 电 工 研究 所 
山西 省 电力 公司 太原 供电 分 公司 国 网 电力 
2160 | ”基于 实际 负荷 的 油 浸 式 变压器 冷却 系统 控制 方法 “| 科学 研究 院 武汉 南 瑞 有 限 责任 公司 国家 电网 |ZL201310034475. 8 |2013-06-12 
公司 
山西 省 电力 公司 太原 供电 分 公司 国 网 电力 
2161 一 种 变压器 冷却 系统 控制 方法 科学 研究 院 武 汉 南 瑞 有 限 责 任 公 司 国家 电网 |ZL201310087667. 5 |2013-09-11 
公司 
2162 | 直流 宽 范 围 输入 电源 山西 科 达 自控 股份 有 限 公司 ZL201210542160. X|2013-04-10 
2163 | ” 矿 用 中 高 压 变频 器 循环 冷却 装置 山西 科 达 自控 股份 有 限 公司 ZL201310394248. 6 |2013-12-04 
岩崎 电气 株式 会 社 东京 整流 器 株式 会 社 
2164 | ”充电 装置 人 飞 株式 会 社 东京 整流 器 株式 会 入 |zr200980158409 3 |2012.02.29 
株式 会 社 JPS 
岭 澳 核电 有 限 公 司 广东 核电 合营 有 限 公司 
2165 百 万 千瓦 级 核电 站 500kV 变压器 的 开 罩 检修 方法 岭 东 核电 有 限 公 司 大 亚 湾 核电 运营 管理 有 限 |ZL201110236442. 2 |2012-02-22 
责任 公司 中 国 广东 核电 集团 有 限 公 司 
2166 交流 转 直 流 电 源 电路 尝 贸 科技 股份 有 限 公 司 ZL200610109717. 5 |2007-02-07 
2167 对 电源 供应 器 的 电磁 干扰 滤波 器 放电 的 启动 电路 尝 贸 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110056908. 0 |2012-09-19 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “345 . 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
容 制 功 这 车 器 提供 输出 电压 电流 调整 的 方法 本 
区 2 功率 转换 器 提供 输出 电压 与 电流 调整 的 方法 及 涯 贸 科技 股份 有 限 公司 Oe 
电 
电源 车 4 具有 可 调整 功能 回 授 端 的 控制 电 加 
2169 | Et 和 崇 贸 科技 股份 有 限 公司 ZL201110415486. 1 |2012-05-02 
于 反馈 信号 给 过 温 的 电源 供 控制 : 本 
6 反馈 信号 输入 及 过 温 保 护 的 电源 供应 控制 器 多 岩 贸 科技 股份 有 限 公司 ee 
功能 端 
于 取样 功率 转换 器 的 变压器 的 反射 电压 的 电 
2171 | 0 0 崇 贸 科技 股份 有 限 公司 ZL201210033018. 2 |2012.07-18 
运 驰 式 功率 转 4 切换 控制 器 及 其 控制 器 与 控 币 | 
六 5 ， 式 功率 转换 器 的 切换 控制 器 及 其 控制 器 与 控制 党 贸 科 技 股份 有 限 公司 oe 
电 
2173 用 于 控制 功率 变换 器 的 方法 及 功率 变换 器 尝 贸 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210304166. 3 |2013-04-03 
控制 功率 车 4 最 大 输出 电流 的 控制 电 其 Ss 
前 到 二 制 功率 转换 器 的 最 大 输出 电流 的 控制 电路 及 其 方 党 贸 科 技 股份 有 限 公司 rt 
功率 因子 校正 功率 车 控制 电路 以 及 其 控制 区 
2175 法 滨 关 了 校正 功率 转换 器 的 控制 电路 以 及 其 控制 广 尝 贸 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210385708. 4|2013-01-30 
2176 | ”用 于 电源 转换 器 的 省 能 控制 器 及 省 能 方法 尝 贸 科技 股份 有 限 公司 ZL201310087008. 1 |2013-07-24 
2177 | ”功率 转换 器 的 取样 电路 尝 贸 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310118487. 9 |2013-08-07 
2178 | ”太阳 能 光伏 接线 盒 肉 鹏 ZL201110378278. 9 |2013-06-05 
2179 | ”智能 充电 器 的 多 电压 输出 控制 电路 料 顺 电子 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201310359527. 9 |2013-12-11 
2180 | 一 种 变频 器 综合 测量 仪 人 梨 湖 市 金辉 自控 设备 有 限 公 司 ZL201310325342. 6 |2013-11-27 
2181 用 于 锂 离子 可 充电 电池 组 的 阴极 巴斯夫 欧洲 公司 ZL201180031138. 2 |2013-03-20 
2182 | ”可 充电 锂 - 硫 电 池 电 极 用 石墨 烯 - 硫 纳米 复合 材料 巴特 尔 纪念 研究 院 ZL201180048678. 1 |2013-06-12 
2183 | 可 浸没 干 配 电 变 压 器 巴西 西门 子 公司 ZL201080033708.7 |2012-05-16 
2184 | ”电力 变压器 油箱 磁 屏 蔽 安装 装置 常州 东芝 变压器 有 限 公司 ZL201310008958. 0 |2013-05-01 
其 于 住 县 后 忆 区 道 恋 品 立 向 Dy 电 兰 忆 . 上 盘 
2185 方法 人 常州 加 伏 沃 新 能 源 科技 有 限 公司 ZL201210379390. 9 |2013-02-06 
2186 | 一 种 离 网 光伏 发 电 系 统 中 蓄电池 电量 监测 装置 常州 合 天 电力 设备 有 限 公司 ZL201210258928. 0 |2012-11-07 
2187 | 非 固态 电极 的 化 学 电源 体系 用 隔膜 及 其 制备 方法 常州 大 学 ZL201210017487. 5 |2013-01-02 
2188 | ”一 种 高 效 光 伏 焊 带 及 其 用 途 常州 大 学 ZL201210094913. 5 |2012-08-01 
2189 | 一 种 多 输出 数 显 电源 常州 大 学 ZL201210579650. 7 |2013-04-03 
2190 | 一 种 可 充电 电池 常州 大 学 ZL201410173107. 6 |2014-07-16 
2191 家 用 型 光伏 离 网 电源 常州 天 合 光 能 有 限 公司 ZL201310424686. 2 |2014-01-01 
2192 具有 直流 永 磁 无 刷 发 电机 的 电动 车 自 充 电 方 法 常州 好 电源 数码 发 电机 制造 有 限 公司 ZL201310124477. 6 |2013-07-17 
2193 | ”一 种 适用 于 三 相 电 源 的 欠 压 脱 扣 器 常州 工学 院 ZL201210224693. 3 |2013-01-02 
2194 | “一 种 充电 电路 及 充电 器 常州 工学 院 ZL201310428557. 0 |2013-12-25 
2195 于 超 特 高 压 变压器 的 环形 绝缘 板 的 生产 工艺 常州 市 英 中 电气 有 限 公司 ZL201210457402. 5 |2013-02-27 
2196 于 超 特 高 压 变压器 的 绝缘 压 环 及 其 生产 工艺 常州 市 英 中 电气 有 限 公司 ZL201210458567. 4 |2013-02-13 
2197 一 种 多 路 恒 流 LED 驱动 电路 及 LED 驱动 芯片 常州 洪荒 谷 电子 科技 有 限 公 司 ZL201110421756. X|2013-06-19 
2198 | 带 MOS 管 切换 和 可 复 用 DC-DC 模块 的 LED 驱动 器 | ”常州 砂 能 电子 科技 有 限 公司 ZL201310186526. 9 |2013-08-14 
2199 | ”具有 可 复 用 AC-DC 变换 器 的 LED 储 能 驱动 系统 常州 砂 能 电子 科技 有 限 公司 ZL201310741847. 0 |2014-04-09 
2200 中 性 点 不 接地 系统 单 相 电 源 漏电 检测 电路 常州 联 力 自 动 化 科技 有 限 公司 ZL201210536925. 9 |2013-04-24 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































346 ”中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2201 | 一 种 适 于 追 光 的 光伏 发 电 装 置 及 其 工作 方法 常州 轻 工 职 业 技术 学 院 ZL201310197011. 9 |2014-05-14 
2202 | 一 种 电力 变换 器 的 拓扑 结构 及 其 控制 方法 常州 饮 特 工业 科技 有 限 公 司 ZL201310304857. 8 |2013-11-13 
2203 | 单 相 半导体 电力 变换 器 的 软 开关 拓扑 结构 常州 饮 特 工业 科技 有 限 公 司 ZL201310345893. 9 |2013-11-20 
2204 | 一 种 电力 变压器 高 压 引 线 固 定 装 置 常德 国力 变压器 有 限 公司 ZL201310210465. 5 |2013-08-14 
2205 三 相 心 式 星 型 变压器 常 效 鹏 ZL201210215936.7 |2012-10-03 
2206 种 干 式 变压器 用 低压 线圈 常熟 市 常 源 变压器 有 限 公司 ZL201210189464. 2 |2012-10-10 
2207 | ”变压器 与 开关 柜 主 母 排 的 连接 装置 常熟 市 常 源 变压器 有 限 公司 ZL201210189465.7 |2012-10-10 
2208 | 带 散 热 器 的 变换 器 失 电 后 的 热 记忆 方法 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) ”|ZL201210306896. 7 |2013-04-03 
2209 | 一 种 光伏 发 电 系 统 的 绝缘 阻抗 监测 方法 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) ”|ZL201210536696. 0 |2013-04-17 
2210 | “一 种 两 级 式 光伏 逆 变 器 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) ”|ZL201310143942. 0 |2013-07-10 
Si | 网 逆 变 器 的 并 网 控制 方法 及 光伏 并 网 发 f 站 部 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 三 ) |Z1201310722815.6 |2014.04.16 

J 
2212 | 光伏 充电 控制 器 常熟 理工 学 院 ZL201310118325. 5 |2013-07-24 
围 电 需 变 压 器 辅助 绕组 的 隔离 式 恒 流 LED 驱 
2213 路 无 需 变 压 希 铺 助 绕组 的 隅 离 式 恒 流 常熟 银 海 集成 电路 有 限 公司 ZL201310320474. X12013-10-09 
动心 
2214 非 隔离 式 LED 驱动 电路 的 负载 采样 电路 常熟 银 海 集成 电路 有 限 公司 ZL201410001128. X12014-04-30 
2215 隔离 式 LED 驱动 电路 的 负载 采样 电路 常熟 银 海 集成 电路 有 限 公司 ZL201410001404. 2 |2014-04-30 
2216 | 无线 充 电器 设备 和 无 线 充 电 方法 平湖 凌云 信息 科技 有 限 公司 ZL201310465266. 9 |2013-12-18 
2217 | 变压器 铁 芯 压 模 用 固定 装置 平湖 市 声 佳 电子 有 限 公司 ZL201310166204. 8 |2013-08-28 
2218 | ”变压器 耐 压 测试 夹具 及 测试 方法 平湖 新 诚 电子 有 限 公司 ZL201310015188. 2 |2013-05-08 
2219 | ”一 种 方便 更 换 驱 动 电源 的 LED 灯具 - 东 凯 西欧 照明 有 限 公司 ZL201310634902. 6 |2014-02-26 
2220 | 一 种 充电 桩 专用 线 扭 拉 测试 方法 及 测试 机 广东 奥 美 格 传导 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210467837. 8 |2013-03-20 
2221 一 种 电源 模块 的 封装 设计 方法 “ 东 威 创 视 讯 科 技 股份 有 限 公司 ZL201310158988. X12013-08-28 
2222 基于 DVI 接口 供电 的 电源 保护 装置 东 威 创 视讯 科技 股份 有 限 公司 ZL201310268906. 7 12013-10-09 
2223 | 一 种 LED 显示 屏 驱 动 电路 东 威 创 视讯 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310629925. 8 |2014-02-19 
2224 多 电源 并 联 供电 装置 东 威 创 视 讯 科 技 股份 有 限 公 局 ZL201310707922. 1 |2014-03-19 
2225 | 一 种 模块 化 组 合 的 电力 变压器 广东 岭 先 技术 投资 企业 (有 限 合伙 ) ZL201210326465. 7 |2013-02-27 
2226 | ”变压器 绕组 之 间 的 撑 条 结构 “ 东 岭 先 技术 投资 企业 ( 有限 合 伙 ) ZL201210326479. 9 |2013-03-13 
人 维 成 型 模具 及 采用 该 模具 制造 变压器 铁 芯 也 
2227 0 模具 及 采用 该 模具 制造 变压器 铁 忆 的 东 岭 先 技 术 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) ZL201210326522. 1 |2013-02-13 

2228 | ”制造 变压器 铁 世 片 模 、 片 料 的 方法 和 片 模 、 片 料 东 岭 先 技术 投资 企业 (有 限 合伙 ) ZL201210326558. X|2013-02-13 
2229 | ”一 种 连接 电动 汽车 与 智能 电网 的 储 能 充电 电源 装置 东 工 业 大 学 ZL201110373618. 9 |2012-06-13 
2230 | 一 种 可 编程 交流 电源 数字 平台 及 其 控制 方法 东 工 业 大 学 ZL201310043025. 5 |2013-07-17 

人 消除 电源 噪 * HY 数 车 不 已 4 处理 方 ; 
2231 种 消除 电源 噪声 的 模 数 竺 换 集成 电路 的 处 理 方法 东 希 获 微 电 子 有 限 公 司 ZL201210437338. 4 |2013-03-27 
和 装置 
“ 东 广 特 i 限 全 i | 八 二 | 洁 放 
2232 | 一 种 有 载 调 容 变 压 器 低压 出 线 结构 el ep 限 公司 广东 电网 公司 清远 |Z 01310678954. 3 |2014.03-12 
清新 供电 局 

2233 | 不 间断 备用 电力 系统 广东 康 蒙 动力 科技 有 限 公司 ZL201110051179. X|2011-06-29 
2234 一 种 大 容量 动力 磷酸 铁 锂电 池 化 成 方法 “ 东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 ZL201210468218. 0 |2013-03-13 
2235 | ”一 种 大 容量 动力 锂电 池 安 全 阅 “ 东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 ZL201210468220. 8 |2013-03-13 

PECVD 镀膜 装置 及 其 射频 电源 与 真空 腔 体 的 连接 ; 
2236 庆 腊 装置 及 其 出 频 电 源 与 真空 腔 体 的 连接 装 六 东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 ZL201210544019. 3 |2013-04-03 
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第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “347 
( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2237 | ”一体 化 薄膜 太阳 能 电池 组 件 东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 ZL201210546285. X|2013-05-01 
2238 种 高 压 直 流 电 源 绝缘 监察 装置 东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 ZL201210585773. 1 |2013-05-22 
2239 | 一 种 电能 质量 综合 控制 电路 东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 ZL201310753267. 3 |2014-03-26 
2240 | ”实现 运动 能 量 回 收发 电 的 节能 装置 及 其 控制 方法 东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 ZL201410074675. 0 |2014-05-28 
2241 | 一 种 储 能 型 的 光伏 供电 系统 并 网 的 控制 方法 “ 东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 ZL201410083756.7 |2014-06-04 
2242 | ”基于 虚拟 电阻 的 电流 源 型 整流 器 及 并 网 控制 方法 东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 华中 科技 大 学 |ZL201310005770. 0 |2013-05-01 
2243 | 一 种 实现 逆 变 器 并 网 / 离 网 无 缝 切换 的 装置 及 方法 东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 华中 科技 大 学 |ZL201310291787. 7 |2013-11-20 
2244 | ”一 种 变压器 生产 工程 的 数据 处 理 方法 及 系统 东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 ZL201310031428. 8 |2013-05-08 
2245 种 照明 用 LED 驱动 器 东 新 异 电 业 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201310035654. 3 |2013-05-08 
2246 | ”一 种 辅助 电源 的 输入 整流 电路 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201010598798. 6 |2012-07-04 
2247 | 一 种 高 频 UPS 的 进 风口 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201010611004. 5 |2012-07-04 
2248 | ”一 种 用 于 光伏 逆 变 器 系统 辅助 电源 的 电路 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210027111.2|2012-07-11 
2249 | ”一 种 应 用 同步 相 量 技术 的 动态 输电 线 容量 估计 方法 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210032464. 1 |2012-07-11 
2250 | ”一 种 UPS 充电 模块 装置 及 其 控制 方法 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210267756. 3 |2012-11-21 
2251 0 WO 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210359889. 3 |2013-01-09 
2252 一 种 防 误 报 孤岛 检测 系统 “ 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公司 ZL201210360159. 5 |2013-01-02 
2253 人 UPS 或 EPS 主机 PCB 板 凝 器 的 方法 和 装 - 东 易 事 特 电 源 股份 有 限 公 司 ZL201210360246. 0 |2013-01-09 
2254 | ”一 种 基于 SPI 的 太阳 能 不 间断 电源 系统 东 易 事 特 电 源 股份 有 限 公 司 ZL201210360266. 8 |2013-01-02 
2255 | 一 种 自动 收发 控制 RS485 通信 电路 东 易 事 特 电 源 股份 有 限 公 司 ZL201210365328. 4 |2013-01-09 
2256 一 种 UPS 一 电池 放电 电路 防 继电器 触 点 粘连 的 电路 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公司 ZL201210368877.7 |2013-01-09 
2257 一 种 并 网 发 电 系 统 防 逆流 方法 和 装置 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210369035. 3 |2013-01-09 
2258 | 一 种 电感 的 封装 结构 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公司 ZL201210373440. 2 |2013-01-09 
2259 | ”一 种 推 挽 变 换 器 过 流 保 护 电路 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210386191.0 |2013-01-09 
2260 | 一 种 具有 双 母 线 充 电 电路 的 UPS 电源 东 易 事 特 电 源 股份 有 限 公 司 ZL201210386367. 2 |2013-01-16 
2261 | 工 频 线性 电源 预 稳 控制 电路 东 易 事 特 电 源 股份 有 限 公 司 ZIL201210423352. 9 |2013-03-27 
2262 一 种 高 可 靠 性 的 直流 母线 绝缘 电阻 检测 方法 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公司 ZL201210423395. 7 |2013-03-27 
二 2 色 阻 检测 电路 及 检测 方 ~ 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 POT TO DOT 
2264 种 直流 高 压 隔离 采样 电路 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210423458. 9 |2013-03-27 
2265 用 于 并 网 发 电 系统 的 双向 储 能 逆 变 器 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公司 ZL201210481588. 8 |2013-03-06 
2266 | ”一 种 可 设 回 差 的 UPS 电池 低压 放电 保护 电路 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210481627. 4 |2013-03-06 
2267 Se 人 - 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210481636. 3 |2013-03-13 
2268 | ”一 种 测试 治 具 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公司 ZIL201310422871. 8 |2013-12-25 
2269 一 种 双 输 入 智能 供电 的 不 间断 电源 系统 东 易 事 特 电源 股份 有 限 公 司 ZL201310512234. XI2014-01-29 
2270 | 一 种 快速 识别 充电 器 类 型 的 电路 及 其 识别 方法 东欧 珀 移动 通信 有 限 公司 ZL201210084907. 1 |2012-08-15 
2271 | 一 种 快速 充电 方法 东欧 珀 移动 通信 有 限 公司 ZL201210248354. 9 |2012-11-07 
2272 | 一 种 智能 充电 控制 方法 及 装置 东欧 珀 移动 通信 有 限 公司 ZL201210521077. 4|2013-04-10 
2273 | ”一 种 无 线 充 电 设备 东欧 珀 移动 通信 有 限 公司 ZL201210534581. 8 |2013-03-27 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2274 | 一 种 移动 终端 充电 方法 及 系统 “东欧 珀 移动 通信 有 限 公司 ZL201210541735. 6 |2013-04-10 
2275 | ”一 种 移动 终端 充电 方法 及 系统 东欧 珀 移动 通信 有 限 公 局 ZL201310110571. 6 |2013-07-24 
2276 | ”电池 充电 方法 、 电 池 充 电 系统 及 移动 终端 “东欧 珀 移动 通信 有 限 公司 ZL201310134793. 1 |2013-07-24 
2277 | 调节 移动 终端 充电 电流 的 方法 、 装 置 及 移动 终端 “东欧 珀 移动 通信 有 限 公司 ZL201310746530. 6 |2014-03-26 
2278 | ”电子 设备 充电 装置 及 其 电源 适配器 “东欧 珀 移动 通信 有 限 公司 ZL201410043062. 0 |2014-04-30 
2279 | ”电池 充电 装置 及 电池 充电 保护 控制 方法 东欧 珀 移动 通信 有 限 公 局 ZL201410043218. 5 |2014-04-30 
2280 | 双 电 源 进 线 负荷 开关 闭锁 装置 ~ 东 正 超 电气 有 限 公 司 ZL201310355319. 1 |2013-12-11 
2281 | 设备 箱 门 与 上 游 双 电源 断路 器 连锁 控制 机 构 “ 东 正 超 电气 有 限 公 司 ZL201310361371. 8 |2013-12-11 
2282 | ”可 替换 电源 的 LED 光源 装置 “ 东 洲 明 节 能 科 对 有 限 公司 深圳 市 洲 明科 ZL201210193297. 9 |2012-10-03 

技 股 份 有 限 公司 
2283 | 一 种 电池 充电 器 转 灯 电路 “ 东 瑞 德 智 能 科技 股份 有 限 公 司 ZL201010250204. 2 |2011-02-09 
2284 | 电动 汽车 充电 设施 标准 设计 东 电 网 公司 ZIL201210027102. 3 |2012-07-25 
2285 | ” 油 浸 式 主 变 压 器 的 缺陷 率 检测 方法 一 东 电 网 公司 ZL201210442887. 0 |2013-02-13 
























































~“ 东 电 网 公司 东莞 供电 局 荣 信和 电力 电子 股 



















































































































































































































































































































































































































































































2286 | ”高压 大 容量 IEGT 变 流 器 全 数字 恒温 水 冷 控制 系统 份 有 限 公司 ZL201210270817. 1 |2013-01-09 
pa) 人 呈 
“ 东 电 网 公司 中 山 供电 局 杭州 高 特 电 子 设 
2287 | 一 种 蓄电池 充电 机 性 能 在 线 检测 方法 A 中 山 供 电 局 杭州 高 特 电子 设 |zr201010568576. X|2011.06.15 
备 有 限 公司 
2288 | ”变压器 状态 检修 的 决策 方法 及 系统 ~“ 东 电 网 公司 佛山 供电 局 ZL201110460553. 1 |2012-06-27 
2289 | ”一 种 三 相 自 耦 变压器 参数 仿真 方法 及 其 系统 王 东 电 网 公司 佛山 供电 局 华南 理工 大 学 ”|ZL201210002692. 4 |2012-06-27 
2290 | 一 种 取 能 电源 线圈 气 际 的 调整 方法 广东 电网 公司 佛山 供电 局 华南 理工 大 学 ”|ZL201210303706. 6 |2012-12-19 
“ 东 电 网 公司 江门 供电 局 国 网 电力 科学 丰 
2291 | 一 种 智能 配 电 变压器 负载 试验 方法 及 装置 Se 虽 周 风 中 直人 ZL201310024075. 9 |2013-05-22 
究 院 武汉 南 瑞 有 限 责任 公司 
x 一 东 电网 公司 清远 清新 供 局 广东 六 特 已 
2292 | 一 种 有 载 调 容 变 压 器 铁 轿 绝缘 件 的 制作 工艺 ce 到 浓 新 供电 局 | 东 / 特 电 | 7701310678953.9 |2014.03-12 
\ 人 有 
2293 | ”一 种 变压器 维护 方法 及 装置 “ 东 电 网 公司 电力 科学 研究 院 ZL201110373301. 5 |2012-06-27 
变电站 站 用 交 直 》 电源 的 智能 在 线 监测 质 警 _、 四 区 
po be 站 站 用 交 直 流 一 体 化 电源 的 智能 在 线 监 测 巴 - 东 电 网 公司 电力 科学 研究 院 7Z1201210504231. 7 12013.04.03 
变压器 绕组 温 控 器 热 模拟 装置 温 升 特性 现场 试验 的 | 、，，， 上 
2295 ye 温 控 器 热 蛋 拟 装置 温 升 特性 现场 试验 的 ~ 东 电 网 公司 电力 科学 研究 院 ZL201310060960. 2 |2013-06-12 
源 电 力 滤 ; 参数 计算 /液晶 显示 的 系统 、 
2296 | 有 源 电力 滤波 器 电 参数 计算 /液晶 显示 的 系统 及 方 广东 电网 公司 电力 科学 研究 辽 ZL201310330330. 2 |2013-12-18 
2297 | ”变电站 通信 电源 管理 模块 的 监控 系统 和 监控 方法 广东 电网 公司 电力 科学 研究 院 ZL201310646304. 0 |2014-03-26 
2298 主动 配 电网 分 布 式 电 源 的 运行 控制 方法 “ 东 电 网 公司 电力 科学 研究 院 ZL201410005854. 9 |2014-04-16 
含 分 布 式 电源 及 储 能 系统 之 配 电网 的 定 交换 功率 控 | 广东 电网 公司 电力 科学 研究 院 上 海 交通 
2299 | 含 分 布 式 源 及 储 能 系统 之 配 电网 的 定 交 换 功 率 控 网 公司 电力 科学 研究 院 上 海 交通 大 el ep pe 
制 方法 学 
“ 东 电 网 公司 电 学 研究 院 上 海 交 通 
2300 | ”基于 光伏 发 电 的 电能 质量 补偿 控制 装置 与 方法 网 公司 电力 科学 研究 院 上 海 交通 大 ZL201310567816. 8 |2014-02-26 




















~ 东 电 网 公司 电力 科学 研究 院 华 | 
2301 电子 电力 变压器 网 公司 电力 科学 研究 院 叶 中 科技 术 ZL201310016540. 4 1|2013-04-10 
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i 从 司 外 尝 研究 陀 化 站 由 
2302 | 一 种 基于 MMC 的 UPQC 充电 启动 方法 东 电 网 公司 电力 科学 研究 院 华北 电力 大 ZL201210535849. X12013-04-17 
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第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “'349 . 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
| i 岂 后 应 昨 测 # 油 中 糠 醛 含 量 东 公司 电力 科学 研究 院 华南 理工 
a Dr 电化 学 反应 监测 变压器 油 中 糠 醛 含量 的 电 电网 公司 电力 科学 研究 院 华南 理工 大 Dad 5 和 语 下 
化 学 监测 仪器 学 
东 电 网 公司 电力 科学 研究 院 华南 理工 
2304 | ”基于 STM32 的 脉冲 MIG 焊 电 源 系 统 网 会 司 电力 科学 研究 陀 “ 基 南 狸 工 入 |zr201310516396.0|2014.02.19 
字 
2305 | 。” 串 供 变电站 备用 电源 自 投 供电 的 方法 与 系统 东 电 网 公司 电力 调度 控制 中 心 ZL201310754540. 4 |2014-04-02 
东 电 网 公司 电力 调度 控制 中 心 华南 理工 
2306 | 一 种 电力 通信 设备 的 电源 风险 预警 方法 大 和 网 公司 电力 洞 度 竹 制 中 心 华南 理工 2101310040949. x|2013.06-19 
-3 
~ 东 电网 公司 电 调度 控制 心 京 踢 
2307 | 备 自 投 装置 的 充电 告警 方法 及 告警 装 eh 公司 电力 调度 控制 中 心 南 隶 南 瑞 ZL201210539813. 9 |2013.04-24 
集团 公司 
- 东 电 网 有 限 责任 公司 电力 科学 研究 院 
2308 | ”变压器 套 管 监测 系统 数据 有 效 性 检测 装置 ead 网 有 限 责任 公司 电力 科学 研究 院 西 ZL201410809723. 6 |2015-04-08 
安 交 通 大 学 
2309 | “一 种 用 于 智能 功率 模块 的 电流 采样 电路 ~ 东 美的 制冷 设备 有 限 公司 ZL201210201346. 9 |2012-10-24 
2310 种 智能 功率 模块 东 美 的 制冷 设备 有 限 公 司 ZL201310370916. 1 |2014-10-22 
村 分 设 限 公 司 美的 集团 股份 
2311 | ”智能 功率 模块 及 其 制造 方法 关 的 制冷 设备 有 限 公司 美的 集团 股份 |zr201310109971.5 |2013.08.07 
有 限 公 司 
2312 | 一 种 超 薄 磁 芯 高 频 变 压 器 及 其 生产 “ 安 市 华 歼 山 领 创 电 子 有 限 公司 ZL201210163795. 9 |2012-09-19 
六 州 三 星 通信 研究 有 限 公司 三 星 电子 
2313 | “在 过 放电 池 充 电 时 使 电子 设备 立即 开机 的 装置 株 通信 技术 研究 有 限 公司 了 ZL201210058130. 1 |2013-07-17 
打 式 会 社 
2314 | 一 种 变频 器 输出 短路 保护 电路 及 保护 方法 “ 州 三 晶 电 气 有 限 公 司 ZL201210541176. 9 |2013-04-03 
2315 | 一 种 变频 器 PCBA 测试 系统 及 测试 方法 ~ 州 三 晶 电 气 有 限 公司 ZL201310073388. 3 |2013-06-12 
2316 | ”一 种 三 相 光 伏 并 网 逆 变 器 的 单 管 焊 接 治 具 ~ 州 三 晶 电 气 有 限 公司 ZL201410020224. 9 |2014-04-09 
2317 | 稳 压 可 调 光 LED 驱动 电源 电路 一 州 东 霖 电子 有 限 公 司 ZL201310460524. 4|2014-01-22 
2318 | ”不 停电 更 换 配 电 变压器 的 旁 路 作业 车 - 州 供电 局 有 限 公司 ZL201210175498. 6 |2012-09-19 
2319 | 变压器 局 部 放电 检测 定位 方法 - 州 供电 局 有 限 公司 ZL201210353417. 7 |2013-01-16 
2320 | ”电缆 热 循环 试验 调 压 电源 测控 装 - 州 供电 局 有 限 公 司 ZL201210372074. 9 |2013-01-16 
2321 | ”变压器 温 升 试验 的 环境 温度 检测 装置 川 供电 局 有 限 公 司 ZL201210536953. 0 |2013-04-10 
2322 | ”变压器 一 体 化 综合 检测 装置 “ 州 供电 局 有 限 公司 ZL201310094645. 1 |2013-07-10 
2323 | ” 保 供电 电源 装置 川 供电 局 有 限 公司 华南 理工 大 学 ZL201210575847. 3 |2013-04-24 
2324 | ”驱动 电源 控制 电路 “ 州 凯 盛 电子 科技 有 限 公司 ZL201210250400. 9 |2012-10-17 
2325 | ”一 种 防止 LED 闪烁 的 LED 驱动 器 州 凯 盛 电子 科技 有 限 公 司 ZL201310072087. 9 |2013-07-10 
2326 | 一 种 电梯 应 急电 源 系 统 - 州 力 柏 能 源 科 技 有 限 公司 ZL201210034520. 5 |2012-07-18 
2327 | 一 种 带 跳 合 阅 电 流 测量 的 线路 变压器 保护 装置 广州 南方 电力 集团 科技 发 展 有 限 公 司 ZL201210518545. 2 |2013-02-27 
2328 | 一 种 并 联 输出 的 多 功能 焊接 电源 州 友 田 机 电 设备 有 限 公 司 ZL201310061074. 1 |2013-06-05 
矿山 机 车 变频 ~、 动 忆 沁 行 闭 虹 六 
2329 | , (机 车 变频 带 单 机 、 双 机 自动 切换 运行 装置 及 控 - 州 市 伟 达 力 电器 有 限 公司 ZL201310215272. 9 |2013-08-28 
制 方法 
2330 | ”变频 方 波 间 葡 式 智能 充电 融 ~ 州 市 君 盘 实 业 有 限 公司 ZL201210295561. X|2012-12-19 
2331 | 一 种 家 庭 用 的 光伏 控制 系统 “ 州 市 欧 玛 灯光 设备 有 限 公 司 ZL201410205061. 1 |2014-07-23 
一 州 市 精 源 电 子 公司 华南 理工 
2332 | 微 电 弧 点 焊 电 源 及 微 电 弧 点 焊 方法 OE a 2013-07-03 
和 
于 LED 照明 也 调 ) 恒 流 驱动 电 
3 用 照明 的 多 模式 调 光 及 多 路 独立 恒 流 驱动 ~ 州 市 需 格 斯 光电 科技 有 限 公司 rn pe 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
一 种 智能 1 智能 电源 实现 移动 支付 的 一 州 广 由 汇通 合 珊 限 公 司 广州 广 
oy 种 智能 电源 及 利用 该 智能 电源 实现 移动 支付 的 方 . 州 太 汇通 金融 服务 有 限 公司 广州 广电 2 
法 运通 金融 电子 股份 有 限 公 司 
2335 | “基于 可 控 硅 整流 的 伺服 智能 电源 控制 电路 及 方法 “ 州 数控 设备 有 限 公司 ZL201210584086. 8 |2013-04-03 
于 电源 变 4 开关 频率 和 峰值 电流 调节 的 系统 
2336 i i “ 州 昂 宝 电子 有 限 公司 ZL201110144768. 2 |2012-11-28 
和 方法 
2337 | ”一 种 LED 驱动 芯片 一 州 晶 锐 信息 技术 有 限 公司 ZL201310309752. 1 |2013-10-16 
~ 州 智光 电机 有 限 公司 广州 智光 电气 股份 
2338 | ”高 压 变频 器 智能 旁 路 系统 州 滞 六 5 机 有 限 公司 广州 智光 电气 股份 ZL201110429995. X|2012-04-18 
有 限 公司 
中 知 六 A 二 | 一 州 知 六- 日 全 MAN 
2339 | ”高 压 变 频 器 智能 旁 路 系统 _ 州 智光 电机 有 限 公司 广州 乱 光 电气 股份 ZIL201110430986. 2 |2012.04-18 
有 限 公司 
2340 一 种 片上 滤波 器 的 调谐 电路 及 调谐 方法 “ 州 润 芯 信 息 技术 有 限 公司 ZL201210545245. 3 |2013-04-17 
~ 州 港 集 限 公司 江苏 新 航 电 DAS 
2341 | ”一 种 岸 电 电源 功率 单元 调试 系统 | 州 港 集团 有 限 公司 江苏 新 航 电气 有 限 公 71 201410377824.0 |2014.10.15 
[a] 
2342 | ”一 种 用 于 驱动 LED 显示 器 的 电路 和 方法 州 硅 芯 电 子 科技 有 限 公 司 ZL201210181889. 9 |2013-06-05 
2343 变压器 中 性 点 直流 电流 管理 监测 系统 “ 州 粤 能 信息 技术 有 限 公司 ZL201410398550. 3 |2014-12-03 
2344 | ” 带 有 切换 MOS 管 的 开关 电源 电路 “ 州 视 源 电 子 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210260707. 7 |2012-10-31 
2345 | ”可 调式 开关 电源 “ 州 视 源 电子 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310050255. 4 |2013-05-01 
2346 | “充电 控制 电路 州 视 源 电子 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310628222. 3 |2014-03-19 
2347 一 种 组 合式 可 调 变压器 骨架 及 使 用 该 骨架 的 变压器 一 州 金 升 阳 科技 有 限 公司 ZL201210338985. X12013-01-09 
一 种 提升 小 型 变压器 制造 加 工交 具 四 a 
2348 种 提升 小 型 变压器 制造 加 工效 率 的 组 合 治 其 及 广 ~ 州 金 升 阳 科技 有 限 公 司 ZL201310520633. 0 |2014-02-05 
2349 | 一 种 电动 车 辆 智能 充电 桩 的 充电 控制 方法 广西 十 方 科技 有 限 公 司 ZL201310252371. 4 |2013-09-18 
2350 | ”一 种 智能 电动 车 充电 桩 ~ 西 十 方 科技 有 限 公司 ZL201310252565. 4 |2013-09-18 
一 网 /电池 实时 载荷 进行 充电 的 智能 充电 加 
2351 区 种 根据 电网 /电池 实时 载荷 进行 充电 的 智能 充 ~ 西 十 方 科 技 有 限 公司 ZL201310252689. 2 |2013-09-18 
4 
2352 | 一 种 可 调 输 出 电压 的 电动 车 智能 充电 桩 “ 西 十 方 科技 有 限 公 司 ZL201310252747. 1 |2013-09-25 
2353 | 一 种 电动 车 辆 的 智能 充电 桩 及 其 充电 控制 方法 “ 西 十 方 科技 有 限 公 司 ZL201310252764. 5 |2013-09-18 
2354 动 追 踪 式 智能 管理 光伏 供电 系统 “西南 宁 市 智 跑 电子 科技 有 限 公 司 ZL201210128263. 1 |2012-08-22 
一 种 立体 卷 铁 芯 树脂 绝缘 干 式 变压器 绝缘 简 的 制 
2355 臣 树 脂 绝缘 于 式 变压器 绝缘 简 的 制作 | 广西 南 宝 特 电气 制造 有 限 公 司 ZL201310576190. 7 |2014-03-05 
2356 | ”兼容 多 种 编码 器 与 旋转 变压器 接口 的 信号 处 理 装 置 “ 西 大 学 ZL201210120624. 8 |2012-08-01 
其 于 杰 牙 得 诀 于 撕 狐 栾 名 愉 岛 合 测 六 
2357 人 西 师范 大 学 ZL201310263073. 5 |2013-11-27 
及 装置 
2358 | ”一 种 单 器 身 变 压 器 ~ 西柳 州 特种 变压器 有 限 责 任 公司 ZL201210051532. 9 |2012-07-11 
2359 种 交流 变频 器 用 隔离 变压器 西柳 州 特种 变压器 有 限 责 任 公 司 ZL201310424109. 3 |2013-12-11 
光伏 发 功率 点 跟踪 方法 及 最 大 功率 点 跟踪 控 ne 
2360 Rn 最 大 功率 点 跟踪 方法 及 最 大 功率 点 眼中 ~ 西 电网 公司 中 国 农业 大 学 ZL201310192358. 4 |2013-10-02 
制 器 
2361 | 一 种 基于 遗传 神经 网 络 的 光伏 出 力 预 测 方法 “ 西 电 网 公司 电力 科学 研究 所 天 津 大 学 ”|Z1L201310686357. 5 |2014-05-21 
2362 一 种 电动 汽车 充电 控制 导 引 系统 及 其 控制 方法 西 电网 公司 电力 科学 研究 院 ZL201310056301. 1 12013-05-08 
四 单 级 光伏 道 恋 器 的 电流 控制 方法 及 电流 控制 系 | 
2363 ee 用 光伏 逆 变 器 的 电流 控制 方法 及 电流 控制 再 电网 公司 电力 科学 研究 院 中 南大 学 “|ZL201210344009. 5 |2013-01-02 
J 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “351 . 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2364 | 一 种 变压器 装配 工艺 仿真 系统 四 Bm 情 究 辽 - 国 风电 为 科 ZL201310323101. 8 |2013-11-27 
学 研究 院 武 汉 南 瑞 有 限 责 任 公司 
2365 一 种 具备 信息 集成 功能 的 并 网 逆 变 器 “ 西 电 网 公司 电力 科学 研究 院 天 津 大 学 “|2ZL201210302907.4|2012-12-26 
2366 R 务 器 电源 系统 ~ 达 电 脑 股 份 有 限 公 司 ZL201210077621. 0 |2013-09-11 
2367 | ”电源 转换 系统 “ 达 电 脑 股 份 有 限 公司 ZL201210309399. 2 |2014-02-12 
2368 | ”健康 照护 产品 与 其 电源 管理 方法 六 达 电 脑 股份 有 限 公 司 ZL201210417516.7 |2014-04-09 
2369 | ”大 电能 系统 用 断路 器 及 该 电源 系统 庄 嘉 ZL200910259529. 4 |2011-06-22 
pe Pe a bs 具有 该 保险 丝 的 让 喜 ee 雹 
2371 | ”摩托 车 电源 智能 控制 器 庄 景 阳 ZL201310257147.4|2013-09-11 
2372 | ”笔记 本 电源 智能 管理 器 庄 景 阳 ZL201310258944. 4 |2013-09-11 
2373 | 多 层 变 压 器 开关 库 柏 技术 公司 ZIL201080025160. 1 |2012-05-30 
2374 | “一 种 变压器 骨架 的 制造 方法 应 和 平 陈 红 光 ZL201210492401. 4|2013-04-24 
2375 | ”一 种 提高 交叉 调整 率 的 反 激 式 开关 电源 电路 康佳 集团 股份 有 限 公 司 ZL201110389967. X|2012-04-11 
2376 | ”电池 的 充电 率 估计 装置 康 奈 可 关 精 株式 会 社 学 校 法 人 庆 应 义 熟 ”|ZL201180065424. 0 |2013-09-25 
2377 变压器 测试 机 的 测试 方法 康 舒 电子 (东莞 ) 有 限 公司 ZL201210542459. 5 |2013-04-10 
5 Se 次 侧 电路 的 功率 检测 方法 及 其 功率 检 康 舒 科技 股份 有 限 公司 0 
2379 | ”有 具 电池 快 拆 功能 的 电源 供应 器 康 舒 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110159117. 0 |2012-12-19 
2380 功率 因数 控制 电路 及 其 控制 方法 康 舒 科技 股份 有 限 公司 ZL201110213894. 9 |2013-01-30 
2381 | “一 种 应 用 于 三 相 变 流 器 的 滤波 电路 廊坊 英 博 电气 有 限 公司 北京 英 博 所 股份 ZL201310329714. 2 |2013-11-27 
有 限 公 司 北京 英 博 新 能 源 有 限 公司 

2382 | ”降低 太阳 能 光电 池 每 瓦 成 本 的 太阳 光伏 装置 廖 恒 俊 ZL201010268159. 3 |2011-03-30 
2383 | 后备 电源 系统 建筑 电子 与 通信 公司 ZL200680052389. 8 |2008-12-31 
2384 | ”改进 的 叉车 用 燃料 电池 电源 系统 引 峰 新 能 源 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公司 ZL201210367662. 3 |2013-01-09 
2385 | “小 型 化 叉车 用 燃料 电池 电源 系统 引 峰 新 能 源 科技 (上 海 ) 有限 公 司 ZL201210376327. X|2013-01-23 
2386 又 车 用 燃料 电池 电源 系统 引 峰 新 能 源 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公司 ZL201210376341. XI2013-01-16 
2387 | 首 变 器 罗 纽 斯 国际 有 限 公 司 ZIL201180025992. 8 |2013-02-06 
2388 | ”焊接 电源 的 接口 和 用 于 其 定义 的 方法 种 罗 纽 斯 国际 有 限 公 司 ZL201280034928. 0 |2014-04-09 
2389 | “焊接 电源 和 用 于 其 接口 配置 的 方法 罗 纽 斯 国际 有 限 公 司 ZL201280034939. 9 |2014-05-28 
2390 | ”高 功率 因数 隔离 降 压 型 功率 因数 校正 变换 器 莱克 斯 电子 有 限 责 任 公司 ZL200910141480. 2 |2009-11-25 
2391 | ”功率 因数 校正 的 效率 改进 莱克 斯 电子 有 限 责 任 公司 ZL200910163970. 2 |2010-01-13 
2392 sw 源 设备 以 及 一 种 用 于 对 电源 设备 进行 调节 的 |“ 弗 莱 克 斯 电子 有 限 责任 公司 ZL201110026279. 7 |2011.07-20 
2393 | ”部 分 填充 混合 物 的 电源 单元 和 制造 方法 里 沃 制 造 有 限 公司 ZL201110390870. 0 |2012-07-04 
2394 | 一 种 波长 选择 性 广角 聚 光 光 伏 发 电 系 统 及 其 方法 张 万 钧 刘 立 涛 牛 强 ZL201310010872. 1 |2013-05-01 
2395 | ”太阳 能 电源 四 推 挽 注 锁 功率 合成 无 极 灯 组 张 妙 娟 ZL201310160065. 8 |2013-09-25 
2396 | ”太阳 能 电源 注 锁 功 率 合成 双 黑 光 灯 张 妙 娟 ZL201310160077. 0 |2013-09-25 
2397 | ”太阳 能 电源 注 锁 功 率 合成 低压 钠灯 张 妙 娟 ZL201310160078. 5 |2013-09-25 
2398 | 一 种 离 网 太阳 能 光伏 智能 化 小 型 供电 系统 张家口 凯 瑞 科技 有 限 公司 ZL201310151979. 8 |2013-07-10 
2399 | 一 种 单 相 工 频 变 压 器 式 充电 设 张家港 市 华为 电子 有 限 公 司 ZL201310088908. 8 |2013-06-05 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































352 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2400 | 一 种 三 相 工 频 变压器 式 充电 设备 张家港 市 华为 电子 有 限 公 司 ZL201310088916. 2 |2013-06-05 
2401 | ”一 种 新 型 的 著 电 池 化 成 电源 电 柜 冷却 系统 张家港 市 泓 溢 电 源 科技 有 限 公 司 ZL201210178156. X|2012-10-03 
2402 | 一 种 自然 能 源 不 间断 供电 系统 张 建 洲 ZL201210564293.7 |2013-05-01 
2403 | ”LED 灯具 调 光 驱动 电源 装置 张掖 市 华 光 太阳 能 有 限 公司 ZL201310333570. 8 |2013-10-16 

二 于 他 3 本 YE os 入 se 
2404 | 、 人 张 智 博 ZL201410028341. X|2014-04-16 
2405 太阳 能 电源 双 半 桥 注 锁 功 率 合成 商 素 灯 组 张 根 清 ZL201310159010. 5 |2013-09-25 
2406 | ”太阳 能 电源 双 半 桥 注 锁 功 率 合成 荧光 灯 张 根 清 ZL201310160031. 9 |2013-09-25 
2407 太阳 能 电源 双 半 桥 注 锁 功 率 合成 无 极 灯 张 根 清 ZL201310160032. 3 |2013-09-25 
2408 太阳 能 电源 双 半 桥 注 锁 功 率 合成 黑光 灯 张 根 清 ZL201310160035.7 |2013-09-25 
2409 | ”太阳 能 电源 注 锁 功率 合成 调 光 无 极 灯 张 根 清 ZL201310160048. 4 |2013-09-25 
2410 适应 基准 恒 流 源 LED 驱动 装置 及 方法 张 洪 为 ZL201410000611. 6 |2014-04-02 
Ce 主动 平 衔 中 性 占 钳 售 es - Bg 源 
2411 ei oo 张 闭 ZL201210233652. 0 |2012-10-31 
变换 装置 
2412 | 三 相 中 性 点 钳 位 式 PWM 逆 变 器 电压 检测 装置 张 郑 ZL201210233653. 5 |2012-10-17 
2413 | ”电瓶 车 风能 充电 器 张 芝 仁 ZL201210135393. 8 |2012-08-22 
2414 | ”一 种 用 于 小 功率 风机 的 整流 电路 徐 剑 雄 ZL201210318926. 6 |2012-12-19 
2415 一 种 低 残 压 电源 防 雷 保护 装置 徐 大 鹏 ZL201210579143. 3 |2013-04-10 
2416 | “一 种 大 功率 三 电 平 防爆 变频 器 徐州 中 矿 大 传动 与 自动 化 有 限 公司 ZL201210301721.7 |2012-12-19 
2417 | 一 种 组 合式 DC-DC 变换 器 徐州 工业 职业 技术 学 院 ZL201210321351. 3 |2012-12-19 
2418 局 部 阴影 下 光伏 发 电 系统 最 大 功率 点 跟踪 方法 徐州 工业 职业 技术 学 院 ZL201310717676. 8 |2014-04-02 
徐州 工程 学 院 徐州 博 轩 自动 化 科技 有 限 公 
2419 | ”井下 隔 爆 电源 箱 外 断 电 装置 和 方法 人 学院 徐州 博 轩 目 动 化 科技 有 限 全 ZL201410108697. 4 |2014-06-25 
[sl 
2420 | 一 种 电源 插座 安全 锁 徐州 新 电 高 科 电 气 有 限 公司 ZL201310205639. 9 |2013-08-28 
2421 一 种 电源 转换 器 徐州 新 电 高 科 电 气 有 限 公 司 ZL201310257181. 1 |2013-10-09 
2422 | 一 种 工 频 和 变频 电源 的 综合 检测 和 用 电 保 护 装置 徐 达 ZL201310133901. 3 |2013-07-17 
2423 电动 汽车 主 辅 电 源 切 换 系 统 微 宏 动力 系统 (湖州 ) 有 限 公司 ZL201110223360. 4 |2013-02-06 
2424 | ”电池 组 充电 方法 微 宏 动 力 系 统 ( 湖 州 ) 有 限 公 司 ZL201210147287. 1 |2013-12-04 
2425 | ” 低 远 场 下 的 磁感应 充电 微软 公司 ZL201080015727. 7 |2012-02-29 
2426 | “基于 机 架 的 无 间断 电源 微软 技术 许可 有 限 责任 公司 ZL201180028592. 2 |2013-02-06 
9 汕 纪 抽 小 2 HY 2 一 忆 VAY 
2427 充电 电池 组 供电 的 还 红外 磁 脉冲 软 式 分 体 治疗 德 中 利 德 ( 天 津 ) 生物 技术 有 限 公司 ZL201210573654. 4 |2013-04-17 
2428 | ”利用 充电 电池 组 供电 的 远 红 外 磁 脉 冲 软 垫 式 治疗 仪 | ” 德 中 利 德 ( 天 津 ) 生 物 技术 有 限 公 司 ZL201210573728. 4 |2013-04-17 
2429 于 确定 蓄电池 充电 状态 的 系统 和 方法 德 克 萨 斯 仪器 股份 有 限 公 司 ZL200980119982. 3 |2011-05-18 
2430 于 可 缩放 电源 的 高 性 能 低压 差分 信号 驱动 器 德 克 萨 斯 仪器 股份 有 限 公司 ZL201080050127. 4 |2012-07-18 
电源 管理 DC-DC 转换 器 了 于 感应 能 量 收集 器 能 
2431 | )， 源 管 理 转换 器 以 及 用 于 感应 能 量 收集 器 的 德 克 萨 斯 仪器 股份 有 限 公司 21201080065870. 7 |2012-12-19 
2432 | 一 种 基于 单片机 的 双 电 源 转换 控制 电路 德 力 西 电气 有 限 公司 ZL201310321090. X|2013-12-18 
2433 | ”电子 模块 不 断 电 电源 供应 电路 及 方法 德 商 倍 福 自 动 化 有 限 公司 ZL201080015751. 0 |2012-10-17 
2434 用 于 车 辆 电源 的 连接 器 装置 和 连接 器 组 件 德尔 福 连 接 系 统 控股 法 国 公司 ZL201180051742. 1 |2013-07-31 
2435 | ”功率 变换 器 德州 仪器 考 克 有 限 公 司 ZL201180021828. X|2013-05-08 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2436 | ”电源 电路 德 昌 电机 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201110261784. X12012-05-09 
2437 一 种 可 增强 移动 电源 容量 的 方法 德清 创 诺尔 新 材料 科技 有 限 公 司 ZL201310448877. 2 |2014-01-01 
2438 | ”具有 反 极 性 保护 的 电源 模块 快捷 半导体 (苏州 ) 有 限 公司 ZL201110232161. X|2013-02-13 

快捷 半 导 苏州 ) 有限 公司 快捷 半 
2439 | “” 升 压 功率 变换 器 系统 及 升 压 方法 pe ee ZL201210254762. 5 |2013-01-30 
ZH 
快捷 半 导 苏州 ) 有限 公 司 快捷 半 
2440 于 电压 转换 器 的 启动 电路 和 方法 以 及 电压 转换 器 和 导体 (苏州 ) 有 限 公司 快捷 举 导体 ZL201310098159.7 |2013-09-25 
ZH 
快捷 半导体 (苏州 ) 有 限 公 司 飞 兆 半 
2441 于 切换 模式 电源 的 软 启动 控制 技术 A 人 ZL201280000449.7 |2013-01-30 
人 口 
2442 | ”调制 电源 扩展 频谱 快捷 半导体 有 限 公 司 ZL200910207695. X12010-06-09 
2443 | ”对 电源 不 敏感 的 电压 电 平 转换 器 快捷 半导体 有 限 公 司 ZL200980140786. 4 |2011-09-14 
2444 | ”功率 因数 校正 电路 及 其 驱动 方法 快捷 韩国 半导体 有 限 公司 ZL201010146451. 8 |2010-10-27 
2445 并 联 的 大 功率 高 压 试 验 用 变频 电源 思源 电气 股份 有 限 公司 ZL201210577079. 5 |2013-03-20 
2446 | 一 种 UPS 电源 的 切换 装置 恒 动 能 源 ( 深圳 ) 有 限 公司 ZL201310530327. 5 |2014-02-26 
2447 一 种 使 用 工 频 电 源 作为 动力 的 多 功能 钻机 恒 天 九 五 重工 有 限 公 司 ZL201310168926.7 |2013-09-04 
2448 | ”具有 振动 型 测量 变换 器 的 测量 系统 恩德 斯 + 豪 斯 流量 技术 股份 有 限 公 司 ZL201080060117. 9 |2012-09-19 
测量 变 4 驱动 电 该 驱动 电路 形 测量 _ Ea 
2449 0 动 电 路 及 由 该 驱动 电路 形成 的 测量 恩德 斯 + 豪 斯 流量 技术 股份 有 限 公司 ZL201180019722. 6 |2013-01-02 
起 
2450 于 识别 重新 部 署 的 分 布 式 电源 组 件 的 方法 和 设备 恩 菲 斯 能 源 公 司 ZL201080025325. 5 |2012-05-23 
2451 俩 分布 式 电源 互 连 的 方法 和 设备 恩 非 斯 能 源 公司 ZL201180010579. 4 |2012-11-07 
2452 于 调节 功率 转换 器 输入 电压 的 方法 和 装置 恩 非 斯 能 源 公司 ZL201180026324. 7 |2013-02-06 
2453 改进 的 变 压 需 恩 非 斯 能 源 公司 ZL201180026722. 9 |2013-02-06 
2454 操作 DC-DC 变换 器 的 方法 恩 菲 斯 能 源 公司 ZL201180031815. 0 |2013-03-06 
2455 | “充电 指示 灯 控 制 电路 、 控 制 方法 及 装置 、 充 电 设备 | ”惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201110130787. X|2011-12-21 
2456 电池 充电 自动 测试 方法 及 装置 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公 司 ZL201110176209. X|2011-11-23 
2457 | 一 种 移动 终端 的 充电 系统 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201210047590. 4 |2012-07-18 
2458 | 一 种 具有 抑制 瞬 态 电压 功能 的 充电 电路 及 其 手机 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201210053458. 4|2012-07-25 
2459 | 手机 及 充电 保护 电路 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201210073866. 6 |2012-08-01 
2460 | 移动 终端 充电 时 的 指示 灯 控 制 方法 及 移动 终端 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公 司 ZL201210220126. 0 |2012-11-14 
合 测 去 设备 在 昌 状 态 昌 池 日 量 人 法 和 
2461 在 充电 状态 下 量 的 方法 和 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201210307415. 4 |2012-12-19 
起 
实现 移动 设备 恒 功率 动态 充电 的 方法 、 系 统 及 移 亏 
2462 和 更 移动 设备 恒 功率 动态 充电 的 方法 统 及 移动 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201210399922. 5 |2013-01-30 
区 
一 种 移动 通讯 终端 以 及 用 于 保护 移动 通讯 终端 充电 时 
2463 的 pd 端 以 及 用 于 保护 移动 通讯 终端 充 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201210594058. 4 |2013-04-03 
上 县 有 申 池 兼容 功能 能 动 级 端 电池 使 用 、 电 控 本 
2464 本 电池 兼容 功能 的 移动 终端 发 电池 使 用 、 充 电 控 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201310053117. 1 |2013-05-22 
市 法 
2465 | 一 种 具有 多 端口 充电 控制 功能 的 移动 终端 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公 司 ZL201310144667. 4 |2013-07-24 
2466 | ”可 对 外 充电 的 移动 设备 惠州 TCL 移动 通信 有 限 公司 ZL201310231741. 6 |2013-10-09 
2467 用 于 LED 驱动 器 的 无 损 正 向 电压 匹配 网 络 惠州 元 晖 光电 股份 有 限 公 司 ZL201310294875. 2 |2013 -12-04 
2468 电池 组 剩余 充电 时 间 估 算 方 法 惠州 市 亿 能 电子 有 限 公司 ZL201210136153. X|2012-10-03 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“354 .中 国电 源 行 业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2469 | ”一 种 纯 电 动 汽 车 充电 过 程 SOC 修正 方法 惠州 市 亿 能 电子 有 限 公司 ZL201210365260. X12013-01-30 
2470 | 一 种 电池 管理 系统 支持 多 种 充电 协议 的 方法 惠州 市 亿 能 电子 有 限 公 司 ZL201210523585. 6 |2013-05-15 
2471 | 一 种 电池 管理 系统 的 功率 控制 方法 惠州 市 亿 能 电子 有 限 公 司 ZL201210523609. 8 |2013-05-15 
2472 | “一 种 车 载 充电 信息 反馈 无 线 充 电器 惠州 市 华 阳 多 媒体 电子 有 限 公 司 ZL201410024159. 7 |2014-05-14 
2473 | ”一 种 无 线 充电 装置 惠州 市 吉 瑞 科技 有 限 公 司 ZL201180002811. X|2013-01-16 
2474 一 种 汽车 音响 电源 负载 能 力 测试 装置 及 其 方法 惠州 市 德 赛 西 威 汽车 电子 股份 有 限 公司 ZL201210217595. 7 |2012-10-10 
2475 一 种 汽车 音响 电源 瞬 变 测试 装置 及 其 方法 惠州 市 德 赛 西 威 汽车 电子 股份 有 限 公司 ZL201210217704. 5 |2012-10-10 

于 利 3 电源 对 输 电 半生 开放 - 引 系 统 和 
2476 流 利用 并 联 电源 对 输入 电流 进行 平衡 的 系统 和 方 惠普 发 展 公司 ， 有 限 责任 合伙 企业 ZL201080066361. 6 |2012-12-19 
了 HB 巨 人 电源 向 ra 可 电 i 加 
2477 - 服务 囊 机 相 的 电源 组 件 和 用 于 安装 服务 器 机 柜 惠普 开发 有 限 公 局 ZL200880128923. 8 |2011-04-13 
用 电源 的 方法 
在 具有 处 理 器 和 向 处 理 器 提供 功率 电压 的 电压 转换 | 本 
2478 本 惠普 开发 有 限 公 局 ZL200880131447. 5 |2011-09-07 
器 的 系统 中 的 功率 管理 A 
2479 | ”电源 电路 惠普 开发 有 限 公司 ZL200880132288. 0 |2011-11-16 
和 起 改进 的 效率 的 可 适 配 变压器 夏 关 和 电 孔 
i 具有 有 用 于 改进 的 效率 的 可 适 配 变压器 熙 数 比 的 电 功 惠普 开发 有 限 公司 rp 
率 转换 系统 
2481 | ”具有 耦合 电感 的 共 模 滤波 器 意 法 半导体 (图 尔 ) 公 瑟 ZL201010165439. 1 |2010-11-03 
2482 | 多 电 平 开关 电源 意 法 半导体 (图 尔 ) 公 局 ZL201010599694. 7 |2011-07-20 
2483 用 于 电压 内 插 DAC 的 粗 数 模 转换 器 架构 意 法 半导体 研发 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201010247802. 4 |2012-03-14 
减少 数 模 转换 器 电压 内 插 放 大 器 输 对 的 方 ; 
2484 换 器 电压 内 搬 放 大 器 输入 差分 对 的 方法 意 法 半导体 研发 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201010282647. X|2012-04-04 
由 攻 > 
寺 别 为 电源 电压 低 于 1V 的 应 用 生成 温度 补偿 电压 到 
2485 wh | 人 意 法 半导体 股份 有 限 公司 ZL200910140925. 5 |2009-12-30 
基准 的 电路 
2486 | ”开关 变换 器 的 整流 器 的 控制 装置 意 法 半导体 股份 有 限 公司 ZL200910208483. 3 |2010-06-09 
2487 | ”用 于 谐振 转换 器 的 控制 设备 意 法 半导体 股份 有 限 公司 ZL201010572651. X|j2011-05-04 
话 于 驱动 开关 谐振 变 控制 设 委 板 荡 妇 佬 
2488 0 稀 器 的 控制 设备 的 振荡 器 的 集 意 法 半导体 股份 有 限 公司 ZL201010625246. X12011.07-20 
已 
2489 | ”用 于 谐振 变换 器 的 充电 模式 控制 设备 意 法 半导体 股份 有 限 公司 ZL201010625253. X12011-07-20 
2490 | ”在 谐振 转换 器 中 防止 硬 开 关 的 方法 和 电路 意 法 半导体 股份 有 限 公司 ZL201080021595. 9 |2012-04-25 
意 法 爱立信 (法 国 | 限 公司 意 法 爱立信 
2491 | 具有 多 个 变 压 比 的 集成 变压器 i 法 爱立信 (法 国 ) 有 限 公司 意 法 爱立信 ZL201080053684. 1 |2012-10-03 
有 限 公司 
2492 | ”优化 的 开关 模式 电源 意 法 爱立信 有 限 公 司 ZL201180043253. 1 |2013-05-29 
2493 | 一 种 开关 电源 用 变压器 的 生产 方法 花溪 市 国 兴 电子 有 限 公司 ZL201310260886. 9 |2013-09-18 
2494 种 光伏 接线 盒 自 动 拧 螺 母 压 端 机 慈溪 市 宏 蝶 机 械 设备 有 限 公司 ZL201210548560. 1 |2013-04-03 
2495 一 种 一 阶 数字 低 通 滤波 方法 、 滤 波 器 及 电子 设备 成 都 启 臣 微 电 子 有 限 公 司 ZL201210196928. 2 |2012-10-03 
2496 | ”开关 电源 控制 器 的 恒定 电流 高 压 启 动 电路 成 都 启 臣 微 电子 有 限 公司 ZL201210268596. 4 |2012-10-31 
2497 | 一 种 开关 电源 控制 器 及 开关 电源 成 都 启 臣 微 电 子 有 限 公司 ZL201310024632. 7 12013-05-01 
2498 | 一 种 LED 恒 流 控制 器 及 LED 恒 流 驱动 电路 成 都 启 臣 微 电 子 有 限 公司 ZL201310027058. 0 |2013-05-01 
2499 | ”电流 型 开关 电源 过 功率 保护 电路 成 都 启 臣 微 电 子 有 限 公 司 ZL201310333468. 8 |2013-10-23 
2500 | ” 原 边 反馈 电源 变换 器 中 动态 响应 加 速 电 路 成 都 启 臣 微 电子 有 限 公司 ZL201310376479. 4 |2013-12-11 
2501 一 种 电源 连接 器 成 都 宝 利 根 科 技 有 限 公司 ZL201310014949. 2 |2013-04-24 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2502 | 智能 节能 型 消防 应 急 灯具 专用 应 急电 源 系统 成 都 富强 电子 电器 科技 有 限 公 司 ZL201210329168. 8 |2012-12-12 
2503 | 一 种 开关 电源 LED 控制 电路 成 都 岷 创 科技 有 限 公司 ZL201310612768. X|2014-03-26 
2504 | 负载 调整 补偿 开关 电源 成 都 岷 创 科 技 有 限 公 司 ZIL201310621626. X|2014-04-23 
2505 一 种 行 波 管 环形 变压器 及 其 制作 方法 成 都 市 亚 丰 电 子 技术 有 限 责 任 公 司 ZL201310015813. 3 |2013-04-10 
2506 | LED 开关 电源 恒 流 驱动 电路 成 都 成 电 硅 海 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310228671. 9 |2013-10-09 
S50 6 0 i 成 都 林海 电子 有 限 责任 公司 pe ee 
2508 i 成 都 林海 电子 有 限 责任 公司 ZL201210330379. 3 |2014-03-26 
2509 二 卫星 通信 工 波 县 上 下 变频 咒 切 换 控制 方 成 都 林海 电子 有 限 责任 公司 ZL201210481019. 3 |2013-04-03 
2510 | 一 种 VSAT 卫星 通信 上 工 波段 下 变频 器 控制 方法 成 都 林海 电子 有 限 责 任 公 司 ZIL201210481061. 5 |2013-04-03 
2511 | 一 种 VSAT 卫星 通信 上 工 波段 上 变频 器 控制 方法 成 都 林海 电子 有 限 责任 公司 ZIL201210481137. 4 |2013-03-13 
5 能 电源 插座 实施 监控 的 系统 及 方法 、 智 能 电源 成 都 欣 点 科技 有 限 公司 pe ee 
2513 埋 弧 焊 电源 交 直 流 方 波 控制 器 成 都 焊 研 威 达 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201310534181. 1 |2014-01-22 
2514 | 一 种 LED 高 效 恒 流 驱 动 电源 成 都 能 元 科技 有 限 公司 ZIL201210048850. X|2013-09-11 
2515 | 电池 充电 电路 以 及 对 电池 充电 的 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公 司 ZIL200710198835. 2 |2008-08-06 
2516 | LED 照明 驱动 电路 和 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201010124649. 6 |2011-09-21 
2517 开关 电源 控制 器 和 操作 开关 电源 的 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公 司 ZL201110115892. 6 |2012-10-31 
2518 | 一 种 PWM 调 光 LED 驱动 器 及 其 驱动 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201110155772. 9 |2011-10-19 
2519 | ”一 种 减 小 开关 频率 变化 的 电压 变换 器 及 其 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210063663. 9 |2012-10-03 
2520 - 关 变 换 器 电路 及 其 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZIL201210063748.7 |2013-02-06 
2521 - 关 变 换 器 及 其 控制 电路 和 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210084270. 6 |2012-07-25 
2522 | 多 芯片 封装 结构 、 变 换 器 模块 及 封装 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210107640. 3 |2012-10-03 
2523 | ”多 相 开 关 变 换 器 及 其 控制 器 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210154898. 9 |2013-12-04 
2524 | ”具有 过 流 保护 功能 的 多 相 开 关 变 换 器 及 其 控制 方法 | ”成 都 世 源 系统 有 限 公 司 ZL201210250469. 1 |2012-10-24 
2525 峰值 电流 信号 产生 电路 ， 开 关 电 源 电路 及 其 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210288345.2 |2012-11-28 
2526 | ”控制 电路 、 开 关 模式 变换 器 及 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公 司 ZL201210311563. 3 |2012-11-28 
2527 | ”控制 电路 、 开 关 变 换 器 及 其 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZIL201210374410. 3 |2013-01-23 
2528 | 一 种 电池 充电 电路 及 其 控制 电路 和 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公 司 ZIL201210501065. 5 |2013-02-27 
2529 | ”一 种 电池 充电 电路 及 其 控制 电路 和 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210504857. 8 |2013-02-27 
2530 一 种 控制 电路 、 开 关 变 换 器 及 其 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210527709. 8 |2013-03-06 
2531 | ”多 相 开关 变换 器 的 数字 控制 器 及 数字 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210535981. 0 |2013-02-27 
2532 | LED 驱动 系统 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZIL201210554794. 7 |2013-04-17 
2533 - 关 电源 电路 及 其 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公 司 ZIL201210567095. 6 |2013-04-24 
2534 | ”控制 电路 、 开 关 电 源 及 其 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZL201210567105. 6 |2013-04-24 
2535 - 关 变 换 器 及 其 斜坡 补偿 电路 成 都 芯 源 系统 有 限 公 司 ZIL201310061989. 2 |2013-05-08 
2536 | 一 种 功率 因数 校正 电路 及 其 控制 电路 和 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZIL201310091524. 1 |2013-06-12 
2537 | “升降 压 变换 器 及 其 控制 器 和 控制 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公司 ZIL201310093795. 0 |2013-07-10 
2538 | LED 电路 及 其 驱动 电路 和 驱动 方法 成 都 芯 源 系统 有 限 公 司 ZL201310114129. 0 |2013-07-24 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2539 | LED 驱动 电路 系统 ， 控 制 器 及 控制 方法 源 系统 有 限 公司 ZL201310205083. 3 |2013-08-28 
2540 电源 转换 电路 、 充 电 电 流 源 及 其 控制 方法 源 系 统 有 限 公 司 ZL201310206341. X12013-08-14 
2541 | 多 相 开 关 模 式 电 源 及 其 控制 电路 和 控制 方法 源 系统 有 限 公司 ZL201310245650. 8 |2013-09-04 
2542 多 相 开关 变换 器 及 其 控制 器 和 控制 方法 源 系 统 有 限 公 司 ZL201310268361. X12013-09-11 

交 的 峰值 采样 方 立 用 其 的 开关 变 
2543 电压 的 峰值 采样 方法 ， 电 路 及 应 用 其 的 开关 变 源 系 统 有 限 公 司 Z1201310289057 3 |2013.10.09 
订 
2544 电源 及 其 空 载 控 制 电路 和 负载 检测 电路 源 系统 有 限 公 司 ZL201310328636. 4|2013-11-20 
2545 控制 电路 、 开 关 变 换 器 及 其 控制 方法 源 系统 有 限 公司 ZL201310379257. 8 |2013-11-27 
2546 | ”隔离 式 开 关 变 换 髓 及 其 控制 方法 源 系统 有 限 公司 ZL201310471361. X|2014-01-01 
2547 隔离 式 开 关 变 换 器 及 其 控制 器 和 控制 方法 源 系 统 有 限 公司 ZL201310475919. 1 |2014-01-01 
2548 一 种 双向 开关 电路 、 移 动 电源 电路 及 其 控制 方法 源 系统 有 限 公司 ZL201310548446. 3 |2014-01-29 
2549 | ”汽油 喷 施 农药 机 电源 控制 系统 江 珂 贤 科 技 有 限 公司 ZL201310366718. 8 |2013-11-13 
一 种 支持 为 其 动 设 3 队 USB 接口 充电 
2550 、 A 的 手机 人 西 可 科技 有 限 公 司 ZL201310096884. 0 |2013-06-26 
系统 及 其 仿 电 的 方 
2551 F 关 控制 电路 都 锐 奕 信息 技术 有 限 公 司 ZL201310210080. 9 |2013-09-04 
2552 上 模 宽 电源 范围 的 高 速 比 较 器 都 锐 成 芯 微 科技 有 限 责 任 公 司 ZL201210579399. 4 |2013-04-24 
2553 具有 多 反馈 环 路 的 LED 驱动 器 体 公司 ZL200980125093. 8 |2011-05-25 
2554 | ”具有 支持 多 功能 的 引 脚 的 功率 变换 器 控制 器 IC 体 公司 ZL201210470649. 0 |2013-05-15 
2555 于 超 低 负载 与 空 载运 行 下 的 电源 调节 体 公司 ZL201210478585. 9 |2013-05-15 
2556 FF 开关 功 率 变换 器 的 EMI 频率 扩展 方法 体 公司 ZL201210478596. 7 |2013-05-22 
2557 F LED 驱动 器 的 功率 变换 器 的 预测 控制 体 公 司 ZL201210521671. 3 |2013-07-03 
2558 性 能 自 适应 开关 LED 驱动 器 体 公司 ZL201210543808. 5 |2013-06-12 
2559 | ”复合 式 供 电源 ZL200810141959. 1 |2009-01-14 
二 多 个 济 量 测量 恋 旦 瑞生 中 马 睹 全 
pS ed 个 流量 测量 变换 器 的 加 油 装 置 及 | 技 (广州 ) 有 限 公司 rn 

2561 | ”一 种 并 联 型 有 源 电力 滤波 器 外 气 有 限 公 司 ZL201310324051. 5 |2013-10-09 
2562 一 种 镀 锡 软 熔 大 功率 中 频 加 热电 源 的 稳 压 方法 地 电气 技术 有 限 公 司 ZL201210445191. 3 |2013-02-06 
2563 电 火 花 毛 化 系统 高 频 脉冲 电源 寺 电 气 技术 有 限 公司 ZL201210573028. 5 |2013-04-24 

上 名 个 后 TTy 滤 》 | i 到 公明 隔 

2564 | 单 片 集成 多 个 声 表面 波 滤波 器 癌 机 合 的 隔离 广 ZL201310235423. 7 |2013-09-18 

2565 | ”一 种 适用 于 双 电 源 自 动 转换 开关 的 隔离 挂 锁 装 置 电器 有 限 公 司 ZL201310706364. 7 |2014-04-09 
海 ) 有 限 公 司 技 领 半 

2566 调节 器 集成 控制 电路 、 方 法 及 开关 电源 体 (上 海 ) 有 限 公司 技 领 半导体 |zr201010611510.4|2011.07.06 
FF 海 ) 有限 公司 技 领 半 

2567 多 逻辑 单元 电源 管理 集成 电路 的 电源 管理 逻辑 体 (上 上海) 有 限 公司 技 领 半导体 ZL201310131636. 5 |2013 -11-06 
海 ) 有 限 公 司 技 领 半 

2568 多 逻辑 单元 电源 管理 集成 电路 的 电源 管理 逻辑 体 (上 海 ) 有 限 公司 技 领 半导体 ZL201310132027. 1 |2013 -10-30 
2569 | ”一 种 可 给 手机 充电 的 蓝牙 耳机 业 有 限 公 司 ZL201210310275. 6 |2012-12-19 
2570 电源 控制 器 . 雅克 ZL200980109336. 9 |2011-02-16 
2571 装置 半导体 株式 会 社 ZL201110263434. 7 |2012-04-04 
2572 室 制 系统 以 及 充电 控制 装置 半导体 株式 会 社 ZL201110290391. 1 |2012-05-09 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2573 | “计算 机 电源 供应 器 的 风扇 转速 控制 方法 及 其 装置 振 华电 脑 有 限 公 司 ZL201010622621. 5 |2012-07-11 
2574 | 用 于 光伏 发 电 的 斜 单 轴 自 适应 对 日 跟踪 装置 振 发 盐城 光伏 设备 制造 有 限 公司 ZL201110224005. 9 |2012-03-07 
2575 OT 振 发 能 源 集团 有 限 公司 ZL201210036474. 2 |2012-07-04 
2576 | ”一 种 间歇 无 线 充 电 通 信 装 置 及 方法 捷 普 科技 ( 上海) 有 限 公司 ZL201210520997. 4 |2013-04-10 
2577 | 用 于 电化 学 电源 的 温 控 系统 捷 温 有 限 责任 公司 ZL201210519464. 4 |2013-06-19 
2578 | 无线 充电 系统 捷 通 国际 有 限 公 司 ZL200980126437. 7 |2011-06-08 
2579 | ”具有 装置 功率 符合 性 的 无 线 充 电 系 统 捷 通 国际 有 限 公 司 ZL201080010592. 5 |2012-02-01 
2580 于 电动 车 辆 的 感应 充电 系统 捷 通 国际 有 限 公 司 ZL201180005434. 5 |2012-09-26 
2581 于 对 电池 进行 感应 充电 的 系统 和 方法 捷 通 国际 有 限 公司 ZL201310052276. X|2013-05-15 
2582 ei nt 斗山 英 维 高 株式 会 社 ZL201080058558. 5 |2012-09-19 
2583 于 控制 电源 的 控制 电路 、 电 子 设备 及 方法 折 班 逊 有 限 公 司 ZL201110461257. 3 |2012-08-29 
2584 于 管理 和 控制 光伏 板 的 系统 瑞 : 阿 诺 A: 波 什 盖 阿 明 : 威 立 格 ZL201180005956. 5 |2012-11-07 
2585 | 电源 线 检测 系统 和 电子 接头 折 蒂 芬 ， 艾 伦 … 莫 顿 ZL201080028640. 3 |2012-11-28 
2586 | ”变压器 高 低压 合 绕 线圈 及 其 绕 制 方法 新 华 都 特种 电气 股份 有 限 公 司 ZL201010606620. 1 |2012-07-11 
2587 | 一 种 变压器 辅助 绕组 新 华 都 特种 电气 股份 有 限 公司 ZL201110123846. 0 |2012-11-14 
2588 | 非 晶 合金 立体 卷 铁心 变压器 的 器 身 结 构 新 华 都 特种 电气 股份 有 限 公司 ZL201210455377.7 |2013-03-13 
2589 | ”电源 管理 电路 及 其 中 的 高 电压 元 件 新 唐 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201110145865. 3 |2012-10-31 
2590 | ”隔离 式 开关 电源 新 电 元 工业 株式 会 社 ZL201180004536. 5 |2012-09-12 
2591 | 充电 装置 新 电 元 工业 株式 会 社 ZL201180050377. 2 |2013-09-25 
2592 | 蓄电池 充电 装置 以 及 蓄电池 充电 方法 新 电 元 工业 株式 会 社 ZL201280003581. 3 |2014-04-16 
2593 | ”控制 电路 以 及 包含 控制 电路 的 交互 电源 新 电 元 工业 株式 会 社 ZL201280015442. 2 |2013-12-18 
2594 | 一 种 减 小 风电 并 网 调度 计划 误差 的 控制 方法 Re Te 人 人 ZL201310182311. X|2013-12-04 
2595 0 1 0 3 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公司 ZL200910135384. 7 |2010-11-03 
2596 | 一 种 太阳 能 点 聚 光 光 伏 发 电 装 置 新 疆 烟 金 能 源 科技 有 限 公 司 ZL201210125942. 3 |2012-08-15 
2597 | 电源 装置 新 神户 电机 株式 会 社 ZL201080008214. 3 |2012-01-11 
2598 移 相 变压器 以 及 带 有 该 移 相 变压器 的 电能 传输 装置 新 能 动力 (北京 ) 电 气 科技 有 限 公 司 ZL201110457739. 1 |2012-07-11 
2599 | ”初次 级 双 反 馈 控 制 的 返 驰 式 电源 转换 器 新 能 微 电 子 股份 有 限 公司 ZL201110090569. 8 |2012-10-17 
2600 | 一 种 机 车 侧 导 电 轨 电源 切换 系统 新 誉 集团 有 限 公 司 江苏 常 牵 电机 有 限 公司 |ZL201310137479. 9 |2013-06-19 
2601 | 一 种 轨道 侧 导 电 轨 电源 切换 系统 新 誉 集团 有 限 公 司 江苏 常 牵 电 机 有 限 公司 |ZL201310137540. X|2013-07-10 
2602 | 太阳 能 光伏 发 电 系统 用 保险 丝 管 座 2 由 ZL201210464164. 0 |2013-03-27 
2603 | 一 种 自动 转换 开关 电器 的 电源 采样 装置 施耐德 万 高 ( 天津) 电气 设备 有 限 公 司 ZL201310747216. X12014-03-26 
2604 | 控制 中 性 点 钳 位 型 逆 变 器 的 方法 施耐德 东芝 换 流 器 欧洲 公司 ZL201110083183. 4|2011-10-12 
2605 | ”具有 受 控 电 流 源 的 电力 转换 器 施耐德 东芝 换 流 器 欧洲 公司 ZL201110347615. 8 |2012-07-11 
2606 | ”具有 受 控 电流 源 并 且 以 单 相 模式 连接 的 电力 变换 器 | ”施耐德 东芝 换 流 器 欧洲 公司 ZL201110365129. 9 |2012-05-30 
2607 包括 例如 差 动 保护 功能 等 补充 电 功 能 的 模块 保护 音 施耐德 电器 工业 公司 ZL200810184185. 0 |2009-06-24 
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358 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 题 专利 号 公开 日 
具有 发 光 二 极 管 的 照明 系统 的 电源 设备 和 方法 及 照 
2608 有 发 光一 极 管 的 照明 系统 的 电源 设备 和 方法 施耐德 电器 ZL201110412976. 6 |2012-07-04 
2609 布 式 光伏 系统 的 安全 控制 系统 施耐德 电器 ZL201210201262. 5 |2012-12-19 
2610 施耐德 电气 全 公司 ZL201080016514. 6 |2012-03-28 
2611 施耐德 电气 IT 公 ZL201080030888. 3 |2012-05-23 
2612 施耐德 电气 IT 公 局 ZL201080054699. X|2012.-08-15 
2613 电源 的 维修 进入 点 施耐德 电气 IT 公 局 ZL201280018556. 2 |2013-12-25 
2614 于 UPS 的 带 有 集成 的 充电 器 的 双 升 压 转换 器 施耐德 电气 IT 公 局 ZL201280050541. 4 |2014-06-18 
< 配置 用 以 向 不 间 量 电 电 源 提供 有 选择 的 
2615 用 以 向 不 间 风 提供 有 选择 施耐德 电气 公司 ZL201310376397. X12014.01-22 
9 光伏 又 | 在 耐 德 电 
2616 光伏 双 极 到 Eu 人 ZL201180035842. 5 |2013-04-03 
可 | 
RN 施耐德 电气 
2617 和 电压 穿越 的 控制 的 光伏 逆 变 器 虹 ZL201180058938. 3 |2013-08-14 
中 
2618 E 低 EMI 的 开关 施耐德 电气 美 ZL200980155090. 9 |2011-12-21 
2619 电流 变压器 施耐德 电气 美 匡 ZL201080052617. 8 |2012-08-15 
2620 区 动 全 桥 同步 整流 无 线 联 电 科技 有 ZL200980132098. 3 |2011-07-13 
2621 流 电 源 无 锡 三 石 电 子 有 ZL201110114978.7 |2011-09-14 
2622 应 用 于 光伏 道 变 器 的 预 加 热 除湿 方法 无 锡 上 能 新 能 源 有 ZL201310223988. 3 |2013-08-21 
2623 该 装置 的 电源 管理 电 显 无 锡 中 感 微 电子 股 ZL201310536182. X|j2014-01-22 
2624 内 的 电流 调制 无 锡 中 星 微 电 子 有 ZL201080060222. 2 |2012-12-12 
2625 无 锡 中 星 微 电 子 有 ZL201210451290. 2 |2013-03-13 
电路 及 其 充电 功率 开关 控制 信号 产生 
2626 路 及 其 充电 功率 开关 控制 信号 无 锡 中 星 微 电 子 有 ZL201210484658. 5 |2013-03-20 
2627 过 充电 压 检测 无 锡 中 星 微 电子 有 ZL201210500639. 7 |2013-04-03 
2628 无 锡 中 星 微 电子 有 ZL201310068470.7 |2013-06-12 
2629 氏 压 差 稳 压 器 无 锡 中 星 微 电子 有 ZL201310149589. 7 |2013-07-24 
2630 [系统 无 锡 中 星 微 电子 有 ZL201310151746. 8 |2013-07-10 
2631 子 设备 供电 及 充电 装 是 无 锡 中 星 微 电 子 有 ZL201310443007. 6 |2014-02-05 
2632 电源 的 电路 无 锡 中 星 微 电子 有 ZL201310516420. 0 |2014-01-22 
2633 电池 无 锡 中 星 微 电子 有 ZL201310517940. 3 |2014-01-22 
2634 无 锡 中 星 微 电子 有 ZL201310517982. 7 |2014-01-22 
2635 动 化 处 理 系 统 无 锡 中 科 苏 惠 自 动 化 技术 有 限 公 司 ZL201310423882. 8 |2013-12-18 
采用 数字 PWM 控制 的 恒 流 型 DC-DC 变换 器 与 恒 流 
2636 采用 数字 控制 的 恒 流 型 变换 器 与 恒 流 无 锡 创 想 华 微 科技 有 限 公司 ZIL201210142148. X|2012.09-12 
型 LED 驱动 DC-DC 变换 器 
2637 控制 装置 及 方法 无 锡 创 想 华 微 科技 有 限 公司 ZL201210153466. 6|2012-09-26 
2638 有 装置 无 锡 华 润 上 化 ZL201210024001. 0 |2013-08-14 
2639 带 通 滤波 器 增益 的 红外 接收 电 无 锡 华 润 砂 科 微 ZL201010617872. 4 |2012-07-11 
y 无 锡 华 润 秦 科 微 电 子 有 限 公司 洒 
2640 | 一 种 可 调 光 LED 照明 驱动 电路 狗 . 柳 科 微 电 了 有 限 公司 ZL201310225381. 9 |2013-08-21 
子 股 份 有 限 公 司 
2641 一 种 基于 规则 引擎 的 光伏 电站 监控 方法 无 锡 南 理工 科技 发 展 有 ZL201110359045. 4 12012-06-13 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “359 . 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

阳台 23 zs 入 二 空 和 化 去 4 供 本 
2642 人 i 无 锡 同 春 新 能 源 科技 有 限 公 司 Z1201310107466. 7 |2013-06-19 

电站 
2643 一 种 以 风力 发 电 为 供电 源 的 洪水 桶 无 锡 同 春 新 能 源 科技 有 限 公 司 ZL201310527424. 9 |2014-01-29 
2644 | 一 种 以 风光 互补 发 电 为 供电 源 的 漆 水 桶 无 锡 同 春 新 能 源 科技 有 限 公司 ZL201310527709. 2 |2014-02-05 
2645 | 一 种 靠 水 体 上 层 中 气 吉 浮力 支撑 的 太阳 能 光伏 电站 | ”无锡 同 春 新 能 源 科技 有 限 公 司 ZL201410205105. 0 |2014-07-23 
和 电子 有 限 从 司 中 国运 盐 火 备 技 术 
2646 | ”用 于 隔离 放大 器 的 变压器 A E 于 有 限 公司 中 国运 载 火 箭 技 术 | zr201210335249 9|2013.01.02 
研究 院 

2647 | 一 种 适用 于 AC 切 相 调 光 的 LED 驱动 电源 无 锡 安 特 源 科技 有 限 公 局 ZL201310583185. 9 |2014-02-05 
2648 电动 自行 车 磁 耦 合 谐振 式 无 线 充电 器 无 锡 市 产品 质量 监督 检验 中 心 ZL201410002988. 5 |2014-05-07 
2649 | ”电阻 焊 变 压 器 的 次 级 绕组 无 锡 市 南方 电器 制造 有 限 公司 ZL201210559169. 1 |2013-03-20 
2650 | ”一 种 开关 电源 并 联 控制 电路 和 方法 无 锡 市 金 赛 德 电 子 有 限 公司 ZL201210499097. 6 |2013-04-10 
2651 一 种 本 质 安全 型 电源 的 电 火 花 限 制 装置 和 方法 无 锡 市 金 赛 德 电子 有 限 公 司 ZL201210501536. 2 |2013-02-20 
2652 | ”大 功率 脉冲 变 压 髓 无 锡 希 恩 电气 有 限 公司 ZL201110201651. 3 |2012-02-22 
2653 | ”节能 的 非 晶 铁 芯 变压器 无 锡 希 恩 电气 有 限 公司 ZL201210142820. 5 |2012-08-01 
2654 | ”高 压 环保 空气 净化 电源 无 锡 希 恩 电气 有 限 公司 ZL201310335860. 6 |2013-10-23 
2655 | 箱 式 高 压 直 流 电源 无 锡 希 恩 电气 有 限 公 司 ZL201310498789. 3 |2014-01-15 
2656 | ”一 种 电源 动态 路 径 管 理 电路 无 锡 必 创 传 感 科 技 有 限 公 司 ZL201310004338. X|2013-05-01 

流 舵 型 类 法 换 器 的 高 位 电流 源 单 :平衡 设 
2657 0 型 数 模 转换 器 的 高 位 电流 源 单元 非 平衡 设计 无 锡 思 泰 迪 半导体 有 限 公司 ZL200910208204. 3 |2010.04-14 
2658 | ”提高 DC-DC 变换 器 轻 载 效率 的 方法 及 电路 无 锡 新 奎 微 电 子 有 限 公 司 ZL201210385366. 6 |2013-01-23 
2659 | 变压器 铁心 测试 绕 线装 置 无 锡 普天 铁心 股份 有 限 公 司 ZL201310026990. 1 |2013-05-08 
2660 | ”一 种 用 于 铁 世 变压器 的 浸 漆 工装 结构 无 锡 晶 夭 电 子 有 限 公司 ZL201310352905. 0 |2013-11-27 
2661 | 一 种 电源 无 线 控制 系统 及 控制 方法 无 锡 江 南 计 算 技术 研究 所 ZL201110110823. 6 |2012-10-31 
2662 | ”一 种 集群 电源 管理 系统 无 锡 江 南 计算 技术 研究 所 ZL201210379888. 5 |2013-02-13 

跟踪 式 太 阳 能 光伏 发 电 系统 的 自动 校正 系统 及 其 实 , 
2663 rl 能 光伏 发 电 系统 的 自动 校正 系统 及 其 实 无 锡 泰克 塞 斯 新 能 源 科技 有 限 公司 ZL201210031559. 1 |2012-07-11 
基于 三 维 地 磁 传 感 器 的 跟踪 式 光伏 发 电 系 统 及 其 实 3 

2664 - 维 地 磁 传感器 的 跟踪 式 光伏 发 电 系统 及 无 锡 泰克 塞 斯 新 能 源 科技 有 限 公 司 ZL201210031615. 1 |2012-07-04 
2665 一 种 通用 变 流 器 产品 的 试验 系统 及 方法 无 锡 清 源 电气 科技 有 限 公司 ZL201110319716. 4 |2012-08-01 

守 系 统 及 应 用 该 印 荷 系统 的 模块 化 多 电 乎 电 变 
2666 Bs A Ae ee 无 锡 清 源 电气 科技 有 限 公司 ZL201210304261. 3 |2013-01-02 

7 

2667 | 一 种 开关 电源 模块 无 锡 爱 寄 心 电子 有 限 公 局 ZL201010268565. X12012-03-14 
2668 | ”移动 设备 的 护栏 式 充电 装置 无 锡 知 谷 网 络 科技 有 限 公 司 ZL201310009187.7|2014-02-12 
2669 | “移动 设备 及 其 充电 方法 无 锡 知 谷 网 络 科技 有 限 公 司 ZL201310009334. 0 |2014-02-12 
2670 无 损耗 单 片 集成 电源 选择 电路 无 锡 紫 忌 集成 电路 系统 有 限 公 司 ZL201310736888. 0 |2014-03-26 
2671 | SF6 气体 绝缘 变压器 用 绕组 线 -PET 膜 包 铝 组 合 导线 | ”无 锡 统 力 电工 有 限 公司 ZL201210434540. 1 |2013-02-06 
2072 升 压 变换 电路 与 太阳 能 逆 变 器 及 其 控制 方法 无 锡 联动 太阳 能 科技 有 限 公 司 ZL201210003749. 2 |2012-05-02 
2673 | ”一 种 高 升 压 电 路 、 太 阳 能 逆 变 器 与 太阳 能 电池 系统 | 无锡 联动 太阳 能 科技 有 限 公 司 ZL201210135127. 5 |2012-08-15 
2674 轨道 小 车 自动 停 位 充电 装置 无 锡 艾 森 保 自动 化 装备 有 限 公 司 ZL201310160139. 8 |2013-08-14 
2675 | 一 种 能 抑制 电源 噪声 的 低 电 压 压 控 振荡 器 无 锡 芯 怠 微 电子 有 限 公司 ZL201210047677. 1 |2012-12-26 
2676 | ”一 种 电池 充电 装置 及 方法 无 锡金 雨 电子 科技 有 限 公司 ZL201210040402. 5 |2012-07-11 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 360 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2677 | 微型 智能 光伏 汇流 箱 无 锡 隆 玛 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210341619. X|2012-12-12 
2678 | ”功率 模块 东 电 工 株式 会 社 ZL201110034550. 1 |2011-08-17 
2679 | 二 次 电池 模块 的 充电 控制 装置 和 方法 产 自动 车 株式 会 社 ZL201080026045. 6 |2012-11-28 
2680 | “车 辆 的 电源 失效 时 安全 对 策 控 制 装置 产 自动 车 株式 会 社 ZL201180023108.7|2013-01-16 
2681 | “充电 控制 设备 和 充电 控制 方法 产 自动 车 株式 会 社 ZL201180024689. 6 |2013-01-23 
2682 | 电池 充电 装置 和 电池 充电 方法 产 自动 车 株式 会 社 ZL201180027338. 0 |2013-02-27 
2683 | ”电池 充电 系统 产 自动 车 株式 会 社 ZL201180028377. 2 |2013-02-13 
2684 | “充电 端口 用 盖 的 配 设 结构 产 自动 车 株式 会 社 ZIL201180041318. 9 |2013-05-01 
2685 | “充电 端口 用 盖 及 充电 端口 结构 产 自动 车 株式 会 社 ZL201180042518. 6 |2013-05-01 
2686 | ” 逆 变 器 控制 装置 和 逆 变 器 控制 方法 产 自动 车 株式 会 社 ZL201180045926. 7 |2013-06-05 
2687 | 电源 电路 切断 装置 产 自动 车 株式 会 社 ZL201180056382. 4 |2013-07-31 
2688 | ”电池 充电 控制 装置 产 自动 车 株式 会 社 ZL201280002823.7 |2013-05-08 
2689 | 车辆 的 充电 控制 装置 产 自动 车 株式 会 社 ZL201280002826. 0 |2013-05-08 
2690 | “充电 设备 和 导 通 状态 判断 方法 产 自动 车 株式 会 社 ZL201280014177. 6 |2013-12-04 
2691 种 多 电源 进 线 开关 柜 升 集团 有 限 公司 ZL201310366891. 8 |2013-11-27 
2092 电池 充电 率 的 估计 装置 与 电池 充电 率 的 估计 方法 本 康 奈 可 株式 会 社 学 校 法 人 庆 应 义 熟 ”|2ZL201280048559. 0 |2014-07-02 
2693 | 电源 电路 日 本 接线 工业 株式 会 社 ZIL201110055040. 2 |2012-05-23 
2694 | ”直流 电源 系统 和 输出 控制 方法 本 电气 株式 会 社 ZL201080015688. 0 |2012-03-21 
2695 | 同 轴 波导 管 变换 器 和 痊 波 导管 本 电气 株式 会 社 ZL201180065890. 9 |2013-10-02 
2696 | 不 间断 电源 系统 和 控制 电力 供应 的 方法 本 电气 株式 会 社 ZL201210548247. 8 |2013-06-19 
2697 人 人 本 电气 株式 会 社 ZL201280007533. 1 |2013-10-02 
快速 充电 系统 、 控 制 装置 、 控 制 蓄 电量 的 方法 以 及 本 电气 株式 会 社 昭和 砚 壳 石油 株式 会 社 ee 

程序 日 产 自动 车 株式 会 社 
2699 | 电源 状态 诊断 方法 及 装置 本 精工 株式 会 社 ZL201180000036.4|2012-07-11 
2700 | 电源 模块 及 其 制造 方法 立 汽 车 系统 株式 会 社 ZL201080063673. 1 |2012-10-24 
2701 | ”功率 模块 、 以 及 具备 功率 模块 的 电力 变换 装置 立 汽车 系统 株式 会 社 ZL201180015659. 9 |2012-12-12 
2702 | 首 变 器 装置 立 汽 车 系统 株式 会 社 ZL201180017432. 8 |2012-12-19 
2703 | ”功率 模块 和 功率 模块 制造 方法 立 汽车 系统 株式 会 社 ZL201180021058. 9 |2013-01-02 
2704 | ”功率 模块 和 使 用 它 的 电力 变换 装置 日 立 汽车 系统 株式 会 社 ZL201180031877. 1 |2013-03-20 
2705 本 i i 立 汽车 系统 株式 会 社 ZL201180036516. 6 |2013-04-24 

造 方法 和 功率 模块 的 制造 方法 
2706 人 人 立 空 调 ， 家 用 电器 株式 会 社 21201010260561. 7 |2011.04-20 
2707 et ns iis 立 空调 . 家 用 电器 株式 会 社 ZIL201180070774. 6|2014-01-22 
2708 整流 电路 及 采用 整流 电路 的 电动 机 驱动 装置 ] 立 空调 . 家 用 电器 株式 会 社 ZL201310053239. 0 |2013-10-30 
2709 | 锂 离子 二 次 电池 的 充电 方法 日 立 麦克 赛 尔 株式 会 社 ZL201280002847. 2 |2013-06-05 
2710 一 种 用 于 三 相 桥 式 驱动 的 智能 功率 模块 银 IMP 微 电 子 有 限 公 司 ZL201310143341. XI2013-09-04 
2711 一 种 用 于 三 相 桥 式 驱动 的 智能 功率 模块 银 IMP 微 电 子 有 限 公 司 ZL201310144478. 7 |2013-09-04 
2712 | ”应 用 在 LED 驱动 器 的 控制 电路 及 方法 隆 电子 股份 有 限 公 司 ZL201010146431. 0 |2011-10-19 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2713 电压 侦 测 器 及 交 直 流 交换 式 电源 转换 器 的 保护 装置 日 隆 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201010148585. 3 |2011-10-19 
2714 于 切换 式 电源 供应 器 的 抖 频 控制 电路 及 方法 日 隆 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201110050024. 4 |2012-09-05 
2715 | ”具有 电 平 移 位 器 的 环 路 滤波 器 缓冲 器 旺 化 成 微 电 子 株式 会 社 ZL201180022038. 3 |2013-01-16 
2716 Sead ee 电化 成 微 电 子 株式 会 社 ZL201280003175. 7 |2013-06-12 
2717 | “利用 多 模 控 制 的 准 谐振 系统 和 方法 昂 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公司 ZL200910047112. 1 |2010-09-08 
2718 本 于 友 激 式 电 汤 变 必 右 的 动态 国 值 测字 的 系统 和 思 昂 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201110034669. 9 |2012-08-01 
ne er kis 电流 来 驱动 双 极 结 型 晶体 管 的 系统 和 曲 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公司 ee me 
2720 于 LED 通道 的 电流 匹配 的 系统 和 方法 昂 宝 电 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ZL201110224941. X|2013-02-06 
2721 于 利用 开关 频率 抖动 减少 电磁 干扰 的 系统 和 方法 | ” 昂 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201110342023. 7 |2013-05-01 
2722 02 0 防 制 的 ED 弛 明 系 统 和 和 昂 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201110376439. 0 |2013-05-15 
2723 于 驱动 发 光 二 极 管 的 信号 同步 的 系统 和 方法 昂 宝 电 子 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201110461570. 7 |2013-07-03 
2724 于 恒 压 控制 和 恒 流 控制 的 系统 和 方法 昂 宝 电子 ( 上海) 有 限 公司 ZL201210099930. 8 |2013-10-23 
2725 于 开关 反 激 式 电源 变换 系统 的 系统 和 方法 昂 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201210118202.7 |2013-10-30 
2726 于 向 高 强度 气体 放电 灯 提 供 功率 的 系统 和 方法 昂 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201210166683. 9 |2013-12-04 
2727 于 增强 电源 变换 系统 的 动态 响应 的 系统 和 方法 昂 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201210236882. 2 |2012-11-14 
2728 于 电源 变换 系统 的 电流 控制 的 系统 昂 宝 电子 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201210258359. X|2012-11-21 
2729 于 电源 变换 系统 中 的 零 电压 开关 的 系统 和 方法 昂 宝 电 子 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201310014860. 6 |2013-04-24 
2730 | ”通过 调节 开关 过 程 来 减少 电磁 干扰 的 系统 和 方法 昂 宝 电 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ZL201310053020. 0 |2013-05-15 
2731 | ”电源 管理 切换 装置 昆明 云 内 动力 股份 有 限 公 司 ZL201310293824. 8 |2013-09-25 
2732 种 光伏 与 有 机 郎 肯 循 环 厢 合 热电 联 供 系 统 昆明 理工 大 学 ZL201210418286. 6 |2013-03-20 
2733 | 一 种 中 频 弧 焊 电 源 可 控 整 流 的 控制 装置 及 方法 昆明 理工 大 学 ZL201310619289. 0 |2014-06-04 
2734 | “光伏 汇流 箱 双 模式 自动 触发 防火 保护 装置 昆明 绿 电 科技 有 限 公司 ZL201210509487. 7 |2013-04-10 
2735 安全 智能 的 电动 汽车 充电 装置 及 其 控制 方法 昆明 能 讯 科 技 有 限 责 任 公司 ZL201310125232. 5 |2013-07-10 
2736 | 一 种 智能 充电 管理 方法 和 系统 昆明 能 讯 科 技 有 限 责任 公司 ZL201310274975. 9 |2013-11-27 
2737 | ”一 种 汽车 智能 开关 的 电源 模块 昌 辉 汽车 电气 系统 ( 安徽) 有 限 公司 ZL201210585693. 6 |2013-05-01 
2738 | ”一 种 三 相 非 唱 合 金 干 式 接地 变压器 明珠 电气 有 限 公司 ZL201310041013. 9 |2013-05-15 
2739 | “用 于 电动 车 辆 的 电池 充电 装置 明知 大 学 产 学 协力 团 ZL201280018058. 8 |2014-01-22 
2740 | ”排队 接 入 共享 电源 易 可 公司 ZL201280019721. 6 |2014-01-22 
2741 | ”开关 管 分 离 式 LED 驱动 电路 结构 易 美 芯 光 (北京 ) 科 技 有 限 公司 ZL201310486542. X|2014-02-05 
2742 | 一 种 LED 驱动 浪 涌 电压 保护 电路 及 驱动 电路 易 美 世 光 (北京 ) 科 技 有 限 公司 ZL201310713198. 3 |2014-04-16 
2743 | “谐振 电路 和 谐振 DCZDC 转换 器 易 达 有 限 公司 ZL201080057823. 8 |2013-03-27 
2744 | ”谐振 电路 和 谐振 DCZDC 转换 器 易 达 有 限 公 司 ZL201080057825. 7 |2012-12-05 
2745 | ”电源 转换 装置 星 博 电子 股份 有 限 公司 ZL201210108162. 8 |2013-09-11 
2746 | ”有 具 控制 开关 的 电源 转换 装置 星 博 电子 股份 有 限 公 司 ZL201210262068. 8 |2013-10-23 
2747 | “光伏 面板 及 形成 光伏 面板 的 导电 通道 的 方法 昱 品 能 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201110103089. 0 |2012-10-17 

时 时 办 F 作 ( 深 rT 好 八 二 | 晨星 六 己 
2748 | ”电源 控制 装置 及 其 方法 、 以 及 使 用 其 的 移动 装置 a es 本 民生 ZL201010249814. 0 |2012-02-08 
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( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2749 | 高压 变压器 普 利 莫 宗 产品 公司 ZL201110459288. 5 |2012-06-13 
2750 种 电泳 系统 的 电源 装置 普 瑞 麦迪 ( 北京) 实验 室 技术 有 限 公 司 ZL201310133053. 6 |2013-07-10 
2751 - 关 电 源 控制 芯片 以 及 开关 电源 控制 系统 普 缘 芯 半导体 科技 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201310327496. 9 |2013-11-20 
2752 | 电动 自行 车 上 的 电源 布置 普 鲁 莫 维 克 股 份 公司 ZL201180016724. X|2013-01-09 
2753 | ”电源 箱 制 静电 放电 防护 电路 唱 兰 科技 股份 有 限 公司 ZL201210377767. 7 |2013-07-24 
2754 置 0 0 曙光 信息 产业 股份 有 限 公司 ZL201110455876. 1 |2012.06-27 
2755 一 种 元 余 电源 备份 方法 及 宛 余 电 源 备 份 控制 装置 曙光 信息 产业 股份 有 限 公司 ZL201110459019. 9 |2012-07-11 
2756 | ”信息 诱导 自助 式 多 控 群 充 智能 充电 服务 器 曹 松 伟 ZL200910148576. 1 |2011-01-05 
2757 | ”信息 诱导 联网 悬挂 自助 式 智能 快速 充电 服务 器 曹 松 伟 ZL200910148579. 5 |2011-01-05 
2758 | 一 种 配 电 变压器 的 监测 拆 印 装置 及 方法 曾 奕 ZIL201210564576. 1 |2013-04-03 
2759 | “立柱 式 变压器 曾 庆 议 ZL201210521127. 9 |2013-04-10 
2760 | ” 油 浸 式 变压器 的 散热 方法 及 其 散热 器 曾 庆 赣 ZL201310457003. 3 |2014-01-08 
2761 具有 多 个 电容 性 和 电感 性 电源 的 等 离子 处 理 反应 器 | ” 朗 姆 研究 公司 ZIL200780005750. 6 |2009-10-14 
2762 于 等 离子 蚀刻 室 的 集成 的 电容 性 和 电感 性 电源 朗 姆 研究 公司 ZL200780006844. 5 |2009-05-06 
2763 | ” 温 控 型 PWM 线性 恒 流 LED 驱动 装置 木林 森 股份 有 限 公司 ZL201210407171.7 |2013-03-27 
2764 | 一 种 光源 电源 一 体 化 LED 路 灯 模 组 林 森 股份 有 限 公司 ZL201310655181. 7 |2014-03-26 
2765 | 电源 装置 的 启动 方法 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201080054188. 8 |2012-08-22 
2766 | 电源 装置 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZIL201110032752. 2 |2011-08-03 
2767 | 电源 电压 保护 装置 以 及 电源 电压 保护 方法 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201110082538. 8 |2011-10-05 
2768 | ”电源 装置 本 田 技 研 工 业 株 式 会 社 ZIL201110358248. 1 |2012-07-11 
2769 | 非 接触 充电 系统 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201180012247. X12012-11-14 
2770 | “充电 口 结构 和 较 乘 型 车 辆 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201180032017. X|2013-03-06 
2771 | 充电 器 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201180041693. 3 |2013-05-01 
2772 车 辆 充电 系统 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201180051129. X|2013-06-26 
2773 | 跨 骑 型 车 辆 用 电源 连接 部 收纳 构造 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZIL201210022932. 7 |2012-08-29 
2774 | 电动 车 辆 的 充电 系统 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZIL201210070964. 4 1|2012-10-24 
2775 | 车 辆 用 电源 装置 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZIL201210093067. 5 |2012-12-12 
2776 | 电源 装置 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201210110601. 9 |2012-10-31 
2777 | 电动 车 辆 的 电源 装置 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZIL201210424395. 9 |2013-05-15 
2778 | 电动 车 辆 的 电源 装置 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201210425421. X|2013-05-15 
2779 | 电动 车 辆 的 充电 装置 本 田 技 研 工业 株式 会 社 ZL201280056600. 9 |2014-07-30 
2780 | 电动 车 辆 的 充电 控制 北 置 本 田 技 研 工 业 株 式 会 社 ZL201310092973. 8 |2013-10-23 
2781 | 电动 汽车 公路 行驶 隐形 电 轨 自动 充电 装置 朱 幕 松 ZL201310279856. 2 |2013-10-23 
2782 | 具备 高 效 电 源 的 LED 照明 装置 李 东 源 ZL201180057575. 1 |2013-08-07 
a ey 光源 分 区 分 段 变换 投入 驱动 控制 方法 及 其 控制 检 云 震 71201210134214. 9 |2012-10-03 
2784 | ”电动 车 的 行车 和 充电 技术 李 全 瑞 ZL201210271444. X|2013-01-23 
2785 | DC-DC 升 压 电 源 输出 电路 李 冬 ZL201210225279. 4 |2012-11-07 
2786 | 电力 变压器 智能 管控 装置 李 华 ZL201310107152. 7 |2013-07-24 
2787 | 一 种 具有 充 放 电 功 能 的 太阳 能 光伏 手表 李 嘉 害 ZL201210405207. 8 |2013-01-30 
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( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2788 | 深 放电 零 功 耗 太 阳 能 光伏 控制 器 李 培 芳 ZL201010103101. 3 |2010-06-09 
2789 | 评估 车 辆 充电 电路 的 系统 和 方法 李 尔 公司 ZL201110441327. 9 |2012-07-25 
2790 | “ 双 充 电器 系统 李 尔 公司 ZL201210009887. 1 |2012-07-18 
2791 具有 双 电 压 功率 因数 校正 的 效率 优化 的 功率 转换 器 | ” 李 尔 公司 ZL201210026069. 2 |2012-08-15 
2792 于 交通 工具 充电 的 连接 器 组 件 李 尔 公司 ZIL201210182767. 1 |2012-12-19 
2793 于 给 车 辆 电路 提供 不 间断 电力 的 多 级 供电 系统 和 李 尔 公司 ZL201210234449. 5 |2013-01-30 

方法 
于 对 电动 交通 工具 (EV ) 或 混合 动力 电动 交通 工 




















2794 、 李 尔 公司 ZL201210302862. 0 |2013-03-06 
具 (HEV) 的 电池 充电 的 交通 工具 插 孔 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2795 Pie 机 的 es 混合 动力 交通 工具 李 尔 公司 ZL201210539082. 8 |2013-07-03 
2796 | 电动 力 汽车 电源 管理 系统 李建国 ZL201010235572. X|2012-02-01 
2797 有 于 仿真 电源 控制 装置 中 的 理想 二 极 管 的 系统 和 方 李 持 国 际 有 限 公 司 ZL200880132501. 8 |2011-11-30 
2798 | “采用 锂 离子 电池 构成 的 通用 型 充电 电池 及 控制 方法 | ” 李 松 ZL201310436714. 2 |2014-01-01 
2799 | 一 种 防水 充电 组 件 李 萌 ZIL201310522850. 3 |2014-02-26 
2800 | “适用 于 雪山 区 域 的 稳 流 型 光伏 电热 水 器 李 眷 ZL201210391494. 1 |2013-05-08 
2801 | ” 弧 焊 电源 李 阳 陈毅 丹 ZL201410020726. 1 |2014-04-02 
2802 | ”基于 GSM 的 远程 控制 双 电 源 自动 转换 开关 系统 李 飞 ZL201310290689. 1 |2013-10-16 
2803 | 一 种 为 电子 产品 提供 无 线 充 电 功 能 的 台灯 李鹏 ZL201110259880. 0 |2013-03-20 
2804 | ”一 种 无 线 电 能 传输 系统 及 其 实现 方法 李鹏 ZL201310008281. 0 |2013-05-08 
2805 | 输送 车 系统 及 其 充电 方法 村 田 机 械 株式 会 社 ZL201110205134. 3 |2012-03-14 
2806 | 一 种 用 单片机 自动 跟踪 谐振 频率 的 电磁 加 热电 路 杨 作 峰 ZL201310208644. 5 |2013-09-18 
2807 | LED 日 光 灯 及 用 于 LED 日 光 灯 的 驱动 电源 器 杨 永 红 ZIL201210286628. 3 |2012-12-12 
2808 | 有 具 辅 助 电源 的 燃烧 及 紧急 启动 操控 系统 杨 泰 和 ZL201010196937. 2 |2010-12-29 
2809 | “分 离 式 辅助 电源 的 燃烧 及 紧急 起 动 系统 杨 泰和 ZL201010201859. 0 |2010-12-29 
2810 | 一 种 DC-DC 模块 电源 杨 燕 平 ZL201410349582. 4 |2014-11-05 
2811 | DC-DC 模块 电源 机 架 结构 杨 燕 平 ZL201410349615. 5 |2014-10-15 
2812 | 一 种 具有 交流 输入 过 压 保 护 的 开关 电源 装置 杭州 中 恒 电 气 股份 有 限 公 司 ZIL201110451970. X|2012-07-11 
1 a 电源 控制 电路 、 控 制 方法 以 及 应 用 其 的 数 杭州 乐 图 光电 科技 有 限 公司 PT ee 
2814 一 种 耐 电压 冲击 保护 电路 以 及 应 用 其 的 开关 电源 杭州 乐 图 光电 科技 有 限 公 司 ZL201310057418. 1 |2013-05-22 
2815 | 一 种 延长 VRLA 电池 使 用 寿命 的 脉冲 充电 方法 杭州 信 控 科技 有 限 公司 ZL201310149194.7|2013-07-31 
2816 | 一 种 等 离子 切割 电源 的 引导 弧 电 流 电路 杭州 凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公司 ZIL201210020772. 2 |2012-07-11 
2817 | 一 种 电源 线 防 松 脱 装置 杭州 华 三 通信 技术 有 限 公 司 ZL201310429637. 8 |2013-12-25 
2818 | ”电源 装置 、 存 储 设备 及 电源 模块 杭州 华为 数字 技术 有 限 公司 ZIL201310385827. 4 |2013-12-25 
2819 | LED 驱动 电路 及 包含 该 驱动 电路 的 开关 电源 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201110460184. 6 |2012-06-13 
2820 | ”高 功率 因数 恒 流 驱动 电路 及 恒 流 装置 杭州 士 兰 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201210522668. 3 |2013-02-27 
2821 - 关 电源 及 控制 其 恒定 输出 电流 的 控制 器 杭州 士 兰 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201210539607. 8 |2013-03-27 
2822 - 关 电源 的 极限 峰值 电流 检测 电路 杭州 士 兰 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201210580800. 6 |2013-04-10 
2823 | “升降 压 开 关 电源 及 其 控制 器 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZIL201210591445. 2 |2013-04-03 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 364 ， ”中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2824 、 0 Ss a a 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公 司 ZL201210594578. 5 |2013-04-24 
2825 0 i 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公 司 ZL201210595125.4|2013-03-27 
2826 - 关 电 源 及 其 控制 器 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZIL201310033192. 1 |2013-04-17 
2827 无 辅助 绕组 供电 的 非 隔离 LED 驱动 电路 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201310046328. 2 |2013-05-01 
2828 | ”开关 电源 及 实现 恒定 输出 电流 的 开关 电源 控制 器 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZIL201310209810. 3 |2013-08-14 
2829 - 关 电 源 及 实现 恒定 输出 电流 的 开关 电源 控制 器 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZIL201310209869. 2 |2013-08-21 
2830 原 边 恒 流 控制 的 准 单 级 高 功率 因数 电路 及 装置 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201310234999. 1 |2013-08-28 
2831 一 种 准 单 级 高 功率 因数 恒 流 电路 及 装置 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201310235023. 6 |2013-08-28 
2832 无 畏 有 a 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZIL201310341321. 3 |2013-10-16 

流 控制 电路 
2833 导 放 大 器 及 LED 恒 流 驱动 电路 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZIL201310415096. 3 |2013-12-18 
2834 导 放 大 器 及 LED 恒 流 驱动 电路 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201310416834. 6 |2013-12-25 
2835 非 隔离 实地 带 PFC 的 LED 驱动 电路 及 其 控制 器 杭州 士 兰 微 电 子 股份 有 限 公司 ZL201310724005. 4 |2014-03-19 
2836 | ”开关 电源 及 其 控制 器 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201310753078. 6 |2014-03-26 
2837 多 文 路 反馈 充电 器 电路 及 充电 方法 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公 司 ZL201310754770. 0 |2014-04-02 
2838 | 复合 器 件 及 开关 电源 杭州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201410158196. 7 |2014-07-16 
2839 | “开关 电源 及 其 控制 器 杭州 士 兰 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZIL201410161303. 1 |2014-06-25 
2840 | 一 种 用 于 汽车 空调 控制 器 VFD 显示 屏 的 开关 电源 杭州 广安 汽车 电器 有 限 公 司 ZL201210207236. 3 |2012-11-21 
2841 | ”人 工 智能 充电 系统 杭州 扬 果 科技 有 限 公司 ZIL201210379375. 4 |2013-03-20 
2842 | ”一 种 高 功率 因数 变换 器 杭州 电子 科技 大 学 ZL201210146349.7 |2012-09-19 
2843 种 超声 波 电 源 电 流 检测 电路 杭州 电子 科技 大 学 ZL201210529377. 7 |2013-04-03 
2844 | ”一 种 小 型 大 功率 的 多 功能 移动 电源 杭州 电子 科技 大 学 ZIL201310159854. X|2013-07-24 
2845 | 一 种 具有 充电 宝 和 多 用 途 LED 功能 的 驱动 电路 杭州 电子 科技 大 学 ZIL201310177764. 3 |2013-09-04 
2846 | 一 种 有 源 倍 压 整 流 电 路 杭州 电子 科技 大 学 ZIL201310191474. 4 |2013-08-28 
2847 | 一 种 智能 塑 沉 断路 器 自生 电源 控制 方法 杭州 电子 科技 大 学 ZL201310229575. 6 |2013-09-11 
2848 | ”具有 预 检测 功能 的 智能 电源 控制 系统 杭州 电子 科技 大 学 ZL201310236375. 3 |2013-09-18 
2849 | ”直流 加 脉冲 式 的 金属 表面 处 理 电源 电路 杭州 电子 科技 大 学 ZIL201310301466. 0 12013-10-23 
2850 | 直流 加 相 控 式 的 金属 表面 处 理 电源 电路 杭州 电子 科技 大 学 ZIL201310303924. 4 12013-10-23 
2851 | “交流 用 电 系 统 功率 因数 的 无 扰动 多 级 补偿 电路 杭州 电子 科技 大 学 ZL201410040859. 5 |2014-04-30 
2852 | ”一 种 石墨 炉 法 原子 吸收 电源 模块 杭州 纽 蓝 科技 有 限 公司 ZL201310289575. 5 |2013-11-27 
2853 一 种 开关 电源 及 其 控制 电路 和 控制 方法 杭州 茂 力 半导体 技术 有 限 公 司 ZL201310346923. 8 |2013-11-20 
2854 | ”一 种 自 判 定 是 否 正常 输出 的 汽车 应 急 启动 电源 电路 | ”杭州 阳光 工具 有 限 公 司 ZIL201310528846. 8 |2014-02-05 
2855 | ”高 效 环保 的 LED 高压线 性 恒 流 驱动 电路 杭州 鸿 德 照明 科技 有 限 公 司 ZL201310094317. 1 |2013-10-02 
2856 | ”一 种 智能 LED 驱动 器 、 智 能 LED 灯 及 其 调 光 方法 a di 限 公 司机 州 汉 及 东风 庆 电 ZL201210111964. 4 |2013-10-30 
科技 有 限 公 司 
2857 | 电动 车 充电 线 组 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL200980133471. 7 |2011-07-20 
2858 | 保护 电路 、 电 池 组 件 以 及 充电 系统 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201080004081. 2 |2011-12-07 
2859 | ”直流 电源 装置 和 应 用 系统 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201080016674. 0 |2012-03-28 
2860 | ”电力 转换 器 和 车 辆 照明 装置 、 车 辆 前 灯 和 和 车辆 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201080030537. 2 |2012-05-23 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 电源 发 明 专利 〈2015 年 授权 ) “365 ， 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

2861 | 首 变 器 一 体型 电动 压缩 机 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201080043312. 0 |2012-09-19 
2862 | ”变压器 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201080065087. 0 |2012-11-14 
2863 | 首 变 器 装置 以 及 使 用 该 逆 变 器 装置 的 电气 设备 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201080065757. 9 |2012-12-19 
2864 | ”电源 检测 电路 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201080067244. 1 |2013-02-13 
人 a ZL201110159275. 6 |2012-01-11 

向 开关 的 驱动 方法 
2866 | ” 压 电 型 音响 转换 器 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201180001797. 1 |2012-04-04 
2867 | ”供电 装置 和 车 辆 充电 系统 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201180005886. 3 |2012-10-17 
2868 | 车辆 用 电源 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201180016059. 4 |2012-12-12 
2869 | ” 碱 性 著 电 池 的 充 放电 控制 方法 以 及 电源 系统 松下 电器 产业 株式 会 社 ZIL201180016817. 2 |2012-12-26 
2870 | ”整流 电路 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201180029459. 9 |2013-03-06 
2871 | 光 设 备 及 包含 该 光 设备 的 充电 系统 松下 电器 产业 株式 会 社 ZIL201180032773. 2 |2013-03-13 
2872 | ”整流 电路 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201180033930. 1 |2013-03-27 
2873 | ”车辆 用 电源 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201180037849. 0 |2013-04-17 
2874 | ”直流 电源 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201180056726. 1 |2013-07-31 
2875 | 电动 车 充电 站 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201210154770. 2 |2012-11-21 
2876 | ”电源 装置 和 包括 该 电源 装置 的 灯 及 车 辆 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201210162576. 9 |2012-11-28 
2877 | “充电 控制 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201210483623. X|2013-06-05 
2878 | ”变压器 及 电弧 放电 加 工装 置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201280002241. 9 |2013-04-17 
2879 | ”电源 控制 系统 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201280004027.7 |2013-08-14 
2880 | “充电 控制 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201280010413. 7 |2013-11-20 
2881 | ”电源 插座 和 连接 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201280018073. 2 |2013-12-25 
2882 | 电动 车 辆 用 充电 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201280026112. 3 |2014-02-05 
a 0 0 松下 电器 产业 株式 会 社 00 od Oo 
2884 | ”电力 变换 器 及 使 用 该 电力 变换 器 的 照明 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201310065168. 6 |2013-09-11 
2885 | “半导体 元 件 、 半 导体 装置 及 电力 变换 器 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201310093194. X|2013-07-24 
2886 | ”变换 器 控制 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201310247561.7 |2013-10-23 
2887 | ”电力 变换 装置 及 使 用 它 的 电池 充电 装置 松下 电器 产业 株式 会 社 ZL201380001623. 4 |2014-02-19 
2888 | 并 网 型 供电 系统 松下 知识 产权 经 营 株 式 会 社 ZL201080043158.7 |2012-07-18 
2889 | ”电动 车 用 充电 站 松下 知识 产权 经 营 株 式 会 社 ZL201080045466. 3 |2012-07-11 
2890 | “汽车 用 充电 装置 松下 知识 产权 经 营 株 式 会 社 ZL201080056862. 6 |2012-09-05 
2891 | 和 车辆 用 电源 装置 松下 知识 产权 经 营 株式 会 社 ZL201180015059. 2 |2012-12-05 
2892 | 转换 器 电路 松下 知识 产权 经 营 株 式 会 社 ZL201180039261. 9 |2013-05-01 
2893 | 充电 器 松下 知识 产权 经 营 株 式 会 社 ZL201210333549. 3 |2013-03-27 
2894 | ”电动 车 辆 用 充电 装置 和 电动 车 辆 用 充电 系统 松下 知识 产权 经 营 株 式 会 社 ZL201210562552. 2 |2013-06-26 
2895 用 电源 装置 松下 知识 产权 经 营 株 式 会 社 ZL201380010620.7 |2014-11-05 
2896 焊接 系统 、 丝 驱动 系统 和 对 具有 电源 应 各 鼎 动 本 林肯 环球 股份 有 限 公司 ZIL201080023981. 1 |2012-05-09 
置 的 丝 送 进 器 切换 电源 的 方法 

2897 用 于 焊 机 的 辅助 电源 供应 器 林肯 环球 股份 有 限 公司 ZL201080039161. 1 |2012-05-30 
2898 | ” 耦 联 到 电流 源 电源 上 的 M2LC 系统 柯 蒂 斯 - 赖 特 机 电 公司 ZL201180045986. 9 |2013-05-22 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 366 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2899 | ”光伏 高 效 节 能 发 电 装置 柳州 市 京 阳 节 能 科技 研发 有 限 公司 ZL201210316177. 3 |2012-12-26 
2900 | ”用 于 对 电池 组 充电 的 系统 和 方法 株式 会 社 LG 化 学 ZIL201180028605. 6 |2013-02-13 
2901 | 线 绕 型 可 充电 电池 及 其 制造 方法 株式 会 社 LG 化 学 ZIL201180053467.7 |2013-10-09 
2902 | ”电池 充电 装置 株式 会 社 万 都 ZL201210073128. 1 |2012-09-26 
为 号 人 的 不 连续 电流 模式 功率 因数 校正 变换 器 控 株式 会 社 万 都 OT 0 TT 
2904 | “充电 /放电 装置 的 电源 装置 以 及 充电 /放电 装置 株式 会 社 三 社 电机 制作 所 ZL200910129080. X12009-09-23 
2905 | ”用 于 组 合 电池 芯 和 组 合 电 池 芯 系统 的 充电 方法 株式 会 社 东 芝 ZIL200980106186. 6 |2011-01-19 
2906 | 充电 控制 装置 以 及 充电 控制 系统 株式 会 社 东 芝 ZL201110067720. 6 |2012-05-30 
2907 | DC-DC 变换 器 株式 会 社 东 芝 ZL201110252388. 0 |2012-04-04 
2908 | “系统 联合 逆 变 器 株式 会 社 东芝 ZL201180006038. 4 |2012-10-03 
2909 A 株式 会 社 东芝 ZL201180031674. 2 |2013-03-06 
2910 | ”开关 电路 以 及 DC-DC 转换 器 株式 会 社 东芝 ZL201210055425. 3 |2012-12-19 
2911 | “半导体 集成 电路 和 DC-DC 转换 器 株式 会 社 东芝 ZL201210055886. 0 |2013-06-05 
2912 | “充电 /放电 确定 装置 和 方法 株式 会 社 东 芝 ZIL201210085287. 3 |2012-10-03 
2913 于 同步 电机 及 逆 变 器 装置 的 无 传感器 控制 装置 株式 会 社 东 芝 ZL201210384313. 2 |2013-03-13 
2914 | 电源 电路 以 及 磁 共 振 成 像 装 置 株式 会 社 东芝 东芝 医疗 系统 株式 会 社 ZL201310011808. 5 |2013-07-17 
2915 | ”直流 至 三 相交 流 的 逆 变 器 系统 株式 会 社 丰 田 自 动 织 机 ZL201110083680.4|2011-10-05 
2916 | 电源 单元 和 电源 株式 会 社 丰 田 自动 织 机 ZIL201110319397.7 |2012-05-16 
2917 旋转 电机 的 逆 变 器 设备 和 用 于 旋转 电机 的 驱动 方法 株式 会 社 丰田 自动 织 机 ZL201210057363. XI2012-09-19 
2918 | ”电机 逆 变 器 的 控制 方法 和 控制 装置 株式 会 社 丰 田 自动 织 机 ZIL201210068477. 4 |2012-09-26 
5 和 ee Le Ga 触 供电 系统 人 动 织 机 丰田 自动 车 株式 会 SO B00 
2920 eB 株式 会 社 京 三 制作 所 ZL201080026414. 1 |2012-05-23 
人 器 ee 株式 会 社 京 三 制作 所 ZIL201210042177. 9 |2012-08-29 
2922 ee 流 型 送 变 器 装置 的 控制 方 株式 会 社 京 三 制作 所 ZL201280018808. 1 |2013-12-25 
2923 | ”电子 设备 及 其 充电 方法 以 及 无 线 通信 装置 株式 会 社 半导体 能 源 研究 所 ZL201210188715. 5 |2012-10-03 
2924 | 焊接 电源 株式 会 社 大 享 ZL201110060009. 8 |2011-09-21 
2925 | 电源 装置 株式 会 社 大 享 ZL201110060011. 5 |2011-09-21 
2926 | 电源 装置 株式 会 社 大 享 ZL201110060870. 4 |2011-09-21 
2927 | 变换 器 电源 装置 株式 会 社 大 享 ZIL201110155358. 8 |2011-12-28 
2928 | ” 逆 变 电源 装置 株式 会 社 大 亭 ZL201110170387. 1 |2012.01-11 
2929 | ”电弧 焊接 方法 、 焊 接 电源 装置 及 电弧 焊接 系统 株式 会 社 大 享 ZIL201110264750. 6 |2012-04-04 
2930 | “焊接 用 电源 装置 株式 会 社 大 享 ZIL201110325357. 3 |2012-05-16 
2931 | ”电弧 加 工 用 电源 装置 株式 会 社 大 享 ZIL201110363285. 1 |2012-07-04 
2932 | 电源 和 电弧 加 工 电源 株式 会 社 大 享 ZIL201110386189. 9 |2012-06-06 
2933 | ”焊接 用 电源 装置 以 及 焊接 机 株式 会 社 大 享 ZL201210014766. 6 |2012-08-01 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) … 367， 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2934 | ”焊接 用 电源 装置 以 及 焊接 机 株式 会 社 大 享 ZL201210019587. 1 |2012-08-01 
2935 | 焊接 用 电源 装置 以 及 焊接 机 株式 会 社 大 享 ZL201210020045. 6 |2012-08-01 
2936 | LED 电光 板 及 其 驱动 方法 株式 会 社 大 韩 电光 ZL201110051013. 8 |2012-02-01 
2937 | ”输出 滤波 器 和 具有 该 输出 滤波 器 的 电动 机 驱动 系统 | ”株式 会 社 安 川 电机 ZL201080036574. 4|2012-05-23 
2938 | ”变频 器 装置 及 变频 器 系统 株式 会 社 安 川 电机 ZL201080038978.7 12012-07-11 
2939 | ” 道 变 器 装置 及 其 控制 方法 株式 会 社 安 川 电机 ZL201080065071. X12012-11-14 
2940 | ”矩阵 变换 器 的 控制 装置 株式 会 社 安 川 电机 ZL201110041006. X|2011-08-24 
2941 | DC-AC 电力 转换 器 株式 会 社 安 川 电机 ZL201110111569. 1 |2011-12-28 
2942 | “充电 装置 株式 会 社 安 川 电机 ZL201210015089. X|2012-07-18 
2943 | “充电 装置 及 操作 器 株式 会 社 安 川 电 机 ZL201210015315. 4|2012-08-01 
2944 | ”和 矩阵 变 流 器 株式 会 社 安 川 电 机 ZL201210119176. X|2012-11-14 

电源 再 生 整 流 器 、 马 达 驱 动 系统 及 电源 再 生 处 理 方 
2945 人 人 株式 会 社 安 川 电机 21.201210313852. 7 |2013.03-27 
2946 | ”电源 再 生 装 置 和 电力 转换 装置 株式 会 社 安 川 电机 ZL201310136899. 5 |2013-10-30 
2947 | ”高 频 电 源 装置 株式 会 社 岛 津 制作 所 ZL201080070267. 8 |2013-07-24 
十 力 H 目 韦 力 0 本 站 » = = 力主 
支架 、 具 备 支 架 的 电源 组 装 体 、 以 及 保持 于 支架 的 
2948 | 二 | 2 ee 株式 会 社 岛 野 ZL201210304157.4 |2013-06-19 
盏 已 HP 
2949 | PLC/ 电源 混合 装置 以 及 具有 通信 功能 的 装置 株式 会 社 巨 晶片 ZL201180050664. 3 |2013-06-12 
2950 | ”电源 装置 株式 会 社 巨 晶片 ZL201180055261. 8 |2013-07-10 

2951 具有 充电 器 的 燃料 电池 系统 株式 会 社 斗 山 东洋 工程 建筑 公司 ZL201080007605. 3 |2012-02-15 
2952 | ”电源 转换 开关 株式 会 社 新 爱 知 电机 制作 所 ZL201080031497. 3 |2012-12-05 

静态 设备 用 卷 绕 铁 芯 、 非 晶 变 压 器 及 变压器 用 线圈 

2953 Ns CR > 株式 会 社 日 立 产 机 系统 ZL200980131030. 3 |2011.07-06 

汪 江 林 

2954 | ”树脂 模 制 线圈 和 使 用 它 的 模 制 变压器 株式 会 社 日 立 产 机 系统 ZL201210019837. 1 |2012-07-25 

2955 | ”变压器 及 其 卷 绕 铁 芯 的 制造 装置 和 制造 方法 株式 会 社 日 立 产 机 系统 ZL201310073090. 2 |2013-06-12 
谐振 型 充电 装置 以 及 使 用 了 该 谐振 型 充电 装置 的 车 二 

2956 | Rds a 人 “| “株式 会 社 日 立信 息 通信 工程 ZL201110305163.7|2012.05-09 

双向 DC-DC 变换 器 和 双向 DC-DC 变换 器 的 控 佣 ee 

2957 法 " 3 9 控制 广 株式 会 社 日 立信 息 通信 工程 ZL201210079786. 1 |2012-08-01 
2958 | ”电源 装置 及 电源 装置 的 控制 方法 株式 会 社 日 立信 息 通信 工程 ZL201210460326. 3 |2013-05-29 
2959 | ”双向 DC-DC 变换 器 及 其 控制 方法 株式 会 社 日 立信 息 通信 工程 ZL201310149394. 2 |2013-08-21 

绝缘 电路 基板 和 使 用 它 的 功率 半导体 装置 或 逆 变 器 

2960 模块 Ee 株式 会 社 日 立 制 作 所 ZL201080033856. 9 |2012-05-23 
2961 | AC-DC 变换 器 及 其 控制 方法 株式 会 社 日 立 制作 所 ZL201080060411. X|2012-09-26 
2962 | DC-DC 变换 器 株式 会 社 日 立 制作 所 ZL201080067480. 3 |2013-03-06 

电动 汽车 的 充电 控制 方法 、 充 电 监 视 控 制 中 心 及 车 
2963 A i 车 | 株式 会 社 日 立 制作 所 ZI201110240112. 0 |2012.03-14 
算 导 航 装 

2964 | 配 电 安装 部 件 及 使 用 配 电 安 装 部 件 的 逆 变 器 装置 株式 会 社 日 立 制 作 所 ZL201180007510. 6 |2012-10-10 
2965 | 气体 绝缘 设备 用 光 变 流 器 株式 会 社 日 立 制 作 所 ZL201180023324. 1 |2013-01-23 
2966 | ”蓄电池 控制 装置 、 充 电站 以 及 蓄电池 控制 方法 株式 会 社 日 立 制 作 所 ZL201180037749. 8 |2013-04-17 
2967 | ”直流 电源 装置 株式 会 社 日 立 制 作 所 ZL201210038728. 4|2012-09-05 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































368 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

DD 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
2968 | ”半导体 功率 模块 株式 会 社 间作 所 ZL201210240778. 0 |2013-01-16 
2969 | ”电力 变换 器 控制 装置 及 电力 变换 控制 方法 株式 会 社 间作 所 ZL201210269606. 6 |2013-03-06 
2970 | ”电气 设备 用 光 变 流 器 株式 会 社 所 东 光 ZL201180038831. 2 |2013-05-15 

株式 会 社 间作 所 日 立 水 户 工程 技术 股 
2971 | ”直流 电源 装置 ZL201210158567. 2 |2012-11-28 
的 份 有 限 公司 
加 末 式 会 社 日 立 制作 所 日 立 汽车 系统 株式 会 
2972 | 电池 电源 装置 、 株式 会 必 所 日 立 汽车 系统 株式 会 |zr201010500120.Xj|2011.05.11 
电源 电路 及 使 用 该 电源 电路 的 电动 机 驱动 装置 和 冷 、 
2973 闲 设备 人 本 ”| “株式 会 社 日 立功 率 半 导体 ZL201010589350. 8 |2011-06-15 
水 芭 
2974 | “半导体 功率 模块 和 电力 转换 装置 株式 会 社 日 立功 率 半导体 ZL201110032685. 4 | 2011-08-31 
a 株式 会 社 日 立功 率 半导体 日 立 空调 : 
2975 | “用 于 电源 装置 的 控制 电路 人 3 A ZL201210277447. 4 |2012-11-28 
电器 株式 会 社 
电功率 控制 装置 和 电功率 控制 装置 中 的 
2976 SE 株式 会 社 明 21201080030403. 0 |2012.05-23 
2977 | 绝缘 型 开关 电源 装置 株式 会 社 村 芷 所 ZL200980123343. 4|2011-05-18 
2978 车 辆 用 电源 装置 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL200980140369. X12011-09-07 
2979 | ”绝缘 型 开关 电源 装置 株式 会 社 村 芷 所 ZL201010105025. X12010-07-28 
2980 - 关 电 源 装置 株式 会 社 村 芷 所 ZL201010623057. 9 |2011-08-03 
2981 - 关 电 源 装 置 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL201080016323. X12012-03-28 
2982 - 关 电 源 装 置 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL201080016526. 9 |2012-03-28 
2983 | ”高 耦合 度 变 压 器 、 电 子 电路 及 电子 设备 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL201180006418. 8 |2012-10-03 
2984 - 关 电 源 装 置 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL201180010397.7|2012-10-31 
2985 - 关 电 源 装置 株式 会 社 村 芷 所 ZL201180012926.7|2012-11-21 
电源 装置 用 驱动 电路 、 电 源 装 置 用 驱动 集成 
2986 站 区 ke 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL201180013414. 2 |2012-11-21 
WMA 
2987 - 关 电 源 装 置 株式 会 社 村 芷 所 ZL201180014080. 0 |2012-11-21 
2988 关 控 制 电路 以 及 开关 电源 装置 株式 会 社 村 芷 所 ZL201180019375.7 |2012-12-26 
2989 | ”开关 控制 电路 及 开关 电源 装置 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL201180027942. 3 |2013-02-20 
2990 - 关 控 制 电路 及 开关 电源 装置 株式 会 社 村 芷 所 ZL201180031872. 9 |2013-03-13 
2991 | DC-DC 变换 器 模块 以 及 多 层 基 板 株式 会 社 村 企 所 ZL201180042371. 0 |2013-05-08 
2992 - 关 电 源 电路 株式 会 社 村 芷 所 ZL201180057152. X|2013-07-31 
2993 - 关 电 源 电路 株式 会 社 村 所 ZL201180057893. 8 |2013-08-14 
2994 - 关 电 源 电路 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL201180066110. 2 |2013-09-25 
2995 - 关 电 源 装 置 株式 会 社 村 芷 所 ZL201210417849. X12013-05-08 
2996 | ”开关 电源 装置 株式 会 社 村 田制 作 所 ZL201310230874. 1 |2014-01-15 
2997 - 关 电 源 装置 株式 会 社 村 芷 所 ZL201310276392. X12014-01-29 
二 次 电池 的 充电 状态 测定 装置 以 及 二 次 
2998 | 状态 测定 方法 株式 会 社 杰 士 汤 浅 国际 ZL201180005535. 2 |2012-09-26 
做 态 测定 方 ; 
2999 | ”充电 方法 株式 会 社 术士 汤 浅 国际 ZL201180008269. 9 |2012-10-24 
3000 | 线 放电 加 工 用 的 电源 系统 株式 会 社 沙 迪 ZL201180035502. 2 |2013-03-27 
3001 | 直流 电源 装置 株式 会 社 爱 发 科 ZL201180039583. 3 |2013-04-24 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “369 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3002 | 测试 装置 用 电源 装置 及 利用 它 的 测试 装置 株式 会 社 爱 德 万 测试 ZL201210044676. 1 |2012-08-29 
3003 于 电动 工具 的 电源 装置 株式 会 社 牧 田 ZL201180030906. 2 |2013-02-27 
3004 于 充电 器 的 异物 去 除 结构 株式 会 社 牧 ZL201180042115. 1 |2013-05-01 
3005 | “充电 装置 株式 会 社 牧 上 ZL201180063048. 1 |2013-09-11 
3006 | “充电 式 电动 工具 株式 会 社 牧 ZL201210016463. 8 |2012-07-25 
3007 | “充电 式 电动 工具 株式 会 社 牧 ZL201310016447. 3 |2013-10-30 
3008 | “充电 装置 株式 会 社 牧 丘 ZL201310238091. 8 |2014-03-12 
3009 本 人 株式 会 社 理光 ZL201110322747. 5 |2012.05-23 
二 全 0 株式 会 社 理光 oo 
3011 | 连接 装置 ， 充 电 装 置 ， 图 像 形成 装置 及 处 理 卡 盒 株式 会 社 理光 ZL201210021278. 8 |2012-08-15 
3012 | 电源 模块 以 及 包括 其 的 图 像 形成 设备 株式 会 社 理光 ZL201210212189. 1 |2012-12-26 
3013 | “充电 装置 ， 成 像 单元 ， 以 及 图 像 形成 装置 株式 会 社 理光 ZL201210298707. 6 |2013-03-06 
3014 | 电源 电路 株式 会 社 理光 ZL201210366318. 2 |2014-04-02 
3015 | ”光电 变换 器 、 图 像 读 取 装 置 以 及 图 像 读 取 方 法 株式 会 社 理光 ZL201210380116. 3 |2013-01-30 
3016 | 电源 装置 和 图 像 形 成 装置 株式 会 社 理光 ZL201210579198. 4 |2013-07-03 
3017 | 电功率 转换 响 株式 会 社 电 装 ZL201110139014. 8 |2011-11-23 
3018 | ”电力 转换 器 、 驱 动 设备 以 及 电力 转向 设备 株式 会 社 电 装 ZL201110256234. 9 |2012-03-21 
3019 | ”电力 转换 器 株式 会 社 电 装 ZL201210262847. 8 |2013-01-30 
3020 | “允许 减 小 尺寸 且 以 降低 的 成 本 制造 的 电力 变换 器 株式 会 社 电 装 ZL201210326560. 7 |2013-05-01 
3021 | 电动 车 辆 的 充电 控制 系统 株式 会 社 电 装 ZIL201210352154. 8 |2013-04-03 
3022 Bi ? 体 模块 的 电力 转 株式 会 社 电 装 ZL201210443841. 0 |2013-05-15 
3023 | ”电力 转换 器 株式 会 社 电 装 ZL201310059844. 9 |2013-09-18 
3024 | ”功率 变换 器 株式 会 社 电 装 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180007892. 2 |2012-10-17 
3025 | ”电力 转换 器 株式 会 社 电 装 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201180023180. X|2013-01-16 
3026 | ”车载 充电 控制 系统 株式 会 社 电 装 丰田 自动 车 株式 会 社 ZL201210401077. 0 |2013-04-24 
3 W000 恒 压 特性 焊接 电源 以 及 电弧 焊接 方 株式 会 社 神户 制 钢 所 汪汪 
3028 | 降 压 电源 电路 株式 会 社 索 思 未 来 ZIL201210510913. 9 |2013-06-26 
3029 | 电源 电路 株式 会 社 索 思 未 来 ZIL201310142879. 9 |2013-10-30 
3030 | ”电源 电路 和 半导体 装置 株式 会 社 索 思 未 来 ZL201410054268. 3 |2014-09-24 

时 No er MRE 株式 会 社 自动 网 络 技术 研究 所 住友 电 装 株 
3031 | ”处 理 系 统 、 处 理 装 置 及 电源 控制 方法 式 会 社 住友 电气 工业 株式 会 社 ZL201180038689. 1 |2013-04-17 
3032 本 0 株洲 中 车 电力 机 车 配件 有 限 公 司 ZL201210437508. 9 |2013-02-20 
3033 一 种 机 车 牵引 变 流 器 试验 装置 及 其 方法 株洲 南车 时 代 电气 股份 有 限 公 司 ZL201110311367. 1 |2012-05-02 
3034 种 同 相 供电 变 流 器 系统 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210076211. 4 |2012-07-18 
3035 一 种 机 车 开关 电源 多 用 户 并 行 测试 系统 及 其 方法 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201210175489. 7 |2012-09-19 
3036 | 一 种 高 压 IGBT 变 流 器 模块 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201210288915. 8 |2012-11-28 
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( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3037 | ”一 种 变 流 器 柜 的 电气 性 能 测试 系统 及 方法 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210433798. X|2013-02-06 
3038 种 直流 融 冰 电源 拓扑 株洲 变 流 技术 国家 工程 研究 中 心 有 限 公司 |ZL201210230071. 1 |2012-10-31 
a 募兵 昌平 变 ; 时 于 性 直 》 YY 已 闪 
3039 WA 氧化 多 电子 变 流 音 秒 性 直流 答 电 装置 及 株洲 变 流 技术 国家 工程 研究 中 心 有 限 公司 |ZL201210289069. 1 |2012-11-14 
AFL 
3040 一 种 静止 无 功 发 生 器 变 流 器 阀 用 取 能 装置 株洲 变 流 技术 国家 工程 研究 中 心 有 限 公司 |ZL201210401588. 2 |2013-01-16 
3041 种 多 电压 等 级 输出 变频 电源 及 其 控制 方法 株洲 变 流 技术 国家 工程 研究 中 心 有 限 公 司 |ZL201210409517.7 |2013-04-03 
3042 | 一 种 三 旁 通 大 功率 整流 电源 及 其 控制 方法 株洲 变 流 技术 国家 工程 研究 中 心 有 限 公司 |ZL201210409518. 1 |2013-01-16 
3043 | “用 于 为 长 脉冲 磁体 供电 的 电源 耦合 控制 系统 及 方法 | ”株洲 变 流 技术 国家 工程 研究 中 心 有 限 公 司 |ZL201310270796. 8 |2013-11-27 
并 联 单 相 互 桥 级 联 型 有 源 电力 滤波 器 控制 装置 及 其 
3044 联 单 相 卫 桥 级 联 型 有 源 电 力 涉 波 器 控制 装置 及 株洲 变 流 技术 国家 工程 研究 中 心 有 限 公 司 |ZL201310404139. 8 |2013 -12-11 
3045 电力 机 车 变 压 右 油泵 接线 板 的 制造 方法 株洲 市 荣 达 铁路 机 电 有 限 公司 ZL201410165005. X12014-07-02 
3046 | 一 种 高 压 大 电流 直流 充电 机 株洲 市 达能 科技 有 限 公司 ZL201110298302. 8 |2012-07-25 
3047 | ”基于 DSP 的 全 数字 化 三 相 中 频道 变 器 核 工 业 理化 工程 研究 院 ZL201210357194. 1 |2012-12-26 
3048 中 频 变 频 器 的 交 直 流 变 换 装 置 核 工 业 理化 工程 研究 院 ZL201210357486. 5 |2012-12-19 
3049 | ”一 种 电机 连接 转换 器 核 工 业 理化 工程 研究 院 ZL201310126433. 7 |2013-06-19 
3050 | 一 种 大 功率 微波 真空 管 钛 泵 电源 系统 核 工 业 西 南 物理 研究 院 ZL201210232806. 4 |2014-01-22 
3051 电子 束 熔 敷设 备 逆 变 加 速 电 源 装 置 及 其 控制 方法 桂林 狮 达 机 电 技术 工程 有 限 公司 ZL201310046909. 6 |2013-05-08 
3052 使 用 交错 预 充电 的 阻 性 存储 器 的 连续 编程 桑 迪 士 克 3D 有 限 责任 公司 ZL200980139725. 6 |2011-08-31 
es 源 ; : 接 产 牛 人 TT 民力 能 由 vy 十 一 AD 
3053 | 与 移动 电源 连 产生 开 扩 展 功能 的 方法 及 便携 式 智 梁 强 昭 Z1201310152997 8 |2013.08-14 
能 移动 电源 
3054 | ”太阳 能 电源 双全 桥 注 锁 功 率 合成 需 虹 灯 梅 玉 刚 ZL201310155741. 2 |2013-10-02 
3055 | ”太阳 能 电源 双全 桥 注 锁 功 率 合成 荧光 灯 组 梅 玉 刚 ZL201310155743. 1 |2013-10-02 
3056 | ”太阳 能 电源 双全 桥 注 锁 功 率 合成 商 素 灯 组 梅 玉 刚 ZL201310155744. 6 |2013 -10-16 
3057 | ”太阳 能 电源 双 半 桥 注 锁 功率 合成 高 压 钠灯 梅 玉 刚 ZL201310155745. 0 |2013-10-02 
3058 一 种 飞行 器 用 电源 网 络 梅 西 耶 - 布 加 蒂 - 道 提 公司 ZL201010518049. 8 |2011-05-04 
3059 | ”风能 设备 的 变 流 器 的 操控 电路 和 操控 方法 森 维 安 欧洲 股份 公司 ZL201180045928. 6 |2013-07-10 
一 种 网 络 变 压 Mn-Zn 高 磁 导 谈 铁 氧 其 制 
3060 二 种 网 络 变压器 用 Mn-Zn 高 磁 导 率 铁 氧 体 及 其 制备 横店 集团 东 磁 股份 有 限 公司 ZL201210016320. 7 |2012-09-26 
3061 汽车 锂电 池 充 电 平 衡 方法 以 及 平衡 系统 欣 旺 达 电子 股份 有 限 公司 ZL201010619959. 5 |2012-07-11 
于 过 电压 保护 的 变压器 的 控制 方法 、 变 压 器 ES 2 
3062 A A ne 变 压 带 以 及 | 。 欧 司 朗 股份 有 限 公司 ZL201080035643. X|2012.05-23 
具有 变压器 的 运行 装置 
3063 于 驱动 至 少 一 个 LED 的 电路 装置 欧 司 朗 股份 有 限 公 司 ZL201080042346. 8 |2012-09-19 
3064 | LED 发 光 装置 和 用 于 驱动 LED 发 光 装置 的 方法 欧 司 朗 股 份 有 限 公司 ZL201180009320. 8 |2012-10-24 
3065 例如 用 于 光源 的 电源 装置 欧 司 朗 股 份 有 限 公 司 ZL201210004767. 2 |2012-08-01 
电压 车 、 电 压 车 法 、 电 力 调整 器 、 电 力 调 | 
3066 ER a nt i 欧姆 龙 株 式 会 社 ZL201180015813. 2 |2012-12-12 
整 方法 、 太 阳 能 发 电 系 统 以 及 管理 装置 
3067 | ”电源 装置 欧姆 龙 汽车 电子 株式 会 社 ZL201310045483. 2 |2013-08-14 
3068 | 车辆 用 电源 控制 装置 欧姆 龙 汽车 电子 株式 会 社 ZL201310218330. 3 |2014-01-15 
一 种 电池 充电 单元 的 充电 方法 、 控 制 模块 及 电池 2 
3069 种 池 充 电 单元 的 充电 方法 、 控 制 模块 及 电池 充 欧 能 有 限 公 司 ZL201410015772. 2 |2014-04-30 
昌 单 元 
3070 | 一 种 充电 设备 和 充电 方法 歌 尔 声学 股份 有 限 公 司 ZL201210339626. 6 |2012-12-19 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) … 371。 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3071 | ”蓝牙 可 控 电源 插座 和 蓝牙 可 控 电 源 插座 的 实现 方法 | ” 歌 尔 声学 股份 有 限 公 司 ZL201210387184. 2 |2013-01-23 
3072 | 一 种 6kV 小 容量 非 包 封 干 式 变压器 高 压 线圈 正泰 电气 股份 有 限 公司 ZL201210581855. 9 |2013-04-03 
3073 | “一 种 电源 均 压 均 流 装置 及 方法 武汉 中 原 电子 集团 有 限 公司 ZL201310430133. 8 |2013-12-18 
3074 | 一 种 移 相 软 开关 变换 器 的 控制 方法 武汉 中 原 电 子 集 团 有 限 公司 ZL201310435891.9 |2013-12-18 
3075 | ”基于 电动 汽车 充电 履历 挖掘 充电 站 的 方法 武汉 光 庭 信息 技术 有 限 公司 ZL201310135809. 0 |2013-07-17 
3076 电力 变压器 局 部 放电 电气 定位 方法 武汉 利 捷 电子 技术 有 限 责 任 公司 ZL201310320882. 5 |2013-11-13 
3077 和 电流 借 关 拓 党 条 售 区 办 的 降 于 于 08 本 武汉 大 学 ZL201110191269. 9 |2012-01-18 
3078 | 一 种 LC 耦合 盘 式 线圈 电力 滤波 器 的 设计 方法 武汉 大 学 ZL201210334550. 8 |2012-12-12 
3079 | ”一 种 变 步 长 调整 的 变压器 噪声 有 源 控 制 方法 武汉 大 学 ZL201310078114. 3 |2013-07-17 
3080 | 一 种 并 网 模式 微 电 网 的 电源 优化 配置 的 方法 武汉 大 学 ZL201310105339. 3 |2013-06-12 
3081 一 种 新 的 拓扑 结构 电压 源 型 逆 变 器 及 调节 方法 武汉 大 学 ZL201310177393. 9 |2013-08-07 
0 i 大 孤岛 状态 的 检测 方法 及 装 武汉 大 学 ee 关 肌 5 
3083 | 一 种 基于 滤波 器 的 高 压 交流 系统 谐 波 电压 测量 方法 武汉 大 学 ZL201310320314. 5 |2013-11-13 
3084 | 改进 型 SEN 变压器 的 拓扑 结构 及 控制 方法 武汉 大 学 ZL201310754788. 0 |2014-04-02 
3085 es 主 定位 对 接 充电 的 控制 装置 及 武汉 大 学 ZL201410096600. 2 |2014-05-28 
3086 | 一 种 电压 线性 上 升 的 高 压 电源 武汉 市 康 达 电气 有 限 公 司 ZL201210087585. 6 |2012-08-08 
3087 | ”一 种 应 用 在 APF 系统 的 双 电 源 供电 装置 及 方法 武汉 康 籁 电气 有 限 公 司 ZL201310636241. 0 |2014-02-19 
3088 ee - 合 一 共用 模具 环 氧 树脂 浇注 干 式 变 压 涡 的 生产 广 武汉 振 源 电气 股份 有 限 公 司 ZL201310168006. 5 |2013-09-04 
3089 | “无 输出 隔离 变压器 的 三 相 逆 变 器 并 联 控制 方法 | ZL201310014841. 3 |2013-05-08 
3090 - 相 三 开关 三 电 平 功率 因数 校正 电路 及 其 武汉 永 力 电源 技术 有 限 公司 ZL201110390682. 8 |2012-06-13 
3091 | “一 种 不 隔离 降 压 型 直流 -直流 变换 器 武汉 永 力 电源 技术 有 限 公 司 ZL201210176352. 3 |2013-12-18 
3092 | “用 于 油 浸 变 压 器 的 光纤 光栅 测 温 传感器 武汉 理工 光 科 股份 有 限 公司 ZL201310114776. 1 |2013-07-24 
3093 | 用 于 油 温 变 压 器 的 光纤 光栅 测 温 传感器 的 工艺 方法 | 武汉 理工 光 科 股份 有 限 公 司 ZL201310114863. 7 |2013-08-07 
3094 | ”船用 光伏 发 电 并 网 实验 平台 武汉 理工 大 学 ZL201210131419. 1 |2012-09-19 
3095 | 一 种 智能 恒 流 驱动 大 功率 LED 的 方法 武汉 精 立 电子 技术 有 限 公司 ZL201310653436. 6 |2014-03-19 
3096 | ”一 种 光伏 玻璃 幕墙 用 玻璃 的 制备 方法 武汉 艾 丽 思 新 能 源 有 限 公司 ZL201210453366. 5 |2013-03-13 
3097 | 一 种 基于 旋转 变压器 的 增 量 式 编码 器 武汉 迈 信和 电气 技术 有 限 公 司 ZL201210252065. 6 |2012-12-12 
3098 | “光伏 电站 太阳 能 电池 板 清 洗 系统 股 培 星 ZL201310302087. 3 |2013-10-16 
3099 | ”电池 组 并 联 充电 装置 及 其 并 联 充电 方法 比亚迪 股份 有 限 公司 ZL201010560569. 5 |2012-05-30 
3100 于 三 相 或 单 相 逆 变 器 的 直流 分 量 控制 方法 及 系统 | ”比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201010577832. 1 |2012-05-30 
3101 于 电动 汽车 的 充电 控制 导 引 电路 比亚迪 股份 有 限 公司 ZL201010578954. 2 |2012-06-06 
3102 | 一 种 电池 充电 设备 比亚迪 股份 有 限 公司 ZL201010589615. 4 |2012-06-06 
3103 | ”一 种 多 节 串 联 可 充电 电池 的 状态 检测 电路 比亚迪 股份 有 限 公司 ZL201110072183. 4 |2012-09-26 
3104 一 种 绝缘 检测 电路 、 逆 变 器 及 其 绝缘 检测 方法 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201110108833. 6 |2012-10-31 
3105 | “一 种 开关 电源 的 控制 芯片 和 开关 电源 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201110215457. 0 |2013-01-30 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“372 ， 中 国电 源 行 业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3106 | 一 种 车 载 充 电 控制 装置 及 车 辆 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201110282263. 2 |2013-04-03 
3107 | 一 种 移动 终端 充电 测试 系统 及 方法 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201110299230. 9 |2013-04-10 
3108 | ”快速 不 间断 电源 系统 及 其 控制 方法 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201110456463. 5 |2013-07-03 
3109 | 电动 汽车 的 充电 系统 及 具有 其 的 电动 汽车 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201210589854. 9 |2013-07-03 
3110 电动 汽车 充电 时 的 相 序 识别 方法 及 相 序 识别 装置 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201210591824. 1 |2013-07-03 
3111 | 用 于 车 辆 充电 与 行驶 的 互 锁 方 法 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZL201210591832. 6 |2013-07-03 
3112 | 电动 汽车 与 其 交流 充电 通讯 方法 及 充电 桩 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZIL201210591899. X|2013-07-03 
3113 | 电动 汽车 及 用 于 电动 汽车 的 充电 系统 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZIL201210592162. X|2013-07-03 
3114 | 电动 汽车 及 其 充电 控制 系统 比亚迪 股份 有 限 公 司 ZIL201210592262. 2 |2013-07-03 
3115 | “用 于 低温 环境 的 逆 变 器 及 光伏 系统 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公司 ZL201010530865. 0 |2012-05-23 
3116 | ”辅助 电源 系统 和 电力 机 车 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公司 ZIL201110377738. 6 |2013-06-05 
3117 | 变 流 器 冷却 装置 水 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责任 公司 ZL201110387960. 4 |2013-06-05 
3118 | 牵引 变 流 器 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公司 ZIL201210091513. 9 |2013-10-23 
3119 | ”一 种 并 网 型 光伏 逆 变 器 的 谐 波 抑制 方法 永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 责任 公司 ZL201210313290. 6 |2013-01-02 
3120 | ”轨道 检测 车 电源 装置 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公司 ZL201310086967. 1 |2013-06-26 
3121 | ”一 种 拖网 渔船 电 推进 用 变 流 器 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公司 ZL201310409725. 1 |2013-12-11 
3122 用 于 切换 式 直 流 /直流 转换 器 的 芯片 上 软 启 动 电路 汉 能 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110294748. 3 |2012.07-11 

的 方法 
3123 | 一 种 绿色 智能 数控 LED 驱动 电源 江南 大 学 ZL201210408891. 5 |2013-05-08 
3124 | 一 种 风力 发 电 系 统 中 变 流 器 的 一 级 故障 诊断 方法 江南 大 学 ZL201210517309. 9 |2013-04-03 
3125 | 一 种 LED 驱动 电源 及 调 光 系统 江南 大 学 ZIL201310068527. 3 |2013-06-19 
ee 可 再 充电 锂电 池 的 负极 活性 材料 及 其 制备 方法 以 及 江原 天 学 校 产 学 协力 团 ee 
包括 它 的 可 再 充电 锂电 池 
3127 | ”蓄电池 电源 装置 江 森 自控 昨 福 得 先进 能 源 动力 系统 有 限 豆 ZL201180038133. 2 |2013-04-10 
任 公司 
3128 | 一 种 便携 式 独立 高 性 能 光伏 移动 系统 及 其 使 用 方法 0 江苏 万 字 电 能 科技 [01410208367.2 |2014.07.23 
3129 | 一 种 TR 组 件 调 试 仪 电源 控制 电路 江苏 万 邦 微 电 子 有 限 公司 ZL201410210441.4|2014-08-06 
3130 | 三 电 平 中 点 钳 位 光伏 逆 变 器 特定 谐 波 消除 控制 方法 | “江苏 东 润 光伏 科技 有 限 公 司 ZL201110327236. 2 |2013-05-01 
3131 | “一 种 立体 三 角形 卷 铁 芯 变 压 器 铁 世 绕 制 心 模 江苏 中 容 科 技 有 限 公 司 ZL201310238400. 1 |2013-09-04 
3132 一 种 矿 用 隔 爆 型 移动 变电站 用 干 式 变压器 江苏 中 联 电气 股份 有 限 公 司 ZL201210590160.7 |2013-07-17 
3133 油 浸 式 变压器 的 装配 方法 江苏 亨 特 集团 华 特 电气 有 限 公 司 ZL201310332094. 8 |2013-10-09 
3134 | “半圆 形 通信 电源 线 用 高 效 成 缆 装 置 江苏 亭 通 线 缆 科 技 有 限 公 司 ZL201310217810. 8 |2013-10-16 
3135 | ”高 功率 光伏 并 网 道 变 器 江苏 兆 伏 新 能 源 有 限 公司 ZL201210339476. 9 |2013-01-16 
3136 首 变 拓扑 电路 的 无 功 功 率 控制 方法 江苏 兆 伏 新 能 源 有 限 公司 ZL201210564260. 2 |2013-04-17 
3137 | ”光伏 并 网 逆 变 器 的 逆 变 控制 方法 江苏 兆 伏 新 能 源 有 限 公司 ZL201310185708. 4 |2013-10-23 
3138 | 单 级 式 光伏 逆 变 器 的 MPPT 控制 方法 江苏 兆 伏 新 能 源 有 限 公司 ZIL201310576811. 1 |2014-03-12 
3139 | “一 种 全 桥 整 流 线 路 中 同步 整流 器 的 控制 线路 和 方法 | ”江苏 兆 能 电子 有 限 公司 ZL201110136376. 1 |2012-11-28 
3140 一 种 快速 识别 风电 并 网 系统 发 生 次 同步 震荡 的 方法 江苏 创 航 电气 有 限 公 司 ZL201210171775. 6 12012-12-12 
3141 | ”等 离子 切割 电源 直接 储 能 控制 系统 及 其 控制 方法 江苏 博大 数控 成 套 设备 有 限 公 司 ZL201310738374. 9 |2014-04-16 
3142 | ”交错 并 联 等 离子 切割 电源 江苏 博大 数控 成 套 设备 有 限 公 司 ZL201310738563. 6 |2014-04-16 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “373 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3143 一 种 充电 自 适 应 限 流 系统 江苏 博 强 新 能 源 科技 有 限 公司 ZL201410046593. 5 |2014-05-28 
3144 | 一 种 基于 WSN 的 光伏 温室 监控 系统 及 构建 方法 江苏 ZL201110089761. 5 |2011-12-07 
3145 | 一 种 无 蓄电池 式 层 夜光 伏 水 泵 系统 江苏 ZL201210426196. 1 |2013-02-20 

| 二极管 镇 位 式 三 电 平 逆 变 器 直流 侧 中 点 电 
3146 | 种 抑制 - 如 i 江苏 ZL201210535860. 6 |2013-04-17 
压 波动 的 方法 及 其 装置 
一 竞 边 耦合 玉器 的 高 精度 模型 建立 
3147 | 种 毫米 波 亮 边 机 合集 成 变压器 的 高 精度 重型 建立 江苏 大 学 ZL201310162821. 0 12013-10-16 
方法 
一 种 交错 并 联 反 激 式 LED 驱动 电源 及 其 PFM 控制 
3148 人 驱动 电源 及 控制 江苏 ZL201310290398. 2 |2013-12-04 
昌 
2 源 电 异 变 结 
3149 | 种 用 于 有 源 电力 滤波 器 的 全 程 消 模 变 结构 控制 方 江苏 ZL201310341938. 5 |2013-11-27 
3150 | ”一 种 中 低频 宽带 陶瓷 滤波 器 用 压 电 陶瓷 材料 江苏 ZL201310349044. 0 |2013-12-04 
3151 | 一 种 基于 特殊 路 面 的 车 辆 行进 中 无 线 充电 装置 江苏 ZL201310684587. 8 |2014-04-02 
适应 滤波 器 功率 分 流 控 制 的 混合 亏 :复合 电源 
3152 7 滤波 器 功 率 分 流 控制 的 混合 动力 车 复合 电源 江苏 ZL201410080123. 0 |2014-06-18 
及 方法 
3153 ESI 离子 源 、 用 于 其 的 可 控 高 压 直 流 电 源 江苏 天 瑞 仪器 股份 有 限 公司 ZL201110293776. 3 |2013-04-10 
3154 功率 模块 电极 端子 及 其 焊接 方法 江苏 宏 微 科技 股份 有 限 公司 ZL201210315095. 7 |2012-11-28 
3155 | ”LED 灯 了 驱动 电路 江苏 应 能 币 电 子 有 限 公司 ZL201210140714. 3 |2012-10-03 
3156 | 粉尘 环境 专用 防爆 电源 装置 江苏 快乐 电源 ( 涟 水 ) 有 限 公 司 ZL201310029355. 9 |2013-05-01 
3157 | 一 种 电容 式 变压器 套 管 江苏 思源 赫兹 互感 器 有 限 公 司 ZL201010291878.7 |2012-04-11 
3158 一 种 应 用 于 电力 系统 中 的 逆 变 器 控制 电路 江苏 方程 电力 科技 有 限 公司 ZL201310049930. 1 |2013-05-22 
一 种 新 型 光伏 并 网 逆 变 器 绝缘 检测 电 其 检测 
3159 | 种 新 型 光伏 并 网 道 变 赂 弧 绿 检测 电路 及 其 检测 方 | 江苏 入 源 科技 有 限 公司 ZL201210285681. 1 |2012-12-19 
基于 耦合 电感 倍 压 结构 的 双 输 出 母线 型 高 增益 变 
3160 二 和 66 益 变换 江苏 杰 瑞 科技 集团 有 限 责任 公司 ZL201410030719. X|2014-05-07 
3161 一 种 三 相 智 能 电能 表 用 开关 电源 电路 江苏 林 洋 电子 股份 有 限 公 司 ZL201110190833. 5 |2011-11-09 
3162 | ” 微 网 离 网 模式 下 基于 逆 变 器 提供 无 功 支 撑 的 方法 江苏 海德 森 能 源 有 限 公司 ZL201310348147. 5 |2013-11-27 
江苏 海 明 医 } 有 限 公 司 中 国 船舶 重工 
3163 医用 电子 直线 加 速 器 用 栅 控 电子 枪 数字 电源 江苏 海 有 公司 中 国 船 般 重 ZL201310178914. 2 |2013-08-14 
集团 公司 第 七 二 三 研究 所 
3164 | “总线 式 二 氧化 碳 激光 高 频 开 关 电 源 江苏 灵 剑 激光 科技 有 限 公 司 ZL201210311364. 2 |2012-11-21 
3165 | ”一 种 充电 机 控制 电路 江苏 玖 宇 实业 有 限 公 司 ZIL201310268040. X|2013-11-06 
3166 | 一 种 富 液 式 铅 酸 蓄电池 温度 补偿 式 充电 方法 江苏 玖 宇 实业 有 限 公 司 ZL201310573211. X|2014-02-05 
3167 舱 式 光伏 发 电 装 置 江苏 崔 华 光伏 工程 技术 研究 中 心 有 限 公司 |ZL201210299796. 6 |2012-11-28 
3168 | 一 种 高 压 变压器 绕组 的 屏蔽 环 及 其 加 工 方法 江苏 盛 华 电 气 有 限 公 司 ZL201310062501. 8 |2013-05-01 
江苏 省 电力 公司 南京 供电 公司 河 海 大 当 
3169 | “电力 变压器 绕组 臣 间 短路 故障 诊断 方法 江苏 种 a 不 供电 公司 河 海 大 学 |zr201210194262.7|2012.10.10 
国家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 
江苏 省 电力 公司 南京 供电 公司 河 海 大 学 
3170 | ”电力 变压器 绕组 故障 模拟 试验 方法 ZL201210194725. X|2012 -10-17 
人 国家 电网 公司 江苏 省 电力 公司 
江苏 省 电力 公司 常州 供电 公司 江苏 省 电 
3171 | ”变压器 测 温 电阻 装置 及 其 防护 旱 下 和 0 UD. 供电 公司 江苏 省 电力 ZL201210506222. 1 |2013-02-20 
公司 国家 电网 公司 
江苏 省 电力 公司 常州 供电 公司 江苏 省 电 
3172 | “备用 电源 自动 投 切 装置 智能 校 验 系 统 江苏 多 de 州 供电 公司 江苏 省 电力 ZL201310197034. X|2013-09-18 
公司 国家 电网 公司 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 374 ， 中 国电 源 行 业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
这 > 小 | 从 到 汗 苏 省 
3173 | ”变压器 吸湿 器 畅通 测试 装置 a EE 公司 江苏 省 电力 ZL201310258536. 9 |2013-09-11 
互 
张家港 市 供电 公司 江苏 省 
3174 | ”园林 景观 型 柱 上 变压器 装置 电 公司 江苏 省 电力 公司 国 |ZL201210523715. 6 |2013-03-27 
扬州 供电 公司 国电 南 瑞 科 
3175 含 分 布 式 电 源 的 配 电网 故障 处 理 方法 公司 江苏 省 电力 公司 国家 电网 |ZL201210410828. 5 |2013-02-06 
、 电 公 i] Y 苏 省 
3176 | ”用 于 测试 变压器 单 相 短路 阻抗 的 仪器 苏州 供电 公司 江苏 省 电力 |zr201210330371.7|2012 .12.26 
司 连云港 供电 公司 江苏 省 电 
3177 一 种 新 型 的 高 压 侧 感 应 取 电 电源 装置 电网 公司 南京 理工 大 学 连云港 |ZL201210530476. 7 |2014-06-18 
日 -有 AN 二 六 作 司 汀 苏 省 
3178 | ”切除 变压器 死 区 故障 的 继 电 保护 方法 ea 公司 江苏 省 电力 ZL201210453319. 0 |2013-03-27 
已 风口 
3179 | 一 种 充电 器 及 其 控制 方法 ZL201210175460. 9 |2012-09-26 
PY 缺 将 六 执 3 能 沽 统 究 时- 
3180 | 独立 式 光伏 燃料 电池 电热 联 供 能 源 系 统 容量 配置 方 pl 
3181 双 级 矩阵 变换 器 驱动 永 磁 同 步 电 机 的 控制 系统 苏 航天 动力 机 电 有 限 公司 ZL201410192276. 4 |2014-08-20 
3182 种 全 桥 式 逆 变 器 驱动 电路 高 电子 有 限 公司 ZL201310228883.7 |2013-09-11 
3183 | ”一 种 自动 工作 装置 的 充电 站 系统 科技 产业 有 限 公司 ZL201210272453. 0 |2012-11-28 
3184 | 带 储 能 管理 和 依 负 载 功率 而 输出 的 光伏 并 网 逆 变 器 日 能 科技 有 限 公司 ZL201210235738.7 |2012-11-07 
3185 | ”一 种 630KVA 变压器 的 高 压 线圈 江 ; 外 气 有 限 公 司 ZL201210555793. 4 |2013-03-27 
3186 一 种 用 于 紧急 电力 供给 电源 的 单 相 逆 变 器 集团 有 限 公司 ZL201210279902.4 |2012-11-07 
3187 一 种 低 纹 波 四 开关 升降 压 直 流 变 换 器 及 其 控制 方法 新 能 源 技术 有 限 公司 ZL201310281026. 3 |2013-10-02 
3188 种 改进 型 H 桥 升 降 压 直流 变换 絮 及 其 控制 方法 新 能 源 技术 有 限 公 司 ZL201310468089. X12014-01-01 
3189 | 一 种 道 变 器 | 技 有 限 公 司 ZL201310222524. 0 |2013-09-25 
基于 副 廊 参考 申 流 重 构 的 3 和 微 变 器 、 空 制 系统 
3190 Fe 电流 重 构 的 光伏 微 逆 变 器 、 控 制 系统 站 技 有 限 公司 Z1201310138509 8 |2013.07-17 
本 神经 网 络 专家 系统 的 入 今 涡 
3191 | 、 种 基于 神经 网 络 专 家 系统 的 微 逆 变 器 故障 检测 广 寺 技 有 限 公司 ZL201310193527. 6 |2013-09-11 
三 维 立体 卷 铁 心 变压器 铁心 绕 制 机 的 硅 导向 定 
3192 维 立 体 卷 铁心 变压器 铁心 绕 制 机 的 硅钢 片 导 向 定 6 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201410054472. 5 |2014-05-14 
3193 种 软 开关 DC-DC 变换 器 6 源 科技 有 限 公司 ZL201110022411. 7|2012-07-25 
3194 测试 设备 供电 电源 转换 电路 业 集 团 有 限 责任 公司 ZL201210528407. 2 |2013-04-10 
3195 | ”太阳 能 光伏 接线 盒 技术 有 限 公 司 ZL201210398877. 1 |2013-01-30 
3196 | 移动 万 能 充电 器 限 公司 ZL201310509332. 8 |2014-01-22 
3197 | 同步 整流 器 证 公司 ZL201210293006. 3 |2013-01-09 
3198 | ”用 于 切断 车 辆 用 电源 的 装置 侍 股 (瑞典 ) 有限 公司 ZL201010524811. 3 |2011-05-18 
3199 | ”混合 电动 车 辆 的 电池 充电 系统 瓦格纳 公司 ZL201080018622. 7 |2012-04-25 
法 换 吕 于 其 的 方 ; 其 的 集成 电路 和 电子 
3200 转换 器 、 用 的 方法 及 包括 其 的 集成 电路 和 电子 电子 股份 有 限 公司 ZL201080042110. 4 12012-06-13 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “375 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3201 | ”变压器 或 电抗 器 的 短路 承受 能 力 试验 系统 及 其 方法 变压器 研究 院 股份 有 限 公 司 ZL201110061706. 5 |2012-09-19 
3202 | ”具有 直流 偏 磁 补偿 能 力 的 电力 变压器 及 工作 方法 大 学 ZL201110394768. 8 |2012-06-27 
3203 | ”一 种 便携 式微 机 充电 保护 装置 及 方法 香 学 院 ZL201210294470. 4 |2013-01-23 
3204 | ”一 种 三 相 有 载 调 容 变压器 诚 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210387489. 3 |2013-02-13 
3205 | ”变压器 线圈 绕 制 的 拉 紧 装置 福 林 特种 变压器 有 限 公司 ZL201010534962. 7|2012-05-23 

人 光伏 微 电 网 共 网 控制 的 系统 暂 态 特征 波 检 
3206 Wye 网 共 网 控制 的 系统 暂 态 特 征 波 检 西 东 控 制 技术 有 限 公司 ZL201110060918. 1 12012-09-19 
测 方法 
3207 | ”一 种 线性 可 变 差 动 变压器 的 解 调 装置 及 软 解 调 方法 航空 发 动机 (集团 ) 有 限 责任 公司 |ZL201210271167. 2 |2012-12-12 
3208 具体 用 于 工业 车 辆 的 充电 连接 器 的 车 辆 侧 插座 宝 有 限 公 司 ZL201310114393. 4 |2013-10-23 
3209 具有 延 时 断 电 功 能 的 电动 自行 车 充电 装置 大 学 ZL201310175977. 2 |2013-08-07 
一 种 具有 自 检测 功能 的 干 式 变 压 器 温度 控制 当 
3 种 具有 自 检 测 功能 的 干 式 变 压 器 温度 控制 装置 及 大 学 OT 3 | 
工作 方法 
3211 | “用 于 光伏 并 网 逆 变 器 的 功率 解 看 电路 大 学 ZL201310631131. 5 |2014-02-26 
3212 | 三 电源 自动 转换 开关 驱动 操作 机 构 大 学 ZL201410243654. 7 |2014-08-27 
3213 | ”一 种 并 联 开 关 控 制 的 可 变 负 载 LED 驱动 电路 北新 华北 集成 电路 有 限 公司 ZL201210351190. 2 |2013-01-02 
3214 | 1l0kv 智能 能 量 平 衡 配 电 变压器 北 森 蔚 电气 科技 有 限 公 司 ZL201310735473. 1 |2014-03-26 
电力 公司 电力 科学 人 研究 院 国 
3215 | 不 拆 引 线 检测 变压器 绕组 电容 量 及 介质 损耗 的 方法 ee 人 ZIL201110051299. X|2011-07-27 
拆 引线 检测 变压器 绕 容量 及 介质 损耗 的 方法 省 电力 建设 调整 试验 所 
2 省 电力 公司 电力 科学 人 研究 院 国 
3216 | “一 种 变压器 故障 严重 程度 的 诊断 方 ; 2 ZL201210087193. X|2012-09-19 
种 变压器 故障 严重 程度 的 诊断 方法 北 省 电力 建设 调整 试验 所 
基于 小 电流 突变 电力 直流 电源 系统 短路 电流 测试 : 力 建设 调整 试验 所 国 
入 基于 小 电流 突变 电力 直流 电源 系统 短路 电流 测试 装 电 和 作用 天 试 验 太 国家 ODT OT 0 
置 及 方法 电力 公司 电力 科学 人 研究 院 

3218 | ”变压器 低压 侧 母 排 护 套 粘 接 胶 的 生产 方法 北 硅谷 化 工 有 限 公司 ZL201410292606. 7 |2014-09-24 
3219 | 铅 酸 蓄电池 超大 电流 尖峰 脉冲 充电 控制 方法 斗 技 大 学 ZL201410205681. 5 |2014-07-30 
3220 | 变压器 油 取样 模拟 装置 河南 中 分 仪器 股份 有 限 公 司 ZL201210542097. X12013-04-24 
3221 基于 混沌 的 小 功率 负载 无 线 电 能 传输 系统 天 人 擎 机 电 技术 有 限 公司 ZL201210193809. 1 |2014-01-01 
3222 | 双 路 互 备 非 接触 式 心脏 起 搏 器 电源 系统 河南 工程 学 院 ZL201210422925. 6 |2013-01-30 

fy 可 3 Sy 3 uy 档 pr SN 

3 不 平衡 电压 下 光伏 发 电 系统 网 侧 变换 器 模型 预测 控 i 范 大 学 Pe pe 

制 方法 
3224 无 辅助 电源 式 电 动机 缺 相 保护 装置 开启 电力 实业 有 限 公 司 ZL201210381697.2 |2012-12-26 
不 宇 赛 尔 新 能 源 科 技 有 限 公 司 河 
3225 匀 衡 充电 设备 及 控制 方 ; - Re ZL201310027607. 4 |2013-04-17 
Se E 力 科学 研究 院 国家 电网 公司 
3226 | ”一 种 利用 微 处 理 器 控制 电容 器 串 并 联 转换 的 变压器 技 大 学 ZL201210282833. 2 |2012-12-26 
平 道 变 器 优化 虚拟 矢量 中 点 电位 平衡 闭环 控 甫 
3227 逆 变 器 优化 虚拟 矢量 中 点 电位 平衡 财 环 控 抽 技 大 学 ZL201310164567. 8 |2013-09-04 
从 赤 
十 于 VSVPWM 纵 平 道 变 点 电位 补偿 平衡 
3228 | 、 的 三 电 平 迹 变 器 中 点 电位 补偿 平衡 技 大 学 ZL201310318134. 3 |2013 -11-20 
择 制 策略 
3229 一 种 跨 平台 不 间断 电源 的 远程 控 管 方 法 及 系统 河南 英 飞 网 络 技 术 有 限 公 司 ZL201110092143. 6 12011-09-14 
其 王 环 培 泪 店 的 由 动车 江 机 会 妾 由 沙 的 性 
3230 ee 环境 温度 的 电动 车 用 馈 酸 茧 电池 的 快速 充电 方 超 威 电源 有 限 公司 ZL201310319655. 0 |2013-11-27 
光伏 发 电 系统 多 峰值 功率 点 跟踪 的 谷 值 定 
3231 光伏 发 电 系统 多 峰值 最 大 功率 点 跟踪 的 谷 值 定 界 搜 学 ZL201110356567. 9 |2012-06-13 
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( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
实现 3 、 万 | 入 书 结 = wD 率 点 求 
3232 9 实 久光 伏 阵列 重 构 的 拓扑 结构 及 最 大 功率 点 求解 河 海 大 学 ZL201310182226. 3 |2013-10-16 
方法 
3233 | “一 种 基于 布谷 鸟 搜 索 算 法 的 光伏 阵列 MPPT 方法 河 海 大 学 ZL201410094187. 6 |2014-06-25 
泪 公 人 能 筑 网 系统 滤 ; 频率 看 bh 输出 
ee 统 滤 波 器 截止 频率 确定 方法 及 输出 河 海 大 学 TD 0 
功率 控制 方法 
基于 模糊 PI 复合 控制 的 源 滤 》 电 > 语 : 容 制 芝 
3 和 基 模糊 PI 复合 控制 的 有 源 滤 波 器 电流 自 适应 控制 河 海 大 学 党 州 校区 71201310047185. 7 |2013.05.01 
方法 
3236 | ”光伏 电站 远程 监控 的 故障 检测 系统 及 检测 方法 河 海 大 学 常州 校区 ZL201310134530. 0 |2013-08-07 
3237 | ”超声 电源 的 动态 匹配 装置 及 其 方法 河 海 大 学 常州 校区 ZL201310172937. 2 |2013-08-21 
3238 | ”基于 实时 最 优 效率 的 光伏 电站 优化 控制 系统 及 方法 | ” 河 海 大 学 常州 校区 ZL201310200417. 8 |2013-08-28 
3239 | ”电源 负载 电压 调整 监控 电路 河 海 大 学 常州 校区 ZL201310407119. 6 |2014-01-01 
3240 | LED 光伏 一 体 智能 路 灯 系 统 河 海 大 学 常州 校区 ZL201310407988. 9 |2013-12-25 
3241 | ”水 雾 放 电 空 气 等 离子 体 射流 处 理 装置 及 其 高 压 电源 | ” 河 海 大 学 常州 校区 ZL201310408027. X|2014-01-01 
借 型 参考 适 W 模 ] 从 吓 本 源 已 渡 ， 中 控制 
3242 弛 日 适应 模糊 控制 的 有 源 电力 湾 波 器 控制 广 河 海 大 学 常州 校区 ZL201310596260. 5 |2014-02-19 
3243 | ”有 源 电力 滤波 器 的 反 演 全 局 快速 终端 滑 模 控制 方法 | ” 河 海 大 学 常州 校区 ZL201410106361. 4 |2014-06-25 










































































































































































一 种 隔离 型 AC-DC 电源 的 输出 电压 控制 方法 及 其 电 
3244 种 隔离 源 的 输出 电压 控制 方法 及 泉 芯 电 子 技术 (深圳 ) 有 限 公 司 ZL201310503886.7 |2014-03-12 
3245 | ”便携 式 气 体 发 生 装 置 和 包括 该 装置 的 燃料 电池 电源 | ”法 国 原子 能 委员 会 ZL200810135799. X|2009-01-14 
3246 | ”电池 组 的 充电 均衡 系统 法 国 原 子 能 源 和 替代 能 源 委员 会 ZL201180012578. 3 |2012-11-21 
3247 短路 检测 方法 及 实行 该 方法 的 电源 模块 法 雷 奥 热 系统 公司 ZL201080008075. 4 |2012-05-02 
3248 于 供电 和 充电 的 组 合 电 力 设备 法 雷 奥 电 机 控制 系统 公司 ZL200980145196. 0 |2011-10-12 
























































3249 | ”直流 -直流 电压 变换 器 及 其 闭环 控制 方法 和 设备 法 雷 奥 电 机 控制 系统 公司 ZL201110172613. X|2011-12-28 























装 有 电子 故障 管理 部 件 的 机 动车 辆 的 同步 整流 交流 






















































































































































































































































































































































































































































































3250 发 电机 法 雷 奥 电 机 设备 公司 ZL201080039289. 8 |2012-05-30 
3251 | ”电源 分 配器 泛 亚 电子 工业 (无 锡 ) 有 限 公 司 ZL201310510242. 0 |2014-01-22 
3252 | 电源 供应 电路 大 商 泰 达 电子 公司 ZL201010541601. 5 |2012-05-23 
3253 | ”电源 模块 及 其 所 适用 的 供电 系统 厌 商 泰达 电子 公司 ZL201010603937. X|2012-07-11 
3254 | 一 种 加 工 变压器 绝缘 端 圈 的 阶梯 错位 车 压 法 其 州 新 源 电工 器 材 有 限 公 司 ZL201210188684. 3 |2012-09-19 
a a 也 引 脚 的 快速 开路 电路 检 灰 拉 了 丁 公司 OO 0 
3256 | ” 带 有 电源 连接 件 的 正 交 连接 器 系统 厌 科 电子 公司 ZL201010263288. 3 |2011-01-19 
3257 | ”电磁 角度 传感器 ， 特 别 地 磁 阻 式 旋转 变压器 厌 科 电子 比利时 公司 ZL201080021241. 4 |2012-04-25 
3258 | “光伏 汇流 箱 泰 豪 科 技 ( 深圳 ) 电力 技术 有 限 公 司 ZL201210428333. 5 |2013-03-20 
3259 于 发 电 应 用 的 低 成 本 电流 源 变 流 器 洛克 威 尔 自动 控制 技术 股份 有 限 公司 ZL201110178658. 8 |2012-10-03 
3260 | 并行 功率 逆 变 器 电机 了 驱动 系统 洛克 威 尔 自动 控制 技术 股份 有 限 公 司 ZL201110213048.7|2012-02-01 
3261 | ”具有 集成 电源 总 线 分 配器 的 可 调 自动 化 控制 模块 洛克 威 尔 自动 控制 技术 股份 有 限 公司 ZL201110245444. 8 |2012-07-18 
3262 | ”具有 共 模 电压 降低 的 功率 转换 器 洛克 威 尔 自动 控制 技术 股份 有 限 公司 ZL201210028984. 5 |2012-08-15 
3263 | ”电力 变换 器 及 其 集成 DC 扼 流 器 洛克 威 尔 自动 控制 技术 股份 有 限 公司 ZL201310084658. 0 |2013-10-23 
3264 | ”具有 流 管理 系统 的 可 再 充电 金属 -空气 电池 流体 公司 ZL201080042474. 2 |2012-07-04 




































































三 相 并 联 有 源 电力 滤波 器 的 空间 矢量 脉 宽 调 制 控制 











3265 济南 大 学 ZL201310425795. 6 |2013-12-18 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3266 | 一 种 压 电 式 手机 充电 器 济南 大 学 ZL201410298687. 1 |2014-09-03 
3267 | “手持 式 同 轴 单 水 路 强迫 水 冷 中 频 变 压 器 济南 峻 齐 信息 技术 有 限 公 司 ZL201310192792. 2 |2013-08-14 
3268 微 电 网 风力 发 电机 的 并 网 离 网 一 体 装 置 及 方法 济南 德 明 电 源 设备 有 限 公司 ZL201310425155. 5 |2013-12-25 
3269 种 变压器 夹 件 的 安装 方法 济南 西 电 特 种 变压器 有 限 公司 ZL201210362597. 5 |2013-01-09 
3270 | 一 种 不 间断 供电 POE 装置 济南 镭 之 源 电气 有 限 公 司 ZL201210195803. 8 |2012-10-03 
3271 | 模 组 式 变频 器 济宁 圣 电 电子 有 限 公 司 ZIL201310030461. 9 |2013-05-01 
3272 逆 变 式 埋 弧 焊 电源 双 逆 变 器 均 流 控制 系统 济宁 奥 太 电气 有 限 公 司 ZL201310291460. X12013-09-25 
3273 人 于 逆 变 器 的 器 件 开路 故障 诊断 | f 江 万 里 学 院 ZL201210424906.7 |2013-02-20 
3274 | 一 种 远 端 通信 基站 的 后 备 电源 充 放电 控制 电路 浙江 南峰 电气 有 限 公司 ZL201310201400. 4 |2013-08-14 
3275 | ”一 种 旋转 变压器 浙江 博 望 科技 发 展 有 限 公 司 ZL201180052996. 5 |2013-07-24 
3276 | 一 种 车 辆 蓄电池 的 充电 控制 系统 浙江 吉利 汽车 研究 院 有 限 公 司 杭州 分 公司 |ZL201210264982. 6 |2012-11-14 

浙江 吉利 汽车 研究 院 有 限 公 司 杭州 分 公司 
3277 | 电动 汽车 充电 安全 装置 浙江 吉利 汽车 研究 院 有 限 公 司 浙江 吉利 控股 |ZL201210176697. 9 |2012-09-19 
集团 有 限 公 司 
浙江 吉利 汽车 研究 院 有 限 公 司 杭州 分 公司 
3278 | 一 种 电动 汽车 无 线 充 电 系 统 浙江 吉利 汽车 研究 院 有 限 公司 浙江 吉利 控股 |ZL201310043965. 4 |2013-05-15 
集团 有 限 公 司 
3279 | 一 种 气 灯 电源 浙江 嘉 科 电 子 有 限 公司 ZL201310308134. 5 |2013-10-09 
3280 光伏 逆 变 器 的 低 电 压 穿 越 LVRT 控制 系统 及 方法 浙江 埃 菲 生 能 源 科 技 有 限 公 司 ZL201210243012. 8 |2012-10-24 
3281 单 级 光伏 道 变 器 稳定 MPPT 控制 系统 及 方法 浙江 埃 菲 生 能 源 科 技 有 限 公司 ZL201210243296. 0 |2012-10-10 
3282 二 种 用 二 光伏 并 网 六 变 洛 鹤 电 肤 窜 丰 的 电网 电 夺 氏 | f 江 埃 菲 生 能 源 科技 有 限 公 司 ZL201410090093. 1 |2014-05-28 
相 方 法 
3283 | ”一 种 循环 交叉 整流 的 多 个 模块 组 合 变换 器 浙江 大 学 ZL201210000592. 8 |2012-07-04 
3284 种 光伏 系统 中 电池 充电 SOC 检测 方法 浙江 大 学 ZIL201210174561. 4 12012-09-19 
3285 | ”一 种 磁 屏 蔽 空心 变压器 耦合 桥 式 固态 限 流 器 浙江 大 学 ZL201210266746. 8 |2012-10-24 
3286 | ， 恒 流 源 前 置 驱 动 下 实现 TD 电压 自 适应 PWM 调 光 | ， f 江 大 学 ZL201210324680. 3 |2012-12-12 
的 电路 
3287 | ”一 种 实时 监测 信和 号 强度 的 无 线 充 电 节点 浙江 大 学 ZL201210455900. 6 |2013-02-20 
3288 | ”一 种 并 网 型 风力 机 控制 方法 浙江 大 学 ZL201310123785. 7 |2013-09-04 
3289 | ”两 次 升 压 式 的 高 压 脉冲 电源 浙江 大 学 ZIL201310124227. 2 |2013-06-26 
3290 | ”基于 555 定时 器 控制 的 高 压 脉冲 电源 浙江 大 学 ZL201310124236. 1 |2013-07-10 
3291 | ”漏电 保护 器 检测 系统 的 数字 式 电源 装置 浙江 大 学 ZL201310144025. 4 |2013-09-04 
3292 | 一 种 油 浸 式 电力 变压器 可 载 性 指标 的 评估 方法 浙江 大 学 ZL201310144552. 5 |2013-08-14 
3293 | 一 种 多 模块 逆 变 器 有 线 并 联 数字 控制 方法 浙江 大 学 ZL201310146324. 1 |2013-09-04 
3294 | “基于 IGBT 串联 的 固体 开关 式 高 压 脉 冲 电 源 浙江 大 学 ZL201310170964. 6 |2013-09-04 
3295 | i f 江 大 学 ZL201310193799. 6 |2013-09-04 
3296 esi el a 拓 汪 半 训 ZL201310206474. 7 |2013-09-04 
3297 | 一 种 具有 自动 均 压 功能 的 DC-DC 谐振 变换 器 浙江 大 学 ZL201310206558. 0 |2013-09-11 
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3331 | 主 开 关 管 驱 动 损 耗 小 的 BJT 型 自 激 式 Boost 变换 器 浙江 工业 











( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

3298 一 种 不 平衡 及 谐 波 电网 下 的 并 网 逆 变 器 控制 方法 浙江 大 学 ZL201310232872. 6 |2013-09-25 
3299 | ”一 种 单 相 五 电 平 逆 变 句 浙江 大 学 ZIL201310232893. 8 |2013-09-25 
3300 | “基于 压 电 换 能 的 无 线 网 络 传感器 通信 电源 浙江 大 学 ZL201310257390. 6 |2013-12-11 
3301 | 一 种 谐振 型 电力 电子 变 流 器 及 变 流 器 装置 浙江 大 学 ZL201310309952.7 |2013-12-11 
3302 Re 的 DFIG 直流 并 网 发 电 系统 及 其 磁 链 | f 江 大 学 ZL201310324951. X12013-11-20 

定向 控制 方法 
3303 | “一 种 高 频 升 压 隔离 道 变 器 浙江 大 学 ZL201310325137. X|2013-11-20 
3304 | _ 一 种 基于 RMC 的 DFIG 直流 并 网 发 电 系统 及 其 转 矩 | f 江 大 学 ZL201310326185. 0 |2013-11-27 

控制 方法 
3305 | 一 种 Boost 升 压 变换 器 的 控制 电路 浙江 大 学 ZL201310327214. 5 |2013-11-20 
S36e 高 频 交 流 侧 串 联 实现 紧 调整 输出 的 组 合 变 流 器 的 控 |  、 i 江 大 学 Pr po 

制 方法 
3307 | ”用 于 分 布 式 光伏 阵列 的 MPPT 控制 方法 及 控制 电路 | 浙江 大 学 ZL201310389103.7 |2013-12-25 
3308 | 一 种 LED 驱动 电路 浙江 大 学 ZL201310507264. 1 |2014-02-19 
3309 | 一 种 LED 灯 串 的 恒 流 驱动 系统 浙江 大 学 ZIL201310590938. 9 |2014-03-26 
3310 用 于 役 个 下 电 汤 系统 的 太阳 能 电池 最 大 功率 进 辽 |。 f 江 大 学 ZL201310692073. 7 |2014-04-23 

装置 及 其 控制 方法 
3 基于 切换 系统 多 步 预测 控制 的 三 相 电 压 型 变 流 器 控 | 浙江 大 学 国家 电网 公司 华北 电力 科学 研 Te 

制 方法 究 院 有 限 责任 公司 
3312 | 一 种 基于 LCL 滤波 器 的 光伏 并 网 逆 变 器 的 控制 方法 | ”浙江 大 学 宁波 成 筑 智 能 科技 有 限 公 司 ZL201310715043. 3 |2014-04-16 
3313 | ”一 种 逆 变 器 的 调制 装置 及 方法 浙江 大 学 深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公 司 |ZL201310542145. X| 2014-02-12 
3314 | 一 种 AC-DC 变换 器 的 控制 电路 浙江 大 学 苏州 日 月 成 科技 有 限 公 司 ZIL201310232859. 0 |2013-09-18 
3315 pe ee f 江 大 学 苏州 日 月 成 科技 有 限 公司 ZL201310325116. 8 |2013-11-20 
3316 种 超 白光 伏 玻 璃 减 反 膜 的 制备 方法 浙江 大 学 镇 江 大 成 新 能 源 有 限 公 司 ZL201210586290. 3 |2013-04-17 
3317 | 一 种 自 适 应 LED 驱动 电源 电路 浙江 大 学 城市 学 院 ZL201310123615. 9 |2013-07-24 
3318 | ”三 相 电 流 型 多 电 平 道 变 器 拓扑 结构 浙江 大 学 宁波 理工 学 院 ZIL201310323646. 9 |2013-11-20 
3319 | 三 相 电 流 型 多 电 平 变 流 器 风力 发 电 并 网 装置 浙江 大 学 宁波 理工 学 院 ZIL201310323648. 8 |2013-11-20 
3320 | 三 相 电流 型 多 电 平 变 流 器 光伏 发 电 并 网 装置 浙江 大 学 宁波 理工 学 院 ZIL201310323875. 0 |2013-11-20 
3321 | ”电动 道路 车 辆 电池 充电 方法 浙江 天 能 电池 (江苏 ) 有 限 公 司 ZL201310259355. 8 |2013-10-02 
3322 | ”电动 道路 车 辆 熟 极 板 电池 初 充电 方法 浙江 天 能 电池 (江苏 ) 有 限 公 司 ZL201310261932. 7 |2013-09-25 
3323 | 一 种 同步 整流 装置 浙江 宇 视 科技 有 限 公司 ZL201210279473. 0 |2012-11-21 
3324 | 一 种 液 氮 强 冷 变压器 及 其 制冷 方法 浙江 宝 威 电气 有 限 公 司 ZL201310312188. 9 |2013-11-13 
3325 | ”变压器 超 导 热 管 风 冷 换 热 器 浙江 宝 威 电气 有 限 公司 ZIL201310387347. 1 |2013-12-11 
3326 | ”变压器 真空 超 导 热 管 热 交 换 器 浙江 宝 威 电气 有 限 公 司 ZL201310387417. 3 |2013-12-11 
3327 | ”具有 超 导 热 管 冷 却 循环 装置 的 变压器 浙江 宝 威 电气 有 限 公司 ZIL201310576035. 5 |2014-02-19 
3328 | “便携式 充电 电焊 机 各 证 容 大 电 为 十 程 有 有限 公司 国 风 浙 六 忆 用 ZL201310019154. 0 |2013-06-05 

市 供电 公司 
3329 | ”一 种 双 电 源 切换 开关 浙江 寺 崎 电气 有 限 公司 ZL201310442437. 6 |2013 -12-25 
3330 | ”后 馈 式 的 BIT 型 自 激 式 Boost 变换 器 浙江 工业 大 学 ZL201210154247. X12012-10-03 
大 学 ZL201210157788. 8 |2012-09-19 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “379 . 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3332 | ”交错 并 联 反 激 光伏 逆 变 装置 浙江 工业 大 学 ZL201210329657. 3 |2013-01-02 
3333 六 典型 日 负荷 曲线 的 风光 直流 微 电 网 并 网 | 浙江 工 ， 大 学 ZL201210435093. 1 |2013-02-13 
3334 ee 0 江 工 业 大 学 ZL201210443671. 6 |2013-02-20 
3335 | ”分 段 式 正弦 电流 控制 的 高 压 LED 灯 珠 驱动 电源 浙江 工业 大 学 ZL201310005795. 0 |2013-05-08 
3336 | “分 段 式 负 正弦 电流 控制 的 高 压 LED 灯 珠 驱动 电源 浙江 工业 大 学 ZIL201310005889. 8 |2013-05-08 
3337 | “分 段 式 止 陷 形 电流 控制 的 高 压 LED 灯 珠 驱动 电源 浙江 工业 大 学 ZL201310006295. 9 |2013-05-08 
3338 | 一 种 光伏 阵列 全 局 最 大 功率 点 跟踪 方法 浙江 工业 大 学 ZL201310353404. 4|2013-12-25 
3339 | 含 三 绕组 耦合 电感 的 光伏 阵列 MPPT 接口 电路 1 江 工业 大 学 ZL201310381693. 9 |2014-01-15 
3340 | ”适用 于 光伏 阵列 的 能 馈 式 MPPT 接口 电路 f 江 工业 大 学 ZL201310382247. X|2014-01-15 
3341 | “ 含 耦 合 电感 的 光伏 阵列 MPPT 接口 电路 f 江 工业 大 学 ZL201310382509. 2 |2014-01-08 
3342 | ”一 种 含 耦合 电感 的 光伏 阵列 MPPT 接口 电路 江 工业 大 学 ZL201310383091.7 |2014-01-08 
3343 | ”一 种 基于 正弦 波 母线 的 微 网 电源 江 工业 大 学 ZL201310656373. X|2014-03-12 
3344 | ”一 种 电 除尘 器 用 脉冲 电源 装置 f 江 工商 大 学 ZL201110163018. X|2011-12-21 
3345 | ”基于 火车 振动 能 量 回收 的 手机 充电 用 发 电 装置 f 江 师范 大 学 ZL201210088281. 1 |2012-07-18 
3346 | 一 种 便携 式 电动 汽车 智能 充电 机 f 江 师范 大 学 ZL201310221194. 3 |2013-08-28 
3347 折 释 式 插 头 及 紧凑 型 电源 转 接 座 f 江 德 力 西国 际 电 工 有 限 公 司 ZL201310055357. 5 |2013-06-12 
3348 氏 功 耗 可 控 稳 压 电源 电路 浙江 德 萎 科 技 有 限 公司 ZL201210596912. 0 |2013-04-17 
3349 一 种 光伏 汇流 箱 直流 电流 调节 试验 装置 j 江 方圆 电气 设备 检测 有 限 公司 ZL201310315627. 1 |2013-12-25 
3350 | ”锂电 电池 充电 架 锁 紧 机 构 六 友 限 公司 -金华 电 由 局 ZL201210535609. X|2013-04-03 
3351 | ”太阳 能 移动 电源 j 江 明 烁 电子 科技 有 限 公司 ZL201310058213. 5 |2013-05-22 
3352 | ”直流 到 交流 的 并 网 电力 转换 系统 f 江 昱 能 科技 有 限 公司 ZL201310062485. 2 |2013-05-08 
3353 | “” 带 有 接地 卡 簧 的 逆 变 器 安装 架 及 道 变 器 机 壳 f 江 昱 能 科技 有 限 公 司 ZL201310269775. 4 |2013-09-18 
3354 | ”变压器 f 江 电能 科技 有 限 公司 ZIL201310528637. 3 |2014-01-22 
3355 | ” 逆 变 器 系统 的 电力 线 通信 方法 j 江 虹 能 科技 有 限 公司 ZL201410212042. 1 |2014-07-30 
3356 ee 趟 变压器 线 轿 浇注 方 | 浙江 江山 源 光 电气 有 限 公司 ZL201310650221. 9 |2014-02-26 
3357 | 一 种 具有 无 线 充电 功能 的 净 水 器 装置 浙江 沁 园 水 处 理科 技 有 限 公 司 ZIL201410139949. X|2014-07-02 
3358 | ”电源 线 自动 化 输送 设备 浙江 海宁 普 赛 自动 化 科技 有 限 公 司 ZL201310623007. 4 |2014-03-12 
3359 a GBT 模块 并 联 保护 | f 江 海 得 新 能 源 有 限 公 司 ZL201310232087. 0 |2013-09-25 
3360 | 一 种 分 时 多 路 恒 流 驱动 LED 灯 浙江 海 振 电 子 科技 有 限 公 司 ZL201310096152. 1 |2013-06-26 
3361 | 一 种 低频 软 脉冲 充电 电路 和 方法 浙江 源 创 电子 科技 有 限 公 司 ZIL201110391651. 4 |2013-06-05 
3362 | 一 体式 光伏 电源 浙江 环球 光伏 科技 有 限 公 司 ZL201310433397. 9 |2014-01-01 
3363 | ”电动 汽车 充电 电池 的 智能 更 换 系统 浙江 阁 达 科技 有 限 公司 ZIL201310208373. 3 |2013-09-18 
3364 | ”电动 汽车 充电 电池 智能 更 换 流 程 浙江 阁 达 科技 有 限 公司 ZIL201310211726. 5 |2013-09-25 
3365 | 一 种 LED 照明 装置 的 驱动 电路 及 驱动 方法 江 生 辉 照明 有 限 公 司 ZL201310131926. X|2013-09-18 
3366 | LED 驱动 调 光 电路 江 生 辉 照 明 有 限 公司 ZL201310429592. 4 |2014-01-22 
3367 | ”变压器 辐射 型 铁 世 柱 成 型 装置 浙江 科 升 电力 设备 有 限 公 司 ZL201310265346. X|2013-10-02 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' 380 .， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3368 来 水 水 流 并 网 发 电 装置 f 江 科技 学 院 ZL201310294947. 3 |2013-10-09 
3369 | ”电池 充电 装置 和 电池 充电 方法 f 江 绿源 电动 车 有 限 公司 ZL201310030966. 5 |2013-05-01 
3370 | 一 种 变压器 箱 体 结构 江 置 电 非 晶 电气 有 限 公 司 ZL201310227092. 2 |2013-10-02 
3371 | “光源 控制 方法 、 装 置 及 系统 浙江 英 飞 特 节能 技术 有 限 公 司 ZL201110236192. 2 |2013-03-06 
3372 | 一 种 控制 电路 以 及 开关 电源 浙江 英 飞 特 节 能 技术 有 限 公 司 ZL201310119679. 1 |2013-06-19 

一 种 恒 流 防 闪烁 、 方 法 及 应 用 该 电路 的 LED 驱 
3373 方法 及 应 用 该 电路 的 LED 驱 | f 江 英 飞 特 节 能 技术 有 限 公司 ZL201310158588. 9 |2013.07.31 
ey 
3374 | 一 种 智能 LED 驱动 芯片 浙江 荤 尔 光电 科技 有 限 公 司 ZL201110088411.7 |2011-09-14 
3375 | 阀 控 密封 铝 酸 蓄电池 充电 器 及 其 充电 方法 浙江 迅捷 电气 科技 有 限 公 司 ZL201310659059. 7 |2014-03-05 
3376 具有 高 散热 性 能 的 光伏 接线 盒 浙江 先 辉 光伏 科技 有 限 公司 ZL201210535785. 3 |2013-04-03 
3377 | ” 灌 胶 型 光伏 接线 盒 浙江 先 辉 光伏 科技 有 限 公司 ZL201310576639. X|2014-04-02 
3378 | 一 种 自 充电 LED 灯 浙江 长 兴 金 戌 光电 科技 有 限 公 司 ZL201310462104. X|2014-01-22 
3379 一 种 实现 电源 元 余 的 系统 及 方法 浪潮 (北京 ) 电 子 信息 产业 有 限 公司 ZL201110430083.4 12012-06-27 
3380 | “一 种 功率 因数 自 适 应 控制 方法 海信 (山东 ) 空 调 有 限 公司 ZL201210342275. 4 |2013-01-02 
三 流 由 湄 出 仿 洲 法 及 吉 济 变频 奈 纹 名 胃 
3 交流 电源 断 电 检测 方法 及 直流 变频 压缩 机 的 断 电 保 海信 (山东 ) 空调 有 限 公司 ODE lo 
护 方法 
3382 一 种 逆 变 器 电路 的 性 能 测试 方法 及 测试 装置 海信 (山东 ) 空 调 有 限 公司 ZL201210515448. 8 |2013-03-27 
3383 | 一 种 三 相 电 源 的 故障 检测 方法 海信 ( 山东) 空调 有 限 公司 ZL201210582609. 5 |2013-04-10 
3384 | ”通用 化 的 智能 功率 模块 温 控 方法 及 变频 设备 海信 ( 山东) 空调 有 限 公 司 ZL201310403019. 6 |2013-12-04 
3385 | ”半导体 存储 装置 的 位 线 预 充电 电压 发 生 电 路 海 力士 半导体 有 限 公 司 ZL201010216194. 0 12011-07-13 
3386 电源 电路 以 及 使 用 该 电源 电路 的 半导体 存储 电路 海 力士 半导体 有 限 公 司 ZL201010244666. 3 |2011-06-01 
3387 | ”光伏 发 电 系 统 发 电量 预测 方法 和 系统 海南 汉 能 光伏 有 限 公司 ZL201210301257. 1 |2012-12-05 
3388 | 无线电 能 发 射 装置 及 无 线 充 电 系 统 海尔 集团 公司 海尔 集团 技术 研发 中 心 ZL201210102868. 3 |2012-07-25 
守侯 能 由 涛 由 能 值 白 动 计 管 RAY 
3389 se 电源 电能 值 自 动 计算 洗衣 次 数 的 洗衣 机 用 海尔 集团 公司 青岛 海尔 洗衣 机 有 限 公司 “|ZL201010286072. 9 |2011-02-16 
3390 | ”连接 有 储 能 电源 的 洗衣 机 电源 检测 控制 方法 海尔 集团 公司 青岛 海尔 洗衣 机 有 限 公司 “|2ZL201010553166. 8 |2011-05-25 
3391 基于 智能 电网 的 洗衣 机 电源 检测 控制 方法 海尔 集团 公司 青岛 海尔 洗衣 机 有 限 公 司 “|ZL201010601435. 3 |2011-04-27 
3392 洗衣 机 电源 检测 控制 方法 海尔 集团 公司 青岛 海尔 洗衣 机 有 限 公 司 ”|ZL201010601437. 2 |2011-09-07 
3393 | ”设备 充电 的 控制 方法 和 电器 设备 海尔 集团 公司 青岛 海尔 电子 有 限 公司 ZL201110111438. 3 |2012-01-18 
3394 | 一 种 LED 功率 自 适应 驱动 器 海 林 火 地 电气 科技 有 限 公司 ZL201310029696. 6 |2013-05-08 
海洋 王 (东莞 ) 照明 科技 有 限 公司 海洋 王 
3395 | 一 种 LED 驱动 电路 及 LED 灯具 照明 科技 股份 有 限 公司 深圳 市 海洋 王 照 明 工 |ZL201210127212. 7 |2013-10-30 
程 有 限 公司 
3396 一 种 光伏 聚合 物 材 料 、 其 制备 方法 和 应 用 海洋 王 照 明科 技 股份 有 限 公司 ZL201080069692. 5 |2013-06-19 
一 驱动 控制 方法 、 系 统 携 式 之 海洋 王 照明 科技 股份 有 限 公 司 深圳 市 海洋 
pe 种 LED 驱动 控制 方法 、 系 统 及 便携 式 LED 发 光 海 用 和 技 股份 有 R 民 公司 深圳 市 海洋 pe rr 
装置 妇 明 工程 有 限 公 司 
海洋 王 照明 科技 股份 有 限 公 司 深圳 市 海洋 
3398 | ”一 种 电源 极 性 转换 电 洛 ZL201010542418.7 |2012-05-23 
种 电源 极 性 转换 电路 g 明 工程 有 限 公司 
海洋 王 照 明科 技 股份 有 限 公 司 深圳 市 海洋 
3399 | 一 种 LED 调 光 驱动 电 六 ZL201010554920. X12012-05-30 
种 调 光 驱动 电路 明 工 程 有 限 公司 
海洋 王 昭 明科 村 股价 有 限 信 尔 志 i 海洋 
3400 | ”一 种 降 压 型 LED 驱动 电路 | 2 有 技 股份 有 限 全 司 深圳 市 海洋 ZL201010606752. 4 |2012-07-11 
照明 工程 有 限 公 司 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
和 海洋 王 照 明科 技 股份 有 限 公司 深圳 市 海洋 
3401 | 一 种 LED 驱动 短 电 ZL201110046381. 3 |2012-08-29 
和 工 照明 工程 有 限 公 忆 
海洋 王 照明 科技 股份 有 限 公司 深圳 市 海洋 
3402 | 一 种 LED 调 光 驱动 电 的 ZL201110046597. X|2012-08-29 
人 荆 照 明 工 程 有 限 公司 
海洋 干 昭明 科 村 股价 有 限 八 司 浴 志 i 
3403 | ”LED 驱动 板 恒 流 测试 工装 及 其 测试 方法 海 王 照明 下 支 股份 有 公司 深圳 市 海洋 ZL201110068153. 6 |2012-09-26 
王 照明 工程 有 限 公 局 
Se 5 0 海洋 
3404 | 一 种 可 调 光 LED 驱动 电路 及 灯具 ZL201110075152. 4 |2012-10-03 
3405 | ”充电 器 过 流 测试 电路 及 其 测试 方法 ZL201110079050. X|2012-10-10 
本 海洋 
3406 | 一 种 模块 化 的 LED 驱动 电路 ZL201110080643. 8 |2012-10-17 





































































































3407 | LED 驱动 电路 海洋 王 照明 和 技 股份 有 限 公司 深圳 市 海洋 ZL201110092617.7|2012-10-17 
王 照明 工程 有 限 公司 

3408 | ”一 种 LED 恒 流 调 光 驱动 电路 装置 a 分 有 限 公司 深圳 市 海洋 ZL201110111816. 8 |2012-10-31 

3409 | “移动 电源 的 固定 装置 te 以 公司 次 圳 下 海 兴 ZL201110118641. 3 |2012-11-14 

3410 | “ 带 短 路 保护 的 充电 电路 、 充 电器 a 限 公司 深圳 市 海洋 ZL201110142824. 9 |2012-12-05 






































3411 带 短路 保护 的 充电 电路 、 充 电器 ZL201110142997. 0 12012-12-05 














3412 升 压 型 LED 恒 流 驱动 l ZL201110159188. 0 |2012-12-19 
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3413 | ”一 种 基于 单片机 的 恒 压 电源 电路 及 恒 压 电源 装置 ee ee 限 公司 深圳 市 海洋 ZL201110162557. 1 |2012-12-19 
3414 | 一 种 电源 极 性 检测 电路 sa es ZL201110174917. X|2013-01-02 
3415 | ”一 种 过 流 保护 采样 电路 、LED 驱动 电路 及 LED 灯具 ee 限 公司 深圳 市 海洋 | zf20lll0181033.7|2013.01.02 
3416 | “一 种 蓄电池 充电 电路 及 LED 灯具 人 你 加 放生 ZL201110337494. 9 |2013-05-08 
































3417 一 种 智能 充电 电路 及 灯具 ZL201110338025. 9 |2013-05-08 








发 份 有 限 公司 深圳 市 海洋 
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巡 明 科技 股份 有 限 公 司 深圳 市 海洋 
3418 | 一 种 恒 压 限 流 充电 电路 及 灯具 上 4 人 司 深圳 市 海洋 ZL201110344918. 4 |2013-05-08 
程 有 限 公司 
海 举 干 照 明科 技 股份 有 限 公 司 深圳 市 海洋 
3419 | 一 种 LED 驱动 电路 及 LED 滑行 道 边 灯 人 分 有 限 会 司 深圳 市 海洋 |zr201110369178.X|2013.05-29 
王 照明 工程 有 限 公 刷 
海洋 王 照明 科技 股份 有 限 公司 深圳 市 海洋 
3420 | ”一 种 LED 驱动 电路 及 LED 灯具 四 ZL201110439286. X|2013-06-26 
人 王 照明 工程 有 限 公 刷 
fi 洋 王 照明 科技 股份 有 限 公 司 深圳 市 海洋 
3421 | ”一 种 单 路 限 流 驱 动 双 色 LED 电路 及 LED 灯具 | i 司 深圳 市 海洋 | zr201210045694.1|2013 .09.11 
王 照明 工程 有 限 公 豆 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 专利 号 公开 日 
3422 种 多 路 电源 变换 电路 ZL201010210282. X|2010-10-27 
证 会 已 由 SE 海洋 
3423 | ”具有 充电 功能 的 应 急电 源 ZL201110179782. 6 |2013-01-02 
利生 和 | 池 二 = 海洋 
3424 | ”一 种 带 延 时 功能 LED 驱动 电路 及 LED 灯具 ZL201110273106. 5 |2013-03-27 
3425 | LED 恒 流 驱动 电路 的 过 流 保护 电路 ZL201110293334. 9 |2013-04-10 
3426 | “充电 口 组 件 及 灯具 ZL201110304865. 3 |2013-04-10 
3427 | 一 种 照明 灯具 及 其 二 次 电池 的 充电 电路 ZL201110386494. 8 |2013-06-05 
3428 | ”变压器 线圈 绕 线 模 ZL201210409681. 8 |2013-02-27 
3429 | ”一 种 印刷 电路 板 上 电源 的 布线 方法 和 印刷 电路 板 海 能 达 ; 司 ZL201210054797. 4 |2012-07-18 
一 种 们 3 源 当 其 由 共 带 纹 小 了 萨 Dy 
3430 种 纹 波 电源 装置 及 其 提供 带 纹 波 的 直流 ZL201210326451. 5 |2013-01-16 
3431 | 一 种 立体 卷 铁心 双 分 裂变 压 器 的 引线 结构 海 鸿 电气 有 限 公司 ZL201310267934. 7 |2013-10-16 
3432 | ”一 种 太阳 能 反射 聚 光 光 伏 系 统 及 其 反射 聚 光 方 法 涿州 聚 烨 新 能 源 技术 有 限 公司 ZL201310351471. 2 |2013-12-04 
增 程 式 小 型 电动 汽车 用 非 对 称 混合 电源 装置 的 充电 _ 
3433 Wa 电动 汽车 用 非 对 称 混合 电源 装置 的 充 淄博 国 利 新 电源 科技 有 限 公司 ZL201310186993. 1 |2013-08-14 
3434 | ”防爆 特殊 型 电源 装置 淄博 火炬 能 源 有 限 责任 公司 ZL201210280439. 5 |2012-10-24 
3435 | ”通用 型 矿 用 LED 灯 驱 动 器 淮南 市 矿 用 电器 设备 有 限 责 任 公司 程 佳 平 | ZL201310011174. 3 |2013-04-03 
3436 | ”电源 自动 切换 系统 淮南 矿业 (集团 ) 有 限 责任 公司 ZL201110431924. 3 |2013-06-26 
3437 | ”一 种 全 断 电 电动 车 充电 器 淮安 信息 职业 技术 学 院 ZL201310486225. 8 |2014-01-15 
3438 | “一 种 全 断 电 电动 车 充电 器 转 接 装 置 淮安 信息 职业 技术 学 院 ZL201410147208. 6 |2014-07-09 
3439 | 电源 板 及 其 加 工 方法 深 南 电路 有 限 公 司 ZL201110248168. 0 |2013-03-06 
3440 | 输入 电源 的 电压 取样 和 关机 电容 放电 电路 深圳 TCL 新 技术 有 限 公司 ZL201110028553. 4 |2011-08-31 
3441 | LED 驱动 装置 、 灯 条 和 背光 装置 深圳 TCL 新 技术 有 限 公 司 ZL201110163763. 4 12012-01-18 
3442 | LED 驱动 电路 的 性 能 检测 电路 深圳 TCL 新 技术 有 限 公 司 ZL201210225146. 7 |2012-11-07 
3443 | ” 升 压 拓扑 电路 深圳 TCL 新 技术 有 限 公司 ZL201210319110. 5 |2012-12-19 
3444 | ”LED 驱动 电路 及 液晶 显示 器 深圳 TCL 新 技术 有 限 公 司 ZL201210364863. 8 |2013-01-02 
3445 | LED 背光 驱动 装置 、 方 法 和 LED 背光 模 组 深圳 TCL 新 技术 有 限 公司 ZL201210370408. 9 |2013-01-16 
3446 | “充电 站 售 电 管 理 系统 深圳 供电 局 有 限 公司 ZL201210069855. 0 |2012-07-25 
3447 一 种 用 于 电动 汽车 充电 站 的 一 体 化 汇集 方法 及 装置 深圳 供电 局 有 限 公司 ZL201210091016. 9 |2012-09-12 
3448 | ”智能 变电站 电源 备 自 投 切 负荷 试验 装置 深圳 供电 局 有 限 公司 ZL201210141211. 8 |2012-08-08 
3449 一 种 用 于 变压器 中 性 点 保护 间隙 动作 的 方法 及 装置 深圳 供电 局 有 限 公 司 ZL201310059960. 0 |2013-06-05 
3450 | 一 种 新 能 源 并 网 联络 线 功 率 的 平滑 控制 方法 及 装置 | ”深圳 供电 局 有 限 公司 ZL201310234708. 9 |2013-09-25 
深圳 供电 局 有 限 公司 国 网 电力 科学 研究 院 
3451 | 一 种 变 压 造 工 艺 三 维 立 体 仿真 培训 系统 及 方法 ZL201310547565.7 |2014-02-19 
种 变压器 制造 工艺 三 维 立体 仿真 培训 系统 及 方法 武汉 南 瑞 有 限 责任 公司 









































3452 | “ 双 模 太阳 能 光伏 发 电 系统 











ZL201310387650. 1 12013-12-18 





深圳 先进 储 能 材料 国家 工程 研究 中 心 有 限 
司 
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( 续 ) 

标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
电源 智能 记录 系统 及 方法 深圳 先进 技术 研究 院 ZL200910239642. 6 |2011-07-06 
分 布 式 电源 并 网 运行 监测 装置 及 方法 深圳 先进 技术 研究 院 ZL200910239646. 4 |2011-07-06 
一 种 AGV 自动 充电 方法 及 系统 深圳 先进 技术 研究 院 ZL201210562573. 4 |2013-04-03 
基于 机 器 人 的 充电 系统 深圳 先进 技术 研究 院 21201210572712. 1 |2013-05-01 
电源 控制 模块 及 光子 智能 锁 深圳 光 启 创 新 技术 有 限 公司 ZL201210317181. 1 |2014-03-26 
一 种 人 工 电磁 材料 及 使 用 该 材料 的 滤波 器 深圳 光 启 高 等 理工 研究 院 ZL201210052082. 5 |2012-07-25 
移动 终端 设备 及 其 充电 方法 深圳 凯 虹 移动 通信 有 限 公 司 ZL201210486710. 0 |2013-03-13 
一 种 光伏 逆 变 器 及 其 保护 装置 深圳 创 动 科 技 有 限 公 司 ZL201210566320.4 |2013-05-15 
一 种 双 路 升 压 光伏 逆 变 器 及 其 控制 方法 深圳 创 动 科 技 有 限 公 司 ZL201210570597. 4 |2013-05-22 
一 种 三 相 三 线 制 逆 变 器 及 其 线 相 电压 转换 方法 深圳 创 动 科技 有 限 公 司 ZL201210575679. 8 |2013-05-22 
电源 板 自动 测试 系统 深圳 创维 -RGB 电子 有 限 公 司 ZL201210218570. 9 |2012-10-31 
一 种 液晶 电视 机 及 其 电源 电路 深圳 创维 -RGB 电子 有 限 公司 ZL201210464055. 9 |2013-03-13 
一 种 LED 恒 流 驱动 电路 及 液晶 电视 深圳 创维 -RGB 电子 有 限 公司 ZL201210574781. 6 |2013-04-10 
一 种 多 功能 电焊 机 电源 保护 插座 深圳 华 意 隆 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210502519. 0 |2013-02-13 
应 用 在 LED 分 段 驱 动 电路 中 的 LED 布局 方法 深圳 博 用 科技 有 限 公 司 ZL201310222117. X|2013-09-04 

Me TA 深圳 古 瑞 瓦 特 新 能 源 股 份 有 限 公司 ZL201110378754. 7 |2013-06-05 
保鲜 机 电源 控制 电路 、 装 置 及 其 控制 方法 深圳 和 而 泰 智能 控制 股份 有 限 公司 ZL201210539396. 8 |2013-04-17 
电源 控制 装置 及 热水器 深圳 和 而 泰 智能 控制 股份 有 限 公司 ZL201310019861. X12013-05-01 
驱动 电路 及 LED 照明 装置 深圳 和 而 泰 照 明科 技 有 限 公 司 ZL201210460571. 4 |2013-03-13 

5 i 深圳 嘉信 和 高 能 源 技术 股份 有 限 公司 ZL201110021366. 3 |2012-07-25 
DECT 底座 电源 深圳 国威 电子 有 限 公 司 ZL201310202598. 8 |2013-10-02 
基于 相位 调制 器 的 可 调谐 光学 变频 器 深圳 大 学 ZL201110378743. 9 |2012-07-25 
智能 充电 方法 及 系统 深圳 天 珑 无 线 科 技 有 限 公司 ZL201310450549. 6 |2013-12-25 
无 线 充 电位 置 校准 方法 及 电子 设备 深圳 天 珑 无 线 科 技 有 限 公 司 ZL201310451347. 3 |2014-01-29 

Be 电站 用 充电 监控 系统 及 核电 站 用 充电 监控 方 di 中 广 核 DD ead 关 访 
一 种 牵引 蓄电池 的 充电 方法 深圳 威 迈 斯 电源 有 限 公司 ZL201310344125. 1 |2013-11-20 
调制 解 调 器 及 电源 节省 方法 深圳 富 泰 宏 精 密 工业 有 限 公司 ZL200910311699. 2 |2011-06-22 
基于 NFC 的 无 线 充电 控制 方法 及 系统 深圳 小 木 科技 有 限 公 司 ZL201310632714. X|2014-03-26 
带 显示 的 移动 电源 深圳 市 万 拓 电 子 技术 有 限 公司 ZL201210236171. 5 |2012-10-17 

et 电源 供电 系统 及 其 以 太 网 供电 方 深圳 市 东 微 智能 科技 有 限 公司 | 全 
一 种 单 级 PFC 反 激 电源 输入 欠 压 保护 线路 深圳 市 东方 之 星 电源 有 限 公司 ZL201310448854. 1 |2014-01-01 
一 种 LED 人 恒 流 驱动 芯片 输入 电路 深圳 市 中 庆 微 科技 开发 有 限 公司 ZL201010218023. 1 |2010-12-29 
一 种 低 电压 的 LED 驱动 芯片 深圳 市 中 庆 微 科技 开发 有 限 公 司 ZL201110138954. 5 |2011-12-21 
一 种 设 有 双 电 压 电 源 电路 的 逆 变 焊 机 深圳 市 中 智 投资 有 限 公司 ZL201110137322. 7 |2012-11-28 
一 种 无 线 充电 移动 电源 深圳 市 中 远航 科技 有 限 公司 ZL201310034465. 4 |2013-06-12 
一 种 无 线 充电 电源 深圳 市 中 远航 科技 有 限 公 司 ZL201310082111.7 |12013-07-17 
一 种 移动 充电 包 深圳 市 中 远航 科技 有 限 公司 ZL201310101099. X12013-07-24 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































384 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3490 | 一 种 无 线 充电 设备 深圳 市 中 远航 科技 有 限 公司 ZL201310156410. 0 |2013-09-04 
3491 | ”一 种 无 线 充电 设备 深圳 市 中 远航 科技 有 限 公司 ZL201310157848. 0 |2013-08-28 
3492 | 一 种 光伏 并 网 发 电 系 统 的 孤岛 检测 方法 和 检测 装置 | “深圳 市 京 泉 华 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310033557. 0 |2013-05-08 
目 . 右 线 电 卫 台 E 的 症 其 线 电 可 

3493 法 0 深圳 市 京 泉 华 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310043838. 4 12013-05-15 

3494 | 一 种 可 编程 LED 驱动 控制 装置 深圳 市 众 朝 科技 有 限 公司 ZL201310094827. 9 |2013-07-24 

3495 一 种 自助 服务 终端 及 其 充电 控制 系统 和 方法 深圳 市 凯 欣 达 信息 技术 股份 有 限 公司 ZL201010555758. 3 |2012-05-30 

3496 | 一 种 卷轴 式 太 阳 能 电池 充电 装置 深圳 市 创 益 科技 发 展 有 限 公司 ZL201410135300. 0 |2014-07-09 
功率 模块 电路 、 功 率 开关 芯片 、 开 关 电 源 及 其 设 i , 

3497 4 深圳 市 力 生 美 半导体 器 件 有 限 公 司 ZL201210346571. 1 |2013-02-13 

3498 种 LED 背光 驱动 电路 、 背 光 模 组 及 液晶 显示 装置 | 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公 司 ZL201210106668. 5 |2012-09-12 
一 种 LED 背光 驱动 电路 、 液 晶 显 示 装 置 和 一 种 驱 亏 加 

3499 i 六味 动 电 及 3 波 甸 旺 未 效 司 和 二 种 对 动 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210131423. 8 |2012.08-15 
一 种 LED 背光 驱动 电路 、 液 晶 显 示 装 置 及 一 种 驱 亏 

3500 六 人 i 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210142061. 2 |2012-08-08 
一 种 LED 背光 驱动 电路 、 液 晶 显 示 装 置 及 一 种 驱 亏 a 

3501 Nay 2 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210142204. X12012.08-22 

3502 | 一 种 LED 背光 驱动 电路 、 背 光 模 组 及 液晶 显示 装置 | 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210151814. 6 |2012-09-19 

3503 | 一 种 LED 背光 驱动 电路 和 液晶 显示 装置 、 制 造 方法 | ”深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210207895. 7 |2012-10-17 

3504 | 一 种 LED 背光 驱动 电路 、 背 光 模 组 和 液晶 显示 装置 | 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210237007. 6 |2012-10-24 

3505 | 一 种 电源 系统 及 其 启动 方法 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210356678.4|2013-01-09 

决 恒 流 驱动 芯片 温度 过 高 的 方法 及 LED 灯 条 驱 亏 a 

3506 we a hh 3 0 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210457421. 8 |2013-02-06 
下 

3507 | ”实现 LED 灯 条 电流 倍增 的 方法 及 其 对 应 的 驱动 电路 | 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公 司 ZL201210457506. 6 |2013-02-06 

3508 | ”背光 驱动 的 直流 升 压 拓扑 电路 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210460615. 3 |2013-03-27 

3509 一 种 LED 背光 驱动 电路 、 背 光 模 组 和 液晶 显示 装置 | 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210501274. X12013-03-06 
Ces LED Ey 驶 云 下 y 早上 尘 一 驱 去 加 

3510 a 冶 光 驱动 电路 、 液 总 显示 装置 和 一 种 驱动 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210501289. 6 |2013-03-13 

3511 | 一 种 LED 背光 驱动 电路 和 液晶 显示 装置 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210541244. 1 |2013-04-24 

3512 | 一 种 LED 背光 驱动 电路 和 液晶 显示 装置 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201210558874. X|2013-04-17 

3513 | LED 调 光 驱动 装置 及 方法 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201310019904. 4 12013-05-08 

3514 | LED 背光 驱动 电路 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公 司 21201310067046. 0 |2013.06-12 

3515 | 一 种 LED 背光 驱动 电路 、 液 晶 显 示 装 置 和 驱动 电路 | ”深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公 司 ZL201310073555. 4 |2013-06-19 
一 种 LED 背光 驱动 电路 、 液 晶 显 示 装 置 和 一 种 驱 亏 加 

3516 a 冶 光 驱动 电路 、 液 晶 显 示 装 置 和 一 种 驱动 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201310081767. 7 |2013-06-05 

3517 | LED 背光 驱动 电路 、 背 光 模 组 、 液 晶 显示 装置 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201310087555. X|2013-06-12 

3518 | 一 种 LED 背光 驱动 电路 和 液晶 显示 装置 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公 司 ZL201310106859. 6 |2013-06-12 
一 种 LED 背光 驱动 电 其 驱 亏 法 和 液晶 显示 模 加 

3519 | 组 人 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公 司 ZL201310110134. 4 |2013-07-03 
一 种 LED 背光 驱动 电路 、 液 晶 显 示 装 置 和 一 种 驱 亏 四 

3520 机 0 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201310167075. 4 |2013-09-11 
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( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
Ei i A 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公 司 ZL201310167121. 0 12013-09-11 
LED 背光 驱动 电路 、 液 晶 显 了 示 装 置 和 一 种 驱动 方法 | ”深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公 司 ZL201310203881. 2 |2013-09-04 
一 种 LED 背光 驱动 电路 和 背光 驱动 方法 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201310242543. X|2013-09-11 
LED 背光 驱动 电路 以 及 液晶 显示 器 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201310320369. 6 |2013-11-20 
一 种 LED 背光 驱动 电路 和 液晶 显示 装置 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201310454231. 5 |2014-01-08 
LED 背光 驱动 电路 以 及 液晶 显示 器 深圳 市 华星 光电 技术 有 限 公司 ZL201310746757. 0 |2014-04-23 
一 种 带 手机 插入 自动 识别 的 后 备 电源 控制 系统 深圳 市 华 芯 邦 科技 有 限 公司 ZL201310322783. 0 |2013-10-23 
种 电力 系统 变压器 综合 监控 系统 深圳 市 双 合 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210521492. X|2013-03-20 
电力 变压器 及 供电 系统 深圳 市 合 兴 加 能 科技 有 限 公司 ZL201110163679. 2 |2012-12-19 
一 种 不 间断 电源 深圳 市 喻 深 鸿 电气 科技 有 限 公 司 ZL201310045514. 4|2013-05-01 
一 种 不 间断 电源 内 的 镍 氧 电池 充 放 电 电路 市 国术 各 于 和 技 有 展会 司 石家庄 国光 ZL201310324538. 3 |2013-10-23 
电子 科技 有 限 公司 

LED 大 屏幕 显示 装置 及 其 驱动 电路 深圳 市 大 象 视界 科技 有 限 公司 ZL201210255855. X12012-11-07 
LED 驱动 方法 及 驱动 电路 深圳 市 天 微 电 子 有 限 公 司 ZL201210393775. 0 |2013-01-23 
开关 电源 转换 器 的 软 启动 系统 深圳 市 天 微 电 子 有 限 公 司 ZL201210563478. 6 |2013-04-24 
一 种 光伏 扬 水 逆 变 器 及 其 控制 方法 及 光伏 扬 水 系统 | “深圳 市 天 源 新 能 源 有 限 公司 ZL201210370201. 1 |2014-03-12 
一 种 智能 LED 驱动 电源 深圳 市 奇 脉 电子 技术 有 限 公司 ZL201210360868. 3 |2012-12-26 
一 种 充电 器 自动 侦 测 和 分 配 电流 的 方法 深圳 市 奥 尼 电 子 工业 有 限 公 司 ZL201210144729. 7 |2013-11-13 
一 种 用 于 小 型 变频 器 的 单 端 反 激 式 开 关 电 源 深圳 市 安 邦 信和 电子 有 限 公 司 ZL201210523945.2 |2013-03-13 
一 种 可 充电 电池 过 放 保护 电路 深圳 市 富 满 电子 有 限 公 司 ZL201210243308. X|2012-11-07 
具有 零 伏 充电 功能 的 可 充电 电池 保护 电路 深圳 市 富 满 电子 有 限 公司 ZL201310073626. 0 |2013-06-26 
移动 电源 控制 芯片 及 使 用 该 芯片 的 移动 电源 深圳 市 富 满 电 子 集团 股份 有 限 公司 ZL201310270705. 0 |2013-10-30 
LED 恒 流 驱 动 电路 深圳 市 富 乌 雅 科技 发 展 有 限 公 司 ZL201280000621. 9 |2014-01-08 
智能 显示 器 及 其 电源 管理 方法 深圳 市 彤 兴 电 子 有 限 公司 ZL201210295740. 3 |2012-11-28 
LED 驱动 芯片 的 整体 调 变 控制 方法 及 系统 深圳 市 明 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201210024379. 0 |2013-08-14 
一 种 LED 显示 屏 消 隐 控制 电路 及 LED 驱动 芯片 深圳 市 明 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201210045607. 2 |2012-07-18 
Be UO Dh on er 深圳 市 明 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201210179117. 1 |2012-10-10 
一 种 LED 驱动 电路 及 LED 照明 装置 深圳 市 明 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201210213084. 8 |2012-10-10 
一 种 开关 电源 及 其 多 闪 值 开关 电路 深圳 市 明 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201210413164. 8 |2013-02-06 
一 种 开关 电源 及 其 自 适应 多 模式 控制 电路 深圳 市 明 微 电子 股份 有 限 公司 ZL201210551707. 2 |2013-04-03 
一 种 具有 高 功率 因数 的 LED 线性 恒 流 驱动 控制 器 深圳 市 明 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201310088331. 0 |2013-06-26 
Pe 围 的 LED 线性 恒 流 驱动 控制 深圳 市 明 微 电子 股份 有 限 公 司 OS Od ede 
一 种 恒 流 驱动 控制 器 及 LED 恒 流 驱 动 电 路 深圳 市 明 微 电 子 股份 有 限 公司 ZL201310110018. 2 |2013-07-10 
Se 具有 高 功率 因数 的 恒 流 驱动 控制 电路 及 驱动 装 深圳 市 明 微 电子 股份 有 限 公司 ea 
开关 电源 控制 器 以 及 开关 电源 电路 深圳 市 明 微 电 子 股份 有 限 公 司 ZL201310148072. 6 |2013-07-24 
一 种 具有 开路 保护 的 高 功率 因数 恒 流 控制 电路 深圳 市 明 微 电 子 股 份 有 限 公司 ZL201310203866. 8 |2013-08-21 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 386 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ” 2016 
( 续 ) 
四 标题 申请 人 专利 号 公开 日 
3556 | 一 种 开关 电源 驱动 芯片 及 开关 电源 驱动 电路 深圳 市 明 微 电子 股份 有 限 公司 Z1201310316363. 1 |2013-11-13 
3557 | 一 种 编码 器 电源 稳 压 电路 及 其 稳 压 方法 深圳 市 易 能 电气 技术 有 限 公司 Z1201310276915. 0 |2013.09.25 
3558 | _USB 智能 充电 器 深圳 市 显 鸡 电子 科技 有 限 公司 ZL201210352018. 9 |2013-02-06 
Le LED 驶 云 站 三 了 区 云 法 和 LED 昭明 
3559 es 人 人 深圳 市 晟 碟 半导体 有 限 公司 ZL201310143052. X|2013-07-17 
3560 | 一 种 设置 LED 驱动 电源 输出 参数 的 装置 及 方法 深圳 市 朗科 智能 电气 股份 有 限 公司 Z1201310641849. 2 |2014.03-12 
3561 | 一 种 具有 过 流 保护 功能 的 桥 式 LC 谐振 电路 深圳 市 朗科 电器 有 限 公司 ZL201210183358. 3 |2012-10-03 
3562 | “一 种 锂 离 子 电 池 的 充电 方法 深圳 市 比 克 电 池 有 限 公司 ZL201010118133.0 |2011-0921 
3563 LED 驱动 电源 及 LED 照明 灯具 深圳 市 比 格 利 电源 科技 有 限 公 司 ZL201210182637. 8 |2012-10-24 
3564 | “一 种 用 于 光伏 北 变 器 的 逆 变 柜 深圳 市 永 联 科技 有 限 公司 21201210508938. 5 |2013-03-13 
3565 | 电动 车 驱动 器 过 压 保护 结构 及 电动 车 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 ZL201010230301.5 |2012.02.01 
深圳 市 汗 公有 限 公 司 苏州 
3566 | 电动 汽车 DC/DC 控制 器 人 
术 有 限 公司 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3567 通用 变频 器 转 矩 提升 系统 法 ZL201210218567. 7 |2012-10-24 
曾 用 变频 器 转 逢 提升 系统 及 方法 术 有 限 公司 苏州 默 纳 克 控 制 技术 有 限 公司 
| 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3568 基于 电 》 型 的 异 共通 估计 系统 法 oy ZL201210284835.5 |2012-12-12 
ee 术 有 限 公司 苏州 默 纳 克 控 制 技术 有 限 公 局 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3569 变频 器 接线 端子 7 ZL201210392531. 0 |2013-02-06 
变频 器 接线 端子 术 有 限 公司 苏州 默 纳 克 控制 技术 有 限 公司 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3570 | ”基于 电流 模型 的 异步 机 定子 磁 通 估计 系统 及 方法 : ZL201210499195. X|2013-03-20 
基 流 模 异步 机 定子 磁 通 估计 系统 及 方法 术 有 限 公 司 苏州 默 纳 丰 控制 技术 有 限 公证 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3571 异步 电机 转子 时 间 常 妆 线 识 别 系统 法 wf ZL201210499243. 5 |2013-03-20 
hs 术 有 限 公司 苏州 默 纳 克 控 制 技术 有 限 公司 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3572 | ”其 于 磁 通 估计 的 转子 时 间 堂 数 在 线 辨识 系统 及 方法 加 全 |z1201210508614. 1 |2013-04-17 
于 磁 通 估计 的 转子 时 间 常 数 在 线 状 识 系统 及 方法 | 在 限 公司 苏州 加 纳 克 榨 制 近 术 家 限 人 
ee 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3573 基于 功率 计算 的 转 差 估计 系统 法 ZL201210566543. 0 |2013-04-03 
基于 功率 计算 的 转 差 估计 系统 及 方 ; Nec et ON di bse, 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3574 三 相 并 网 逆 变 久 ZL201310088203. 6 |2013-07-24 
相关 网 渤 臣 才 术 有 限 公司 苏州 默 纳 克 控 制 技术 有 限 公司 
| 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3575 不 压 电 动车 驱动 控制 电 ZL201310152727.7 |2013-08-14 
低压 电动 车 驱动 控制 电路 术 有 限 公司 苏州 时 纳 克 控制 技术 有 限 公司 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3576 异步 电机 转子 磁场 定 据 度 修正 系统 法 ee a ” ZL201310230909. 1 12013-09-25 
异步 电机 转子 磁场 定向 角度 修正 系统 及 方法 rt a tts 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3577 | “异步 电机 定子 电阻 在 线 识别 系统 及 方 ; 可 全 |z1201310230926. 5 |2013-09-25 
异步 电机 定子 电阻 在 线 识别 系统 及 方法 术 有 限 公司 苏州 默 纳 克 控 制 技术 有 限 公司 
和 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
3578 汇流 系统 及 提高 光伏 系统 发 电 效 率 的 方 》 ZL201310239348. 1 |2013-10-16 
汇流 系统 及 提高 光伏 系统 发 电 效率 的 方法 术 有 限 公 司 苏州 默 纳 克 控制 技术 有 限 公司 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
ee |} 切 始 角度 辨识 系统 及 方法 A . |Z1201310309619. 6 |2013-11-20 
水 磁 同 步 电机 初始 角度 准 识 系统 及 廊 ; 术 有 限 公司 苏州 默 纳 克 控 制 技术 有 限 公司 
3580 | 一 种 外 部 电源 和 电池 供电 的 电源 切换 电路 深圳 市 汇 顶 科技 股份 有 限 公司 Z1201310286721. 9 |2013.09-25 
3581 | “多 功能 充电 接口 、 电 源 装 置 和 充电 方法 深圳 市 江波 龙 电子 有 限 公司 ZL201210162234.7 |2012-10-10 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “387 
( 续 ) 

ID 申请 人 专利 号 公开 日 
3582 | ”移动 电源 放电 电流 检测 方法 及 系统 电子 科技 有 限 公司 ZL201210410051. 2 |2013-03-06 
3583 | ”充电 方法 及 装置 电子 科技 有 限 公 司 ZL201210450522. 2 |2013-03-20 
3584 | ”大 型 电力 变压器 用 温 控 器 补偿 装置 村 科技 股份 有 限 公司 ZL201210118248. 9 |2013-10-30 

变电站 电源 系统 馈线 短路 和 过 载 航 ”方法 及 其 
3585 | 站 电源 系统 馈线 短路 和 过 载 的 保护 方法 及 其 保 能 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201310166514. X|2013-07-24 
护 装置 
3586 | ”一 种 双 电 源 分 合 昌 气 科技 有 限 公 司 ZL201210504769. 8 |2013-03-20 
3587 | ”一 种 具有 电源 车 电气 科技 有 限 公 司 ZL201310071724. 0 |2013-07-17 
3588 | ”变频 器 控制 电机 蒙特 科技 有 限 公 司 ZL201310133221. 1 |2013-08-21 
eT 弯 频 十 > EF 日 
3589 ee 山名 直流 入 昌 气 技术 有 限 公司 ZIL201110002935. X|2012.07-18 
昌 
3590 | ”基于 文本 语言 的 电源 控 仙 电 设 备 有 限 公 司 ZL201310145190. 1 |2013-09-04 
3591 一 种 柜 外 顶 置 通讯 技 有 限 公 司 ZL201110152650. 4 |2012-12-12 
3592 | ”判断 有 源 电力 滤波 器 系统 稳定 性 的 方法 及 系统 电气 有 限 公 司 ZL201210089499. 9 |2012-07-25 
3593 | ”DCDC 变换 器 的 控 甫 电气 有 限 公 语 ZL201210592092. 8 |2013-04-10 
LED 驱动 恒 流 通道 输出 驱动 器 、 级 联系 统 
3594 | ，、 0 体 有 限 公司 ZL201210235196. 3 |2012-10-17 
方法 
3595 | 一 种 风电 变 流 器 低温 启 机 方法 气 股份 有 限 公司 ZL201210039527. 6 |2012-07-11 
3596 一 种 变 流 器 设备 软 启动 装置 及 软 启动 方法 气 股份 有 限 公 司 ZL201210284293. 1 |2012-12-12 
3597 | 一 种 带 散 热 结 构 的 变 流 器 柜 气 股份 有 限 公 司 ZL201310449503. 2 |2014-01-01 
MPPT 控制 器 、 功 率 跟 踪 装 置 、 光 伏 发 诸 能 加 
3598 控制 器 、 切 率 跟 跃 装置、 光伏 发 电 及 储 气 股份 有 限 公 局 ZL201310487417. 0 |2014.01-22 
3599 | ”一 种 多 串 锂 电池 组 的 并 联 充电 电路 的 并 联 充电 方法 技术 有 限 公司 ZL201310259240. 9 |2013-09-25 
原 边 反馈 AC-DC 开关 
3600 | 、 人 电子 有 限 公 司 ZL201210211363. 0 |2012-10-31 
3601 | 一 种 原 边 反馈 AC-DC 开 这 尼子 有 限 公 司 ZL201210211365. X|2012 -10-31 
3602 | ”一 种 原 边 反馈 AC-DC 尼子 有 限 公 司 ZL201210211387. 6 |2012-10-31 
用 于 LED 驱 空 制 方法 及 装置 、LED 驱 
3603 砍 驱动 控制 方法 及 装置 和 导体 技术 有 限 公司 ZL201410189546. 6 |2014-07-16 
可 所 
三 和 导体 技术 有 限 公 司 深圳 市 达 
3604 | LED 显示 驱动 交互 显示 装置 及 方法 SS ZL201310290416. 7|2013-09-25 
是 明 视 讯 科技 开发 有 限 公司 

3605 | 低 电 压 直 流 电源 切 技 有 限 公 司 ZL201310299784. 8 |2013-09-25 
3606 | 一 种 LED 驱动 电 有 限 公司 ZL201310205060. 2 |2013-09-04 
3607 | 一 种 网 络 设备 锯 计算 机 系统 有 限 公司 ZL201210004729. 7 |2013-07-10 
3608 适应 防 雷 防 浪 涌 控 什 源 电气 股份 有 限 公 司 ZL201110033548. 2 |2012-08-01 
3609 | ”交错 式 正 激 电 路 的 电路 及 交错 式 正 激 电 路 源 电气 股份 有 限 公 司 ZL201210190633. 4|2012-12-12 
3610 | 多 士 炉 及 其 自动 断 源 电气 股份 有 限 公 司 ZL201210243543. 7 |2012-12-19 
3611 驱动 变压器 隔离 源 电气 股份 有 限 公司 ZL201210499460. 4 |2013-06-05 
3612 | 一 种 三 端口 DC-DC 变换 器 拓扑 新 源 科技 有 限 公司 ZL201310137580. 4 |2013-07-10 
3613 | 一 种 隔离 型 DC-DC 变换 器 拓扑 新 源 科技 有 限 公司 ZL201310144593. 4 12013-07-17 
3614 一 种 基于 分 离 充 电 的 电源 控制 器 架构 及 控制 方法 新 源 科技 有 限 公司 ZL201310160150. 4 |2013-08-07 
3615 | 一 种 车 载 终端 的 充电 保护 装置 和 方法 电子 股份 有 限 公司 ZL201210467286. 5 |2013-02-13 
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( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
a 利用 无 线 充 实现 新 能 源 汽车 电池 主动 均衡 的 方法 深圳 市 航 万 电子 股份 有 限 公司 rd od 
3617 | ”动态 线性 控制 LED 驱动 电路 深圳 市 芯 飞 凌 半 导体 有 限 公司 ZIL201310046424. 7 |2013-05-15 
2 有 E 压 控制 方法 和 装 深圳 市 英 威 腾 电气 股份 有 限 公司 Oo 
3619 一 种 电池 板 对 地 阻抗 检测 电路 及 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201110378105. 7 |2012-06-20 
3620 | 散热 机 柜 及 电子 设备 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201110392383. 8 |2012-06-27 
3621 一 种 同步 电机 电感 参数 辨识 方法 及 其 实现 系统 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201180004211.7 |2012-10-31 
3622 一 种 同步 电机 电感 参数 辨识 方法 及 其 实现 系统 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201180004212. 1 |2012-10-03 
3623 | “光伏 逆 变 器 的 校正 、 驱 动 方法 及 装置 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201180004260. 0 |2013-03-27 
3624 一 种 数据 处 理 方法 、 数 据 处 理 装置 和 通信 系统 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201180045996. 2 |2013-08-21 
3625 光伏 逆 变 器 测试 装置 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201210004674. X12013-07-10 
3626 一 种 电子 产品 的 测试 方法 、 装 置 及 系统 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210054921. 7 |2012-08-15 
3627 一 种 电子 设备 的 液 冷 系统 及 机 柜 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210182033. 3 |2012-09-26 
3628 一 种 功率 半导体 模块 以 及 应 用 其 的 电力 电子 设备 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210200551. 3 |2012-10-17 
3629 | ”一 种 变频 器 的 控制 单元 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210203162. 6 |2012-10-17 
3 Be 电气 传动 装置 上 实现 安全 保护 功能 的 方法 和 深圳 市 黄 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 a 
3631 | ”电子 设备 制造 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210222317. 0 |2012-10-24 
3632 | 脉冲 宽度 调制 控制 方法 及 其 装置 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210288257. 2 |2012-12-12 
3633 | 首 变 电源 系统 及 其 信号 传递 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210293434. 6 |2012-12-12 
3634 | ”功率 单元 板 及 其 开关 管 驱动 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210299082. 5 |2012-12-12 
3635 | ”变频 器 系统 及 其 故障 处 理 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210300531. 3 |2012-12-19 
3636 | ”一 种 上 电 缓 冲 控制 电路 及 其 控制 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210312337.7 |2012-12-19 
3637 | ”绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 驱动 保护 电路 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210312339. 6 |2012-11-28 
3638 | ”RS485 隔离 通讯 电路 及 其 控制 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210315052. 9 |2013-01-30 
32039 基于 串 行 外 设 协议 的 输入 /输出 扩展 板 及 其 信号 处 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 Sr er 
理 方法 
3640 光伏 并 网 逆 变 器 并 网 启动 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210353347. 5 |2013-01-23 
3641 | “ 动 态 有 源 舱 位 电路 和 电子 设备 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210355236. 8 |2013-01-02 
3642 On WS I ea 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公司 ZL201210387104. 3 |2013-01-30 
其 拓扑 装置 
3643 | ”芯片 启动 电路 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201210417249. 3 |2013-03-13 
3644 谐 波 检 测 方 法 及 相关 装置 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201280003068. 4 |2014-01-29 
3645 | 一 种 本 质 安全 型 电源 电路 及 具有 该 电源 电路 的 装置 | ”深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201310027521. 1 |2013-05-08 
3646 提高 并 网 电能 质量 的 方法 、 装 置 及 逆 变 器 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201310073616. 7 |2013-05-22 
3647 | 一 种 三 相 电 网 缺 相 检 测 方法 及 电路 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 ZL201310100808. 2 |2013-07-10 
3648 | ”变频 切换 工 频 的 方法 、 装 置 及 变频 器 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201310145119. 3 |2013-07-24 
3649 | ”一 种 组 合式 散热 器 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201310152910.7 |2013-08-28 
3650 故障 处 理 方法 和 变频 器 多 机 主 从 控制 系统 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 ZL201310157423. X12013-08-28 
3651 | 一 种 BOOST 电感 电流 采样 校正 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201310410671. 0 |2013-12-18 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “389 . 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3652 | 一 种 变频 器 的 制造 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201310419484. 9 |2013-12-11 
3653 | ”一 种 功率 单元 及 其 制造 方法 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 ZL201310542572. 8 |2014-01-29 
3654 | 开关 电源 能 效 智能 控制 电路 及 方法 深圳 市 茂 宏 电 气 有 限 公 司 ZL201210259704. 1 |2012-11-14 
3655 | 一 种 开关 电源 深圳 市 蓝海 华 腾 技术 股份 有 限 公司 ZL201110165641. 9 |2012-12-26 
3656 | 一 种 便携 式 电 子 产 品 的 充电 装置 深圳 市 裕 盛 昌 科 技 有 限 公 司 ZL201310284176. X|2013-10-16 
3657 | ” 压 电 充电 式 移动 终端 深圳 市 豪 因 声学 股份 有 限 公司 ZL201210164289. 1 |2012-10-10 
3658 | “一 种 可 无 线 式 充电 的 胶囊 内 罕 镜 深圳 市 资 福 技术 有 限 公 司 ZL201210441076. 9 |2013-03-13 
3659 | 一 种 馈 酸 电池 充电 器 及 其 充电 方法 深圳 市 赛 格 导航 科技 股份 有 限 公 司 ZL201010576778. 9 |2012-07-04 
3660 | 一 种 适用 于 移动 电源 的 直流 瓦 时 计 深圳 市 迪 比 科 电 子 科技 有 限 公 司 ZL201310660985. 6 |2014-02-26 
3661 | ATM 中 高 能 效 不 间断 高 频 开关 电源 深圳 市 金 威 源 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110446329. 7 |2013-07-03 
3662 | 一 种 数字 化 电源 并 机 均 流 方法 及 均 流 系统 深圳 市 金 威 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201210119497. X2013-10-30 
3663 | ”用 于 电动 汽车 充电 站 监控 系统 中 的 通信 方法 及 装置 | ”深圳 市 金 宏 威 技 术 有 限 责任 公 司 ZL201210027712. 3 |2013-03-06 
3664 | 一 种 无 线 充 电 装 置 及 相关 方法 深 金 洲 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201210375231. 1 |2013-03-13 
3665 | 一 种 降低 移动 终端 充电 时 发 热量 的 系统 及 方法 深圳 市 金立 通信 设备 有 限 公 司 ZL201210351139. 1 |2013-06-19 
3666 | ”一 种 管理 电池 充电 电路 的 方法 及 装置 深圳 市 金立 通信 设备 有 限 公司 ZL201210551668. 6 |2013-04-17 
3667 | 一 种 移动 终端 充电 电压 的 控制 方法 及 充电 转换 装置 | 《深圳 市 金立 通信 设备 有 限 公司 ZL201310106716. 5 |2013-07-31 
3668 | LED 驱动 电路 输出 电流 的 控制 方法 及 系统 深圳 市 长 运通 光电 技术 有 限 公 司 ZL201010606870. 5 |2012-07-11 
3669 TED 驱动 苹 片 、LED 灯具 及 其 高 压 监测 保护 电 | ”深圳 市 长 运通 光电 技术 有 限 公司 ZL201110358965. 4 |2013-05-15 
3670 | 具备 自 调节 能 力 的 混合 电池 电源 系统 及 其 制造 方法 | ”深圳 市 雄 炸 电源 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110458898. 3 |2013-07-03 
3671 种 隔离 直流 双向 变换 器 深圳 市 高 斯 宝 电气 技术 有 限 公 司 ZL201210002151. 1 12012-07-11 
3672 | “采用 锂 离 子 电池 构成 的 通用 型 充电 电池 及 控制 方法 | “深圳 市 麦 格 松 电气 科技 有 限 公司 ZL201310436748. 1 |2014-01-01 
3673 | 一 种 电源 的 隔离 转换 电路 深圳 开 立 生物 医疗 科技 股份 有 限 公司 ZL201310312682. 5 |2013-11-13 
3674 | 一 种 有 源 钳 位 正 激 电源 电路 深圳 开 立 生物 医疗 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310414031.7 |2013-12-11 
3675 | 一 种 外 置 突 发 自动 光 功 率 控制 电路 深圳 新 飞 通 光 电子 技术 有 限 公 司 ZL201010137977. X|2011-10-05 
3676 | “光伏 逆 变 器 的 对 地 阻抗 检测 电路 及 方法 深圳 唱 福 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ZL201310000640. 8 |2013-04-24 
3677 | ”充电 控制 电路 及 方法 深圳 晶 福 源 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201310113732. 7 |2013-07-10 
3678 | “光伏 逆 变 器 的 MPPT 控制 方法 深圳 唱 福 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201310124523. 2 |2013-08-07 
3679 | 一 种 太阳 能 供电 控制 系统 深圳 晶 福 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201310152681.9 |2013-08-07 
3680 | 一 种 防 逆流 光伏 并 网 系统 及 其 防止 逆 电 流 的 方法 深圳 晶 福 源 科技 股份 有 限 公司 ZL201310169923. 5 |2013-08-14 
3681 | 一 种 在 线 式 高 频 UPS 的 逆 变 控制 方法 深圳 晶 福 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ZL201310229822. 2 |2013-10-02 
3682 | ”一 种 光伏 逆 变 器 单 路 MPPT 的 测试 方法 深圳 唱 福 源 科 技 股份 有 限 公司 ZL201310277128. 8 |2013-09-25 
3683 | ”三 相交 流 电源 频率 测量 方法 深圳 晶 福 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ZL201310303046. 6 |2013-10-23 
3684 | 一 种 LED 开关 电源 及 其 多 模式 调 光 电路 深圳 桑 达 国际 电子 器 件 有 限 公司 ZL201210551629. 6 |2013-04-17 
3685 | 一 种 太阳 能 MPPT 控制 器 及 其 N-BUCK 变换 器 深圳 桑 达 国际 电子 器 件 有 限 公司 ZL201310012711. 6 |2013-05-01 
3686 eh 六 测 负 中 辅助 电源 的 到 电 写 星 深圳 窒 立 方 智能 科技 有 限 公 司 ZL201310196612. 8 |2013-09-25 
3687 | ”控制 光伏 逆 变 器 的 并 网 功率 恢复 的 方法 及 装置 深圳 科 士 达 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310097351.4|2013-06-12 
3688 | ”高 效率 的 电动 汽车 电机 电源 控制 和 驱动 电路 深圳 红河 马 智能 数字 动力 技术 有 限 公司 |ZL201310394251. 8 |2013-12-25 
3689 | ”电压 电流 可 调 的 软 开关 LED 电源 深圳 美 凯 电子 股份 有 限 公司 ZL201110240407. 8 |2013-03-06 
3690 | 一 种 柔性 LED 驱动 器 的 数据 转换 方法 及 装置 深圳 职业 技术 学 院 ZL201210341531. 8 |2013-01-23 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3691 一 种 光伏 并 网 逆 变 器 热 保 护 方 法 及 系统 深圳 航天 科技 创新 研究 院 ZL201210588336. 5 |2013-04-24 
3692 | “基于 三 相 多 分 裂变 压 器 的 CHB 级 联 型 光伏 道 变 电 路 | ”深圳 航天 科技 创新 研究 院 ZIL201210588995. 9 |2013-04-17 
3693 ge a 深圳 航天 科技 创新 研究 院 ZL201310061604. 2 |2013-06-05 
3694 2 流 微 电 网 多 母线 输出 整流 变换 器 装置 及 控制 深圳 航天 科技 创新 研究 院 ZL201310095048. 0 |2013-07-24 
3695 | 一 种 电压 过 零 检测 电路 及 具有 该 检测 电路 的 DC-DC 深圳 艾 科 创 新 微 电 子 有 限 公司 ZL201010044464. 4 |2011-07-20 

转换 器 
3696 | ”一 种 智能 控制 的 锂电 池 充 电器 及 充电 控制 方法 深圳 茂 硕 电 子 科技 有 限 公司 ZL201310399279. 0 |2013-12-25 
3697 | “一 种 光伏 电站 智能 监控 系统 深圳 蓝 波 绿 建 集团 股 份 有 限 公司 ZL201210309292. 8 |201301-30 
3698 | ”一 种 智能 汇流 箱 及 其 光伏 系统 深圳 蓝 波 绿 建 集团 股份 有 限 公司 ZL201210309295. 1 |2013-01-09 
3699 | ”一 种 分 布 式 独立 光伏 发 电 系 统 及 发 电 方 法 深圳 蓝 波 绿 建 集团 股份 有 限 公 司 ZL201210309575.2 |2013-01-09 
3700 | ”一 种 自 适 应 调整 充电 速率 的 方法 及 除 颤 器 深圳 迈 瑞生 物 医疗 电子 股份 有 限 公司 ZL201110454390. 6 |2013-07-03 
3701 | ”电能 表 及 其 RC 电源 深圳 长 城 开 发 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110130318. 8 |2012-11-21 
3702 | 一 种 充电 线圈 组 件 深圳 顺 络 电子 股份 有 限 公司 ZL201210467676. 2 |2013-02-27 
3703 | 一 种 脉冲 变压器 及 其 制造 方法 深圳 顺 络 电子 股份 有 限 公 司 ZL201310350438. 8 |2013-12-25 
3704 路 和 抑制 中 点 深 移 的 深圳 麦 格 米 特 电气 股份 有 限 公 司 ZL201110215487. 1 |2011-11-23 
3705 | 一 种 LED 背光 源 驱 动 电 路 和 实现 软 启动 的 方法 深 格 米 特 电气 股份 有 限 公司 ZL201210126891.6 |2012-09-19 
3706 | 一 种 PCBA 焊 脚 长 度 检测 工具 和 检测 方法 深 格 米 特 电气 股份 有 限 公司 ZL201210204772. 8 |2012-10-10 
3707 | 一 种 工业 微波 设备 磁 控 管 驱动 电源 深 格 米 特 电气 股份 有 限 公 司 ZL201210422810. 7 |2013-02-06 
3708 | ”熔化 电极 电弧 焊接 熔 滴 缩 有 绒 检测 方法 深 格 米 特 电气 股份 有 限 公 司 ZL201410169832. 6 |2014-08-06 
3709 | 一 种 恒 流 恒 压 充电 控制 电路 深圳 易 信 芯 微 电子 有 限 公 司 ZL201210453504. X|2013-03-13 
3710 | 一 种 用 于 高 速 和 高 精度 模 数 转换 器 的 时 钟 产生 电路 | ”清华 大 学 ZL201110403146. 7 |2012-06-27 
3711 | ”一 种 水 溶液 电解 液 可 充电 锌 离子 电池 清华 大 学 ZL201210380142. 6 |2013-01-30 
3712 | 一 种 换 流 器 并 网 实验 系统 及 其 实验 方法 清华 大 学 ZL201210406384. 8 |2013-02-13 
3713 一 种 计 及 交通 信息 己 电网 信息 的 电动 汽车 充电 导航 清华 大 学 ZL201210553881. 0 |2013-08-07 

方法 
3714 | 一 种 电池 充电 方法 清华 大 学 ZL201310073300. 8 |2013-06-05 
3715 | ”会 分 布 式 电 源 配 电网 潮流 的 分 解 协 调 方法 清华 大 学 ZL201310119804. 9 |2013-09-18 
3716 | ”人 磁 耦 合 谐振 式 无 线 电能 传输 装置 清华 大 学 ZL201310199644. 3 |2013-09-04 
3717 | ”适用 于 大 规模 汽车 有 序 充电 的 充电 控制 方法 清华 大 学 ZL201310204692.7 |2013-08-21 
3718 | “车 用 动力 电池 组 充电 方法 清华 大 学 ZL201310217123. 6 |2013-09-11 
3719 | 三 电极 高 频 超 短 脉冲 微细 电解 加 工 电源 及 其 电解 加 清华 大 学 OOD 0d 

工 方法 
3720 | 电池 的 充电 控制 方法 清华 大 学 ZL201310316863. 5 |2013-11-27 
3721 | ”应 用 于 电 火 花 放电 加 工 的 脉冲 电源 清华 大 学 ZL201310348511. 8 |2013-12-11 
3722 | ”高压 纳 秒 脉冲 电源 装 清华 大 学 ZL201310436461. 9 |2013-12-25 
3723 | 清华 大 学 ZL201310467248. 4|2014-01-15 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 “电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) … 391。 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
和 3 动 汽 自 预测 的 由 动 汽车 实 奈 
3724 wa 策 电 动 痪 茉 充电 观测 的 电动 汽车 实时 序 清华 大 学 ZL201310618439. 6 |2014-03-12 
方 ; 
3725 | 一 种 实验 室 用 变压器 绝缘 纸 的 制备 方法 及 其 系统 清华 大 学 ZL201410026395. 2 |2014-05-21 
一 种 适用 于 角 坊 全 和 人 矿 寺 会 毕 振 式 线 能 
3726 i 短 检 天 这 ZL201410026742. 1 |2014.04.23 
I 
兼顾 和 弃 》 光伏 电站 有 动 控 制 | 清华 大 学 国 网 青海 省 公司 国 网 青海 
a 居 顾 电网 安全 和 弃 光 最 小 的 光伏 电站 有 功 自 动 控制 | 清华 大 学 国 网 青海 省 电力 公司 国 网 青海 Oo oo 
方法 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 
适 个 充电 站 的 电动 汽车 有 电 协 调控 和 ee 和 
3728 ve 充电 站 的 电动 汽车 有 序 充电 协调 控制 方 清华 大 学 广东 电网 公司 电力 科学 研究 院 ”|ZL201310204462. 0 |2013-09-04 
= 带 短 户 上 的 模 协 昌平 变 ; 恋 济 模块 昌 清华 学 洪 知 昌 zh A 有 有限 人 
3729 种 带 短 路 保 的 模块 化 多 流 器 变 流 模块 UE] 大 学 张家港 智 电 西 威 变 流 技术 有 限 公 Z1201310470755 3 |2014.01.15 
路 司 
才 化 a i 斗 冯 研究 院 国 
3730 | “分 布 式 混合 发 电 系统 电源 规划 方法 江西 省 电力 科学 研究 院 国家 电 ZL201310498966. 8 |2014-02-26 
Av 
法 化 ~ 沟 富 自 米 主 5 | 深圳 A 
3731 | ”混合 动力 电源 系统 0 大 学 鸿 襄 锦 精密 工业 ( 深圳) 有限 公 ZL201110181489. 3 |2013-01-02 
局 
3732 | ”一 种 可 充电 的 锌 离子 电池 清华 大 学 深圳 研究 生 院 ZL200910036704. 3 |2010-07-21 
浅 华 大 学 深圳 研究 后 院 欣 旺 达 申 子 股价 有 
3733 | ”便携 式 电子 设备 无 线 充电 系统 及 负载 检测 方法 2 (研究生 院 欣 旺 达 电 子 股份 有 | zf201310437813. 2 |2013 1225 
人 同 
3734 | “无 线 充 电 定 位 智能 鞋 温岭 市 太平 高 级 职业 中 学 ZL201310248516. 3 |2013-09-25 
3735 | ”一 种 无 线 充电 手持 式 裂 除 灯 温州 医学 院 眼 视 光 器 械 有 限 公司 ZL201210500332. 7 |2013-04-17 
3736 | “一 种 高 压 大 功率 不 间断 供电 装置 温州 大 学 ZL201310175625. 7 |2013-07-24 
3737 | “一 种 兆 瓦 级 并 / 离 网 变 流 器 复合 型 滤波 器 温州 大 学 ZL201310287808. 8 |2013-10-02 
3738 一 种 兆 瓦 级 三 相 变 流 器 神经 网 络 内 模 控 制 方法 温州 大 学 ZL201310290454. 2 |2013-10-23 
3739 | 一 种 手枪 焊 机 电源 的 整流 滤波 散热 组 件 温州 市 小 港 电气 有 限 公司 ZL201310301790. 2 |2013-11-20 
3740 | ”硬盘 电源 电气 参数 监控 装置 温州 泓 呈 祥 科技 有 限 公 司 ZL201010611259. 1 |2012-07-04 
3741 一 种 变压器 铁心 自动 热 片 机 器 人 装置 湖北 三 江 航 天 红 阳 机 电 有 限 公 司 ZL201310528281. 3 |2014-02-05 
3742 种 高 压 变频 器 失 电 后 电机 重 起 动 的 控制 方法 湖北 三 环 发 展 股份 有 限 公 司 ZL201210550412. 3 |2013-03-27 
3743 种 车 载 导 航 仪 的 充电 装置 和 充电 方法 湖北 工业 大 学 ZL201310576295. 2 |2014-02-19 
3744 电极 有 源 光 电器 件 的 高 速 宽 范围 高 精度 程控 湖北 工业 大 学 ZL201410196248. X|2014-07-23 
电源 
3745 | ”超级 电容 充电 装置 湖北 汽车 工业 学 院 ZL201310153159. 2 |2013-10-16 
3746 | 一 种 LED 无 电解 电容 恒 流 电源 湖北 湛 青 科技 发 展 有 限 公司 ZL201310116308. 8 |2013-06-12 
人 了 冯 让 芭 旬 二 Si 去 征 气 含量 ye 北 省 电 7 公司 昌 站 学 究 院 国 昌 
5 换 流 变压器 转换 选择 器 动作 产生 的 特征 气体 含量 佑 湖 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 国家 电网 Ph Re re 
算 方法 公 局 
湖北 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 国家 电网 
3748 | ”消除 转换 选择 器 因素 的 换 流 变压器 状态 判断 方法 2 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 国家 电网 |z1201310015982.7 |2013.05.22 
和 
湖北 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 国 网 电力 
3749 变压器 运行 状态 仿真 监测 系统 科学 研究 院 武 汉 南 瑞 有 限 责 任 公司 国家 电网 |ZL201210413747. 0 |2013-03-06 
公司 
号 站 湖北 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 武汉 方 源 
3750 | ”一 种 大 型 变压器 组 三 相 参 数 不 一 致 运行 的 判断 方法 ZL201310078449. 5 |2013-07-17 
ee Se 东 力 电力 技术 中 心 国家 电网 公司 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 392 . ”中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3751 一 种 带 功 率 因 数 补偿 的 大 功率 LED 灯 供 电 模 块 湖南 互联 安 高 新 技术 节能 工程 有 限 公司 ZL201210427130. 4 |2013-02-06 
3752 | 一 种 可 调节 的 无 线 充电 线圈 及 其 使 用 方法 湖南 人 文科 技 学 院 ZL201310158325. 8 |2013-08-14 
3753 滤波 型 电力 变压器 集成 系统 及 其 实现 方法 南华 大 电工 高 科技 有 限 公司 ZL201210344060. 6 |2012-12-12 

一 种 电动 汽车 用 双 据 部 主 电 布置 结 
3754 构 种 电动 汽车 用 双向 充电 机 内 部 尺 元件 布 置 结 湖南 南车 时 代 电 动 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201210352446. 1 |2012-12-19 
3755 | 一 种 压 电 陶瓷 滤波 器 湖南 嘉 业 达 电 子 有 限 公 司 ZL201310094857. X12013-07-03 
3756 动 响应 分 时 电价 的 电动 汽车 智能 充电 机 湖南 大 学 ZL201110086448. 6 |2012-10-17 
3757 | ”一 种 光伏 阵列 拓扑 结构 、 并 网 系统 及 控制 方法 湖南 大 学 ZL201210519150. 4 |2013-04-10 
3758 | 一 种 具有 新 风 换 气功 能 的 光伏 遮阳 装置 湖南 大 学 ZL201210527872. 4 |2013-04-03 
三 相 高 压 级 联 型 AC-DC-A 名 变换 器 及 其 控制 
3759 | - 相 丙 压 级 联 型 AC 5 双 闪 变换 项 及 制 广 湖南 大 学 ZL201310121227. 7|2013-07-24 
一 种 三 相 电压 源 型 PWM 变 流 器 的 预测 直接 功率 控 
3760 种 - 相 电 压 浙 变 流 希 的 珊 测 直接 功率 湖南 大 学 ZL201310127851. 8 |2013-09-25 
制 方法 
3761 | 一 种 微 电 网 多 逆 变 器 并 联 电压 不 平衡 补偿 方法 湖南 大 学 ZL201310308303. 5 |2013-10-23 
3762 | 一 种 三 相 四 开关 功率 变 流 器 的 不 平衡 补偿 控制 方法 湖南 大 学 ZL201310392197. 3 |2013-12-04 
3763 | ”一 种 单 相 LCL 型 并 网 逆 变 器 谐 波 阻 尼 控 制 方法 湖南 大 学 ZL201310549546. 8 |2014-02-05 
3764 | 一 种 MMC 型 轻型 直流 输电 系统 的 并 网 方法 湖南 大 学 ZL201410031891. 7 |2014-05-14 
3765 | 一 种 三 相 双 模式 逆 变 器 的 平滑 切换 控制 方法 湖南 大 学 ZL201410190221. X12014-07-16 
一 种 电池 储 能 电源 参与 电网 二 次 调频 的 协调 控制 
3766 | 、 人 me 湖南 大 学 ZL201410430948. 0 |2014-12-10 
一 种 LCL 型 单 相 并 网 逆 变 器 功率 控 甫 源 阻尼 优 
3767 各 型 单 相 并 网 这 变 器 切 率 控制 及 有 源 阻 尼 优 湖南 大 学 长 沙 博 立 电气 有 限 公司 ZL201410133468. 8 |2014-06-25 
化 方法 
基于 后 向 最 佳 线性 预测 理论 的 微 电 网 混合 型 电力 滤 
3768 、 湖南 工业 大 学 ZL201210587102. 9 |2013-04-24 
波 器 谐 波 电流 预测 方法 和 
3769 | 一 种 五 孔 电 源 插座 湖南 深思 电工 实业 有 限 公司 ZL201310151974. 5 |2013-07-24 
3770 | 一 种 电源 控制 开关 湖南 深思 电工 实业 有 限 公司 ZL201310152058. 3 |2013-08-21 
基于 核磁 共振 技术 的 变压器 油 老化 状态 参数 的 检 涡 湖南 省 公司 检修 公司 长 沙 理工 大 和 当 
1 基于 核磁 共振 技术 的 变压器 油 老化 状态 参数 的 检测 | ”湖南 省 电力 公司 检修 公司 长 沙 理工 大 ee 
方法 国家 电网 公司 
3772 | 一 种 电源 管理 电路 湖南 融和 微 电 子 有 限 公司 ZL201310050391. 3 |2013-05-15 
3773 一 种 并 网 型 低温 余热 发 电 系 统 的 控制 装置 湖南 齐 力 达 电气 科技 有 限 公司 ZL201310745117. 8 |2014-08-13 
3774 | IGBT 半 桥 逆 变 中 频 - 超 音 频 -高 频 感 应 加 热电 源 湘潭 市 南 冶 中 频 高 新 技术 开发 有 限 公司 ”|ZL201410452223. 1 |2015-02-11 
3775 一 种 内 外 电极 均 为 金属 管 的 热电 转换 器 件 溧阳 市 生产 力促 进 中 心 ZL201210470712. 0 12013-03-13 
3776 | 一 种 热电 转换 器 件 溧阳 市 生产 力促 进 中 心 ZL201210471840.7|2013-03-13 
3777 一 种 内 外 电极 均 为 金属 板 的 热电 转换 器 件 溧阳 市 生产 力促 进 中 心 ZL201210472467.7 12013-03-13 
3778 | PWM 斩 波 数控 交流 电源 滁州 学 院 ZL201310075330. 2 |2013-05-22 
3779 | ”消除 过 零 振 荡 的 全 桥 逆 变 器 UPWM 控制 方法 漳州 科 华 技术 有 限 责任 公司 ZL201310192728. 4 |2014-01-01 
3780 一 种 高 频 链 道 变 器 的 软 开关 控制 方法 漳州 科 华 技术 有 限 责任 公司 ZL201310555137. 9 |2014-04-02 
基于 强制 均 充 的 UPS 系统 电池 回路 在 线 测试 装置 
3781 a 的 充 的 先 电 池 回 路 在 线 测试 装置 及 济州 科 华 技术 有 限 责 任 公司 ZL201410602966. 2 |2015-02-04 
3782 | 一 种 LED 驱动 电路 潍坊 唱 兰 电源 技术 有 限 公 司 ZL201310249450. X12013-10-09 
3783 | ”一 种 LED 驱动 控制 电路 潍坊 唱 兰 电源 技术 有 限 公 司 ZL201310249451. 4|2013-10-09 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3784 | 一 种 电源 模 组 系统 及 失效 模块 电能 补偿 方法 潍 柴 动力 股份 有 限 公司 ZL201310048680. X|2013-06-26 
3785 | “一 种 动力 电池 充电 保护 装置 潍 柴 动力 股份 有 限 公司 ZL201310199090.7 |2013-09-11 
3786 LLC 谐振 变换 器 轻 负载 控制 方法 及 装置 潘 海 铭 台州 职业 技术 学 院 ZL201310301554. 0 |2013-09-25 
3787 种 改善 电能 质量 的 单 相 并 网 装置 澳门 大 学 ZL201210509111. 6 |2013-05-08 

朔 胶 电源 外 过 4 炒 欣 动 由 什 江 E 型 其 
a a 种 方形 塑胶 电源 外 壳 保 护 模 的 自动 贴 附 装置 及 滚 玮 电子 科技 ( 惠州) 有 限 公司 Pe 
一 种 LED 驱动 芯片 LED 短路 的 检测 和 电 时 
3789 种 驱动 芯片 短路 的 检测 和 保护 电路 及 灿 瑞 半导体 ( 上海) 有 限 公司 ZL201310683335. 3 |2014-03-12 
其 方法 
3790 LED 驱动 芯片 输出 短路 的 检测 保护 电路 及 其 方法 灿 瑞 半导体 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201310683370. 5 |2014-03-12 
3791 种 同步 直流 转换 器 的 控制 电路 炬 芯 ( 珠 海 ) 科 技 有 限 公司 ZL201210034622. 7 |2013-08-21 
电 2 生 | 电路 和 已 装 和 以 昌 2 后 | 法 和 昌 加 
3792 控制 电路 和 充电 装置 以 及 充电 控制 方法 和 充 虑 芯 ( 珠 海 ) 科 技 有 限 公司 21.201210352290. 7 |2014-03-26 
NS bh 高 度 IGBT 2 这 模块 塌 半球 及 其 埋 装 工 
3793 | ， 种 而 强度 大 功率 模块 封装 硅胶 及 其 封装 烟台 德 邦 先进 硅 材 料 有 限 公司 ZL201410441512. 1 |2014-12-03 
es 
3794 | ”双向 电池 电压 转换 器 热 之 王公 司 ZL201080043997. 9 |2012-07-11 
3795 | ”双向 电池 电压 转换 器 热 之 王公 司 ZL201080043999. 8 |2012-07-11 
基于 智能 平台 管理 接口 的 通信 和 基站 电源 监视 和 控 利 
3796 2 镶 能 平台 管理 接口 的 通信 基 贡 电源 监视 和 控制 烽火 通信 科技 股份 有 限 公司 ZL201310152852. 8 |2013-09-04 
起 
3797 | 一 种 抑制 多 个 开关 电源 拍 频 噪声 的 方法 烽火 通信 科技 股份 有 限 公 司 ZL201310528727. 2 |2014-01-29 
3798 | 一 种 双 输 入 全 隔离 集成 变 流 器 燕山 大 学 ZL201210179727. 1 |2012-10-10 
电感 调节 开关 电容 式 无 源 箱 位 软 开 关 高 增益 升 压 型 
3799 表 节 开关 电容 式 无 源 条 位 软 开关 高 增益 开 压 型 燕山 大 学 ZL201210277648. 4 |2012-12-19 
变换 器 
3800 | 一 种 新 型 电压 型 多 电 平 道 变 器 燕山 大 学 ZL201210442266. 2 |2013-03-13 
3801 | ”一 种 三 相 Z 源 中 点 钳 位 多 电 平 光 伏 逆 变 器 调制 方法 | “燕山 大 学 ZL201210566582. 0 |2013-04-17 
3802 举 式 双 输入 直流 变换 器 燕山 大 学 ZL201310011318. 5 |2013-08-07 
3803 | ” 微 电 网 分 布 式 电源 道 变 器 的 自 适应 功率 解 厅 方法 燕山 大 学 ZL201310011726. 0 |2013-06-12 
3804 | ”一 种 三 相 飞 跨 电容 多 电 平 光伏 逆 变 器 调制 方法 燕山 大 学 ZL201310016731. 0 |2013-05-01 
3805 | ”功率 开关 器 件 脉冲 变 压 占 隔离 驱动 电路 燕山 大 学 ZL201310298067. 3 |2013-11-27 
3806 | 逆 变 器 装置 爱 信 艾 达 株式 会 社 ZL201280002609. 1 |2013-05-01 
3807 | 道 变 器 装置 爱 信 艾 达 株 式 会 社 ZL201280002686.7 |2013-05-01 
3808 电 双 滤波 器 结构 爱 德 万 测试 ( 新加坡) 私人 有 限 公 司 ZL201080067110. X12013-04-03 
3809 | ” 电 滤 波 器 结构 爱 德 万 测试 公司 ZL201080067111. 4|2013-03-27 
3810 | 一 种 利用 隧道 气压 变化 的 电磁 充电 装置 爱 德 森 ( 厦门 ) 电 子 有 限 公 司 ZL201310031583. X|2013-05-15 
寺 变 电工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公司 特 变 电 
3811 | “ 非 隔 离 型 光伏 并 网 逆 变 器 及 其 控制 方法 di RA ZL201110098675. 0 |2012-10-17 
[西安 电气 科技 有 限 公 司 
寺 变 电 工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公司 特 变 电 
3812 | ” 逆 变 器 的 锁 相 控制 系统 及 其 锁 相 方法 Re A ZL201110108506. 0 |2012-10-31 
西安 电气 科技 有 限 公司 
寺 变 电工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公 寺 恋 电 
3813 | “光伏 阵列 汇流 箱 2 。 折 能 源 股份 有 限 公司 特 变 电 |zr201110162461.5|2012 12.12 
西安 电气 科技 有 限 公司 
地 变 电 工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公司 特 变 电 
3814 | ”一 种 光伏 阵列 汇流 箱 ~ : 股份 有 公司 物 ZL201210066897. 9 |2012-07-25 
工 西安 电气 科技 有 限 公司 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































394 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
寺 变 电工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公 司 特 变 电 
3815 | 并 联 型 多 单元 光伏 并 网 逆 变 器 系统 的 启 停 控制 方法 和 加 新 能 源 股份 有 限 公司 特 变 电 | zr201310087037.8|2013.06-26 
西安 电气 科技 有 限 公司 
寺 变 电工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 特 变 电 
3816 | ”一 种 具有 主动 功率 解 耦 功能 的 光伏 并 网 逆 变 器 折 和 E 源 股份 有 公司 和 ZL201410189850. 0 |2014-08-13 
西安 电气 科技 有 限 公司 
3817 | 单 相 超大 容量 强 电流 短路 试验 变压器 地 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 ZL201110184003. 1 |2013-01-02 
3818 | ”一 种 端 出 线 变压器 调 压 线圈 上 部 端 绝缘 压 紧 结构 地 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 ZL201210484779. X|2013-04-10 
3819 | ”一 种 单 相隔 离 整 流 变压器 特 变 电工 股份 有 限 公 司 ZL201010563477. 2 |2012-05-30 
3820 | ”一 种 高 阻抗 组 合式 变压器 寺 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 ZL201110000401. 3 |2012-07-04 
3821 于 高 能 存储 系统 的 点 滴 式 充电 器 特 斯 拉 汽 车 公司 ZL201110111299. 4|2011-10-19 
3822 于 功率 因数 校正 的 方法 和 电路 等 里 多 尼克 有 限 两 合 公司 ZL201080032899. 5 |2012-05-23 
3823 电动 喷雾 器 太阳 能 充电 器 王 云 国 ZL201310312365. 3 |2013-11-13 
3824 | ”薄膜 型 光伏 充电 装置 王 伟 明 国电 科技 环保 集团 股份 有 限 公司 “|ZL201210433401.7 |2013-02-20 
3825 电源 适配器 王 奉 瑾 ZL201210476773. 8 |2013-03-20 
3826 | 一 种 变压器 绕组 片 王 奉 瑾 中 山 普 润 斯 电源 设备 技术 有 限 公 司 |ZL201210488738. 8 |2013-03-20 
3827 | 一 种 层 著 式 变 压 髓 王 奉 瑾 中 山 普 润 斯 电源 设备 技术 有 限 公 司 |ZL201210498728. 2 |2013-03-20 
3828 | ”一 种 夹层 式 变 压 髓 王 奉 刑 中 山 普 润 斯 电源 设备 技术 有 限 公 司 |ZL201210501441. 0 |2013-04-10 
3829 | ” 超 长 寿命 大 电流 LED 驱动 电源 电路 王 开 ZL201310067291. 1 |2013-05-15 
禾 | 亦 频 制 | 却 昌 ws E 电 能 加 在 台 E _ 蛋 . 3 二 天 _ 区 
3 i 冲动 电阻 消耗 电能 的 转换 能 量 方法 和 装 于 文 新 工 远 溪 i 
置 
3831 | 一 种 电源 变压器 及 其 控制 方法 王 春 生 ZL201310502431. 3 |2014-01-15 
3832 | ”太阳 能 无 线 充电 装置 王 洪 军 ZL201310210422. 7 |2013-09-04 
3833 | ”一 种 恒 流 电荷 泵 LED 驱动 电路 和 王 钦 恒 ZL201110458966. 6|2013-07-03 
3834 | “分 段 式 线性 恒 流 的 LED 驱动 电路 王 钦 恒 ZL201110458967. 0 |2013-07-03 
3835 于 双 电 源 转换 开关 的 触 头 系统 不 宇 集团 有 限 公 司 ZL201210050000. 3 |2012-07-25 
3836 | ” 双 电 源 自 动 转换 开关 不 宇 集团 有 限 公 司 ZL201210050014. 5 |2012-07-04 
3837 于 双 电 源 转换 开关 的 联 锁 装 置 不 宇 集团 有 限 公 司 ZL201210050095. 9 |2012-07-04 
提 由 子 股 份 在 限 公 司 环 油 科 股份 有 
3838 | ”电源 切换 电路 及 其 电源 切换 方法 a 电子 股份 有 限 公司 环 鸿 科技 股份 有 限 ZL201110385142. 0 |2013-06-05 
ZH 
3839 | ”控制 混合 电动 车 的 电池 充电 水 平 的 方法 岗 代 自动 车 株式 会 社 ZL200710167433. 6 |2008-06-18 
3840 | “对 混合 电动 车 的 功率 变换 器 的 冷却 进行 控制 的 方法 岗 代 自动 车 株式 会 社 ZL201010154443. 8 |2011-05-18 
于 控制 混合 动力 车 用 12V 辅助 电池 的 充电 电压 所 _ 
3841 方法 和 锦 代 自动 车 株式 会 社 起 亚 自动 车 株式 会 社 |ZL201010546546. 9 |2011-06-08 
3842 于 混合 动力 车 的 全 速 充电 的 系统 和 方法 况 代 自动 车 株式 会 社 起 亚 自 动车 株式 会 社 |ZL201010557071. 3 |2012-05-09 
一 种 链 式 有 源 电力 滤波 器 链 节 单 元 旁 路 控制 结构 
3843 Re 源 电 力 滤 波 器 链 节 单元 旁 路 控制 结构 及 条 海 万 力 达 电 气 自 动 化 有 限 公司 ZL201210565458. 2 |2013-04-10 
味 海 兴业 绿色 建筑 科技 有 限 公司 湖南 兴业 
绿色 能 源 科 技 有 限 公 司 湖南 兴业 太阳 能 科技 
3844 一 种 应 用 于 光伏 汇流 箱 中 的 灭 狐 装置 和 灭 弧 方 法 有 限 公 司 珠海 兴业 新 能 源 科 技 有 限 公 司 珠 |ZL201310191738. 6 |2013-09-04 
海 兴业 光电 科技 有 限 公司 珠海 兴业 节能 科技 
有 限 公 司 
3845 并 网 发 电 系统 孤岛 检测 及 保护 方法 味 海天 兆 新 能 源 技术 有 限 公司 ZL201210051447. 2 |2012-07-25 
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( 续 ) 

标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
存储 芯片 及 其 充电 方法 穆 海 天 威 技术 开发 有 限 公司 ZL201110382120. 9 |2012-06-20 
电源 门 控 电 路 穆 海 市 杰 理 科技 有 限 公司 ZL201310098629. X|2013-08-14 
一 种 记忆 电池 的 充电 保护 电路 穆 海 拓 普 智能 电气 股份 有 限 公 司 ZL201210358828. 5 |2012-12-19 
变频 器 散热 冷却 系统 及 其 控制 方法 和 装置 穆 海 格力 电器 股份 有 限 公 司 ZL201110331519.4 |2013-05-08 
功率 因数 校正 方法 、 电 路 以 及 开关 电源 蒜 海 格力 电器 股份 有 限 公司 ZL201210223590. 5 |2014-01-15 
PFC 电路 的 控制 方法 和 装置 与 PFC 电路 及 数字 电源 味 海 格力 电器 股份 有 限 公 司 ZL201210232953. 1 |2014-01-22 
功率 因数 校正 电路 及 其 控制 方法 穆 海 格力 电器 股份 有 限 公司 ZL201210292817. 1 |2014-02-19 
电力 交 直 流 电源 串 电 微机 监测 保护 装置 味 海 瑞 特 电气 设备 有 限 公司 ZL201210364300. 9 |2013-05-22 
一 种 基于 铝 电解 电容 和 超级 电容 组 合 的 电源 系统 穆 海 许 继 电 气 有 限 公司 国家 电网 公司 ZL201310407055. X12014-01-08 

en 玉 侧 信号 校正 的 分 布 式 电源 孤岛 检测 方 es 电气 有 限 公司 山东 科技 大 学 国 DO es a 
一 种 配 电 终端 宽 输入 电压 电源 人 人 ZL201310288260. 9 |2013-11-20 
电力 转换 器 系统 中 的 电流 共享 配置 红 典 爱立信 有 限 公 司 ZL200980158604. 6 |2012-02-29 
开关 模式 电源 中 的 电流 测量 绒 典 爱立信 有 限 公司 ZL200980159733. 7 |2012-05-16 
具有 动态 输入 电流 抑制 的 电源 红 典 爱立信 有 限 公 司 ZL201080030327. 3 |2012-05-23 

于 开关 模式 电源 的 前 馈 数 字 控 制 单元 及 其 方法 红 典 爱立信 有 限 公司 ZL201080064825. XI2013-01-16 
压 电 发 电 充电 系统 以 及 应 用 该 系统 的 电子 设备 山 声 科技 (南京 ) 有 限 公 司 ZL201310091583. 9 |2013-07-10 
一 种 设备 电源 性 能 检测 装置 与 检测 方法 绒 斯 康 达 科技 发 展 股份 有 限 公 司 ZL201310053608. 6 |2013-06-19 
具有 电源 管理 功能 的 网 络 接 口 装置 及 其 省 电 方法 绒 翌 半导体 股份 有 限 公司 ZL200910001733. 6 |2010-07-07 
电源 切换 方法 与 电路 山 虹 半导体 股份 有 限 公司 ZL201010569411. 4 |2012-06-06 
单 电感 双 输 出 电源 转换 器 与 其 驱动 方法 绒 明 半导体 股份 有 限 公 司 ZL201110005072. 1 |2012-10-03 
电源 供应 电路 以 及 电源 供应 方法 绒 翌 半导体 股份 有 限 公 司 ZL201210044846. 6 |2013-01-30 
多 通道 电源 供应 器 及 其 电流 均 分 控制 方法 冉 好 半导体 股份 有 限 公司 ZL201210057553. 1 |2012-11-21 
共享 多 绕组 变压器 的 收发 器 英明 半导体 股份 有 限 公 司 ZL201210123973. 5 |2013-10-30 
具有 电源 功率 控制 的 激光 传送 装置 及 其 方法 绒 翌 半导体 股份 有 限 公司 ZIL201310010808. 3 |2013-07-17 
月 于 制备 光伏 唱片 和 磨料 浆 料 的 方法 绸 科斯 太阳 能 源 私 人 有 限 公司 ZL201180048763. 8 |2013-07-10 
包括 电源 可 控 区 域 的 半导体 集成 电路 绒 萨 电子 株式 会 社 ZL201010143330. 8 |2010-09-22 
半导体 器 件 和 电源 装置 出 萨 电子 株式 会 社 ZL201110148910. 0 |2011-11-30 
半导体 装置 、DCZDC 变换 器 和 电源 系统 出 萨 电子 株式 会 社 ZL201210380138. X|2013-02-06 
旋转 式 电 源 开关 陡 明 昌 ZIL201210167317. 5 |2012-09-19 
ee: 0 0 ! 骨 文 美国 公司 7Z1.200980128632. 3 |2011-06-22 
于 对 电动 车 辆 充电 的 方法 和 系统 电力 消防 栓 有 限 责任 公司 ZL201080043298. 4 |2012-08-15 
于 开关 电源 的 调 光 控制 电力 集成 公司 ZL201110099807. 1 |2011-12-21 
于 检测 隔离 式 功 率 转换 器 的 输出 电压 的 变化 的 装 

冒 和 方法 电力 集成 公司 ZL201110107493. 5 |2011-11-09 
调 光 器 被 禁止 的 LED 驱动 器 电力 集成 公司 ZL201110185106. X|2012-03-21 
改变 电源 控制 器 的 开关 频率 和 周期 电力 集成 公司 ZL201210266759. 5 |2013-01-30 
有 于 电源 控制 电路 的 可 变频 率 定时 电路 电力 集成 公司 ZL201210268566. 3 |2013-01-30 
具有 最 小 总 和 多 周期 调制 的 电源 控制 器 电力 集成 公司 ZL201210359988. 1 |2013-04-03 
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( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 

3883 一 种 功率 转换 器 及 用 于 其 中 的 集成 电路 控制 器 电力 集成 公司 ZL201210371993.4 12013-04-10 
3884 于 控制 功率 变换 器 的 最 大 输出 功率 的 方法 和 设备 电力 集成 公司 ZL201310053532. 7 |2013-06-12 
3885 于 在 电源 中 使 用 的 泄 放 电路 电力 集成 公司 ZL201310136140. 7 |2013-10-30 
3886 | ”一 种 降 压 式 变换 器 控制 装置 电子 科技 大 学 ZL201210079127. 8 |2012-08-01 
3887 | 后备 式 交流 电源 智能 无 缝 切换 系统 电子 科技 大 学 ZL201210240137. 5 |2012-10-31 
3888 | 一 种 开关 电源 电路 电子 科技 大 学 ZIL201210243125. 8 |2012-12-05 
3889 | ”用 于 BOOST 变换 器 中 的 脉 宽 控制 电路 电子 科技 大 学 ZL201210249559. 9 |2012-11-21 
3890 | ”改善 开关 电源 输出 电压 瞬 态 响应 的 控制 电路 电子 科技 大 学 ZL201210487369. 0 |2013-02-27 
3891 | 集成 电路 电源 轨 抗 静电 保护 的 触发 电路 结构 电子 科技 大 学 ZL201310083007. X|2013-06-12 
3892 ee 站 电子 科技 大 学 ZL201310092217. 5 |2013-07-10 
3893 | 一 种 具有 输入 电压 欠 压 锁定 功能 的 开关 电源 电子 科技 大 学 ZL201310136113. X|2013-07-10 
3894 一 种 用 于 分 布 式 新 能 源 并 网 的 双向 智能 网 关 装 置 电子 科技 大学 ZL201310145094. 7 12013-07-03 
3895 | ”人 恒 流 输出 BUCK 电源 电路 电子 科技 大 学 ZL201310210001. 4 |2013-08-28 
3896 | 一 种 电流 模式 控制 的 开关 电源 电子 科技 大 学 ZIL201310262642. 4 |2013-09-04 
3897 | 一 种 有 源 功 率 因数 校正 控制 器 电子 科技 大 学 ZIL201310281957. 3 |2013-11-27 
3898 受 电网 波动 影响 的 交流 LED 驱动 电路 电子 科技 大 学 ZL201310287963. X|2013-10-02 
3899 | “一 种 自 适应 分 段 驱 动 DC-DC 变换 器 电子 科技 大 学 ZL201310323222. 2 |2013-11-20 
3900 | 一 种 用 于 Buck 变换 器 的 环 路 补偿 电路 电子 科技 大 学 ZL201310366093. 5 |2013-11-27 
3901 Ws 降 压 型 DC/DC 开关 变换 器 的 抗 振 伶 电 电子 科技 大 学 ZL201310366740. 2 |2013-12-04 
3902 | 一 种 锂 离子 电池 开关 充电 电路 电子 科技 大 学 ZL201310369537. 0 |2013-12-18 
3903 基于 谐 波 电压 选择 补偿 的 有 源 滤 波 器 控制 方法 电子 科技 大 学 ZL201310389027. X12013-12-04 
3904 | 一 种 宽带 幅度 信和 号 电源 调制 器 及 其 调制 方法 电子 科技 大 学 ZL201310414742. 4 |2013-12-18 
3905 | 一 种 DC-DC 变换 器 电子 科技 大 学 ZL201310420392. 2 |2014-01-01 
3906 数字 锁 相 和 频率 跟踪 的 电磁 感应 加 热电 源 控制 器 电子 科技 大 学 ZL201310441676. X12014-01-08 
ee a 软 开关 变换 器 的 定 导 通 时 间 模 式 反馈 控 和 子 科技 大 学 A od 
3908 角形 连接 变 流 器 电流 瞬时 序 分 量 分 解 和 重 构 方法 电子 科技 大 学 ZL201310581340. 3 |2014-02-19 
3909 | “一 种 单 相 逆 变 器 控制 系统 电子 科技 大学 ZIL201310730811. 2 |2014-03-26 
3910 一 种 有 源 电力 滤波 器 谐 波 选择 与 容量 限制 控制 方法 电子 科技 大 学 ZL201310752716. 2 |2014-03-26 

一 种 基于 交流 电 供电 的 线性 LED 驱动 电路 电子 科技 大 学 ZL201410024201. 5 |2014-04-02 
3912 | 一 种 电动 汽车 充电 站 的 调度 方法 电子 科技 大 学 ZL201410054133.7 |2014-06-11 
3913 | 一 种 用 于 宽 电源 带 际 基准 源 的 启动 电路 电子 科技 大 学 ZL201410078344. 4 |2014-05-21 
3914 | 一 种 适用 于 并 网 道 变 器 的 低 电压 穿越 控制 方法 电子 科技 大 学 ZIL201410097930. 3 |2014-06-25 
3915 种 基于 全 桥 逆 变 电路 的 倍 频 感 应 加 热电 源 电子 科技 大 学 ZL201410211212. 4 |2014-08-06 
3916 | 一 种 高 电源 抑制 比 低 噪声 的 电压 基准 源 电子 科技 大 学 ZL201410300317.7 12014-09-10 
3917 | “一 种 用 于 低 电 源 电压 的 电流 镜 电子 科技 大 学 ZIL201410315510. 8 |2014-10-08 
3918 | ”一 种 具有 高 电源 抑制 比特 性 的 低压 差 线性 稳 压 器 电子 科技 大 学 ZL201410359166. 2 |2014-10-29 
3919 | “一 种 具有 高 电源 抑制 比特 性 的 低压 差 线性 稳 压 器 电子 科技 大 学 ZL201410453792. 8 |2014-12-03 
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( 续 ) 
题 申请 人 专利 号 公开 日 
制 光 伏 并 网 道 变 器 最 大 功率 点 波动 的 控制 电子 种 学 深圳 茂 硕 电源 和 上 从 有 
光伏 并 网 逆 变 器 最 大 功率 点 波动 的 控制 方 Ee 科技 大 学 深圳 茂 硕 电源 科技 股份 有 限 DEO 
人 喇 
能 的 控制 器 登 3 y 有 限 公 司 ZL201010275197. 1 |2012-03-21 
控制 器 登 丰 } 有 限 公司 ZL201110446203. X12013-05-15 
控制 器 登 } 有 限 公司 ZL201110451256. 0 |2013-05-15 
电源 控制 器 有 限 公司 ZL201210018796. 4 |2013-07-24 
和 人 处理 方法 ZL201210252559. 4 |2012-10-24 
电 及 软件 更 新 方法 及 装置 团 有 限 公司 ZL201210552929. 6 |2013-03-20 
供 可 变 功率 的 驱动 器 股份 有 限 公司 ZL200810149743. X|2010-03-31 
电子 股份 有 限 公司 ZL200980134768. 5 |2011-08-03 
大 发 生 器 以 及 用 在 光伏 发 生 器 中 的 波 子 股份 有 限 公司 ZL200980149696. 1 |2011-11-16 
有 电子 股份 有 限 公司 ZL201080009439. 0 |2012-01-25 
电源 、 方 法 和 计算 机 程序 一， 
人 i 电子 股份 有 限 公司 ZL201080014795. 1 |2012-05-30 
照明 拼 贴 系统 子 股份 有 限 公 司 ZL201080023669. 2 |2012-05-09 
ij 三极管 调 光 器 的 具有 LED 的 子 股份 有 限 公司 ZL201080027072. 5 |2012-11-28 
庄 刺 激 装置 中 使 用 的 非 磁 性 高 压 充 子 股份 有 限 公司 ZL201080035322. X|2012-05-23 
LED 驱动 器 的 调 光 子 股份 有 限 公 司 ZL201080043834. 0 |2012-07-04 
的 反馈 电路 股份 有 限 公 司 ZL201080050287. 9 |2012-07-18 
败 圈 成 像 系统 股份 有 限 公司 ZL201180029753. X|2013-02-27 
源 电路 股份 有 限 公 司 ZL201110267055. 5 |2013-03-27 
力 发 电机 变换 器 ZL201110384319. 5 |2013-05-29 
一 种 大 功率 LED 恒 流 驱动 电路 ZL201310052775. 9 |2013-05-22 
高 频 交 流 涉 论 入 -十 济 论 有功 变 亦 电 自如 书 汪 后 | 
高 频 交流 方 波 输入 -直流 输出 的 功率 变换 器 的 控制 方 下 OTST 102007 
下 网 络 也 直流 变换 器 及 其 数字 控制 系统 
i 盐 ZL201310144108. 3 |2013-07-03 
9 变换 器 及 其 控制 方法 盐 ZL201310208080. 5 |2013-08-28 
原 边 单 相 桥 - 副 边 三 相 桥 高 频 链 逆 变 器 及 其 数字 控制 
原 边 单 相 桥 - 副 边 三 相 桥 高 频 链 逆 变 器 及 其 数字 控制 下 SOO 
区 动 轨道 电车 旋转 海 旭 数控 装备 有 限 公 司 ZL201110107777. 4 |2012-10-17 
电动 公交 车 海 旭 数控 装备 有 限 公 司 ZL201110107778. 9 |2012-10-17 
利用 光 感 差 的 光伏 跟踪 装置 及 基于 网 络 的 监控 方法 ZL201010011534. 6 |2010-07-14 
体 股 份 有 限 公 司 ZL201110396548. 9 |2013-06-05 
ZL201010208326. 5 |2011-12-28 
脉冲 激光 器 射频 电源 的 数字 脉 宽 调制 控 币 ZL201080046197. 2 |2012-09-12 
电池 连接 体 株式 会 社 ZL201080018969. 1 |2012-04-11 
汇流 条 模块 以 及 包括 该 汇流 条 模块 的 株式 会 社 ZL201080039790. 4 |2012-05-30 
株式 会 社 ZL201180009677. 6 |2012-10-31 
电动 机 壳 中 的 逆 变 器 端子 块 株式 会 社 ZL201180012575. X|2012-11-21 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 398 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
3955 | ”母线 模块 和 具备 该 母线 模块 的 电源 装 矢 崎 总 业 株 式 会 社 ZL201180018791.5 |2013-01-02 
3956 | ”用 于 非 接地 电源 的 绝缘 状态 检测 电路 矢 崎 总 业 株式 会 社 ZL201180038856. 2 |2013-05-01 
3957 | 不 接地 电源 的 绝缘 状态 的 检测 方法 及 其 装置 矢 崎 总 业 株 式 会 社 ZL201180039190. 2 |2013-04-24 
3958 | ”电源 电路 切断 装置 矢 崎 总 业 株 式 会 社 ZL201210054169. 6 |2012-09-05 
有 包括 汇流 排 的 汇流 排 模块 和 包括 汇流 排 模 天 博 首 业 株式 会 社 I es 交 | 后 汪 关 2 
3960 | ”电源 切断 装置 矢 崎 总 业 株式 会 社 ZL201210301716. 6 |2013-05-01 
3961 | ”电源 电路 切断 装置 矢 崎 总 业 株 式 会 社 ZL201210335740. 1 |2013-03-27 
3962 | ”电源 电路 断路 器 矢 崎 总 业 株 式 会 社 ZL201210336750.7 |2013-03-27 
3963 | ”电源 电路 切断 装置 矢 崎 总 业 株 式 会 社 ZL201210473043. 2 |2013-06-05 
3964 | ”用 于 电源 电路 切断 装置 的 熔断 器 固定 结构 矢 崎 总 业 株 式 会 社 ZL201280003311. 2 |2013-07-24 
3965 | ”电源 装置 矢 崎 总 业 株 式 会 社 ZL201310196349. 2 |2013-12-04 
3966 | ”一 种 站 用 变压器 控 保 装置 石家庄 博 发 科技 有 限 公 司 ZL201410135378. 2 |2014-06-18 
3967 种 变压器 供电 自动 切换 控制 装置 石家庄 博 发 科技 有 限 公 司 ZL201410135380. X|2014-06-18 
3968 一 种 本 安 电源 短路 保护 电路 石家庄 迅 能 电子 科技 有 限 公 司 ZL201310158184. X12013-07-17 
3969 电源 供应 器 的 短路 保护 装置 砂 创 电子 股份 有 限 公司 ZL201010110698. 4 |2010-06-02 
3970 | 电源 转换 装置 砂 创 电子 股份 有 限 公司 ZL201010149642. X12010-09-08 
3971 功率 转换 器 的 功率 因子 修正 电路 砂 创 电子 股份 有 限 公司 ZL201010299928. 6 |2011-01-19 
3972 | ”电压 转换 器 砂 创 电子 股份 有 限 公司 ZL201210241908. 2 |2012-10-24 
3973 | ” 深 沟 模 背 接触 光伏 太阳 能 电池 砂 利康 有 限 公司 ZL200980149558. 3 |2011-11-16 
3974 人 低 损耗 的 安 直 流 电源 电路 及 其 控制 广 砂 力 杰 半导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201210282377. 1 |2012-11-28 
3975 | 一 种 改进 的 补偿 电路 以 及 应 用 其 的 开关 电源 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201210389831. 3 |2013-01-30 
3976 种 自 供电 的 源 极 驱动 电路 及 应 用 其 的 开关 电源 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201210435979. 6 |2013-03-13 
3977 | 低 噪 声 的 多 输出 电源 电路 及 其 控制 方法 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201210466966. 5 |2013-02-20 
3978 一 种 开关 电源 控制 器 和 控制 方法 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201210535481. 7 |2013-04-24 
3979 种 交流 -直流 功率 变换 器 侯 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201210538817. 5 |2013-04-03 
3980 | 一 种 自 举 电容 掉 电 恢复 电路 及 开关 电源 电路 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201210592511. 8 |2013-04-03 
3981 | 一 种 集成 开关 电源 控制 器 以 及 应 用 其 的 开关 电源 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310017681. 8 |2013-04-24 
3982 | 一 种 升 压 型 电池 充电 管理 系统 及 其 控制 方法 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201310024894. 3 |2013-04-24 
3983 种 改进 的 高 效率 LED 驱动 电路 和 驱动 方法 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310036240. 2 |2013-06-12 
3984 | ”一 种 高 效率 的 LED 驱动 电路 克 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310071933. 5 |2013-06-12 
3985 种 交流 -直流 功率 变换 器 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310079482. X12013-06-19 
3986 | 一 种 欠 压 保护 电路 、 欠 压 保护 方法 及 开关 电源 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310097865. X12013-06-12 
3987 ut En 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310130073. 8 |2013-07-10 
30 Nt ss 电路 、 补 偿 方 法 、 控 制 蕊 片 及 开 功力 杰 半 导体 技术 ( 杭州 ) 有 限 公司 ee ee 
3989 0 i 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310138826.X|2013-07-24 
3990 | ”同步 整流 控制 电路 以 及 方法 砂 力 杰 半 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201310176316. 1 |2013-08-07 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “399 . 
( 续 ) 
申请 人 专利 号 公开 日 
可 调 光 的 LED 驱动 电路 及 其 调 光 方法 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310209489. 9 |2013-08-21 
隔离 式 电 源 电 路 及 其 控制 信号 传输 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310217185. 7 |2013-08-28 
一 种 消除 LED 频 闪 的 已 路 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310224533. 3 |2013-09-04 
I 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公 司 ZL201310265144. 5 |2013-10-09 
下 Se 力 杰 半导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201310395919. 0 |2013-12-11 
于 反 激 式 开关 电源 的 谐 ; 由 电路 力 杰 半导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201310418554. 9 |2013-12-25 
于 交错 并 联 式 开 3 别 方 法 力 杰 半导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201310422771. 5 |2014-01-01 
永 冲 式 电 流 LED 对 放 杰 半导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201310534611. X|2014-01-22 
开关 电源 控制 导体 技术 ( 杭州) 有 限 公 司 ZL201310706484. 7 |2014-03-26 
ee 人 hy 导体 技术 (杭州 ) 有 限 公司 ZL201310724930. 7 |2014-04-23 
一 种 CPCI 电源 装置 及 系统 科技 股份 有 限 公司 ZL200910188536. X|2011-06-01 
一 种 输入 过 压 保 护 电 路 及 DC-DC 电源 转换 装置 科技 股份 有 限 公 司 ZL200910190650. 6 |2011-04-27 
2 ee E 科 技 股份 有 限 公 司 721.201010134792. 3 |2011-09-28 
用 于 液晶 显示 装置 的 份 有 限 公司 ZL201110021526. 4 |2012-03-14 
es ee 投 份 有 限 公 司 ZL201110439007. X|2013-06-26 
市 电 并 网 型 电源 供应 系统 的 控制 方法 股份 有 限 公 司 ZL201210007624. 7 12013-07-17 
升 压 型 电源 转换 装置 用 份 有 限 公 司 ZL201010115746. 9 |2011-08-17 
一 种 基于 电池 片 单元 的 太阳 光伏 外 党 太 阳 能 有 限 公司 ZL201210173913.4|2012-11-14 
脉 波 调制 充电 方法 及 脉 波 调制 充 股份 有 限 公 司 ZL201110220085. 0 |2013-01-30 
可 换 插头 式 充 商 ( 昆山 ) 有限 公司 ZL200810235800. 6 |2010-06-16 
灯 管 脱落 的 逆 变 器 保护 商 ( 昆山 ) 有限 公司 ZL201210328189. 8 |2014-03-26 
一 种 双 功 能 LED 驱动 神龙 汽车 有 限 公司 ZL201310581003. 4 |2014-02-05 
基于 MOSFET 管 防 逆流 和 州 东 日 信息 技术 有 限 公司 ZL201310472789. 6 |2014-01-01 
LED 脉动 驱动 频率 提升 ! 川 凡 普 科 技 有 限 公 司 ZL201210372297. 5 |2013-03-20 
等 占 空 比 LED 脉动 驱动 川 几 普 科技 有 限 公司 ZL201210377848. 7 |2013-01-30 
基于 集成 磁 件 的 交错 反 激 微 功率 并 区 川 大 学 ZL201210335156. 6 |2013-01-02 
一 种 无 线 电 能 传输 磁 耦 合 结构 及 其 川 大 学 ZL201210463307. 6 |2013-02-27 
单 级 三 相 大 升 月 川 大 学 ZL201210501960. 7 |2013-02-20 
单 级 单 相 大 升 月 川 大 学 ZL201210505477. 6 |2013-04-10 
一 种 分 压 式 降 有 川 大 学 ZL201210550572. 8 |2013-04-03 
双 高 电源 电压 输入 下 具有 限 流 保护 的 低压 差 稳 压 电 
区 ZL201310305161.7 |2013-10-02 
一 种 可 多 方向 级 联 的 LED 光 立 方 驱动 方法 ZL201410064774. 0 |2014-05-14 
新 型 电源 分 配器 EE 气 有 限 公 司 ZL201310272758. 6 |2013-10-09 
一 种 串 行 控制 联 达 电子 科技 有 限 公司 ZL201310026447. 1 |2013-05-22 
一 种 高 功率 因数 低 畸 变 率 大 功率 LED 驱 建 农 林 大 学 ZL201210047042. 1 |2012-07-11 
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4026 | 假 负载 电路 、 液 晶 光 源 产生 系统 及 电源 转换 装置 








ZL201110392891. 6 |2012-07-11 






































4027 | 一 种 LED 灯 管 驱动 装置 ZL201210131854. 4|2013-10-30 















































4028 | ”一 种 由 次 级 侧 控制 的 半 桥 架构 的 LED 驱动 电路 福建 捷 联 电子 有 限 公司 ZL201210197812. 0 |2012-10-24 
BL 对 源 Et 阔 上 上 立 该 装 Lay 四 6 2 

ey ee 用 该 装置 的 液晶 显示 福建 捷 联 电子 有 限 公司 pd 
口 口 

















4030 | 一 种 具有 功率 因数 校正 功能 的 反 激 式 电源 ZL201210377533. 2 |2013-02-13 





















































ZL201210446222. 7 |2013-02-06 








4031 | PFC 的 Vec 供电 电压 开启 电路 及 应 用 其 的 开关 电源 























































































































































































































































































































































































































4032 | ”电子 秤 电源 管理 方法 及 装置 限 公司 ZL201110431755. 3 |2012-07-11 
5 仿 验 产品 充电 电路 的 模拟 锂电 池 测 试 方 ; 
4033 村 | 品 充电 电路 的 模拟 锂电 池 测 试 方法 福建 联 迪 商用 设备 有 限 公司 ZL201310236106.7|2013-10.09 
电 
4034 | 一 种 电源 适配器 的 工作 方法 福建 钓 石 能 源 有 限 公司 ZL201210472694. X|2013-02-13 
4035 | ”一 种 带 有 无 功 补 偿 的 中 压 调 压 变 压 器 福建 阳 谷 智能 技术 有 限 公司 ZL201310594129. 5 |2014-02-26 
4036 | 包括 电池 充电 器 的 自动 车 辆 福特 全 球技 术 公司 ZL201010163600. 1 |2010-10-20 
4037 一 种 电池 充电 器 福特 全 球技 术 公 司 ZL201010163769.7 |2010-10-20 
4038 防止 在 电池 充电 期 间 车 辆 被 开 走 的 方法 和 系统 福特 全 球技 术 公司 ZL201010204020.2 |2010-12-29 
4039 | ”改进 的 具有 集成 电池 充电 器 的 可 变 电 压 转换 器 福特 全 球技 术 公 司 ZL201110002849. 9 |2011-07-20 
止 电 插头 与 电动 车 辆 上 的 充电 口 之 间 脱 离 接合 的 | ~ 
4040 头 与 电动 千 辆 上 的 充 间 脱 离 接合 的 福特 全 球技 术 公 司 ZL201110153469. 5 |2012-01-11 
起 
4041 | 充电 插 电 式 电动 车 辆 中 辅助 电池 的 方法 福特 全 球技 术 公 司 ZL201110236680. 3 |2012-03-21 
4042 | ”对 车 辆 电池 充电 的 系统 和 方法 福特 全 球技 术 公 司 ZL201110442116.7|2012-07-11 
4043 | “用 于 电动 车 辆 充电 连接 器 的 锁定 装置 福特 全 球技 术 公司 ZL201210377569. 0 |2013-04-10 
4044 | ”电动 车 辆 的 在 被 平 拖 时 充电 的 部 件 福特 全 球技 术 公 司 ZL201310176575. 4 |2013-12-04 
4045 对 于 便携 式 测试 工具 电源 状态 的 协调 福禄克 公司 ZL201010231475. 3 |2011-01-26 


















































4046 | ”高 效率 三 电 平 单 相 逆 变 器 斗 勒 公司 ZL201210466120. 1 |2013-06-26 



































4047 | “” 逆 变 器 过 电流 判断 方法 及 其 装置 ZL201310154791. 9 |2013-07-17 





科勒 公 
科 博 达 技 术 有 限 公 司 浙江 科 博 达 工 业 有 限 
司 















































































































































































































































































































































公 
4048 | “充电 装置 及 其 充电 方法 科 沃 斯 机 器 人 有 限 公司 ZL201110302357. 1 |2013-04-10 
Do 科罗拉多 州立 大 学 董事 会 法 人 团体 陶 氏 环 
4049 | ”用 于 屋顶 光伏 电力 系统 的 小 外 形 功 率 转 换 系统 球技 术 有 限 责任 公司 ZL201180027367. 7 |2013-03-27 
4050 电源 接口 及 使 用 该 电源 接口 的 LED 灯 立 达 信 绿色 照明 股份 有 限 公司 ZL201210093692. X12013-01-02 
4051 LED 无 线 智 能 驱动 电路 及 采用 该 电路 的 LED 灯 立 达 信 绿 色 照明 股份 有 限 公 司 ZL201210133615.2 |2012-10-03 
4052 | 混成 式 充电 器 及 其 控制 电路 和 方法 立 希 科 技 股份 有 限 公 司 ZL200910165452. 4 |2011-03-23 
4053 | “升降 压 式 电 源 转换 器 的 控制 电路 及 方法 立 销 科 技 股份 有 限 公司 ZL200910170689. 1 |2011-03-30 
4054 | ”具有 精准 平均 电流 的 迟滞 模式 LED 驱动 器 及 方法 立 销 科技 股份 有 限 公司 ZL200910208300. 8 |2011-05-04 
4055 | ”升降 压 式 电源 转换 器 的 控制 电路 及 方法 立 詹 科 技 股 份 有 限 公司 ZL200910209285. 9 |2011-05-11 
4056 | “升降 压 式 电源 转换 器 及 其 控制 方法 立 希 科 技 股份 有 限 公 司 ZL200910212078. 9 |2011-05-11 
4057 | “升降 压 电 源 转 换 器 的 锯齿 波 产生 器 及 其 方法 立 销 科 技 股份 有 限 公司 ZL200910212080. 6 |2011-05-11 
4058 | 低 电 源 电压 的 能 隙 参 考 电压 产 生 器 立 詹 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201010126976. 5 |2011-09-21 
40 校正 一 次 侧 回 授 驰 返 式 电源 模块 的 输出 电压 的 装置 立 铺 科技 股份 有 限 公司 rg ol 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) “401. 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
A 人 电源 供应 器 及 其 控制 电路 立 销 科技 股份 有 限 公司 ONO 03 
4061 | “多 相 电 源 转 换 器 的 增强 型 相 数 控制 电路 及 方法 立 希 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201110116816.7|2012-10-24 
4062 E 流 保护 的 电源 供应 器 及 其 控制 电路 与 保护 立 希 科技 股份 有 限 公司 ZL201110242597.7|2013-03-06 
4063 | PFM 电源 供应 器 的 频率 抖动 控制 电路 及 方法 立 希 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201110269698. 3 |2013-03-06 
4064 | ”功率 因数 改善 电路 、 方 法 及 离线 式 转换 器 立 詹 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201110359621. 5 |2013-05-08 
4065 | “主动 式 功率 因数 校正 电路 及 相关 的 控制 器 立 希 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201110364956. 6 |2013-05-22 
4066 切换 式 电源 供应 器 及 其 控制 电路 与 控制 方法 立 销 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201110410672. 6 |2013-06-19 
4067 | ”避免 电源 转换 器 的 输出 电压 产生 过 冲 的 控制 电路 立 针 科技 股份 有 限 公司 ZL201210001220.7 |2013-07-10 
4068 | ”电源 转换 器 的 控制 装置 及 其 控制 方法 立 詹 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201210062922. 6 |2013-09-18 
4069 | 电源 转换 器 的 控制 装置 及 其 控制 方法 立 詹 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201210067095. X|2013-09-18 
4070 可 改善 和 立 儿科 技 股份 有 限 公司 ZL201210112443. 0 |2013-10-30 

流 调节 需 
4071 | 切换 式 电源 供应 器 及 其 控制 电路 与 控制 方法 立 詹 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201210114235. 4 |2013-10-30 
4072 | 电源 转换 器 、 相 关 的 控制 电路 及 方法 立 詹 科 技 股份 有 限 公司 ZL201210552402. 3 |2014-06-18 
4073 | ”电源 转换 器 、 相 关 的 控制 电路 及 方法 立 詹 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201210553550. 7 |2014-06-18 
4074 人 8 立 铺 科技 股份 有 限 公司 ZL201210554985. 3 |2013-07-03 
4075 | ”切换 式 电源 供应 器 及 其 控制 电路 立 希 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201210559135. 2 |2013-07-03 
4076 | 切换 电源 转换 装置 及 其 切换 控制 器 与 驱动 方法 立 詹 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201310043361. X|2014-07-09 
4077 | ”隔离 式 电源 转换 器 电路 及 其 控制 方法 立 希 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201310044291. X|2013-08-21 
4078 | ”适用 于 能 源 管 控 系 统 的 无 线 电能 管理 仪表 章 志 福 ZL201310165691. 6 |2013-07-24 
4079 | ”变压器 油 中 气体 单 柱 一 针 进 样 色谱 分 析 方法 章 金 谋 张 政 ZL201210292142. 0 |2012-11-21 
4080 | 蓄 电 装 置 的 充电 控制 方法 以 及 放电 控制 方法 竹田 佳 史 ZL201080068235. 4 |2013-07-03 
4081 | 线性 传动 器 的 电源 供应 模块 及 其 转换 模块 第 一 传动 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110461164. 0 |2013-06-19 
4082 | ”具有 改善 的 晶体 取向 的 光伏 装置 第 一 太阳 能 有 限 公 司 ZL201080014178. 1 |2012-02-29 
A Ri 机 中 旋转 变压器 的 偏 移 角 的 装置 与 Rie 米其林 研究 和 技术 股份 OT 0 
4084 | ”电路 装置 、 电 子 设备 以 及 电源 电路 精工 爱普生 株式 会 社 ZL201110065674. 6 |2011-09-21 
4085 | 波长 可 变 干 涉 滤波 器 、 光 学 组 件 以 及 电子 设备 精工 爱普生 株式 会 社 ZL201110433595. 6 |2012-07-04 
4086 | “ 充 放 电 控 制 电路 及 充电 式 电源 装置 精工 电子 有 限 公 司 ZL201010272802. X|2011-04-06 
4087 | ”电源 切换 电路 精工 电子 有 限 公 司 ZL201210057087. 7 |2012-09-19 
4088 | 电池 组 、 电 池 充 电器 及 电子 设备 精工 解决 方案 有 限 公司 ZL201210033009. 3 |2012-08-08 
4089 | ”智能 型 电源 控制 系统 精 联 电子 股份 有 限 公司 ZL201110317406. 9 |2013-04-17 
4090 于 超声 波 换 能 器 的 多 层 声 阻抗 变换 器 精 量 电子 股份 有 限 公司 ZL201080048974. 7 |2012-07-18 
4091 人 索 尤 若 驱动 有 限 及 两 合 公司 ZL201080037646.7 |2012-05-30 
4092 使 具有 蓄 能 器 的 车 辆 感应 充电 的 装置 以 及 充电 站 索 尤 若 驱动 有 限 及 两 合 公司 ZL201080055407. 4 |2012-08-22 
4093 | ”混合 电源 系统 索尼 公司 ZL201080040412. 8 |2012-06-13 
4094 | 二 次 电池 充电 方法 索尼 公司 ZL201110100287. 1 |2011-11-09 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 402 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 

IDD 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4095 | ”蓄电池 保护 电路 和 混合 电源 设备 ZL201110138231. 5 |2011-11-30 
4096 | ”充电 设备 和 充电 控制 方法 ZL201110189388. 0 |2012-01-11 
4097 | 控制 装置 、 控 制 方法 和 电源 装置 ZL201110249818. 3 |2012-03-21 
4098 | ”信息 处 理 装 置 和 电源 控制 电路 ZL201180002129. 0 |2012-04-25 
4099 电源 ZL201180002171. 2 |2012.05-02 
4100 油 组 、 用 于 对 电池 组 充电 /放电 的 方法 以 及 功 耗 ZL201180049592. 0 |2013-06-19 

装置 
A 源 管理 装置 、 电 源 装 置 及 其 位 置 检测 方法 和 ee 
系统 
4102 | ”控制 器 支承 装置 和 控制 器 的 充电 系统 计算 机 娱乐 公司 ZL201180065995. 4 |2013-09-25 
4103 | ”运行 逆 变 器 的 方法 和 逆 变 器 折 ， 海 德 汉 博士 有 限 公司 ZIL201010274738. 9 |2011-04-27 
4104 电源 管理 方法 及 相关 装置 入 份 有 限 公司 ZL201110148642. 2 |2012-11-21 
4105 | ”电子 装置 及 其 电源 控制 方法 入 份 有 限 公 司 ZL201110157147. 8 |2012-11-28 
4106 | ” 兼 具 鼠标 垫 功能 的 变压器 装置 及 重 股 份 有 限 公司 ZL201110213168.7|2013-01-16 
4107 电源 切换 系统 、 计 算 机 系统 及 其 重 开 机 控制 的 方法 用 份 有 限 公 司 ZL201110232170. 9 |2013-01-30 
4108 电源 控制 装置 及 处 理 系 统 役 份 有 限 公 司 ZL201110358953. 1 |2013-05-08 
4109 | 可 传送 数据 的 无 线 充 电 系 统 及 数据 传送 方法 股份 有 限 公 司 ZIL201110409149. 1 |2013-05-29 
4110 电子 系统 的 电源 功 耗 控制 方法 以 及 相关 的 股份 有 限 公 司 ZIL201110415034. 3 |2013-06-05 
4111 | 充电 装置 以 及 充电 方法 入 份 有 限 公 司 ZL201210065953.7 12013-09-11 
4112 电源 开关 模块 、 电 压 产 生 电 路 与 ! 入 份 有 限 公 司 ZIL201210087703. 3 |2013-09-25 
4113 电池 充电 电路 股份 有 限 公 司 ZL201210140068. 0 |2013-11-06 
4114 电源 转 接 器 股份 有 限 公 司 ZL201210230048. 2 |2014-01-15 
4115 | “间接 矩阵 变换 器 折 克 有 限 公 司 ZL201180039052. 4 |2013-04-24 
4116 | ”一 种 全 自动 充电 器 的 电瓶 修复 方法 光电 科技 ( 上海) 有限 公司 ZL201110349904. 1 |2012-09-19 
4117 无 辅助 绕组 方式 实现 集成 电路 供 光大 芯 业 微 电 子 有 限 公司 ZIL201310016269. 4 |2013-04-17 
路 结构 
4118 | ”高 功率 因数 发 光 二 极 管 驱动 电路 结构 光大 芯 业 微 电 子 有 限 公司 ZL201310016297. 6 |2013-04-17 
4119 人 电源 中 随 负载 变化 实现 曲率 降 频 的 频率 调整 控 大 芯 业 微 电 子 有 限 公司 ZL201310016299. 5 |2013-05-08 
4120 | 原 边 控制 的 反 激 式 开关 电源 控制 ! 光大 芯 业 微 电 子 有 限 公司 ZL201310016316. 5 |2013-04-17 
4121 | LED 驱动 控制 电路 及 其 驱动 电路 结构 光大 芯 业 微 电 子 有 限 公司 ZL201310080178.7|2013-06-12 
4122 | ”水冷 高 频 电源 用 冷却 水 集 沙包 市 承 天 电器 有 限 公 司 ZIL201210391072. 4 |2013-01-16 
4123 | ”一 种 数字 化 变压器 差 动 保护 装置 及 其 保护 方法 局 国家 电网 公司 ZL201310032259. X|2013-05-01 
4124 | ”一 种 车 载 充电 器 电子 (昆山 ) 有 限 公司 ZL201410220996.7 |2014-08-13 
4125 用 于 只 力 涡 苑 发 电机 中 的 力 滤波 器 的 监视 若 斯 风力 系统 集团 公司 ZL201010503751. 7 |2011-03-30 
力 滤波 器 失效 的 检测 的 系统 和 方法 
4126 在 风 E 场 中 使 用 的 能 量 储 存 系统 的 容量 和 充 车 斯 风力 系统 集团 公司 ZL201280018555. 8 |2014-01-01 
的 准确 估计 
4127 | 一 种 高 效 的 储 能 电站 变 流 器 数据 采集 的 方法 新 研究 开发 有 限 公司 ZIL201310050251. 6 |2013-06-05 
4128 | ”便携 式 电池 充电 和 音频 设备 . 博世 工具 公 局 ZL201110388838. 9 |2012-11-21 
4129 | ”同步 整流 器 的 触发 “ 博世 有 限 公 司 ZL200980137356. 7 |2011-08-24 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “403. 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
用 于 借助 于 磁 通 门 传感器 而 电池 所 有 状态 的 
4130 A 梯 通 门 传 感 岩 确定 电池 的 充电 状态 的 广 罗伯特 . 博世 有 限 公 司 ZL201080034135. X|2012-05-23 
4131 | DCZDC 变换 器 电路 和 电池 系统 罗伯特 . 博世 有 限 公司 ZL201080037979. X|2012-07-11 
Ee 的 族 广 下 和 用 于 运行 和 浇 恋 器 前 
4132 | 机 的 刻 变 祷 和 用 于 运行 电机 用 的 逆 变 器 的 广 罗伯特 : 博世 有 限 公 局 ZL201080042765. 1 |2012-07-25 
3 0 电 驱 动 的 机 动车 的 充电 过 程 的 授权 的 方法 罗伯特 . 博世 有 限 公司 OB 
从 
4134 | 在 同步 整流 器 中 避免 思 负 载 过 电压 罗伯特 . 博世 有 限 公司 ZL201080052805. 0 |2012-09-12 
pe i 
i ie et 机 中 识别 故障 的 万 | 名作 竺 . 博世 有 限 公司 Z1201080058208. 9 |2012-10-03 
讼 相 ) I 运 们 时 
于 在 :车 载 识别 直流 电压 变 4 全 a 
4136 压 et ede 流 电压 变换 器 的 低 罗伯特 . 博世 有 限 公 司 ZL201080059581. 6|2012-10-10 
玉生 _ 工 曲 性 时 静 赴 弄 
4137 于 运行 至 少 一 个 超声 变换 器 的 方法 罗伯特 : 博世 有 限 公司 ZL201080060943. 3 |2012-11-21 
4138 | 受 控 的 电压 滤波 器 罗伯特 : 博世 有 限 公司 ZL201110417899. 3 |2012-05-16 
4139 于 运行 谐振 电路 的 调节 装置 的 方法 以 及 调节 装置 罗伯特 : 博世 有 限 公 司 ZL201180030908. 1 |2013-03-13 
< 动 左 中 目 右 人 一 入 和 驱动 诊 3 
4140 Re er Ne 罗伯特 博世 有 限 公 ZL201180033025. 6 |2013-03-06 
丁 的 万 济 用 可 还 父 过 市 
能 量 供给 网 络 和 用 于 为 能 量 供给 网 络 中 的 至 少 一 个 
4141 | 用 作 直 流 电压 中 间 回 路 的 储 能 器 的 储 能 器 单元 充电 的 | 罗伯特: 博 址 有限 公 司 ZL201180045052. 5 |2013-05-15 
方法 
4142 | ” 储 能 器 的 充电 罗伯特 : 博世 有 限 公 司 ZL201180067116. 1 |2013-10-09 
NN 声威 骂 到 { 献 区 -| 二 人 ks 人 已 号 由 加 
4143 抵消 由 “时 角 ! 路 贡献 9 配 力 的 用 换 能 器 前 端 罗伯特 : 博世 有 限 公司 ZL201280048384. 3 |2014-06-04 
的 使 用 单一 放大 器 的 线性 电容 -电压 转换 器 
4144 | ”具有 DC/DC 转换 器 的 蓄电池 系统 罗伯特 . 博世 有 限 公司 三 星 SDI 株式 会 社 |ZL201080050720. 9 |2012-07-25 
4145 | 一 种 用 于 确定 蓄电池 组 充电 状态 的 方法 罗伯特 博世 有 限 公司 三 星 SDI 株式 会 社 | ZL201080057053. 7 |2012-09-05 
Bes 均衡 且 有 多 个 蔡 由 池 单 元 的 蔡 申 小 昌 
4146 Pe Wn tt sl “| 罗伯特: 博世 有 限 公司 三 星 SDI 株式 会 社 |ZL201180010942. 2 |2012-11-14 
仿 鸭 万 内 时 亩 电 季 目 姓 系统 可 荔 电 ; 
4147 | ”具有 集成 的 脉冲 逆 变 器 的 蓄电池 罗伯特 . 博世 有 限 公 司 三 星 SDI 株式 会 社 |ZL201180019269. 9 |2012-12-26 
4148 | 一 种 用 于 确定 蓄电池 的 充电 状态 的 方法 罗伯特 : 博世 有 限 公司 三 星 SDI 株式 会 社 |ZL201180039472. 2 |2013-05-22 
蓄电池 单 匀 衡 方法 及 其 控制 的 蓄电池 逢 攻 
4149 元 电 旧 充电 均衡 方法 及 其 控制 的 蓄电池 和 | 多 自 特 . 博世 有 限 公司 三 星 SDI 株式 会 社 |ZL201310262741. 2 |2013-10-23 
基于 DSP 与 FPGA 的 高 压 变频 器 中 性 点 的 ; 尔 自动 化 控制 集成 (哈尔滨 ) 有 限 公 
cn ee 与 高 压 变 频 器 中 性 点 偏 移 技术 的 自动 化 控制 集成 (哈尔滨 ) 有 限 公 FOTO OO on 
EE 巨 
4151 DC-DC 变 流 器 罗兰 株式 会 社 ZL201010296949. 2 |2011-04-27 
4152 电源 控制 装置 、 电 源 系 统 和 电子 设备 罗 姆 股份 有 限 公司 ZL201080029514. X12012-05-23 
电源 适配器 、DCZDC 转换 器 的 控制 电路 及 设备 侧 连 
4153 | 接 器 、DCZDC 转换 器 、 利 用 其 的 电源 装置 以 及 电子 设 | ” 罗 姆 股份 有 限 公 司 ZL201080053537. 4 |2012-09-12 
备 
4154 | “充电 控制 装置 和 负载 驱动 装置 罗 姆 股份 有 限 公司 ZL201110068936.4 |2011-09-21 
开关 电源 的 控制 电路 、 控 制 方法 和 发 光 装 置 及 电子 
4155 于 从 电源 的 控制 电路 控制 力 流 和 发 尖 交 二 及 电 于 罗 姆 股份 有 限 公 局 ZL201110097253. 1 |2011-11-09 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































` 404 ， 中 国电 源 行 业 年 鉴 
( 续 ) 
专利 号 公开 日 
症 电 路 和 控制 方法 、 发 光 装 置 及 电子 x 
4156 路 和 控制 方法 、 发 光 装 置 及 电子 罗 姆 股份 有 限 公 局 ZL201110102899. 4 |2011-11-09 
4157 电源 装置 、 液 晶 显 示 装 置 罗 姆 股份 有 限 公 司 ZL201110152233. X12012-02-15 
4158 漠 式 同步 整流 DCZDC 转换 器 罗 姆 股份 有 限 公司 ZL201110382060. 0 |2012-07-11 
4159 罗 姆 股份 有 限 公 司 ZL201110384888. X|2012-07-11 
4160 电池 充电 器 罗 姆 股份 有 限 公 ZL201180055833. 2 |2013-09-11 
4161 电源 的 无 线 现场 装置 罗斯 蒙特 公司 ZL201210063132. X|j2013-01-09 
4162 电源 开关 辅助 开关 装置 罗 杰 ZL201110454252. 8 |2012-07-11 
4163 罗 鹰 出 ZL201410102094. 3 |2014-06-18 
一 种 正弦 波 车 载 逆 变 器 的 输出 电压 关 断 控制 方法 , 
4164 种 正弦 波 车 载 逆 变 吕 和 电压 关 断 控制 方法 及 美国 电子 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201210029797. 9 |2013-08-14 
E 弦 波 车 载 逆 谈 电 FE 弦 波 车 载 逆 国 
4165 | ， 下 波 车 载 迹 变 吕 人 美国 电子 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201210030213. X|2013-08-14 
4166 的 数 模 转 换 器 美国 亚 德 诺 半 导 ZL200910164430. 6 |2010-12-22 
4167 电路 及 方法 ， 开 关 调 节 髓 及 电源 国 亚 德 诺 半 导 ZL201110231706. 5 |2013-02-20 
4168 | “功率 转换 器 及 相关 美国 亚 德 诺 半 导 ZL201110235730. 6 |2012-01-18 
4169 二 算 机 系统 的 平稳 带 外 电源 控制 方法 和 国 博通 公司 ZL201110448589. 8 |2012-09-26 
4170 装置 增益 采样 国 博通 公司 ZL201210587009. 8 |2014-01-15 
4171 护 的 系统 和 方法 美国 国家 半导体 ZL201080027440. 6 |2012-05-16 
4172 的 电源 监控 器 美国 国家 半导体 ZL201180026925. 8 |2013-02-06 
4173 的 磁 济 降 压 变 换 器 美国 思 害 逻辑 用 ZL200980133008. 2 |2011-07-20 
4174 昌 源 的 切换 电源 转换 器 美国 思 窒 多 辑 有 ZL201080029797. 8 |2012-06-13 
4175 美国 电力 转换 有 ZL200880021400. 3 |2010-06-30 
4176 司 通 控 集 团 公 局 ZL201080032110. 6 |2012-07-04 
其 整合 有 滤波 器 的 微机 电 麦 克 风 芯 
4177 及 其 整合 有 滤波 融 的 微机 电 麦 克 风 省 美 律 电子 (深圳) 有限 公司 ZL201110140299. 7 |2011-08-31 
4178 号 的 电路 和 方法 及 LED 驱动 电路 美 格 纳 半导体 有 ZL201110069205. 1 |2011-09-28 
4179 E 电 路 和 方法 及 其 LED 驱动 电路 美 格 纳 半导体 有 ZL201110372278. 8 |2012-05-23 
4180 电路 的 LED 驱动 电路 美 格 纳 半导体 有 ZL201210038975. 4 |2012-08-22 
4181 电源 控制 装置 及 控制 方法 美的 集团 股份 有 ZL201210147666. 0 |2012-10-03 
美的 集团 股份 有 弗 山 市 顺德 区 美的 
4182 美的 集团 股份 有 山 市 顺德 区 美的 ZL201310545663. 7 |2014-02-19 
热电 器 制造 有 限 公 
4183 | 一 种 多 支 路 线性 LED 驱动 器 和 驱动 方法 美 芯 晨 科技 (北京 ) 有 ZL201310003943. 5 |2013-08-21 
4184 | ”一 种 导 通 时 间 可 调 的 LED 驱动 美 芯 晟 科技 (北京 ) 有 ZL201310012957. 3 |2013-08-21 
4185 离 型 LED 驱动 电路 及 控制 方法 美 芯 晟 科技 (北京 ) 有 ZL201310357321. 2 |2013-12-04 
ee 美 芯 蝶 科 北京 ) 有 
4186 | ”交流 -直流 转换 器 中 的 恒 流 控制 电路 及 电压 产生 器 二 0 Ss ZL201110332557. 1 |2013-05-08 
(苏州 ) 有 限 公司 

4187 | ”交流 -直流 转换 器 中 的 恒 流 控 制 美 芯 晟 科技 (苏州 ) 有 ZL201110334624. 3 |2013-05-08 
4188 美 高 森 美 公司 ZL201280018780. 1 |2013-12-25 
4189 群 光电 能 科技 股份 有 限 公司 ZL201210023922. 5 |2013-07-31 
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( 续 ) 

IDD 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4190 Be tk 动 回 站 充电 的 方法 及 群 焰 光电 科技 (苏州 ) 有 限 公 司 ZL201310054230. 1 |2013-06-12 
4191 | “无 接点 和 接点 兼用 充电 装置 及 其 控制 方法 翰林 POSTECH 株式 会 社 ZL201210191925. X|2013-01-02 
4192 用 于 共享 集成 电路 装置 中 的 内 部 电源 的 方法 和 设备 考 文 森 智 财 管理 公司 ZL201180056159. X12013-07-31 
4193 | ”混合 动力 汽车 充电 发 动机 伙 军 杨 至 ZL201110268778.7 |2012-03-28 
4194 | “集成 电路 、 无 线 通信 单元 及 电源 供应 方法 其 发 科技 (新 加 坡 ) 私 人 有 限 公 司 ZL201210020707. X|2012-08-08 
4195 a E 源 功率 消耗 的 方法 其 发 科技 股份 有 限 公司 ZL201110174348. 9 |2012.01-11 
4196 | ”电压 转换 器 与 电压 转换 方法 其 发 科技 股份 有 限 公司 ZL201210164606. X|2013-01-02 
4197 | “集成 电路 变压器 其 发 科技 股份 有 限 公司 ZL201210227749. 0 |2013-01-09 
4198 | ”功率 模块 闫 发 科技 股份 有 限 公司 ZL201310122357. 2 |2013-10-30 
4199 | ”电源 选择 器 、 源 极 驱动 器 及 其 运作 方法 闫 号 科技 股份 有 限 公司 ZL201210252756. 6 |2014-02-12 
4200 种 计算 机 系统 的 电源 管理 方法 及 计算 机 系统 闫 想 ( 北京) 有限 公司 ZL200910093822. 8 |2011-04-20 
4201 | “计算 机 系统 及 其 中 央 处 理 器 的 电源 管理 的 方法 闫 想 ( 北京) 有 限 公 司 ZL200910244446. 8 |2011-07-06 
4202 | 一 种 电子 设备 及 其 充电 控制 方法 关 想 (北京 ) 有 限 公 司 ZIL201010264437. 8 |2012-03-14 
4203 种 计算 机 及 其 电源 控制 装置 居 想 (北京 ) 有 限 公 司 ZIL201110135859. X|2012-11-28 
4204 | 一 种 充电 控制 方法 及 电子 设备 闫 想 ( 北京 ) 有 限 公 司 ZL201110151085. X|2012-12-12 
4205 | 终端 设备 及 其 内 存单 元 的 电源 管理 方法 闫 想 ( 北京 ) 有 限 公 司 ZL201110187467. 8 |2013-01-09 
4206 主板 的 电源 连接 模块 、 主 板 及 其 电子 设备 关 想 (北京 ) 有 限 公 司 ZL201110217269. 1 |2013-01-30 
4207 一 种 通过 分 层 数据 通信 协议 实现 电源 管理 的 方法 关 想 (北京 ) 有 限 公 司 ZL201110348729. 4 |2013-05-08 
4208 | 一 种 电源 选择 方法 及 电路 、 电 子 设 备 基 想 (北京 ) 有 限 公 司 ZIL201110369853. 9 |2013-05-29 
4209 | “一 种 充电 方法 及 电子 设备 关 想 (北京 ) 有 限 公 司 ZL201210033156. 0 |2013-08-14 
4210 | ”电池 充电 控制 方法 和 装置 闫 想 ( 北京) 有 限 公 司 ZIL201210063858. 3 |2013-09-18 
4211 | 一 种 充电 电池 及 其 充电 控制 方法 和 放电 控制 方法 关 想 ( 北京) 有限 公司 ZL201210064204. 2 |2013-09-18 
4212 | 一 种 充电 信息 获取 方法 、 系 统 和 电子 设备 居 想 (北京 ) 有 限 公司 ZL201210216119. 3 |2014-01-15 
4213 | “充电 电池 单元 及 其 缺陷 检测 方法 居 想 (北京 ) 有 限 公司 ZIL201210246854. 9 |2014-01-29 
4214 | 移动 终端 设备 、 充 电器 和 充电 系统 居 想 创新 有 限 公司 (香港 ) ZL201080044399. 3 |2012-07-04 
4215 | ”电源 系统 基 想 创新 有 限 公司 (香港 ) ZL201210126998. 0 |2012-09-05 
4216 | ”电源 系统 闫 想 创新 有 限 公司 ( 香港) ZL201210127000. 9 |2012-09-05 
4217 | 电源 系统 闫 想 创新 有 限 公司 (香港 ) ZL201210127006. 6 |2012-09-05 
4218 | 一 种 离线 式 不 间断 电源 系统 其 正 电子 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201110265375. 7 |2013-03-27 
4219 | ”用 于 支持 有 源 功率 因数 校正 负载 的 控制 方法 及 系统 关 正 电子 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201110273125. 8 |2013-03-27 
4220 种 隔离 直流 电源 模块 聚 信 科 技 有 限 公司 ZIL201210525495. 0 |2013-04-17 
4221 | “等 离子 电源 的 锁 频 方法 聚 光 科技 (杭州 ) 股份 有 限 公司 ZL201210597402. 5 |2013-06-12 
4222 共 铁 心 式 功率 因数 校正 谐振 转换 器 聚积 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210236448. 4 12014-01-15 
4223 | ”转换 器 的 等 效 电 阻 值 的 控制 方法 与 装置 聚积 科技 股份 有 限 公司 ZL201210477309. 0 |2013-07-03 
4224 | 一 种 用 于 电源 管理 系统 的 新 型 使 能 控制 电路 聚 尾 半导体 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201210481082. 7 |2013-02-20 
4225 | 开关 电源 变换 器 的 电源 电路 聚 辰 半导体 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201310011305. 8 |2013-04-03 
4226 照明 装置 及 其 电源 电压 应 用 方法 聚 易 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201310087295. 6 |2014-01-01 
4227 | 单 管 谐振 式 软 开关 逆 变 电路 肖 国 选 ZL201310231675. 2 |2013-09-11 
4228 | ”电动 车 充电 器 模糊 控制 器 肖 国 选 ZIL201310504338. 6 |2014-01-01 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
不 [3 化 淀 福利 : 限 责 任 公 
4229 | ” 弧 边 三 角形 移 相 变压器 en # 滨 福利 机 电 有 限 责任 公司 夏 大 ZL201310083263. 9 |2013-06-12 
洪 
4230 | LED 驱动 装置 及 方法 胡 军 ZL201310548033. 5 |2014-02-12 
具有 提高 的 电压 调节 精度 的 用 于 初级 受 控 的 开关 电 0 
和 423] | ns Qe rs Ne 能 源 系统 技术 有 限 责任 公司 ZL200880111267. 0 |2011-10-12 
源 的 控制 电路 以 及 初级 受 控 的 开关 电源 S28 
4232 | ”无线 充电 装置 致 伸 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210110757. 7 |2013-10-30 
4233 | ”太阳 能 电池 阵列 模拟 器 适应 光伏 逆 变 器 的 控制 方法 | ” 致 茂 电子 (苏州 ) 有 限 公司 ZL201210012007. 6 |2013-07-10 
4234 | ”降低 涌 浪 电流 的 电源 测试 电路 及 其 方法 致 茂 电子 (苏州 ) 有 限 公 司 ZL201210048710. 2 |2013-09-11 
4235 设 有 消 振 器 及 扭转 振动 阻尼 器 的 液 力 转 失 变换 髓 含 弗 勒 技术 股份 两 合 公司 ZL201080043336. 6 |2012-09-19 
4236 | ”用 于 对 电池 进行 充电 的 系统 和 方法 舒 马 克 电 器 公司 ZL200480038570. 4 |2007-04-18 
4237 一 种 锂 离子 蓄电池 组 均衡 充电 控制 系统 航天 东方 红 卫 星 有 限 公 司 ZL201210214223. 9 |2012-10-24 
一 种 蔻 由》 除外 由 y 的 星 武 软 流 控 制 
4238 | 种 蓄电池 两 阶段 电流 充电 的 星 载 软件 限 流 控制 方 及 天 东方 红 卫 星 有 限 公司 Oe 
法 
4239 | 一 种 太阳 方 阵 模拟 器 电源 框架 系统 航天 东方 红 卫 星 有 限 公司 ZL201310246966. 9 |2013-10-09 
4240 | 一 种 配 网 终端 电源 装 航天 科 工 深圳 (集团 ) 有 限 公 司 ZL201210529418. 2 |2013-04-10 
4241 | 一 种 链 式 大 功率 降 压 直流 变换 器 及 其 控制 方法 航天 长 峰 朝 阳 电 源 有 限 公 司 ZL201310186631. 2 |2013-08-21 
4242 | ” 导 辑 时 序 控制 电路 及 并 联 充电 串联 放电 的 控制 电路 | ” 艾 何 示 ZL201310162154. 6 |2013-08-07 
4243 | ”具有 功率 提取 器 的 多 电源 多 负载 系统 艾 克 斯 兰 能 源 技术 公司 ZL200880010485. 5 |2010-02-10 
4244 用 于 具有 并 网 负载 的 本 地 电源 的 功率 输送 管理 艾 克 斯 兰 能 源 技 术 公司 ZL201080015590. 5 |2012-03-21 
4245 禁止 信号 发 生 电路 、 集 成 电路 及 开关 电源 艾 尔 瓦特 集成 电路 科技 (天 津 ) 有 限 公 司 |ZL201210524362. 1 |2014-06-11 
4246 一 种 静电 除尘 器 用 高 压 中 频 电 源 及 其 供电 方法 艾 尼 科 环 保 技术 (安徽 ) 有 限 公 司 ZL201110315879. 5 |2012-06-20 
4247 包括 DCZDC 转换 器 的 无 变压器 逆 变 器 艾 思 玛 太 阳 能 技术 股份 公司 ZL200980155066. 5 |2011-12-21 
于 对 逆 变 器 装置 的 输出 端的 滤波 电容 器 进行 放电 
4248 先 思 玛 太阳 能 技术 股份 公 局 ZL201080021359. 7 |2012-04-25 
的 方法 和 逆 恋 器 装置 艾 思 玛 太阳 能 技术 股份 公司 
4249 于 功率 逆 变 器 的 防 雷 保护 艾 思 玛 太 阳 能 技术 股份 公司 ZL201110042980. 8 |2011-08-24 
4250 带 有 多 馈 机 载 供 电 装 置 的 功率 逆 变 器 艾 思 玛 太阳 能 技术 股份 公司 ZL201180007866. X12012-10-17 
4251 带 保护 功能 的 开关 电源 电路 艾 欧 资讯 有 限 公司 ZL201180039230. 3 |2013-04-10 
4252 | ” 带 有 整体 的 电 连 接 的 超声 波 成 像 转换 器 声学 车 层 艾 玛 克 公 司 ZL201080040979. 5 |2012-06-13 
4253 | ”变换 器 故障 检测 系统 艾 里 逊 变 速 箱 公司 ZL201080061547. 2 |2012-10-03 
于 功率 因数 校正 频率 跟踪 和 参考 产生 的 系统 大 . 四 
4254 | 力 率 半数 校正 频率 跟踪 和 参考 产生 的 系统 和 广 艾默生 环境 优化 技术 有 限 公司 ZL201080044559. 4|2012-07-11 
4255 于 功率 因数 校正 的 系统 和 方法 艾默生 环境 优化 技术 有 限 公司 ZL201080044566. 4 |2012-10-24 
4256 功率 因数 校正 系统 、 功 率 因 数 校正 方法 以 及 控制 器 艾默生 环境 优化 技术 有 限 公司 ZL201080045539. 9 |2012-07-04 
4257 | 一 种 混合 不 间断 电源 系统 艾默生 网 络 能 源 有 限 公司 ZL201110069283. 1 |2011-10-05 
4258 | 一 种 不 间断 电源 艾默生 网 络 能 源 有 限 公 司 ZL201110163827. 0 |2012-12-19 
4259 | ”一 种 隐蔽 防护 锁 以 及 具有 该 隐藏 防护 锁 的 电源 装置 | ”艾默生 网 络 能 源 有 限 公 司 ZL201110176914. X|2013-01-02 
4260 | 一 种 整流 电路 艾默生 网 络 能 源 有 限 公司 ZL201110178909. 2 |2013-01-02 
4261 风能 发 电 设备 的 在 线 测试 系统 、 装 置 及 方法 艾默生 网 络 能 源 有 限 公司 ZL201110302146. 8 |2013-04-10 
4262 一 种 超大 电源 系统 及 其 监控 方法 和 系统 艾默生 网 络 能 源 系统 北美 公司 ZL201110448803. X12013-07-03 
功 训 办 娄 这 开关 电源 模块 、 功 率 因数 校正 | | 
4263 a 路 和 开关 电源 模块 、 功 率 央 数 校正 艾默生 网 络 能 源 系统 北美 公司 ZL201210227080. 5 |2014-01-15 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专利 (2015 年 授权 ) … 407。 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4264 | ”高 效率 LED 平衡 驱动 控制 方法 蓝 默 龙 电子 科技 (嘉兴 ) 有 限 公 司 ZL200910194458. 4 |2011-07-27 
4265 | ”高 变 比 脉冲 变压器 及 其 制造 方法 芜湖 国 豁 兆 伏 电子 有 限 公司 2Z1201410035275. 9 |2014-04-23 

芜湖 草 森 汽车 科 i 限 公 司 奇瑞 汽车 
4266 | ”一 种 新 能 源 汽 车 用 智能 充电 器 及 其 控制 方法 ate a 司 奇瑞 汽车 ZL201010155994. 6 |2010.08-18 
4267 | 电力 变压器 及 其 制造 方法 芜湖 金牛 电气 股份 有 限 公司 ZIL201210401671. X12013-02-13 
4268 | ”电流 模式 直流 转换 器 芯 传 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110227338.7|2012-10-31 
4269 Bi 加 电极 的 可 再 充电 电池 以 及 制造 所 述 电池 的 苏 伦 : 马 蒂 罗 斯 延 迪 迪 尔 . 吉尔 奈 特 ZL201080025676. 6 |2012.05-16 
0 并 网 刘 变 器 测试 设备 及 逆 变 器 能 量 回 灌 模 拟 电网 测 苏州 万 可 顶 包 电 源 有 限 公司 12 O79 0 
4271 | ”数字 可 调 双 极 性 高 压 电源 苏州 中 傲 信息 技术 有 限 公 司 ZL201210371313. 9 |2013-02-06 
4272 | 多 电源 输入 装置 A 使 世 达 科技 股份 ZL201210284601. 0 |2012-12-19 
有 限 公 司 
4273 | “充电 电路 苏州 佳 世 达 电 通 有 限 公司 佳 记 达 科 技 股份 ZL201310372847. 8 |2014-01-08 
有 限 公司 
4274 | ”电源 恢复 电压 探测 器 苏州 兆 芯 半导体 科技 有 限 公司 ZIL201210361417. 1 |2013-03-13 
4275 | ”电容 充电 设备 苏州 六 赫 机 械 有 限 公司 ZL201410025029. 5 |2014-04-30 
4276 | ”高 频 低 损耗 开关 电源 变压器 用 高 性 能 软 磁 体 苏州 冠 达 磁 业 有 限 公 司 ZL201410004276. 7 |2014-05-07 
4277 | ”用 于 DC-DC 升 压 变 换 器 的 开关 控制 电路 苏州 加 古 尔 微 电子 科技 有 限 公 司 ZL201310313208. 4 |2013-10-23 
4278 | ”锂电 池 充 电钻 测试 机 苏州 劲 翔 电子 科技 有 限 公司 ZL201210414628.7 |2013-02-13 
4279 | “一 种 电容 储 能 无 变压器 多 功能 电焊 机 苏州 华 亚 电讯 设备 有 限 公 司 ZIL201310014323. 1 |2013-05-22 
4280 | 一 种 电池 充电 控制 电路 苏州 华 启 智能 科技 有 限 公 司 ZIL201210380463. 6 |2014-02-12 
4281 建筑 一 体 化 用 光伏 电源 管理 模块 接线 盒 苏州 同 泰 新 能 源 科 技 有 限 公 司 ZL201310039748. 8 |2013-05-01 
4282 | ”旋转 变压器 苏州 和 价 电 气 股份 有 限 公司 ZL201210358049. 5 |2012-12-26 
4283 | 一 种 产生 多 极 场 的 可 调式 射频 电源 苏州 大 学 ZIL201310070998. 8 |2013-06-19 
4284 本 MPPT 计算 策略 及 控制 方法 以 及 光伏 阵列 发 电 苏州 大 学 ZL201310539251. 2 |2014-01-22 
4285 | ”无线 充电 系统 及 无 线 充 电 方法 苏 [具有 限 公 司 ZL201010225012. 6 |2012-01-11 
4286 | ”充电 站 苏 兴 [具有 限 公司 ZL201010568707.4 |2012-05-30 
4287 | ” 割 草 机 及 对 接 充电 系统 苏 ) [具有 限 公司 ZIL201210011476. 6 |2013-02-20 
4288 | ”一 种 箱 式 变电站 内 的 带 风机 油 浸 式 变压器 工业 加 区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 ZL201110333215. 1 |2013-05-08 
4289 一 种 太阳 能 补偿 的 电动 车 电池 车 载 充 电 加 热 装置 苏州 市 奥 杰 汽车 技术 有 限 公 司 ZL201310076111. 6 |2013-07-10 
4290 | 一 种 用 于 光伏 发 电 的 基于 液 位 驱动 的 主动 追 日 系统 | “苏州 市 思 玛 特 电力 科技 有 限 公司 ZIL201210516472. 3 |2013-04-24 
4291 | 采用 电力 载波 组 网 技术 的 焊 机 电源 控制 系统 苏州 市 职业 大 学 ZL201310133131. 2 |2013-08-14 
4292 | 一 种 太阳 能 光伏 发 电 的 新 型 控制 电路 及 其 控制 方法 | “苏州 市 职业 大 学 ZL201310155860. 8 |2013-09-04 
4293 | 一 种 便携 式 多 功能 小 功率 应 急电 源 苏州 市 职业 大 学 ZL201310248507. 4 |2013-09-25 
4294 | 一 种 太阳 能 充电 多 级 切换 控制 装置 苏州 市 职业 大 学 ZL201310258159. 9 |2013-10-02 
4295 | “可 恒 压 或 恒 流 输出 的 直流 电源 苏州 市 职业 大 学 ZL201410032376. 0 |2014-05-07 
4296 电源 柜 配 线 安装 组 件 苏州 市 龙 源 电力 科技 股份 有 限 公司 ZL201110209775. 6 |2013-01-30 
4297 | ”一 种 变压器 苏州 康 开 电气 有 限 公司 ZL201110243757. X12012-02-22 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































408 . ”中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4298 | 一 种 新 能 源 汽车 用 充电 系统 电子 股份 有 限 公司 ZL201310215058. 3 |2013-08-28 
4299 一 种 基于 原 边 反馈 的 恒 流 恒 压 式 反 激 式 变换 器 电子 科技 有 限 公 司 ZL201310188933. 3 |2013-08-14 
4300 | ”高 功率 因数 无 频 闪 的 LED 驱动 电路 电子 科技 有 限 公司 ZL201410048087. X12014-04-30 
4301 | 变 流 器 输出 电流 处 理 电路 及 方法 技术 有 限 公 司 ZL201310597267. 9 |2014-02-26 

技术 有 限 公 司 深 汇 股 
4302 | 一 种 永 磁 同 步 电 机 的 电流 谐 波 补偿 系统 及 方法 技术 有 限 公司 深圳 市 汇 川 技术 股 ZL201210061092. 5 |2012-07-25 
技术 有 限 公司 深圳 市 汇 川 技术 股 
4303 | ”编码 器 信号 转 接 装置 及 电机 控制 系统 二 “|ZL201210320450. X|2012-12-19 
人 可 四 公克 : 州 默 纳 克 控制 技术 有 限 公司 
有 限 公司 苏州 默 纳 克 控制 技 
4304 电梯 安 4 系统 、 方 法 及 定位 模块 |ZL201210147423.7 |2012-10-03 
电梯 安全 回路 故障 定位 系统 、 方 法 及 定位 模块 江川 技术 股份 有 限 公司 
; RNR 有限 公司 苏州 默 纳 克 控制 技 
4305 | ”变频 器 超载 保护 系统 及 方 》 |ZL201210151882. 2 |2012-10-03 
et 汇 川 技术 股份 有 限 公司 
有 限 公司 苏州 默 纳 克 控制 技 
4306 水 磁 同 步 电 机 参数 识别 系统 、 方 法 及 控制 装置 “|ZL201210509221. 2 |2013-04-24 
永 磁 同 步 电机 参数 识别 系统 、 方 法 及 控制 装置 :江川 技术 股份 有 限 公司 
有 限 公司 苏州 默 纳 克 控制 技 
4307 | 一 种 电动 汽车 的 误 换 挡 系统 和 方 ; |ZL201310060303. 8 |2013-06-12 
种 电动 汽车 的 误 换 挡 保护 系统 和 方法 | 江川 技术 股份 有 限 公司 
有 限 公司 苏州 默 纳 克 控制 技 
4308 串联 型 高 压 变频 器 及 功率 单 主 辨识 方法 |ZL201310088426. 2 |2013-07-10 
0 a 汇 川 技术 股份 有 限 公司 
有 限 公司 苏州 默 纳 克 控制 技 
4309 司 服 电 机 定子 检测 装置 及 工 |ZL201310108686. 1 |12013-07-10 
伺服 电机 定子 检测 装置 | 江川 技术 股份 有 限 公司 
一 动 汽车 防 溜 坡 驱动 控制 器 、 系 统 及 驱动 控 甫 有 限 公司 苏州 默 纳 克 控 种 
A 种 电动 汽车 防 溜 坡 驱 动 控制 器 、 系 统 及 驱动 控制 有 限 公司 苏州 默 纳 克 忆 制 技 pr 
方法 i? 汇 川 技术 股份 有 限 公 司 
有 限 公 司 苏州 默 纳 克 控制 技 
4311 | ” 谈 流 器 或 变频 器 功率 模块 |ZL201310158934. 3 |2013-08-28 
变 流 器 或 变频 器 功率 模块 f 汇 川 技术 股份 有 限 公司 
4312 | 一 种 ACZDC 转换 开关 电源 输入 线 电 压 的 采样 电子 科技 有 限 公司 ZL201210073314. 5 |2012-08-01 
4313 | ”检测 电源 错误 接线 状况 的 电 接线 保护 装置 电器 制造 有 限 公司 ZL201110269308. 2 |2013-03-27 
4314 | 单 轴 联动 跟踪 太阳 能 充电 车 棚 虽 能 有 限 公司 ZL201310205452. 9 |2013-08-28 
4315 车 载 充 电机 功率 因数 效率 的 控制 方法 至 唐 新 能 源 电 控 设 备 有 限 公司 ZL201210405837. 5 |2013-03-13 
4316 | ”一 种 超 软 光 伏 烛 带 的 生产 工艺 新 材料 科技 有 限 公 司 ZL201310000918. 1 |2013-04-24 
4317 | 一 种 自动 扶梯 电源 系统 二 科技 有 限 公司 ZL201210001671. 0 |2013-07-10 
4318 一 种 太阳 能 户 用 系统 用 控制 逆 变 器 一 体 机 测试 设备 新 能 源 发 展 有 限 公司 ZL201310115232. 7 |2013-08-07 
、 制 技 术 有 限 公司 苏州 汇 川 技 
4319 :用 电梯 控制 系统 、 方 法 及 电梯 控制 器 |ZL201110446666. 6 12013-07-03 
专用 电梯 控制 系统 、 方 法 及 电梯 控制 器 汇 用 技术 股份 有 限 公司 
控制 技术 有 限 公 司 苏州 汇 川 技 
4320 | ”电梯 智能 群 控 系 统 及 方 ; |ZL201210381192. 6|2013-01-30 
人 汇 咱 技术 股份 有 限 公司 
4321 | ”变压器 骨架 的 加 工 方法 ZL200910034585. 8 |2011-04-06 
4322 | 多 电源 供电 装置 限 公 司 ZL201010556487. 3 |2012-05-23 
4323 | ”多 个 服务 器 的 电源 控制 方法 限 公司 ZL201010575240. 6 |2012-05-30 
4324 i 板 模块 及 其 电源 输入 接头 的 固定 结构 限 公司 ZL201110287915. 1 |2013-04-03 
具有 一 可 调式 电源 开关 的 i 其 电源 
4325 其 有 一 可 调式 电源 开关 的 计算 机 及 其 电源 效 限 公司 ZL201110329324. 6 |2013-04-24 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4326 | 一 种 太阳 能 光伏 发 电 装置 英利 能 源 ( 中国) 有 限 公司 ZL201210174188. 2 |2012-09-19 
加 导 磁 体 的 便携 式 磁体 电源 和 从 超 导 磁 体 去 除 能 量 | ， 
0 超 导 磁 体 的 便携 式 磁体 电源 和 从 超 导 磁 体 去 除 能 量 英国 西门 子 公司 a ee 
的 方法 
4328 | ”使 用 电流 变 流 体 的 触觉 反馈 装置 英 派 尔 科技 开发 有 限 公 司 ZL201180058828.7 |2013-08-14 
4329 | ”基于 差错 的 电源 调节 英特尔 公司 ZL200680021053. 5 |2008-06-11 
4330 | ”电池 充电 器 楼 蜂 特 尔 公 司 ZL200780019659. X12009-06-10 
4331 | ” 冷 交 换 负 载 自 适 应 电源 英特尔 公司 ZL201180061983. 4 |2013-08-28 
2 ee 以 转换 器 中 用 于 校准 电容 补偿 的 校准 电路 和 英特尔 移动 通信 有 限 公司 De 
电流 -电压 转换 器 、 接 收 嚣 、 提 供电 压 信号 的 方法 和 en 
4333 EE 鞠 特 尔 移动 通信 有 限 责任 公司 ZL201110462515. X|2012-07-11 
接收 信号 的 接收 方法 人 
DCZDC 转 了 :人 入 提 偷 出 压 能 
4334 | C 转换 如 以 及 基于 输入 电压 提供 输出 电压 的 方 英特尔 移动 通信 有 限 责任 公司 721201210337614. X|2013.03-27 
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具有 改善 的 功率 因数 和 减少 的 能 量 存 储 的 升 压 转换 | ， 






































































































































































































































































































































































































































































































































4335 有 二 天 绩 十 这 英 特 赛 尔 美国 有 限 公司 ZL201210367154. 5 |2013-06-19 
4336 | ” 带 有 调 光 器 检测 的 LED 驱动 器 系统 英 特 赛 尔 美国 有 限 公司 ZL201210370108. 0 |2013-08-14 
4337 相 DC-DC 转换 器 使 用 的 超常 失衡 ( WOB) 电流 英 特 赛 尔 美国 股份 有 限 公司 ZL201010213415. 9 |2010-12-22 
4338 | LED 驱动 器 的 浪 涌 电 流 限 流 器 鞠 特 赛 尔 美国 股份 有 限 公司 ZL201010248650. X|2011-03-23 
4339 | “多 相 非 反 相 降 压 升 压 电压 变换 器 笑 特 赛 尔 美国 股份 有 限 公司 ZL201110287432. 1 |2012-02-08 
4340 | ”具有 自 适应 动态 净空 电压 控制 的 LED 驱动 器 笑 特 赛 尔 美国 股份 有 限 公 司 ZL201110299725. 1 |2012-05-09 
4341 用 于 开关 转换 器 的 主动 电磁 干扰 减 小 的 系统 和 方法 英 特 赛 尔 美国 股份 有 限 公 恒 ZL201110448906. 6 |2012-10-17 
4342 | “分 布 式 电 源 管理 系统 及 适当 地 倾斜 均 流 的 方法 英 特 赛 尔 美国 股份 有 限 公 司 ZL201310100811. 4 12013-07-31 
4343 | ”变压器 器 件 和 用 于 制造 变压器 器 件 的 方法 英 飞 凌 科 技 奥地利 有 限 公 司 ZL201110367749. 6 |2012-05-30 
4344 电源 装置 以 及 诊断 电源 装置 的 方法 英 飞 凌 科 技 奥地利 有 限 公 司 ZL201110453420. 1 |2013-05-08 
4345 于 控制 开关 式 电源 的 系统 和 方法 笑 飞 凌 科 技 奥地利 有 限 公 司 ZL201210009475. 8 |2012-07-18 
4346 | “谐振 变换 器 英 飞 凌 科技 奥地利 有 限 公 司 ZL201210157604. 8 |2012-11-21 
4347 包括 多 级 转换 器 的 电路 装置 英 飞 凌 科技 股份 有 限 公司 ZL201110042692. 2 |2011-11-30 
4348 | ”多 通道 LED 驱动 器 英 飞 凌 科技 股份 有 限 公 司 ZL201110389591. 2 |2012-07-04 
4349 | ”DC-DC 变换 器 的 模式 控制 电路 英 飞 凌 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201210027838. 0 |2012-09-19 
4350 | ”功率 因数 校正 电路 英 飞 凌 科 技 股份 有 限 公司 ZL201210106057. 0 |2012-10-17 
4351 具有 电荷 平衡 的 电源 系统 先 飞 凌 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201210266672. 8 |2013-01-30 
4352 ] 于 有 效 驱 动 大 量 LED 的 驱动 电路 笑 飞 凌 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201210309484. 9 |2013-03-06 
4353 | ”具有 热 致 颜色 漂移 的 补偿 的 LED 驱动 器 笑 飞 凌 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201210366323. 3 |2013-04-03 
4354 | ”一 种 DC-DC 变换 电路 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公司 ZL201010213644. 0 |2011-12-28 
4355 | ”一 种 发 光 二 极 管 恒 流 驱动 电路 的 开路 保护 电路 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201010257482. 0 |2012-03-14 
4356 | ”一 种 均 流 电路 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201110029439. 3 |2012.08-01 
4357 | 一 种 调整 LED 电流 的 电路 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201110083757. 8 |2012-10-24 
4358 | 一 种 两 线 调 光 器 及 其 控制 方法 鞠 飞 特 电子 (杭州 ) 股份 有 限 公司 ZL201110099454. 5 |2012-10-24 
4359 | ”负载 驱动 电路 甘 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公司 ZL201110159459. 2 |2012-12-19 
4360 光源 控制 方法 、 装 置 及 系统 鞠 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公司 ZL201110266456. 9 |2013-03-27 






























































" 410 . ”中 国电 源 行业 年 鉴 2016 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4361 Rh 路 及 其 功率 因数 校训 习 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公司 ZL201110289044.7 |2013-04-03 
4362 斩 波 调 光 器 、 斩 波 调 光 系统 及 其 驱动 器 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201110321234. 2 |2013-04-24 
4363 | 一 种 LED 驱动 器 英 飞 特 电 子 ( 杭 州 ) 股份 有 限 公司 ZL201110337729. 4 |2013-05-08 
4364 一 种 LED 光源 的 恒 流 驱动 器 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201110338418. X12013-05-08 
4365 种 多 路 电流 控制 电路 和 控制 方法 笑 飞 特 电子 ( 杭州) 股份 有 限 公 司 ZL201110349028. 2 |2013-05-08 
4366 一 种 适用 于 多 路 负载 的 均 流 电路 笑 飞 特 电子 ( 杭州) 股份 有 限 公 司 ZL201110350568. 2 |2013-05-08 
4367 | 一 种 调 光 控制 电路 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公司 ZIL201110350722. 6 |2013-05-08 
4368 | ”负载 驱动 电路 英 飞 特 电 子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201110359252. X|2013-05-15 
4369 | PFC 电路 、 负 载 驱动 电路 及 电流 控制 方法 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公司 ZL201110376136. 9 |2013-06-05 
4370 | PFC 电路 、 负 载 驱动 电路 以 及 信号 控制 方法 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201110376593. 8 |2013-06-05 
4371 种 提高 供电 可 靠 性 的 电路 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201110425590. 9 |2013-06-19 
4372 一 种 适用 于 峰值 电流 控制 的 功率 因数 补偿 电路 笑 飞 特 电子 ( 杭州) 股份 有 限 公 司 ZL201110430944. 9 |2013-06-26 
4373 一 种 调 光 装置 的 控制 方法 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公司 ZL201210024349. X12013-08-14 
4374 一 种 同步 开关 的 高 压 器 件 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股份 有 限 公 司 ZL201210037159. 1 |2013-08-21 
4375 一 种 调 光 器 、 调 光 系 统 和 调 光 方法 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201210280508. 2 |2012-11-28 
4376 | 一 种 调 光 方法 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公 司 ZL201210281358.7 |2012-11-28 
4377 | 一 种 LED 光源 的 恒 流 驱动 器 及 LED 灯具 英 飞 特 电子 (杭州 ) 股份 有 限 公 司 ZL201210324708. 3 |2012-11-28 
4378 一 种 降低 电流 源 输出 电流 纹 波 的 方法 及 电路 鞠 飞 特 电子 (杭州 ) 股 份 有 限 公司 ZL201310053985. XI2013-07-10 
4379 | ”一 种 LED 驱动 电路 秽 飞 特 电子 (杭州 ) 股份 有 限 公司 ZL201410032477. 8 |2014-04-09 
4380 | ”增加 充电 锂电 池 单 元 中 的 能 量 密度 苹果 公司 ZL201080036437. 0 |2012-10-17 
4381 | ”电子 装置 、 电 源 变 换 器 及 其 操作 方法 苹果 公司 ZL201110101702. 5 |2011-11-09 
痪 翅 具有 用 于 使 外 部 电源 稳定 的 E 流 限制 反馈 控制 环 路 昔 果 公司 ee 
修改 的 便携 式 电子 设备 电力 管理 器 
4383 | ”可 构造 电源 开关 单元 和 方法 苹果 公司 ZL201180050202. 1 |2013-06-19 
4384 于 处 理 核 的 电源 供应 门 控 布 置 苹果 公司 ZL201210478451.7 |2013-04-17 
4385 于 快速 唤醒 的 电源 开关 加 速 方 案 苹果 公司 ZIL201210517395. 3 |2013-05-08 
4386 | 一 种 磁 集 成 的 高 效率 升 压 电源 茂 硕 电源 科技 股份 有 限 公 司 ZL201210175588. 5 |2012-09-26 
4387 | ”电子 设备 的 充电 系统 和 充电 底座 莉 涛 ZIL201210364820. X|2014-03-26 
4388 Re 底座 对 电子 设备 的 充电 方法 及 莉 涛 ZL201310648492. 0 |2014-03-12 
4389 控制 动力 半导体 器 件 构成 串联 阀 组 的 电源 装置 荣 信 电力 电子 股份 有 限 公司 ZL201310284931.4 |2013-09-25 
4390 | IEGT 功率 模块 的 直流 取 能 电源 基 信 a 力 电子 股份 有 限 公司 南方 电网 科 委 ZL201310689906. 4 |2014-03-26 
人 研究 院 有 限 责 任 公司 
4391 于 基于 光 的 皮肤 病 治疗 装置 的 电源 水 责 有 限 公 司 ZL201080016909. 6 |2012-03-28 
4392 于 基于 光 的 皮肤 病 治疗 装置 的 电源 水 责 有 限 公 司 ZL201210074219.7 |2012-07-18 
4393 于 基于 光 的 皮肤 病 治 疗 装置 的 电源 水 责 有 限 公 司 ZL201210074656. 9 |2012-07-25 
4394 于 基于 光 的 皮肤 病 治疗 装置 的 电源 水 责 有 限 公 司 ZL201210074662. 4 |2012-07-25 
4395 于 基于 光 的 皮肤 病 治疗 装置 的 电源 水 责 有 限 公 司 ZL201210074673. 2 |2012-07-25 
4396 | ” 双 启 动 电源 系统 莫 嘉 林 ZL201310040918. 4 |2013-05-22 
4397 种 应 急电 源 供应 系统 莱芜 钢铁 集团 有 限 公司 ZIL201210336762. X|2012-12-26 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4398 于 防止 变压器 爆炸 的 装置 菲利普 ， 马 尼 耶 ZL201210229042. 3 |2012-11-07 
4399 于 便携 式 气 雾 产生 装置 的 电源 系统 菲利普 英里 斯 生产 公司 ZL201280069189. 9 |2014-10-15 
4400 于 控制 供电 网 络 中 的 光伏 设备 的 方法 菲尼克斯 电气 公司 ZL201180033411. 5 |2013-04-10 
4401 于 将 导体 可 拆 种 地 紧 固 到 变压器 壳 体 上 的 设备 菲尼克斯 电气 有 限 两 合 公司 ZL201080055607. X12012-10-03 
4402 | ”高 电压 变压器 萨 帕 技术 工业 生产 公司 ZL201080013698. 0 |2012-02-22 
4403 于 电源 组 件 的 模块 化 电 卡 萨 甘 安全 防护 公司 ZL200980152907. 7 |2011-11-30 
4404 | 一 种 用 于 家 用 电梯 变频 器 与 马达 的 测试 装置 蒂 森 克 虏 伯 家 用 电梯 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201210439344. 3 |2013-04-03 
4405 采用 动 变压器 耦合 供电 的 旋转 扭矩 传感器 蚌埠 传感器 系统 工程 有 限 公 司 ZL201310151991.9 |2013-08-28 
4406 | 一 种 基于 光伏 效应 检测 光照 强度 的 装置 0 eT ZL201310550362. 3 |2014-02-12 
4407 | ”适用 于 变电站 直流 电源 的 综合 智能 监控 系统 人 ee ZL201210443648. 7 |2013-02-13 
4408 | 三 相 品 闸 管 恒 流 高 压 直 流 电 源 襄阳 九 瞻 吴 天 环保 设备 有 限 公 司 ZL201410092216. 5 |2014-05-28 
4409 | 不 间断 直流 供电 系统 西北 工业 大 学 ZL201310180016. 0 |2013-08-21 
4410 | 一 种 高 精度 硅 微 谐振 式 压力 传感器 接口 电路 西北 工业 大 学 ZL201310291280. 1 |2014-02-19 
4411 | ”一 种 基于 Tesla 变压器 的 重复 频率 脉冲 串 发 生 器 西北 核 技术 研究 所 ZL201210269127. 4 |2012-11-14 
4412 | ”用 于 Tesla 型 脉冲 变压器 的 初级 引线 接口 西北 核 技术 研究 所 ZL201210288547. 7 |2013-02-13 
4413 | 一 种 无 角度 运算 SVPWM 的 方法 及 并 网 逆 变 系 统 西 华 大 学 ZL201310554843. 1 |2014-02-05 
4414 | ”开关 变换 器 双 缘 恒定 导 通 时 间 调 制 电压 型 控制 方法 | ”西南 交通 大 学 ZL201310005129. 7 |2013-04-24 
4415 Ss 换 器 双 缘 恒定 关 断 时 间 调 制 电 压 型 控制 方法 西南 交通 大 学 ee ee 
4416 0 ACDE 峙 联 消 捧 扰 阵 变换 党 榨 制 且 西南 交通 大 学 ZL201310012673. 4 |2013-05-01 
































输出 电容 低 ESR 开关 变换 器 双 缘 PFM 调制 电压 型 
4417 eae 3 2 出 西南 交通 大 学 ZL201310022469. 0 |2013-05-08 
过 中 + 其 衣 直 























































































































































































































































































































F 关 变 双 缘 脉冲 频率 调制 C 型 控制 方法 及 其 
4418 a oes 西南 交通 大 学 ZL201310022501. 5 |2013-05-15 
置 
F 关 变换 器 双 缘 脉冲 频率 调制 V2 型 控制 方法 及 其 
4419 | ， 和 西南 交通 大 学 ZL201310023426. 4 |2013-05-08 
装置 
连续 工作 模式 开关 电源 的 半 滞 环 脉冲 序列 控制 方 ; 
470. 连 作 模式 开关 电源 的 半 滞 环 脉冲 序 列 控制 方法 西南 交通 大 学 Se en 
及 其 装置 
二 站 输入 电压 宽 负 载 范围 A 控制 方法 
4421 i 和 人 电压 宽 负 载 范围 换 器 控制 方法 及 西南 交通 大 学 ZL201310188962. X|2013-09-11 
其 装置 
:均衡 管理 光伏 渚 能 模 组 节点 组 网 通信 与 控 旬 
0 非 均 衡 和 蛙 光 伏 锂电 储 能 模 组 节点 组 网 通信 与 控制 西南 交通 大 学 ty ep 
一 种 并 Buck-Flyback 下 PFC 变 
4423 人 一 | 西南 交通 大 学 ZL201310597600. 6 |2014-03-26 
换 器 拓扑 
4424 | “一 种 配 电 变 压 器 选 址 方法 西南 大 学 ZL201210178356. 5 |2012-10-10 
4425 | 一 种 超声 波 液 介 无 线 电能 传输 系统 西南 石油 大 学 ZL201310507105. 1 |2014-02-05 
4426 | ”一 种 电梯 应 急 通 话 电源 输出 控制 方法 西子 奥 的 斯 电梯 有 限 公 司 ZL201210562459. 1 |2013-06-05 
4427 | ”DC-DC 转换 器 模式 自动 转换 电路 西安 三 饼 半 导体 有 限 公 司 ZL201210470739. X|2013-03-13 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4428 | ”应 用 于 同步 升 压 型 DC-DC 转换 器 的 短路 保护 电路 西安 三 余 半 导体 有 限 公 司 ZL201210470791. 5 |2013-03-27 
和 ZL201210257751. 2 |2012-11-07 

及 其 控制 方法 
4430 | ”一 种 可 平衡 不 对 称 负载 的 三 相 电 力 电 子 变压器 西安 交通 大 学 ZL201210315989. 6 |2012-12-12 
4431 一 种 五 电 平一 极 管 钳 位 型 变换 器 电容 电压 平衡 控制 西安 交通 大 学 ZL201310132772. 6 |2013-08-07 
方法 
2 于 相 控 整流 电路 中 电抗 器 性 能 测试 的 电源 及 其 测 西安 交通 大 学 OTT OS ea 0 
试 方法 
3 于 电力 电子 装置 中 电抗 器 性 能 测试 的 电源 及 其 测 西安 交通 大 学 eT 
试 方法 
4434 Pe eed 流 侧 电 路 及 其 错位 电容 西安 交通 大 学 ZL201310277104. 2 |2013-11-20 
4435 | 一 种 电压 型 三 电 平 中 点 钳 位 变 流 器 载波 调制 方法 西安 交通 大 学 ZL201310287332. 8 |2013-11-20 
4436 | 一 种 家 用 微 网 集成 化 并 网 装置 西安 交通 大 学 ZL201310603331. X|2014-03-26 
4437 | 一 种 高 分 辨 率 石油 地 震 勘 探 仪 电源 电路 设计 方法 西安 华 朗 物 探 科 技 有 限 公司 ZL201010596595. 3 |2012-07-04 
4438 | ”应 用 于 高 压 DC-DC 转换 器 的 自 举 充电 电路 西安 启 芯 微 电 子 有 限 公 司 ZL201210332656.4|2013-01-09 
4439 | ”分布 式 发 电机 逆 变 器 作为 静止 同步 补偿 器 的 应 用 西安 大 略 大 学 ZL201080038759. 9 |2012-08-15 
4440 | ”一 种 新 型 非 浇注 干 式 变压器 高 低压 线圈 套 绕 模具 西安 天 虹 电 气 有 限 公司 ZL201310301901. X|2013-10-02 
4441 一 种 自 适 应 并 网 变 流 器 三 相 软 锁 相 环 西安 奥 特 迅 电力 电子 技术 有 限 公 司 ZL201210332665. 3 |2013-01-09 
4442 | ”一 种 自 适应 并 网 变 流 器 单 相 软 锁 相 环 西安 奥 特 迅 电力 电子 技术 有 限 公司 深 切 册 ZL201210364353. 0 |2013-01-30 
特 迅 电力 设备 股份 有 限 公司 西安 交通 大 学 
4443 应 用 于 反 激 式 电源 的 X 电容 放电 控制 装置 西安 展 世 微 电 子 技术 股份 有 限 公司 ZL201210003248. 4 |2013-07-10 
4444 一 种 原 边 控制 电源 及 其 电压 采样 方法 西安 展 芯 微 电 子 技术 股份 有 限 公司 ZL201210049759. X|2013-09-11 
4445 | ”一 种 电流 纹 波 可 控 的 LED 驱动 电路 西安 展 世 微 电 子 技术 股份 有 限 公 司 ZL201210268714. 1 |2014-02-12 
4446 | ” 带 指数 校正 调 光 功能 的 LED 驱动 电路 西安 展 芯 微 电子 技术 股份 有 限 公 司 ZL201210269208. 4 |2014-02-12 
4447 | ” 超 微 功 耗 RC 积分 测量 电源 电压 方法 西安 工业 大 学 ZL201210089195. 2 |2012-08-01 
4448 | 一 种 高 可 靠 性 电源 西安 恒 飞 电子 科技 有 限 公 司 ZIL201110423449. 5 |2013-06-19 
4449 | ”安全 限 流 输出 的 多 波形 低压 输入 型 电源 转换 器 西安 智海 电力 科技 有 限 公 司 ZL201210514707. 5 |2013-03-27 
4450 动 极 性 识别 定向 电源 转换 电路 西安 智海 电力 科技 有 限 公司 ZL201210514773. 2 |2013-04-03 
4451 | ” 带 有 负载 保护 的 无 差别 输出 电源 转换 电路 西安 智海 电力 科技 有 限 公 司 ZIL201210517073. 9 |2013-04-03 
4452 | ”安全 限 流 输出 的 自动 极 性 识别 定向 电源 转换 电路 西安 智海 电力 科技 有 限 公司 ZL201210517141. 1 |2013-03-20 
4453 | ”输入 电源 无 差别 转换 电路 西安 智海 电力 科技 有 限 公 司 ZL201210517276. 8 |2013-03-20 
4454 | ”交流 接触 器 智能 电源 控制 系统 西安 润 辉 科技 发 展 有 限 公 司 ZL201310240456. 0 |2013-09-04 
4455 | ”一 种 电力 储 能 用 大 容量 组 合 型 变换 器 西安 理工 大 学 ZIL201210156463. 8 |2012-10-03 
4456 | ”一 种 两 级 式 单 相 光 伏 并 网 发 电 控制 方法 西安 理工 大 学 ZL201310009315. 8 |2013-05-08 
4457 | ” 磁 耦 合 谐振 式 无 线 电能 传输 相 控 电 容 调谐 装置 西安 理工 大 学 ZL201310065865. 1 |2013-07-10 
4458 | 三 相 电压 型 功率 因数 校正 变换 器 的 自 适 应 控制 方法 | ”西安 理工 大 学 ZL201310199758. 8 |2013-09-11 
4459 I 西安 理工 大 学 ZIL201310362304. 8 |2013-12-25 
4460 0 ZL201310653510. 4 |2014-04-02 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “413 
( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4461 | 大 功率 集中 式 光伏 并 网 发 电 协调 控制 系统 及 方法 西安 理工 大 学 ZL201410088032. 1 |2014-07-02 
4462 | ” 矿 用 直流 转换 本 安 电源 的 组 启动 电路 西安 电子 科技 大 学 ZL201210255272. 7 |2012-11-14 
4463 | ” 低 电 压 微 功 耗 电源 开关 及 控制 方法 西安 电子 科技 大 学 ZL201210260268. X|2012 -11-28 
4464 | ”含有 数字 滤波 功能 的 单 电源 电 平 移 位 电路 西安 电子 科技 大 学 ZL201210559143. 7 |2013-04-24 
4465 | ”应 用 于 降 压 型 DC-DC 开关 电源 中 的 软 启 动 电路 西安 电子 科技 大 学 ZL201210559144. 1 |2013-03-27 
4466 | ”应 用 于 升 压 型 DC-DC 开关 电源 中 的 软 启 动 电路 西安 电子 科技 大 学 ZL201210559862. 9 |2013-03-20 
4467 | “有 源 功率 因数 校正 电路 西安 电子 科技 大 学 ZL201210559966. X|2013-03-20 
4468 | ”用 于 原 边 反 激 式 变换 器 的 控制 电路 西安 电子 科技 大 学 ZL201210560234. 2 |2013-04-24 

基于 行 FIR 滤 》 昌 和 微型 SAR 交 变频 YE 、 
0 快 行 FIR 滤波 器 的 微 数字 下 变频 器 设计 西安 电子 科技 大 学 21201310047053. 4 |2013-05-08 
4470 | ”应 用 于 DC-DC 转换 器 中 的 自 适应 导 通 时 间 产 生 电 路 | 西安 电子 科技 大 学 ZL201310277893. X12013-11-20 
于 DC-DC 转换 器 轻 负 载 跳 脉冲 模式 的 纹 波 减 小 电 
4471 i C-DC 转换 器 多 负载 跳 脉冲 模式 的 纹 波 减 小 电 西安 电子 科技 大 学 ZL201310279873. 6 |2013-11-20 
4472 | 光学 偏振 变换 器 及 其 制作 方法 西安 电子 科技 大 学 ZL201310374450. 2 |2013-12-04 
4473 | ”用 于 稳 压 电源 芯片 的 软 启动 电路 西安 电子 科技 大 学 ZL201310643899. 4 |2014-03-12 
4474 基于 功率 分 配 控制 的 多 路 输出 反 激 变换 器 设计 方法 西安 科技 大 学 ZL201410103195. 2 |2014-06-04 
4475 | ”一 种 柱 上 变压器 的 位 置 测量 方法 西安 科技 大 学 ZL201510039182. 8 |2015-04-29 
4476 一 种 能 够 抑制 低频 噪声 的 电源 西安 空间 无 线 电 技术 研究 所 ZL201210378109. X12013-02-06 
于 燃气 轮机 滑 油泵 组 试验 的 驱动 电源 频率 设 定 
4477 8 西安 航空 动力 股份 有 限 公司 ZL201310170228. 0 |2013-09-18 
4478 | “一 种 永 磁 同步 电机 逆 变 器 死 区 效应 补偿 方法 及 系统 | 西安 航空 学 院 ZL201310090568. 2 |2013-06-05 
4479 | 扫描 LED 显示 屏 驱 动 控制 装置 及 方法 西安 诺 瓦 电子 科技 有 限 公司 ZL201310647913. 8 |2014-04-23 
4480 | 一 种 可 调 具体 时 间 与 功率 的 太阳 能 光伏 控制 装置 西安 重 装 渭南 光电 科技 有 限 公司 ZL201310392894. 9 |2013-12-25 
4481 | ”基于 电感 放电 时 间 调 制 的 降 压 LED 驱动 电路 西安 狂 芯 电子 有 限 公 司 ZL201210543705. 9 |2013-04-03 
4482 | ” 超 结 高 压 功率 器 件 结构 西安 龙腾 新 能 源 科 技 发 展 有 限 公司 ZL201210009184. 9 |2012-09-19 
令 测 太阳 能 电池 昌 网 侧 绝缘 电阻 的 逆 变 命 忆 
4483 人 阳 能 电池 板 及 电网 侧 绝缘 电阻 的 进 变 器 及 检 西安 龙腾 新 能 源 科 技 发 展 有 限 公 司 ZL201210240041. 9 |2012-10-24 
测 方法 
4484 | ”一 种 超 结 MOSFET 的 制造 方法 西安 龙腾 新 能 源 科 技 发 展 有 限 公 司 ZL201210292876. 9 |2013-02-13 
4485 一 种 超 结 高 压 功率 器 件 的 制造 方法 西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公司 ZL201210292879. 2 |2013-01-16 
4486 一 种 抑制 输入 输出 电压 波动 的 电路 西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公司 ZL201310033373. 4 12013-05-01 
4487 一 种 抑制 单 相 并 网 逆 变 器 并 网 电流 尖峰 的 方法 西安 龙腾 新 能 源 科 技 发 展 有 限 公司 ZL201310366205.7 12013-11-27 
4488 光伏 道 变 器 在 恒 压 源 输 入 时 的 最 大 功率 跟踪 方法 西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公司 ZL201310366727.7 |2013-12-04 
4489 | “光伏 电池 板 曲 线 剧变 后 的 输出 功率 恢复 方法 西安 龙腾 新 能 源 科 技 发 展 有 限 公司 ZL201410007302. 1 |2014-05-07 
4490 曾 容 移动 电源 西 诺 控 股 集团 有 限 公 司 ZL201310602940. 3 |2014-04-02 
4491 | LED 驱动 电路 西铁城 控股 株式 会 社 ZL201180008053. 2 |2012-10-17 
AR 输出 频 " 台 字 容 仙 胡 右 人 滋生 舱 日 二 
洛克 在 低 出 频率 下 控制 带 有 分 布 储 能 器 的 多 相 变换 器 西门 子 公司 Nr 记 
的 方法 
4493 | ”一 种 并 网 逆 变 器 西门 子 公 司 ZL200910215702. 0 |2011-07-06 
瘟 恒 加 二 定向 垃 右 / 交合 Be 航 二 旧 志 5 
a 故障 情况 下 用 实现 带 有 分 布 储 能 各 的 多 相 变 换 器 西门 子 公司 Z1200980129243 2 |2011.06.22 
的 宛 余 工 作 模式 的 控制 方法 
4495 | ”具有 分 布 式 制 动 电阻 的 变换 器 西门 子 公司 ZL200980132291. 7 |2011-07-20 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
六 咎 指示 变 压 呈 线圈 / 上 忆 的 站 
4496 人 i 2Z1.200980138776. 7 |2011-08-31 
护 设备 
4497 | ”电能 并 网 系统 以 及 电能 传输 系统 和 方法 西门 子 公 司 ZL201010115367. X|2011-08-03 
4498 于 在 电动 汽车 与 充电 站 之 间 通 信 的 方法 西门 子 公 司 ZL201080031585. 3 |2012-07-11 
4499 | ”电压 中 间 电 路 变换 器 的 中 间 电 路 电容 器 的 放电 方法 西门 子 公司 ZL201080036658. 8 |2012-05-23 
4500 于 高 压 的 变 流 器 西门 子 公 司 ZL201080054532. 3 |2012-08-15 
4501 制 变压器 的 涌流 的 方法 和 设备 西门 子 公 司 ZL201080065713. 6 |2012-12-19 
4502 于 变换 电功率 的 变换 器 设备 和 方法 西门 子 公司 ZL201110007413. 9 |2011-07-20 
于 控制 功率 变 时 和 功 谈 变 4 方法 和 控制 系 
4503 凯 控制 功率 变换 器 中 的 功率 变换 的 方法 和 控制 系 西门 子 公 司 ZL201110007425. 1 |2011-07-20 
SI 
4504 | ”一 种 蓄电池 的 充电 方法 和 装置 西门 子 公司 ZL201110233983. X|2013-02-20 
于 开关 、 特 别 是 低压 昌 I 脱 扣 单元 的 电源 和 
4505 ee Ee ea 西门 子 公 司 ZL201110249773. X|2012-03-21 
开关 
- 关 、 特 别 是 低压 断 和 开关 的 电子 脱 扣 单 元 能 
4506 特别 是 低压 断路 器 和 开关 的 脱 扣 单 元 的 西门 子 公司 ZL201110249812. 6 |2012-03-21 
电源 
4507 于 对 车 辆 著 电 池 进 行 有 效 充电 的 方法 和 装置 西门 子 公 司 ZL201110265366. 8 |2012-04-04 
4508 于 海洋 钻探 船舶 的 电源 系统 及 其 控制 方法 西门 子 公司 ZL201180018250. 2 |2012-12-05 
4509 车 辆 著 电 池 充 电 的 方法 和 控制 单元 西门 子 公 司 ZL201180034049. 3 |2013-03-13 
4510 | 在 功率 和 频率 上 可 缩放 的 逆 变 器 西门 子 公 司 ZL201180039304. 3 |2013-04-10 
4511 于 非 线性 的 、 在 时 间 上 改变 的 负载 的 电源 装置 西门 子 公司 ZL201180050720. 3 |2013-07-10 
于 消除 高 压 直 流 输电 线 4 方法 及 通过 高 压 直 
4512 | ,~ a a a: 和 西门 子 公司 ZL201180066558. 4 |2013-10-02 
流 输电 线 和 变 流 器 传输 电流 的 装置 
4513 于 控制 功率 转换 器 的 DC 链 路 电压 的 方法 和 系统 西门 子 公司 ZL201210032359. 8 |2012-08-15 
击 用 单个 变压器 ; 行 接 已 十 出 仿 测 人 了 
4514 EE 0 西门 子 工业 公司 ZL201080031579. 8 |2012-05-16 
和 设备 
4515 | 变 流 装置 的 电抗 器 的 设计 方法 西门 子 电 气 传动 有 限 公司 ZL201110438051. 9 |2013-06-26 
4516 | ”续航 式 光伏 - 镍 氧 -空气 动力 能 源 供电 设备 许 开 鸿 ZL201010206071. 9 |2011-12-14 
4517 | 空气 动力 -光伏 汽车 许 开 鸿 ZL201110083444. 2 |2012-09-26 
一 种 风电 变 流 器 的 CROWBAR 的 测试 装置 及 测 
4518 | 和 变 流 句 的 电路 的 测试 装置 及 测 许 继 电 气 股份 有 限 公司 ZL201310121251. 0 |2013.07-24 
试 方法 
4519 | 一 种 并 网 变 流 器 软 并 网 方法 许 继 电 气 股 份 有 限 公 司 国家 电网 公司 ZL201110440741. 8 |2013-02-06 
4520 种 高 压 直 流 大 电容 充电 装置 及 方法 许 继 电 气 股份 有 限 公司 国家 电网 公司 ZL201210267289. 4 |2012-11-21 
4521 一 种 光伏 电站 防 逆流 方法 许 继 电 气 股份 有 限 公 司 国家 电网 公司 ZL201210303025. X12012-12-19 
ee 和 许 继 电气 股份 有 限 公司 宁夏 回族 自治 区 电 
一 种 电炉 变压器 低压 侧 电流 采集 方法 及 继 电 保护 装 | ,yp 
4522 | 力 公 司 许昌 许 继 软 件 技术 有 限 公 司 国家 电 |ZL201110296220. X|2012-05-02 
置 Se 
网 公司 
许 继 昌 帮 从 在 限 仆 志 许昌 讨 继 hr 术 
4523 | ”用 于 智能 变电站 的 就 地 化 变压器 保护 系统 _ 电气 股份 有 限 公司 昌 许 继 软件 技 ZL201110440705. 1 |2013-02-06 
有 限 公 司 国家 电网 公司 
许 继 集团 有 限 公司 河南 许 继 仪 表 有 限 公 
4524 | 一 种 开关 电源 的 上 电 冲 击 电流 抑制 方法 四 有 会 司 a 仪表 有 限 公司 ZL201310121502. 5 |2013-07-10 
国家 电网 公司 国 网 天 津 市 电力 公司 
许 继 集团 民 公 于 许 继 电 电子 > 
4525 | 一 种 光伏 逆 变 器 的 运行 控制 方法 有 限 公司 A 人 ZL201310438875. 5 |2014-01-01 
人 呈 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
#536 We 变压器 套 管 安装 工具 及 其 安装 方 eh 许 继 变压器 有 限 公司 pr 
4527 种 高 压 直 流 输电 系统 中 自动 功率 控制 方法 许 继 集团 有 限 公司 许 继 电气 股份 有 限 公司 |ZL201110438628. 6 |2013-02-06 
4528 | ”无 线 充电 线圈 过 滤 诺基亚 公司 ZL201080030445. 4 |2012-05-23 
4529 | ”基于 整流 器 和 逆 变 器 的 扭转 横 式 阻尼 系统 和 方法 诺 沃 皮 尼 奥 内 有 限 公司 ZL201180026935. 1 |2013-02-06 
4530 | ”电池 单元 转换 器 管理 系统 谢 子 良 ZL201180010251. 2 |2013-02-27 
4531 | “一 种 无 刷 线 性 旋转 变压器 谭 成 忠 ZL201210355872. 0 |2013-02-13 
4532 | ”智能 节能 电源 插座 谭 朝 云 ZL201110092667. 5 |2012-10-17 
4533 | ”互动 式 充电 管理 系统 及 其 方法 财团 法 人 工业 技术 研究 院 ZL201110027581. 4 |2012-07-04 
4534 | ”互动 式 充电 管理 系统 及 其 方法 财团 法 人 工业 技术 研究 院 ZL201110033682. 2 |2012-07-11 
4535 | ”电荷 域 滤波 器 及 其 方法 财团 法 人 工业 技术 研究 院 ZL201110447551. 9 |2013-05-22 
4536 | 单 回 路 充电 装置 以 及 单 回路 充电 方法 财团 法 人 工业 技术 研究 院 ZL201210055502. 5 |2013-07-24 
4537 | ”具有 元 件 充电 模式 静电 放电 防护 的 集成 电路 财团 法 人 工业 技术 研究 院 ZL201210587481. 1 |2013-07-03 
4538 | ”隔离 式 电源 管理 系统 与 方法 Ce 人 ZL201110461219. 8 |2012-09-19 
Pe 人 系统 的 多 方 通讯 控制 系统 及 充电 方 财团 法 人 船舶 骂 海 洋 产业 研发 中 心 ee eg 
4540 A 贵州 电力 试验 研究 院 ZL201310287288. 0 |2013-10-23 
4541 | ”变压器 油 色谱 全 自动 进 样 装置 及 操作 方法 贵州 电力 试验 研究 院 凯 里 供电 局 ZL201310379008. 9 |2013-11-27 
4542 | ”高 效 机 电 一 体 化 发 电机 直流 电源 及 制作 方法 贵州 航天 林泉 电机 有 限 公司 ZL201110362836. 2 |2013-05-22 
4543 | ”智能 小 区 电动 汽车 充电 管理 系统 贵阳 供电 局 ZL201310716624. 9 |2014-03-26 
4544 人 的 集成 总 线 控制 融和 电源 费 希 尔 -罗斯 蒙特 系统 公司 ZL201010569812.X|2011-06-01 
4545 用 电源 与 服务 器 系统 中 的 主板 的 直接 连 # 费 斯 布 克 公司 ZL201080033507. 7 |2012-05-23 
4546 | ”可 调式 转换 器 在 调节 变压器 上 的 布置 系统 赖 茵 罕 森 机 械 制 造 公司 ZL201080033631. 3 |2012-05-23 
4547 | ”在 可 调 变压器 上 的 具有 极 化 开关 的 分 接 开 关 赖 黄 豪 森 机 械 制造 公司 ZL201080051650. 9 |2012-09-12 
4548 | ”电功率 变压器 的 绕组 温度 的 表示 和 显示 赖 英豪 森 机 械 制 造 公司 ZL201280034819. 9 |2014-04-02 
4549 | ”滤波 器 及 具有 该 滤波 器 的 电子 设备 赛 恩 倍 吉 科 技 顾问 ( 深圳) 有限 公 司 ZL200910312743. 1 |2011-07-06 
4550 | ”电源 分 配器 赛 恩 倍 吉 科 技 顾问 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201010130474. X|2011-09-28 
4551 路 及 具有 该 时 序 控制 电路 的 前 端 总 线 电 赛 恩 倍 吉 科 技 顾问 ( 深圳) 有 限 公司 ZL201010143787. 9 |2011-10-12 
4552 | 充电 电路 赛 恩 倍 吉 科 技 顾问 ( 深圳) 有限 公司 ZL201110149079. 0 |2012-12-05 
4553 | ”太阳 能 光伏 光 热 联 用 系统 赛 维 LDK 太阳 能 高 科技 ( 南昌) 有限 公司 |ZL201210434624. 5 |2013-03-06 
4554 | LED 驱动 电路 赤 多 尼 科 两 合股 份 有 限 公 司 ZL201080019793. 1 |2012-04-25 
4555 | LED 驱动 电路 赤 多 尼 科 两 合股 份 有 限 公司 ZL201080024367.7 |2012-05-09 
4556 | 隔 爆 型 对 旋 双 风机 双 电 源 光 电 对 接 自 动 换 机 集 控 器 | ”起 路 斌 ZL201210072429. 2 |2012-07-11 
4557 | ”一 种 著 电 池 充 电 区 自动 灭火 装置 超 威 电源 有 限 公 司 ZL201210586248. 1 |2013-04-17 
4558 | ”一 种 著 电 池 分 阶段 式 内 化 成 充电 工艺 超 威 电源 有 限 公 司 ZL201310286631. X|2013-11-20 
4559 | 一 种 LED 调 光 驱动 电路 辉 芒 微 电 子 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201310176350. 9 |2013-08-21 
4560 | ”人 恒 流 开关 电源 及 其 恒 流 控制 装置 辉 芒 微 电 子 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201310185814. 2 |2013-08-28 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4561 | ”一 种 线性 恒 流 LED 驱动 电路 及 LED 灯具 辉 芒 微 电 子 (深圳 ) 有 限 公 司 ZL201310356095. 6 |2013-12-04 
4562 | 一 种 线性 开关 恒 流 LED 驱动 电路 及 LED 灯具 辉 芒 微 电 子 (深圳 ) 有 限 公 司 ZL201310356131. 9 |2013-12-11 
4563 一 种 控制 峰值 电流 的 线性 开关 恒 流 LED 驱动 电路 辉 芒 微 电子 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201310432949. 4 |2014-01-01 
4564 | 一 种 LED 驱动 器 辉 芒 微 电子 (深圳 ) 有 限 公 司 ZL201310477363. X|2014-01-22 
4565 | ”LED 驱动 电路 辉 芒 微 电 子 (深圳 ) 有 限 公 司 ZL201310528655. 1 |2014-01-29 
4566 氧化 剂 氧化 精制 工艺 生产 变压器 油 的 方法 辽宁 中 旭 石 油 化 工 有 限 公 司 ZL201310137511. 3 |2013-08-07 
4567 | 一 种 交流 电 驱 动 LED 白光 照明 的 PFC 变换 电路 辽宁 中 维 高 新 技术 有 限 公司 ZL201210129475. 1 |2012-09-19 
4568 一 种 光伏 玻璃 合成 器 的 加 工 方法 辽宁 乐 威 科技 发 展 有 限 公司 ZL201110451948. 5 |2012-07-11 
4569 种 电力 系统 中 锂电 池 储 能 式 直流 电源 控制 系统 辽宁 凯 信 新 能 源 技术 有 限 公 司 ZL201310053834. 4 12013-05-22 
4570 | 一 种 移动 式 光伏 发 电 、 低 谷 电 锂电 池 储 能 控制 系统 | “辽宁 凯 信 新 能 源 技术 有 限 公司 ZL201310055018. 7 |2013-06-26 
4571 | 一 种 网 络 智能 多 用 途 EPS 应 急电 源 辽宁 凯 信 新 能 源 技术 有 限 公司 ZL201310470686. 6 |2014-01-01 
4572 太阳 能 光伏 充 放电 控制 器 大 电流 检测 系统 辽宁 太阳 能 研究 应 用 有 限 公司 ZL201310268368. 1 |2013-10-09 

辽宁 省 电力 有 限 公司 朝 阳 供 F 
4573 | 一 Petri 网 变 ZL201210132403. 2 |2012-09-19 
a 股份 有 限 公司 许昌 许 继 软件 技术 有 限 
辽宁 省 电力 有 限 公司 朝阳 供电 公 
4574 | 一 种 变压器 故障 图 形 预警 的 方法 气 股份 有 限 公司 许昌 许 继 软件 技术 有 限 公 司 |ZL201310011450. 6 |2013-05-08 
国家 电网 公司 
辽宁 省 电力 有 限 公 司 电力 科学 研究 院 东北 
4575 | ”智能 电能 表 通 信 模 块 供电 电源 性 能 测量 装置 ZL201210413825. 7 |2013-02-27 
能 电能 表 通 信和 模块 源 性 能 测量 装置 8 力 科学 研究 院 有 限 公司 国家 电网 公司 
辽宁 省 电力 有 限 公 司 电 力 科 学 研究 院 辽 
4576 | ”变压器 直流 偏 磁 在 线 监 测 装置 及 方法 ZL201310093226. 6 |2013-07-10 
压 器 直流 偏 磁 在 线 监测 装置 及 其 监测 方法 电力 有 限 公司 国家 电网 公司 
4577 一 种 分 布 式 电源 接 网 控制 器 及 控制 方法 辽宁 立 德 电力 电子 股份 有 限 公 司 ZL201410052613. X12014-05-14 
4578 | 板 卡 电源 调试 系统 及 调试 方法 普通 信 技 术 股 份 有 限 公司 ZL201110350140. 8 |2012-05-02 
4579 DC-DC 电源 设备 及 其 电流 检测 方法 普通 信 技 术 股份 有 限 公司 ZL201310616031. 5 |2014-03-19 
激 式 减 激 式 电路 变压器 漏 感 损 耗 区 
4580 | 、 反 激 式 电路 及 减 小 反 激 式 电路 变压器 漏 感 损 三 的 广 和 迈 象 电子 科技 ( 上海) 有 限 公 司 ZL201210151451. 6 |2012-09-12 
4581 利用 开关 排列 及 充 放电 的 高 效 充 电 装 运行 能 源 株式 会 ZL201180007176. 4 |2013-01-09 
4582 | ”数字 信号 到 自 整 角 机 /旋转 变压器 信号 的 转换 方法 连云港 杰 瑞 电子 有 限 公司 ZL201210153880. 7 |2012-08-29 
4583 非 接触 接收 器 、 谐 振 电路 以 及 可 变 电 容 元 件 迪 睿 合 电子 材料 有 限 公 司 ZL200910168122. 0 |2010-03-03 
4584 | “对 于 电源 负载 的 限制 力 股份 公司 ZL200880116956. 0 |2010-10-20 
4585 | ”控制 器 、 电 源 供应 器 与 控制 方法 嘉 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201010554671. 4 |2012-05-23 
4586 | ”电源 控制 器 以 及 控制 方法 嘉 科 技 股 份 有 限 公司 ZL201110232176. 6|2013-02-27 
> es 护 的 控制 方法 以 及 用 于 电源 控制 器 的 控制 嘉 科技 股份 有 限 公司 OT os dai 
到 
4588 | ”电源 控制 电路 以 及 方法 嘉 科技 股份 有 限 公司 ZL201110314709. 5 |2012-07-11 
用 以 降低 电源 转换 器 也 流 的 控制 电 ] 2 
4589 | 以 降 人 电源 转换 器 的 接触 电流 的 控制 电路 及 嘉 科技 股份 有 限 公司 ZL201310080037. 5 |2013-09-25 
作 方 法 
4590 | ”线性 马达 充电 的 电动 车 辆 通用 原子 公司 ZL201080007753. 5 |2012-05-09 
4591 于 增 程 电 动车 的 充电 通知 通用 汽车 有 限 责任 公司 ZL201110201741. 2 |2012-03-14 
公司 汽车 环球 和 
4592 于 车 辆 的 个 性 化 充电 管理 通用 汽车 有 限 走 任 公司 通用 汽车 环球 科技 ZL201210419370. X|2013-05-08 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4593 | 带 控制 器 的 充电 电缆 通用 汽车 环球 科技 运作 公司 ZL201010001449. 1 |2010-08-25 
4594 于 电动 车 辆 充电 的 系统 和 方法 通用 汽车 环球 科技 运作 公司 ZL201010194259. 6 |2010-12-01 
4595 蓄电池 及 氧 燃料 电池 充电 调节 器 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201110036181. X|2011-09-21 

于 在 马达 减速 期 间 控制 变换 器 的 车 辆 电气 系统 和 |  、 元 加 
4596 | 六 法 在 马达 减速 期 间 控制 变换 问 的 车 辆 电气 系统 和 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201110164038. 9|2012.01.25 
4597 于 推进 蓄电池 的 组 合 加 热 及 预 充电 功能 和 硬件 重用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201110228250.7 |2012-03-14 
4598 | ”所 存储 系统 中 的 所 有 压力 变换 器 的 标定 重用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责 任 公司 ZL201110271006. 9 |2012-04-04 
4599 | ”电动 车 辆 充电 线 缆 锁 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201110306012. 3 |2012-05-09 
于 可 能 量 存储 系统 组 件 的 集成 式 热量 和 结 | 。、 
0 | 沿 攻 Ee te “ 通 十 这 让 关 于 科 软 交 作 省 限 溃 从 公司 2Z1201110330848. 7 |2012-05-09 
| 已 | 
4601 降低 电 变换 器 中 的 谐 波 畸 变 的 系统 和 方法 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201110349847. 7 |2012-07-04 
4602 用 于 电动 车 辆 的 感应 充电 系统 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210090558.4 12012-10-17 
利用 置信 度 值 来 确定 蓄电池 的 充电 状态 的 系统 和 加 
4603 i 前 定 蓄 电池 的 充电 状态 的 系统 和 方 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210145306.7 |2012-11-14 
4604 斋 充 变压器 的 一 对 芯 部 之 间 的 气 隙 的 系统 和 方法 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责 任 公 司 ZL201210158944. 2 |2012-11-28 
4605 使 用 电池 阻抗 响应 的 电池 充电 估算 器 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210163497. X|2012-11-28 
4606 于 初始 化 充电 系统 的 系统 和 方法 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责 任 公司 ZL201210175351.7 |2012-12-05 
再 生 制 动 系统 加 热 催化 转换 器 和 给 电气 附件 供电 4 Sa 
4607 ea 系统 加 热 催化 转换 希 和 给 电气 附件 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210184009. 3 |2012-12-12 
4608 车 辆 可 再 充电 能 量 存储 系统 的 热 调节 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210187962. 3 |2012-12-12 
4609 具有 辅助 充电 线 绳 释放 机 构 的 电动 车 辆 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210187975. 0 |2012-12-12 
4610 | “车 辆 著 电 池 及 其 充电 方法 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责 任 公司 ZL201210260672. 7 |2013-01-30 
4611 于 控制 多 相 逆 变 器 的 方法 、 系 统 和 设备 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210293684. X12013-03-06 
4612 电化 学 器 件 以 及 可 充电 锂 离子 电池 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210296448. 3 |2012-12-26 
4613 | “充电 系统 的 门 控 灯 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责 任 公司 ZL201210312125. 9 |2013-03-13 
质 涡 在 车 第 族 变 器 功 谈 模 块 身 量 管 温度 上 | 加 
4614 a 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201210314418. 0 |2013-04-10 
的 操 
4615 | ”降低 可 再 充电 电池 的 功率 的 方法 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责 任 公司 ZL201210599112. 4 |2013-08-21 
4616 | ”电动 车 充电 减少 设备 和 方法 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201310031274. 2 |2013-07-31 
4617 于 电动 车 辆 的 充电 线 缆 锁 通用 汽车 环球 科技 运作 有 限 责任 公司 ZL201310099089. 7 |2013-10-23 
4618 于 触发 系统 的 双 电 源 脉冲 发 生 器 通用 电气 公司 ZL200910002300. 2 |2010-03-10 
4619 | 高效、 多 源 光 电 逆 变 器 通用 电气 公司 ZL200910145253. 7 |2009-12-02 
4620 | LLC 变换 器 同步 FET 控制 器 及 其 操作 方法 通用 电气 公司 ZL200910246828. 4 |2011-05-11 
4621 | ”放电 灯 的 低 成 本 紧凑 尺寸 单 级 高 功率 因数 电路 通用 电气 公司 ZL200980141555. 5 |2011-09-14 
4622 | ”具有 功率 覆盖 层 的 双 侧 冷却 的 功率 模块 通用 电气 公司 ZL201010146956. 4 |2010-09-22 
4623 | 高压 变 压 器 及 含 这 种 变压器 的 用 于 X 射线 管 的 电源 | 通用 电气 公司 ZL201010159593. 8 |2010-10-13 
4624 用 于 功率 模块 的 引导 系统 通用 电气 公司 ZL201010248639. 3 |2011-03-23 
4625 | ”具有 压 电 变压器 的 电源 和 用 于 功率 转换 的 方法 通用 电气 公司 ZL201010273552. 1 |2011-04-06 
4626 | ”混合 型 风 - 太 阳 变 换 器 通用 电气 公司 ZL201010538501.7 |2011-05-11 
4627 无 功 功 率 控制 系统 及 其 控制 方法 通用 电气 公司 ZL201010556539. 7 |2012-05-23 
4628 | 多 电 平 转换 器 操作 通用 电气 公司 ZL201010564691. X|2011-05-25 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“ 418 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 

IDD 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4629 | 可 变 限 流 器 和 操作 非 隔离 电压 变换 器 的 方法 通用 电气 公司 ZL201110002467. 6 |2011-07-13 
4630 | “控制 配 电 变 压 器 及 其 制造 方法 通用 电气 公司 ZIL201110093474. 1 |2011-10-05 
4631 I 电 千 转换 器 的 开关 装置 故障 通用 电气 公司 ZL201110161372. 9 |2012-02-15 
4632 | ”用 于 多 相 电力 转换 器 的 控制 的 系统 以 及 方法 通用 电气 公司 ZL201110190690. 8 |2011-12-28 
4633 光伏 逆 变 器 系统 及 其 在 高 开路 电压 的 启动 方法 通用 电气 公司 ZL201110224444. X|2012-02-08 
4634 pe 路、 使 用 该 电路 的 变换 迪 通用 电气 公司 ZL201110239948. 9 |2012-01-25 
4635 | ”功率 逆 变 器 系统 和 以 高 直流 电压 启动 该 系统 的 方法 备用 电气 公司 ZL201110257782. 3 |2012-07-11 
4636 | ”利用 主动 式 平衡 的 交错 式 LLC 变换 器 备用 电气 公司 ZL201110293979. 2 |2012-07-04 
4637 | ”能 量 转换 系统 及 其 操作 方法 、 光 伏 发 电 系统 重用 电气 公司 ZL201110304917.7 |2013-04-03 
4638 | ”LLC 转换 器 有 源 缓冲 电路 及 其 操作 方法 前 用 电气 公司 ZL201110317618. 7 |2012-07-04 
4639 | “谐振 电源 、 磁 共振 成 像 系 统 及 控制 方法 通用 电气 公司 ZL201110326627. 2 |2013-05-01 
4640 | ”用 于 对 电动 车 辆 充电 的 设备 和 方法 通用 电气 公司 ZIL201110381828. 2 |2012-05-16 
4641 人 通用 电气 公司 ZL201210071604. 6 |2012-09-19 
4642 | ”多 电 平 功率 变换 器 及 其 制造 方法 和 操作 方法 通用 电气 公司 ZL201210146195. 1 |2013-01-02 
4643 TLC 变换 器 的 功率 变换 器 和 操作 功率 变换 器 的 通用 电气 公司 ZL201210146207. 0 |2013-01-02 
4644 0 到 电网 的 通用 电气 公司 ZL201210342075. 9 |2013-03-27 
Re a 包括 双人 馈 电 机 和 通用 电气 能 源 能 量变 换 技 术 有 限 公司 ZL201280017289.7 |2014-02-26 
4646 a hr 这 变 器 与 电机 苇子 通用 电气 能 源 能 量变 换 技 术 有 限 公司 ZL201280017391.7 |2014-01-29 
4647 E th 的 层 式 高 电流 强 通用 电缆 技术 公司 ZL201210125082. 3 |2012-11-07 
4648 具有 通信 和 能力 的 自 适应 感应 电源 通达 商业 集团 国际 公司 ZL200910145439. 2 |2009-11-25 
4649 | ”整合 便携 式 支 架 、 电 源 和 控制 面板 通风 系统 公司 ZL201080034761. 9 |2012-08-01 
4650 一 种 电源 气 液 分 离 板 加 工装 置 及 其 加 工 方法 遵义 宏 港 机 械 有 限 公司 ZL201210299686. X|2012-11-28 
4651 | 一 种 电源 座 加 工装 置 及 加 工 方 法 遵义 宏 港 机 械 有 限 公司 ZL201210492972. 8 |2013-04-03 
4652 | ”一 种 电源 分 配 板 遵义 宏 港 机 械 有 限 公 司 ZL201310437698. 9 |2013-12-25 
4653 | ”变频 器 低 电压 穿越 电源 肝 郸 派 瑞 节 能 控制 技术 有 限 公司 ZL201410014438. 5 |2014-04-30 
4654 | ”复合 开关 电源 印 志 锋 ZL201310329314. 1 |2013-11-27 
4655 | ”电源 转换 器 脉 宽 调 变 控制 电路 及 其 控制 方法 印 月 美 ZL201110250707. 4 |2013-03-06 
4656 | ”驱动 内 置 的 半圆 拼接 式 LED 灯泡 印 民 ZL201210577124. 7 12013-04-10 
4657 | 微 功 耗 LED 照明 电源 郁 百 超 ZIL201310246367. 7 |2013-09-18 
4658 | 微 功 耗 动力 电池 通用 充电 机 郁 百 超 ZL201310311585. 4|2013-10-09 
4659 | 启动、 充电 装置 郑州 佛光 发 电 设备 有 限 公 司 ZL201210302295. 9 |2012-12-26 
4660 混合 动力 客车 用 集成 式 电机 控制 及 充电 装置 郑州 宇通 客车 股份 有 限 公 司 ZL201210336080. 9 |2013-01-30 
4661 | ”具有 车 载 充电 功能 的 双 储 能 装置 郑州 宇通 客车 股份 有 限 公 司 ZL201210368654. 0 |2013-01-23 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “419 
( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4662 | 一 种 复合 电源 郑州 宇通 客车 股份 有 限 公司 ZL201310038079. 2 |2013-05-01 
4663 | 易 拨 式 电源 插头 郑州 电力 高 等 专科 学 校 ZL201310040514. 5 |2013-06-05 
4664 | 一 种 桥 式 交流 斩 波 功率 变换 器 郑州 轻工业 学 院 ZL201410062842. X|2014-05-21 
4665 | ”无线 电力 充电 系统 郑 春 吉 ZL201210151511. 4|2012-11-14 
4666 | 一 种 适 于 远程 控制 充电 过 程 的 设备 及 方法 郭 春 ZIL201210056743. 1 |2012-09-12 
4667 | ”一 种 半导体 直流 光电 变压器 郭 舌 ZL201210326559. 4 |2012-12-19 
4668 无 线 分 布 式 电 源 老 化 测试 监控 方法 和 系统 醴陵 恒 茂 电子 科技 有 限 公 司 ZL201310308295.4 |2013-10-23 
4669 | ” 双 通 道 DC 输出 防水 恒 流 电源 重庆 九 亿 光电 仪器 有 限 公 司 ZL201310077392. 7 |2013-06-12 
4670 | ”一 种 自 适应 无 线 电能 传输 装置 重庆 交通 大 学 ZL201310142648. 8 |2013-07-24 
4671 | “基于 电场 感应 的 变压器 绝缘 油 老化 在 线 检测 方法 重庆 勤 智 科技 有 限 公 司 ZL201210569497. X|2013-03-27 
4672 LED 驱动 电源 输入 过 压 保护 电路 重庆 四 联 光 电 科 技 有 限 公 司 ZL201310121888. XI2013-06-19 
4673 | 一 种 基于 电场 看 合 的 无 线 电 能 传输 系统 重庆 大 学 ZL201210358473. X|2013-01-16 
4674 | “一 种 高 增益 升 压 型 直流 变换 器 天 大 学 ZL201210534364. 9 |2013-03-13 
4675 | 一 种 变 结构 双 输 入 直流 变换 器 大 学 ZL201310018844. 4 |2013-04-17 
4676 | ”数字 控制 的 恒 功 率 DCZDC 变换 器 重庆 大 学 ZL201310063470. 8 |2013-06-26 
4677 | 太阳 能 光伏 电源 输出 功率 的 时 序 概率 建 模 方 法 重庆 大 学 ZIL201310077949. 7 |2013-05-15 
4678 | 多 级 单 开关 升 压 变 换 器 重庆 大 学 ZL201310238848. 3 |2013-10-09 
4679 I 六 重庆 大 学 ZL201310243994. 5 |2013-10-02 
4680 | DC-DC buck 变换 器 高 阶 滑 模 控制 方法 重庆 大 学 ZL201310316413. 6 |2013-10-30 
4681 | ”基于 Switch-Capacitor 网 络 的 多 输入 升 压 变换 器 重庆 大 学 ZL201310331477. 3 |2013-11-27 
了 基于 极点 配置 的 三 相 LCL 型 并 网 逆 变 器 控制 系统 及 重庆 大 学 St en 

方法 
4683 0 ICL 型 并 网 逆 变 器 电流 控制 方法 及 重庆 大 学 ZL201310450326. X|2013 -12-25 
人 重庆 大 学 ZL201310450339.7 |2014-02-19 
方法 
4685 一 种 电动 汽车 三 相 充 电机 谐 波 模型 的 建 模 方法 重庆 大 学 ZL201310533127. 5 |2014-01-22 
4686 | 人 电压 谐 波 下 双 馈 感应 风电 系统 抑制 并 网 功率 波 重庆 大 学 | ee 
动 控制 方法 
4687 | ”一 种 电场 耦合 型 无 线 电能 传输 系统 的 控制 方法 重庆 大 学 ZL201310547499. 3 |2014-02-05 
4688 | ”电网 电压 不 了 衡 下 三 相交 伏 发 电 系统 的 谐 波 电流 抑 重庆 大 学 ZL201310571529. 4 |2014-02-05 
制 方法 
4689 | 并 网 型 光伏 电站 无 功 电压 控制 方法 及 系统 重庆 大 学 ZL201310611959. 4 |2014-02-12 
4690 | ”基于 滑 模 控 制 的 逆 变 器 输出 电压 稳 态 方法 重庆 大 学 ZL201410181303. 8 |2014-08-20 
dd 一 种 基于 多 特征 信息 融合 技术 的 变压器 内 绝缘 老化 重庆 大 和 重庆 市 电力 公司 电力 科学 研究 院 | 
诊断 方法 
4692 交流 电源 均 流 输入 系统 的 信号 采集 装置 及 处 理 方法 新 能 源 技术 有 限 公 司 ZL201210096812. 1 |2012-08-01 
4693 | 一 种 电源 管理 电路 动 化 股份 有 限 公 司 ZL201210579028. 6 |2013-05-08 
4694 | ”一 种 无 线 充电 装置 本 人 i ZL201210323181. 2 |2012-12-12 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































420 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 题 专利 号 公开 日 
电源 干扰 的 车 载 FMZANM 收音 其 抗 扰 
4695 源 于 扰 的 车 载 收音 机 及 其 抗 拓 习 ZL201310161016. 6 |2013-08-14 
4696 | 一 种 变压器 专用 线 3 ZL201210348645. 5 |2012-12-26 
4697 ZL201210361365. 8 |2013-01-16 
4698 有 源 RC 滤波 器 自动 频率 调谐 电路 电路 设计 有 限 责任 公司 ZL201210487078. 1 |2013-03-20 
实现 LED 恒 流 驱动 器 灰 度 等 级 可 控 的 方法 及 恒 流 驱 
4699 实现 恒 流 驱动 器 灰 度 等 级 可 控 的 方法 及 恒 流 引 重庆 OO Td OT iO 
4700 | 一 种 分 段 式 恒 流 恒 压 充电 方法 ZL201310340673.7 |2014-01-01 
4701 电源 管理 驱动 芯片 及 该 芯片 的 应 用 电路 ZL201310377608. 1 |2013-11-27 
4702 | 一 种 并 联 混合 动力 汽车 的 驱动 充电 控制 方法 ZL201110448005. 7 |2012-06-27 
4703 电 系 统 及 电动 汽车 ZL201210168832. 5 |2012-10-03 
的 低温 充电 加 热 系统 热 
4704 9 低温 充电 加 热 系统 及 加 热 方 ZL201310364692. 3 |2013-12-04 
4705 电源 自 保持 系统 ZL201310431380. X|2014-01-15 
4706 安装 置 ZL201310619492. 8 |2014-02-19 
4707 高 频 高 压 大 功率 电源 电子 科技 (大 连 ZL201310500902. 7 |2014-01-29 
4708 :电源 用 散热 系统 电子 科技 (大 连 ZL201310507603. 6 |2014-02-05 
4709 质 脉冲 功率 电源 电子 科技 有 限 公 司 ZL201310340611. 6 |2013-11-20 
4710 寺 种 电源 ZL201210327397. 6 |2013-03-06 
4711 硬座 装置 及 其 控制 方法 ZL201080040300. 2 |2012-08-22 
4712 电 系 统 及 其 充电 方法 ZL201080058025.7 |2012-08-22 
阳 能 平板 集 热 互 补 集成 系统 
4713 旧 能 平板 集 集成 系统 及 ZL201210546808. 0 |2013-03-27 
4714 与 安定 器 间 的 电源 转换 装置 | ” 饱 东 应 用 工程 股份 有 限 公司 刘 永 诚 ZL201210484470. 0 |2014-01-29 
4715 准 零 功 耗 待机 的 电脑 电源 ZL200910152158. X|2011-01-26 
既 有 直 供 牵引 变压器 改 为 AT 供电 方式 牵引 变 压 
4716 天 有 直 供 牵引 器 改 为 AT 供电 方式 牵引 变压器 三 勘察 设计 院 集团 有 限 公司 ZL201310141474. 3 |2013-06-26 
4717 部 件 安装 结构 ZL201180019833. 7 |2013-01-02 
4718 户 框架 结构 ZL201180020652. 6 |2013-01-02 
4719 ZL201180024141. 1 |2013-01-23 
4720 ZL201180024321. X|2013-01-23 
4721 ZL201180025775. 9 |2013-02-06 
4722 ZL201180042481.7 |2013-05-01 
4723 电池 充电 系统 ZL201210171831. 6 |2012-12-05 
4724 ZL201210489134. 5 |2013-07-17 
4725 ZL201310000484. 5 |2013-08-14 
4726 环保 型 环 氧 树脂 漆 变压器 有 限 责 任 公司 ZL201210534322. 5 |2013-04-03 
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( 续 ) 

ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4727 | “一 种 用 于 变压器 的 钒 基 铁 氧 体 磁 芯 材料 铜陵 三 佳 变压器 有 限 责任 公司 ZL201410283397. X12014-09-17 
4728 | “一 种 用 于 变压器 的 稀土 铁 氧 体 磁 芯 材料 铜陵 三 佳 变压器 有 限 责任 公司 ZL201410283974. 5 |2014-09-17 
4729 车 载 宽 电源 稳 压 板 及 航海 电视 机 铭 薪 电子 ( 深圳) 有限 公司 ZL201210229716. X12012-10-10 
4730 | ” 奥 氧 发 生 器 用 大 功率 高 频 高 压 油 浸 式 变压器 银川 欣 安 瑞 电气 有 限 公 司 ZL201210104795. 1 |2012-07-25 
4731 不 断 电 电源 线 缆 分 检 装 置 及 方法 银川 高 新 区 负 能 科 贸 有 限 公司 ZL201310350530. 4 |2013-11-20 
4732 | “一 种 油 浸 式 变压器 的 器 身 定位 结构 镇 江天 力 变 压 器 有 限 公司 ZIL201310171164. 6 |2013-07-24 
4733 | ”一 种 静电 除尘 用 高 频 高 压 变压器 的 设计 方法 镇 江天 力 变 压 器 有 限 公司 ZIL201310232699. X|2013-09-18 
4734 | ”地 下 式 变压器 低压 引线 密封 结构 镇 江天 力 变 压 器 有 限 公 司 ZL201310371716. 8 |2013-11-27 
4735 | ”一 种 油 浸 式 变压器 低压 接线 头 和 导电 杆 的 连接 结构 | ”镇 江天 力 变 压 器 有 限 公 司 ZL201410134967. 9 |2014-06-25 
4736 | “一 种 水 冷 式 蓄电池 充电 架 长 兴 奢 瑞 复 合 材 料 有 限 公司 ZIL201210447794. 7 |2013-03-13 
4737 变压器 励磁 涌流 闭锁 的 方法 长 园 深 瑞 继 保 自动 化 有 限 公司 ZL201110454075. 3 |2012-06-27 
4738 | 多 进 线 备 用 电源 自动 投入 方法 长 园 深 瑞 继 保 自动 化 有 限 公 司 ZL201310594411. 3 |2014-02-19 
4739 | ”用 于 接 有 小 电源 的 备 自 投 装置 系统 及 备 自 投 方法 长 园 深 瑞 继 保 自动 化 有 限 公司 ZL201310642076. X|2014-03-05 
4740 | “一 种 高 效率 的 线性 可 调 变压器 长 城 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201210317706. 1 |2012-12-19 
4741 | 一 种 汽车 电源 控制 系统 长 城 汽车 股份 有 限 公 司 ZL201310114225. 5 |2013-07-10 
4742 | ”一 种 基于 PLC 控制 的 电动 汽车 电源 管理 系统 及 方法 | ”长 安 大 学 ZIL201310393352. 3 |2014-01-08 
4743 | ”一 种 数 模 混合 调 光 的 LED 驱动 电路 长 安 大 学 ZL201410030379. 0 |2014-05-21 
4744 | ”基于 中 频 或 高 频 变 压 器 变 压 的 风电 场 输电 方法 长 江 勘 测 规划 设计 研究 有 限 责任 公司 ZL201310179720. 4 |2013-09-18 
4745 | ”光伏 发 电 单元 发 电 效益 最 大 化 布置 结构 长 江 勘 测 规划 设计 研究 有 限 责任 公司 ZL201410459008. 4 |2015-02-18 
4746 种 直流 电源 系统 的 主 回 路 继 电 福 状 态 检测 装置 及 长 沙 学 院 ZL201210363197. 6 |2013-01-09 

方法 
4747 移动 电源 电池 电量 精确 显示 方法 及 装置 长 沙市 博 巨 兴 电 子 科 技 有 限 公司 ZL201310302641. 8 |2013-10-23 
4748 | ”智能 防 雷 节 电 电源 转换 器 长 沙 融 森 高 新 技术 开发 有 限 公 司 ZL201110127621. 2 |2012-11-21 
4749 | 太阳 能 电源 双 推 注 锁 发 光 二 极 管 LED 阵列 灯 阮 小 青 ZL201310155138. 4 |2013-09-25 
4750 | ”太阳 能 电源 双 推 注 锁 功 率 合成 党 虹 灯 耽 小 青 ZIL201310155139. 9 |2013-09-25 
4751 | 太阳 能 电源 双 推 注 锁 功 率 合 成 黑光 灯 耽 小 青 ZIL201310155140. 1 |2013-09-25 
4752 | 太阳 能 电源 双 推 注 锁 功率 合成 低压 钠灯 阮 小 青 ZL201310155141. 6 |2013-09-25 
4753 | ”太阳 能 电源 双 推 注 锁 功 率 合成 高 压 钠灯 阮 小 青 ZIL201310155144. X|2013-09-25 
4754 太阳 能 电源 双全 桥 注 入 锁 相 功率 合成 无 极 灯 组 阮 树 成 ZL201310155146. 9 |2013-09-25 
4755 | ”太阳 能 电源 四 全 桥 注 锁 功 率 合成 需 虹 灯 阮 树 成 ZL201310155428. 9 |2013-09-25 
4756 | ”太阳 能 电源 四 全 桥 注 锁 发 光 二 极 管 LED 阵列 灯 阮 树 成 ZL201310155429. 3 |2013-09-25 
4757 | ”太阳 能 电源 四 全 桥 注 锁 功 率 合成 高 压 钠灯 阮 树 成 ZL201310155430. 6 |2013-09-25 
4758 | ”太阳 能 电源 四 全 桥 注 入 锁 相 功率 合成 金 讽 灯 阮 树 成 ZL201310155486. 1 |2013-09-25 
4759 | ”直流 低压 电源 注 锁 功 率 合成 调 光 奖 光 灯 阮 雪 芬 ZL201310155872. 0 |2013-10-02 
4760 | ”直流 低压 电源 注 锁 功率 合成 双 商 素 灯 阮 雪 芬 ZL201310155873. 5 |2013-10-09 
4761 | 太阳 能 电源 四 推 挽 注 锁 功 率 合成 睁 素 灯 组 阮 雪 芬 ZIL201310155874. X|2013-10-02 
4762 | 太阳 能 电源 四 推 挽 注 锁 功率 合成 低压 钠灯 组 阮 雪 芬 ZL201310155875. 4 |2013-10-02 
4763 | 单 级 电源 LED 恒 流 驱 动 模拟 电压 调 光 电路 昌 亮 ZL201310058174. 9 |2013-06-12 
4764 | 单 相 半 桥 三 电 平 逆 变 电路 及 变换 器 阳光 电源 ( 上海) 有 限 公 司 ZIL201210224207. 8 |2012-11-07 
4765 | 单 相 半 桥 三 电 平 电路 及 三 电 平 变换 器 阳光 电源 (上 海 ) 有 限 公司 ZL201210224237. 9 |2012-11-07 
4766 种 直流 电源 对 地 绝缘 电阻 检测 电路 及 其 检测 方法 阳光 电源 (上 海 ) 有 限 公 司 ZL201210324347. 2 |2013-01-02 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 422 . ”中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
和 阳光 电源 (上 海 ) 有 限 公 司 阳光 电源 股份 
4767 | 单 相 半 桥 三 电 平 电路 及 逆 变 器 ‘十 次 有限 会 司 .阳光 电源 股价 ZL201210223222. 0 |2012-11-14 
人 喇 
上 昌 光 电源 ( 上海) 有限 公司 阳光 电源 股份 
4768 | 单 相 半 桥 三 电 平 逆 变 电路 及 三 电 平 变换 器 有 展会 司 明光 电源 股 从 ZL201210224210. X|2012-11-07 
人 朋 
4769 | 一 种 电压 变换 器 及 其 运行 方法 阳光 电源 股份 有 限 公 司 ZL201110269870. 5 |2013-03-27 
4770 | ”最 大 功率 点 跟踪 方法 及 系统 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210048303. 1 |2013-09-11 
4771 | “定子 电阻 在 线 辨 识 方法 及 装置 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210071506. 2 |2012-07-25 
开关 管 单元 及 五 电 平 道 变 器 及 具 逆 变 器 的 发 电 F 
4772 二 eh 器 有 该 器 的 发 阳光 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210107486. X|2012-09-12 
丰 才 LL 
交谈 用 旦 压 1 馈 湾 和 量 忒 牛 || 了 及 逆 变 曼 控 2 
4773 | 一- 前 馈 下 流 分 量 的 抑制 方法 及 逆 变 如 的 挫 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZIL201210169269. 3 |2012.09-12 
制 方法 
一 种 双 馈 变 流 器 不 平衡 电流 协同 控制 装置 及 其 控制 二 
4774 | 种 双 锁 变 流 器 不 平衡 电流 协 问 控 制 装 控制 阳光 电源 股份 有 限 公司 21201210253762. 3 |2012-10.24 
方法 
4775 | ”一 种 四 电 平 逆 变 拓 扑 单元 及 四 电 平 逆 变 器 虽 光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210256513. X12012-11-07 
4776 | “一 种 五 电 平 逆 变 拓扑 单元 及 五 电 平 逆 变 器 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210266306. 2 |2012-11-07 
4777 | “ 逆 变 单元 及 具有 该 逆 变 单元 的 五 电 平 逆 变 器 虽 光 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210272586. 8 |2012-11-14 
4778 | ”一 种 光伏 阵列 对 地 绝缘 阻抗 检测 方法 及 电路 虽 光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210291005. 5 |2012-11-28 
一 种 对 地 绝缘 阻抗 检测 方法 、 电 具有 该 电路 所 wy S 2 
4779 | 、 种 对 地 绝缘 阻抗 检测 方法 路 及 具有 该 电路 的 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210318638. 0 |2012-11-28 
设备 
4780 | ”一 种 单 相 五 电 平 道 变 回 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210328208.7 |2012-12-26 
4781 一 种 单 相 五 电 平 逆 变 器 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210330240. 9 |2012-12-26 
4782 | ”一 种 单 相 七 电 平 逆 变 器 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201210420858. 4|2013-01-16 
4783 | 一 种 单 相 七 电 平 道 变 髓 虽 光 电源 股份 有 限 公 司 ZL201210421041. 9 12013-01-16 
4784 | “一 种 五 电 平 道 变 器 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201310095135. 6 |2013-06-26 
光伏 发 电 系 统 及 应 该 系统 的 电压 补偿 装置 、 变 
4785 Ee i 阳光 电源 股份 有 限 公 司 ZL201310232014. 1 |2013-10-02 
3 
4786 | 一 种 网 侧 变 流 器 控制 方法 和 系统 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201310270378. 9 |2013-09-18 
4787 | “一 种 多 路 并 联 的 DC-DC 变换 器 控制 系统 及 方法 虽 光 电源 股份 有 限 公司 ZL201310311649. 0 |2013-10-09 
一 种 三 相 五 电 平 变换 器 电容 电位 平衡 控制 方法 及 系 二 
4788 | ， 种 三 相 五 电 于 变换 器 电容 衡 控制 方法 及 系 阳光 电源 股份 有 限 公 司 ZL201310390724. 7|2013-12-04 
SI 
一 种 三 相 1 平 变换 器 电容 电位 平衡 控制 方法 及 系 
4789 | ， 种 三 相 四 电 平 变换 带电 容 电位 平衡 控制 方法 及 系 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201310391199. 0 |2013-12-11 
SI 
4790 | 一 种 微型 并 网 逆 变 器 以 及 应 用 其 的 路 灯 控制 系统 阳光 电源 股份 有 限 公司 ZL201310518100. 9 |2014-01-22 
一 | 电网 谐 波 和 幅 值 扰动 的 锁 频 控制 方法 及 系 E: 
4791 统 种 抑制 电网 湾流 和 幅 值 扰动 的 锁 频 控制 方法 及 系 虽 光 电源 股份 有 限 公 司 ZL201410036310. 9 |2014-04-30 
SI 
4792 | ”具有 集成 的 可 充电 电源 的 模块 电缆 阿兰 . 工 . 波 克拉 斯 ZL201080024497. 0 |2012-05-16 
4793 可 再 充电 的 电化 学 电池 阿 勒 沃 研究 股份 公司 ZL201180009309. 1 |2012-10-17 
4794 可 再 充电 的 电化 学 电池 组 电池 阿 勒 沃 研究 股份 公司 ZL201180009322.7 |2012-10-17 
4795 蓄电池 充电 系统 以 及 蓄电池 充电 方法 阿尔 卑 斯 绿色 器 件 株式 会 社 ZL201180032844. 9 |2013-03-06 
4796 | “ 带 无 功 功率 补偿 的 变换 器 阿尔 斯 通 技术 有 限 公 司 ZL200980160796. 4 |2012-07-11 
4797 | 具有 主动 故障 电流 限制 的 变换 器 阿尔 斯 通 技术 有 限 公司 ZL200980161154. 6 |2012-07-04 









































第 六 篇 ”电源 发 明 专 利 (2015 年 授权 ) “'423， 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 

D 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4798 A 阻 涡 的 HVDC 变换 阿尔 斯 通 技术 有 限 公 司 ZL201080068732. 4 |2013-07-03 
4799 | 模块 化 多 电 平 变换 器 阿尔 斯 通 技术 有 限 公 司 ZL201080070958. 8 |2013-09-04 
A 了 VSC、 特 别 是 有 源 电源 滤波 器 的 控制 方案 的 阿尔 斯 通 技术 有 限 公司 Sr 
4801 | 用 于 三 相 永 磁 电机 的 电源 系统 阿尔 斯 通 运 输 科 技 公 司 ZL200910140243. 4 |2010-01-13 
4802 通过 静态 技术 冷却 的 电功率 转换 器 阿尔 斯 通 运输 股份 有 限 公司 ZL201010267337. 0 |2011-04-06 
4803 聚 光 光 伏 太 阳 能 系统 阿 文 戈 亚太 阳 能 新 技术 股份 有 限 公司 ZL201180019252. 3 |2012-12-19 
4804 于 监控 电源 的 功率 分 析 模 块 阿 斯 科 动 力 科技 公司 ZL201210119294. 0 |2013-03-06 
4805 | 包括 非 接触 式 信号 连接 的 变压器 阿 特 拉 斯 * 科普 柯 工 业 技术 公司 ZL201280032632. 5 |2014-03-12 
4806 | “光伏 系统 阿 特 斯 (中 国 ) 投 资 有 限 公 司 ZIL201180049448.7 |2013-07-03 
4807 | ”一 种 锂电 池 双 向 逆 变 储 能 电源 装置 a 展会 本 苏州 加 特产 ZL201310092567. 1 |2013-06-12 
4808 | ”具有 丙烯 酸 背 板 的 光伏 打 模 块 阿 科 玛 法 国 公司 ZL201080010842. 5 |2012-03-07 
4809 驱动 有 源 辅助 网 络 的 软 开 关 全 桥 直流 变换 器 陈 仲 ZIL201110226471. 0 |2013-02-13 
4810 NR i 陈 仲 ZL201310349515. 8 |2013-11-20 
4811 | 一 种 减 小 环流 损耗 的 软 开关 全 桥 直流 变换 器 陈 仲 ZL201310349556.7 |2013-12-11 
4812 | 一 种 基于 复合 控制 的 混合 级 联 七 电 平 有 源 滤波 器 陈 仲 ZL201410025805. 1 |2014-05-21 
4813 一 种 基于 电源 信和 号 削减 式 调制 的 控制 方法 和 装置 陈 幼 珠 ZL201210252410. 6 12012-11-14 
4814 | 一 种 锂 聚合 物 电池 跟踪 充电 的 方法 冻 思 达 ZIL201210582881. 3 |2013-04-24 
4815 | 一 种 家 具 电 源 引 入 装置 陈 洪波 ZL201310505958. 1 |2014-01-29 
4816 | ”用 于 实现 可 控 硅 调 光 和 高 功率 因数 的 电路 陈 畅 ZL201310391394. 3 |2013-11-27 
4817 | 电动 汽车 整 车 控制 器 电源 电路 陈 言 平 ZL201310092551. 0 |2014-09-24 
4818 | “一 种 超级 电容 充电 电路 陕西 千 山 航空 电子 有 限 责任 公司 ZL201210521285.4 |2013-04-10 
4819 | ”航空 交流 电源 系统 抗 电磁 干扰 的 方法 陕西 航空 电气 有 限 责任 公司 ZL201310534908. 6 |2014-05-21 
4820 | 汽车 电源 管理 控制 装置 以 及 包括 其 的 汽车 陕西 重型 汽车 有 限 公司 ZL201210102225. 9 |2013-10-23 
4821 具有 改进 的 前 夹子 的 直接 安装 的 光伏 装置 陶 氏 环球 技术 有 限 责任 公司 ZL201080047722. 2 |2012-10-10 
4822 具有 改善 附着 性 的 直接 安装 光伏 装置 及 其 方法 陶 氏 环球 技术 有 限 责任 公司 ZL201080047727. 5 |2012-10-03 
4823 具有 注射 模 塑 组 件 的 建筑 物 一 体 化 光伏 装置 陶 氏 环球 技术 有 限 责任 公司 ZL201080049998. 4 |2012-07-18 
4824 | ”用 于 谐振 转换 器 的 保持 时 间 延 长 电路 和 方法 雅 达 电 子 国 际 有 限 公司 ZL201110269650. 2 |2013-03-13 
4825 | ”对 功率 转换 器 电容 器 的 健康 程度 监控 雅 达 电子 国际 有 限 公司 ZL201110301842. 7 |2012-05-09 
4826 种 电压 基准 源 替 换 方法 及 开关 电源 雅 达 电 源 制品 (深圳 ) 有 限 公 司 ZIL201110255118. 5 |2013-03-06 
4827 人 雅 达 电源 制品 ( 深圳) 有 限 公司 ZL201110299656. 4 |2013-04-10 
4828 | ”电源 控制 电路 雅马哈 株式 会 社 ZL201210188752. 6 |2012-12-12 
4829 | “应急 电源 雷 星 亮 ZL201310004817. 1 |2013-04-24 
4830 | ”电压 道 变 器 和 控制 这 种 逆 变 器 的 方法 雷 比 诺 电 力 系统 ZL201180029297. 9 |2013-02-20 
4831 | 可 再 充电 的 碱 金属 -空气 电池 雷 蒙 特 亚 特 特拉维夫 大 学 有 限 公 司 ZL201180027907. 1 |2013-02-13 
4832 公用 事业 互动 逆 变 器 系统 体系 结构 以 及 其 操作 方法 雷 诸 士 工业 股份 有 限 公 司 ZL201010503464. 6 |2011-05-11 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































` 424 .中国 电源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
法 - 线 系 乡 已 HH, 旦 去 绿 不 连 上 
4833 ee 所 下 我 系统 同名 电 有 的 电动 机 组 件 和 专用 注 控 雷诺 股份 公司 ZIL201080030696. 2 |2012-05-16 
元 
于 对 机 动车 电池 进行 的 设备 及 用 于 管理 该 
4834 | 、 和 RE 雷诺 股份 公司 ZL201180043070. X12013-05-08 
设备 的 方法 
4835 | ”便于 表面 固着 的 底座 及 具有 该 底座 的 充电 座 雷 迪 ZL201310004070. X|2013-05-08 
4836 | ” 铁 芯 和 变 压 髓 青岛 云 路 新 能 源 科技 有 限 公 司 ZL201210135307. 3 |2012-08-15 
4837 变压器 或 电抗 器 漆包线 绕组 制造 设备 及 方法 青岛 云 路 新 能 源 科技 有 限 公司 ZL201210561396. 8 |2013-05-22 
4838 变压器 渗 漏 的 现场 带 油 密封 材料 及 使 用 方法 青岛 库 邦 新 材料 技术 有 限 公司 ZL201410086158. 5 |2014-06-25 
4839 | “一 种 串 行 结构 的 多 端 快速 充电 装置 青岛 易 特 优 电子 有 限 公司 ZL201310349222. X|2013-11-20 
4840 蓝牙 耳机 充电 盒 及 其 充电 方法 青岛 歌 尔 声学 科技 有 限 公 司 ZL201210575003. 9 |2013-05-01 
4841 | LED 背光 源 驱 动 电路 及 使 用 其 的 液晶 显示 装置 青岛 海信 电器 股份 有 限 公司 ZL201310044680. 2 |2013-05-15 
4842 | 双 路 LED 驱动 电路 及 显示 装置 青岛 海信 电器 股份 有 限 公司 ZL201310059531. 3 |2013-06-19 
4843 电容 式 触 摸 屏 的 标 配 充电 器 判别 方法 青岛 海信 移动 通信 技术 股份 有 限 公司 ZL201310022988. 7 |2013-05-08 
4844 一 种 电源 切换 电路 及 具有 所 述 电路 的 网 络 摄像 机 青岛 海信 网 络 科技 股份 有 限 公司 ZL201110427861. 4 12012-06-13 
一 种 提高 一 体 化 电源 系统 可 靠 性 的 监控 元 余 备 份 全 
4845 种 提高 一 体 化 电源 系统 可 靠 性 的 监控 元 余 备 份 方 青岛 海 汇 德 电气 有 限 公司 21201310710749. 0 |2014.04-02 
4846 | ”电池 充电 器 极 性 自 适应 系统 青岛 紫光 软件 系统 有 限 公 司 ZL201210305376. 4 |2014-03-12 
4847 具有 防 雷 击 防 浪 涌 功能 的 调 压 调 流 直流 电源 青岛 纳 川 电气 科技 有 限 公司 ZL201310404963. 3 |2013-12-18 
青岛 经 济 开发 区 创 统 各 之 展 有 限 公 
4848 | “无 扰动 不 间断 供电 装置 司 青岛 经 济 技术 开发 区 创 统 科技 发 展 有 限 全 21201210307449. 3 |2013.01-16 
口 
4849 一 种 智能 电表 用 抗 强 磁 异形 变压器 青州 鸿 润 电器 科技 有 限 公 司 ZL201210396481. 3 |2013-02-20 
4850 | “一 种 用 交流 电 直接 驱动 LED 的 电路 青海 聚 能 达 新 能 源 开 发 有 限 公司 ZL201310099455. 9 |2013-06-12 
4851 | 非 接 触 式 充电 的 加 热 装 置 韩国 生产 技术 研究 院 ZL201080022945. 3 |2012-05-09 
4852 | ” 锂 可 再 充电 蓄电池 韩国 电子 通信 研究 院 ZL201110462246. 7 |2012-07-04 
EF: 沽 浪 涵 户 器 信号 线 控制 线 器 的 电磁 屏 
4853 人 和 韩 逢 ZL201010109879. 5 |2012-08-22 
项 装置 
4854 | ”一 种 多 功能 移动 电源 顺 昌 泰 科技 (深圳 ) 有 限 公司 ZL201110294994. 9 |2013-04-03 
:并 网 多 能 源 协 后 铝 系 统 的 电力 控 甫 
a Be 网 多 能 源 协同 供电 的 电解 铝 系统 的 电力 控制 方 顾 为 东 0 
4856 | 非 并 网 多 能 源 协 同 供电 的 电解 铝 系统 顾 为 东 ZL201310312772. 4 |2013-12-04 
4857 | ” 单 平面 可 任意 旋转 的 外 接 电源 供电 显示 装置 飞 依 诺 科 技 ( 苏州 ) 有 限 公 司 ZL201210381862. 4 12013-01-23 
4858 | ”外围 装 置 主机 充电 飞 兆 半导体 公司 ZL201080016317. 4|2012-03-21 
4859 于 开关 调节 髓 的 低 电 源 噪声 功率 级 设备 飞 兆 半导体 公司 ZL201110310943. 0 |2012-05-16 
4860 于 对 电路 节点 充电 和 放电 的 方法 和 电路 飞 思 卡尔 半导体 公司 ZL201080025282. 0 |2012-05-16 
4861 一 种 便携 式 移动 电源 飞毛腿 电子 ( 深圳) 有限 公 司 ZL201210250649. X12014-02-12 
4862 | LED 驱动 电路 封装 首尔 半导体 株式 会 社 ZL201280006874. 7 |2013-10-02 
4863 | LED 发 光 装 置 及 其 驱动 方法 首尔 半导体 株式 会 社 ZL201280006928. X12013-10-09 
4864 | ”变电站 用 交流 电源 系统 首 瑞 ( 北 京 ) 投 资 管理 集团 有 限 公司 ZL201110296993. 8 |2013-04-10 
4865 | “一 种 两 相 正 交 逆 变 器 的 电流 复合 控制 方法 马 伏 军 ZL201310121649. 4 |2013-06-19 
4866 | USB 专用 充电 器 识别 电路 马克 西 姆 综合 产品 公司 ZL201010582534. 1 |2011-05-11 
4867 | ”电源 的 集成 开关 式 DC-DC 转换 器 系统 和 方法 马克 西 姆 综合 产品 公司 ZL201210096311. 3 |2012-10-17 
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( 续 ) 
ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 公开 日 
4868 | ”具有 和 多 个 电源 和 /或 多 个 低 功 率 模式 的 存储 器 马 维 尔 国际 贸易 有 限 公司 ZL201080046831. 2 |2012-07-11 
4869 | ”启动 电源 马 维尔 国际 贸易 有 限 公司 ZL201080049984. 2 |2012-09-12 
4870 | ”针对 电源 管理 的 时 钟 开启 策略 马 维尔 国际 贸易 有 限 公 司 ZL201080051386. 9 |2012-08-15 
4871 ] 于 基于 LED 的 显示 器 的 集成 降 压 电源 架构 马 维尔 国际 贸易 有 限 公司 ZIL201080057587. X|2012-09-05 
4872 | ”可 再 充电 电池 组 的 功率 管理 电路 马 维尔 国际 贸易 有 限 公司 ZL201110006450. 8 |2011-11-30 
4873 | “平衡 不 平衡 变换 器 和 平衡 不 平衡 变换 器 的 操作 方法 | “ 马 维尔 国际 贸易 有 限 公司 ZL201180061095. 2 |2013-09-11 
4874 | 车载 电源 的 控制 装置 马自达 汽车 株式 会 社 ZIL201210541610. 3 |2013-06-19 
4875 | ”车辆 用 电源 装置 及 其 控制 方法 马自达 汽车 株式 会 社 ZL201310345511. 2 |2014-03-26 
4876 | ”电动 车 辆 的 充电 模块 和 充电 式 电池 组 合 高 达能 源 科 技 股份 有 限 公 司 ZL201110263615. X|2012-10-17 
4877 | ”电动 车 辆 的 充电 系统 和 电动 车 辆 的 充电 方法 高 达能 源 科 技 股份 有 限 公 司 ZIL201110266053. 4 12012-10-17 
4878 | “可 拆卸 模块 化 电池 充电 组 合 高 达能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ZL201210248404. 3 |2013-10-23 
4879 于 无 线 充电 系统 的 发 射电 力 控制 高 通 股份 有 限 公司 ZL200980117095. 2 |2011-04-20 
4880 于 无 线 充 电 的 自 适应 电力 控制 高 通 股份 有 限 公 司 ZL201080005299. X|2011-12-21 
4881 于 对 装置 进行 充电 的 无 线 电力 高 通 股份 有 限 公司 ZL201080006893. 0 |2012-01-04 
4882 | 多维 无 线 充 电 的 相关 系统 及 方法 高 通 股份 有 限 公司 ZL201080007409. 6 |2012-01-11 
4883 | “来 自 可 再 生 能 量 的 无 线 电 力 充电 系统 与 方法 高 通 股份 有 限 公司 ZL201080007711. 1 12012-01-11 
4884 | ”用 于 可 充电 装置 的 无 线 电力 传送 高 通 股份 有 限 公司 ZL201080014755.7 |2012-03-07 
4885 | 具有 平衡 IQ 变压器 的 接收 器 高 通 股份 有 限 公司 ZL201080020980. 1 |2012-05-02 
4886 | “基于 电池 充电 器 的 服务 搜索 高 通 股份 有 限 公司 ZIL201080024372. 8 |2012-11-28 
4887 用 于 对 电池 供电 的 装置 进行 无 线 充 电 的 设备 和 方法 | ”高 通 股份 有 限 公司 ZIL201080037085. 0 |2012-06-13 
4888 具有 旋转 天 线 的 无 线 电 力 充电 器 高 通 股份 有 限 公司 ZL201080048220. 1 |2012-08-08 
4889 具有 基于 变压器 的 旁 路 模式 的 级 联 放大 器 高 通 股份 有 限 公司 ZL201080051049. X|2012-09-19 
4890 于 移动 计算 设备 的 便携 式 电源 设备 高 通 股份 有 限 公司 ZL201080052070. 1 |2012-08-15 
4891 - 关 电 池 充 电 系统 和 方法 高 通 股份 有 限 公 司 ZIL201210390832. X|2013-05-22 
4892 | ” 电 变 压 器 组 件 和 魁北克 水 电 公司 ZL201080061454. X|2012-12-05 
4893 升降 压 功率 电流 变换 器 输出 电流 检测 与 控制 方案 魏 其 茜 ZL200910096641.0 12009-08-19 
4894 | ”兼容 可 控 硅 调 光 器 的 LED 驱动 控制 方法 魏 其 琳 ZL201310210774. 2 |2013-12-04 
4895 | 无 频 闪 线性 LED 驱动 模块 及 其 工作 方法 魏 其 革 ZL201410140566. 4 |2014-06-25 
4896 | ”一 种 手机 电池 转换 器 魏 特 ZL201210374966. 2 |2013-01-30 
4897 | 一 种 应 用 于 指针 式 电力 仪表 的 电容 降 压 式 电源 鲁 东 大 学 ZL201210017148.7 |2012-12-12 
4898 于 可 再 充电 蓄电池 的 氧 氧 化 镍 电极 饱 尔 热 尼 系统 公司 ZIL201080018691. 8 |2012-04-18 
4899 于 可 再 充电 锌 蓄电池 的 涂 糊 的 锌 电极 鲍 尔 热 尼 系统 公司 ZL201080022093. 8 |2012-05-02 
4900 | 可 感应 充电 的 电源 组 鲍 尔 马 特技 术 有 限 公司 ZL201080058327. 4 |2013-03-13 
4901 电源 测试 系统 油 富 绵 精密 工 ， (RE 限 公司 鸿 海 精 ZL201210026110. 6 |2013-08-14 
密 工 业 股 份 有 限 公 司 

4902 | ”电源 调节 电路 及 具有 该 电路 的 主板 鸿 窜 锦 精密 工 : (深圳 ) 有 限 公司 鸿 海 精 ZL201010252998. 6 |2012-03-14 
密 工 业 股 份 有 限 公 司 

4903 | ”电源 管理 装置 ee (DT 会 册 刘 让 情 ZL201110080362. 2 |2012-10-17 
密 工 业 股 份 有 限 公 司 

4904 | ”具有 安全 功能 的 充电 座 le 人 全 区 有 有 限 公司 渔 海 精 ZL201110139112. 1 |2012-11-28 
密 工 业 股 份 有 限 公 司 
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ID 标 ” 题 申请 人 专利 号 




















4905 充电 装置 ZL201210111968. 2 |2013-10-30 





鸿 富 锦 精密 工业 ( 深圳) 有 限 公 司 鸿 海 精 
i 有 限 公 司 






































ZL201210318006. 4 12012-12-26 











4906 | “充电 导航 装置 、 系 统 及 充电 导航 方法 




















鸿 富 锦 精密 工业 ( 深圳) 有限 公司 鸿 海 精 
有 


























































































































































































































































































































斋 泉 市 局 河北 省 电力 公司 国家 电网 
4907 | ”变压器 无 线 防盗 报警 装置 es 局 河北 省 电力 公司 国家 电网 ZL201210573337. 2 |2013-04-03 
ZNvH 
4908 可 变 输 出 射频 消融 电源 麦 德 托 尼克 消融 前 沿 有 限 公司 ZL201180011643. 0 12012-12-05 
4909 | 电梯 停电 应 急电 源 的 自动 定时 检测 方法 及 装置 黄 一 宸 ZL201310174007. 0 |2013-08-21 
从 电压 二 恋 申 并 关 结 内 LED 驱 亏 EE 由 
4910 ns ee 人 黄 世 前 ZL201310110690. 1 |2013-06-19 
方法 
4911 攻 具 平衡 电力 及 补充 能 量 作 用 的 充电 设施 黄 德 固 ZL200910062121. 8 |2010-11-24 
一 种 汽车 动力 电池 的 充电 、 调 换 、 配 制 管理 联网 系 
4912 统 种 汽车 动力 电池 的 充电 、 调 换 、 配 制 管理 联网 系 黄 瑛 ZL200910198815. 4 12011-05-18 
J 
压 | 元 电 去 汽车 计 我 电站 系统 oi 泪 应 
4913 dy 动 汽 车 计 费 充电 站 系统 和 方法 及 相应 装 黄金 富 ZL201010203851. 8 |2011-12-21 
置 
于 具有 热电 模块 的 便携 式 电子 设备 的 燃料 电池 电 
4914 用 于 具有 异类 的 便携 式 电 二 设备 的 燃料 电池 黑莓 有 限 公司 ZL201110423963. 9 |2012-07-11 
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基于 风电 场 接 入 电网 升 压 站 并 网 点 低 电压 穿越 能 力 | wn 
4915 在 线 监测 系统 的 监测 方法 黑龙 江 省 电力 科学 研究 院 国家 电网 公司 ZL201210346764.7 |2012-12-19 






























































基于 风电 场 接 入 电网 升 压 站 并 网 点 电能 质量 在 线 监 











































































































































































































4916 测 系 统 的 监测 方法 黑龙 江 省 电力 科学 研究 院 国家 电网 公司 “|ZL201210346841. 9|2013-01-02 
4917 目 于 光伏 系统 的 电路 保护 装置 默 森 法 国 SB 股份 有 限 公司 ZL201080025979. 8 |2012-05-16 
4918 | ”安全 稳固 的 电源 插头 插座 系统 齐 国 成 ZL201310129635.7 |2013-08-07 
4919 | ”包括 电源 及 通信 连接 器 的 便携 式 电灯 齐 德 公司 ZL201210181077. 4|2012-11-07 
4920 | ”二 速 温 控 电 源 开 关 龙口 中 宇 机 械 有 限 公 司 ZL201210018783.7 |2012-07-04 
4921 | 三 速 温 控 电源 开关 龙口 中 宇 机 械 有 限 公 司 ZL201210018804. 5 |2012-07-04 
4922 | ”一 种 适应 于 变压器 低压 侧 的 零 序 电压 跳闸 保护 方法 。 开发 有 限 公司 南京 南 瑞 继 保 电气 ZL201310063021. 3 |2013-05-22 




















第 七 篇 电源 标准 


2015 年 终止 标准 (11) 地 方 标准 (5) 
2015 年 新 实施 标准 (100) 车 辆 (29) 
电工 (52) 国家 标准 (13) 


行业 标准 (7) 











国家 标准 (14) 地 方 标准 (9) 















































行业 标准 (27) 
地 方 标准 (11) 铁路 (28) 
能 源 、 核 技术 (13) es 人 
行业 标准 (12) ne 
地 方 标准 (1) 仪器 、 仪 表 (21) 
12 行业 标准 (20) 
a (1) 地 方 标准 (1) 
行业 标准 (8) 工程 建设 (20) 
地 方 标准 (3) 国家 标准 (4) 
电子 元 器 件 与 信息 技术 (6) ed 
行业 标准 (4) 地 方 标准 (3) 
地 方 标准 (2) 机 械 (15) 
工程 建设 (5) 国家 标准 (5) 


行业 标准 (9) 


行 ， 示 准 (4 
0 地 方 标准 (1) 


地 方 标准 (1) 











冶金 (4) 石油 (14) 
国家 标准 (4) 行业 标准 (14) 

其 它 (8) 船舶 (14) 
国家 标准 (1) 国家 标准 (2) 











行业 标准 (12) 





行业 标准 (5) 




















ee 综合 (14) 
地 方 标 准 (2) 二 
2015 年 现行 标准 (660) we 
行业 标准 (12) 
电工 (247) 地 方 标准 (1) 
国家 标准 (97) 冶金 (14) 


行业 标准 (95) 
地 方 标准 (55) 
通信 、 广 播 (79) 


国家 标准 (9) 


国家 标准 (13) 

行业 标准 (1) 
轻 工 、 文 化 与 生活 用 品 (13) 
地 方 标准 (1) 行业 标准 (9) 
能 源 、 核 技术 矿业 (11) 
能 源 、 核 技术 (62) | 


行业 标准 
国家 标准 23) Ge 























行业 标准 (32) 其 它 (26) 
地 方 标准 (7) 国家 标准 (5) 
电子 元 器 件 与 信息 技术 (53) 行业 标准 (19) 











地 方 标准 (2) 











国家 标准 (21) 
行业 标准 (27) 





` 428 . ”中国 电源 行业 年 鉴 2016 





2015 年 终止 标准 


电动 汽车 电能 供给 与 保障 技术 规范 交流 充电 桩 
标准 编号 : DB11/T 799-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-01 
发 布 部 门 : 北京 市 质量 技术 监督 局 

替代 情况 : 无 








电动 汽车 电能 供给 与 保障 技术 规范 充电 站 

标准 编号 : DB11/Z 728-2010 ”实施 日 期 : 2010-07-07 
发 布 部 门 : 北京 市 质量 技术 监督 局 

替代 情况 : 无 








电动 汽车 电能 供给 与 保障 技术 规范 充电 设施 标志 与 设置 
标准 编号 : DB11/Z 823-2011 ”实施 日 期 : 2011-08-09 
发 布 部 门 : 北京 市 质量 技术 监督 局 

替代 情况 : 无 








灯 的 控制 装置 第 1L 部 分 : 高 频 冷 启 动 管 形 放 电灯 〈 霓 红 
灯 ) 用 电子 换 流 器 和 变频 器 的 特殊 要 求 
标准 编号 : GB 19510. 11-2004 ”实施 日 期 : 2005-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 

中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
替代 情况 : 被 GB 19510. 210-2013 代替 
























































变 流 变压器 ”第 1 部分: 工业 用 变 流 变 压 器 

标准 编号 : GB/T 18494. 1-2001 ”实施 日 期 : 2002-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
替代 情况 : 被 GB/T 18494. 1-2014 代替 


























普通 照明 用 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 

标准 编号 : GB/AT 24908-2010 ”实施 日 期 : 2011-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

替代 情况 : 被 GB/T 24908-2014 代替 


















































直 热 式 稳 压 型 负 温 度 系数 热 敏 电阻 器 

标准 编号 : JB/T 9477. 3-1999 ”实施 日 期 : 2000-01-01 
发 布 部 门 : 国家 机 械 工 业 局 

替代 情况 : 被 JBAT 9477-2015 代替 











电动 汽车 充电 系统 技术 规范 
设计 规范 

标准 编号 : SZDB/Z 29. 2-2011 ”实施 日 期 : 2011-7-1 
发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监督 管理 局 

替代 情况 : 被 SZDB/Z 29. 2-2015 代替 


第 2 部 分 : 充电 站 及 充电 桩 








通信 用 高 频 开关 电源 系统 

标准 编号 : YDZT 1058-2007 ”实施 日 期 : 2007-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产业 部 

替代 情况 : 被 YDAT 1058-2015 代替 














电报 电源 设备 技术 条 件 

标准 编号 : YDAT $12-1992 ”实施 日 期 1992-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 邮 电 部 

替代 情况 : 无 








通信 电源 设备 型 号 命名 方法 

标准 编号 : YDAT 638. 3-1998 ”实施 日 期 : 1999-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

替代 情况 : 无 











2015 年 新 实施 标准 
电工 


国家 标准 


变压器 、 电 抗 器 、 电 源 装置 及 其 组 合 的 安全 ”第 10 部 分 : 
亚 类 手提 钨 丝 灯 用 变压器 和 电源 装置 的 特殊 要 求 和 试验 
标准 编号 : GB 19212. 10-2014 ”实施 日 期 : 2015-10-16 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 部 分 适用 于 内 部 工作 频率 不 超过 500Hz 的 变压器 和 
电源 装置 〈 线 性) 。 本 部 分 与 GB 19212. 17 开关 型 电源 装置 
结合 使 用 ， 也 适用 于 内 部 工作 频率 超过 500Hz 的 电源 装置 。 
当 两 项 标准 的 要 求 不 一 致 时 ， 优 先 采 用 更 严格 的 标 
准 。 




































































变压器 、 电 抗 器 、 电 源 装置 及 其 组 合 的 安全 第 21 部 分 : 小 
型 电抗 器 的 特殊 要 求 和 试验 

标准 编号 : GB 19212. 21-2014 ”实施 日 期 : 2015-10-16 
发 布 部 门 :中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 部 分 适用 于 驻 立 式 或 移动 式 、 单 相 或 多 相 、 空 气 冷 
却 ( 自 冷 或 风 冷 )、 独 立 用 或 配套 用 通用 电抗 器 ， 包 括 交 
流 、 预 励磁 和 电流 补偿 电抗 器 。 

























































































灯 的 控制 装置 第 2-10 部 分 : 高 频 冷 启动 管 形 放 电灯 ( 霓 虹 
灯 ) 用 电子 换 流 器 和 变频 器 的 特殊 要 求 

标准 编号 : GB 19510. 210-2013 ”实施 日 期 : 2015-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

















标准 简介 : 

GB19510 的 本 部 分 规定 了 高 频 工作 的 管 形 冷 阴 极 放电 
灯 用 电子 换 流 器 和 变频 器 的 特殊 要 求 ， 这 种 换 流 器 和 变频 
器 用 于 信号 设备 和 发 光 放 电 管 装置 ， 并 可 直接 连接 在 50Hz 
或 60Hz、1 000V 以 下 的 交流 或 1 000V 直流 的 电源 电压 上 工 
作 ， 其 输出 电压 为 1 000V ~ 10 000V。 






























































第 七 篇 电源 标准 .429. 





变 流 变压器 ”第 1 部 分 : 工业 用 变 流 变压器 

标准 编号 : GB/AT 18494. 1-2014 ”实施 日 期 : 2015-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

GBZT18494 的 本 部 分 规定 了 组 装 在 半导体 变 流 器 设备 
内 的 电力 变压器 和 电抗 器 的 技术 要 求 、 设 计 和 试验 ， 本 部 
分 不 适用 于 常规 交流 配 电 变 压 器 。 本 部 分 适用 于 任何 容量 
的 电力 变 流 器 ， 典 型 应 用 有 : 电解 用 品 闸 管 整流 器 、 电 解 
用 二 极 管 整流 器 、 大 功率 驱动 用 品 闸 管 整流 器 、 废 料 熔 炉 
用 品 闻 管 整流 右 及 变速 驱动 变频 器 用 二 极 管 整流 器 。 本 部 
分 也 适用 于 降 压 调 压 右 或 自 夺 变 压 器 的 调 压 单元 。 阀 侧 绕 














































































































其 它 类 型 的 灯 。 凡 是 符合 本 标准 要 求 的 灯 ， 在 额定 电源 电 
压 的 92% ~106% 或 标 称 工作 电压 范围 内 ， 环 境 温 度 为 -20 
~45% 之 间 的 条 件 下 应 能 启动 并 正常 工作 。 

















工业 电热 装置 能 耗 分 等 第 32 部 分 : 电压 型 变频 多 台中 频 无 
心 感应 炉 成 套装 置 

标准 编号 : GB/T 30839. 32-2014 ”实施 日 期 : 2015-04-16 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 


























标准 简介 : 
GB/AT 30839 的 本 部 分 规定 了 电压 型 变频 多 台中 频 无 心 
感应 炉 成 套装 置 (以 下 简称 成 套装 置 ) 的 能 耗 参数 、 能 

































































组 的 设备 最 高 电压 不 超过 40. 5kV。 本 部 分 不 适用 于 高 压 
直流 输电 用 变压器 。 虽 然 成 套 变 流 器 设备 标准 (如 GB/ 
T3859 或 其 它 有 关 特 殊 应 用 场合 的 标准 ) 可 能 包括 变 流 变 
压 器 、 辅 助 变压器 和 电抗 器 在 内 的 整个 设备 的 各 种 性 能 
证 和 试验 方面 的 要 求 (如 绝缘 、 损 耗 ) ， 但 本 部 分 仍 适 用 
于 作为 变 流 设备 中 的 变压器 本 身 的 性 能 保证 和 试验 要 求 。 
本 部 分 所 规定 的 保证 值 、 运 行 和 型 式 试验 ， 既 适用 于 作为 
变 流 设备 中 一 个 组 件 的 变压器 ， 也 适用 于 变 流 设备 用 的 单 
独 订购 的 变压器 。 任 何 补 充 的 保证 值 或 特殊 验证 等 均 应 在 
变压器 订货 合同 中 予以 特别 说 明 。 本 部 分 涉及 的 变 流 变 压 
器 可 以 是 液 浸 式 也 可 以 是 干 式 。 除 了 要 满足 本 部 分 规定 
外 ， 对 于 液 浸 式 变压器 还 应 符合 GB1094 系列 标准 ; 对 于 
干 式 变压器 还 应 符合 GB1094. 11。 注 : 在 某 些 变 流 设 备 中 
可 能 使 用 标准 设计 的 常规 配 电 变压器 ， 在 使 用 中 可 能 需要 
降低 容量 。 此 涉及 对 专门 设计 的 装置 的 技术 要 求 ， 本 部 分 
不 作 专门 的 规定 。 但 可 以 从 6. 2 中 给 出 的 公式 以 及 按 GB/ 
T13499 来 计算 常规 变压器 的 容量 降低 值 。 本 部 分 适用 于 
同一 个 油箱 中 有 一 个 或 多 个 器 身 [如 调 压 〈 自 耦 ) 变 压 
器 和 一 台 (或 两 台 ) 整流 变压器 ] 的 变压器 。 也 适用 于 
带 一 个 (或 多 个 ) 饱和 电抗 器 和 (或 ) 相间 变压器 的 变 
压 器 。 对 于 上 文中 未 列 出 的 其 它 组 合 形式 ， 总 损耗 的 确定 
和 测量 需 由 供需 双方 商定 。 本 部 分 适用 于 了 结 、D 结 和 其 
它 移 相 联结 的 变压器 (如 2Z 结 、 延 边 三 角形 联结 、 多 边 形 
联结 等 ) 。 移 相 绕 组 可 以 设置 在 调 压 变压器 或 整流 变压器 
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普通 照明 用 非 定 向 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 

标准 编号 : GB/T 24908-2014 ”实施 日 期 : 2015-08-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 普通 照明 用 非 定 向 自 镇 流 LED 灯 的 术语 
和 定义 、 产 品 分 类 与 命名 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 和 检验 规 
则 。 本 标准 适用 于 在 家 庭 和 类 似 场 合作 为 普通 照明 用 、 把 
稳定 燃点 部 件 集成 为 一 体 的 非 定向 自 镇 流 LED 灯 。 适 用 范 
围 如 下 : 额定 功率 不 大 于 60W; 额定 电压 AC220V、 频 率 
50Hz; 采用 符合 GB/T1406.1 的 螺 口 式 灯头 或 符合 GB/ 
T1406. 5 的 卡 口 式 灯头 。 注 : 在 本 标准 中 出 现 的 “ 灯 ” 代 
表 “ 普 通 照 明 用 非 定 向 自 镇 流 LED 灯 ”， 除 非特 别 指明 是 


































































































范围 、 单 位 电 耗 等 级 划分 及 其 指标 和 测定 方法 。 本 部 分 适 
] 于 由 电压 型 多 路 输出 半导体 变频 装置 ( 以 下 简称 变 装置 ) 
共 电 的 ， 由 工作 频率 高 于 工 频 50H， 低 于 或 等 于 1 000Hz， 
额定 容量 范围 为 1 ~ 60t 的 多 台 相同 的 中 频 无 心 感应 熔炼 炉 
(以 下 简称 中 频 熔 炼 炉 ) 组 成 的 ， 用 于 熔炼 铸铁 和 钢 以 及 
色 金 属 及 其 合金 的 成 套装 置 。 












































































































































1kV 以 上 不 超过 35kV 的 通用 变频 调 速 设备 ”第 1 部 分 : 技 
术 条 件 

标准 编号 : GB/AT 30843. 1-2014 ”实施 日 期 : 2015-01-22 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





























标准 简介 : 

GBZT 30843 的 本 部 分 规定 了 调 速 设备 的 分 类 、 使 用 条 
件 、 技 术 要 求 、 试 验 项 目 及 标志 、 包 装 ， 运 输 与 贮存 。 本 
部 分 适用 于 额定 输入 电压 在 交流 1 ~ 35kV， 额 定 输入 频率 
为 50Hz 或 60Hz， 输 出 电压 不 超过 35kV， 和 输出 频率 小 于 
120Hz 的 通用 变频 调 速 设备 。 















































1kV 以 上 不 超过 35kV 的 通用 变频 调 速 设备 第 2 部 分 : 试 
验方 法 

标准 编号 : GBXT 30843. 2-2014 ”实施 日 期 : 2015-01-22 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 调 速 设备 的 试验 方法 。 本 部 分 适用 于 和 额 
定 输入 电压 在 交流 1 ~ 35kV 之 间 ， 额 定 输入 频率 为 50Hz 
或 60Hz, 输出 电压 不 超过 35kV， 输 出 频率 小 于 120Hz 的 
通用 变频 调 速 设备 (以 下 简称 调 速 设备 ) 。 







































































1kV 及 以 下 通用 变频 调 速 设备 ”第 1 部 分 : 技术 条 件 
标准 编号 : GB/AT 30844. 1-2014 ”实施 日 期 : 2015-01-22 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 























标准 简介 : 

GB/AT 30844 的 本 部 分 规定 了 调 速 设备 的 分 类 、 使 用 条 
件 、 技 术 要 求 、 试 验 项 目 及 标志 、 包 装 、 运 输 与 贮存 。 本 
部 分 适用 于 额定 输入 电压 为 交流 1kV 等 级 及 以 下 ， 额 定 输 
入 频率 为 50Hz 或 60Hz， 输 出 电压 不 超过 1lkV， 输 出 频率 小 

















“ 430 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 








于 600Hz 的 通用 变频 调 速 设备 。 














1kV 及 以 下 通用 变频 调 速 设备 第 2 部 分 : 试验 方法 

标准 编号 : GBXT 30844. 2-2014 ”实施 日 期 : 2015-01-22 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

GB/AT 30844 的 本 部 分 规定 了 调 速 设备 的 试验 方法 。 本 
部 分 适用 于 额定 输入 电压 为 交流 1kV 等 级 及 以 下 ， 人 额定 输 
入 频率 为 50Hz 或 60Hz， 输 出 电压 小 于 1kV， 输 出 频率 小 
于 600Hz 的 通用 变频 调 速 设备 (以 下 简称 调 速 设备 ) 。 






































质子 交换 膜 燃料 电池 备用 电源 系统 安全 
标准 编号 : GB/T 31036-2014 ”实施 日 期 : 2015-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 

































































中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 质子 交换 膜 燃料 电池 备用 电源 系统 相关 




















的 术语 和 定义 、 安 全 要 求 和 保护 性 措施 、 型 式 试验 、 例 行 
试验 以 及 标识 、 标 签 和 包装 等 方面 的 内 容 。 本 标准 适用 于 
质子 交换 膜 燃 料 电 池 备 用 电源 系统 〈 以 下 简称 PEMFC 备用 


















































低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 ”第 7 部 分 : 特定 应 用 的 成 
套 设备 一 一 如 码头 、 露 营地 、 市 集 广场 、 电 动车 辆 充电 
站 

标准 编号 : GB/T 7251. 7-2015 ”实施 日 期 : 2015-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

注 1: 贯穿 本 部 分 中 的 术语 AMHS ( 见 3.1.101)、 
ACCS ( 见 3.1.102)、AMPS ( 见 3.1.103)、ACSEV ( 见 
3. 1. 104) 分 别 为 拟 用 于 码头 和 类 似 场所 ( AMHS)、 露 营 
地 和 类 似 场 所 (ACCS) 、 市 集 广场 和 其 它 类 似 外 部 公共 场 
所 (AMPS) 、 充 电站 (ACSEV) 的 低压 成 套 开关 设备 和 控 
制 设备 的 缩写 。 术 语 成 套 设备 用 于 指 所 有 配 电 柜 。GB7251 
的 本 部 分 定义 的 成 套 设备 特定 要 求 如 下 : 额定 电压 不 超过 
交流 1 000V 或 直流 1500V 的 成 套 设备 ; 带 外 壳 的 固定 式 或 
移动 式 成 套 设 备 ; 拟 与 发 电 、 输 电 、 配 电 和 电能 转换 的 设 
备 以 及 控制 电能 消耗 的 设备 所 配套 使 用 的 成 套 设备 ; 由 一 
般 人 员 操 作 的 成 套 设备 ; 拟 安 装 和 用 于 码头 、 露 营地 、 市 
集 广场 和 其 它 类 似 外 部 公共 场所 或 类 似 场 所 的 成 套 设备 ; 
拟 用 于 电动 车 辆 充电 站 的 成 套 设备 。 注 2: 拟 用 于 电动 车 辆 
充电 站 的 成 套 设备 (ACSEV) 设计 整合 了 符合 IEC61851-1 













































































































































































电源 系统 ) ， 包 括 : 提供 交流 电 或 直流 电 的 PEMFC 备用 电 


的 电动 车 辆 传导 充电 系统 的 功能 。 本 部 分 适用 于 那些 一 次 






































源 系 统 ; 使 用 氧气 和 空气 作为 反应 气体 的 PEMFC 备用 电源 
系统 。 对 安装 场地 的 安全 要 求 不 在 本 标准 中 规定 。 

















反射 型 自 镇 流 LED 灯 规 格 分 类 

标准 编号 : GB/T 31111-2014 ”实施 日 期 : 2015-08-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 用 于 替换 PAR 系列 讽 铭 灯 的 反射 型 自 镇 

流 LED 灯 的 规格 分 类 。 本 标准 适用 于 在 家 庭 、 商 业 和 类 似 

场合 作为 定向 照明 用 ， 把 稳定 燃点 部 件 集 成 为 一 体 的 反射 

型 自 镇 流 LED 灯 。 适 用 范围 如 下 : 额定 电压 AC220V50Hz ; 

符合 GB/T1406. 1、GBZT1406. 2 或 GB/T1406.5 要 求 的 灯 

头 。 注 : 在 本 标准 中 出 现 的 “ 灯 ” 人 代表“ 反射 型 自 镇 流 

LED 灯 ”， 除 非特 别 指明 是 其 它 类 型 的 灯 。 



































































































































普通 照明 用 非 定向 自 镇 流 LED 灯 规 格 分 类 

标准 编号 : GB/T 31112-2014 ”实施 日 期 : 2015-08-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 
本 标准 规定 了 普通 照明 用 非 定 问 自 镇 流 LED 灯 的 规格 
分 类 。 本 标准 适用 于 在 家 庭 和 类 似 场 合作 为 普通 照明 用 、 
把 稳定 燃点 部 件 集成 为 一 体 的 非 定 向 自 镇 流 LED 灯 。 适 用 
范围 如 下 : 额定 电压 AC220V 频率 50Hz; 采用 符合 GBZT 
1406. 1 的 螺 口 式 灯头 或 符合 GBAT 1406.5 的 卡 口 式 灯头 。 
注 : 在 本 标准 中 出 现 的 “ 灯 ” 代 表 “ 普 通 照明 用 非 定向 自 
镇 流 LED 灯 ”， 除 非特 别 指明 是 其 它 类 的 灯 。 





































































































性 设计 、 制 造 和 验证 或 完全 标准 化 批量 制造 的 所 有 成 套 设 
备 。 制 造 和 /或 组 装 可 以 由 初始 制造 商 以 外 的 人 进行 〈 见 
GB7251. 1 一 2013 的 3. 10.1) 。 本 部 分 不 适用 于 符合 相关 产 
品 标准 的 独立 融 件 和 整 装 元 件 ， 如 断路 器 、 刀 熔 开 关 、 电 
子 设备 等 。 注 3: 当 电 气 设备 直接 连接 到 公共 低压 供电 系 
统 ， 并 配备 有 低压 供应 商 的 法 定 提供 者 的 账单 表 时 ， 基 于 
国内 规则 的 特定 要 求 适用 。 本 部 分 不 适用 于 正 C60670-24 中 
定义 的 家 用 和 类 似 用 途 固定 式 电气 装置 的 电器 附件 安装 盒 
和 外 党 。 
行业 标准 
电能 质量 标准 源 校准 规范 
标准 编号 : DLAT 1368-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电能 质量 标准 源 〈 以 下 简称 被 校 装 置 ) 
的 技术 要 求 及 校准 方法 等 。 本 标准 适用 于 额定 频率 50Hz， 
输出 电压 不 大 于 1 000V ,输出 电流 不 大 于 80A 的 电能 质量 
标准 源 和 多 功能 标准 源 电能 质量 功能 部 分 的 校准 。 






















































































































































































直流 电源 系统 绝缘 监测 装置 技术 条 件 

标准 编号 : DLAT 1392-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 适用 于 电力 系统 发 电厂 、 变 电站 和 其 它 电力 工 
程 的 直流 电源 系统 中 ， 具 有 接地 故障 自动 检测 、 自 动 选 线 
和 自动 报警 功能 的 绝缘 监测 装置 的 设计 、 制 造 、 选 择 、 订 
货 和 试验 。 






























































第 七 篇 电源 标准 .431. 





YFP 系列 (IP55) 风机 专用 变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 技术 
条 件 (机 座 号 80 ~400) 
标准 编号 : JB/T 12219-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 YFP 系列 (1P55) 风机 专用 变频 调 速 三 
相 异 步 电 动机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 术 要 求 、 检 验 
规则 以 及 标志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 适用 于 YFP 
系列 风机 专用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 
400) ， 电 动机 适用 于 拖 动 转 矩 、 转 速 旦 二 次 方 关系 变化 的 
风机 产品 。 凡 属 本 系列 电动 机 所 派生 的 各 种 系列 电动 机 也 
可 参照 执行 。 

























































































YSP 系列 (IP55) 水 泵 专用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 
条 件 〈 机 座 号 80 ~355) 
标准 编号 : JBAT 12220-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 YSP 系列 (IP55) 水 和 泵 专用 变频 调 速 三 
相 异 步 电 动机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 ， 技术 要 求 ， 检 验 
规则 ， 标 志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 适用 于 YSP 系 
列 水 泵 专用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 355 ) ， 
电动 机 适用 于 拖 动 转 矩 、 转 速 旦 二 次 方 关系 变化 的 水 泵 F 
品 。 几 属 本 系列 电动 机 所 派生 的 各 种 系列 电动 机 也 可 参照 
执行 。 






























































YYSP 系列 (1P55) 压缩 机 专用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 
技术 条 件 (机 座 号 80 ~355) 

标准 编号 : JB/T 12221-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 YYSP 系列 (IP55) 压缩 机 专用 变频 调 
速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~355) 的 型 式 、 基 本 参数 
与 尺寸 、 技 术 要 求 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 
求 。 本 标准 适用 于 YYSP 系列 (IP55) 压缩 机 专用 变频 调 
速 三 相 异 步 电 动机 。 凡 属 本 系列 电动 机 所 派生 的 各 种 电动 
机 也 可 参照 执行 。 





































































































直流 电源 的 回馈 式 老化 测试 方法 

标准 编号 : JB/AT 12239-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 直流 电源 的 回馈 式 老 化 测试 方法 的 术语 

和 定义 、 要 求 和 测试 方法 。 本 标准 适用 于 直流 电源 。 本 标 

准 不 适用 于 交流 电源 。 












































建筑 室内 用 发 光 二 极 管 (LED) 照明 灯具 
标准 编号 : JGZT 467-2014 ”实施 日 期 : 2015-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 前 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 在 建筑 室内 照明 用 发 光 二 极 管 (LED) 





























照明 灯具 的 术语 和 定义 、 分 类 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 
则 、 标 识 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 以 LED 为 光 
源 的 采用 交流 220V/50Hz 电源 供电 的 国定 式 通用 灯具 和 诅 
入 式 灯 具 。 本 标准 不 适用 于 一 体 化 LED 光源 和 应 急 特殊 用 


途 灯 具 。 


















































公路 LED 照明 灯具 ”第 1 部 分 : 通则 
标准 编号 : JTIAT 939. 1-2014 ”实施 日 期 : 2015-04-05 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 交 通 运输 部 
标准 简介 : 

JTAT 939 的 本 部 分 规定 了 公路 LED 照明 灯具 组 成 、 分 
类 与 型 号 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 标志 、 包 装 、 
运输 和 储存 等 。 本 部 分 适用 于 公路 隧道 、 路 段 及 桥梁 、 收 
费 广 场 、 服 务 区 等 场所 使 用 的 LED 照明 灯具 ， 其 它 道路 可 
参照 使 用 。 
















































































公路 LED 照明 灯具 第 2 部 分 : 公路 隧道 LED 照明 灯具 
标准 编号 : JTAT 939. 2-2014 ”实施 日 期 : 2015-04-05 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 交 通 运输 部 

标准 简介 : 

JTAT 939 的 本 部 分 规定 了 公路 隧道 LED 照明 灯具 的 组 
成 、 分 类 与 型 号 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 以 及 标 
志 、 包 装 、 运 输 和 储存 。 本 部 分 适用 于 公路 隧道 LED 照明 
灯具 ， 其 它 隧 道 照明 灯具 可 参照 使 用 。 
























































公路 LED 照明 灯具 第 5 部 分 : 照明 控制 器 
标准 编号 : JTAT 939. 5-2014 ”实施 日 期 : 2015-04-05 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 交通 运输 部 
标准 简介 : 
JTAT 939 的 本 部 分 规定 了 照明 控制 器 的 分 类 与 组 成 、 
技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 以 及 标志 、 包 装 、 运 输 和 
储存 。 本 标准 适用 于 公路 隧道 LED 照明 控制 和 公路 沿线 路 
段 LED 照明 控制 ， 公 路 沿线 服务 区 和 收费 站 等 LED 照明 控 
制 。 
































电动 汽车 充电 站 初步 设计 内 容 深 度 规定 
标准 编号 : NB/T 33022-2015 ”实施 日 期 : 2015-09-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 新 建 的 电动 汽车 充电 站 工程 ， 不 适 月 
BE 动 汽车 电车 更 换 站 、 电 池 配 送 中 心 工程 。 
地 方 标准 
户外 照明 用 LED 模块 
标准 编号 : DB35/T 1465-2014 ”实施 日 期 : 2015-02-02 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 



























































LED 高 杆 灯 
标准 编号 : DB35/T 1466-2014 ”实施 日 期 : 2015-02-02 


“ 432 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 


暂 缺 。 





LED 道路 智能 照明 控制 系统 技术 规范 
标准 编号 : DB35/T 1494-2015 ”实施 日 期 : 2015-06-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 








矿井 照明 用 LED 灯具 技术 规范 
标准 编号 : DB35/T 1495-2015 ”实施 日 期 : 2015-06-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 








公路 隧道 LED 照明 灯 技 术 条 件 
标准 编号 : DB36/T 858-2015 ”实施 日 期 : 2015-12-01 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





带 传感器 的 LED 灯 测 试 方法 
标准 编号 : DB44/T 1488-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-02 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





室内 LED 照明 产品 光 舒 适度 通用 技术 要 求 
标准 编号 : DB44/T 1489-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-02 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





带 传 感 器 的 LED 灯 性 能 要 求 
标准 编号 : DB44/T 1490-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-02 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





地 铁 场 所 用 LED 照明 设计 标准 
标准 编号 : DB44/T 1620-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





非 自 镇 流 LED 管 形 灯 
标准 编号 : DB44/T 1621-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





地 铁 场所 照明 用 LED 灯 应 用 技术 规范 
标准 编号 : DB44/T 1622-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


LED 读 写 台 灯 

标准 编号 : DB44/T 1623-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


LED 照明 产品 环境 声明 了 型 环境 声明 
标准 编号 : DB44/T 1624-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 


LED 照明 产品 环境 声明 PCR 文件 格式 要 求 

标准 编号 : DB44/T 1625-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 





LED 照明 产品 环境 声明 EPD 报告 格式 要 求 

标准 编号 : DB44/T 1626-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


LED 照明 产品 能 效 要 求 

标准 编号 : DB44/T 1627-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


LED 灯 带 

标准 编号 : DB44/T 1628-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


电梯 照明 用 LED 灯 应 用 技术 规范 

标准 编号 : DB44/T 1629-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


LED 护栏 灯 
标准 编号 : DB44/T 1631-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
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发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
和 暂 缺 。 





道路 照明 用 LED 电源 /控制 装置 可 靠 性 测试 方法 


标准 编号 : DB44/T 1632-2015 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
和 暂 缺 。 





游泳 池 和 类 似 场所 用 LED 灯具 


标准 编号 : DB44/T 1633-2015 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
和 暂 缺 。 





地 下 停车 场 用 LED 灯具 技术 规范 


标准 编号 : DB44/T 1634-2015 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





LED 地 埋 灯 


标准 编号 : DB44/T 1636-2015 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 





标准 简介 : 
暂 缺 。 
LED 照明 模块 热 特 性 测量 方法 


标准 编号 : DB44/T 1637-2015 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 





标准 简介 : 
暂 缺 。 
自 镇 流 LED 玉米 灯 


标准 编号 : DB44/T 1638-2015 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





USB 接口 类 移动 电源 技术 要 求 


标准 编号 : DB44/T 1662-2015 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





公路 隧道 LED 照明 设计 规范 


2015-10-01 


2015-10-01 


2015-10-01 


2015-10-01 


2015-10-01 


2015-10-01 


2015-12-07 


标准 编号 : DB61AT 938-2014 ”实施 日 期 : 2015-01-01 


发 布 部 门 : 陕西 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





能 源 、 核 技术 
行业 标准 


电能 质量 评估 技术 导 则 三 相 电 压 不 平衡 
标准 编号 : DLAT 1375-2014 ”实施 日 期 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 用 户 接 入 电力 系统 和 公用 电网 的 三 相 电 
压 不 平衡 评估 指标 、 方 法、 条 件 及 流程 。 本 标准 适用 于 标 
称 频率 为 0Hz 的 交流 电力 系统 正常 运行 方式 下 ， 采 用 基 波 
负 序 分 量 对 公共 连接 点 的 三 相 电 压 不 平衡 进行 评估 。 其 它 
情况 可 参考 执行 。 本 标准 不 适用 于 瞬时 和 和 暂时 的 三 相 电 压 
不 平衡 问题 。 













































































电力 直流 电源 系统 用 测试 设备 通用 技术 条 件 第 1 部 分 : 
鞋 电 池 电 压 巡 检 仪 
标准 编号 : DLAT 1397. 1-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 蓄电池 电压 巡 检 仪 的 基本 技术 要 求 和 安 
全 要 求 , 以 及 检验 方法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 
贮存 等 要 求 。 本 部 分 适用 于 变电站 、 换 流 站 、 发 电厂 及 
它 电力 工程 中 ,为 直流 电源 设备 配备 的 阀 控 式 密封 铅 酸 鞭 
电池 组 进行 蓄电池 单 体 监 测 的 电压 巡 检 仪 以 及 包含 这 部 分 
功能 的 在 线 监测 装置 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 使 用 。 
































本 加 












































电力 直流 电源 系统 用 测试 设备 通用 技术 条 件 第 2 部 分 : 
蔷 电 池 容 量 放电 测试 仪 
标准 编号 : DLAT 1397. 2-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 蓄电池 容量 放电 测试 仪 的 基本 技术 要 求 
和 安全 要 求 。 以 及 检验 方法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 
输 、 贮 存 等 要 求 。 本 部 分 适用 于 变电站 、 换 流 站 、 发 电厂 
及 其 它 电力 工程 中 ， 为 直流 电源 设备 配备 的 蓄电池 组 容量 
进行 现场 检验 以 及 相关 检验 的 放电 测试 仪 以 及 包含 这 部 分 
功能 的 在 线 测试 装置 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 使 用 。 本 部 分 
不 适用 采用 逆 变 放电 方式 的 产品 。 
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电力 直流 电源 系统 用 测试 设备 通用 技术 条 件 第 3 部 分 : 
充电 装置 特性 测试 系统 
标准 编号 : DLAT 1397. 3-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 充电 装置 特性 测试 系统 的 基本 技术 要 求 
和 安全 要 求 ， 以 及 检验 方法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 
输 、 贮 存 等 要 求 。 本 部 分 适用 于 变电站 、 换 流 站 、 发 电厂 
及 其 它 电力 工程 中 ,为 直流 电源 系统 配备 的 充电 装置 进行 
出 厂 检验 、 型 式 检验 以 及 现场 检验 的 特性 测试 系统 的 设计 、 
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制造 、 检 验 和 使 用 。 对 于 未 涵盖 的 电动 汽车 非 车 载 传导 式 
充电 机 的 特性 测试 系统 可 参照 使 用 。 





























电力 直流 电源 系统 用 测试 设备 通用 技术 条 件 第 4 部 分 : 
直流 断路 器 动作 特性 测试 系统 
标准 编号 : DLAT 1397. 4-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 直流 断路 器 动作 特性 测试 系统 的 基本 技 
术 要 求 和 安全 要 求 ， 以 及 检验 方法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 
装 、 运 输 、 贮 存 等 要 求 。 本 部 分 适用 于 变电站 、 换 流 站 、 
发 电厂 及 其 它 电力 工程 中 ， 为 直流 电源 系统 安装 、 使 用 的 
直流 断路 器 进行 动作 特性 和 级 差 配合 测量 或 验证 的 测试 系 
统 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 使 用 。 本 部 分 适用 于 在 试验 室 或 
安装 现场 进行 设备 验收 和 例 行 试验 使 用 的 产品 。 































































































电力 直流 电源 系统 用 测试 设备 通用 技术 条 件 第 5 部 分 : 
蕾 电池 内 阻 测试 仪 


标准 编号 : DLAT 1397. 5-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 阀 控 式 密封 铅 酸 蓄电池 内 阻 测试 仪 的 
基本 技术 要 求 和 安全 要 求 ， 以 及 检验 方法 、 检 验 规则 、 
标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 等 要 求 。 本 部 分 适用 于 变 电 
站 、 换 流 站 、 发 电厂 及 其 它 电力 工程 中 ,为 直流 电源 设 
备 配 备 的 蓄电池 组 辅助 诊断 运行 状态 的 蓄电池 内 阻 测试 
仪 以 及 包含 这 部 分 功能 的 在 线 测试 装置 的 设计 、 制 造 、 
检验 和 使 用 。 本 部 分 适用 于 测量 阀 控 式 密封 铅 酸 蓄电池 
的 评估 内 阻 。 









































































































































电力 直流 电源 系统 用 测试 设备 通用 技术 条 件 第 6 部 分 : 
便携 式 接 地 巡 测 仪 
标准 编号 : DLAT 1397. 6-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 便携 式 接地 巡 测 仪 的 基本 技术 要 求 和 安 
全 要 求 , 以 及 检验 方法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 
贮存 等 要 求 。 本 部 分 适用 于 变电站 、 换 流 站 、 发 电厂 及 其 
它 电 力 工程 中 ， 在 直流 电源 系统 为 侦 测 、 定 位 直流 接地 故 
障 点 使 用 的 便携 式 接地 巡 测 仪 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 使 
用 。 
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电力 直流 电源 系统 用 测试 设备 通用 技术 条 件 第 7 部分: 
蓄电池 单 体 活化 仪 


标准 编号 : DLAT 1397. 7-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 蓄电池 单 体 活 化 仪 的 基本 技术 要 求 和 安 
全 要 求 ， 以 及 检验 方法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 
贮存 等 要 求 。 本 部 分 适用 于 变电站 、 换 流 站 、 发 电厂 及 其 
它 电力 工程 中 ,为 直流 电源 设备 配备 的 蓄电池 进行 早期 衰 































































































退 诊 疗 的 活化 仪 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 使 
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分 布 式 电源 接 入 电网 运行 控制 规范 
标准 编号 : NB/T 33010-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 











标准 简介 : 
本 标准 规定 了 分 布 式 电 源 接 入 电网 运行 控制 应 遵循 的 





























技术 要 求 。 本 标准 适用 于 以 同步 发 电机 、 感 应 发 电机 、 变 
流 器 等 形式 接 入 35kV 及 以 下 电压 等 级 电网 的 分 布 式 电源 。 
小 水 电 、 分 散 式 风 电 与 光伏 发 电 系统 的 运行 控制 也 可 按照 
已 有 的 国家 或 行业 相关 标准 执行 。 













































































分 布 式 电 源 接 入 电网 测试 技术 规范 

标准 编号 : NB/T 33011-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 分 布 式 电源 接 入 电网 的 接口 测试 内 容 及 
测试 方法 。 本 标准 适用 于 以 同步 发 电机 、 感 应 发 电机 、 变 
流 器 等 形式 接 和 人 35SkV 及 以 下 电压 等 级 电网 的 新 建 、 改 建 和 
扩建 的 分 布 式 电源 。 小 水 电 、 分 散 式 风电 及 光伏 发 电 系 统 
的 接 入 电网 测试 也 可 按照 已 有 的 国家 或 行业 相关 标准 执 
行 。 














































































































分 布 式 电源 接 入 电网 监控 系统 功能 规范 

标准 编号 : NB/T 33012-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 分 布 式 电源 接 入 电网 监控 系统 的 体系 结 
构 、 监 控 主 站 、 监 控 终端 应 具备 的 功能 与 技术 指标 等 相关 
要 求 。 本 标准 适用 于 以 同步 发 电机 、 感 应 发 电机 、 变 流 器 
等 形式 接 入 35kV 及 以 下 电压 等 级 电网 的 新 建 、 改 建 和 扩建 
分 布 式 电源 。 小 水 电 、 分 散 式 风电 及 光伏 发 电 系 统 的 接 人 
有 网 监控 系统 也 可 按照 已 有 的 国家 或 行业 相关 标准 执 
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们 。 


































































































分 布 式 电源 孤岛 运行 控制 规范 
标准 编号 : NB/T 33013-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 计划 孤岛 运行 状态 下 的 分 布 式 电源 应 满 
足 的 运行 控制 要 求 。 本 标准 适用 于 以 同步 发 电机 、 感 应 发 
电机 、 变 流 器 等 形式 接 入 35kV 及 以 下 电压 等 级 电网 的 分 布 
式 电源 。 
地 方 标准 
太阳 能 光伏 充电 站 技术 要 求 
标准 编号 : DB44/T 1507-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-09 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 
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国家 标准 


电动 汽车 
(REESS) 
标准 编号 : 
发 布 部 门 : 


安全 要 求 第 1 部 分 : 车 载 可 充电 储 能 系统 


GB/AT 18384. 1-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 电动 汽车 B 级 电压 驱动 电路 系统 的 车 载 
可 充电 储 能 系统 (REESS) 的 要 求 ， 从 而 确保 车 辆 内 部 、 
外 部 人 员 以 及 车 辆 环境 的 安全 。 本 部 分 适用 于 车 载 驱动 系 
统 的 最 大 工作 电压 是 B 级 电压 的 电动 汽车 。 电 动 摩托 车 和 
电动 轻便 摩托 车 可 参照 执行 。 本 部 分 不 适用 于 非 道路 车 辆 ， 
例如 物料 搬运 车 和 叉车 。 本 部 分 不 适用 于 指导 电动 汽车 的 
装配 、 维 护 和 修理 。 机 电 飞 轮 ( 车辆) 不 在 本 部 分 范 目 
门 。 


行业 标准 


移动 式 储 能 充电 系统 设计 规范 
标准 编号 : SZDB/Z 146-2015 ”实施 日 期 : 2015-09-01 
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发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监督 管理 局 
标准 简介 : 











本 标准 规定 了 电动 汽车 用 移动 式 储 能 充电 系统 的 术语 
和 定义 、 使 用 环境 条 件 、 总 则 、 设 计 要 求 、 安 全 防护 等 设 
计 要 求 。 本 标准 适用 于 锂 离子 电池 组 成 的 移动 式 储 能 充电 
系统 。 












































电动 汽车 立体 充电 站 设计 施工 规范 

标准 编号 : SZDB/Z 148-2015 ”实施 日 期 : 2015-09-01 

发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监督 管理 局 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 立体 充电 站 设计 及 施工 应 遵循 的 总 则 、 

基本 规定 、 充 电站 布置 、 充 电 装 置 、 供 配 电 系统 、 土 建 和 

防 雷 、 消 防 给 水 和 灭火 设施 、 施 工 及 要 求 。 本 标准 适用 于 

电动 汽车 立体 充电 站 的 新 建 、 扩 建 和 改建 工程 的 设计 和 施 

工 工 作 。 




































































电动 汽车 充电 站 运营 服务 规范 

标准 编号 : SZDB/Z 149-2015 ”实施 日 期 : 2015-09-01 
发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监督 管理 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 充电 站 运行 与 服务 的 术语 和 定 
义 、 基 本 要 求 、 环 境 管 理 、 人 员 要 求 、 设 备 管理 、 安 全 管 
理 、 应 急 管 理 、 记 录 、 服 务 、 评 估 与 改进 。 本 标准 适用 于 
人 值守 的 电动 汽车 充电 站 ,集中 建设 的 交流 充电 桩 和 直 
流 充电 桩 可 参照 执行 。 






























































电动 汽车 无 线 充电 系统 
标准 编号 : SZDB/Z 150-2015 ”实施 日 期 : 2015-09-01 


发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监 督 管理 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 地 面 设施 与 工作 状况 、 地 面 设施 电气 安 
全 等 级 要 求 、 无 线 充 电 系 统 为 确保 安全 性 和 正常 工作 所 需 
的 基本 通信 要 求 、 无 线 充 电 系统 为 确保 效率 和 正常 工作 所 
需 的 基本 对 位 要 求 、 安 装 连接 要 求 、 电 气 连接 与 绝缘 特性 
和 无 线 充电 系统 的 特定 EMC 要 求 。 本 标准 适用 于 交流 标 
称 电压 最 大 值 为 660V、 直 流标 称 电压 最 大 值 为 1 000V 
(根据 GB 156) 的 电动 汽车 磁 耦 合 无 线 充电 系统 。 本 标准 
不 适用 于 行驶 中 动态 无 线 充 电 。 本 标准 不 适用 于 维护 相关 
的 安全 要 求 。 本 标准 不 适用 于 原 有 车 载 电气 设备 的 EMC 
要 求 。 

































































































































































电动 汽车 充电 系统 技术 规范 第 10 部 分 : 150A 三 相交 流 
充电 接口 

标准 编号 : SZDB/Z 29. 10-22015 ”实施 日 期 : 2015-09-01 
发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监督 管理 局 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 电动 汽车 传导 充电 用 150A 三 相交 流 充电 
接口 的 通用 要 求 、 功 能 定义 、 型 式 结构 、 参 数 和 尺寸 。 本 
部 分 适用 于 连接 方式 C 的 电动 汽车 传导 充电 用 的 交流 充电 
接口 ， 其 额定 电压 不 超过 440V， 频 率 50Hz， 人 额定 电流 不 超 
过 150A。 充电 模式 和 连接 方式 的 定义 参见 GB/T 20234. 1 
的 附录 A。 




































































电动 汽车 充电 系统 技术 规范 第 1 部 分 : 150A 三 相交 流 
充电 通信 协议 

标准 编号 : SZDB/Z 29. 11-2015 ”实施 日 期 ; 2015-09-01 
发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监 督 管理 局 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 交流 充电 桩 与 车 辆 充电 控制 装置 之 间 
基于 控制 器 局 域 网 (CAN) 的 通信 物理 层 、 数 据 链 路 层 
及 应 用 层 的 定义 。 本 标准 适用 于 采用 150A 三 相交 流 充 
接口 ， 交 流 充 电 桩 与 车 辆 充电 控制 装置 之 间 的 通信 协 
议 。 















































































































































电动 汽车 充电 系统 技术 规范 
设计 规范 

标准 编号 : SZDB/Z 29. 2-2015 ”实施 日 期 2015-09-01 
发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监 督 管理 局 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 深圳 市 电动 汽车 充电 站 及 充电 桩 设计 应 
遵循 的 电能 质量 、 电 气 照明 、 防 雷 、 接 地 和 检测 、 电 气 测 
量 和 计量 、 监 控 系 统 、 充 电站 安全 防护 的 设计 等 要 求 。 本 
部 分 适用 于 深圳 市 电动 汽车 充电 站 及 充电 桩 新 建 、 扩 建 和 
改建 工程 的 设计 和 建设 工作 。 本 部 分 不 适用 于 电动 汽车 无 
线 充电 站 的 设计 和 建设 。 


第 2 部 分 : 充电 站 及 充电 桩 

































































电动 汽车 充电 系统 技术 规范 ”第 5 部 分 : 交流 充电 桩 
标准 编号 : SZDB/Z 29. 5-2015 ”实施 日 期 : 2015-09-01 
发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监 督 管理 局 
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标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 电动 汽车 用 交流 充电 桩 的 使 用 条 件 、 技 
术 要 求 、 试 验方 法 、 标 志 、 包 装 和 储存 等 要 求 。 本 部 分 适 
用 于 深圳 地 区 各 有 关 单 位 电动 汽车 配套 充电 设施 建设 与 改 





































































































造 工程 的 交流 充电 桩 的 选 型 、 配 置 与 检验 。 本 部 分 不 适用 
于 简易 型 充电 桩 。 
地 方 标准 


电动 汽车 充电 设备 用 直流 电能 
标准 编号 : DB44/T 1466-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-02 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





电动 汽车 直流 充 电机 检验 规范 
标准 编号 : DB44/T 1467-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-02 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





电动 汽车 三 相交 流 充 电 接 口 通用 要 求 
标准 编号 : DB44/T 1469-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-02 





发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 
电子 元 器 件 与 信息 技术 
行业 标准 


液晶 显示 用 背光 组 件 第 3-1 部 分 : 便携 式 显示 用 LED 背光 
组 件 空白 详细 规范 

















标准 编号 : SJ[T 11460. 3. 1-2014 ”实施 日 期 : 2015-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 





本 标准 规定 了 便携 式 显 示 用 LED 背光 组 件 的 技术 要 
求 、 质 量 评定 程序 、 检 验 和 试验 方法 、 包 装 、 运 输 和 储存 
的 空白 详细 要 求 。 本 标准 适用 于 便携 式 显 示 用 LED 背光 组 


















































LED 型 号 命名 规则 
标准 编号 : SJAT 11485-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

该 标准 是 半导体 发 光 二 极 管 系列 产品 的 基础 标准 之 一 ， 
为 新 制定 的 标准 ， 主 要 内 容 是 规范 LED 产品 型 号 命名 ， 分 
和 色光 LED 和 白光 LED 两 类 分 别 进 行 型 号 命名 ， 定 义 了 型 
号 命名 规则 中 各 部 分 的 符号 、 定 义 、 范 围 等 












































| 由 




















o 





小 功率 LED 芯片 技术 规范 
标准 编号 : SJMT 11486-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 














标准 简介 : 

本 标准 规定 了 小 功率 半导体 发 光 二 极 管 芯片 (以 下 简 
称 芯 片 ) 的 技术 要 求 、 检 验方 法 、 检 验 规 则 和 标志 、 包 装 、 
运输 和 储存 。 本 标准 适用 于 可 见 光 芯 片 ， 紫 外 发 射 二 极 管 
芯片 和 红外 发 射 二 极 管 芯片 可 参照 执行 。 






































信息 技术 开关 型 电源 适配器 通用 规范 

标准 编号 : SJ/T 11530-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 开关 型 电源 适配器 (简称 电源 适配器 ) 

的 术语 和 定义 、 要 求 、 测 验方 法 、 质 量 评定 程序 、 标 志 、 

包装 、 和 运输、 贮存 等 。 本 标准 适用 于 信息 技术 设备 用 交流 - 

直流 输出 的 开关 型 电源 适配器 ， 如 : 计算 机 及 外 围 设 备 、 

电子 书 、 数 字 照 ( 摄 ) 相机 等 设备 用 开关 型 电源 适配器 ， 

其 它 电源 适配器 也 可 参照 本 标准 。 

地 方 标准 

有 机 发 光 二 极 管 (OLED) 显示 器 通用 技术 条 件 

标准 编号 : DB44/T 1677-2015 ”实施 日 期 : 2015-12-07 

发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 


标准 简介 : 
暂 缺 。 









































































































































有 机 发 光 二 极 管 (OLED) 显示 器 测量 方法 
标准 编号 : DB44/T 1678-2015 ”实施 日 期 : 2015-12-07 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


工程 建设 
行业 标准 


数字 集成 全 变频 控制 恒 压 供水 设备 应 用 技术 规程 
标准 编号 : CECS 393-2015 ”实施 日 期 : 2015-05-01 
发 布 部 门 : 中 国 工程 建设 标准 化 协会 
标准 简介 : 
本 规程 适用 于 新 建 、 扩 建 和 改建 的 民用 与 工业 建筑 生 
活用 水 二 次 供水 工程 中 采用 数字 集成 全 变频 控制 恒 压 供水 
设备 的 系统 设计 、 施 工 安装 、 调 试验 收 和 维护 管理 。 建 筑 
空调 循环 水 、 建 筑 中 水 、 城乡 供水 、 工矿 企业 生产 用 水 等 
工程 当 采 用 数字 集成 全 变频 控制 恒 压 供水 设备 时 ， 根 据 需 
要 也 可 按 本 规程 执行 。 




























































































电力 工程 直流 电源 系统 设计 技术 规程 
标准 编号 : DLAT 5044-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 单机 容量 为 1 000MW 级 及 以 下 发 电厂 和 
1 000kKV 及 以 下 变电站 、 串 补 站 和 直流 换 流 站 的 新 建 、 扩 建 
和 改建 工程 直流 电源 系统 设计 。 发 电厂 包括 燃 煤 发 电厂 、 









































第 七 篇 电源 标准 .437， 











燃油 发 电厂 、 燃 气 发 电厂 和 生物 质 发 电厂 ， 也 包括 可 再 生 
能 源 电厂 和 核电 厂 常规 部 分 。 本 标准 不 适用 于 通信 专用 直 
流 电源 系统 。 






























































电力 工程 交流 不 间断 电源 系统 设计 技术 规程 
标准 编号 : DLAT 5491-2014 ”实施 日 期 : 2015-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 发 电机 容量 为 1 000MW 级 及 以 下 新 建 或 
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于 LED 发 光 用 扼 化 匀 基 外 延 片 。 





LED 外 延 芯 片 用 磷 化 久 衬 底 

标准 编号 : GB/T 30855-2014 ”实施 日 期 : 2015-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 标准 规定 了 LED 外 延 芯片 用 磷 化 匀 单 品 衬 底片 〈 以 
下 简称 衬 底 ) 的 要 求 、 检 验方 法 以 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 






































扩建 火力 发 电厂 、1 000kV 及 以 下 变电站 、 换 流 站 的 交流 不 
间断 电源 系统 设计 ， 也 适用 于 压 水 堆 核 电厂 常规 部 分 交流 
不 间断 电 系 统 设计 。 本 标准 不 适用 于 发 电厂 应 急 照明 专用 
交流 不 间断 电源 系统 设计 。 






























































建筑 光伏 系统 无 逆流 并 网 逆 变 装置 
标准 编号 : JGZT 466-2015 ”实施 日 期 : 2015-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 音 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 无 逆流 并 网 逆 变 装置 的 术语 、 分 类 和 标 
记 、 一 般 规定 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 
包装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 光伏 系统 无 逆流 并 网 接 
入 公共 电网 低压 用 户 侧 的 逆 变 装置 产品 开发 和 生产 ， 也 适 
用 于 工业 与 民用 建筑 光伏 发 电 系统 的 应 用 。 
地 方 标准 
公路 隧道 LED 照明 设计 规范 
标准 编号 : DB36/T 857-2015 ”实施 日 期 : 2015-12-01 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 




























































































氮 化 物 LED 外 延 片 内 量子 效率 测试 方法 

标准 编号 : GBAT 30655-2014 ”实施 日 期 : 2015-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 亚 -V 族 氮 化 物 LED 外 延 片 内 量子 效率 的 
测试 方法 。 本 标准 适用 于 基于 严 -V 族 氮 化 物 的 量子 阱 LED 
内 量子 效率 的 测试 。 
































LED 发 光 用 氮 化 综 基 外 延 片 
标准 编号 : GB/T 30854-2014 ”实施 日 期 : 2015-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 发 光 用 氮 化 锋 基 外 延 片 〈 以 下 简称 
外 延 片 ) 的 要 求 、 检 验方 法 和 规则 以 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 
储存 、 质 量 证 明 书 与 订货 单 〈 或 合同 ) 内 容 。 本 标准 适用 




























































































储存 、 质 量 证 明 书 与 订货 单 〈 或 合同 ) 内 容 。 本 标准 适用 
于 LED 外 延 芯片 的 磷 化 锋 单 品 衬 底 。 





LED 外 延 芯 片 用 砷 化 综 衬 底 

标准 编号 : GB/T 30856-2014 ”实施 日 期 : 2015-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 外 延 芯片 用 砷 化 锋 单 癌 衬 底片 〈 以 
下 简称 衬 底 ) 的 要 求 、 检 验方 法 和 规则 以 及 标志 、 包 装 、 
运输 、 储 存 、 质 量 证 明 书 与 订货 单 ( 或 合同) 内容 。 本 标 
准 适用 于 LED 外 延 芯片 用 的 砷 化 匀 单 癌 衬 底 。 


其 它 


国家 标准 

































































LED 主动 发 光 道 路 交通 标志 

标准 编号 : GB/AT 31446-2015 ”实施 日 期 : 2015-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 标准 规定 了 LED 主动 发 光 道 路 交通 标志 (简称 发 光 
标志 ) 产品 的 分 类 及 组 成 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 

























































































则 及 标识 、 包 装 、 运 输 与 贮存 。 本 标准 适用 于 采用 电网 或 
太阳 能 供电 的 LED 主动 发 光 道 路 交通 标志 ， 其 它 发 光标 志 
可 参照 使 用 。 

行业 标准 


电 除 尘 用 晶闸管 控制 高 压 电 源 

标准 编号 : JB/T 9688-2015 ”实施 日 期 : 2015-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电 除 竺 用 工 频 、 单 相 、 唱 疗 管 移 相 调 压 
控制 高 压 电 源 的 型 谱 、 技 术 要 求 。 本 标准 规定 了 电 除 尘 用 
工 频 、 单 相 、 唱 闸 管 移 相 调 压 控制 高 压 电 源 ， 不 适用 其 它 
半导体 电力 变 流 器 。 
























































小 功率 LED 单 管 校准 规范 
标准 编号 : JJF 1501-2015 ”实施 日 期 : 2015-04-30 
发 布 部 门 : 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 
本 规范 适用 于 供电 电流 为 20mA 的 直 插 式 单 颗 发 光 二 
































“ 438 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 














极 管 的 光度 和 颜色 参数 的 校准 ， 
照 本 校准 规范 执行 。 


其 它 功率 的 单 颗 LED 可 参 











便携 式 率 引 变 电 所 电能 质量 检测 装置 
标准 编号 : TB/AT 3328-2015 ”实施 日 期 : 2015-11-01 
发 布 部 门 : 国家 铁路 
标准 简介 : 

暂 缺 。 
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通信 用 高 频 开 关 电 源 系 统 

标准 编号 : YD/AT 1058-2015 ”实施 日 期 : 2015-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 用 高 频 开 关 电 源 系 统 的 组 成 、 系 列 、 

要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 

本 标准 适用 于 直流 输出 电压 标 称 值 为 -48V (24V) 的 通信 

用 高 频 开 关 电 源 系统 。 

























































































通信 局 (站) 电源、 空调 及 环境 集中 监控 管理 系统 第 6 
部 分 : 图 像 集中 监控 系统 
标准 编号 : YDAT 1363. 6-2015 ”实施 日 期 : 2015-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 局 (站 ) 电源、 空调 及 环境 集中 监 
控 管 理 系统 中 图 像 集中 监控 系统 的 系统 结构 、 系 统 组 成 、 
系统 管理 、 人 硬件 配置 、 软 件 功 能 和 系统 维护 等 要 求 。 本 部 
分 适用 于 通信 局 〈 站 ) 单独 设置 的 图 像 集中 监控 系统 及 以 
此 为 基础 构成 的 不 同 规模 的 监控 系统 网 络 。 
地 方 标准 
变频 调 速 窄 轨 架 线 式 工矿 电机 车 
标准 编号 : DB43AT 974-2014 ”实施 日 期 : 2015-01-22 
发 布 部 门 : 湖南 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 






















































































变频 调 速 防爆 特殊 型 蓄电池 式 电机 车 
标准 编号 : DB43AT 975-2014 ”实施 日 期 : 2015-01-22 
发 布 部 门 : 湖南 省 质量 技术 监督 局 





标准 简介 : 
暂 缺 。 
2015 年 现行 标准 
电工 
国家 标准 


聚 烯烃 绝缘 铝 - 聚 烯烃 粘 结 护 套 高 频 农村 通信 电线 铜 芯 非 填 
充电 绕 

标准 编号 : GB 11326. 2-1989 ”实施 日 期 : 1990-03-01 

发 布 部 门 : 信息 产业 部 (通信 ) 





标准 简介 : 

本 标准 适用 于 铜 芯 ， 实 心 型、 泡沫 型 、 泡 沫 皮 型 或 强 
管 型 聚 烯烃 绝缘 ， 非 填充 ， 铝 - 聚 烯烃 粘 结 护 套 高 频 对 称 农 
村 通信 和 电缆。 主要 应 用 于 本 地 网 中 。 传 输 最 高 频率 123kHz， 
156kH: 或 252kHz, 电缆 系列 除 应 符合 本 标准 的 规定 外 ， 还 
应 符合 GB11326. 1-89K 聚 烯烃 绝缘 铝 - 聚 烯烃 烙 结 护 套 高 频 
农村 通信 电缆 一 般 规定 》 的 要 求 。 电 缆 用 于 架空 敷设 , 使 
] 环 境 温 度 为 -20 ~ +60%C ; 敷设 温度 一 般 不 低 于 -5%C 。 
















































































聚 烯烃 绝缘 铝 - 聚 烯烃 粘 结 护 套 高 频 农村 通信 电缆 铜 芯 填充 

电线 

标准 编号 : GB 11326. 4-1989 ”实施 日 期 : 1990-03-01 

发 布 部 门 : 信息 产业 部 (通信 ) 

标准 简介 : 
本 标准 适用 于 铜 芯 ， 实 心 型 或 泡沫 皮 型 聚 烯烃 绝缘 ， 

填充 式 ， 铝 - 聚 烯烃 粘 结 护 套 高 频 对 称 农 村 通信 和 电缆。 主要 

应 用 于 本 地 网 中 。 传 输 最 高 频率 123kHz、156kHz 或 

252kHz。 




































































灯具 用 电源 导轨 系统 

标准 编号 : GB 13961-2008 ”实施 日 期 : 2009-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 











子 

















标准 简介 : 

本 标准 适用 于 包括 用 二 极 或 多 极 导体 将 灯具 连接 到 电 
源 的 导轨 系统 ， 导 轨 系 统 可 以 提供 灯具 的 机 械 支 承 。 本 标 
准 适用 于 设计 成 普通 室内 使 用 的 导轨 系统 ， 导 轨 安 装 在 或 
朋 装 在 或 巧 是 在 墙 上 和 天 花 板 上 。 












































家 用 和 类 似 用 途 的 不 带 过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 
(RCCB) 第 21 部 分 : 一 般 规则 对 动作 功能 与 电源 电压 无 关 
的 RCCB 的 适用 性 

标准 编号 : GB 16916. 21-2008 ”实施 日 期 : 2009-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 部 分 等 同 采用 正 C 61008-2-1: 1990《 家 用 和 类 似 用 
途 的 不 带 过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 (RCCB) 第 
2. 1 部 分 : 一 般 规则 对 动作 功能 与 电源 电压 无 关 的 RCCB 的 
适用 性 》。 本 部 分 使 用 时 应 和 GB 16916. 1-2003 《家 用 和 类 
似 用 途 的 不 带 过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 ( RCCB) 
第 1 部 分 : 一 般 规则 》 一 起 使 用 。 本 部 分 是 对 GB 
16916. 21-1997 的 修订 。 本 部 分 适用 于 交流 额定 电压 不 超过 
440V， 人 额定 电流 不 超过 125A 的 主要 用 于 防 电击 保护 的 动作 
功能 与 电源 电压 无 关 的 家 用 和 类 似 用 途 的 不 带 过 电流 保护 
的 剩余 电流 动作 断路 器 〈(RCCB ) 。 












































































































































家 用 和 类 似 用 途 的 不 带 过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 
(RCCB) 第 22 部 分 : 一 般 规 则 对 动作 功能 与 电源 电压 有 关 
的 RCCB 的 适用 性 

标准 编号 : GB 16916. 22-2008 ”实施 日 期 : 2009-06-01 


第 七 篇 电源 标准 .439. 

















发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





























标准 简介 : 

本 部 分 适用 于 交流 额定 电压 不 超过 440V， 额 定 电 流 不 
超过 125A 的 主要 用 于 防 电击 保护 的 动作 功能 与 电源 电压 有 
关 的 家 用 和 类 似 用 途 的 不 带 过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断 
路 器 (RCCB)。 



































家 用 和 类 似 用 途 的 带 过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 

(RCBO) 第 21 部 分 : 一 般 规 则 对 动作 功能 与 电源 电压 无 关 

的 RCBO 的 适用 性 

标准 编号 : GB 16917. 21-2008 ”实施 日 期 : 2009-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 部 分 适用 于 交流 50Hz 或 60Hz， 额定 电压 不 超过 
440V， 额 定 电 流 不 超过 125A， 和 额定 短路 能 力 不 超 过 25 000A 
的 动作 功能 与 电源 电压 无 关 的 家 用 和 类 似 用 途 的 带 过 电流 
保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 (RCBO)。 


































































































家 用 和 类 似 用 途 的 带 过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 

(RCBO) 第 22 部 分 : 一 般 规 则 对 动作 功能 与 电源 电压 有 关 

的 RCBO 的 适用 性 

标准 编号 : GB 16917. 22-2008 ”实施 日 期 : 2009-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 部 分 适用 于 交流 50Hz 或 60Hz， 额定 电压 不 超过 
440V， 额 定 电流 不 超过 125A,， 额定 短路 能 力 不 超 过 
25 000A 的 动作 功能 与 电源 电压 有 关 的 家 用 和 类 似 用 途 的 带 
过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 (RCBO ) 。 














































































































家 用 和 类 似 用 途 固定 式 电气 装置 的 电器 附件 安装 盒 和 外 壳 

第 24 部 分 : 住宅 保护 装置 和 类 似 电 源 功 耗 装置 的 外 壳 的 特 

殊 要 求 

标准 编号 : GB 17466. 24-2008 ”实施 日 期 : 2010-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

GB 17466 的 本 部 分 适用 于 预期 使 用 的 额定 电压 不 超过 
400V， 输 入 总 负载 电流 不 超过 125A， 家 用 和 类 似 用 途 固定 
式 电气 装置 的 电器 附件 的 空 过 体 和 甚 部件， 在 正常 使 用 中 
的 最 大 功 耗 容量 由 制造 商 声明 。 
































































































































电气 设备 电源 特性 的 标记 安全 要 求 
标准 编号 : GB 17285-2009 ”实施 日 期 : 2010-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 标记 电气 设备 〈 见 注 1) 电源 额定 值 及 
其 它 相 关 特 性 的 最 低 要 求 〈 见 注 2) 和 一 般 规则 ， 以 正确 




























































































而 安全 地 选择 和 安装 与 任 一 供电 电源 相连 的 电气 设备 。 本 
标准 的 目的 是 : 为 标记 与 任意 电源 系统 的 有 关 特 性 ， 如 电 
压 、 电 流 、 频 率 及 功率 ， 提 供 一 般 要 求 ; 为 各 类 产品 标准 
提供 标记 产品 电气 额定 值 的 统一 方法 。 各 有 关 产 品 标准 在 
对 与 任 一 供电 电源 相连 接 的 电气 设备 、 附 件 及 元 件 的 额定 
值 规定 标记 的 最 低 要 求 时 ， 可 一 般 性 地 应 用 本 基础 安全 标 
准 。 各 有 关 产 品 标准 对 供电 特性 的 标记 可 规定 一 些 补充 要 
求 。 








































































































电力 变压器 、 电 源 、 电 抗 器 和 类 似 产品 的 安全 第 1 部 分 : 
通用 要 求 和 试验 

标准 编号 : GB 19212. 1-2008 ”实施 日 期 : 2009-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 电力 变压器 、 电 源 、 电 抗 器 和 类 似 产 品 





















































的 安全 方面 的 要 求 ， 如 电气 、 温 度 和 机 械 等 方面 的 安全 要 
求 。 


电力 变压器 、 电 源 、 电 抗 器 和 类 似 产 品 的 安全 第 3 部 分 : 
控制 变压器 和 内 装 控制 变压器 的 电源 的 特殊 要 求 和 试验 
标准 编号 : GB 19212. 3-2012 ”实施 日 期 : 2013-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

GB19212 的 本 部 分 规定 了 控制 变压器 和 内 装 控制 变 压 
融 的 电源 的 安全 规定 ,例如 关于 电气 、 温 度 和 机 械 方面 的 
安全 规定 。 本 部 分 适用 于 控制 变压器 和 内 装 控制 变压器 及 
包子 线路 的 电源 。 本 部 分 不 适用 于 预定 要 与 变压器 和 电源 
的 输入 和 输出 端子 或 输出 插座 连接 的 外 部 电路 及 其 元 器 件 。 
本 部 分 不 适用 于 正 C60076-11 所 包括 的 变压器 。 本 部 分 适用 
于 驻 立 式 或 移动 式 、 单 相 或 多 相 、 空 气 冷却 ( 自 冷 或 风 
冷 )、 独 立 或 配套 用 控制 变压器 和 内 装 控制 变压器 的 电源 ， 
其 额定 电源 电压 不 超过 交流 1 000V， 额 定 电源 频率 和 内 痢 
运行 频率 不 超过 500Hz。 













































































































































































电力 变压器 、 电 源 装 置 和 类 似 产 品 的 安全 第 4 部 分 : 燃 

气 和 燃油 燃烧 器 点 火 变压器 的 特殊 要 求 

标准 编号 : GB 19212. 4-2005 ”实施 日 期 : 2006-08-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 中 
国家 标准 化 管理 委员 会 






































标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 变压器 各 个 方面 〈 例 如: 电气 、 温 度 和 














机 械 方面 ) 的 安全 要 求 。 本 部 分 适用 于 同 定 式 、 单 相 、 空 
气 冷却 (自然 冷却 或 强制 冷却 )、 配 套用 (内装 式 或 非 内 
装 式 ) 燃气 和 燃油 燃烧 器 点 火 系 统 用 的 变压器 ， 其 额定 电 
源 电压 不 超过 交流 1 000Y、 额 定 频率 不 超过 500Hz， 额 定 
输出 电流 不 超过 交流 500mA。 空 载 输出 电压 和 额定 输出 电 
压 不 应 超过 交流 15 000V。 本 部 分 适用 于 按 安装 规程 或 设备 
规范 ， 不 要 求 电 路 之 间 采 用 双重 绝缘 或 加 强 绝缘 的 变压器 。 
本 部 分 适用 于 干 式 变压器 。 其 绕组 可 以 是 密封 或 非 密 封 的 。 




















































































































: 440 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 





本 部 分 适用 于 包含 有 电子 电路 的 变压器 。 本 部 分 小 适用 于 
拟 接 到 变压器 输入 端子 和 输出 端子 或 插座 的 外 部 电路 及 其 
器 件 。 























电源 电压 为 1 100V 及 以 下 的 变压器 、 电 抗 器 、 电 源 装 置 和 
类 似 产 品 的 安全 第 5 部 分 : 隔离 变压器 和 内 装 隔离 变 压 
器 的 电源 装置 的 特殊 要 求 和 试验 
标准 编号 : GB 19212. 5-2011 ”实施 日 期 : 2012-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

GB19212. 1 一 2008 的 该 章 用 下 列 内容 代 替 : 本 部 分 规定 
了 一 般 用 途 隔 离 变压器 和 内 装 一 般 用 途 隔 离 变压器 的 电源 
装置 的 安全 方面 的 要 求 。 带 有 电子 电路 的 变压器 也 包括 在 
本 部 分 中 。 本 部 分 适用 于 驻 立 式 或 移动 式 、 单 相 或 多 相 、 
空气 冷却 ( 自 冷 或 风 冷 )、 独 立 用 和 配套 用 的 干 式 变压器 。 
其 绕组 可 以 是 包 封 式 或 非 包 封 式 。 额 定 电 源 电 压 不 超过 交 
流 1 100V， 人 额定 频率 及 内 部 运行 频率 不 超过 500Hz。 人 额定 
输出 不 超过 : 对 单 相 变压器 ，2SkV ' A; 对 多 相 变 压 器 ， 
40kV. A。 如 果 采 购 方 和 制造 方 男 有 协议 时 ， 本 部 分 也 适 














































































































































































































中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 











标准 简介 : 

GB19212 的 本 部 分 规定 了 一 般 用 途安 全 隔离 变压器 和 
内 装 一 般 用 途安 全 隔离 变压器 的 电源 装置 的 安全 方面 的 要 
求 。 带 有 电子 电路 的 变压器 也 包括 在 本 部 分 中 。 本 部 分 适 
j 于 驻 立 式 或 移动 式 、 单 相 或 多 相 、 空 气 冷 却 〈 自 冷 或 风 
冷 ) ， 独 立 用 和 配套 用 的 干 式 变压器 。 其 绕组 可 以 是 包 封 式 
或 非 包 封 式 。 











































































































电力 变压器 、 电 源 、 电 抗 器 和 类 似 产 品 的 安全 第 8 部 分 : 
玩具 用 变压器 和 电源 的 特殊 要 求 和 试验 
标准 编号 : GB 19212. 8-2012 ”实施 日 期 : 2013-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
GB 19212 的 本 部 分 规定 了 玩 























用 变压器 和 电源 的 安全 
定 ， 例 如 关于 电气 、 温 度 和 机 械 方面 的 安全 规定 。 本 部 
分 适用 于 玩具 用 变压器 和 内 装 玩具 用 变 压 右 及 电子 线路 的 
电源 。 本 部 分 不 适用 于 预定 要 与 变压器 和 电源 的 输入 和 和 输 
出 端子 或 输出 插座 连接 的 外 部 电路 及 其 元 器 件 。 本 部 分 适 


































































































用 于 对 额定 输出 不 限制 的 变压器 。 本 部 分 不 适用 于 预定 要 
与 变压器 的 输入 和 输出 端子 连接 的 外 部 电路 及 其 元 器 件 。 
本 部 分 适用 于 在 安装 规程 或 设备 规范 中 要 求 电路 间 的 绝缘 
为 双重 绝缘 或 加 强 绝缘 的 变压器 。 




































































变压器 、 电 抗 器 、 电 源 装置 及 其 组 合 的 安全 第 6 部 分 : 

剃 须 刀 用 变压器 、 剃 须 刀 用 电源 装置 及 剃 须 刀 供 电 装置 的 

特殊 要 求 和 试验 

标准 编号 : GB 19212. 6-2013 ”实施 日 期 : 2014-11-14 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 

GB19212. 1 一 2008 的 该 章 用 下 列 内 容 代替 : GB19212 的 
本 部 分 规定 了 谭 须 刀 用 变压器 、 内 装 剃 须 刀 用 变 压 屁 的 电 
源 装 置 和 剃 须 刀 供电 装置 的 安全 要 求 。 带 有 电子 电路 的 亲 
须 刀 用 变压器 也 包括 在 本 部 分 中 。 注 1: 安全 要 求 包 括 电 

















































































































于 驻 立 式 或 移动 式 、 单 相 、 空 气 冷却 ( 自 冷 或 风 冷 ) 玩 
用 变压器 和 内 装 玩具 用 变压器 的 电源 ， 其 额定 电源 电压 
不 超过 交流 250V， 额 定 电源 频率 和 内 部 运行 频率 不 超过 
500Hz， 额 定 输出 不 超过 200VA， 额 定 输出 电流 不 超过 10A。 
本 部 分 适用 于 独立 变压器 和 特殊 用 途 变 压 器 。 本 部 分 适用 
于 干 式 玩具 用 变压器 ， 其 绕组 可 以 是 包 封 式 或 非 包 封 式 。 
本 部 分 通常 不 考虑 儿童 摆弄 玩具 用 变压器 和 内 装 玩具 用 变 
压 器 的 电源 时 的 专门 安全 问题 。 































































































































































































电力 变压器 、 电 源 装 置 和 类 似 产 品 的 安全 第 9 部 分 : 电 
铃 和 电 钟 变压器 的 特殊 要 求 

标准 编号 : GB 19212. 9-2007 ”实施 日 期 : 2008-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 变压器 各 个 方面 的 安全 要 求 。 本 部 分 适 



































气 、 温 度 、 机 械 和 化 学 方面 。 除 非 另 有 规定 ， 以 下 “ 变 压 
器 ”包括 剃 须 刀 用 变压器 、 内 装 剃 须 刀 用 变压器 的 电源 装 
置 和 剃 须 刀 供电 装置 。 本 部 分 适用 于 驻 立 式 、 单 相 空 气 冷 
却 ( 自 冷 或 风 冷 )、 独 立 用 或 配套 用 的 干 式 变压器 。 其 绕 
组 可 以 是 包 封 式 或 非 包 封 式 。 本 部 分 适用 于 内 部 工作 频率 
不 超过 500Hz 的 变压器 和 电源 (线性 ) 。 本 部 分 也 适用 于 
内 部 工作 频率 超过 500Hz 的 电源 ， 应 与 CB19212. 17 结合 
使 用 。 当 两 项 标准 要 求 产生 矛盾 时 ， 优 先 采 用 最 严格 的 标 
准 。 


























































































































电源 电压 为 1 100V 及 以 下 的 变压器 、 电 抗 器 、 电 源 装置 和 
类 似 产 品 的 安全 ”第 7 部 分 : 安全 隔离 变压器 和 内 装 安全 
隔离 变压器 的 电源 装置 的 特殊 要 求 和 试验 

标准 编号 : GB 19212.7-2012 ”实施 日 期 : 2013-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
































、 单 相 、 空 气 冷却 、 独 立 或 配套 用 供电 铃 和 电 
钟 用 的 安全 隔离 变压器 。 











电力 变压器 、 电 源 装 置 和 类 似 产 品 的 安全 第 13 部 分 : 恒 压 

变压器 的 特殊 要 求 

标准 编号 : GB 19212. 13-2005 ”实施 日 期 : 2006-08-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 中 
国家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 变压器 各 个 方面 〈 例 如: 电气 、 温 度 和 














机 械 方面 ) 的 安全 要 求 。 本 部 分 适用 于 驻 立 式 或 移动 式 、 
单 相 或 多 相 、 空 气 冷 却 ( 自然 冷却 或 强制 冷却 ) 、 配 套用 或 
独立 的 : 恒 压 白 耦 变压器 ; 恒 压 分 离 变压器 ; 恒 压 隔离 变 
压 器 ; 恒 压 安 伴 隔 离 变压器 。 





























第 七 篇 电源 标准 .441. 





电力 变压器 、 电 源 装置 和 类 似 产 品 的 安全 第 16 部 分 : 医疗 
场所 供电 用 隔离 变压器 的 特殊 要 求 

标准 编号 : GB 19212. 16-2005 ”实施 日 期 : 2006-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 中 
国家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 变压器 各 个 方面 (例如 : 电气 、 温 度 和 
机 械 方面 ) 的 安全 要 求 。 本 部 分 适用 于 驻 立 式 、 单 相 或 多 
相 、 空 气 冷 却 (自然 冷却 或 强制 冷却 ) 的 组 别 开 医 疗 场所 
供电 用 隔离 变压器 。 它 与 开 电 源 系统 固定 导线 呈 永 久 性 连 
接 ， 其 额定 电源 电压 不 超过 交流 1 000V、 额 定 频率 不 超过 
500Hz， 额 定 输出 不 应 小 于 3kV . A 日 不 应 超过 10kV . A。 

























































































电源 电压 为 1 100V 及 以 下 的 变压器 、 电 抗 器 、 电 源 装 置 和 
类 似 产品 的 安全 第 14 部 分 : 自 耦 变压器 和 内 装 自 耦 变压器 
的 电源 装置 的 特殊 要 求 和 试验 
标准 编号 : GB 19212. 14-2012 ”实施 日 期 : 2013-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

GB19212. 1 一 2008 的 该 章 用 下 列 内 容 代 替 : 本 部 分 规定 
了 一 般 用 途 自 耦 变压器 和 内 装 一 般 用 途 自 耦 变压器 的 电源 
装置 的 安全 方面 的 要 求 。 带 有 电子 电路 的 变压器 也 包括 在 
本 部 分 中 。 除 非 另 有 规定 ， 以 下 “变压器 ”包括 一 般 用 途 
自 耦 变压器 和 内 装 一 般 用 途 自 耦 变压器 的 电源 装置 。 本 部 
分 适用 于 驻 立 式 或 移动 式 、 单 相 或 多 相 、 空 气 冷 却 ( 自 冷 
却 或 风 冷 ) 独立 用 和 配套 用 的 干 式 变压器 。 绕 组 可 以 是 包 
封 式 的 或 非 包 封 式 的 。 







































































































































































电源 电压 为 1 100V 及 以 下 的 变压器 、 电 抗 器 、 电 源 装置 和 
类 似 产品 的 安全 第 17 部 分 : 开关 型 电源 装置 和 开关 型 电 
源 装 标准 编号 : GB 19212. 17-2013 ”实施 日 期 : 2014-11-14 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

GB19212. 1 一 2008 的 该 章 用 下 列 内 容 来 代替 : 本 部 分 规 
定 了 开关 型 电源 装置 和 开关 型 电源 装置 用 变压器 的 安全 方 
面 的 要 求 。 带 有 电子 电路 的 变压器 也 包括 在 本 部 分 中 。 注 
1: 包括 电气 、 温 度 和 机 械 方面 的 安全 。 本 部 分 适用 于 : 中 
内 装 安全 隔离 变压器 ， 提 供 符 合 正 C61140 和 正 C60364-4-41 
规定 的 交流 或 直流 SELV、PELV 或 FELV 输出 电压 或 其 
的 某 种 组 合 的 输出 电压 ， 用 于 家 用 和 其 它 消费 类 产品 的 开 
关 型 电源 装置 ， 但 正 C60065 、IEC61347 系列 、IEC61204-7 
和 IEC60950-1 包含 的 产品 除外 。@) 最 高 输出 电压 不 超过 交 
流 1 000V 或 无 纹 波 直 流 1 414V、 用 于 家 用 和 其 它 消费 类 产 
品 的 开关 型 电源 装置 ， 但 在 中 中 包含 的 产品 和 正 C60065 、 
IEC61347 系列 、IEC61204-7 和 IEC60950-1 包含 的 产品 除 
外 。@@ 本 部 分 可 用 于 开关 型 电源 装置 内 使 用 的 变压器 ( 见 
附录 BB) 。 本 部 分 包含 的 安全 要 求 用 于 : 对 应 于 IEC61558- 
2-]1 的 一 般 用 途 分 离 SMPS; 对 应 于 IEC61558-24 的 一 般 用 
途 隔 离 SMPS; 对 应 于 IEC61558-2-6 的 一 般 用 途安 全 隔离 





































































































































































































































































































SMPS; 对 应 于 正 C61558-2-13 的 一 般 用 途 自 耦 SMPS。 对 应 


于 IEC61558 系列 其 它 第 2 部 分 的 特定 应 

















] 的 SMPS， 其 相 





应 第 2 部 分 的 必需 的 要 求 适 用 。 此 外 ， 本 部 分 列 出 的 要 求 
也 适用 。 如 果 这 两 个 要 求 有 冲突 ， 优 先 考 虑 最 严酷 的 要 求 。 
注 2: 由 于 内 部 变压器 的 最 高 额定 电源 电压 为 1 000V ， 





为 整流 方式 的 原因 ， 开 关 型 




















二 


电源 最 高 额定 电源 电压 可 能 低 
































一 些 。 本 部 分 包含 驻 立 式 或 移动 式 、 单 相 或 多 相 、 空 气 冷 





却 (自然 冷却 或 强制 冷却 )、 独 立 














或 配套 用 开关 型 电源 装 























超过 500Hz， 


置 ， 其 额定 电源 电压 不 超过 交流 1 100V， 额 定 电源 频率 不 


秩 契 
100MHz， 人 额定 输出 不 超过 1kV* A 或 1kW， 内 装 包 封 绕组 


部 运行 频率 超过 500Hz， 但 不 超过 








或 非 包 封 绕组 的 干 式 变压器 。 本 部 分 附录 BB 所 包括 的 开关 
型 电源 装置 的 配套 用 变压器 ， 其 额定 输出 不 应 超过 : 对 单 


























相 变压器 ， 




















超过 : 当 使 用 分 
或 无 纹 波 直 流 1 


为 25kV，A; 对 多 相 变 压 器 ,为 40kV' A。 注 
3: 对 更 高 的 频率 需要 附加 要 求 ， 但 本 部 分 可 以 作为 导 则 使 
j。 开 关 型 电源 装置 的 空 载 输出 电压 或 额 























E 输 出 电压 不 应 
离 变压器 或 自 耦 变压器 时 ， 为 交流 1 000V 
415V; 当 使 用 隔离 变压器 时 ， 为 交流 500V 









































或 无 纹 波 直流 708V; 当 使 用 安全 隔离 变压器 时 ， 为 交流 


50V 或 无 纹 波 直 








流 120V。 


电力 变压器 、 电 源 装置 和 类 似 产 品 的 安全 第 20 部 分 : 干扰 
衰减 变压器 的 特殊 要 求 
标准 编号 : GB 19212. 20-2008 ”实施 日 期 : 2009-01-01 


发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 





中 国 

标准 简介 : 
CB19212 的 

《电力 变压器 、 
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国家 标准 化 管理 委员 会 








本 部 分 的 全 部 技术 内 容 为 强制 性 。GB19212 
电源 装置 和 类 似 产品 的 安全 》 目 前 拟 分 为 











24 个 部 分 ,本 部 分 为 GB19212 的 第 20 部 分 。 本 部 分 是 在 


GB19212. 1 














2003 的 基础 上 制定 的 ， 需 与 GB19212. 1 一 2003 


配合 使 用 。 本 部 分 根据 了 EC61558-2-19 : 2000 重新 起 草 。 本 

















部 分 规定 了 各 个 方面 的 安全 要 求 。 本 部 分 适用 于 驻 立 式 或 





移动 式 、 单 相 或 多 相 、 空 气 冷 却 、 独 立 或 配套 

















的 隔离 或 








安全 隔离 变压器 ， 其 额定 电源 电压 不 超过 交流 1 000V， 额 
定 频率 不 超过 500Hz， 额 定 输出 不 超过 10kV' A。 

















电力 变压器 、 电 源 、 电 抗 器 和 类 似 产 品 的 安全 第 2 部 分 : 
一 般 用 途 分 离 变 压 器 和 内 装 分 离 变 压 器 的 电源 的 特殊 要 求 


和 试验 


标准 编号 :GB 19212. 2-2012 ”实施 日 期 : 2013-05-01 


发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





标准 简介 : 
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GB19212. 1 一 2008 的 该 章 用 下 列 内 容 代 替 : GB19212 的 





本 部 分 规定 了 





般 用 途 分 离 变 压 器 和 内 装 分 离 变压器 的 电 











源 的 安全 规定 ， 








例如 关于 电气 、 温 度 和 机 械 方面 的 安全 规 

















定 。 本 部 分 适用 于 分 离 变 压 侨 和 内 装 分 离 变 压 器 及 电子 线 


























路 的 











电源 。 本 部 分 不 适用 于 预定 要 与 变 压 咒 和 电源 的 输入 
和 输出 端子 或 输出 插座 连接 的 外 部 
































电路 及 其 元 器 件 。 本 部 








分 不 适用 于 IEC60076-11 所 包括 的 变压器 。 本 部 分 适用 于 驻 


“ 442 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 











立 式 或 移动 式 、 单 相 或 多 相 、 空 气 冷却 ( 自 冷 或 风 冷 )、 独 
立 或 配套 用 分 离 变压器 和 内 装 分 离 变压器 的 电源 ， 其 额定 
电源 电压 不 超过 交流 1 000V， 额 定 电源 频率 和 内 部 运行 频 
率 不 超过 500Hz。 人 额定 输出 不 超过 : 对 单 相 分 离 变压器 和 内 
装 分 离 变 压 器 的 单 相 电 源 ， 为 1kV. A; 对 多 相 分 离 变 压 器 
和 内 装 分 离 变 压 器 的 多 相 电 源 ， 为 5kV. A。 如 果 采 购 方 和 
制造 方 男 有 协议 时 ， 则 本 部 分 也 适用 于 对 额定 输出 不 限制 
的 分 离 变压器 和 内 装 分离 变 压 器 的 电源 。 本 部 分 适用 于 干 
式 变压器 ， 其 绕组 可 以 是 包 封 式 或 非 包 封 式 。 空 载 输出 电 
压 或 额定 输出 电压 不 超过 交流 1 000V 或 无 纹 波 直流 
1 415V。 对 独立 的 分 离 变压器 和 内 装 分 离 变压器 的 独立 的 电 
源 ， 其 空 载 输出 电压 和 /或 额定 输出 电压 不 低 于 交流 50V 或 
无 纹 波 直流 120V。 























































































































电力 变压器 、 电 源 装 置 和 类 似 产品 的 安全 第 24 部 分 : 建筑 
工地 用 变压器 的 特殊 要 求 

标准 编号 : GB 19212. 24-2005 ”实施 日 期 : 2006-08-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 中 
国家 标准 化 管理 委员 会 












































标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 变压器 各 个 方面 (例如 : 电气 、 温 度 和 
机 械 方面 ) 的 安全 要 求 。 本 部 分 适用 于 驻 立 式 或 移动 式 、 
单 相 或 多 相 、 窦 气 冷 却 (自然 冷却 或 强制 冷却 )、 配 套 或 
独立 、 建 筑 工 地 用 的 隔离 或 安全 隔离 变压器 ， 其 额定 电 
源 电压 不 超过 交流 1 000V、 上 额定 频率 不 超过 500Hz。 额 
定 输出 不 应 超过 : 25kV. A， 对 单 相 变 压 器 ; 40kV .A， 
对 多 相 变压器 。 建 筑 工 地 用 隔离 变压器 的 空 载 输出 电压 
和 额定 输出 电压 超过 交流 50V 但 不 超过 交流 250V。 建 
筑 工 地 用 安全 隔离 变压器 的 空 载 输出 电压 和 额定 输出 电 
压 不 超过 交流 50V。 按 安装 规程 或 设备 规范 ， 建 筑 工地 
用 变压器 用 于 要 求 保 护 的 场合 。 当 变压器 装 和 人 如 GB 
7251. 4 一 1998 中 规定 的 建筑 工地 用 低压 成 套 开关 设备 和 
控制 设备 中 时 ，GB 7251. 4 一 1998 的 附加 要 求 也 适用 于 
成 套 设备 。 本 部 分 适用 于 干 式 变 压 器 。 其 绕组 可 以 是 密 
封 或 非 密封 的 。 本 部 分 适用 于 包含 有 电子 电路 的 变 压 
器 。 本 部 分 不 适用 于 拟 接 到 变压器 输入 端子 和 输出 端子 
或 插座 的 外 部 电路 及 其 器 件 。 
























































































































































































































































灯 的 控制 装置 第 14 部 分 : LED 模块 用 直流 或 交流 电子 控 

制 装置 的 特殊 要 求 

标准 编号 : GB 19510. 14-2009 ”实施 日 期 : 2010-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

GB19510 的 本 部 分 规定 了 使 用 250V 以 下 直流 电源 和 
1 000V 以 下 、50Hz 或 60Hz 交流 电源 的 LED 模块 用 电子 控 
制 装置 的 特殊 安全 要 求 ， 该 电子 控制 装置 的 输出 频率 不 同 
于 电源 频率 。 本 部 分 中 规定 的 LED 模块 控制 装置 是 设计 在 
安全 特 低 电压 或 等 效 安全 特 低 电压 或 更 高 的 电压 下 能 够 为 
LED 模块 提供 恒定 的 电压 或 电流 的 控制 装置 。 非 纯 电压 源 
和 电流 源 类 型 控制 装置 也 包括 在 本 部 分 之 内 。 适 用 于 本 部 
















































































































































































分 的 GB19510. 1-2009 的 附录 和 所 使 用 的 名 词 灯 也 理解 为 包 
含 LED 模块 。 





杂 类 灯 座 第 2-2 部 分 : LED 模块 用 连接 器 的 特殊 要 求 
标准 编号 : GB 19651. 3-2008 ”实施 日 期 : 2010-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 部 分 适用 于 杂 类 内 置式 连接 件 (包括 LED 模块 〈 模 
块 ) 内 部 连接 用 连接 件 )， 该 连接 件 和 基于 LED 模块 的 
PCB ( 印 制 电路 板 ) 一 起 使 用 。 
































普通 照明 用 LED 模块 安全 要 求 

标准 编号 : GB 24819-2009 ”实施 日 期 : 2010-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 普通 照明 用 发 光 二 极 管 (LED) 模块 的 
一 般 要 求 和 安全 要 求 : 在 恒定 电压 、 人 恒定 电流 或 恒定 功率 
下 工作 的 不 带 整体 式 控制 装置 的 LED 模块; 采用 250V 以 下 
直流 或 1000V 以 下 50Hz 或 60Hz 交流 电源 的 自 镇 流 LED 模 
块 。 

























































































普通 照明 用 50V 以 上 自 镇 流 LED 灯 安全 要 求 
标准 编号 : GB 24906-2010 ”实施 日 期 : 2011-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 在 家 庭 和 类 似 场 合作 为 普通 照明 用 的 、 
把 稳定 燃点 部 件 集成 为 一 体 的 LED 灯 ( 自 镇 流 LED 灯 )。 
本 标准 对 该 种 灯 规 定 了 安全 和 互 换 性 要 求 ， 以 及 试验 方法 
和 检验 其 是 否 合格 的 条 件 。 本 标准 适用 于 如 下 范围 : 额定 
功率 60W 以 下 ; 额定 电压 大 于 50V 且 小 于 或 等 于 250V; 灯 
头 符合 表 1 要 求 。 本 标准 的 要 求 只 涉及 型 式 试 验 。 关 于 全 
部 产品 的 检验 和 批量 产品 的 检验 方法 将 在 GB24819-2009 的 
附录 C 中 定义 。 













































































灯具 第 2-12 部 分 : 特殊 要 求 电源 插座 安装 的 夜 灯 
标准 编号 : GB 7000. 212-2008 ”实施 日 期 : 2010-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 使 用 电光 源 、 电 源 电压 不 超过 交流 
250V50/60Hz 电源 插座 安装 的 夜 灯 的 要 求 。 本 部 分 应 与 GB 
7000. 1 一 起 使 用 。 





















































不 间断 电源 设备 第 1-1 部 分 : 操作 人 员 触 及 区 使 用 的 UPS 

的 一 般 规定 和 安全 要 求 

标准 编号 : GB 7260. 1-2008 ”实施 日 期 : 2009-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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第 七 篇 电源 标准 .443. 





标准 简介 : 

GB 7260《 不 间断 电源 设备 (UPS)》 分 为 3 个 部 分 ， 
本 部 分 为 GB 7260 的 第 1-1 部 分 。 本 部 分 是 首次 发 布 。 本 部 
分 适用 于 直流 环节 具有 储 能 装置 的 电子 式 不 间断 电源 设备 。 



































GBZT10067 的 本 部 分 规定 了 电压 型 变频 多 台中 频 无 心 
感应 炉 成 套装 置 的 产品 分 类 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 
规则 、 标 志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 以 及 订购 和 供 货 。 本 部 分 
适用 于 由 电压 型 多 路 输出 半导体 变频 装置 供电 的 ， 由 工作 
















































































本 部 分 包括 的 不 间断 电源 设备 (UPS) 的 主要 功能 是 保证 
交流 电源 输出 的 连续 性 。UPS 也 可 使 电源 保持 规定 的 特性 ， 
从 而 提高 电源 质量 。 本 部 分 适用 于 预定 安装 在 操作 人 员 触 























频率 高 于 工 频 50Hz， 低 于 或 等 于 10 000Hz， 人 额定 容量 范围 
为 0. 1 ~120t 的 多 台 相同 的 中 频 无 心 感应 熔炼 炉 组 成 的 ， 
于 熔炼 黑色 和 有 色 金 属 及 其 合金 的 成 套装 置 。 本 部 分 也 

















出 珂 














及 区 内 、 用 于 低压 配 电 系统 的 移动 式 、 驻 立 式 、 固 定式 或 
能 装 式 的 UPS。 本 部 分 规定 了 保证 操作 人 员 和 可 能 触及 设 
备 的 外 行人 员 安全 的 要 求 。 当 特别 说 明 时 ， 也 适用 于 维修 
人 员 。 








不 间断 电源 设备 (UPS) 第 2 部 分 :电磁 兼容 性 (EMC ) 要 求 

标准 编号 : GB 7260. 2-2009 ”实施 日 期 : 2010-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

《不 间断 电源 设备 (UPS)》 的 本 部 分 适用 于 安装 在 下 
述 场所 的 UPS: 单 台 UPS 或 由 数 台 UPS 互 连 与 相关 控制 器 / 
开关 装置 构成 单一 电源 组 成 的 UPS 系统 ; 连接 至 工业 、 住 
宅 、 商 业 和 轻工业 的 低压 供电 系统 的 任何 操作 者 可 触及 区 
或 独立 电气 场所 。 本 部 分 拟 作 为 下 述 定义 的 C1 类 、C2 类 
和 C3 类 产品 在 投放 市 场 前 进行 EMC 合格 评定 的 产品 标准 。 
本 部 分 考虑 了 UPS 的 物理 尺寸 和 功率 额定 值 范围 涉及 的 不 
同 的 试验 条 件 。 本 部 分 不 覆盖 特殊 安装 环境 ， 也 未 考虑 
UPS 故障 情况 。 本 部 分 不 覆盖 直流 供电 的 电子 镇 流 器 或 基 
于 旋转 式 机 组 的 UPS。 本 部 分 规定 了 : EMC 要 求 ; 试验 方 
法 ; 最 低 性 能 的 电 平 。 


























































































































































































































不 间断 电源 设备 第 1-2 部 分 : 限制 触及 区 使 用 的 UPS 的 一 

般 规 定 和 安全 要 求 

标准 编号 : GB 7260. 4-2008 ”实施 日 期 : 2009-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 



























































标准 简介 : 
GB 7260《 不 间断 电源 设备 (UPS)》 分 为 3 个 部 分 ， 











] 于 由 不 同 中 频 无 心 感应 熔炼 炉 组 成 的 上 述 成 套装 置 。 











半导体 变 流 器 与 供电 系统 的 兼容 及 干扰 防护 导 则 
标准 编号 : GB/T 10236-2006 ”实施 日 期 : 2007-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 半导体 变 流 器 与 供电 系统 兼容 问题 ， 并 
提供 相互 干扰 的 处 理 原则 和 方法 。 本 标准 是 CBMT 3859 在 
半导体 变 流 器 与 供电 系统 兼容 方面 的 补充 。 本 标准 适用 于 
电网 换 相 半 导体 变 流 器 ， 其 它 类 型 的 半导体 变 流 器 可 以 参 
考 使 用 。 













































































电能 质量 供电 电压 偏差 
标准 编号 : GB/AT 12325-2008 ”实施 日 期 : 2009-05-01 





发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 代替 GBAT 12325-2003《 电 能 质量 供电 电压 允 
许 偏差 》。 本 标准 规定 了 电网 供电 电压 偏差 的 限 值 、 测 量 和 
合格 率 统计 。 本 标准 适用 于 交流 50Hz 电力 系统 在 正常 运行 
条 件 下 供电 电压 对 系统 标 称 电压 的 偏差 。 本 标准 与 GB/T 
12325-2003 相 比 主要 变化 如 下 : 标准 名 称 改 为 《电能 质量 
供电 电压 偏差 》; 为 便于 理解 和 实施 ， 前 3 个 术语 与 GB 
156 协调 一 致 ( 见 3.1~3.3), 修改 了 “电压 偏差 ”的 定义 
( 见 3.4), 增加 了 “电压 合格 率 ” 术 语 ( 见 3.5); 增 ] 
20kV 电压 等 级 的 电压 偏差 限 值 ( 见 4.2) ; 正文 增加 “ 供 
蝶 压 偏差 的 测量 ”， 以 增强 标准 的 可 操作 性 ; 增加 了 “ 队 
A 电压 合格 率 统计 ”、“ 附 录 B 电网 电压 监测 及 地 区 电 
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本 部 分 为 GB 7260 的 第 1-2 部 分 。 本 部 分 的 全 部 技术 内 容 为 
强制 性 。 本 部 分 是 首次 发 布 。 本 部 分 适用 于 直流 环节 具有 
储 能 装置 的 电子 式 不 间断 电源 设备 。 本 部 分 包括 的 不 间断 
电源 设备 (UPS) 的 主要 功能 是 保证 交流 电源 输出 的 连续 
性 。UPS 也 可 使 电源 保持 规定 的 特性 ， 从 而 提高 电源 质量 。 
本 部 分 适用 于 预定 安装 在 限制 触及 区 内 、 用 于 低压 配 电 系 
统 的 移动 式 、 驻 立 式 、 固 定式 或 骨 装 式 UPS。 本 部 分 规定 
了 保证 维修 人 员 安 全 的 要 求 。 





































































































电热 装置 基本 技术 条 件 第 32 部 分 : 电压 型 变频 多 台中 频 无 

心 感应 炉 成 套装 置 

标准 编号 : GB/AT 10067. 32-2013 ”实施 日 期 : 2013-12-02 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 







































































EE 压 合格 率 的 统计 ”。 





调 速 电气 传动 系统 ”第 2 部 分 : 一 般 要 求 低压 交流 变频 电 
气 传动 系统 额定 值 的 规定 
标准 编号 : GB/T 12668. 2-2002 ”实施 日 期 : 2003-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 
GB/T 12668 的 本 部 分 适用 于 一 般 用 途 的 交流 调 速 传动 
系统 ， 该 系统 包括 电力 交流 器 、 控 制 设 备 和 一 台 或 数 台 电 
动机 。 不 适用 于 牵引 传动 和 电动 车 辆 传动 。 本 部 分 适用 于 
连接 交流 电源 电压 1kV 以 下 、50Hz 或 60Hz， 负 载 侧 频率 达 
600Hz 的 电气 传动 系统 (PDS) 。IEC 61800-3 中 包括 了 电磁 
兼容 性 (EMC) 特性 。 本 部 分 给 出 了 变 流 器 的 特性 及 其 与 
整个 交流 传动 系统 的 关系 。 同 时 说 明了 关于 变 流 器 额定 值 、 
正常 使 用 条 件 、 过 载 情况 、 浪 涌 承 受 能 力 、 稳 定性 、 保 护 、 





































































































: 444 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





交流 电源 接地 和 试验 等 性 能 的 要 求 。 此 外 ， 本 标准 还 论述 
了 诸如 控制 方案 、 诊 断 和 拓扑 的 应 用 指南 。 本 部 分 的 意图 
是 通过 PDS 的 性 能 来 定义 整个 交流 PDS， 而 不 是 依据 各 个 
子 系统 功能 单 来 定义 。 



































半导体 变 流 串 级 调 速 装置 总 技术 条 件 

标准 编号 : GB/T 12669-2012 ”实施 日 期 : 2012-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 半导体 变 流 串 级 调 速 装置 的 术语 和 定义 、 
技术 要 求 、 试 验 、 标 志 、 包 装 、 和 运输 和 贮存 。 本 标准 适用 
于 利用 半导体 电力 变 流 器 调节 交流 绕 线 转子 感应 电动 机 、 
内 人 馈 混 极 式 无 刷 交 流 电 动机 和 混 极 式 无 刷 双人 馈 交 流 电 动机 
速度 的 串 级 调 速 装置 。 


























































































































半导体 变 流 器 电气 试验 方法 

标准 编号 : GBAT 13422-2013 ”实施 日 期 : 2013-12-02 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 半导体 变 流 器 的 一 般 电气 试验 方法 。 本 
标准 适用 于 各 种 善 通 变 流 器 ， 包 括 整流 器 、 闭 变 器 、 兼 有 
整流 和 逆 变 两 种 运行 方式 的 变 流 器 以 及 各 种 电力 电子 开关 。 
专用 变 流 器 也 可 参照 使 用 。 本 标准 不 适用 于 机 动车 用 变 流 
器 和 航空 电器 用 机 载 变 流 器 。 




















































































































量度 继电器 和 保护 装置 ”第 11 部 分 : 辅助 电源 端口 电压 暂 
降 、 短 时 中 断 、 电 压 变 化 和 纹 波 
标准 编号 : GB/T 14598. 11-2011 ”实施 日 期 : 2011-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 对 电力 系统 保护 所 用 的 量度 继电器 和 保 
护 装 置 ， 包 括 与 这 些 装 置 一 起 使 用 的 控制 、 监 视 和 过 程 接 
口 设备 的 交流 和 直流 电源 的 一 般 要 求 。 本 部 分 基于 : @ 
IEC61000-4-11 交流 电压 暂 降 、 短 时 中 断 、 电 压 变 化 ; @ 
IEC61000-4-17 电压 纹 波 ; @ IEC61000-4-29 直流 电压 暂 降 、 
短 时 中 断 、 电 压 变化 。 试 验 的 目的 是 验证 被 试 装置 在 被 激 
励 并 受到 由 诸如 电压 暂 降 、 短 时 中 断 、 电 压 变 化 和 纹 波 时 
能 和 否 正确 工作 。 本 部 分 的 各 项 要 求 适用 于 新 的 量度 继电器 
和 保护 装置 ， 所 规定 的 所 有 试验 仅 为 型 式 试验 。 本 部 分 的 
目的 是 规定 : @ 所 用 术语 的 定义 ; @ 试验 严酷 等 级 ; @ 试 
验 设 备 ; @ 试验 配置 ; @ 试验 程序 ; @ 验收 准则 ; @ 试验 
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电能 质量 三 相 电 压 不 平衡 

标准 编号 : GBMT 15543-2008 ”实施 日 期 : 2009-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 



























































本 标准 规定 了 三 相 电 压 不 平衡 的 限 值 、 计 算 、 测 量 和 
取 值 方法 。 本 标准 适用 于 标 称 频率 为 50Hz 的 交流 电力 系统 
正常 运行 方式 下 由 于 负 序 基 波 分 量 引起 的 公共 连接 点 的 电 
压 不 平衡 及 低压 系统 由 于 零 序 基 波 分 量 而 引起 的 公共 连接 
点 的 电压 不 平衡 。 瞬 时 和 和 暂时 的 不 平衡 问题 不 适用 于 本 标 
准 。 



















































































阀 器 件 堆 、 装 置 和 电力 变 流 设备 的 端子 标记 
标准 编号 : GB/AT 16859-1997 ”实施 日 期 : 1998-03-01 
发 布 部 门 : 国家 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 了 阀 器 件 堆 、 装 置 及 由 工厂 组 装 的 整体 变 
流 设备 的 主 电路 的 端子 标记 。 端 子 标记 是 针对 由 半导体 阀 
器 件 构成 的 堆 、 装 置 及 设备 的 。 


































































































低压 直流 电源 设备 的 性 能 特性 

标准 编号 : GB/AT 17478-2004 ”实施 日 期 : 2005-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 输出 直流 电压 在 250V 以 下 ， 功 率 小 于 
30kW， 由 600V 以 下 交流 或 直流 源 电压 供电 的 低压 电源 设 
备 ( 包 括 开关 型 ) 确定 技术 要 求 的 方法 。 该 电源 在 工 类 设 
备 中 使 用 ， 或 者 在 有 足够 电气 、 机 械 保护 条 件 下 独立 运行 。 
本 标准 适用 于 有 任何 输出 路 数 ， 由 交流 或 直流 供电 的 所 
类 型 的 电源 以 及 为 其 它 未 知 应 用 定制 的 产品 。 对 于 那些 作 
为 已 有 专门 产品 标准 的 设备 的 一 部 分 而 开发 的 电源 ， 这 些 
专门 产品 标准 同样 适用 于 这 类 电源 ; 尤其 当 产 品 标准 不 足 
以 覆盖 这 些 电 源 的 某 些 性 能 特性 时 ， 补 充 采 用 本 标准 可 作 
为 一 种 有 用 的 选择 。 本 标准 允许 规定 满足 特定 用 途 的 电源 
设备 所 需 的 性 能 水 平 的 技术 参数 ， 建 立 与 该 类 设备 有 关 的 
基本 定义 ， 并 确定 具体 的 技术 要 求 。 这 些 使 制造 商 及 用 户 
能 够 根据 规定 的 技术 要 求 ， 选 择 和 确定 其 电源 设备 的 适用 
范围 。 



































































































































































































































半导体 变 流 器 第 6 部 分 : 使 用 熔断 器 保护 半导体 变 流 器 
防止 过 电流 的 应 用 导 则 

标准 编号 : GBAT 17950-2000 ”实施 日 期 : 2000-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 

本 标准 作为 应 用 导 则 ， 适 用 于 带 有 熔断 器 的 半导体 变 
流 器 ,熔断 器 用 来 保护 构成 变 流 器 主 臂 的 半导体 。 本 标准 
限于 单 拍 或 双 拍 联结 的 电网 换 相 变 流 器 ， 也 适用 于 满足 
GBZT13539. 1 和 GB13539. 4 要 求 的 熔断 器 。 适 当时 ， 本 标 
准 的 通用 条 款 也 对 第 2 章 引 用 标准 GBAT3859 和 正 C1287-1 
所 包括 的 变 流 避 给 出 了 指导 。 













































































变 流 变压器 第 2 部 分 : 高 压 直 流 输 电 用 换 流 变压器 
标准 编号 : GBZT 18494. 2-2007 ”实施 日 期 : 2007-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 


























第 七 篇 电源 标准 .445. 


























标准 简介 : 
GCBZT 18494 的 本 部 分 适用 于 具有 两 个 、 三 个 或 多 个 绕 
组 的 高 压 直流 输电 用 三 相 和 单 相 油 浸 式 换 流 变 压 髓 。 











变 流 变压器 ”第 3 部分: 应 用 导 则 

标准 编号 : GB/T 18494. 3-2012 ”实施 日 期 : 2012-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

GB/T18494 由 三 部 分 组 成 : 第 1 部 分 适用 于 一 般 “ 工 
业 ” 用 的 变 流 变压器 (如: 制 铜 、 铝 熔炼 和 某 些 气体 电 
解 ); 第 2 部 分 适用 于 高 压 直流 输电 用 的 换 流 变压器 ; 第 3 
部 分 即 本 应 用 导 则 ， 适 用 于 0.2 ~ 0. 12 节 所 涉及 的 内 容 。 
GBZT18494. 1 适用 于 “工业 ”用 变 流 变压器 ， 适 用 于 铝 熔 
炼 、 铜 精炼 及 生产 某 些 气体 的 电源 变压器 ， 也 适用 于 轧钢 
机 和 船舶 驱动 系统 。 第 1 部 分 不 适用 于 安装 在 电机 车 上 的 
































































































































CBZT 20042 的 本 部 分 规定 了 质子 交换 膜 燃 料 电池 用 质 
子 交换 膜 测试 方法 的 术语 和 定义 、 厚 度 均 匀 性 测试 、 质 子 
传导 率 测试 、 离 子 交 换 当 量 测试 、 透 气 率 测试 、 拉 伸 性 能 
测试 、 溶 胀 率 测试 和 吸水 率 测试 等 。 本 部 分 适用 于 各 种 类 
型 的 质子 交换 膜 。 


























质子 交换 膜 燃 料 电池 第 4 部 分 : 电 催化 剂 测试 方法 
标准 编号 : GBZT 20042. 4-2009 ”实施 日 期 : 2009-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





























标准 简介 : 

CBZT 20042 的 本 部 分 规定 了 质子 交换 膜 燃 料 电池 电 催 
化 剂 测试 方法 的 术语 和 定义 、 铀 含量 测试 、 电 化 学 活性 面 
积 测试 、 比 表面 积 、 孔 容 、 孔 径 分 布 测 试 、 形 貌 及 粒 径 分 
布 测试 、 晶 体 结构 测试 、 催 化 剂 堆 密度 测试 以 及 单 电池 极 
化 曲线 测试 等 。 本 部 分 适用 于 各 种 类 型 的 质子 交换 膜 燃料 







































































牵引 用 电力 拖 动 装置 ， 但 仍 适 用 于 国定 式 牵 引 系统 中 的 变 
流 器 应 用 装置 。 此 外 ， 对 于 范围 广泛 的 较 小 容量 的 变 流 器 ， 
本 部 分 及 第 1 部 分 均 同 样 适用 。GBZT18494. 2 适用 于 高 压 
直流 (HVDC) 输电 用 的 换 流 变压器 。 高 压 直 流 输 电 系 统 
1 两 种 类 型 : 一 种 为 “背靠背 ”型 ， 另 一 种 为 “输电 ”型 。 
在 这 两 种 系统 中 运行 的 变压器 ， 其 运行 和 评 佑 是 包括 在 
GB/T18494.2 内 。 

























































































灯 用 附件 钨 丝 灯 用 直流 /交流 电子 降 压 转换 器 性 能 要 求 

标准 编号 : GBAT 19654-2005 ”实施 日 期 : 2005-08-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 使 用 250V 以 下 直流 电源 和 50Hz 或 
60Hz，1 000V 以 下 交流 电源 ， 其 工作 频率 不 同 于 电源 频率 
的 电子 降 压 转换 器 的 性 能 要 求 ， 此 种 转换 器 应 与 IEC 30657 
所 规定 的 黄 钨 灯 及 其 它 钨 丝 灯 一 起 使 用 。 





















































电力 工程 直流 电源 设备 通用 技术 条 件 及 安全 要 求 

标准 编号 : GB/T 19826-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-28 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电力 工程 用 直流 电源 设备 、 一 体 化 电源 
设备 的 通用 技术 条 件 和 安全 要 求 ， 以 及 试验 方法 、 检 验 规 
则 、 标 志 、 包 装 、 和 运输 和 贮存 等 方面 的 要 求 。 本 标准 适 上 
于 电力 工程 中 的 直流 、 一 体 化 电源 设备 ， 并 作为 产品 设计 、 
制造 、 检 验 和 使 用 的 依据 。 对 于 未 涵盖 的 其 它 电 源 设备 可 
参照 使 用 。 











































































































质子 交换 膜 燃 料 电 池 ”第 3 部 分 : 质子 交换 膜 测 试 方法 

标准 编号 : GB/AT 20042. 3-2009 ”实施 日 期 : 2009-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 































































































电池 铂 基 (Pt 基 ) 电 催化 剂 。 














质子 交换 膜 燃 料 电池 ”第 5 部 分 : 膜 电极 测试 方法 
标准 编号 : GBZT 20042. 5-2009 ”实施 日 期 : 2009-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 




















标准 简介 : 
CBZT20042 的 本 部 分 规定 了 质子 交换 膜 燃 料 电池 膜 电 
极 (MEA) 测试 方法 的 术语 和 定义 、 厚 度 均 匀 性 测试 、Pt 
担 载 量 测试 、 单 电池 极 化 曲线 测试 、 透 氧 电 流 密度 测试 、 
活化 极 化 过 电位 与 欧姆 极 化 过 电位 测试 、 电 化 学 活性 面积 
测试 。 本 部 分 适用 于 各 种 类 型 的 质子 交换 膜 燃 料 电 池 。 





















































普通 电源 或 整流 电源 供电 直流 电机 的 特殊 试验 方法 
标准 编号 : GB/T 20114-2006 ”实施 日 期 : 2006-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 适用 于 额定 输出 kW 及 以 上 的 普通 电源 或 整流 
电源 供电 的 直流 电机 ， 但 其 它 IEC 标准 所 涵盖 的 电机 除外 ， 
如 正 C 60349。 本 标准 的 目的 是 制定 用 于 测试 普通 电源 或 整 
流 电源 供电 的 直流 电机 特性 参量 的 试验 方法 。 本 标准 所 描 
述 的 任 一 项 或 全 部 试验 项 目 都 不 应 理解 为 对 任何 指定 电机 
都 要 求 执 行 。 特 定 试验 应 依据 制造 商 和 用 户 之 间 的 协议 进 
行 。 









































































































































变频 器 供电 的 笼 型 感应 电动 机 应 用 导 则 
标准 编号 : GB/T 20161-2008 ”实施 日 期 : 2009-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 仅 涉 及 间接 型 变频 器 。 此 类 变频 器 包括 带 中 间 
回路 的 外 施 直流 电流 的 变频 器 〈 电 流 型 变频 器 ) 和 外 施 直 
流 电压 的 变频 器 〈 电 压 型 变频 器 ) ， 或 为 方 波 型 或 为 脉冲 控 
制 型 ， 没 有 限制 脉冲 的 数量 、 宽 度 或 脉冲 频率 。 本 标准 适 






































: 446 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 














用 于 GBAT 21210-2007 规定 范围 内 的 笼 型 感应 电动 机 由 变 
频 器 供电 时 在 速度 设 定 范围 内 的 稳 态 运行 ， 不 包括 起 动 或 
瞬 态 现象 。 
































变频 器 供电 笼 型 感应 电动 机 设计 和 性 能 导 则 
标准 编号 : GB/T 21209-2007 ”实施 日 期 : 2008-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 、 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 描述 了 1 000V 及 以 下 电压 源 型 变频 器 供电 专用 
多 相 笼 型 感应 电动 机 的 性 能 特征 和 设计 特点 。 本 标准 还 规 
































影响 ,或 对 暴露 在 电磁 场 中 人 的 评估 ) 不 在 本 标准 中 考虑 。 








低压 直流 电源 第 3 部 分 : 电磁 兼容 性 (EMC) 
标准 编号 : GB/AT 21560. 3-2008 ”实施 日 期 : 2008-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





























标准 简介 : 

本 部 分 为 首次 发 布 。GB21560《 低 压 直 流 电源 》 分 为 7 
个 部 分 ， 本 部 分 为 GB21560 的 第 3 部 分 。 本 部 分 规定 了 功 
率 等 级 不 超过 30kW、 交 流 输入 或 直流 输入 电压 不 超过 
660V 、 直 流 输出 电压 不 超过 250V 的 各 种 电源 装置 的 电磁 兼 















































定 了 作为 电气 传动 系统 一 部 分 的 电动 机 和 变频 右 之 间 的 接 
口 参数 和 相互 作用 ， 包 括 安装 指南 。 

















逆 变 应 急电 源 

标准 编号 : GB/AT 21225-2007 ”实施 日 期 : 2008-05-20 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 逆 变 应 急电 源 的 定义 ,产品 分 类 和 特征 
参数 ， 技 术 要 求 ， 试 验方 法 ,检验 规则 及 标志 、 包 装 、 运 
输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 一 般 工业 、 民 用 等 场所 在 应 急 状 
态 向 照明 、 动 力 等 及 其 混合 负载 提供 交流 电能 的 EPS。 


















































半导体 变 流 器 变 流 联 结 的 标识 代号 

标准 编号 : GB/AT 21226-2007 ”实施 日 期 : 2008-05-20 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 的 仅仅 是 最 主要 和 最 常用 的 、 由 阀 器 件 构 
成 的 变 流 联结 ， 并 可 用 于 作为 堆 和 装置 整个 额定 值 代号 的 
一 部 分 。 适 用 于 GB/T 3859 所 包括 的 变 流 器 设备 的 二 极 管 、 
变 流 右 装 置 的 变 流 联结 。 






















































































变压器 、 电 抗 器 、 电 源 装 置 及 其 组 合 的 安全 电磁 兼容 
(EMC) 要 求 
标准 编号 : GBAT 21419-2013 ”实施 日 期 : 2013-12-02 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 频率 范围 为 0 ~400GHz 的 发 射 与 抗 扰 度 
的 电磁 兼容 要 求 。 没 有 规定 限 值 的 频段 无 需 进 行 测试 。 本 
标准 适用 于 GB19212 系列 标准 所 包括 的 变压器 、 电 抗 器 、 
电源 装置 及 其 组 合 。 对 于 做 成 随同 电器 或 电气 设备 一 起 供 
给 的 或 者 与 电器 或 电气 设备 配套 使 用 的 变压器 、 电 抗 器 、 
电源 装置 及 其 组 合 ， 应 满足 适用 于 该 电器 或 电气 设备 的 相 
关 EMC 标准 要 求 。 但 是 对 于 这 些 配套 用 变压器 、 电 抗 器 、 
电源 装置 及 其 组 合 ， 在 其 装 和 电器 或 电气 设备 之 前 的 单独 
试验 ， 本 标准 可 作为 导 则 使 用 。 本 标准 仅 涉及 性 能 。 变 压 
器 、 电 抗 妖 及 电源 装置 的 其 它 运行 情况 (例如 ,为 了 试验 
目的 ， 在 电路 中 模拟 故障 或 由 于 电磁 现象 对 功能 安全 性 的 












































































































































































































































[ 叶 漂 






































容 性 要 求 。 本 部 分 适用 于 作为 具有 直接 功能 的 单 而 开发 的 
电源 装置 。 本 部 分 与 IEC612040-3: 2000 相 比 ， 存 在 如 下 技 
术 性 差异 : 根据 我 国标 准 ， 本 部 分 第 1 章 将 输入 电源 电压 范 
科 上 限 从 IEC61204-3 规定 的 不 超过 600V 改 为 不 超过 660V， 
输出 电压 范围 上 限 则 从 IEC61204-3 规定 的 不 超过 200V 改 
为 不 超过 250V。 


























































































































低压 直流 电源 第 6 部 分 : 评定 低压 直流 电源 性 能 的 要 求 
标准 编号 : GB/T 21560. 6-2008 ”实施 日 期 : 2008-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





























标准 简介 : 

本 部 分 为 首次 发 布 。GB/AT21560《 低 压 直流 电源 》 分 
为 7 个 部 分 ， 本 部 分 为 GBAT21560 的 第 6 部 分 。 本 部 分 适 
用 于 一 般 用 途 电 源 。 这 些 电源 进行 交流 到 直流 或 直流 到 直 
流 的 变换 。 输 入 特性 ， 本 部 分 适用 于 额定 值 660V 及 以 下 的 
所 有 交流 或 直流 电源 。 输 出 特性 ， 本 部 分 仅 适 用 于 直流 电 
压低 于 250V， 且 功率 2.5kW 及 以 下 的 电源 。 本 部 分 与 
IEC612040-6: 2000 相 比 ， 存 在 如 下 技术 性 差异 : 根据 我 国 
标准 ， 本 部 分 第 1 章 将 输入 电源 电压 范围 上 限 从 IEC61204- 
6 规定 的 不 超过 600V 改 为 不 超过 660V ， 输 出 电压 范围 上 限 
则 从 IEC61204-6 规定 的 不 超过 200V 改 为 不 超过 250V。 


















































































































































变频 调 速 专用 三 相 异 步 电 动机 绝缘 规范 
标准 编号 : GB/T 21707-2008 ”实施 日 期 : 2008-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 为 首次 制订 。 本 标准 的 制定 参照 了 IEC62068- 
1. Ed. 1 、IEC60034-25 和 正 C60034-18-41。 本 标准 中 规定 了 
由 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电动 机 的 绝缘 结构 规范 。 本 标准 
适用 于 电压 等 级 为 1 140V 及 以 下 采用 散 绕组 的 变频 调 速 专 
] 三 相 异 步 电 动机 。 













































































YGP 系列 辊 道 用 变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 
标准 编号 : GB/AT 21969-2008 ”实施 日 期 : 2009-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 标准 规定 了 YGP 系列 辊 道 用 变频 调 速 三 相 异 步 电动 








第 七 篇 电源 标准 .447， 











机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 术 要 求 、 检 验 规则 、 试 验 
方法 以 及 标志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 适用 于 各 种 
辊 道 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 。 几 属 本 系列 电动 机 所 派 
生 的 各 种 系列 电动 机 均 可 参照 执行 。 




































































起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 第 1 部 

分 : YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 

标准 编号 : GB/T 21972. 1-2008 ”实施 日 期 : 2009-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 

CBZT21972 的 本 部 分 规定 了 YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变 
频 调 速 三 相 异 步 电 动机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 术 要 
求 、 检 验 规 则 、 试 验方 法 以 及 标志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 
本 部 分 适用 于 变频 器 供电 的 各 种 起 重 机 械 及 治 金 辅助 设备 
电力 传动 用 三 相 异 步 电 动机 ， 凡 属 本 系列 电动 机 所 派生 的 
各 种 系列 电动 机 均 可 参照 执行 。 












































起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 第 2 部 
分 : YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 ( 轴 
流风 机 冷却 ) 
标准 编号 : GB/AT 21972. 2-2012 ”实施 日 期 : 2013-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 
步 电 动机 ( 轴 流 风机 冷却 ) 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 ， 技 
术 要 求 ， 检 验 规则 ， 试 验方 法 以 及 标志 、 包 装 及 保 用 期 的 
要 求 。 本 部 分 适用 于 变频 器 供电 的 各 种 起 重 机 械 及 冶金 辅 
助 设备 电力 传动 用 轴 流 风机 冷却 型 三 相 异 步 电 动机 (以 下 
简称 电动 机 )。 












































































































































起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 第 3 部 
分 : YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 ( 离 
心 风 机 冷却 ) 
标准 编号 : GB/T 21972. 3-2013 ”实施 日 期 : 2014-05-10 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

GB/AT21972 的 本 部 分 规定 了 YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变 
频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (离心 风机 冷却 ) 的 型 式 、 基 本 参 
数 与 尺寸 ， 技 术 要 求 ， 检 验 规则 ， 试 验方 法 ， 标志、 包装 
及 保 用 期 的 要 求 。 本 部 分 适用 于 变频 器 供电 的 各 种 起 重 机 
械 及 冶金 辅助 设备 电力 传动 用 离心 风机 冷却 型 三 相 异 步 电 
动机 (以 下 简称 电动 机 ) 。 














































































































变频 器 供电 三 相 笼 型 感应 电动 机 试验 方法 

标准 编号 : GBAT 22670-2008 ”实施 日 期 : 2009-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 






















































































本 标准 规定 了 变频 器 供电 三 相 笼 型 感应 电动 机 试验 方 
法 。 本 标准 适用 于 变频 器 供电 的 三 相 笼 型 感应 电动 机 。 本 
标准 不 适用 于 牵引 电机 。 




















变频 电机 用 G 系列 冷却 风机 技术 规范 
标准 编号 : GB/T 22712-2008 ”实施 日 期 : 2009-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

随 着 变频 电机 应 用 的 日 益 广泛 , 冷却 风机 作为 变频 电 
机 的 配件 ， 市场 也 日 趋 增 大 ， 且 规格 品种 繁多 ， 人 迫切 需要 
制定 一 个 《变频 电机 用 G 系列 冷却 风机 技术 规范 》 规 范 市 
场 ， 以 利于 国民 经 济 的 发 展 。 由 于 目前 市 场 上 变频 电机 品 
种 繁多 ， 性 能 指标 和 安装 尺寸 有 较 大 的 不 同 ， 在 本 标准 中 
难以 统一 ， 所 以 本 标准 以 YVF2 (IP54) 变频 调 速 专用 变频 
机 三 相 异 步 电 动机 所 配 用 的 G 系列 冷却 风机 作为 基本 系 
列 。 其 它 的 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电 动机 可 参照 本 标准 选 
] 冷 风机 。 凡 属 该 风机 所 派生 的 各 种 风机 也 可 参照 执行 。 
本 标准 为 首次 发 布 。 本 标准 规定 了 变频 器 供电 的 YVF2 
(IP54) 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电 动机 用 G 系列 冷却 风机 的 
型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 ， 技 术 要 求 ， 检 验 规 则 ， 标 志 、 包 
装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 适用 于 变频 器 供电 的 YVT2 
(IP54) 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电动 机 用 G 系列 冷却 风机 
〈 轴 流 式 ) ， 由 变频 器 供电 的 甚 它 系列 的 变频 调 速 专用 三 相 
异步 电动 机 也 可 参照 此 标准 选用 风机 。 凡 属 该 风机 所 派生 
的 各 种 风机 也 可 参照 执行 。 

















































































































































































































旋转 电机 电压 型 变频 器 供电 的 旋转 电机 I 型 电气 绝缘 结构 
的 鉴别 和 型 式 试验 

标准 编号 : GB/AT 22720. 1-2008 ”实施 日 期 : 2009-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 




















标准 简介 : 

《电压 型 变频 器 供电 的 旋转 电机 电气 绝缘 结构 》 分 为 两 
个 部 分 ， 本 部 分 为 GBAT 22720 的 第 1 部 分 。 本 部 分 为 首次 
发 布 。GBZT 22720 的 本 部 分 规定 脉 宽 调制 变频 器 供电 的 定 
子 /转子 绕组 绝缘 结构 的 评估 标准 。 本 部 分 适用 于 变频 器 供 
的 单 相 或 多 相交 流 电 机 定子 /转子 绕组 绝缘 结构 。 本 部 分 
阐述 了 用 典型 试 样 或 完整 电机 进行 的 鉴别 或 /型 式 试验 ， 以 
验证 与 电压 型 变频 器 的 匹配 程度 。 本 部 分 不 适用 于 : 仅 由 
变频 器 起 动 的 旋转 电机 ; 额定 电压 有 效 值 二 300YV 的 旋转 电 
机 ; 牵引 电气 设备 和 结构 。 
































































































































电能 质量 公用 电网 间 谐 波 

标准 编号 : GB/AT 24337-2009 ”实施 日 期 : 2010-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 








子 




















标准 简介 : 

本 标准 规定 了 公用 电网 谐 波 电压 的 允许 阻 值 及 测量 取 
值 方 法 。 本 标准 适用 于 交流 额定 频率 为 50Hz， 标 称 电 压 
220kV 及 以 下 的 公用 电网 。 
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变频 器 供电 同步 电动 机 设计 与 应 用 指南 

标准 编号 : GBAT 24625-2009 ”实施 日 期 : 2010-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 变频 器 供电 的 三 相 或 多 相同 步 电 动机 定 
额 、 结 构 型 式 、 性 能 要 求 、 冷 却 方式 、 试 验方 法 及 验收 规 
则 ， 同 时 包含 对 变频 器 的 要 求 。 本 标准 适用 于 变频 电源 驱 
动 的 同步 电动 机 。 本 标准 未 规定 者 ， 均 应 符合 GB755 中 的 
j 关 规定 。 












































普通 照明 用 LED 模块 性 能 要 求 

标准 编号 : GB/T 24823-2009 ”实施 日 期 : 2010-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 普通 照明 用 LED 模块 的 分 类 、 技 术 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 等 。 
其 模块 形式 有 各 种 发 光 单 件 方 式 (例如 对 称 、 非 对 称 、 甜 



























































提供 恒定 电压 和 电流 。 不 符合 纯 电 压 和 电流 类 型 不 被 排除 
本 标准 之 外 。 






































普通 照明 用 LED 和 LED 模块 术语 和 定义 

标准 编号 : GB/AT 24826-2009 ”实施 日 期 : 2010-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 








子 














标准 简介 : 

本 标准 规定 了 普通 照明 用 LED 和 LED 模块 及 相关 的 术 
语 和 定义 。 本 标准 适用 于 编写 有 关 普 通 照 明 用 LED 的 各 类 
标准 及 其 有 关 的 技术 文献 。 





















































道路 照明 用 LED 灯 性 能 要 求 

标准 编号 : GB/T 24907-2010 ”实施 日 期 : 2011-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 标准 规定 了 道路 照明 用 LED 灯 的 术语 和 定义 、 分 类 
与 命名、 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 
运输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 集 LED 器 件 及 其 控制 驱动 电路 

































































区 、 椭 圆 ) 及 组 合 方式 。 其 LED 可 安装 在 平 面 上 ， 也 可 安 











和 灯具 于 一 体 、 采 用 交流 220V/50Hz 电源 供电 的 道路 照明 
































装 在 曲面 上 。 本 标准 适用 于 在 恒定 电压 、 恒 定 电流 或 恒定 
功率 下 工作 的 、 不 带 整 体式 控制 装置 的 LED 模块 及 采用 
250V 以 下 直流 或 1000V 以 下 50Hz 或 60Hz 交流 电源 的 自 镇 
流 LED 模块 。 注 1: 不 带 整 体式 控制 装置 的 LED 模块 简称 
为 “LED 模块 "， 不 带 整 体式 控制 装置 的 LED 模块 及 自 镇 
流 LED 模块 统称 为 “模块 "。 注 2: 本 标准 中 的 “镇 流 ” 
术语 泛 指 变 压 、 限 流 或 稳 流 ， 这 与 气体 放电 光源 正常 工作 
所 需 的 “镇 流 ” 含 义 有 所 不 同 。 




















































































































普通 照明 用 LED 模块 测试 方法 

标准 编号 : GBZT 24824-2009 ”实施 日 期 : 2010-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 普通 照明 用 LED 模块 的 基本 性 能 的 测量 
方法 。 本 标准 适用 于 功率 大 于 或 等 于 1W， 在 恒定 电压 、 恒 
E 电 流 或 恒定 功率 下 稳定 工作 的 、 外 和 置 控制 的 LED 模块 ; 
以 及 采用 直流 250V 以 下 或 交流 50Hz 或 60Hz、1 000V 以 下 
电源 供电 的 稳定 工作 的 自 镇 流 LED 模块 。 非 本 标准 范围 内 
的 LED 产品 ， 如 有 需要， 也 可 以 参考 本 标准 。 
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LED 模块 用 直流 或 交流 电子 控制 装置 性 能 要 求 

标准 编号 : GBAT 24825-2009 ”实施 日 期 : 2010-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 使 用 250V 以 下 直流 电源 和 50Hz 或 
60Hz、1 000V 以 下 交流 电压 ， 其 工作 频率 不 同 于 电源 频率 
的 电子 控制 装置 的 性 能 要 求 ， 此 控制 装置 与 GB24819 所 规 
定 的 LED 模块 一 起 工作 。 本 标准 规定 的 LED 控制 装置 设计 























































































































有 LED 灯 ( 符合 本 标准 的 灯 ， 在 额定 电源 电压 的 92% ~ 
106% 以 及 -30Y7 ~45 忆 范围 内 ， 应 能 正常 启动 和 燃点 ) 。 























装饰 照明 用 LED 灯 

标准 编号 : GB/T 24909-2010 ”实施 日 期 : 2011-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 











子 




















标准 简介 : 

本 标准 规定 了 额定 电源 电压 250V 以 下 频率 为 50Hz 交 
流 或 直流 的 装饰 照明 用 LED 灯 的 产品 分 类 、 技 术 要 求 、 检 
验 规则 、 标 志 、 包 装运 输 和 贮存 的 要 求 。 本 标准 适用 于 由 
LED 及 相关 附件 组 成 的 灯 。 该 产品 适用 于 室内 或 室外 装 蚀 
照明 。 
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电动 汽车 非 车 载 传导 式 充电 机 与 电池 管理 系统 之 间 的 通信 
协议 

标准 编号 : GB/AT 27930-2015 ”实施 日 期 : 2016-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 非 车 载 传导 式 充 电机 与 电池 管 
理 系 统 之 间 基 于 控制 器 局 域 网 (Control Area Network， 以 下 
简称 CAN) 的 通信 物理 层 、 数 据 链 路 层 及 应 用 层 的 定义 。 
本 标准 适用 于 采用 GBAT 18487. 1 规定 的 充电 模式 4 的 充电 
机 与 BMS 之 间 的 通信 ， 也 适用 于 充电 机 与 具有 充电 控制 功 
能 的 车 辆 控制 单元 之 间 的 通信 。 






























































































































































往复 式 内 燃 机 驱动 的 交流 发 电机 组 ”第 11 部 分 : 旋转 不 间 
断 电 源 性 能 要 求 和 试验 方法 
标准 编号 : GB/AT 2820. 11-2012 ”实施 日 期 : 2013-02-01 


第 七 篇 电源 标准 449. 

















发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 

CBZT2820 的 本 部 分 规定 了 由 机 械 和 电气 旋转 设备 组 合 
而 成 的 旋转 不 间断 电源 (UPS) 的 性 能 要 求 和 试验 方法 。 
本 部 分 适用 的 电源 ， 主 要 为 用 户 提供 不 间断 交流 电 。 当 无 
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发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 以 LED 为 光源 、 电 源 电压 不 超过 250V 
的 一 般 照 明 用 LED 简 灯 性 能 的 测量 方法 。 本 标准 适用 于 使 
| 一体 化 LED 模块 、 半 一 体 化 LED 模块 、 非 一 体 化 LED 模 

































































市 电 输 入 运行 时 ， 输 入 能 量 由 储存 的 能 量 或 者 往复 式 内 燃 
机 提供 ， 由 一 台 或 多 台 旋 转 电机 输出 电能 。 本 部 分 适用 的 
交流 电源 ， 主 要 为 固定 陆 用 和 船用 设施 提供 不 间断 电能 。 
不 包括 为 航空 、 陆 上 车 辆 和 机 车 供电 的 电源 。 也 不 包括 通 
过 静态 变换 产生 输出 电能 的 电源 。 本 部 分 对 使 用 旋转 UPS 
改善 交流 供电 品质 、 实 现 电 压 和 /或 电流 变换 及 削减 峰值 等 
情况 进行 了 描述 。 对 于 某 些 特殊 用 途 〈 例 如 医院 、 近 海岸 、 
非 国定 应 用 、 高 层 建筑 及 核 设施 等 ) ， 可 能 需要 附加 一 些 其 
它 的 要 求 ， 本 部 分 的 规定 应 作为 基础 。 






















































































































































































煤矿 通风 机 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 变频 调 速 控制 器 

标准 编号 : GB/AT 28556-2012 ”实施 日 期 : 2012-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 



























































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 工 类 煤矿 通风 机 用 隔 爆 兼 本 质 安 全 型 变 
频 调 速 控制 器 的 术语 和 定义 、 型 式 和 基本 参数 、 技 术 要 求 、 
试验 方法 、 检 验 规则 以 及 标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 等 要 求 。 
本 标准 适用 于 工 类 煤矿 通风 机 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 变频 调 
速 控制 器 。 
























































YVF 系列 变频 调 速 高 压 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 

355 ~ 630 ) 

标准 编号 : GB/AT 28562-2012 ”实施 日 期 : 2012-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 YVF 系列 变频 调 速 高 压 三 相 异 步 电动 机 
的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 术 要 求 、 检 验 规则 、 试 验方 
法 ， 以 及 标志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 适用 于 由 变 
频 器 供电 的 、 变 频 调 速 运行 的 高 压 笼 型 三 相 异 步 电 动机 ， 
机 座 号 355 ~ 630， 电 动机 适用 于 拖 动 一 般 用 途 的 恒 转 和 矩 和 
二 次 方 转 矩 特性 的 负载 。 










































































电动 汽车 交流 充电 桩 电能 计量 
标准 编号 : GBAT 28569-2012 ”实施 日 期 : 2012-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 交流 充电 桩 电能 计量 的 技术 要 
求 及 电能 计量 装置 的 配置 安装 要 求 、 试 验方 法 和 检验 规则 。 
本 标准 适用 于 交流 充电 桩 的 电能 计量 。 




















































































































LED 简 灯 性 能 测量 方法 
标准 编号 : GB/T 29293-2012 ”实施 日 期 : 2013-09-01 








块 、 半 一 体 化 LED 灯 或 非 一 体 化 LED 灯 的 简 灯 。 本 标准 不 
适用 于 使 用 一 体 化 LED 灯 的 简 灯 。 本 标准 与 CBXT29294 一 
2012 一 起 使 用 o 











LED 简 灯 性 能 要 求 

标准 编号 : GB/T 29294-2012 ”实施 日 期 : 2013-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 以 LED 为 光源 、 电 源 电压 不 超过 250V 
的 一 般 照明 用 LED 简 灯 的 性 能 要 求 。 本 标准 不 包括 使 用 一 
体 化 LED 灯 的 简 灯 。 




















反射 型 自 镇 流 LED 灯 性 能 测试 方法 

标准 编号 : GBZT 29295-2012 ”实施 日 期 : 2013-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 反射 型 自 镇 流 LED 灯 性 能 参数 的 测试 方 
法 ， 其 中 包括 适用 工作 条 件 测试 、 光 电 参 数 测试 、 老 炼 和 
寿命 试验 相关 指标 测试 等 测试 方法 。 本 标准 适用 于 外 形 类 
似 反射 型 而 铭 灯 的 ， 在 家 庭 、 商 业 和 类 似 场合 作为 普通 照 
明 、 局 部 照明 或 定位 照明 用 的 ， 把 稳定 燃点 部 件 集成 为 
体 的 LED 灯 。 适 用 范围 如 下 : 额定 电压 AC220V 频率 50Hz; 
符合 GU10、B22、E14 或 E27 灯头 要 求 ; PAR16、PAR20、 
PAR30 、PAR38 系列 LED 灯 。 注 1: PAR x x (PAR x x 代 
表 PAR16 、PAR20 、PAR30 、PAR38) 系列 灯 对 应 直径 尺寸 
为 x x/8in1)。 注 2; 在 本 标准 中 出 现 的 “ 灯 ” 代 表 “ 反 
射 型 自 镇 流 LED 灯 ”, 除非 有 特别 指明 是 其 它 类 型 的 
灯 。 








































































































反射 型 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 

标准 编号 : GB/T 29296-2012 ”实施 日 期 : 2013-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 反射 型 自 镇 流 LED 灯 的 术语 和 定义 、 产 
品 分 类 和 命名 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 
包装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 外 形 类 似 反 射 型 讽 忽 灯 
的 、 在 家 庭 、 商 业 和 类 似 场合 作为 普通 照明 、 局 部 照明 或 
定位 照明 用 的 、 把 稳定 燃点 部 件 集成 为 一 体 的 LED 灯 。 适 
范围 如 下 : 额定 电压 AC220V 频率 50Hz; 符合 GU10、 
B22、E14 或 E27 灯头 要 求 ，PAR16、PAR20、PAR30、 
PAR38 系列 LED 灯 。 注 1: PARxx 系列 灯 对 应 直径 尺寸 为 
xx/8in1 ) 。 注 2: 本 标准 中 出 现 的 “ 灯 ” 代 表 “ 反 射 型 自 镇 
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流 LED 灯 ”， 除 非 有 特别 指明 是 其 它 类 型 的 灯 。 














数字 可 寻 址 照明 接口 第 205 部 分 : 控制 装置 的 特殊 要 求 白 
炽 灯 电 源 电压 控 制 器 (设备 类 型 4) 
标准 编号 : CBXT 30104. 205-2013 ”实施 日 期 : 2014-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 

中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 


















































标准 简介 : 
GBZT30104 的 本 部 分 规定 了 与 白炽 灯 相 关 的 、 电 子 控 
制 装置 的 数字 信号 控制 协议 和 测试 程序 。 





























数字 可 寻 址 照明 接口 第 207 部 分 : 控制 装置 的 特殊 要 求 
LED 模块 (设备 类 型 6) 
标准 编号 : GBAT 30104. 207-2013 ”实施 日 期 : 2014-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 

中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 


















































标准 简介 : 

CBZT30104 的 本 部 分 规定 了 与 LED 模块 相关 的 ,使 用 
交流 /直流 电源 供电 的 电子 控制 装置 的 数字 信号 控制 协议 和 
测试 程序 。 







































































电能 质量 电压 暂 降 与 短 时 中 断 

标准 编号 : GB/AT 30137-2013 ”实施 日 期 : 2014-05-10 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电压 暂 降 与 短 时 中 断 的 指标 及 测试 、 统 
计 和 评估 方法 。 本 标准 适用 于 交流 50Hz 电力 系统 。 




















YZP-H 系列 船用 起 重用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 
标准 编号 : GB/AT 30144-2013 ”实施 日 期 : 2014-05-10 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 

中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 


















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 YZP-H 系列 船用 起 重用 变频 调 速 三 相 异 
步 电动 机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 ， 技 术 要 求 ， 检 验 规则 ， 
试验 方法 以 及 标志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 适用 于 
YZP-H 系列 船用 起 重用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (以 下 简 
称 电 动机 )。 








































































































YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 
(机 座 号 450 ~500) 
标准 编号 : GCBXT 30145-2013 ”实施 日 期 : 2014-05-10 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 
步 电 动机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 术 要 求 、 检 验 规 则 、 








































































































幅 入 式 LED 灯具 性 能 要 求 

标准 编号 : GB/AT 30413-2013 ”实施 日 期 : 2014-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 以 LED 为 光源 、 电 源 电压 不 超过 250V 
的 室内 一 般 照 明 用 藤 入 式 灯 具 的 性 能 要 求 。 本 标准 适用 于 
使 用 一 体 化 LED 模块 、 半 一 体 化 LED 模块 、 非 一 体 化 LED 
模块 、 半 一 体 化 LED 灯 或 非 一 体 化 LED 灯 的 灯具 。 本 标准 
不 适用 于 使 用 一 体 化 LED 灯 的 灯具 。 本 标准 不 适用 于 散人 
式 LED 简 灯 。 
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带 充 电 装 置 的 可 移 式 灯具 

标准 编号 : GB/AT 31728-2015 ”实施 日 期 : 2016-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 使 用 电光 源 、 电 源 电压 不 超过 250V、 带 
有 充电 装置 的 可 移 式 灯具 的 安全 要 求 。 本 标准 适用 于 家 用 
和 类 似 用 途 的 带 充 电 装 置 的 可 移 式 灯 具 。 本 标准 不 适用 于 
蓄电池 可 徒手 拆 钾 的 灯具 ， 以 及 : 打算 提供 应 急 照 明 的 灯 
;打算 用 在 特殊 场所 的 灯具 ， 如 存在 腐蚀 性 和 爆炸 性 气 
体 ( 灰 尘 、 落 气 或 煤气 ) 的 地 方 ; 用 太阳 能 充电 装置 充电 
的 灯具 。 






















































































































































































半导体 变 流 器 通用 要 求 和 电网 换 相 变 流 器 第 1-1 部 分 : 基 
本 要 求 规范 

标准 编号 : GB/AT 3859. 1-2013 ”实施 日 期 : 2013-12-02 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

GBT3859 的 本 部 分 规定 了 使 用 可 控 和 (或 ) 不 可 控 电 
子 阀 器 件 的 所 有 半导体 电力 变 流 器 和 半导体 电力 开关 的 性 
能 。 电 子 阀 器 件 主 要 有 半导体 器 件 ， 包 括 不 可 挖 器 件 〈 即 
整流 二 极 管 ) 和 可 控 器 件 〈 即 各 种 晶闸管 和 功率 晶体 管 ) 。 
可 控 器 件 可 反 向 阻 断 或 反 向 导 通 ， 可 借助 电流 、 电 压 或 光 
控制 。 假 设 非 双 稳 器 件 在 开关 状态 下 工作 。 本 部 分 主要 从 
总 体 上 规定 对 变 流 器 的 基本 要 求 ， 以 及 适用 于 把 交流 电 变 
换 为 直流 电 或 把 直流 电 变 换 为 交流 电 的 电网 换 相 变 流 器 的 
要 求 。 假 如 其 它 类 型 的 电力 电子 变 流 器 尚 无 产品 标准 ， 本 
部 分 的 内 容 也 适用 。 这 些 特定 的 要 求 适用 于 进行 功率 变换 、 
换 相 〈 例 如 : 半导体 自 换 相 变 流 器 ) 或 特殊 用 途 〈 例 如: 
直流 电 动机 传动 用 半导体 变 流 器 ) 的 半导体 电力 变 流 器 ， 
或 已 知 特性 的 组 合 〈 例 如 : 电 传动 机 车 车 辆 用 直接 直流 变 
流 器 ) 。 本 部 分 适用 于 未 被 专用 产品 标准 涵盖 或 特殊 性 能 
被 专用 产品 标准 涵盖 的 所 有 电力 变 流 器 。 电 力 变 流 器 的 专 
用 产品 标准 应 参考 本 部 分 。 注 1: 本 部 分 不 试图 定义 EMC 



























































































































































































































































试验 方法 、 标 志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 适用 于 变 
频 器 供电 的 各 种 起 重 机 械 及 冶金 辅助 设备 电力 传动 用 三 相 
异步 电动 机 (以 下 简称 电动 机 )。 






































要 求 。 本 部 分 涵盖 了 所 有 现象 ， 因 而 给 出 在 其 范围 适用 的 
专用 标准 。 注 2: 有 关 变 流 变 压 器 的 规定 见 GBAT3859.3 或 
GB/T18494. 1 。 














第 七 篇 电源 标准 .451， 





半导体 变 流 器 通用 要 求 和 电网 换 相 变 流 器 第 1-2 部 分 : 应 

用 导 则 

标准 编号 : GBAT 3859. 2-2013 ”实施 日 期 : 2013-12-02 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 
本 部 分 给 出 GBAT3859. 1 涵盖 的 基本 要 求 规范 在 不 同情 
况 下 的 应 用 导 则 ， 以 使 CBXT3859. 1 中 的 规定 以 可 控 的 形态 
适应 于 特殊 应 用 。 为 便于 使 用 GBAT3859. 1 ， 在 技术 关键 点 
处 给 出 了 背景 信息 。 本 部 分 主要 涵盖 电网 换 相 变 流 器 。 就 



























































定 不 间断 电源 设备 〈UPS) 性 能 的 方法 和 试验 要 求 。 本 标 
准 为 UPS 的 基础 标准 ， 所 有 UPS 产品 符合 其 规定 ， 其 它 
UPS 相关 标准 亦 应 以 本 标准 的 规定 为 准 。 





























低压 交流 电源 (不 高 于 1000V) 中 的 浪 涌 特性 
标准 编号 : GB/Z 21713-2008 ”实施 日 期 : 2008-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 指导 性 技术 文件 为 首次 发 布 。 本 指导 性 技术 文件 描 
述 低压 交流 电源 中 的 浪 涌 电 压 、 浪 涌 电 流 环境 ， 不 包括 其 















































现行 标准 不 可 能 提供 必要 的 资料 而 言 ， 本 部 分 本 身 不 是 规 
范 〈 除 非 涉及 某 些 辅助 部 件 ) 。 














半导体 变 流 器 通用 要 求 和 电网 换 相 变 流 器 第 1-3 部 分 : 变 

压 器 和 电抗 器 

标准 编号 : GB/T 3859. 3-2013 ”实施 日 期 : 2013-12-02 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

GB/AT3859 的 本 部 分 规定 了 变 流 变压器 不 同 于 通用 电力 
变压器 的 特性 。 应 注意 到 ， 整 流 变压器 运行 时 ， 通 常 流通 
着 非 正 弱 波 电流 。 在 单 拍 联 结 中 ， 每 个 浆 侧 绕组 的 电流 均 
含有 直流 分 量 ， 在 设计 和 试验 时 应 特别 注意 。 在 某 些 情况 












































































































































它 的 电能 质量 问题 。 标 准 中 所 考虑 的 浪 涌 持 续 时 间 不 超过 
半 个 工 频 周期 ,这些 浪 涌 可 以 是 周期 性 的 ， 也 可 以 是 随机 
事件 ， 可 以 出 现在 相 线 、 零 线 以 及 地 线 之 间 。 


























旋转 电机 电压 型 变频 器 供电 的 旋转 电机 耐 局 部 放电 电气 绝 
缘 结 构 ( 型) 的 鉴别 和 认可 试验 

标准 编号 : GB/Z 22720. 2-2013 ”实施 日 期 : 2014-05-10 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 


























标准 简介 : 

GB22720 的 本 部 分 规定 了 由 产生 重复 冲击 电压 的 脉 宽 
调制 (PWM) 变频 器 供电 并 在 运行 期 间 承 受 局 部 放电 的 单 
相 或 多 相交 流 电机 定子 /转子 绕组 绝缘 结构 的 评估 标准 。 本 


























































































































下 ， 外 部 短路 和 元 件 故障 会 产生 异常 的 应 力 , 因而 有 必要 
进行 特殊 设计 。 一 些 类 型 的 变压器 正常 运行 时 的 电压 波 
是 非 正弦 波 。 其 铁心 损耗 以 具有 与 运行 时 的 电压 半 周 期 
术 平 均值 和 基 波 频率 相等 的 正弦 波 电压 确定 。 本 部 分 适 
于 与 CBXT3859. 1 中 规定 的 电力 变 流 设备 配套 使 用 的 变 流 2 
压 器 和 电抗 器 。 在 其 它 各 方面 ， 如 果 国 家 标准 《电力 变 
器 》 与 本 部 分 不 矛盾 ， 其 规定 的 规则 也 适用 于 变 流 变 
器 。 
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用 并 悟 沼 

















半导体 变 流 器 包括 直接 直流 变 流 器 的 半导体 自 换 相 变 流 器 
标准 编号 : GB/T 3859. 4-2004 ”实施 日 期 : 2004-12-02 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 







































































中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
本 部 分 适用 于 电力 变 流 器 中 至 少 有 一 部 分 是 自 换 相 型 














的 所 甩 类 型 半导体 自 换 相 变 流 器 。 例 如 : 交流 变 流 器 、 间 
接 直 流 变 流 器 、 直 接 直流 变 流 器 。GBZT3859. 1 中 的 要 求 ， 
只 要 不 与 本 部 分 相 矛 盾 ， 也 同样 适用 于 自 换 相 变 流 器 。 对 
于 某 些 特殊 应 用 ， 如 不 间断 电源 设备 〈UPS) ， 交 、 直 流 调 
速 传动 和 电气 牵引 设备 ， 可 使 用 另外 的 标准 。 






























































不 间断 电源 设备 (UPS) 第 3 部 分 : 确定 性 能 的 方法 和 


试验 要 求 
标准 编号 : GBAT 7260. 3-2003 ”实施 日 期 : 2003-08-01 




















发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 
本 标准 修改 采用 IEC 62040-3 : 1999， 本 标准 规定 了 确 















































部 分 适用 于 电压 型 变频 器 供电 下 典型 试 样 的 鉴别 和 认可 试 
验 。 本 部 分 不 适用 于 : 仅 在 起 动 时 使 用 变频 器 的 旋转 电机 ; 
牵引 用 电气 设备 和 结 梳 

行业 标准 

锂 离子 蓄电池 汽车 应 急 启 动 电源 

标准 编号 : CAB 1022-2014 ”实施 日 期 : 2014-12-31 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 设备 互 连 用 单 模 光 纤 (C 类 单 模 光 纤 ) 
的 几何 、 光 学 、 传 输 、 机 械 、 环 境 性 能 的 要 求 和 测量 方法 。 
本 标准 适用 于 光 通 信 系 统 中 设备 内 部 或 设备 之 间 连 接 用 的 
单 模 光 纤 。 







































































水 景 用 发 光 二 极 管 (LED) 灯 
标准 编号 : CJ/T 361-2011 ”实施 日 期 : 2011-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 水 景 用 发 光 二 极 管 灯 的 术语 和 定义 、 缩 
略语 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 
贮存 。 本 标准 适用 于 水 景 、 音 乐 喷泉 、 瀑 布 等 场所 使 用 的 
发 光 二 极 管 灯 。 不 适用 于 游泳 池 、 浴 室 等 与 人 体 直 接 接触 
的 场所 。 






































LED 路 灯 
标准 编号 : CJ/T 420-2013 ”实施 日 期 : 2013-06-01 


“ 452 ”中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 














发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 路 灯 的 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 
则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 等 。 本 标准 适用 于 道路 和 街 
路 照明 的 LED 灯具 。 
































不 间断 电源 节能 产品 认证 技术 要 求 
标准 编号 : CSCZT 43-2006 ”实施 日 期 : 2006-02-28 
标准 简介 : 

本 技术 要 求 规定 了 不 间断 电源 〈UPS) 的 节能 产品 认 
证 技术 要 求 和 试验 方法 。 本 技术 要 求 适用 的 UPS 电源 为 在 
线 式 不 间断 电源 。 本 技术 要 求 不 适用 于 后 备 式 不 间断 电源 、 
在 线 互 动 式 不 间断 电源 以 及 由 发 电 设备 组 成 的 不 间断 电源 
系统 。 
























































电厂 厂 用 电源 快速 切换 装置 通用 技术 条 件 
标准 编号 : DLAT 1073-2007 ”实施 日 期 : 2008-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电厂 厂 用 电源 快速 切换 装置 (以 下 简称 
装置 ) 的 基本 技术 要 求 、 技 术 参 数 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 
标志 、 包 装 、 运 输 及 储存 。 本 标准 适用 于 发 电厂 数字 式 】 
用 电源 快速 切换 装置 ， 作 为 该 装置 的 设计 、 生 产 、 试 验 和 
应 用 的 依据 。 
































































































































电能 质量 术语 
标准 编号 : DLAT 1194-2012 ”实施 日 期 : 2012-12-01 





发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 与 电能 质量 有 关 的 基本 名 词 、 术 语 及 定 

















电力 通信 站 光伏 电源 系统 技术 要 求 
标准 编号 : DLAT 1336-2014 ”实施 日 期 : 2014-08-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 新 建 、 改 建 和 扩建 电力 通信 站 光伏 电源 
系统 的 工程 设计 与 建设 。 

































































工商 业 电力 用 户 应 急电 源 配置 技术 导 则 
标准 编号 : DLAT 268-2012 ”实施 日 期 : 2012-07-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 工商 业 电力 用 户 应 急电 源 配置 原则 和 技 
术 要 求 。 本 标准 适用 于 对 供电 连续 性 要 求 高 ， 断 电 可 能 会 
造成 人 身 安全 、 经 济 损失 及 社会 影响 的 工商 业 电 力 用 户 应 
急电 源 配 置 。 

































































低压 变频 调 速 装置 技术 条 件 

标准 编号 : DLAT 339-2010 ”实施 日 期 : 2011-05-01 

发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 低压 变频 调 速 装置 的 技术 要 求 、 试 验方 

法 、 检 验 规则 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 、 运 行 与 维护 。 

本 标准 适用 于 660V 及 以 下 电压 ，50Hz/60Hz 三 相交 流 电源 

供电 的 变频 调 速 装 置 。 


















































继 电 保护 及 控制 装置 电源 模块 〈 模 件 ) 技术 条 件 
标准 编号 : DLAT 527-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 继 电 保护 及 控制 装置 的 使 用 的 电源 模块 












































义 。 本 标准 适用 于 电力 行业 电能 质量 技术 和 管理 的 有 关 领 
域 。 





电力 系统 电能 质量 技术 管理 规定 
标准 编号 : DLAT 1198-2013 ”实施 日 期 2013-08-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电力 系统 电能 质量 技术 管理 的 内 容 、 流 
程 和 方法 。 本 标准 适用 于 标 称 频率 为 50Hz 的 交流 电力 系 
统 。 









































电能 质量 评估 技术 导 则 ”供电 电压 偏差 

标准 编号 : DLAT 1208-2013 ”实施 日 期 2013-08-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 供电 系统 和 电力 用 户 接 入 电网 的 供电 电 


















































或 模 件 ， 作 为 产品 设计 、 制 造 、 试 验 和 选用 的 依据 。 


发 电厂 、 变 电站 电子 信息 系统 220/380V 电源 电 涌 保护 配 
置 、 安 装 及 验收 规程 

标准 编号 : DLAT 5408-2009 ”实施 日 期 : 2009-12-01 

发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 规程 规定 了 发 电厂 、 变 电站 ( 含 箱 式 变电站 ) 电子 
信息 系统 220/380V 电源 电 涌 保护 器 的 选择 、 配 置 原则 。 本 
规程 适用 于 发 电厂 、 变 电站 ( 含 箱 式 变电站 ) 电子 信息 系 
统 220/380V 电源 电 涌 保护 器 的 选择 、 配 置 、 安 装 及 验收 。 













































































火电 厂 风机 水 泵 用 高 压 变频 器 
标准 编号 : DLAT 994-2006 ”实施 日 期 : 2006-10-01 
标准 简介 : 

本 标准 根据 《国家 发 展 改革 委 办 公 厅 关于 下 达 2004 年 





























压 偏差 评 佑 指标、 评估 流程 和 方法 。 本 标准 适用 于 交流 
50Hz 电力 系统 在 正常 运行 条 件 下 供电 电压 对 系统 标 称 电 
压 的 偏差 评估 。 输 电 系 统 的 电压 偏差 评估 可 参照 本 标 
























































行业 标准 项 目 补充 计划 的 通知 》 (发 改 办 公 业 [2003] 873 
号 文 ) 的 要 求 制定 的 。 风 机 水 泵 类 等 采用 变频 率 调 速 技术 
实现 节能 运行 是 我 国 节能 的 一 项 重点 推广 技术 。 火 电厂 风 
机 水 泵 用 电动 机 多 为 6kV 及 以 上 高 压 大 功率 电动 机 ， 国 内 
外 厂家 生产 的 高 压 变 频 器 已 在 我 国 火电 厂 开 始 投 入 运行 。 
















































































第 七 篇 电源 标准 453. 





由 于 火电 厂 生产 流程 、 操 作 规则 以 及 环境 要 求 均 具 有 一 定 
的 特殊 性 ， 有 必要 对 电力 行业 用 高 压 变 频 器 的 生产 、 技 术 
要 求 和 试验 内 容 等 进行 相应 的 规定 。 


























工业 电池 用 充电 设备 

标准 编号 : JBAT 10095-2010 ”实施 日 期 : 2010-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 


























本 标准 规定 了 工业 电池 用 充电 设备 的 术语 、 定 义 、 基 
本 参数 、 技 术 要 求 、 检 验 和 试验 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮 


存 等 内 容 。 本 标准 适用 于 直流 功率 1kW 以 上 、 直 流 电压 等 
级 1000V 以 下 ,被 充电 电池 可 以 是 铅 酸 蓄电池 ， 也 可 以 是 
锂电 池 或 者 其 它 具 有 相同 特性 的 蓄电池 ， 为 电动 搬运 车 、 
电动 汽车 、 鞭 电池 化 成 和 类 似 设备 提供 动力 的 电池 充电 的 
设备 。 电 力 工 程 及 邮电 、 通 信用 电池 的 充电 、 浮 充电 用 整 
流 设备 也 可 参照 使 用 。 合 适时 ,该 设备 也 可 作为 一 般 工业 
用 直流 电源 。 本 标准 不 适用 于 码头 、 船 坞 和 其 它 海 上 用 途 
的 电池 充电 ， 家 用 电器 和 应 急 照 明 用 电池 充电 ， 也 不 适用 
于 消防 泵 和 消防 车 的 电池 充电 。 本 标准 中 的 快速 充电 设备 
不 适用 于 铅 酸 贫 液 蓄 电池 的 充电 。 








































































































































































































小 功率 电流 电压 变换 器 通用 技术 条 件 

标准 编号 : ]B/T 10635-2006 ”实施 日 期 : 2007-04-01 
发 布 部 门 : 国家 发 展 和 改革 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 小 功率 电流 电压 变换 器 的 技术 要 求 、 试 
验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 、 供 货 的 成 
套 性 及 质量 保证 等 。 本 标准 适用 于 电力 系统 继 电 保护 及 自 
动 化 装置 中 使 用 的 小 功率 电流 电压 变换 器 。 本 标准 适用 于 
感应 式 的 电流 一 电流 、 电 流 一 电压 及 电压 一 电压 变换 器 ， 
其 它 类 型 的 小 功率 电流 电压 变换 器 可 参考 采用 。 








































































































低压 有 源 电 力 滤波 装置 
标准 编号 : JBMT 11067-2011 ”实施 日 期 : 2012-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 


























标准 简介 : 
本 标准 规定 了 低压 有 源 电 力 滤 波 装 置 的 术语 和 定义 、 




















技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 贮 
存 等 要 求 。 本 标准 适用 于 50Hz， 额 定 工 作 电 压 不 超过 
1 000V 的 低压 配 电 系统 ， 采 用 三 相 三 线 电 压 源 型 着 变 器 结 
构 的 并 联 型 滤波 装置 。 







































































锂 离子 蓄电池 总 成 接口 和 通信 协议 

标准 编号 : JB/AT 11138-2011 ”实施 日 期 : 2011-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 锂 离子 蕃 电 池 总 成 的 接口 和 协议 、 通 信 
协议 、 数 据 格式 及 充电 设备 与 锂 离子 蓄电池 总 成 的 工作 状 
态 转换 。 本 标准 也 适用 于 组 成 锂 离子 蓄电池 总 成 的 锂 离子 
电池 模块 的 接口 和 通信 协议 。 

































































锂 离子 蓄电池 充电 设备 通用 要 求 

标准 编号 : JB/T 11142-2011 ”实施 日 期 : 2011-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 锂 离 子 蓄电池 充电 设备 的 术语 和 定义 、 
型 号 和 基本 参数 、 技 术 要 求 、 试 验 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 
贮存 。 本 标准 适用 于 由 大 于 或 等 于 6A :的 锂 离子 更 电池 
组 成 的 锂 离子 蓄电池 模块 或 锂 离子 蓄电池 总 成 的 充电 设备 ， 
也 可 用 于 镍 基 革 电池 及 铅 酸 著 电 池 模 块 和 总 成 的 充电 设备 ， 
以 及 采用 电缆 与 蓄电池 模块 或 总 成 连接 ， 交 流 额定 电压 不 
超过 660V、 直 流 额 定 电压 不 超过 1 000V 的 充电 设备 。 































































































锂 离子 蓄电池 充电 设备 接口 和 通信 协议 
标准 编号 : JBAT 11143-2011 ”实施 日 期 : 2011-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 锂 离 子 蓄电池 充电 设备 接口 和 通信 协议 
的 术语 和 定义 、 拓 扑 结 构 和 接口 、 通 信 协 议 、 数 据 格式 和 
状态 转换 。 本 标准 适用 于 由 大 于 或 等 于 6A. h 的 锂 离子 蓄 电 
池 组 成 的 锂 离子 蓄电池 模块 或 锂 离 子 蓄电池 总 成 的 充电 设 
备 ， 也 可 用 于 镍 基 落 电池 及 铅 酸 著 电 池 模 块 和 总 成 的 充电 
设备 以 及 采用 电缆 与 蓄电池 模块 或 总 成 连接 ， 交 流 额 定 电 
压 不 超过 660V、 直 流 额 定 电压 不 超过 1 000V 的 充电 设备 。 






















































































































































































隔 爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ”第 1 部 分 : 
YBBP 系列 隔 爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 
355) 
标准 编号 : JB/T 11201. 1-2011 ”实施 日 期 : 2012-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 YBBP 系列 隔 爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电 
动机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 与 检 
验 规则 及 标志 、 包 装 的 要 求 。 本 标准 适用 于 YBBP 系列 隔 
爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~355)。 几 属 本 
系列 电动 机 派生 的 其 它 要 求 的 电动 机 也 可 参照 本 标准 执行 。 

































































YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (离心 风 

机 冷却 ) 技术 条 件 

标准 编号 : JB/T 11628-2013 ”实施 日 期 : 2014-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 

步 电 动机 (离心 风机 冷却 ) 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 

术 要 求 、 检 验 规则 、 试 验方 法 、 标 志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 

求 。 本 标准 适用 于 变频 器 供电 的 各 种 起 重 机 械 及 冶金 辅助 

设备 电力 传动 用 离心 风机 冷却 型 三 相 异 步 电 动机 。 





































































































YZPE 系列 起 重 及 冶金 用 电磁 制 动 变频 调 速 三 相 异 步 电 动 
机 技术 条 件 

标准 编号 : JB/T 11629-2013 ”实施 日 期 : 2014-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 YZPE 系列 起 重 及 冶金 用 电磁 制 动 变频 
调 速 三 相 异 步 电动 机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 术 要 求 、 
检验 规则 、 试 验方 法 、 标 志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标 
准 适用 于 变频 器 供电 的 各 种 起 重 机 械 及 冶金 辅助 设备 电力 
传动 用 电磁 制 动 三 相 异 步 电 动机 。 
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变频 调 速 带 式 输送 机 系统 能 效 测试 及 节能 量 计算 方法 
标准 编号 : JB/T 11704-2013 ”实施 日 期 : 2014-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 变频 调 速 带 式 输送 机 系统 能 效 测 试 现场 
条 件 、 项 目 及 仪表 要 求 、 测 试 方法 、 系 统 运行 效率 的 计算 
方法 、 调 速 节 能 及 节能 量 计 算 的 原则 、 节 能 量 计算 方法 。 
本 标准 适用 于 输送 煤炭 、 散 粮 、 矿 石 、 化 肥 等 物料 的 变频 
调 速 带 式 输送 机 系统 。 


















































YVF3 系列 (IP55) 变频 调 速 三 
(机 座 号 355 ~450) 

标准 编号 : JB/T 11710-2013 ”实施 日 期 : 2014-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 


相 异 步 电动 机 技术 条 件 























本 标准 规定 了 变频 机 组 供电 的 中 频 感 应 加 热 用 电 控 设备 的 
要 求 ， 试 验方 法 ， 抽 样 与 检验 ， 标 志 、 包 装 、 运 输 与 贮存 。 
本 标准 适用 于 变频 机 组 供电 的 中 频 感 应 熔炼 、 透 热 、 深 火 、 
烧结 、 焊 接 等 工 况 的 电 控 设备 。 其 频率 范围 为 高 于 工 频 50 
(60) Hz， 低 于 或 等 于 10 000Hz。 

































































真空 管 式 高 频 感应 加 热电 源 装 置 

标准 编号 : ]BXT 5267-1991 ”实施 日 期 : 1992-07-01 

发 布 部 门 : 全 国 工业 电热 设备 标准 化 技术 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 
产品 





























对 真空 管 式 高 频 感应 加 热电 源 装 置 的 各 
项 要 求 ， 包 | 分 类 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 
等 级 划分 、 包装 、 运 输 、 贮 存 、 订 购 和 供 货 等 。 本 
标准 适用 于 真空 管 式 高 频 感 应 加 热电 源 装 置 ， 该 装置 可 作 
为 表面 与 局 部 加 热 滩 火 、 透 热 、 熔 炼 和 焊接 等 高 频 感应 加 
热 设 备 的 电源 。 
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电力 变 流 器 用 水 冷却 设备 

标准 编号 : JB/T 5833-2013 ”实施 日 期 : 2013-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电力 变 流 器 用 水 冷却 设备 的 术语 和 定义 、 


























本 标准 规定 了 YVF3 系列 〈IP55 ) 变频 调 速 三 相 异 步 
电动 机 (机 座 号 355 ~450) 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 
术 要 求 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 
适用 于 YVF3 系列 (IP55 ) 变频 调 速 低压 党 型 三 相 异 步 电 
动机 〈 机 座 号 355 ~450)。 几 属 本 系列 电动 机 所 派生 的 各 
种 电动 机 也 可 参照 执行 。 







































































电 袋 复合 除尘 器 用 高 压 电 源 

标准 编号 : JB/T 12533-2015 ”实施 日 期 : 2016-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电 袋 复合 除尘 器 用 高 压 电 源 的 型 号 与 型 





























i 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 以 及 标 

、 包 装 、 运 输 、 贮 存 要 求 。 本 标准 适用 于 热 转移 媒质 为 
去 离 子 水 的 电力 变 流 器 冷却 设备 ， 也 适用 于 对 热 转移 媒质 
为 去 离子 水 的 其 它 电气 设备 的 冷却 设备 。 用 于 直流 输电 工 
程 的 冷却 设备 也 可 参照 使 用 。 



































旋转 率 引 电机 基本 技术 条 件 ”第 1 部 分 : 除 电 子 变 流 器 供 

电 的 交流 电动 机 之 外 的 电机 

标准 编号 : JB/T 6480. 1-2013 ”实施 日 期 : 2014-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 电力 传动 的 非 干 线 轨道 机 车 车 辆 和 非 公 






































谱 、 设 计 选 型 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 使 用 
说 明 书 、 包 装 、 运 输 和 贮存 、 调 试 运行 维护 。 本 标准 适用 















































路 车 辆 上 ， 除 电子 变 流 器 供电 的 交流 电动 机 之 外 的 旋转 牵 
引 电 机 的 技术 要 求 。 本 部 分 适用 于 安装 在 由 电力 传动 机 车 





















































于 电力 、 建 材 、 es 化 工 、 轻 工 等 行业 烟尘 治理 的 电 袋 
复合 除尘 器 用 高 压 电 源 。 























半导体 电力 变 流 器 型 号 编制 方法 
标准 编号 : JB/T 1505-1975 ”实施 日 期 ; 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 机 械 工业 部 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 符合 7B 种 电力 变 政 器 产品 。 


1975-07-01 
































感应 加 热 用 变频 机 组 电 控 设备 


标准 编号 : JB/T 4086-1997 ”实施 日 期 : 1998-02-01 








发 布 部 门 : 湘潭 牵引 电气 设备 研究 所 
标准 简介 : 











JBAT 4086-1997 本 标准 是 根据 中 频 电 热 待业 人 研究、 设 
计 、 制 造 和 使 用 的 实际 需要 ， 对 JB 4086-85 进行 的 修订 。 



































车 辆 牵引 的 拖车 上 的 电机 。 本 部 分 不 适用 于 由 蓄电池 供电 
的 工业 用 电动 车 辆 (搬运 车 、 又 车 、 工 厂 运 货车 等 ) 用 的 
EE 机， 也 不 适用 于 各 种 车 辆 上 的 微型 电机 ， 如 刊 雨 磊 电 动 
机 等 。 

























































































YVF2 系列 (IP54) 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电 动机 技术 条 

件 (机 座 号 80 ~355 ) 

标准 编号 : JB/AT 7118-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 YVF2 系列 (IP54) 变频 调 速 专用 三 相 

异步 电动 机 的 型 式 、 基 本 参数 与 尺寸 、 技 术 要 求 、 检 验 规 

则 以 及 标志 、 包 装 及 保 用 期 的 要 求 。 本 标准 适用 于 YVF2 

系列 (IP54) 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电动 机 (机 座 号 80 ~ 

355)。 凡 属 本 系列 电动 机 所 派生 的 各 种 系列 电动 机 也 可 参 





































































































第 七 篇 电源 标准 .455. 





照 执行 。 


煤矿 蔓 电 池 式 电机 车 用 防爆 特殊 型 电源 装置 
标准 编号 : JBAT 7568-1994 ”实施 日 期 : 1995-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 机 械 工业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 煤矿 蓄电池 式 电 机 车 用 防爆 特殊 型 电源 
装置 (以 下 简称 电源 装置 ) 的 规格 参数 、 技 术 要 求 、 试 验 
方法 、 检 验 规 则 等 。 本 标准 适用 于 有 沼气 或 煤 尘 爆炸 危险 
的 井下 煤矿 铅 酸 蓄 电池 式 电机 车 用 电源 装置 。 






































































































































船用 充电 发 电 装置 技术 条 件 

标准 编号 : JBAT 7596-2010 ”实施 日 期 : 2010-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

















发 布 部 门 : 沈阳 变压器 人 研究 所 
标准 简介 : 

JB《MT 8636-1997 本 标准 是 对 JB 2530-79《 电 力 变 流 变 压 
器 》 的 修订 。 其 技术 性 能 参数 有 如 下 变化 : 中 有 关 型 谱 和 
技术 要 求 详 细 内 容 均 引 相应 标准 ， 不 重复 叙述 。@) 删 除了 
“型 式 容量 ”章节 。@@ 提 出 基 波 电压 、 基 波 电流 等 新 概念 。 
(对 温 升 试验 提出 了 限 值 和 要 求 ， 规 定 了 试验 等 效 电 流 计 
算 公 式 ， 规 定 了 试验 方法 。 本 标准 规定 了 网 侧 系统 标 称 电 
压 220kV 及 以 下 的 油 淄 式 、 干 式 电力 变 流 变压器 ( 以 下 简 
称 变压器 ) 的 参数 据 ， 试 验 和 试验 方法 ， 标志、 包装 等 通 
技术 要 求 。 本 标准 适用 于 半导体 电力 变 流 器 中 的 变压器 ， 
包括 内 附 的 平衡 电抗 器 、 饱 和 电抗 器 等 。 本 标准 不 适用 于 
高 压 直 流 输 变 电 用 的 变压器 和 单 查 牵引 变压器 。 本 标准 只 
对 变压器 的 通用 部 分 提出 要 求 ， 各 类 型 的 变 压 髓 应 根据 其 
自身 的 特点 ， 在 本 标准 的 基础 上 编制 相应 标准 籍 以 对 特殊 





























































































































































































































本 标准 规定 了 船用 充电 发 电 装置 的 分 类 、 型 式 和 基本 











数 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 及 包装 储 运 等 。 本 标准 
于 额定 功率 为 1.2 ~18 kW， 由 柴油 机 驱动 ， 对 蓄电池 
及 其 它 电阻 性 负荷 供电 的 船用 充电 发 电 装 置 。 










































































过 部 站 





























补偿 式 交 流 稳 压 器 

标准 编号 : JBAT 7620-1994 ”实施 日 期 : 1995-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 机 械 工 业 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 补偿 式 交 流 稳 压 器 〈 以 下 简称 稳 压 器 ) 
的 型 号 、 基 本 参数 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 和 检验 规则 。 本 
标准 适用 于 补偿 变压器 和 调 压 变 压 器 及 其 控制 电路 构成 的 
干 式 交流 稳 压 器 。 



























































煤矿 防爆 特殊 型 电源 装置 用 铝 酸 蓄电池 

标准 编号 : JBAT 8200-2010 ”实施 日 期 : 2010-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 防爆 特殊 型 电源 装置 用 铅 酸 蓄电池 的 产 

品 品种 和 规格 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 

包装 、 运 输 和 贮存 。 本 适用 于 煤矿 蓄电池 式 电 力 机 车 用 防 

爆 特殊 型 电源 装置 中 的 铅 酸 蓄电池 的 检验 之 用 。 

























































































电热 器 具 用 电源 开关 

标准 编号 : JBAT 8440-1996 ”实施 日 期 : 1997-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 机 械 工业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电热 器 具 用 电源 开关 的 分 类 、 基 本 要 求 、 

试验 方法 、 检 验 规则 、 包 装 、 贮 存 等 技术 规范 。 本 标准 适 

用 于 供 家 用 和 类 似 用 途 电阻 性 发 热源 的 电热 器 具 使 用 的 由 

手 、 脚 或 其 它 人 体 动作 驱动 的 电源 开关 ， 开关 极 定 电压 不 

超过 440V， 额 定 电流 不 超过 63A.， 本 标准 不 适用 于 与 电 自 

动 控制 器 结合 成 一 体 的 组 合 开 关 。 






































































































































电力 变 流 变压器 
标准 编号 : JB/AT 8636-1997 ”实施 日 期 : 1998-01-01 


部 分 作出 补充 规定 。 注 : 对 采用 其 它 冷 却 介质 的 变压器 ， 
可 参照 采用 本 标准 。 本 标准 于 1997 年 9 月 5 日 首次 发 布 。 
























































中 频 感应 加 热 用 半导体 变频 装置 
标准 编号 : JBAT 8669-1997 ”实施 日 期 : 1998-02-01 
发 布 部 门 : 湘潭 牵引 电气 设备 研究 所 
标准 简介 : 
JBAT 8699-1997 本 标准 是 对 ZB K46 001-87 进行 的 修 
订 。 本 标准 规定 了 感应 加 热 用 半导体 变频 装置 的 技术 要 求 ， 
检验 ， 标志、 包装、 运输 与 贮存 。 本 标准 适用 于 以 半导体 
器 件 〈 唱 闸 管 或 功率 晶体 管 ) 所 构成 的 感应 加 热 用 半导体 
变频 装置 。 其 频率 范围 为 50 ~ 10 000Hz。 对 10 000Hz 以 上 
的 感应 加 热 用 半导体 变频 装置 亦 可 参照 采用 。 

























































































调 压 器 第 6 部 分 : 感应 稳 压 器 

标准 编号 : JB/T 8749. 6-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 感应 稳 压 器 的 术语 和 定义 、 产 品 型 号 、 
冷却 方式 、 产 品 规格 、 性 能 参数 、 使 用 条 件 、 技 术 要 求 、 
试验 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 和 随机 技术 文件 等 。 本 部 
分 适用 于 电压 等 级 为 10kV 及 以 下 、 人 额定 频率 为 50Hz、 连 
续 工作 、 无 级 调节 的 干 式 自 冷 和 油 浸 式 自 冷 感应 稳 压 器 。 
额定 容量 或 电压 规格 未 列 入 本 部 分 的 感应 稳 压 器 ， 可 参照 
使 用 本 部 分 的 有 关 条 款 。 















































调 压 器 ”第 7 部 分 : 接触 稳 压 器 

标准 编号 : JB/T 8749. 7-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 接触 稳 压 器 的 术语 和 定义 、 产 品 型 号 、 
冷却 方式 、 产 品 规格 、 性 能 参数 、 使 用 条 件 、 技 术 要 求 、 
试验 、 标 志 、 和 包装、 运输、 贮存 和 随机 技术 文件 等 。 本 部 
分 适用 于 电压 等 级 为 500V 及 以 下 、 额 定 频率 为 50Hz、 连 
续 工 作 、 无 级 调节 的 干 式 自 冷 接触 稳 压 器 (环形 铁心 )。 祝 
定 容量 或 电压 规格 未 列 人 本 部 分 的 接触 稳 压 器 ， 可 参照 使 



























































“ 456 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





用 本 部 分 的 





j 关 条 款 。 














调 压 器 第 8 部 分 : 柱 式 稳 压 器 

标准 编号 : JB/T 8749. 8-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 




















电动 工具 电源 线 护 套 

标准 编号 : JB/T 9605-2013 ”实施 日 期 : 2014-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电动 工具 电源 线 护 套 的 型 式 与 联接 尺寸 、 

技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 。 本 标准 适用 于 电动 工具 


















































本 部 分 规定 了 柱 式 稳 压 器 的 术语 和 定义 、 产 品 型 号 、 
冷却 方式 、 产 品 规格 、 性 能 参数 、 使 用 条 件 、 技 术 要 求 、 
试验 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 和 随机 技术 文件 等 。 本 部 
分 适用 于 电压 等 级 为 500V 及 以 下 、 额 定 频率 为 50Hz、 连 
续 工 作 、 无 级 调节 的 干 式 自 冷 和 油 浸 式 自 冷 柱 式 稳 压 噩 
( 柱 式 铁心 )。 额 定 容量 或 电压 规格 未 列 和 人 本 部 分 的 柱 式 稳 
压 器 ， 可 参照 使 用 本 部 分 的 有 关 条 款 。 








































































































电热 器 具 用 电源 开关 

标准 编号 : JBAT 8840-2013 ”实施 日 期 : 2013-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 主要 规定 了 家 用 和 类 似 用 途 电热 器 具 用 电源 开 

关 的 分 类 、 安 全 与 性 能 的 基本 要 求 及 相应 的 试验 方法 和 检 

验 规 则 。 本 标准 适用 于 供 家 用 和 类 似 用 途 电 阻 性 发 热源 的 

电热 器 具 使 用 的 ， 由 手 、 脚 或 其 它 人 体 动作 驱动 的 电源 开 

关 ， 开 关 额 定 电压 不 超过 480V， 额 定 电流 不 大 于 63 A。 与 

电 自 动 控制 器 组 合 的 开关 ， 也 可 参照 本 标准 规定 。 




















































































































电 控 设 备用 低压 直流 电源 
标准 编号 : JBAT 8948-1999 ”实施 日 期 : 2000-01-01 
发 布 部 门 : 国家 机 械 工业 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电 控 设备 用 低压 直流 电源 的 产品 型 号 、 
技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 产 品 包装 、 和 运输 及 贮存 
的 要 求 等 。 本 标准 适用 于 额定 频率 为 50Hz 或 60Hz、 
400Hz。 人 额定 电压 不 超过 1 000V 及 额定 电压 为 直流 不 超过 
400V 供电 的 、 输 出 额定 直流 电压 不 超过 400V， 人 额定 功率 不 
大 于 30kW 的 低压 开关 成 套 设备 及 电气 传动 控制 设备 用 的 
低压 直流 电源 (以 下 简称 电 控 用 直流 电源 ) 。 本 标准 适用 于 
自 成 一 体 的 组 件 (单元 ) 。 本 标准 不 适用 于 充电 、 浮 充电 整 
流 絮 (直流 电源 ) 。 



























































































































































三 相交 流 稳 频 稳 压 电源 机 组 及 系统 技术 条 件 
标准 编号 : JB/T 8982-2011 ”实施 日 期 : 2012-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 三 相交 流 稳 频 稳 压 电源 机 组 及 系统 的 基 
本 参数 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 以 及 标志 、 包 装 
等 。 本 标准 适用 于 电动 机 拖 动 的 同步 发 电机 组 及 其 稳 频 稳 
压 装 置 的 整套 系统 。 电 源 系 统 作为 小 型 三 相交 流 电机 及 其 
它 电 器 试验 用 的 低 波动 率 、 宽 调节 范围 的 电源 设备 ， 也 可 
作为 符合 本 标准 技术 指标 的 其 它 用 电器 的 电源 设备 ， 或 作 
为 变频 电源 设备 。 





























































































































电源 线 进 线 处 保护 用 的 独立 护 套 。 





电动 工具 用 变频 机 组 

标准 编号 : JB/T 9607-2013 ”实施 日 期 : 2014-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电动 工具 用 同 轴 旋转 式 变频 机 组 的 基本 

参数 、 型 式 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 和 检验 规则 。 本 标准 适 

于 将 三 相 50Hz 交流 电能 转换 为 三 相 150Hz、200Hz、 

300Hz、400Hz 交流 电能 的 同 轴 旋 转 式 变频 机 组 。 













































































集中 式 蕾 电池 应 急电 源 装置 
标准 编号 : JG/T 371-2012 ”实施 日 期 : 2012-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 集中 式 蓄电池 应 急电 源 装 置 的 术语 和 定 
义 、 分 类 、 代 号 和 标记 、 一 般 要 求 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 
验 规则 、 标 志和 铭牌 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 
一 般 工 业 与 民用 建筑 中 ， 输 出 交流 单 相 或 三 相 工 频 正弦 波 ， 
额定 电压 不 超过 1 000V， 额 定 输出 功率 0. 5kV . A ~ 400kV 
"A 的 集中 式 蓄电池 应 急电 源 装置 (以 下 简称 装置 ) 。 



































































































































电动 汽车 充电 机 〈 桩 ) 
标准 编号 : JG ( 粤 ) 015-2011 ”实施 日 期 : 2011-12-30 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
本 规程 适用 于 电动 汽车 非 车 载 充 电机 和 交流 充电 柱 电 
能 计量 性 能 的 现场 首次 检定 、 后 续 检定 和 使 用 中 的 检查 。 


















































整体 式 LED 路 灯 的 测量 方法 

标准 编号 : LBAT 001-2009 ”实施 日 期 : 2009-09-01 
发 布 部 门 : 国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 
标准 简介 : 

本 推荐 技术 规范 规定 了 整体 式 LED 路 灯 基 本 性 能 的 测 
量 方法 。 本 推荐 性 技术 规范 适用 于 交流 50Hz/220V 电源 供 
的 并 在 内 置 控制 器 ( 自 镇 流 ) 或 外 置 控制 部 驱动 下 稳定 
工作 的 用 于 道路 和 街路 照明 的 整体 式 LED 路 灯 。 超 出 推荐 
性 本 推荐 性 技术 规范 范围 的 LED 路 灯 或 类 似 产 品 的 测量 可 
参考 本 推荐 性 技术 规范 。 













































































矿 灯 充 电 架 
标准 编号 : MT 68-2002 ”实施 日 期 : 2002-09-01 
发 布 部 门 : 国家 经 济 贸易 委员 会 
标准 简介 : 

本 标准 第 4 章 第 4. 3.8 条 、 








第 4.4.2 条 、 第 4.4.5 条 为 





第 七 篇 电源 标准 .457， 




















于 











强制 性 的 ， 其 余 为 推荐 性 的 。 本 标准 是 根据 矿 灯 制造 技术 、 
矿 灯 充电 控制 技术 的 不 断 发 展 ， 对 MTZT 68-1992《 自 动 电 
压 控 制 型 酸性 矿 灯 充电 架 通 用 技术 条 件 》 和 MT 129-1985 
( 碱 性 矿 灯 充电 架 通 用 技术 条 件 》 进 行 修订 的 。 本 标准 将 各 
类 矿 灯 〈 酸 性 、 碱 性 ) 充电 架 归 人 ， 标准 名 称 相应 改 为 
《 矿 灯 充电 架 》， 提 高 了 标准 的 适用 性 . 在 MTAT 68-1992 和 
MT 129-1985 的 基础 上 增加 了 产品 型 号 编制 方法 、 湿 热 性 能 
试验 、 充 电 指示 器 的 防 尘 抗 静电 试验 。 














































































































矿 灯 用 LED 及 LED 光源 组 技术 条 件 

标准 编号 : MTAT 1092-2008 ”实施 日 期 : 2010-07-01 

发 布 部 门 : 国家 安全 生产 监督 管理 总 局 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 矿 灯 用 LED 及 LED 光源 组 的 术语 和 定 

义 、 符 号 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 标志 、 运 输 和 贮 

存 。 本 标准 适用 于 矿 灯 用 LED 及 LED 光源 组 。 
































煤矿 铅 酸 蓄电池 防爆 特殊 型 电源 装置 

标准 编号 : MTAT 334-2008 ”实施 日 期 : 2009-01-01 
发 布 部 门 : 国家 安全 生产 监督 管理 总 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 煤矿 铅 酸 蓄电池 防爆 特殊 型 电源 装置 的 
产品 分 类 、 要 求 、 试 验 、 方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 
运输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 在 具有 甲烷 或 煤 尘 爆炸 危险 的 
煤矿 井下 使 用 的 电源 装置 。 









































煤矿 电机 车 电源 装置 用 隔 爆 型 插销 连接 器 
标准 编号 : MTAT 875-2000 ”实施 日 期 : 2001-05-01 
发 布 部 门 : 国家 煤炭 工业 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 煤矿 电机 车 电源 装置 用 隔 爆 插销 连接 肯 
的 产品 分 类 与 基本 参数 、 技 术 要求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 
标志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 煤矿 电机 车 电源 
装置 用 隔 爆 插销 连接 器 ( 以 下 简称 插销 连接 髓 ) 。 



















































































双 馈 风力 发 电机 变 流 器 制造 技术 规范 

标准 编号 : NBXT 31014-2011 ”实施 日 期 : 2011-11-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 双人 馈 风力 发 电机 变 流 器 的 术语 和 定义 、 
技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 其 产品 的 相关 信息 等 。 
本 标准 适用 于 连接 双人 馈 风 力 发 电机 转子 绕组 的 电压 源 型 变 
流 器 。 


























永 磁 风力 发 电机 变 流 器 制造 技术 规范 
标准 编号 : NBMT 31015-2011 实施 日 期 : 2011-11-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 永 磁 风力 发 电机 变 流 器 的 术语 和 定义 、 
技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 其 产品 的 相关 信息 等 。 
本 标准 适用 于 连接 永 磁 风 力 发 电机 定子 绕组 的 电压 源 型 变 


























流 右 。 


海上 双 馈 风力 发 电机 变 流 器 


标准 编号 : NB/AT 31041-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 








标准 简介 : 

本 标准 规定 了 海上 双 俩 风力 发 电机 变 流 器 〈 以 下 简称 
变 流 器 ) 的 术语 和 定义 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 
及 其 产品 的 相关 信息 等 。 本 标准 适用 于 安装 在 海上 风 场 连 
接 双 饥 风 力 发 电机 转子 绕组 的 电压 源 型 变 流 器 。 


























海上 永 磁 风 力 发 电机 变 流 器 
标准 编号 : NB/T 31042-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 海上 永 磁 风力 发 电机 变 流 器 (以 下 简称 
变 流 器 ) 的 术语 和 定义 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 
及 其 产品 的 相关 信息 等 。 本 标准 适用 于 安装 在 海上 风电 场 
连接 永 磁 风 力 发 电机 定子 绕组 的 电压 源 型 变 流 器 。 


















































永 磁 风 力 发 电机 - 变 流 器 组 技术 规范 
标准 编号 : NB/T 31044-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 永 磁 风力 发 电机 〈 以 下 简称 发 电机 ) - 变 
流 器 组 的 相关 术语 及 定义 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 等 。 本 标 
准 适用 于 永 磁 风力 发 电机 - 变 流 器 组 (以 下 简称 发 变 组 )。 
对 特殊 要 求 ， 可 由 用 户 与 制造 商 协商 。 












































光伏 发 电 并 网 逆 变 器 技术 规范 

标准 编号 : NB/T 32004-2013 ”实施 日 期 : 2013-08-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 光伏 (PV) 并 网 系统 所 使 用 逆 变 器 的 产 
品类 型 、 技 术 要 求 及 试验 方法 。 本 标准 适用 于 连接 到 PV 源 
电路 电压 不 超过 直流 1500V， 交 流 输出 电压 不 超过 1 000V 
的 并 网 道 变 器 。 本 标准 按照 GBAT 1. 1-2009 《标准 化 工作 准 
则 第 1 部 分 : 标准 的 结构 和 编写 》 给 出 的 规则 起 草 。 本 
标准 由 国家 能 源 局 提出 。 本 标准 由 中 国电 器 工业 协会 归口 。 






















































































电动 汽车 非 车 载 传导 式 充电 机 技术 条 件 

标准 编号 : NBAT 33001-2010 ”实施 日 期 : 2010-10-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 用 非 车 载 传导 式 充电 机 (以 下 
简称 充电 机 ) 的 基本 构成 、 功 能 要 求 、 技 术 要 求 、 试 验方 
法 、 检 验 规 则 及 标识 。 本 标准 适用 于 采用 传导 式 充电 方式 
的 电动 汽车 用 非 车 载 充 电机 。 













































































电动 汽车 交流 充电 桩 技术 条 件 
标准 编号 : NB/T 33002-2010 ”实施 日 期 : 2010-10-01 


“ 458 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








发 布 部 门 : 国家 能 源 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 交流 充电 桩 (以 下 简称 充电 桩 ) 
基本 构成 、 功 能 要 求 、 技 术 要 求 、 试 验 项 目 产品 资料 等 方 
面 的 要 求 。 本 标准 适用 于 采用 传导 式 充 电 的 充电 桩 选 型 、 
配置 和 检验 。 
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电动 汽车 非 车 载 充电 机 监控 单元 与 电池 管理 系统 通信 协议 
标准 编号 : NBAT 33003-2010 ”实施 日 期 : 2010-10-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 电动 汽车 非 车 载 充电 机 监控 单元 与 电池 
管理 系统 (Battery Management System ， 简 称 BMS) 之 间 的 
通信 协议 。 本 规范 适用 于 采用 传导 式 充 电 方式 的 电动 汽车 
用 非 车 载 充电 机 。 









































电动 汽车 充电 站 及 电池 更 换 站 监控 系统 技术 规范 
标准 编号 : NB/AT 33005-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 电动 汽车 充电 站 及 电池 更 换 站 监控 系统 
构成 、 功 能 要 求 及 技术 指标 。 本 规 范 适用 于 电动 汽车 充电 
站 及 电池 更 换 站 监控 系统 (以 下 简称 监控 系统 )。 












































电动 汽车 充电 站 /电池 更 换 站 监控 系统 与 充 换 电 设备 通信 协 

议 

标准 编号 : NBAT 33007-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 

发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电动 汽车 充电 站 /电池 更 换 站 内 监控 系统 

与 充 换 电 设 备 通 信 的 接口 和 报 文 规范 。 本 标准 适用 于 电动 

汽车 充电 站 和 电池 更 换 站 监控 系统 。 









































电动 汽车 充电 设备 检验 试验 规范 
机 
标准 编号 : NBZT 33008. 1-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 非 车 载 充 电机 (以 下 简称 充电 
机 ) 试验 条 件 、 检 验 仪器 、 检 验 规则 、 检 验 项 目 、 试 验方 
法 。 本 标准 适用 于 充电 机 型 式 试 验 、 出 厂 检 验 、 到 货 验 收 
等 。 


第 1 部 分 : 非 车 载 充电 

































































电动 汽车 充电 设备 检验 试验 规范 第 2 部 分 : 交流 充电 桩 
标准 编号 : NBZT 33008. 2-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 交流 充电 桩 (以 下 简称 交流 充 
电 桩 ) 试验 条 件 、 检 验 仪器 、 检 验 规则 、 检 验 项 目 、 试 验 
方法 。 本 标准 适用 于 交流 充电 桩 型 式 试 验 、 出 厂 检 验 、 到 
货 验 收 等 。 



























































电能 质量 现象 分 类 
标准 编号 : NB/T 41004-2014 ”实施 日 期 : 2014-08-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 标 称 频率 为 50Hz 的 电力 系统 。 











电能 质量 控制 设备 通用 技术 要 求 


标准 编号 : NB/T 41005-2014 ”实施 日 期 : 2014-08-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 








标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电能 质量 控制 设备 的 使 用 环境 、 功 能 特 
性 、 试 验 、 包 装 和 储 运 要 求 等 。 本 标准 适用 于 主要 用 于 控 
制 和 改善 电能 质量 的 设备 。 












































高 压 变频 调 速 用 干 式 变 流 变 压 器 
标准 编号 : NB/T 42021-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 高 压 变 频 调 速 系统 输入 侧 用 的 三 相干 式 
变 流 变压器 ， 其 网 侧 绕组 的 电压 等 级 一 般 为 3 ~35kV， 立 
侧 单 个 绕组 的 电压 一 般 不 超过 2. 5kV。 


























高 压 变频 调 速 用 油 浸 式 变 流 变压器 
标准 编号 : NB/T 42022-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 高 压 变 压 频 调 速 系统 输入 侧 用 的 三 相 油 
浸 式 变 流 变压器 其 网 侧 绕组 的 电压 等 级 一 般 为 3 ~35kV， 


阀 侧 单 个 绕组 的 电压 一 般 不 超过 2. 5kV。 






























































宽 压 输入 稳 压 输出 隔离 型 直流 -直流 模块 电源 
标准 编号 : NBAT 42039-2014 ”实施 日 期 : 2014-11-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 宽 压 输入 稳 压 输出 隔离 型 直流 -直流 模块 
电源 的 术语 和 定义 、 规 格 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 
则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 与 贮存 等 。 本 标准 适用 于 宽 压 输入 
稳 压 输出 隔离 型 直流 -直流 模块 电源 。 







































































电源 插座 安装 的 夜 灯 

标准 编号 : QB 2908-2007 ”实施 日 期 : 2008-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 发 展 和 改革 委员 会 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 使 用 电光 源 、 电 源 电压 不 超过 250Vac50/ 

60Hz 的 电源 插座 安装 的 夜 灯 的 要 求 。 本 标准 应 与 GB 

7000. 1 一 起 使 用 。 







































































灯 用 附件 高 频 冷 启动 管 形 放 电灯 (党 虹 灯 ) 用 电子 换 流 器 
和 变频 器 性 能 要 求 
标准 编号 : QB/T 2986-2008 ”实施 日 期 : 2008-12-01 


第 七 篇 电源 标准 .459. 














发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 高 频 冷 启动 管 形 放电 灯 〈 需 虹 灯 ) 用 电 
子 换 流 器 和 变频 器 的 性 能 要 求 。 电 源 包 括 50Hz/60Hz、 
1 000V 以 下 的 交流 电源 或 者 1 000V 以 下 的 直流 电源 。 此 类 
换 流 器 和 变频 器 是 一 种 装 有 触发 和 稳定 部 件 的 转换 器 ， 这 
种 转换 器 能 在 直流 与 电源 频率 不 同 的 频率 下 使 涯 虹 灯 工作 。 
与 转换 器 匹配 的 霓虹灯 是 辉 光 放 电灯 管 ， 本 标准 不 包括 弧 
光 放 电 的 低 气 压 荧光 灯 用 电子 镇 流 器 。 
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彩色 双 端 荧光 灯 

标准 编号 : QB/T 4059-2010 ”实施 日 期 : 2010-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 低 气 压 来 蒸气 放电 彩色 痰 光 灯 的 要 求 、 

试验 方法 和 检验 规则 。 本 标准 适用 于 根据 使 用 各 类 彩色 殉 

光 粉 而 设计 的 具有 预 热 式 阴极 的 灯 、 采 用 交流 电源 频率 带 

启动 器 工作 的 及 采用 高 频 工作 的 预 热 阴极 灯 、 采 用 高 频 

(电源 ) 工作 的 预 热 阴极 灯 。 

































































ZR56 型 碱 性 锌 -羟基 氧化 镍 电池 

标准 编号 : QBXT 4080-2010 ”实施 日 期 : 2011-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 ZR6 型 碱 性 锌 -羟基 氧化 镍 的 电池 的 定 

义 、 型 号 命名 、 技 术 要 求 、 检 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 

包装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 供 数 码 相 机 、 便 携 式 音 

视频 产品 、 电 子 器 具 、 仪 器 仪表 等 电器 具 作 电 源 的 ZR6 型 

碱 性 锌 -羟基 和 氧化 镍 电池 的 生产 、 检 测 和 验收 。 
















































































风光 互补 供电 的 LED 道路 和 街路 照明 装置 

标准 编号 : QB/T 4146-2010 ”实施 日 期 : 2011-04-01 

发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 采用 风能 和 太阳 能 互补 发 电 、 鞭 电池 储 
供电 、 以 LED 为 光源 的 道路 和 街路 照明 装置 的 安全 和 性 
要 求 。 本 标准 适用 于 离 网 型 、 以 风光 互补 供电 的 照明 装 
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无 线 双 工 移动 通信 系统 中 心 台 发 射 机 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20504-1995 ”实施 日 期 : 1995-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工 业 部 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 无 线 双 工 移动 通信 系统 中 心 台 发 射 机 电 
源 (以 下 简称 中 心 台 发 射 机 电源 ) 的 要 求 、 质 量 保 证 规定 、 
交 货 准备 和 说 明 事项 。 本 规范 适用 无 线 双 工 移动 通信 系统 
中 心 台 发 射 机 电源 。 














































































































军用 电子 设备 电源 模块 灌 封 工艺 规程 
标准 编号 : SJ 20596-1996 ”实施 日 期 : 
标准 简介 : 


1997-01-01 

















本 规程 规 了 军用 抗 恶劣 环境 电子 设备 中 ， 电 源 模 块 绝 
缘 ， 导 热 灌 封 工艺 的 材料 、 工 艺 、 设 备 、 环 境 要 求 等 内 容 。 
本 规程 适用 于 军用 电子 设备 电源 模块 ， 也 适用 于 电子 设备 
中 高 发 热 部 件 、 器 件 的 绝缘 导热 灌 封 和 整 机 绝缘 导热 灌 
封 。 

























































































军用 装备 直流 供电 电源 总 规范 
标准 编号 : SJ] 20825-2002 ”实施 日 期 ; 2003-03-01 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 军用 装备 直流 供电 电源 总 规范 的 技术 要 
求 、 质 量 保证 规定 和 交 货 准备 等 ， 对 特殊 电源 的 详细 要 求 
应 在 产品 规范 中 规定 。 本 规范 适用 于 军用 装备 常用 的 直流 
供电 电源 ， 是 该 类 电源 产品 研制 、 设 计 、 生 产 和 验收 的 主 
要 技术 依据 ， 也 是 制定 相关 电源 产品 规定 和 其 它 技 术 文 件 
应 遵循 的 原则 和 基础 。 














































































































包 镍 密封 碱 性 蓄电池 充电 器 总 规范 

标准 编号 : SJ/AT 10289-1991 ”实施 日 期 : 1992-01-01 
发 布 部 门 : 国家 机 械 电 子 工业 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 各 种 包装 密封 碱 性 蓄电池 用 充电 器 的 

役 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 标志 、 包 装 、 运 输 、 
贮存 。 本 标准 适用 于 交流 电源 供电 的 齐 种 锅 镍 密封 碱 性 革 
电池 用 充电 器 。 本 标准 不 适用 于 作为 一 个 部 件 安装 在 其 它 
设备 内 的 充电 器 。 专 为 工业 包装 设计 的 充电 器 。 








































































































方形 密封 镭 镍 可 充电 单 体 蓄电池 

标准 编号 : SJ/T 10621-1995 ”实施 日 期 : 1995-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 方形 密封 锅 镍 可 充电 单 体 蓄电池 的 试验 

和 要 求 。 























单 相 R 型 铁心 电源 变压器 
标准 编号 : SJ/AT 11245-2001 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 R 型 铁心 电源 变压器 的 技术 要 求 、 检 验 
规则 及 标志 、 包 装 、 运 输 贮 存 等 要 求 。 本 标准 适用 于 工作 
电压 不 高 于 500V、 电 源 频率 为 1 000Hz 以 下 、 重 量 不 大 于 
12kg 的 电子 设备 用 干 式 R 型 铁心 电源 变压器 。 


实施 日 期 : 2002-05-01 










































































直流 稳定 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ/T 11432-2012 ”实施 日 期 : 2012-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 从 交流 或 直流 源 取得 电能 ， 提 供 直流 输 
出 功率 的 稳定 电源 ， 规 定 了 直流 稳定 电源 的 术语 、 性 能 
求 、 电 磁 兼容 性 要 求 以 及 除 电磁 兼容 性 以 外 的 试验 等 。 
















































































电源 用 磁性 氧化 物 磁 心 (EC 磁 心 ) 的 尺寸 
标准 编号 : SJ/T 2743-2013 ”实施 日 期 : 2013-12-01 


“ 460 ， 中国 电源 行 业 年 鉴 2016 











发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 磁性 氧化 物 制 成 的 适用 于 高 磁 通 密度 的 
优选 系列 EC 型 磁 心 在 机 械 互 换 性 方面 的 主要 尺寸 和 用 于 该 
类 磁 心 的 线圈 骨架 的 基本 尺寸 以 及 计算 这 类 磁 心 所 用 的 有 
效 参 数值 。 这 个 系列 的 磁 心 明确 规定 用 于 电源 变压器 。 





















































刷 镀 电源 完好 要 求 和 检查 评定 方法 
标准 编号 : SJAT 31056-1994 ”实施 日 期 : 1997-01-01 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 刷 镀 〈 涂 镀 ) 电源 的 完好 要 求 和 检查 、 
平定 方法 。 本 标准 适用 于 TD 类 刷 镀 〈 涂 镀 ) 电源 ， 其 它 
类 型 的 刷 镀 电源 亦 可 参照 本 标准 执行 。 
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铁 氧 体 磁 心 的 尺寸 第 13 部 分 : 电源 用 PQ 型 磁 心 
标准 编号 : SJAT 3172. 13-2013 ”实施 日 期 : 2013-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 用 铁 氧 体制 成 的 PQ 磁 心 及 低 矮 型 PQI 磁 
心 在 机 械 互 换 性 方面 的 主要 尺寸 ， 以 及 在 间距 为 2.54 mm 
印 制 电路 板 网 格 上 与 磁 心 底部 轮廓 有 关 的 线圈 骨架 末端 插 
针 位 置 。 

































































进出 口 电力 变压器 、 电 源 、 电 抗 器 和 类 似 产 品 检验 规程 通 
用 要 求 
标准 编号 : SNAT 0811-2012 ”实施 日 期 : 2013-05-01 
发 布 部 门 : 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 进出 口 电 力 变压器 、 电 源 、 电 抗 器 和 类 
似 产 。 本 标准 包括 了 下 列 类 型 的 干 式 变压器 、 电 源 (包括 
开关 型 电源 ) 和 电抗 器 ， 其 绕组 可 以 是 包 封 式 或 非 包 封 式 。 
























































进出 口 电 力 系统 直流 电源 设备 检验 规程 
标准 编号 : SNAT 1412-2004 ”实施 日 期 : 2004-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 进出 口 电 力 系 统 直流 电源 设备 的 抽样 、 
检验 及 检验 结果 的 判定 。 本 标准 适用 于 电力 系统 中 直流 电 
源 设备 。 该 设备 用 于 电力 系统 发 电厂 、 变 电站 等 电气 设备 、 
安全 自动 监控 装置 和 通信 电路 中 的 直流 电源 系统 ， 是 作为 
控制 、 信 和 号、 通信 、 保 护 及 直流 事故 照明 、 动 力 装置 等 的 
直流 电源 设备 。 本 标准 也 适用 于 其 它 行业 ， 如 冶金 、 化 工 、 
铁路 等 系统 中 厂 内 变电站 等 的 直流 电源 设备 。 
















































































































































































进出 口 照明 器 具 检 验 规 程 第 1 部 分 : LED 光源 
标准 编号 : SNXT 3325. 1.2012 ”实施 日 期 2013-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 
SNAT 3325 的 本 部 分 规定 了 进出 口 LED 光源 的 抽样 、 
检验 及 结果 判定 。 本 部 分 适用 于 普通 照明 用 LED 光源 的 进 
出 口 检验 。LED 光源 包括 以 下 产品 : 中 单一 的 LED 灯泡 。 
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@ 封 装 于 PCB 板 的 LED 阵列 。@@ 除 了 以 一 个 或 多 个 LED 作 
为 光源 发 光 外 还 包括 光学 、 机 械 、 电 子 。 























进出 口 照明 器 具 检 验 规程 
块 
标准 编号 : SNAT 3325. 2-2013 ”实施 日 期 : 2014-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 
SNAT 3325 的 本 部 分 规定 了 进出 口 普通 照明 用 LED 模 
块 的 要 求 、 抽 样 、 检 验 及 判定 。 本 部 分 适用 于 在 恒定 电压 、 
恒定 电流 或 恒定 功率 下 工作 的 不 带 整 体式 控制 装置 的 LED 
模块 ， 以 及 采用 250V 以 下 直流 或 1000V 以 下 50Hz 或 60Hz 
交流 电源 的 自 镇 流 LED 模块 。 


第 2 部 分 : 普通 照明 用 LED 模 



































































































































进出 口 照明 器 具 检 验 规 程 第 3 部 分 : 自 镇 流 LED 灯 
标准 编号 : SNAT 3325. 3-2013 ”实施 日 期 : 2014-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 

SN/AT3325 的 本 部 分 规定 了 进出 口 自 镇 流 LED 灯 的 
样 、 检 验 及 判定 。 本 部 分 适用 于 如 下 范围 的 普通 照明 用 自 
镇 流 LED 灯 : 人 额定 功率 60W 以 下 。@ 额定 电压 大 于 50V 
且 小 于 或 等 于 250V。@@ 灯 头 规格 为 B15d、B22d、E1l1、 
E12 、E14 、E17 、E26 、E27 、GU10 、GZ10 、GX53 。 































































































进出 口 照明 器 具 检 验 技术 要 求 第 S$ 部 分 : LED 灯 的 能 训 
标准 编号 : SNAT 3326. 5-2013 ”实施 日 期 : 2014-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 

SN/AT 3326 的 本 部 分 规定 了 进出 口 LED 灯 的 能 效 要 求 、 
检验 方法 及 结果 判定 。 本 部 分 适用 于 家 庭 和 类 似 场所 作为 
普通 照明 用 的 LED 灯 。 在 中 国 ， 适 用 范围 如 下 : 额定 电压 
ACIDC 250V 及 以 下 ; 额定 功率 60W 以 下 。 






































电气 化 铁道 用 中 倍率 锅 镍 蓄电池 直流 电源 装置 
标准 编号 : TBAT 2892-1998 ”实施 日 期 : 1998-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 铁道 前 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电气 化 铁道 用 中 倍率 锅 镍 荤 电磁 直流 电 
源 装置 的 使 用 环境 条 件 ， 技 术 要 求 、 结 构 、 试 验方 法 及 检 
验 规则 及 铭牌 标 字 、 包 装 、 和 运输、 贮存 的 要 求 。 本 标准 适 
j 于 电气 化 铁道 的 牵引 变 电 所 、 开 闭 所 、 电 力 系统 110kV 
以 下 的 变电站 、 工 矿 企 业 配 电 装置 和 其 它 自 动 化 铁道 的 牵 
引 变 电 所 、 开 闭 所 。 电 力 系统 110kV 以 下 的 变电站 、 工 矿 
企业 配 电 装 置 和 其 它 自 动 化 装置 的 户 内 式 直 流 电源 装 


































































































































































































移动 通信 手持 机 锂电 池 及 充电 器 的 安全 要 求 和 试验 方法 

标准 编号 : YD 1268-2003 ”实施 日 期 : 2003-06-05 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 移动 通信 和 手持 机 锂电 池 的 安全 性 能 要 求 ， 




















第 七 篇 电源 标准 :461. 








包括 正常 使 用 及 可 能 发 生 误 操作 时 的 安全 性 要 求 和 试验 方 
法 。 本 标准 适用 于 移动 通信 手持 机 锂电 池 (以 下 简称 电池 ) 
和 锂电 池 芯 (以 下 简称 电池 芯 ) 。 本 部 分 规定 了 移动 通信 手 
持 机 锂电 池 充 电器 的 安全 特性 的 技术 要 求 ， 并 规定 了 相应 
的 试验 方法 。 本 部 分 适用 于 移动 通信 手持 机 锂电 池 充 电器 
(以 下 简称 充电 器 ) 。 

地 方 标准 

电动 自行 车 用 锂 离子 蓄电池 组 和 充电 器 通用 技术 条 件 
标准 编号 : DB12/T 246-2012 ”实施 日 期 : 2013-02-15 

发 布 部 门 : 天 津 市 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 自行 车 用 锂 离子 电池 组 及 充电 只 的 
术语 、 合 名、 要求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 标志 、 包 装 、 
运输 、 贮 存 。 本 标准 适用 于 电动 自行 车 用 锂 离子 电池 组 
(以 下 简称 电池 组 ) 及 其 所 用 充电 器 。 


















































































































































LED 密 排 
标准 编号 : 
发 布 部 门 : 
标准 简介 : 

天 津 市 地 方 标准 ， 本 标准 适用 于 额定 电压 250V 以 下 
的 、 户 内 和 户外 广告 牌匾 及 建筑 物 装饰 等 类 似 场 所 使 用 的 
照明 装饰 LED 密 排 管 。 


管 测试 方法 
DB12ZT 413-2009 ”实施 日 期 : 2009-12-01 
天 津 市 质量 技术 监督 局 












































蕾 电池 智能 快速 充电 机 
标准 编号 : DB13/T 1464-2011 ”实施 日 期 : 2011-11-30 
发 布 部 门 : 河北 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





LED 系列 户外 灯具 








标准 编号 : DB21/T 2135-2013 ”实施 日 期 : 2013-07-25 
发 布 部 门 : 辽宁 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 
普通 照明 用 LED 系列 室内 灯具 
标准 编号 : DB21/T 2136-2014 ”实施 日 期 : 2014-05-07 
发 布 部 门 : 辽宁 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 
LED 道路 照明 产品 寒 地 安装 与 验收 要 求 
标准 编号 : DB23/T 1442-2011 ”实施 日 期 : 2011-04-03 
发 布 部 门 : 黑龙 江 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 
高 速 公路 隧道 LED 照明 灯具 
标准 编号 : DB34/T 1543-2011 ”实施 日 期 : 2011-12-15 


发 布 部 门 : 安徽 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 隧道 灯 的 术语 和 定义 、 分 类 、 技 术 
要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 
本 标准 用 于 50Hz/220V 交流 电源 供电 , 或 24 ~ 110V 范围 
的 直流 供电 LED 隧道 灯 。LED 光源 在 外 置式 电源 转换 器 驱 
动 下 稳定 工作 ， 应 用 于 隧道 内 功能 照明 的 LED 隧道 灯 。 







































































额定 电压 6kV 到 35kV 变频 器 用 电力 电线 

标准 编号 : DB34/T 1903-2013 ”实施 日 期 : 2013-07-27 
发 布 部 门 : 安徽 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 额定 电压 6 ~ 35kV 变频 器 用 电力 电缆 的 
型 号 和 产品 表示 方法 、 技 术 要 求 、 成 品 电缆 、 试 验方 法 和 
检验 规则 、 交 货 长 度 和 包装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 
额定 电压 3. 6/6kV 到 26/35kV 变频 器 用 电力 电缆 〈 以 下 简 
称 变频 电缆 ) 。 
















































































分 散 式 电动 汽车 充电 桩 ( 群 ) 工程 验收 规范 
标准 编号 : DB34/T 2191-2014 ”实施 日 期 : 2014-12-25 
发 布 部 门 : 安徽 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


手 摇 自发 电 且 可 充电 便携 式 灯具 
标准 编号 : DB35ZT 1000-2010 ”实施 日 期 : 2010-06-10 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 手 摇 自发 电 旦 可 充电 便携 式 灯 具 的 型 号 
和 代号 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 标志 、 包 装 、 
运输 、 贮 存 等 。 本 标准 适用 于 采用 LED 光源 ， 并 配置 可 充 
外 电 池 及 适配器 的 手 摇 自 发 电 且 可 充电 便携 式 灯 具 。 





















































































































































大 功率 LED 路 灯 

标准 编号 : DB35XT 1296-2012 ”实施 日 期 : 2013-02-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 大 功率 LED 路 灯 (以 下 简称 灯具 ) 的 术 
语 和 定义 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 
使 用 说 明 、 存 储 和 和 运输。 本 标准 适用 于 以 LED 为 光源 ， 功 
率 大 于 75W 的 用 于 快速 路 、 主 干道 和 次 干道 等 道路 照明 的 
大 功率 道路 照明 灯具 。 此 类 灯具 的 特点 是 必须 进行 光学 配 
光 和 热管 理 。 























LED 室内 照明 产品 总 要 求 
标准 编号 : DB35AT 1303-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 室内 照明 用 LED 灯 和 LED 灯具 的 术语 和 
定义 、 产 品 分 类 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 验 收 规则 、 包 装 、 
储存 和 运输 。 本 标准 适用 于 以 LED 为 光源 的 工作 电压 不 超 
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过 AC 250V 的 室内 照明 用 的 LED 灯 和 LED 灯具 (以 下 简称 
产品 ) O 


LED 道路 照明 驱动 电源 

标准 编号 : DB35AT 1305-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 道路 照明 驱动 电源 的 术语 和 定义 、 
技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 使 用 说 明 、 
存储 和 运输 。 本 标准 适用 于 LED 道路 照明 灯具 的 驱动 电 
源 。 隧 道 、 庭 院 、 停 车 场 等 公共 场所 的 LED 照明 灯具 用 驱 
动 电源 (功率 20W 及 以 上 ) 也 可 参照 执行 。 































































































LED 手电 得 

标准 编号 : DB35AT 1306-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED (发 光 二 极 管 ) 手电 简 (以 下 简称 
手电 简 ) 的 术语 与 定义 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 
标志 、 包 装 、 存 储 和 和 运输。 本 标准 适用 于 以 一 个 或 多 个 
LED 为 光源 的 金属 或 非 金 属 外 过 的 手电 简 。 本 标准 不 适 
于 充电 、 防 爆 等 特殊 用 途 手电 简 。 

























































































公路 隧道 照明 用 LED 灯具 

标准 编号 : DB35/T 1307-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 高 速 公路 隧道 照明 用 的 LED 灯具 (以 下 
简称 LED 隧道 灯 ) 的 工作 环境 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 
验 规则 、 标 志 、 包 装 和 贮 运 。 本 标准 适用 于 工作 电源 电压 
不 超过 1 000V、 频 率 为 50Hz 或 60Hz 交流 电源 的 公路 隧道 
照明 用 LED 灯具 。 用 于 其 它 隧 道场 所 照明 的 LED 灯具 也 可 
参照 使 用 。 
















































































室内 照明 用 白光 LED 球 泡 灯 

标准 编号 : DB35XT 1402-2013 ”实施 日 期 : 2014-03-10 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 室内 普通 照明 用 白光 LED 球 泡 灯 (以 下 
简称 LED 球 泡 灯 ) 的 术语 和 定义 、 分 类 与 型 号 命名 方法 、 
技术 要 求 、 试 验方 法 、 产 品 检 验 规 则 及 标志 、 包 装 、 运 输 与 
贮存 。 本 标准 适用 于 螺 口 式 灯头 ， 由 交流 频率 50Hz,， 电压 
220V 电源 供电 ， 额 定 功 率 60W 以 下 的 ， 用 于 室内 普通 照明 
的 白光 LED 球 泡 灯 。 其 它 类 型 的 LED 球 泡 灯 可 以 参照 使 用 。 










































































照明 用 多 芯片 集成 封装 LED 简 灯 

标准 编号 : DB35/T 1403-2013 ”实施 日 期 : 2014-03-10 

发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 照明 用 多 芯片 集成 封装 LED 简 灯 (以 下 

简称 LED 简 灯 ) 的 术语 和 定义 、 分 类 与 型 号 、 技 术 要 求 、 











试验 方法 、 检 验 规则 及 标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 和 安装 使 
j 说 明 。 本 标准 适用 于 额定 电源 电压 250V 以 下 ， 频 率 为 
50Hz， 由 采用 多 芯片 集成 封装 LED 光源 模块 、 控 制 装置 、 
连接 器 、 灯 体 等 组 成 的 照明 用 LED 简 灯 ,或 自 带 驱动 装置 
LED 简 灯 ， 或 驱动 装置 分 离 式 LED 简 灯 。 






















































































室内 照明 用 LED 平板 灯具 技术 规范 
标准 编号 : DB35/T 1416-2014 ”实施 日 期 : 2014-06-05 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


LED (发 光 二 极 管 ) 路 灯 
标准 编号 : DB36/T 579-2010 ”实施 日 期 ; 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

哲 缺 。 


2010-10-01 























室内 照明 LED 球 泡 灯 
标准 编号 : DB36/T 580-2010 ”实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


2010-11-01 























室内 照明 LED 管 形 灯 

标准 编号 : DB36/T 581-2010 ”实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


2010-11-01 























太阳 能 LED 路 灯 
标准 编号 : DB36/T 653-2012 ”实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


2012-06-01 























室内 照明 LED 面板 灯 
标准 编号 : DB36/T 654-2012 ”实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


2012-06-01 























室内 照明 LED 简 灯 
标准 编号 : DB36/T 740-2013 ”实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

哲 缺 。 


2014-02-01 























反射 型 自 镇 流 LED 灯 
标准 编号 : DB36/T 741-2013 ”实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 江西 省 质量 技术 监督 局 


2014-02-01 























第 七 篇 电源 标准 .463. 





标准 简介 : 
暂 缺 。 


太阳 能 LED 灯具 通用 技术 条 件 
标准 编号 : DB37AT 1181-2009 ”实施 日 期 : 2009-03-01 
发 布 部 门 : 山东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





额定 电压 8.7/15kV 及 以 下 变频 器 用 电力 电缆 通用 技术 要 求 
标准 编号 : DB37/T 2728-2015 ”实施 日 期 : 2016-01-14 
发 布 部 门 : 山东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 





变频 变 压 电 源 通 用 技术 条 件 
标准 编号 : DB37/T 727-2007 ”实施 日 期 : 
标准 简介 : 

和 暂 缺 。 


2007-12-01 


微 显示 投影 用 LED 光源 
标准 编号 : DB41/T 848-2013 ”实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 河南 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
和 暂 缺 。 


2014-02-25 





LED 道路 照明 灯具 
标准 编号 : DB42/T 566-2009 ”实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 湖北 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


2009-10-24 





电机 变频 调 速 装置 节 电 量 证 价 方法 


标准 编号 : DB43/T 461-2009 ”实施 日 期 2009-08-01 





发 布 部 门 : 湖南 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 
LED 路 灯 


标准 编号 : DB43ZT 672-2014 ”实施 日 期 : 2014-12-01 





发 布 部 门 : 湖南 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 


本 标准 规定 了 LED 路 灯 的 相关 术语 、 分 类 与 命名 要 
求 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 以 及 标志 、 使 用 说 明 
书 、 包 装 、 运 输 和 贮存 的 要 求 等 。 本 标准 适用 于 使 用 电源 
电压 不 超过 1 000V 的 以 LED (发 光 二 极 管 ) 为 光源 ， 总 功 
率 不 超过 400W 的 道路 、 街 路 、 隧 道 照 明 用 灯具 的 设计 、 
生产 及 使 用 。 






































LED 简 灯 
标准 编号 : DB43AT 680-2012 ”实施 日 期 : 2012-06-08 


发 布 部 门 : 湖南 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


LED 日 光 灯 
标准 编号 : DB43AT 681-2012 ”实施 日 期 : 2012-06-08 
发 布 部 门 : 湖南 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


双 端 自 镇 流 LED 管 型 灯 
标准 编号 : DB44/T 1042-2012 ”实施 日 期 : 2012-10-15 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 双 端 自 镇 流 LED 管 形 灯 的 术语 和 定义 、 
分 类 与 命名 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 
装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 额定 电压 250V 以 下 ， 室 内 
照明 领域 用 双 端 自 镇 流 LED 管 形 灯 (以 下 简称 灯 )。 本 标 
准 不 适用 于 可 以 控制 调 光 的 灯 。 






























































LED 投 光 灯 
标准 编号 : DB44/T 1161-2013 ”实施 日 期 : 2014-11-24 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

规定 了 LED 投 光 灯 的 术语 和 定义 、 结 构 、 分 类 
与 命名 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 
A 使 用 说 明 书 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 250V 以 
下 直流 电源 或 1 000V 以 下 交流 供电 以 LED 为 光源 的 用 于 投 
光照 明 ( 泛 光照 明 ) 的 投 光 设 备 ， 将 光线 投射 到 整个 面 或 
场所 ， 使 得 受 照 面 的 照度 远大 于 其 周围 环境 照度 的 建筑 装 
饰 照明 、 广 告 牌照 明 、 绿 化 景观 上 照明、 商业 空间 等 室内 外 
照明 装饰 领域 (不 包含 水 底 照 明 ) 用 LED 投 光 灯 。 可 调控 
型 LED 投 光 灯 可 参照 本 标准 。 


































































































LED 路 灯 、 隧 道 灯 用 驱动 电源 电气 性 能 要 求 
标准 编号 : DB44/T 1217-2013 ”实施 日 期 : 2014-03-06 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 线路 总 功率 不 大 于 400W 的 LED 路 灯 、 
隧道 灯 用 恒 压 和 恒 流 驱动 电源 。 








道路 照明 用 LED 电源 /控制 装置 性 能 要 求 
标准 编号 : DB44/T 1329-2014 ”实施 日 期 : 2014-07-18 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


普通 照明 用 LED 控制 装置 性 能 要 求 

标准 编号 : DB44/T 1330-2014 ”实施 日 期 : 2014-07-18 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


“ 464 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





和 暂 缺 。 


LED 射 灯 


标准 编号 : DB44/T 1331-2014 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





LED 平板 灯 


标准 编号 : DB44/T 1332-2014 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





充电 式 LED 手电 简 


标准 编号 : DB44/T 1334-2014 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





LED 医用 X 线 胶 片 观 察 灯 


标准 编号 : DB44/T 1335-2014 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





电梯 照明 用 LED 照明 设计 标准 


标准 编号 : DB44/T 1336-2014 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





汽车 库 LED 照明 设计 标准 


标准 编号 : DB44/T 1337-2014 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





汽车 隧道 LED 照明 设计 标准 


标准 编号 : DB44/T 1338-2014 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 





标准 简介 : 
暂 缺 。 
可 移 式 LED 灯具 


标准 编号 : DB44/T 1339-2014 ”实施 日 期 : 


发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





2014-07-18 


2014-07-18 


2014-07-18 


2014-07-18 


2014-07-18 


2014-07-18 


2014-07-18 


2014-07-18 


集中 供电 式 道路 照明 用 LED 模块 的 电气 接口 规范 


标准 编号 : DB44/T 1395-2014 ”实施 日 期 : 2014-11-14 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 


LED 路 灯 

标准 编号 : DB44/T 609-2009 ”实施 日 期 : 2009-07-01 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


转子 侧 变 频 调 速 节能 装置 通用 技术 规范 
标准 编号 : DB44AT 747-2010 ”实施 日 期 : 2010-07-14 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 转子 侧 变频 调 速 节 能 装置 通用 技术 规范 
的 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 等 。 
本 标准 适用 于 研制 和 使 用 的 交流 电动 机 变频 调 速 节能 系统 
中 的 转子 侧 变 频 调 速 装置 。 


















































LED 灯泡 通用 接口 

标准 编号 : DB52/T 791-2013 ”实施 日 期 : 2013-02-05 
发 布 部 门 : 贵州 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 


标准 编号 : DB53AT 495-2013 ”实施 日 期 : 2013-10-01 
发 布 部 门 : 云南 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 高 原型 高 压 变频 装置 (以 下 简称 装置 ) 
的 型 号 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 标志 、 包 装 、 
运输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 额定 输入 电压 范围 为 交流 3 ~ 
10kV， 输 出 电压 范围 为 交流 0~1.1 倍 和 额定 输入 电压 ， 额 定 
输入 频率 为 50Hz, 输出 频率 为 5 ~ 60Hz, 使 用 海拔 为 
2 000m 及 以 下 地 区 的 变频 装置 ， 主 要 用 于 风机 、 水 泵 类 变 
压力 变 流量 负载 或 类 似 交流 负载 。 









































































































































公路 隧道 照明 用 LED 灯具 通用 技术 条 件 

标准 编号 : DB61AT 549-2012 ”实施 日 期 : 2012-05-10 

发 布 部 门 :陕西 省 质量 技术 监督 局 

标准 简介 : 
本 标准 适用 于 公路 障 道 照明 用 LED 灯具 (以 下 简称 

LED 隧道 灯 ) 的 设计 、 生 产 、 施 工 及 验收 。 





























LED 隔 爆 型 防爆 灯 
标准 编号 : DB65/T 3371-2012 ”实施 日 期 : 2012-02-20 
发 布 部 门 : 新 疆 维吾尔 自治 区 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 
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光伏 并 网 逆 变 器 技术 规范 
标准 编号 : DB65/T 3463-2013 ”实施 日 期 : 2013-02-01 
发 布 部 门 : 新 疆 维吾尔 自治 区 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


通信 、 广 播 
国家 标准 





























卫星 通信 地 球 站 无 线 电 设备 测量 方法 第 二 部 分 : 分 系统 测 

量 第 四 节 : 上 变频 器 和 下 变频 器 

标准 编号 : GBXMT 11299. 8-1989 ”实施 日 期 : 1990-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 卫星 通信 地 球 站 发 射 机 和 接收 机 内 上 、 

下 变频 器 电 性 能 的 测量 适用 于 本 系列 标准 GB11299. 1《 卫 

星 通 信 地 球 站 无 线 电 设备 测量 方法 》“ 总 则 ”图 1 所 示 的 分 

系统 。 
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电视 和 声音 信号 的 电线 分 配 系统 设备 与 部 件 第 9 部 分 : 
电源 设备 通用 规范 
标准 编号 : GBAT 11318. 9-1996 ”实施 日 期 : 1997-05-01 
发 布 部 门 : 国家 广播 电影 电视 总 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 5 ~ 1750MHz 电视 和 声音 信号 的 电缆 分 
配 系统 中 电源 设备 〈 以 下 简称 部 件 ) 的 产品 分 类 、 要 求 、 
试验 方法 、 检 验 规 则 以 及 标志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 等 。 本 
标准 适用 于 5 ~1 750MHz 电视 和 声音 信号 的 电缆 分 配 系统 
中 的 电源 设备 。 








































































































移动 通信 电源 技术 要 求 和 试验 方法 

标准 编号 : GBAT 13722-2013 ”实施 日 期 : 2014-08-15 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 移动 通信 电源 的 技术 要 求 和 试验 方法 。 
本 标准 适用 于 供 地 面 、 内 河 或 沿海 作 移 动 业务 使 用 的 ， 其 
额定 输出 电压 为 48V 及 以 下 的 直流 稳 压 电 源 。 





























Ku 频段 卫星 电视 地 球 接收 站 通用 规范 

标准 编号 : GBAT 16954-1997 ”实施 日 期 : 1998-05-01 

发 布 部 门 : 国家 技术 监督 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 Ku 频段 卫星 电视 地 球 接收 站 的 要 求 、 试 











标准 简介 : 

本 标准 适用 于 音频 、 视 频 、 电 视 和 视听 工程 领域 的 电 
子 设备 及 系统 ， 特 别 是 对 使 用 人 员 无 需 进行 技术 培训 的 设 
备 。 本 标准 仅 适用 于 使 用 不 超过 单 相 250V 交流 电压 或 不 超 
过 50V 的 直流 电压 、 通 过 插头 和 插座 连接 电源 的 设备 。 













































































移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 充电 器 
标准 编号 : GB/T 21544-2008 ”实施 日 期 : 2008-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 、 
国家 标准 化 管理 委员 会 



































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 移动 通信 手持 用 锂 离 子 电源 充电 器 的 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 和 标志、 包装、 储存、 运输。 本 
标准 适用 于 移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 的 充电 器 。 






















































































接 入 网 设备 与 远 端 模块 电源 系统 的 综合 再 利用 
标准 编号 : GB/AT 26260-2010 ”实施 日 期 : 2011-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 标准 规定 了 接 入 网 设备 与 远 端 模块 电源 系统 进行 综 








合 再 利用 的 技术 要 求 、 试 验方 法 及 判定 与 原则 。 本 标准 适 
于 接 和 人 网 设备 与 远 端 模块 等 配套 电源 系统 的 综合 再 利用 。 



























































通信 用 风能 电源 系统 
标准 编号 : GB/AT 26263-2010 ”实施 日 期 : 2011-06-01 





发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
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中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 用 风能 电源 系统 的 定义 、 组 成 、 





























要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 包装 储 运 。 本 标准 适用 于 
向 通信 设备 供电 的 风能 发 电 系统 或 混合 发 电 系统 ， 不 适 
有 于 向 电网 送 电 的 风能 发 电 系 统 和 柴油 发 电机 组 等 发 电 
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通信 用 太阳 能 电源 系统 

标准 编号 : GB/AT 26264-2010 ”实施 日 期 : 2011-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 








子 

















标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 用 太阳 能 电源 系统 的 定义 、 组 成 、 
要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 包装 储 运 。 本 标准 适用 于 向 
通信 设备 供电 的 离 网 型 光伏 发 电 系统 或 混合 发 电 系统 ， 不 



































































































































验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 等 。 本 标准 
适用 于 传输 彩色 电视 制式 PAL-D 制 的 Ku 频段 卫星 电视 地 
球 接收 站 。 























视听 设备 和 系统 标牌 -电源 标志 
标准 编号 : GB/T 18122-2000 ”实施 日 期 : 2000-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 




















适用 于 向 电网 送 电 的 光伏 发 电 系统 和 柴油 发 电机 组 等 发 电 
装置 。 
行业 标准 


有 线 电视 系统 接收 机 变换 器 入 网 技术 条 件 和 测量 方法 
标准 编号 : GYAT 125-1995 ”实施 日 期 : 1996-01-01 
发 布 部 门 : 广播 电影 电视 部 

标准 简介 : 




















“ 466 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 











本 标准 规定 了 有 线 电 视 接 收 机 变换 如 (以 下 简称 变换 
器 ) 的 性 能 参数 要 求 和 测量 方法 ， 对 于 能 确保 同样 测量 准 
确 度 的 任何 等 效 测 量 方法 也 可 以 应 用 。 有 争议 时 ， 应 以 本 







































































能 的 考核 和 评定 ， 其 它 类 型 开关 电源 设备 、 蓄 电池 设备 及 
不 间断 电源 设备 可 参照 本 规范 执行 。 























标准 为 准 。 本 标准 适用 于 入 网 的 有 线 电视 接收 机 变换 做 电 
性 能 参数 的 检测 ， 并 作为 入 网 评价 的 技术 依据 。 

















多 路 微波 分 配 系统 (MMDS) 下 变频 器 技术 要 求 和 测量 方 
法 
标准 编号 : GYAT 173-2001 ”实施 日 期 : 2001-10-01 
发 布 部 门 : 国家 广播 电影 电视 总 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 采用 多 路 微波 分 配方 式 、 工 作 在 2 500 ~ 
2 700MHz 频率 范围 内 的 广播 电视 系统 用 MMDS 下 变频 器 的 
技术 要 求 和 测量 方法 。 对 于 能 够 确保 同样 测量 不 确定 度 的 
任何 等 效 测量 方法 也 可 以 采用 。 有 争议 时 ， 应 以 本 标准 为 
准 。 






















































































卫星 直播 系统 一 体 化 下 变频 器 技术 要 求 和 测量 方法 

标准 编号 : GY/T 232-2011 ”实施 日 期 : 2011-10-11 

发 布 部 门 : 国家 广播 电影 电视 总 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 卫星 直播 系统 一 体 化 下 变频 器 的 技术 要 
求 和 测量 方法 。 对 于 能 够 确保 同样 测量 不 确定 度 的 任何 等 
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通信 局 (站 ) 电源 系统 总 技术 要 求 
标准 编号 : YD/T 1051-2010 “实施 日 期 : 2011-01-01 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 
















































































标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 局 (站) 电源 系统 的 结构 形式 、 交 
流 供电 系统 、 直 流 供电 系统 、 防 雷 接地 、 主 要 电源 设备 技 


























术 性 能 要 求 和 电源 系统 的 监控 、 环 境 条 件 等 要 求 。 


通信 用 太阳 能 供电 组 合 电源 
标准 编号 : YDZT 1073-2000 ”实施 日 期 2000-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 用 太阳 能 供电 组 合 电 源 ( 以 下 简称 
组 合 电 源 ) 的 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 标志 、 包 装 、 
和 运输、 贮存。 本 标准 适用 于 以 太阳 能 光伏 电池 做 主 供电 源 ， 
由 交流 配 电 单 、 直 流 配 电 单 、 整 流 器 、 监 控 嚣 和 太阳 能 》 
伏 电池 电压 稳定 装置 等 构成 的 向 通信 设备 供电 的 组 合 电源 
设备 。 本 标准 不 包含 对 太阳 能 光伏 电池 的 要 求 。 





















































通信 用 交流 稳 压 器 




















效 测量 方法 也 可 采用 。 有 争议 时 ， 应 以 本 标准 为 准 。 本 标 
准 适 用 于 广播 电视 卫星 直播 系统 一 体 化 下 变频 器 的 研发 、 
生产 、 使 用 和 运行 维护 。 















































低压 电源 线 和 信和 号 线 上 短 持续 时 间 瞬 变 信 号 的 测量 方法 导 
则 
标准 编号 : SJ/Z 9032-1987 ”实施 日 期 : 1987-10-19 
标准 简介 : 

本 文件 意 在 给 出 低压 电源 线 和 信号 线 上 短 持续 时 间 瞬 
变 信 号 测量 方法 的 指导 性 规范 。 

















移动 通信 手持 机 锂电 池 充 电器 的 安全 要 求 和 试验 方法 
标准 编号 : YD 1268. 2-2003 ”实施 日 期 : 2003-06-05 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 移动 通信 手持 机 锂电 池 充 电器 的 安全 特 
性 的 技术 要 求 ， 并 规定 了 相应 的 试验 方法 。 本 部 分 适用 于 
移动 通信 手持 机 锂电 池 充 电器 〈 以 下 简称 充电 器 ) 。 































































































通信 用 电源 设备 抗 地 震 性 能 检测 规范 
标准 编号 : YD 5096-2005 ”实施 日 期 : 2006-10-01 
标准 简介 : 


标准 编号 : YTDAT 1074-2000 ”实施 日 期 : 2000-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 用 交流 稳 压 器 〈 以 下 简称 稳 压 器 ) 
的 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 。 
本 标准 适用 于 由 补偿 变压器 和 接触 调 压 天 以 及 低压 电器 和 
包子 器 件 组 成 的 向 通信 设备 供电 的 干 式 交 流 稳 压 器 。 







































































通信 用 不 间断 电源 (UPS ) 
标准 编号 : YDZT 1095-2008 ”实施 日 期 : 2008-11-01 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 用 在 线 式 、 互 动 式 与 后 备 式 静止 型 
不 间断 电源 (UPS) 的 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 
标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 。 本 标准 适用 通信 用 在 线 式 、 互 
动 式 与 后 备 式 输出 电压 为 正弦 波 的 静止 型 不 间断 电源 。 







































































通信 用 开关 电源 系统 监控 技术 要 求 和 试验 方法 
标准 编号 : YD/AT 1104-2001 ”实施 日 期 : 2001-03-21 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 











标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 用 开关 电源 系统 监控 模块 的 监控 内 


























本 规范 规定 了 通信 用 高 频 开 关 电源 设备 、 通 信用 阀 控 
式 密封 铅 酸 蓄 电池 设备 、 通 信用 不 间断 电源 设备 抗 地 震 性 
能 检测 的 技术 性 能 检测 项 目 、 指 标 要 求 、 检 测 方法 和 评估 
方法 。 本 规范 适用 于 进入 抗震 设防 烈度 为 7 ~9 度 地 区 的 通 
信用 高 频 开关 电源 设备 、 通 信用 阀 控 式 密封 铅 酸 蓄电池 设 
备 、 通 信用 不 间断 电源 设备 (UPS) 的 抗 地 震 通 信 技 术 性 











































































































容 、 技 术 要 求 、 通 信 协 议 、 试 验方 法 等 。 本 标准 适用 于 各 
类 通信 局 (站 ) 单独 设置 的 通信 用 开关 电源 系统 监控 模块 
及 以 此 为 基础 构成 的 不 同 规模 的 监控 系统 网 络 。 微 波 、 光 
缆 、 移 动 通信 等 通信 局 〈 站 ) 中 纳入 通信 设备 监控 系统 的 
通信 智能 电源 监控 可 参照 本 标准 有 关 部 分 执行 。 













































































第 七 篇 电源 标准 .467， 





通信 电源 用 阻 燃 耐火 软 电缆 
标准 编号 : YD/T 1173-2010 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 电源 用 阻 燃 耐火 软 电缆 的 分 类 与 命 
名 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 及 贮 
存 。 


实施 日 期 : 2011-01-01 
































接 入 网 电源 技术 要 求 

标准 编号 : YTD/AT 1184-2002 ”实施 日 期 : 2002-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 接 入 网 电源 的 技术 要 求 。 本 标准 适用 于 

接 入 网 用 户 端 网 络 单 及 以 下 的 交换 和 业务 终端 设备 的 电源 

设备 和 系统 。 


























无 触 点 补偿 式 交流 稳 压 器 

标准 编号 : YDAT 1270-2003 ”实施 日 期 : 2003-06-05 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 无 触 点 补偿 式 交 流 稳 压 器 的 技术 要 求 、 
试验 方法 、 检 验 规则 和 标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 。 本 标准 
适用 于 采用 低压 电器 及 电子 器 件 组 成 的 无 触 点 补偿 式 交 流 
稳 压 器 。 



























































无 触 点 感应 式 交 流 稳 压 器 

标准 编号 : YDZT 1325-2004 ”实施 日 期 : 2005-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 无 触 点 感应 式 交 流 稳 压 器 ( 以 下 简称 稳 
压 器 ) 的 定义 、 分 类 与 命名 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 
规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 交流 电压 
为 500V 以 下 稳 压 器 。 






































通信 局 (站 ) 电源、 空调 及 环境 集中 监控 管理 系统 第 1 部 
分 : 系统 技术 要 求 
标准 编号 : YTDAT 1363. 1-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-14 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 局 (站 ) 电源 、 空 调 及 环境 集中 监 
控 管 理 系统 的 系统 组 成 、 监 控 内 容 、 系 统管 理 、 硬 件 配置 、 
软件 功能 、 系 统 维护 等 要 求 。 本 部 分 技术 要 求 适 用 于 通信 
局 (站) 单独 设置 的 通信 电源、 空调 及 环境 集中 监控 管理 
系统 以 及 在 此 基础 上 构成 的 不 同 规模 的 监控 系统 网 络 。 采 
用 通信 网 元 提供 的 干 接点 传输 进行 监控 系统 组 网 时 ， 除 传 
输 组 网 方式 外 ， 其 它 功能 应 遵循 本 部 分 规定 。 















































































































































通信 局 (站) 电源 、 空 调 及 环境 集中 监控 管理 系统 第 2 
部 分 : 互联 协议 

标准 编号 : YD/AT 1363. 2-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-14 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 














标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 局 〈 站 ) 电源 、 空 调 及 环境 集中 监 
挖 管理 系统 (以 下 简称 监控 系统 ) 的 互联 通信 协议 接口 。 
本 部 分 适用 于 通信 局 (站) 电源 、 空 调 及 环境 集中 监控 管 
理 系统 不 同 厂家 监控 中 心 之 间 的 互联 接口 协议 。 


















































通信 局 (站) 电源 、 空 调 及 环境 集中 监控 管理 系统 第 3 
部 分 : 前 端 智能 设备 协议 
标准 编号 : YD/AT 1363.3-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-14 











发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 通信 局 (站) 内 为 实现 集中 监控 而 使 用 








的 电源 、 空 调 等 设备 在 设计 、 制 造 中 应 遵循 的 通信 协议 ， 
同时 规定 了 通信 局 (站 ) 电源、 空调 及 环境 集中 监控 管理 
系统 中 监控 模块 和 监控 单元 之 间 的 通信 协议 。 本 部 分 适用 
于 各 类 通信 局 (站) 电源 、 空 调 及 环境 集中 监控 系统 和 在 
此 基础 上 构成 的 不 同 规模 的 监控 系统 。 

































































通信 局 (站 ) 电源、 空调 及 环境 集中 监控 管理 系统 第 4 

部 分 : 测试 方法 

标准 编号 : YD/T 1363. 4-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-14 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 前 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 通信 局 (站) 电源 、 空 调 及 环境 集中 监 

控 管理 系统 的 测试 方法 。 本 部 分 适用 于 各 类 通信 局 (站 ) 

单独 设置 的 通信 电源、 空调 及 环境 集中 监控 管理 系统 以 及 

在 此 基础 上 构成 的 不 同 规模 监控 系统 的 测试 。 













































































通信 局 (站 ) 电源、 空调 及 环境 集中 监控 管理 系统 第 5 
部 分 : 门禁 集中 监控 系统 
标准 编号 : YD/T 1363. 5-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-14 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 局 〈 站 ) 电源、 空调 及 环境 集中 监 
控 管 理 系统 中 门禁 集中 监控 系统 的 系统 组 成 、 监 控 内 容 、 
系统 管理 、 硬 件 配置 、 软 件 功能 和 系统 维护 等 要 求 。 本 部 
分 适用 于 通信 局 〈 站 ) 单独 设置 的 门禁 集中 监控 系统 及 以 
此 为 基础 构成 的 不 同 规模 的 门禁 集中 监控 系统 网 络 。 



























































通信 用 直流 一 直流 模块 电源 

标准 编号 : YD/T 1376-2005 ”实施 日 期 : 2005-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 用 直流 一 直流 模块 电源 (以 下 简称 
模块 电源 ) 的 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 包装 贮存 。 本 
标准 适用 于 非 独 立 使 用 、 板 上 安装 的 通信 用 直流 一 直流 模 
块 电源 。 
































室外 型 通信 电源 系统 
标准 编号 : YD/T 1436-2014 ”实施 日 期 2014-10-14 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 
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标准 简介 : 
本 标准 规定 了 室外 型 通信 电源 系统 的 定义 、 分 类 、 技 






































术 要 求 、 防 雷 要 求 、 环 境 适应 性 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 
则 以 及 标志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 放置 在 室 

















Te 不 间断 电源 (UPS)、 蓄 
电池 、 配 电 装 置 、 温 度 调 节 装 置 和 机 柜 组 成 的 通信 电源 系 
统 。 本 标准 1 发 电机 组 、 车 船 载 移动 电 
源 系 统 及 利用 自然 环境 能 量 发 电 的 电源 系统 。 














































































































移动 通信 终端 电源 适配器 及 充电 /数据 接口 技术 要 求 和 测试 








方法 
标准 编号 : YD/T 1591-2009 ”实施 日 期 : 2010-01-01 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 移动 通信 终端 充电 /数据 接口 、 交 流 电源 
适配器 及 线 缆 的 技术 要 求 和 测试 方法 ， 包括 所 涉及 的 物理 

















特性 、 电 气 特性 、 安 全 特性 、 电 磁 兼 容 性 、 环 境 适 应 性 和 
识别 标识 等 。 | 线 供电 方式 的 终端 、 交 
流 电源 适配器 及 其 连接 线 缆 ; 不 适用 于 需要 特殊 供电 和 应 
用 的 移动 禾 端 ， 如 仅 用 于 企业 、 行 业 的 特殊 移动 设备 等 。 
其 它 便 携 式 或 家 用 小 型 电子 设备 的 供电 或 充电 也 可 以 参照 
使 用 。 
























































































































































通信 设备 用 直流 远 供 电源 系统 

标准 编号 : YD/T 1817-2008 ”实施 日 期 : 2008-11-01 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 设备 用 直流 远 供 电源 系统 的 定义 、 
分 类 、 要 求 、 测 试 方法 ， 及 设备 的 标志 、 包 装 、 运 输 和 存 
储 。 本 标准 适用 于 通过 通信 线 缆 进 行 直流 电能 远 距 离 传送 
和 接收 的 供电 系统 。 本 标准 不 适用 于 TNV 电路 的 远 供 有 
统 。 







































































数据 通信 用 电源 系统 

标准 编号 : YD/T 1818-2008 ”实施 日 期 : 2008-11-01 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 数据 通信 用 电源 系统 的 定义 、 分 类 、 系 
统 组 成 、 技 术 及 系统 配置 要 求 。 本 标准 适用 于 数据 通信 机 
房 电 源 系统 及 进入 数据 通信 机 房 的 各 类 数据 通信 设备 的 电 
源 系 统 。 





























































































































通信 局 (站) 电源 系统 维护 技术 要 求 ”第 1L 部 分 : 总 则 
标准 编号 : YDAT 1970. 1-2009 ”实施 日 期 : 2009-09-01 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 局 (站) 电源 系统 结构 组 成 、 维 护 
原则 、 维 护 技 术 目 标 、 主 要 设备 的 有 效 使 用 年 限 和 能 用 检 












































力 发 电 系统 、 








电池 等 系统 设备 。 





通信 局 〈 站 ) 电源 系统 维护 技术 要 求 ”第 2 部 分 : 
变 配 电 系统 
标准 编号 : YDZT 1970. 2-2010 ”实施 日 期 : 2011-01-01 


高 低压 














发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 通信 和 局 (站) 高 低压 变 配 电 系 统 的 使 用 





条 件 、 维 护 项 目 、 周 期 、 指 标 要 求 和 检测 方法 。 





通信 局 (站 ) 电源 系统 维护 技术 要 求 ”第 3 部 分 : 直流 系 
统 
标准 编号 : YDZT 1970. 3-2010 ”实施 日 期 : 2011-01-01 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 局 (站) 直流 系统 的 使 用 条 件 、 维 
护 项 目 、 周 期 、 指 标 要 求 和 检测 方法 。 























通信 局 (站 ) 电源 系统 维护 技术 要 求 第 4 部 分 : 不 间断 

电源 (UPS) 系统 

标准 编号 : YTD/T 1970. 4-2009 ”实施 日 期 : 2009-09-01 

发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 不 间断 电源 -UPS 系统 的 使 用 条 件 、 维 护 

和 现场 验收 项 目 、 周 期 、 指 标 要 求 及 检测 方法 。 本 部 分 适 

] 于 通信 局 (站) 中 UPS 系统 。 




































































通信 局 (站) 电源 系统 维护 技术 要 求 ”第 6 部 分 : 发 电机 

组 系统 

标准 编号 : YDZT 1970. 6-2009 ”实施 日 期 : 2009-09-01 

发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 通信 局 (站 ) 发 电机 组 系统 的 使 用 条 件 、 

维护 项 目 、 周 期 、 指 标 要求 和 检测 方法 。 本 部 分 适用 于 通 

信和 局 (站 ) 发 电机 组 系统 中 的 发 电机 设备 、 机 组 控制 屏 、 

转换 设备 、 配 电 设备 、 启 动 系统 、 通 风 排 烟 系 统 、 燃 油 系 

统 等 设备 。 








































































































通信 局 (站) 电源 系统 维护 技术 要 求 第 9 部 分 : 光伏 及 

风力 发 电 系统 

标准 编号 : YDAT 1970. 9-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-14 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 通信 局 (站 ) 用 光伏 及 风力 发 电 系统 的 

使 用 条 件 、 维 护 项 目 及 要 求 、 维 护 周 期 、 技 术 指 标 和 检测 

方法 。 本 部 分 适用 于 通信 局 (站 ) 用 光伏 发 电 系统 、 风 力 

发 电 系 统 及 风 / 光 互补 发 电 系 统 的 维护 与 管理 。 



















































































测 方法 。 本 部 分 适用 于 通信 局 〈 站 ) 中 的 高 、 
系统 、 直 流 系 统 、 交 流 不 间断 电源 UPS 系统 、 逆 变 系统 、 
发 电机 组 系统 、 接 地 系统 、 动 力 环 E ee 
































通信 局 (站) 电源 系统 维护 技术 要 求 ”第 10 部 分 : 阀 控 式 
密封 铝 酸 蓄电池 
标准 编号 : YDZT 1970. 10-2009 ”实施 日 期 : 2009-09-01 


第 七 篇 电源 标准 . 469. 





发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 局 (站) 用 阀 控 式 密封 蓄电池 使 用 
条 件 、 维 护 项 目 、 周 期 、 指 标 要 求 和 检测 方法 。 本 部 分 规 
定 了 通信 局 (站) 中 直流 系统 、 交 流 不 间断 电源 UPS 系 
统 、 逆 变 系统 、 发 电机 组 系统 、 光 伏 与 风力 发 电 系统 等 供 
电 系统 所 配置 的 铅 酸 蓄 电池 。 











































































































通信 用 应 急电 源 ( EPS) 

标准 编号 : YTD/T 2062-2009 ”实施 日 期 : 2010-01-01 

发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 用 应 急电 源 (EPS) (以 下 简称 EPS 

设备 ) 的 定义 、 分 类 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 标志 、 

包装 、 运 输 、 贮 存 。 本 标准 适用 于 输出 容量 为 0.5 ~ 10kV 

“ A， 应 用 于 微机 站 、 直 放 站 等 场所 的 EPS 设备 。 












































通信 设备 用 电源 分 配 单元 (PDU) 
标准 编号 : YD/AT 2063-2009 ”实施 日 期 : 2010-01-01 

发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 设备 机 柜 内 部 使 用 的 交流 电源 分 配 
单元 的 定义 、 分 类 和 规格 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 
标志 、 包 装 、 和 运输 、 贮 存 等 。 本 标准 适用 于 局 站 通信 设备 
用 电源 分 配 单元 (简称 PDU ) 。 


















































通信 用 模块 化 不 间断 电源 

标准 编号 : YD/AT 2165-2010 ”实施 日 期 : 2011-01-01 

发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 用 模块 化 不 间断 电源 的 术语 和 定义 、 

要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 等 。 

















无 线 射 频 拉 远 单元 (RRU) 用 线 缆 第 2 部 分 : 电源 线 
标准 编号 : YDZT 2289. 2-2011 ”实施 日 期 : 2011-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 无 线 射 频 拉 远 单元 (RRU) 用 电源 线 的 
分 类 与 命名 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 
运输 及 贮存 。 本 部 分 适用 于 交流 额定 电压 为 600/1 000V 的 
通信 局 (站) 无线 射频 拉 远 单元 (RRU) 用 电源 线 。 




























































































移动 通信 终端 车 载 直流 电源 适配器 及 接口 技术 要 求 和 测试 

方法 

标准 编号 : YD/T 2306-2011 ”实施 日 期 : 2011-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 移动 通信 终端 车 载 直流 电源 适配器 及 接 

口 的 技术 要 求 和 测试 方法 ， 包 括 车 载 直流 电源 适配器 及 其 

接口 的 物理 特性 、 电 气 特性 、 安 全 特性 、 电 磁 兼 容 性 、 环 

境 适应 性 等 。 本 标准 适用 于 在 供电 系统 为 直流 12V 或 24V， 














































































































有 点 烟 器 接口 的 车 辆 环境 内 使 用 的 为 移动 通信 终端 供电 
的 电源 适配器 。 














通信 用 铜 包 铝 电源 线 
标准 编号 : YDAT 2320-2011 ”实施 日 期 : 2011-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 交流 额定 电压 600A1 000V 及 以 下 通信 用 
铜 包 铝 电源 线 的 分 类 与 命名 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 
标志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 通信 局 (站)、 建 
筑 物 等 电源 输 、 配 电 系 统 中 的 通信 用 铜 包 铝 电源 线 。 
















































































通信 用 变换 稳 压 型 太阳 能 电源 控制 器 技术 要 求 和 试验 方法 
标准 编号 : YDZT 2321-2011 实施 日 期 : 2011-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 用 变换 稳 压 型 太阳 能 电源 控制 器 的 
定义 、 分 类 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 
运输 、 贮 存 等 。 本 标准 适用 于 采用 DCZDC 变换 稳 压 控制 技 
术 的 太阳 能 电源 控制 器 ， 不 适用 于 并 网 太阳 能 电源 控制 器 。 
















































































数据 设备 用 交流 电源 分 配 列 柜 

标准 编号 : YD/T 2322-2011 ”实施 日 期 : 2011-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 数据 设备 用 交流 电源 分 配 列 柜 的 系统 结 
构 、 电 源 配 置 、 监 控 测量 、 防 雷 与 接地 等 方面 的 性 能 要 求 
和 技术 指标 ， 以 及 定义 、 分 类 、 命 名 、 试 验方 法 、 检 验 规 
则 和 标志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 数据 设备 用 
网 络 机 柜 配 套 使 用 的 交流 电源 分 配 列 柜 ， 与 其 它 设 备 配套 
使 用 的 电源 配 电 柜 、 交 流 电 源 列 柜 以 及 直流 电源 列 柜 也 可 
参照 执行 。 






























































































































































通信 和 电源 用 光伏 电线 
标准 编号 : YD/T 2337-2011 ”实施 日 期 : 2012-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 太阳 能 通信 电源 用 光伏 电线 的 要 求 、 试 
验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 和 运输 和 贮存 。 本 标准 适 
用 于 连接 太阳 能 通信 电源 光伏 组 件 之 间 、 电 池 阵 列 之 间 及 
阵列 与 光伏 道 变 器 直流 端 之 间 直 流 额 定 电压 为 1. 8kV、 交 
流 额 定 电压 UAU 为 0.6/1kV 的 电缆 。 






















































































通信 用 电源 线 端 子 

标准 编号 : YDAT 2345-2011 ”实施 日 期 : 2012-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 额定 电压 600/1 000V 及 以 下 通信 用 电源 
线 端子 的 分 类 与 命名 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 
包装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 额定 电压 600/1 000V 及 
以 下 通信 用 电源 线 导 体 用 过 渡 接 线 端 子 。 
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通信 电源 和 机 房 环境 节能 技术 指南 “第 工 部 分 : 总 则 

标准 编号 : YDZT 2435. 1-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 电源 和 机 房 环 境 节 能 总 体 要 求 。 本 

标准 适用 于 通信 电源 和 机 房 环 境 的 节能 。 
























































通信 电源 和 机 房 环 境 节 能 技术 指南 第 3 部 分 : 电源 设备 


能 效 分 级 
标准 编号 : YD/T 2435. 3-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 











发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 电源 设备 的 能 效 分 级 和 试验 方法 。 
本 标准 适用 于 通信 电源 设备 。 
























































通信 电源 和 机 房 环 境 节能 技术 指南 “第 4 部 分 : 空调 能 效 


分 级 
标准 编号 : YDAT 2435. 4-2012 ”实施 日 期 : 2013-03-01 








发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 用 空调 设备 的 能 效 分 级 原则 、 空 调 
设备 的 能 效 比 限 值 、 能 效 等 级 指标 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 
能 效 等 级 标志 等 。 本 标准 适用 于 通信 用 空调 设备 。 不 适用 
于 各 类 变频 空调 机 。 















































卫星 通信 地 球 站 设备 上 下 变频 器 技术 要 求 

标准 编号 : YDAT 2474-2013 ”实施 日 期 : 2013-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 卫星 通信 地 球 站 设备 上 下 变频 器 的 技术 
要 求 ， 包 括 环境 条 件 、 电 气 性 能 、 机 械 结构 、 安 全 要 求 、 
电磁 兼容 等 内 容 。 本 标准 适用 于 工作 在 C 波段 、Ku 波段 及 
Ka 波段 的 上 下 变频 顺 。 













































































卫星 通信 地 球 站 设备 低 品 声 变频 放大 器 技术 要 求 
标准 编号 : YDZT 2475-2013 ”实施 日 期 : 2013-06-01 
发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 卫星 通信 地 球 站 设备 低 噪声 变频 放大 器 
技术 要 求 ， 包 括 环境 条 件 、 电 气 性 能 、 机 械 结构 、 安 全 要 
求 、 电 磁 兼 容 等 内 容 。 本 标准 适用 于 工作 在 C 波段 、Ku 
波段 及 Ka 波段 的 低 噪声 变频 放大 器 (LNB) 等 同类 产 
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卫星 通信 地 球 站 设备 高 功率 变频 放大 器 技术 要 求 

标准 编号 : YD/T 2476-2013 ”实施 日 期 : 2013-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 卫星 通信 地 球 站 设备 高 功率 变频 放大 器 

技术 要 求 ， 包 括 环境 条 件 、 电 气 性 能 、 机 械 结构 、 安 全 要 


















































求 、 电 磁 兼容 等 内 容 。 本 标准 适 
段 及 Ka 波段 的 高 功率 变频 放大 器 。 


于 工作 在 C 波段 、Ku 波 
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无 线 电源 设备 电磁 兼容 性 要 求 和 测量 方法 

标准 编号 : YD/T 2654-2013 ”实施 日 期 : 2014-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 无 线 电 源 设 备 的 电磁 兼容 性 (EMC) 要 

求 ， 包 括 限 值 、 性 能 判 据 和 测量 方法 等 。 本 标准 适用 于 各 

种 无 线 电源 设备 。 









































基于 240V/336V 直流 供电 的 通信 设备 电源 输入 接口 技术 要 
求 与 试验 方法 
标准 编号 : YD/T 2656-2013 ”实施 日 期 : 2014-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 基于 240V/336V 直流 供电 的 通信 设备 电 
源 输入 接口 技术 要 求 、 试 验方 法 与 检验 规则 。 本 标准 适用 
于 基于 240V/336V 直流 供电 的 通信 设备 电源 输入 接口 。 
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通信 电源 用 交 联 聚 烯烃 绝缘 电缆 

标准 编号 : YDAT 2761-2014 ”实施 日 期 : 2014-10-14 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 电源 用 交 联 聚 烯烃 绝缘 电缆 的 产品 
标记 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 
本 标准 适用 于 通信 枢纽 、 通 信和 局 站 、 数 据 中 心 及 通信 设备 
内 部 电源 配 电 系 统 用 、 额 定 电压 为 600VA1 000V 及 以 下 的 
通信 电源 用 无 商 低 烟 交 联 聚 烯烃 绝缘 电缆 。 





























































































































微波 无 人 值守 电源 技术 要 求 
标准 编号 : YD/T 501-2000 ”实施 日 期 : 2000-03-31 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 微波 无 人 值守 站 电源 系统 及 设备 的 技术 
要 求 。 本 标准 适用 于 无 人 值守 站 电源 系统 设计 、 设 备 选 型 
等 。 
































通信 电源 设备 安装 工程 设计 规范 

标准 编号 : YDAT 5040-2005 ”实施 日 期 : 2006-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产业 部 

标准 简介 : 
本 规范 适用 于 新 建 通信 电源 设备 安装 工程 。 扩 建 和 改 

建 工程 可 参照 执行 。 



































通信 用 逆 变 设备 

标准 编号 : YDAT 777-2006 ”实施 日 期 : 2006-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 用 直流 一 交流 正弦 波 逆 变 设备 〈 以 

下 简称 逆 变 设备 ) 为 适应 通信 设备 的 特殊 要 求 所 必须 具备 







































































第 七 篇 电源 标准 .471， 














的 技术 条 件 ， 试 验方 法 和 检验 规则 。 本 标准 适用 于 向 通信 
设备 供电 的 正弦 波 逆 变 设 备 。 




















数字 微波 传输 系统 中 所 用 设备 的 测量 方法 ”第 3 部 分 : 卫星 

通信 地 球 站 的 测量 第 $ 节 : 上 /下 变频 器 

标准 编号 : YD/AT 828. 35-1996 ”实施 日 期 : 1996-03-12 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 邮 电 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 在 数字 调制 情况 下 ， 卫 星 通信 地 球 站 发 信 

机 和 收 信 机 中 所 用 的 上 变频 器 和 下 变频 器 电气 特性 的 测量 

方法 。 


























传输 设备 用 电源 分 配 列 柜 

标准 编号 : YDAT 939-2014 实施 日 期 : 2014-10-14 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 传输 设备 用 电源 分 配 列 柜 (以 下 简称 配 
电 列 柜 ) 和 电源 分 配 单元 的 术语 和 定义 、 分 类 与 命名 、 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 
标准 适用 于 传输 设备 配套 使 用 的 配 电 列 柜 和 配 电 单元 ， 与 
其 它 设备 配套 使 用 的 配 电 列 柜 和 配 电 单 元 也 可 参照 使 用 。 










































































通信 电源 设备 的 防 雷 技术 要 求 和 测试 方法 

标准 编号 : YDAT 944-2007 ”实施 日 期 : 2007-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 电源 防 雷 的 定义 、 分 类 、 技 术 要 求 、 

试验 方法 及 检验 规则 。 本 标准 适用 于 通信 局 (站 ) 用 交流 

配 电 设备 、 油 机 控制 系统 、 通 信用 交流 不 间断 电源 设备 、 

通信 半导体 整体 设备 和 通信 用 高 频 开关 整流 设备 。 











































































































通信 电源 设备 电磁 兼容 性 要 求 及 测量 方法 
标准 编号 : YD/AT 983-2013 ”实施 日 期 : 2013-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 通信 和 电源 设备 (简称 TPE， 不 包括 发 电 
机 和 电池 ) 的 电磁 兼容 性 要 求 ， 包 括 限 值 、 性 能 判 据 和 测 
量 方法 等 。 本 标准 适用 于 电信 交换 设备 、 电 信 传 输 设备 、 
电信 终端 设备 及 无 线 通信 设备 的 供电 电源 设备 。 











































































































移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 及 充电 器 锂 离 子 电源 
标准 编号 : YD/AT 998. 1-1999 ”实施 日 期 : 1999-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 的 技术 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 包装 、 标 志 、 迪 存 、 运 输 。 本 
标准 适用 于 移动 通信 手持 机 用 锂 离 子 电源 ， 用 于 其 它 用 途 
的 锂 离子 电源 也 可 参考 使 用 。 


































































































移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 及 充电 器 充电 器 
标准 编号 : YDAT 998. 2-1999 ”实施 日 期 : 1999-06-01 











发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产业 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 充电 器 
的 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 标志 、 包 装 、 贮 
存 、 和 运输。 本 标准 适用 于 移动 通信 手持 机 用 锂 离 子 电源 
的 专用 充电 器 。 其 它 对 锂 离子 电源 充电 的 充电 器 也 可 参 
照 使 用 。 

























































































移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 及 充电 器 

标准 编号 : YDAT 998-1999 ”实施 日 期 : 1999-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产业 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 的 技术 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 包装 、 标 志 、 贮 存 、 运 输 。 本 
标准 适用 于 移动 通信 手持 机 用 锂 离子 电源 ， 用 于 其 它 用 途 
的 锂 离 子 电源 也 可 参考 使 用 。 





















































通信 和 电源 和 机 房 环境 节能 技术 指南 第 1 部分: 总 则 
标准 编号 : YTDB 071. 1-2011 实施 日 期 : 2011-08-05 
发 布 部 门 : 中 国 通信 标准 化 协会 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 电源 和 机 房 环境 节能 总 体 要 求 ， 包 
括 : 节能 原则 、 通 信 电 源 节能 要 求 、 空 调节 能 要 求 和 通信 
机 房 环境 节能 要 求 。 

































































通信 电源 和 机 房 环境 节能 技术 指南 ”第 2 部分: 应 用 条 件 
标准 编号 : YDB 071. 2-2012 ”实施 日 期 : 2012-03-25 
发 布 部 门 : 中 国 通信 标准 化 协会 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 电源 和 机 房 环 境 的 节能 原则 、 各 项 
节能 技术 的 定义 、 基 本 原理 、 技 术 特 性 与 应 用 条 件 。 本 部 
分 适用 于 通信 电源 和 机 房 环境 节能 。 









































通信 和 电源 和 机 房 环境 节能 技术 指南 第 3 部 分 : 电源 设备 

能 效 分 级 

标准 编号 : YDB 071. 3-2011 ”实施 日 期 : 2011-08-05 

发 布 部 门 : 中 国 通信 标准 化 协会 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 通信 电源 设备 的 能 效 分 级 和 试验 方法 。 
































通信 电源 和 机 房 环境 节能 技术 指南 第 4 部 分 : 空调 能 交 
分 级 
标准 编号 : YTDB 071. 4-2011 ”实施 日 期 : 2011-08-05 
发 布 部 门 : 中 国 通信 标准 化 协会 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 用 空调 设备 的 能 效 分 级 原则 、 空 调 
设备 的 能 效 比 限 值 、 能 效 等 级 指标 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 
能 效 等 级 标志 等 。 

















通信 电源 及 机 房 环 境 节 能 技术 指南 。 第 5 部 分 : 气流 组 织 
标准 编号 : YTDB 071. 5-2012 ”实施 日 期 : 2012-09-07 


“472 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





发 布 部 门 : 中 国 通 信 标 准 化 协会 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 通信 机 房 的 气流 组 织 基本 原则 和 要 求 。 
本 部 分 适用 于 新 建 的 需要 安装 大 型 专用 空调 设备 并 提供 适 
宜 工作 环境 的 通信 及 开设 备 机 房 ， 也 适用 于 现 有 机 房 的 改 
造 及 扩建 。 本 部 分 不 适用 于 超 高 密度 机 房 ( > 10kV .A/ 
柜 ) 。 

















































































































电信 终端 设备 用 电源 适配器 的 节能 分 级 
标准 编号 : YTDB 126-2013 ”实施 日 期 : 2013-03-06 
发 布 部 门 : 中 国 通信 标准 化 协会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电信 终端 设备 用 的 外 接 电源 适配器 的 节 
能 限 值 和 节能 分 级 的 要 求 以 及 测试 方法 。 该 类 电源 适配器 


















































能 源 、 核 技术 


国家 标准 


单 路 输出 式 交 流 - 直流 和 交流 - 交流 外 部 电源 能 效 限 定 值 
及 节能 评价 值 

标准 编号 : GB 20943-2013 ”实施 日 期 : 2014-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 在 220V、50Hz 供电 条 件 下 将 交流 电压 车 
换 为 固定 的 、 单 路 低压 直流 (不 大 于 36V) 或 低压 交流 
(不 大 于 36V) 输出 电压 的 外 部 电源 〈 以 下 简称 : 产品) 鲁 
效 限定 值 、 节 能 评价 值 、 试 验方 法 和 检验 规则 。 本 标准 
j 于 额定 输出 功率 不 大 于 250W 的 产品 。 本 标准 不 适用 于 
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主要 针对 将 交流 电网 转 为 固定 的 、 单 路 低压 直流 或 低压 交 
流 的 外 部 电源 适配器 。 本 标准 适用 于 额定 输出 功率 不 大 于 
250W 的 电源 适配器 。 本 标准 不 适用 于 直流 -直流 转换 的 电 
源 适 配器 。 







































































邮电 通信 电源 设备 安装 设计 规范 

标准 编号 : YDJ 1-1989 ”实施 日 期 1990-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 邮 电 部 

标准 简介 : 
本 规范 适用 于 电信 枢纽 、 综 合 通 信和 局 站 、 市 话 局 、 卫 

星 通信 、 地 球 站 、 移 动 通信 基站 , 电 ( 光 ) 缆 干 线 有 人 站 、 

微波 站 和 大 中 型 天 线 电 台 等 的 新 建 和 扩建 工程 。 改 建 工 程 

可 视 具 体 情况 参照 执行 。 













































































通信 电源 设备 安装 工程 施工 及 验收 技术 规范 
标准 编号 : YDJ 31-1983 ”实施 日 期 : 1984-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 邮 电 部 
标准 简介 : 
本 规范 是 通过 电源 设备 安装 工程 施工 质量 检查 、 随 
工 检验 和 竣工 验收 等 工作 的 技术 依据 ， 适 用 于 新 建 和 扩 
建 工 程 。 改 建 工程 和 无 线 电 台 的 工程 可 视 具 体 情况 参照 
执行 。 电 力 变压器 、 调 压 器 、 油 浸 电 力 电线 及 高 压 配 电 
设备 的 安装 方式 和 标准 应 按 《 电 气 装置 安装 工程 施工 及 
验收 规范 》 的 有 关 规 定 办 理 (有 关 绝 缘 电 阻 值 参见 附录 
一 )。 



















































































































































































地 方 标准 
便携 式 移动 电源 


标准 编号 : DB35AT 1314-2013 ”实施 日 期 : 2013-05-20 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 手机 、 笔 记 本 电脑 、 数 码 相 机 等 便携 式 
移动 电源 〈 以 下 简称 移动 电源 ) 的 术语 和 定义 、 技 术 要 求 、 
测试 方法 、 检 验 规则 以 及 标志 、 使 用 说 明 、 包 装 、 运 输 、 
贮存 。 本 标准 适用 于 输入 电压 不 超过 250V， 输 出 电压 不 超 
过 36V， 输 出 电流 不 超过 5A 的 移动 电源 。 









































































































































直流 -直流 的 电源 ， 也 不 适用 于 给 工业 用 设备 、 医 疗 器 械 等 
上 共 电 的 特殊 用 途 的 产品 。 



































普通 照明 用 非 定 向 自 镇 流 LED 灯 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 
标准 编号 : GB 30255-2013 ”实施 日 期 : 2014-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 普通 照明 用 非 定向 自 镇 流 LED 灯 的 能 效 
等 级 、 能 效 限 定 值 、 节 能 评价 值 和 试验 方法 。 本 标准 适用 
于 额定 功率 为 2~60W， 人 额定 电压 为 220V、 频 率 为 50Hz 的 
不 具有 外 加 光学 透镜 的 普通 照明 用 非 定向 自 镇 流 LED 
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核 辐 射 探 测 器 用 直流 稳 压 电源 

标准 编号 : GB/T 10261-2008 ”实施 日 期 : 2009-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 于 1988 年 12 月 第 一 次 发 布 。 本 标准 代替 GB/T 
10261-1988《 核 仪器 用 高 、 低 压 直 流 稳 压 电源 测试 方法 》。 
本 标准 规定 了 核 辐射 探测 器 用 直流 高 压 稳 压 电源 的 产品 4 
类 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 以 及 标志 、 包 装 、 运 输 和 
贮存 。 本 标准 适用 于 由 交流 或 直流 供电 的 室内 核 辐射 探测 
器 用 直流 高 压 稳 压 电源 。 本 标准 与 GBAT 10261-1988 相 比 
主要 变化 如 下 : 增加 前 言 ; 引用 新 的 规范 性 文件 ; 增加 “ 遥 
控 控 制 率 ” 等 术语 ; 增加 技术 要 求 、 检 验 规则 等 产品 标准 
的 内 容 ; 增加 资料 性 附录 A， 内 容 是 核 仪器 用 直流 稳 压 电源 
的 特定 测试 方法 。 






















































































时 ( 间 ) - 幅 ( 度 ) 变换 器 测试 方法 

标准 编号 : GB/T 12129-1989 ”实施 日 期 : 1990-07-01 
发 布 部 门 : 国家 技术 监督 局 

标准 简介 : 





本 标准 规定 了 时 〈 间 ) - 幅 〈 度 ) 变换 器 主要 参数 的 测 
试 方法 ， 并 给 出 了 与 其 基本 特性 有 关 的 术语 。 本 标准 适用 




















第 七 篇 电源 标准 .473， 





于 时 幅 变 换 器 的 测试 ，TAC 与 多 道 幅 度 分 析 器 (MCA) 连 
接 可 以 测量 时 间 间 隔 。 


电能 质量 电压 波动 和 闪 变 

标准 编号 : GBAT 12326-2008 ”实施 日 期 : 2009-05-01 

发 布 部 门 : 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 
本 标准 代替 GB 12326-2000《 电 能 质量 电压 波动 和 办 

变 》。 本 标准 规定 了 电压 波动 和 内 变 的 限 值 及 测试 、 计 算 和 

评估 方法 。 本 标准 适用 于 交流 50Hz 电力 系统 正常 运行 方式 

下 ， 由 波动 负载 引起 的 公共 连接 点 电压 的 快速 变动 及 由 此 

可 能 引起 人 对 灯光 闪烁 明显 感觉 的 场合 。 
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核电 厂 优 先 电源 

标准 编号 : GB/T 13177-2008 ”实施 日 期 : 2009-08-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 

本 标准 代替 GBAT 13177-2000《 核 电厂 优先 电源 》。 本 
标准 规定 了 核电 厂 优先 电源 (PPS) 和 优先 电源 与 安全 级 
(IE 级) 电力 系统 、 开 关 站 、 输 电 系 统 以 及 替代 交流 电源 
(AAC) 接口 的 设计 准则 。 本 标准 适用 于 核电 厂 优先 电源 。 
本 标准 与 GBAT 13177-2000 相 比 主要 有 以 下 变化 : 修改 了 
4.4、5.1.2、5.1.4.1、5.3.3.3、5.3.4.4、6.3.2、7.2 的 
部 分 内 容 。 



























































电能 质量 公用 电网 谐 波 
标准 编号 : GB/T 14549-1993 ”实施 日 期 : 1994-03-01 
发 布 部 门 : 国家 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 公用 电网 谐 波 的 允许 值 及 其 测试 方法 。 
本 标准 适用 于 交流 额定 频率 为 S0Hz， 标 称 电 压 110kV 及 以 
下 的 公用 电网 。 本 标准 不 适用 于 暂 态 现象 和 短 时 间 谐 波 。 















































远 动 设 备 及 系统 第 2 部分: 工作 条 件 第 1 篇 : 电源 和 电 


磁 兼 容 性 
标准 编号 : GB/AT 15153. 1-1998 ”实施 日 期 : 1999-06-01 


发 布 部 门 : 国家 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 对 地 理 上 广 布 的 生产 过 程 进行 监视 和 控 
制 ， 并 以 串 行 编码 方式 进行 数据 传输 的 远 动 设备 及 系统 。 
本 标准 也 可 供 远 方 保护 设备 及 系统 ， 以 及 支持 配 电 自动 化 
系统 的 配 电线 恤 波 系统 参考 采用 。 
























































核电 厂 安全 级 静止 式 充电 装置 及 逆 变 装置 的 质量 鉴定 

标准 编号 : GB/T 15473-2011 ”实施 日 期 : 2012-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 



























































标准 简介 : 
本 标准 规定 了 安装 在 核电 广安 全 过 外 的 安全 级 静止 式 
充电 装置 及 道 变 装置 的 质量 鉴定 方法 ， 以 保证 其 在 规定 的 























工作 条 件 下 能 执行 预定 的 功能 。 本 标准 不 适用 于 指导 充电 
装置 及 逆 变 装置 在 电厂 电力 系统 中 的 应 用 ， 也 不 规定 这 些 
装置 的 具体 性 能 要 求 。 


















































电能 质量 电力 系统 频率 偏差 

标准 编号 : GB/T 15945-2008 ”实施 日 期 : 2009-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 标 称 频率 为 50Hz 的 电力 系统 频率 偏差 限 
值 、 测 量 及 合格 率 的 统计 方法 。 本 标准 不 适用 于 电气 设备 
的 频率 偏差 限 值 。 





















































电能 质量 暂时 过 电压 和 瞬 态 过 电压 
标准 编号 : GBAT 18481-2001 实施 日 期 : 2002-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 交流 电力 系统 中 作用 于 电气 设备 的 暂时 
过 电压 和 有 瞬 态 过 电压 要 求 、 电 气 设备 的 绝缘 水 平 ， 以 及 过 
电压 保护 方法 。 当 涉及 过 电压 方面 电能 质量 问题 时 ， 应 根 
据 本 标准 的 规定 ， 结 合 电网 、 设 备 特点 和 使 用 环境 参照 相 
关 的 专业 标准 执行 。 本 标准 不 适用 于 因 静 电 、 触 及 高 压 系 
统 以 及 稳 态 波形 畸变 〈 谐 波 ) 引起 的 过 电压 。 


























































































































家 用 太阳 能 光伏 电源 系统 技术 条 件 和 试验 方法 
标准 编号 : GBAT 19064-2003 ”实施 日 期 : 2003-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 定义 、 分 类 与 命名 、 技 术 要 求 、 文 件 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 以 及 标志 、 包 装 。 本 标准 适用 于 
太阳 能 电池 方 了 泗 、 蔓 电池 组 、 充 放电 控制 占 、 道 变 器 及 用 
EE 器 等 组 成 的 家 用 太阳 能 光伏 电源 系统 。 











子 






















































































电能 质量 监测 设备 通用 要 求 

标准 编号 : GB/T 19862-2005 ”实施 日 期 : 2006-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电能 质量 监测 设备 的 通用 要 求 。 本 标准 
适用 于 户 内 使 用 的 、 对 交流 电力 系统 及 其 设备 进行 电能 质 
量 监 视 测 量 的 下 述 设备 : 固定 式 监测 设备 ; 便携 式 监测 设 
备 。 
















































































风力 发 电机 组 ”电能 质量 测量 和 评估 方法 
标准 编号 : GB/T 20320-2013 ”实施 日 期 : 2014-10-01 
发 布 部 门 : 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 、 国 家 标准 化 管理 
委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 风力 发 电机 组 电能 质量 特性 参数 的 定义 、 
测量 程序 和 评估 方法 。 内 容 包 括 : 对 并 网 型 风力 发 电机 组 
电能 质量 特性 参数 的 定义 和 定量 描述 ; 量化 特性 参数 的 测 
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量程 序 ; 电能 质量 符合 性 评估 程序， 包括 评估 安装 在 某 一 
场地 ， 可 能 为 机 群 中 某 型 风力 发 电机 组 的 电能 质量 
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离 网 型 风能 、 太 阳 能 发 电 系 统 用 逆 变 器 ”第 1 部 分 : 技术 

条 件 

标准 编号 : GBAT 20321. 1-2006 ”实施 日 期 : 2007-01-01 

发 布 部 门 : 中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 离 网 型 风能 、 太 阳 能 发 电 系统 用 逆 变 融 

的 术语 、 基 本 参数 及 型 号 编制 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 

验 规则 和 标志 、 包 装 、 运 和 输 及 贮存 等 内 容 。 



































离 网 型 风能 、 太 阳 能 发 电 系统 用 逆 变 器 第 2 部 分 : 试验 

方法 

标准 编号 : GB/AT 20321. 2-2006 ”实施 日 期 : 2007-01-01 

发 布 部 门 : 中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 离 网 型 风能 、 太 阳 能 发 电 系统 用 北 变 器 









































风力 发 电机 组 双 馈 式 变 流 器 ”第 1 部 分 : 技术 条 件 
标准 编号 : GB/T 25388. 1-2010 ”实施 日 期 : 2011-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 




















标准 简介 : 

GB/T25388 的 本 部 分 规定 了 双 馈 式 变速 恒 频 风力 发 电 
机 组 交 直 交 电压 型 变 流 器 的 相关 术语 和 定义 、 通 用 技术 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 其 产品 的 相关 信息 等 。 本 部 分 
适用 于 双人 馈 式 变 速 恒 频 风力 发 电机 组 交 直 交 电 压 型 变 流 髓 ， 
即 双 馈 式 变 流 器 。 
























































风力 发 电机 组 双人 馈 式 变 流 器 第 2 部 分 : 试验 方法 

标准 编号 : GB/T 25388. 2-2010 ”实施 日 期 : 2011-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 




















标准 简介 : 
GB/T25388 的 本 部 分 规定 了 双 僻 式 风力 发 电机 组 交 站 


















































工作 性 能 的 试验 条 件 、 试 验 内 容 和 试验 方法 。 本 标准 适用 
于 离 网 型 风能 、 太 阳 能 发 电 系统 用 逆 变 器 以 下 简称 逆 变 
器 ) 的 工作 性 能 试验 。 

















风机 、 泵 类 负载 变频 调 速 节 电 传动 系统 及 其 应 用 技术 条 件 

标准 编号 : GBAT 21056-2007 ”实施 日 期 : 2008-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 
本 标准 规定 了 风机 、 泵 类 负载 变频 调 速 节 电 传动 系统 
的 应 用 条 件 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 及 判别 与 评价 。 本 标准 
适用 于 660V 及 以 下 电压 ，50Hz 三 相交 流 电源 供电 ， 电 动 
机 额定 功率 315kW 及 以 下 的 风机 、 泵 类 负载 变频 调 速 节 电 
传动 系统 。 

























































































风力 发 电机 组 全 功率 变 流 器 ”第 1 部 分 : 技术 条 件 

标准 编号 : GB/AT 25387. 1-2010 ”实施 日 期 : 2011-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 








交 电 压 型 变 流 器 工作 性 能 的 试验 条 件 、 试 验 内 容 和 试验 方 
。 本 部 分 适用 于 双 馈 式 风力 发 电机 组 交 直 交 电 压 型 变 流 
性 能 试验 。 









































蓝 屏 


并 网 光伏 发 电 专用 逆 变 器 技术 要 求 和 试验 方法 
标准 编号 : GB/T 30427-2013 ”实施 日 期 : 2014-08-15 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 并 网 光伏 发 电 专用 逆 变 器 的 术语 和 定义 、 
产品 分 类 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 标志 、 包 装 、 
运输 和 贮存 等 。 本 标准 适用 于 交流 输出 端 电 压 不 超过 
0.4kV 的 并 网 光伏 发 电 专用 首 变 器 。 























重要 电力 用 户 供电 电源 及 自 备 应 急电 源 配 置 技术 规范 
标准 编号 : GB/Z 29328-2012 ”实施 日 期 : 2013-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 指导 性 技术 文件 规定 了 重要 电力 用 户 的 界定 和 分 级 、 


























本 部 分 规定 了 风力 发 电机 组 全 功率 交 直 交 电 压 型 变 流 
器 的 相关 术语 和 定义 、 通 用 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 等 。 
本 部 分 适用 于 风力 发 电机 组 全 功率 交 直 交 电 压 型 变 流 
5 












































风力 发 电机 组 全 功率 变 流 器 ”第 2 部分: 试验 方法 

标准 编号 : GB/T 25387. 2-2010 ”实施 日 期 : 2011-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 风力 发 电机 组 全 功率 交 直 交 电 压 型 变 流 
器 的 试验 条 件 和 试验 方法 。 本 部 分 适用 于 风力 发 电机 组 用 






























































供电 电源 和 自 备 应 急电 源 的 配置 原则 和 主要 技术 条 件 。 本 

间 导 性 技术 文件 适用 于 重要 电力 用 户 的 供电 电源 及 自 备 应 

急电 源 的 配置 。 其 它 电 力 用 户 的 供电 电源 和 自 备 应 急电 源 

配置 可 参照 执行 。 

行业 标准 

电能 质量 技术 监督 规程 

标准 编号 : DLAT 1053-2007 ”实施 日 期 : 2007-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 发 展 和 改革 委员 会 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 公用 电网 电能 质量 技术 监督 的 任务 、 方 

法 和 技术 管理 内 容 。 本 标准 适用 于 电网 企业 、 并 网 运行 的 
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全 功率 交 直 交 电 压 型 变 流 器 的 试验 和 检验 。 





























发 电 企业 、 电 力 用 户 以 及 相关 的 规划 设计 、 建 设施 工 、 试 











第 七 篇 电源 标准 .475， 





验 调试 、 科 研 开 发 和 管理 部 门 单位 和 电能 质量 技术 监 
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电力 用 直流 和 交流 一 体 化 不 间断 电源 设备 
标准 编号 : DLAT 1074-2007 ”实施 日 期 2008-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电力 用 直流 和 交流 一 体 化 不 间断 电源 设 
备 ( 以 下 简称 一 体 化 电源 设备 ) 的 型 号 和 和 额定 值 、 技 术 要 
求 、 检 验 规则 和 试验 方法 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 储存 等 的 
要 求 。 本 标准 适用 于 发 电厂 、 变 ( 配 ) 电 所 和 其 它 电力 工 
程 直 流 和 交流 一 体 化 不 间断 电源 设备 的 设计 、 制 造 、 选 择 、 
订货 和 试验 。 也 适用 于 电力 用 交流 不 间断 电源 (以 下 简称 
UPS) 、 电 力 用 逆 变 电源 (以 下 简称 INV) 、 小 型 变电站 的 
通信 用 直流 变换 电源 (以 下 简称 DCZDC) 的 设计 、 制 造 、 
选择 、 订 货 和 试验 。 






































































































































火电 厂 高 压 变 频 器 运行 与 维护 规范 

标准 编号 : DLAT 1195-2012 ”实施 日 期 : 2012-12-01 

发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 火电 厂 高 压 变频 器 成 套 设备 的 基本 要 求 、 























测 系 统 ， 其 它 类 型 电网 可 参照 执行 。 





基于 DLZT860 的 变电站 低压 电源 设备 通信 接口 
标准 编号 : DLAT 329-2010 ”实施 日 期 : 2011-05-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 适用 于 变电站 低压 电源 设备 之 间 及 与 变电站 其 
它 部 分 进行 通信 的 智能 电子 设备 的 设计 、 制 造 和 试验 要 求 。 
变电站 用 各 种 电源 设备 的 技术 要 求 已 在 DLLT 5044 、DILZT 
1074、DLMT 459 和 DLAT 856 等 标准 中 明确 ， 这 些 标准 加 上 
本 标准 所 增补 的 技术 要 求 广泛 适用 。 
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电力 系统 直流 电源 柜 订货 技术 条 件 

标准 编号 : DLAT 459-2000 ”实施 日 期 : 2001-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 
标准 简介 : 

本 标准 是 根据 我 国电 力 工 业 的 发 展现 状 ， 对 DLA 
T459 一 1992《 饥 镍 荤 电池 直流 屏 〈 柜 ) 订货 技术 条 件 》 进 
行 修订 。 修订 后 的 标准 名 称 为 《电力 系统 直流 电源 柜 订 货 
技术 条 件 》。 本 标准 在 对 DLAT4S9 一 1992 修订 时 ,保留 了 仍 
适用 电力 系统 直流 电源 柜 要 求 的 内 容 ， 修改 了 部 分 条 款 。 
为 新 技术 、 新 件 。 新 装置 的 引入 ， 根 据 它们 的 特性 ， 增 加 


































































































使 用 条 件 、 运 行 与 维护 方法 。 本 标准 适用 于 火电 厂 高 压 变 
频 器 成 套 设备 的 运行 和 维护 。 本 标准 中 高 压 变频 器 的 额定 
输入 频率 为 50Hz， 额 定 输入 电压 为 1 ~ 10kV， 输 出 电压 为 
交流 0 ~10kV。 









































电能 质量 监测 装置 技术 规范 








标准 编号 : DLAT 1227-2013 ”实施 日 期 : 2013-08-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 


本 标准 规定 了 电能 质量 监测 装置 的 基本 技术 要 求 、 试 
验方 法 、 检 验 规则 及 对 标志 、 包 装 、 运 输 、 储 存 的 要 求 。 
本 标准 适用 于 固定 安装 在 现场 的 电能 质量 监测 装置 ， 其它 
具有 类 似 功能 的 装置 可 参照 本 标准 执行 。 

































































电能 质量 监测 装置 运行 规程 

标准 编号 : DLAT 1228-2013 ”实施 日 期 : 2013-08-01 

发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电能 质量 监测 装置 的 安装 、 投 运 、 使 用 、 

维护 、 检 定 、 巡 检 、 通 信和 蜡 常 处 理 的 基本 要 求 。 本 标准 

适用 于 各 级 电网 中 发 、 供 电 单 位 及 电力 用 户 的 电能 质量 监 


测 装置 。 











































































































电能 质量 监测 系统 技术 规范 
标准 编号 : DLAT 1297-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电能 质量 监测 系统 的 组 成 、 性 铺 
功能 要 求 和 测试 方法 。 本 标准 适用 于 公用 电网 电能 质量 监 





























了 新 的 内 容 。 增 加 内 容 如 下 : 中 阀 控 式 密封 铅 酸 蓄电池 的 
技术 要 求 及 试验 。 包 高 频 开 关 电 源 充 电 浮 充 电 装 置 的 技术 
要 求 及 试验 。@) 微 机 控制 器 的 技术 要 求 及 自动 转换 程序 试 
验 。@ 抗 高 频 干 扰 试 验 。( 静 电 放 电 干 扰 度 试验 。@) 谐 波 
测量 测试 。@ 三 遥 功 能 试验 。 






































备用 电源 自动 投入 装置 技术 条 件 
标准 编号 : DLAT 526-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 规范 适用 于 锅炉 主 蒸汽 压力 不 低 于 3. 8MPa ( 表 压 ) 
的 火力 发 电机 组 的 水 汽化 学 监督 。 

















电力 系统 用 蓄电池 直流 电源 装置 运行 与 维护 技术 规程 
标准 编号 : DLAT 724-2000 ”实施 日 期 : 2001-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 经 济 贸易 委员 会 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电力 系统 用 葛 电 池 直 流 电源 装置 (包括 
蕾 电池、 充电 装置 、 微 机 监控 器 ) 运行 与 维护 的 技术 要 求 
和 技术 参数 ， 适 用 于 电力 系统 各 部 门 直 流 电源 的 运行 和 维 
护 。 







































































电力 用 直流 电源 监控 装置 
标准 编号 : DLAT 856-2004 ”实施 日 期 : 2004-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电力 用 直流 电源 监控 装置 的 使 用 条 件 、 
术语 和 定义 、 基 本 功能 要 求 、 电 气 与 安全 性 能 要 求 、 设 计 
和 结构 、 检 验 规则 和 试验 方法 、 标 志 、 包 装 和 贮 运 。 本 标 
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准 适 用 于 电力 用 直流 电源 监控 装置 (以 下 简称 监控 装置 ) 
的 设计 、 生 产 、 选 择 、 订 货 和 试验 。 


















































发 电厂 、 变 电 所 蓄电池 用 整流 逆 变 设备 技术 条 件 
标准 编号 : DLAT 857-2004 ”实施 日 期 : 2004-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 发 电厂 、 变 电 所 蓄电池 用 整流 逆 变 设备 
(以 下 简称 整流 逆 变 设备 ) 的 技术 要 求 、 试 验方 法 、 包 装 及 
贮 运 条 件 。 本 标准 适用 于 直流 电源 系统 中 的 蓄电池 用 整流 
逆 变 设备 的 试验 、 选 择 和 订货 。 




































































核电 厂 不 间断 电源 系统 蓄电池 组 

标准 编号 : NBAT 20062-2012 ”实施 日 期 : 2012-04-06 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 核电 厂 不 间断 电源 系统 蓄电池 组 的 选择 、 
安装 设计 、 安 装 、 维 护 和 试验 的 方法 ， 并 给 出 了 UPS 蓄 电 
池 充 电 、 整 流 装 置 与 蓄电池 设备 选 型 之 间 的 关系 。 本 标准 
适用 于 核电 厂 UPS 系统 蓄电池 组 的 选 型 、 安 装 、 维 护 和 试 
验 。 本 标准 不 适用 于 UPS 元 器 件 的 设计 ， 也 不 适用 于 直流 
输出 整流 装置 的 后 备 蓄电池 。 













































































压 水 堆 核电 厂 棒 电 源 系 统 安装 技术 规程 
标准 编号 : NB/T 20114-2012 ”实施 日 期 : 2012-04-06 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 压 水 堆 核电 厂 建造 期 棒 电 源 系 统 安装 及 
检查 的 基本 要 求 。 本 标准 适用 于 压 水 堆 核 电厂 建造 期 棒 电 
源 系 统 的 电动 发 电机 组 的 安装 、 电 气 电 气 盘 柜 的 安装 、 电 
线 敷 设 与 端 接 。 



















































































核电 厂 仪表 和 控制 设备 可 靠 性 及 老化 检测 第 3 部 分 : 电 
源 
标准 编号 : NB/AT 20197. 3-2014 ”实施 日 期 : 2014-11-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 核电 厂 仪表 和 控制 系统 使 用 电源 (为 仪 
表 和 控制 设备 提供 稳定 交流 或 直流 电能 的 转换 装置 ) 的 特 
性 参数 、 可 靠 性 及 老化 检测 方法 。 本 部 分 适用 于 核电 厂 仪 
表 和 控制 系统 设备 电源 ， 不 适用 于 不 间断 电源 。 












































核电 厂 安全 级 充电 器 鉴定 规程 
标准 编号 : NBAT 20210-2013 ”实施 日 期 : 2013-10-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 核电 广安 全 级 相 控 型 充电 器 鉴定 所 采用 
的 试验 项 目 、 试 验 条 件 、 试 验方 法 和 验收 准则 。 本 标准 适 
用 于 核电 厂 安全 壳 外 和 缓 环境 区 内 安装 的 相 控 型 充电 器 的 
质量 鉴定 。 
































风电 场 电 能 质量 测试 方法 


标准 编号 : NB/AT 31005-2011 实施 日 期 : 2011-11-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 








标准 简介 : 

本 标准 规定 了 风电 场 电能 质量 测试 的 基本 要 求 、 测 试 
项 目 、 测 试 设备 、 测 试 方法 和 测试 结果 的 评价 。 本 标准 适 
j 于 通过 110 (66) kV 及 以 上 电压 等 级 线路 接 人 电网 的 装 
机 容量 大 于 40MW 的 风电 场 。 其 它 的 风电 场 ， 可 以 参照 执 
行 。 



















































































光伏 发 电站 电能 质量 检测 技术 规程 


标准 编号 : NBZT 32006-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 








标准 简介 : 

本 标准 规定 了 光伏 发 电站 电能 质量 的 检测 条 件 、 检 测 
设备 和 检测 方法 。 本 标准 适用 于 通过 35kV 及 以 上 电压 等 级 
并 网 ， 以 及 通过 10kV 电压 等 级 与 公共 电网 连接 的 新 建 、 扩 
建 和 改造 的 光伏 发 电站 。 
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光伏 发 电站 逆 变 器 电能 质量 检测 技术 规程 

标准 编号 : NB/T 32008-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 

发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 光伏 发 电站 逆 变 器 交流 侧 电能 质量 的 检 
测 条 件 、 检 测 设备 和 检测 方法 等 。 本 标准 适用 于 并 网 型 光 
伏 逆 变 器 ， 不 适用 于 离 网 型 光伏 逆 变 器 。 
































光伏 发 电站 逆 变 器 电压 与 频率 响应 检测 技术 规程 
标准 编号 : NB/T 32009-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 光伏 发 电站 首 变 器 接 入 电网 运行 电压 与 
频率 响应 的 检测 条 件 、 检 测 设备 和 检测 方法 等 。 本 标准 适 
j 于 并 网 型 光伏 逆 变 器 ， 不 适用 于 离 网 型 光伏 逆 变 器 。 本 
标准 规定 了 光伏 发 电站 逆 变 器 接 和 人 电网 运行 电压 与 频率 响 
应 的 检测 条 件 、 检 测 设备 和 检测 方法 等 。 本 标准 适用 于 并 
网 型 光伏 逆 变 器 ， 不 适用 于 离 网 型 光伏 逆 变 器 。 
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光伏 发 电站 逆 变 器 防 孤 岛 效 应 检测 技术 规程 
标准 编号 : NB/T 32010-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 光伏 发 电站 逆 变 器 孤岛 防护 措施 有 效 性 
的 检测 条 件 、 检 测 设备 和 检测 方法 。 本 标准 适用 于 通过 
380V 电压 等 级 接 入 电网 ， 以 及 通过 10 (6) kV 电压 等 级 接 
入 用 户 侧 的 新 建 、 改 建 和 扩建 的 光伏 发 电 系 统 所 配 的 光伏 
逆 变 器 。 























































































































分 布 式 电源 接 入 配 电网 技术 规定 
标准 编号 : NB/T 32015-2013 ”实施 日 期 : 2014-04-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 








第 七 篇 电源 标准 .477， 





标准 简介 : 
本 标准 适用 于 通过 35kV 及 以 下 电压 等 级 接 人 电网 的 新 
建 、 改 建 和 扩建 分 布 式 电 源 。 





















































便携 式 太阳 能 光伏 电源 
标准 编号 : NB/T 32020-2014 ”实施 日 期 : 2014-11-01 
发 布 部 门 : 国家 能 源 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 便携 式 太阳 能 光伏 电源 及 其 部件 的 ， 分 
类 与 配置 ， 技 术 要 求 ， 试 验方 法 ， 检 验 规 则 ， 标 志和 使 用 
说 明 书 , 包装、 运输 和 贮存 等 。 本 标准 适用 于 峰值 功率 小 
于 1 000W 的 可 移动 太阳 电池 组 件 组 成 的 便携 式 太阳 能 光伏 
电源 。 




























































































分 布 式 电源 接 入 电网 技术 规定 
标准 编号 : Q/CDW 480-2010 ”实施 日 期 : 2010-08-24 
发 布 部 门 : 国家 电网 公司 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 新 建 和 扩建 分 布 式 电源 接 入 电网 运行 应 
遵循 的 一 般 原 则 和 技术 要 求 ， 改 建 分 布 式 电源 、 分 布 式 自 
备 电源 可 参照 本 标准 执行 。 



























































分 布 式 电 源 接 入 配 电网 测试 技术 规范 

标准 编号 : Q/GDW 666-2011 实施 日 期 : 2011-11-14 
发 布 部 门 : 国家 电网 公司 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 国家 电网 公司 经 营区 域 以 内 同步 电机 、 
感应 电机 、 交 流 器 形式 接 入 10kV 及 以 下 电压 等 级 配 电网 的 
分 布 式 电源 。 







































































分 布 式 电源 接 入 配 电网 运行 控制 规范 

标准 编号 : QAGCDW 667-2011 ”实施 日 期 : 2011-11-14 
发 布 部 门 : 国家 电网 公司 

标准 简介 : 
国家 电网 公司 生产 技术 部 组 织 编写 了 《分 布 式 电源 接 
入 配 电网 运行 控制 规范 》。 本 标准 是 国家 电网 公司 智能 电网 
配 电 环节 系列 标准 之 一 ， 是 智能 电网 标准 体系 的 重要 组 成 
部 分 。 







































































分 布 式 电源 接 入 配 电网 监控 系统 功能 规范 

标准 编号 : Q/GDW 677-2011 实施 日 期 : 2011-11-14 

发 布 部 门 : 国家 电网 公司 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 矿 用 本 质 安全 输出 直流 电源 的 产品 分 类 、 

技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮 

存 。 本 标准 适用 于 矿 用 本 质 安全 输出 直流 电源 (以 下 简称 

直流 电源 ) 。 















































机 载 火 控 雷达 低压 开关 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20351-1993 ”实施 日 期 : 
标准 简介 : 


1993-07-01 











本 规范 规定 了 机 载 火 控 雷达 低压 开关 电源 的 通用 要 
求 、 质 量 保证 规定 以 及 交 货 准备 要 求 。 本 标准 适用 于 机 
载 火 控 雷 达 低 压 开 关 电 源 ， 也 可 适用 于 其 它 机 载 电 子 设 
备 的 低压 开关 电源 。 本 规范 是 制订 电源 产品 规范 的 基本 
依据 。 


























































































































低压 直流 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20365-1993 ”实施 日 期 : 1993-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 低压 直流 电源 的 通用 技术 要 求 、 质 量 保 
证 规定 以 及 交 货 准备 要 求 。 本 规范 适用 于 军用 电子 设备 的 
低压 直流 稳 压 电源 (以 下 简称 电源 )。 本 规范 是 制定 各 种 特 
定 电源 产品 规范 的 依据 。 




































































2CW50 ~ 149 型 硅 半导体 稳 压 二 极 管 
标准 编号 : SJ 909-74 ”实施 日 期 : 1975-10-01 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 0.25 ~3W 的 《2CW50 ~ 149 型 》 硅 半 导 
体 稳 压 二 极 管 。 








3DW50 ~ 202 型 硅 半 导体 稳 压 二 极 管 
标准 编号 : SJ 910-74 ”实施 日 期 : 1975-10-01 






































标准 简介 : 
该 产品 用 于 电气 设备 的 稳 压 电 路 中 ， 亦 可 用 于 其 它 无 
线 电 线路 中 。 





2DW230 ~ 236 型 硅 平面 温度 补偿 稳 压 二 极 管 
标准 编号 : SJ 911-74 ”实施 日 期 : 1975-10-01 

















标准 简介 : 
该 产品 用 于 精密 稳 压 电路 中 。 
地 方 标准 


电能 质量 监测 装置 技术 规范 
标准 编号 : DB32/T 1841-2011 ”实施 日 期 : 2011-08-20 
发 布 部 门 : 江苏 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





太阳 能 光伏 移动 充电 系统 技术 要 求 
标准 编号 : DB35AT 1090-2011 实施 日 期 : 2011-02-20 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 太阳 能 光伏 移动 充电 系统 的 术语 和 定义 、 
分 类 与 命名 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志和 使 用 说 
明 书 、 包 装 、 和 运输、 贮存 。 本 标准 适用 于 由 太阳 电池 组 件 、 
内 置 蓄电池 、 充 放电 控制 器 、 输 出 控制 电路 、 电 路 保护 等 
组 成 的 离 网 型 、 可 移动 的 太阳 能 光伏 移动 充电 系统 (以 下 
简称 充电 系统 ) 。 该 系统 主要 用 于 山区 、 野 外 作业 等 缺乏 正 
常 供电 的 场所 为 手机 、 电 脑 及 其 它 设 备 的 蓄电池 进行 充 
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逆 变 式 弧 焊 电源 能 效 评 价 
标准 编号 : DB37/T 1373-2009 ”实施 日 期 : 2010-01-01 
发 布 部 门 : 山东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





冲击 性 、 非 线性 负载 接 入 电网 电能 质量 技术 管理 规范 
标准 编号 : DB42/T 718-2011 ”实施 日 期 : 2011-06-01 
发 布 部 门 : 湖北 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 





并 网 型 光伏 逆 变 器 技术 条 件 
标准 编号 : DB42/T 862-2012 ”实施 日 期 : 2013-04-24 
发 布 部 门 : 湖北 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 





户外 太阳 光伏 电源 照明 系统 技术 要 求 和 试验 方法 
标准 编号 : DB63/T 811-2009 ”实施 日 期 : 2009-08-01 
发 布 部 门 : 青海 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

和 暂 缺 。 





分 布 式 光伏 逆 变 器 技术 条 件 
标准 编号 : DB65/T 3568-2014 ”实施 日 期 : 2014-02-10 
发 布 部 门 : 新 疆 维吾尔 自治 区 质量 技术 监督 局 























标准 简介 : 
特 缺 。 

电子 元 器 件 与 信息 技术 

国家 标准 


调频 、 电 视 广播 接收 机 用 300Q/75Q 平衡 一 不 平衡 阻抗 变 


换 器 
标准 编号 : GB 8977-1988 ”实施 日 期 : 1989-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 

标准 简介 : 





























本 标准 适用 于 3000 平衡 输入 端 与 750 不 平衡 输出 端 
的 阻抗 变换 器 。 该 产品 供 黑 白 、 彩 色 电 视 接 收 机 及 调频 广 





























播 接收 机 用 。 


通信 用 电感 器 和 变压器 磁 芯 第 四 部 分 : 分 规范 电源 变压器 


和 扼 流 圈 用 磁性 氧化 物 磁 芯 

标准 编号 : GB 9628-1988 ”实施 日 期 : 1989-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国电 子 工 业 部 

标准 简介 : 



































本 分 规范 规定 了 有 质量 评定 的 磁性 氧化 物 磁 芯 的 性 能 、 











额定 值 及 检验 要 求 。 


通信 用 电感 器 和 变压器 磁 芯 第 四 部 分 : 空白 详细 规范 
标准 编号 : GB 9629-1988 实施 日 期 : 1989-02-01 
发 布 部 门 : 中华 人民 共 和 国电 子 工 业 部 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 评定 水 平 为 A 的 电源 变压器 和 扼 流 圈 用 
磁性 氧化 物 磁 芯 的 额定 值 、 性 能 、 检 验 要 求 和 补充 资料 。 























气体 激光 器 电源 系列 

标准 编号 : GB/T 12083-2012 ”实施 日 期 : 2013-02-15 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 连续 工作 状态 的 气体 激光 器 电源 输出 电 
压 和 输出 电流 值 的 系列 、 调 节 范 围 和 允许 的 波动 范围 ， 同 
时 规定 了 输出 电压 和 输出 电流 之 间 的 允许 配伍 。 本 标准 适 
j 于 连续 工作 状态 的 气体 激光 器 的 固定 的 和 可 调节 的 直流 
电流 源 和 直流 电压 。 

























































































微小 型 计算 机 系统 设备 用 开关 电源 通用 规范 
标准 编号 : GB/T 14714-2008 ”实施 日 期 : 2008-12-01 
发 布 部 门 : 国家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 微小 型 计算 机 系统 设备 用 开关 电源 的 技 
术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 
等 。 本 标准 适用 于 微小 型 计算 机 系统 设备 用 开关 电源 ， 是 
制定 产品 标准 的 依据 。 本 标准 代替 CBZT 14714-1993 《微小 
型 计算 机 系统 设备 用 开关 电源 通用 技术 条 件 》。 本 标准 与 
GBZT 14714-1993 的 主要 区 别 如 下 : 标准 名 称 修改 为 “微小 
型 计算 机 系统 设备 用 开关 电源 通用 规范 ”; 表 1 中 关于 电压 
分 类 ,电压 分 类 增加 3.3V 和 负电 压 ， 取 消 24V， 将 大 于 
60V 的 电压 并 入 “其 它 ”; 将 “最 小 调节 范围 ”修改 为 
“ 稳 压 范围 ”"; 其 它 各 项 指标 也 作 了 部 分 修订 ; 增加 电源 适 
应 能 力 的 要 求 ; 电磁 兼容 增加 抗 扰 度 限 值 和 谐 波 电流 限 值 
的 要 求 ; 可 靠 性 要 求 由 3 000h 更 改 为 4 000h; 主要 性 能 试验 
增加 测试 电流 计算 方法 ， 确 定 了 额定 负载 的 计算 方法 ， 并 
在 相关 的 试验 中 作 了 修订 。 


























































































































































































































信息 技术 设备 用 不 间断 电源 通用 技术 条 件 

标准 编号 : GB/T 14715-1993 ”实施 日 期 : 1994-06-01 
发 布 部 门 : 国家 技术 监督 局 

标准 简介 : 










































































本 标准 规定 了 信息 技术 设备 用 不 间断 电源 通用 技术 条 
件 。 本 标准 适用 于 信息 技术 设备 用 不 间断 电源 ， 其 它 场 合 
使 用 的 不 间断 电源 可 参照 本 标准 ， 本 标准 是 制定 型 号 产品 














标准 的 依据 。 


电子 和 通信 设备 用 变压器 和 电感 器 第 3 部 分 : 按 能 力 批 
准 程序 评定 质量 的 电源 变压器 分 规范 

标准 编号 : GB/T 14860.3-2012 ”实施 日 期 : 2013-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























第 七 篇 电源 标准 .479. 





标准 简介 : 

GBZT14860 的 本 部 分 规定 了 按 GBZT14860. 1 一 2012 规 
定 的 能 力 批 准 程序 放行 的 电源 变压器 详细 规范 编制 方法 。 
本 部 分 包括 空白 详细 规范 (BDS)。 空 白 详细 规范 规定 了 格 
式 并 指出 了 适合 于 这 类 元 件 的 试验 ; 而 最 终 选择 列 和 人 检查 
一 览 表 的 试验 是 由 该 规范 的 编写 者 决定 的 。 此 规范 还 规定 
了 相应 的 额定 值 和 特性 。 本 部 分 规定 的 元 器 件 与 基 频 基本 
对 称 波 形 下 的 最 大 传输 功率 有 关 。 













































































电子 和 通信 设备 用 变压器 和 电感 器 第 4 部 分 : 按 能 力 批 

准 程序 评定 质量 的 开关 电源 变压器 分 规范 

标准 编号 : GB/T 14860. 4-2012 ”实施 日 期 : 2013-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

GB/T14860 的 本 部 分 规定 了 按 CBZT14860. 1 一 2012 规 
定 的 能 力 批准 程序 放行 的 开关 电源 变压器 详细 规范 编制 方 
法 。 本 部 分 包括 空白 详细 规范 (BDS)， 空 白 详 细 规 范 规定 
了 格式 并 指出 了 适合 于 这 类 元 件 的 试验 ; 而 最 终 选择 列 人 
检查 一 览 表 的 试验 是 由 该 规范 的 编写 者 决定 。 此 规范 还 规 
定 了 相应 的 额定 值 和 特性 。 本 部 分 规定 的 元 件 与 工作 在 开 
关 状 态 的 半导体 器 件 连 在 一 起 用 以 传输 功率 ， 其 输入 波形 
为 正弦 或 非 正 弦 、 对 称 或 非 对 称 的 波形 。 




























































































电子 设备 用 电源 变压器 和 滤波 扼 流 圈 总 技术 条 件 

标准 编号 : GB/AT 15290-2012 ”实施 日 期 : 2013-02-15 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电子 设备 用 电源 变压器 、 滤 波 扼 流 圈 的 
技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 贮 
存 。 本 标准 适用 于 工作 电压 不 高 于 5 000V、 电 源 频 率 不 高 
于 1050Hz、 重 量 不 大 于 70kg 的 电子 设备 用 干 式 电 源 变 压 
器 、 滤 波 扼 流 圈 。 













































































半导体 设备 电源 接口 

标准 编号 : GB/T 15872-2013 ”实施 日 期 : 2014-05-15 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 半导体 设备 电源 接口 的 供电 类 别 ， 选 择 
电器 附件 、 导 线 和 电缆 的 要 求 等 。 本 标准 适用 于 半导体 设 
备 的 电源 接口 。 















































通信 用 电源 设备 通用 试验 方法 

标准 编号 : GB/AT 16821-2007 ”实施 日 期 : 2007-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 


















































标准 简介 : 
本 标准 规定 了 通信 用 电源 设备 通用 试验 项 目 试验 的 一 
般 规 定 : 试验 用 仪器 仪表 设备 及 要 求 、 试 验 部 位 、 试 验 条 






























































件 和 方法 、 计 算 方 法 。 本 标准 适用 于 通信 用 的 整流 器 、 高 
频 开 关 组 合 电源 、 直 流 -直流 变换 设备 、 逆 变 设 备 、 配 电 设 
备 等 。 
































半导体 器 件 集成 电路 第 2-11 部 分 : 数字 集成 电路 单 电 源 
集成 电路 电 可 擦 可 编程 只 读 存储 器 空白 详细 规范 

标准 编号 : GB/AT 17574. 11-2006 ”实施 日 期 : 2007-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























标准 简介 : 

本 空白 详细 规范 是 半导体 器 件 的 一 系列 空白 详细 规范 
之 一 ， 本 规范 等 同 采用 正 C 60748-2-11: 1999《 半 导体 器 件 
集成 电路 第 2-11 部 分 : 数字 集成 电路 单 电 源 集成 电路 电 
可 擦 可 编程 只 读 存储 器 空白 详细 规范 》 英 文 版 。 





















































电磁 兼容 试验 和 测量 技术 交流 电源 端口 谐 波 、 谐 间 波 及 电 
网 信号 的 低频 抗 扰 度 试验 

标准 编号 : GBXT 17626. 13-2006 “实施 日 期 : 2007-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























标准 简介 : 

CBZT17626 的 本 部 分 规定 了 低压 电网 中 每 相 额 定 电流 
小 于 等 于 16A 的 电气 和 电子 设备 对 骚扰 频率 高 至 2kHz 的 谐 
波 、 谐 间 波 的 抗 扰 度 试验 方法 ， 并 提出 了 基本 试验 等 级 的 
范围 。 






































电磁 兼容 试验 和 测量 技术 直流 电源 输入 端口 纹 波 抗 扰 度 试 


验 
标准 编号 : GB/T 17626. 17-2005 ”实施 日 期 2005-12-01 





发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 电气 和 电子 设备 的 直流 电源 输入 端口 的 
纹 波 抗 扰 度 试验 方法 。 本 部 分 适用 于 由 外 部 整流 系统 或 正 
在 充电 的 蓄电池 供电 的 设备 的 低压 直流 电源 端口 。 本 部 分 
的 目的 是 建立 一 个 通用 的 和 可 重 现 的 基准 ， 以 在 试验 室 条 
件 下 对 电力 和 电子 设备 进行 来 自 于 如 整流 系统 和 /或 蓄电池 
充电 时 释 加 在 直流 电源 上 的 纹 波 电压 的 抗 扰 度 试验 。 本 部 
分 规定 了 : 试验 电压 的 波形 ; 试验 等 级 范围 ;试验 发 生 器 ; 
试验 配置 试验 程 序 。 






































































































































电磁 兼容 试验 和 测量 技术 直流 电源 输入 端口 电压 暂 降 、 短 
时 中 断 和 电压 变化 的 抗 扰 度 试验 

标准 编号 : CB/T 17626. 29-2006 ”实施 日 期 : 2007-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

















标准 简介 : 

CBZT17626 的 本 部 分 规定 了 在 电气 和 电子 设备 的 直流 
昌 源 输入 端口 对 电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 的 抗 扰 度 
试验 方法 。 
















































































“ 480 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 





电磁 兼容 试验 和 测量 技术 电能 质量 测量 方法 

标准 编号 : GB/AT 17626. 30-2012 ”实施 日 期 : 2013-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 





















































标准 简介 : 

GBZT17626 的 本 部 分 规定 了 50Hz 交流 供电 系统 中 电 
能 质量 参数 测量 方法 及 测量 结果 的 解释 。 各 有 关 参 数 的 测 
量 方法 均 采 用 能 提供 可 靠 的 、 可 重复 结果 的 术语 描述 ,但 
不 涉及 测量 方法 的 实现 手段 。 本 部 分 涉及 的 是 现场 测量 方 
法 。 本 部 分 适用 于 所 指 的 参数 测量 仅 限 电力 系统 中 能 处 理 
的 电压 现象 。 本 部 分 涉及 的 电能 质量 参数 是 指 电网 频率 、 
供电 电压 幅 值 、 闪 烁 、 供 电 电 压 暂 降 和 和 暂 升 、 电 压 中 断 、 
瞬 态 电压 、 供 电 电压 不 平衡 、 电 压 谐 波 和 间 谐 波 、 供 电 电 
压 中 的 载波 信号 以 及 快速 电压 变化 。 根 据 测 量 目的 的 不 
同 ， 可 能 需要 对 上 述 全 部 参数 或 部 分 参数 进行 测量 。 注 
1: 有 关 电 流 的 参数 信息 见 A. 3 和 A.6。 本 部 分 仅 提 供 测 
量 方法 以 及 相应 的 性 能 要 求 ， 并 不 设置 闵 值 。 供 电 系 统 和 
仪器 之 间 传 感 器 的 作用 众所周知 ， 因 此 在 本 部 分 中 没有 详 
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范 编号 。 








电子 设备 用 固定 电容 器 第 14 部 分 : 分 规范 抑制 电源 电磁 
干扰 用 固定 电容 器 

标准 编号 : GB/AT 6346. 14-2015 ”实施 日 期 : 2016-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























标准 简介 : 

本 部 分 为 电子 设备 用 固定 电容 器 第 14 部 分 的 分 规范 ， 
适用 于 抑制 电源 电磁 干扰 用 国定 电容 器 和 电阻 器 -电容 器 的 
组 件 。 










































































STZ3 型 电子 测量 仪器 用 电源 连接 器 

标准 编号 : GB/AT 9393-2012 ”实施 日 期 : 2013-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
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标准 简介 : 
本 标准 规定 了 STZ3 型 电子 测量 仪器 用 单 相 两 极 带 接地 



































细 叙 述 ， 仅 对 带电 电路 安装 监测 器 的 注意 事项 作出 规定 。 
注 2: 可 在 正 C61557-12 中 查询 关于 传感器 作用 的 说 
明 。 




















电磁 兼容 试验 和 测量 技术 

标准 编号 : GB/AT 17626. 34-2012 ”实施 日 期 : 2012-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 与 低压 供电 网 连接 的 电气 和 电子 设备 对 
电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 抗 扰 度 试验 方法 和 优选 的 
试验 等 级 范围 。 本 部 分 适用 于 主 电 源 每 相 额 定 电流 超过 
16A 的 电气 和 电子 设备 (每 相 额 定 电流 超过 200A 的 电气 和 
电子 设备 的 指南 见 附 录 卫 ) 。 本 部 分 适用 于 安装 在 居民 区 和 
工业 区 连接 到 50Hz 或 者 60Hz 交流 网 络 的 可 能 发 生 电压 和 暂 
降 和 短 时 中 断 的 单 相 和 三 相 设 备 。 本 部 分 不 适用 于 连接 到 
400Hz 交流 网 络 的 电气 和 电子 设备 。 与 这 些 网 络 连接 的 设 
备 的 试验 将 在 以 后 的 标准 中 涉及 。 
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电子 设备 用 固定 电容 器 第 14-1 部 分 : 空白 详细 规范 抑制 
电源 电磁 干扰 用 固定 电容 器 评定 水 平 D 
标准 编号 : GB/T 6346. 1401-2015 ”实施 日 期 : 2016-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

空白 详细 规范 空白 详细 规范 是 分 规范 的 一 种 补充 文 
件 ， 它 包括 对 详细 规范 的 格式 、 编 排 和 最 少 内 容 的 要 求 。 
在 制定 详细 规范 时 应 考虑 分 规范 1.4 的 内 容 。 详 细 规 范 和 































































































包 源 连接 器 〈 以 下 简称 连接 器 ) 的 技术 要 求 、 试 验方 法 和 
包装 、 标 志 、 和 运输、 贮存 要 求 等 。 本 标准 适用 于 电子 测量 
义 嚣 及 类 似 用 途 的 计算 机 、 办 公 电 器 所 使 用 的 电源 连接 
髓 。 









































电磁 兼容 环境 工业 设备 电源 低频 传导 骚扰 发 射 水 平 的 评 
估 
标准 编号 : GB/Z 18039. 2-2000 ”实施 日 期 : 2000-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 
本 指导 性 技术 文件 推荐 了 评 佑 工业 环境 中 安装 在 非 公 
] 电 网 中 的 装置 、 设 备 和 系统 发 射 所 产生 的 骚扰 水 平 的 程 
序 ， 并 只 限于 供电 电源 中 的 低频 传导 骚扰 。 


行业 标准 


CKM-198 型 系列 捷 变 频 磁 控 管 详细 规范 
标准 编号 : SJ 20480/1-1996 ”实施 日 期 : 1997-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 














































































































标准 简介 : 

本 规范 规定 了 CKM-198 型 系列 捷 变 频 磁 控 管 的 详细 要 
求 。 本 规范 适用 于 CKM-198 型 系列 捷 变 频 磁 控 管 (以 下 简 
称 磁 控 管 ) 。 





CKM-709、709A 型 捷 变 频 脉冲 磁 控 管 详细 规范 
标准 编号 : SJ 20480/6-1998 ”实施 日 期 : 1998-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 
本 规范 规定 了 CKM-709 、709A 型 捷 变频 脉冲 磁 控 管 的 





























电容 器 的 识别 详细 规范 首页 括号 中 的 数字 表明 在 对 应 的 位 
置 应 填写 下 列 内 容 : 中 授权 起 草本 详细 规范 的 组 织 : IEC 或 
国家 标准 机 构 。@IEC 或 国家 标准 的 详细 规范 编号 、 发 布 
日 期 以 及 国家 体制 需要 的 其 它 内 容 。(@@IEC 或 国家 标准 的 
总 规范 编号 及 其 版 本 号 。@IEC 或 国家 标准 的 空白 详细 规 


























































































































性 能 要 求 、 质 量 保证 、 交 货 准备 等 的 详细 要 求 。 本 规范 适 
于 CKM-709 、709A 型 磁 控 管 ( 以 下 简称 磁 控 管 ) 。 


























混合 集成 电路 DC/DC 变换 器 测试 方法 
标准 编号 : SJ 20646-1997 ”实施 日 期 : 1997-10-01 
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标准 简介 : 

本 标准 规定 了 混合 集成 电路 DCCDC〈 直 流 / 直 流 ) 变 
换 器 的 主要 性 能 参数 的 测试 方法 。 本 标准 适用 于 各 类 军 
电子 设备 中 混合 集成 电路 DCZDC 变换 器 的 参数 测试 。 

















酒 总 
































混合 集成 电路 系列 与 品种 DC/AC 变换 器 系列 的 品种 

标准 编号 : S] 20759-1999 

实施 日 期 : 1999-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 输入 电压 为 28V 的 脉 宽 调 制式 厚 膜 混合 

成 DCZDC 变换 器 系列 及 其 品种 ， 并 给 出 了 每 一 品种 的 主 

要 电 参 数 、 外 形 图 、 引 出 端 系列 的 主要 方式 以 及 选择 和 应 

用 导 则 。 本 指南 适用 于 DCZDC 变换 器 生产 、 研 制 、 开 发 时 

系列 和 品种 的 选择 ， 也 适用 于 电子 设备 在 设计 和 制造 时 对 

DCZDC 变换 器 的 选 型 。 













































































400Hz 静止 变频 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20915-2004 
实施 日 期 : 2004-12-30 
标准 简介 : 

本 规范 适用 于 电子 装备 所 使 用 的 各 种 静止 变频 电源 ， 
是 产品 研制 、 生 产 和 验收 的 主要 技术 依据 ， 也 是 制定 相关 
产品 规范 和 其 它 技术 文件 应 遵循 的 原则 和 基础 。 









































微波 电路 变频 测试 方法 
标准 编号 : SJ 20938-2005 
实施 日 期 : 2006-06-01 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 微波 电路 上 变频 器 、 下 变频 器 电 参 数 的 
测试 方法 。 








VYJ9S 系列 野战 电源 电缆 规范 
标准 编号 : SJ 20988-2008 
实施 日 期 : 2008-06-30 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 VYJ9S 系列 野战 电源 电缆 的 要 求 、 质 量 
保证 规定 和 交 货 准备 等 。 本 规范 适用 于 VYJ9S 系列 野战 电 
源 电 缆 〈 以 下 简称 电缆 ) 的 研制 、 生 产 、 订 货 和 验收 。 
















































































半导体 光电 子 器 件 GF1121 型 LED 指示 灯 详 细 规 范 
标准 编号 : SJ 50033/147-2000 
实施 日 期 : 2000-10-20 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 
标准 简介 : 
本 规范 规定 了 GF1121 型 固态 指示 灯 (以 下 简称 器 件 ) 
的 详细 要 求 。 本 规范 适用 于 器 件 的 研制 、 生 产 和 采购 。 



































LC410-9005-E-E-1E-B-3、LC410-9007-H-E-1E-B-3 型 电源 
滤波 器 详细 规范 
标准 编号 : SJ 51518/1-2004 


实施 日 期 : 2004-12-01 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 LC410-9005-E-E-1E-B-3、LC410-9007-H- 
E-1E-B-3 型 电源 滤波 器 (以 下 简称 产品 ) 的 详细 要 求 。 


























GS1113 型 LED 红色 数码 管 详细 规范 
标准 编号 : SJ 52146/1-1996 
实施 日 期 : 1997-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 军用 GS1113 型 LED 红色 数码 管 (以 下 
简称 器 件 ) 的 研制 、 生 产 和 采购 。 




















混合 集成 电路 HMSF-600 型 电源 滤波 器 详细 规范 

标准 编号 : SJ 52438. 10-2001 

实施 日 期 : 2002-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 规范 规定 了 混合 集成 电路 HMSF-600 型 电源 滤波 器 

(以 下 简称 电路 ) 的 详细 要 求 。 该 电路 的 质量 保证 等 级 为 

级 和 HIl 级 。 本 规范 适用 于 电路 的 研制 、 生 产 和 采购 。 















































混合 集成 电路 HDCD2812D15 型 DC/DC 变换 器 详细 规范 

标准 编号 : SJ 52438. 9-2001 

实施 日 期 : 2002-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 规范 规定 了 混合 集成 电路 HDA2812D15 型 DCZDC 变 

换 器 (以 下 简称 电路 ) 的 详细 要 求 。 该 电路 的 质量 保证 等 

级 为 H 和 HI 级。 本 规范 适用 与 电路 的 研制 、 生 产 和 采购 。 




















混合 集成 电路 HMSF-600 型 电源 滤波 器 详细 规范 

标准 编号 : SJ 52438/10-2001 

实施 日 期 : 2002-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 规范 规定 了 混合 集成 电路 HMSF-600 型 电源 滤波 器 

的 详细 要 求 。 该 电路 的 质量 保证 等 级 为 互 级 和 HHl 级 。 本 

规范 适用 于 电路 的 研制 、 生 产 和 和 采购。 
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混合 集成 电路 HDC28D15/1000 型 DC/DC 变换 器 详细 规范 

标准 编号 : SJ 52438/1-1997 

实施 日 期 : 1997-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 混合 集成 电路 HDC28D15/1000 型 DCZDC 

变换 器 (以 下 简称 电路 ) 的 详细 要 求 。 本 标准 适用 于 电路 

的 研制 、 生 产 和 采购 。 
























































混合 集成 电路 HDC28S5/1000 型 DC/DC 变换 器 详细 规范 
标准 编号 : SJ 52438/2-1997 


. 482 . 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 





实施 日 期 : 1997-10-01 


发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 
标准 简介 : 


变换 器 (以 下 简称 











国电 子 工 业 部 














本 标准 规定 了 混合 集成 电路 HDC28S5/1000 型 DCZDC 























的 研制 、 生 产 和 采购 。 











电路 ) 的 详细 要 求 。 本 标准 适用 于 电路 








混合 集成 电路 B 一 DTV3 温度 一 电压 变换 器 详细 规范 
标准 编号 : SJ 52438/4-1997 
实施 日 期 : 1997-10-01 


发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 





标准 简介 : 


器 


制 、 


本 标准 规定 了 混合 








生产 和 采购 。 








国电 子 工业 部 














成 电路 B 一 DTV3 温度 一 电压 变换 
(以 下 简称 电路 ) 的 详细 要 求 。 本 标准 适用 于 电路 的 研 























混合 集成 电路 HDCD2815S15 型 DC/DC 变换 器 详细 规范 


标准 编号 


实施 日 期 : 2000-10-20 


发 布 部 门 





标准 简介 : 


变换 器 (以 下 简称 


本 标准 规定 了 混合 























的 研制 、 生 产 和 采购 。 








: 中 华人 民 共 和 


: SJ 52438/6-2000 





国信 息 产业 部 











成 电路 HDCD2815S15 型 DCZDC 


电路 ) 的 详细 要 求 。 本 标准 适用 于 电路 








混合 集成 电路 HDCD2812D15 型 DC/DC 变换 器 详细 规范 


标准 编号 


实施 日 期 : 2002-01-01 


发 布 部 门 





标准 简介 : 


本 规范 规定 了 混合 


: 中 华人 民 共 和 


: SJ 52438/9-2001 








国信 息 产业 部 





成 电路 HDCD2812D15 型 DCZDC 

















变换 器 的 详细 要 求 。 该 
级 。 本 规范 适用 于 电路 的 研制 、 生 产 和 采购 。 





LED 显示 屏 通用 规范 
标准 编号 : SJ/T 11141-2012 
实施 日 期 : 2012-06-01 


发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 





标准 简介 : 


存 要 求 ， 适 用 了 


的 





电路 的 质量 保证 等 级 为 日 级 和 HI 




















国 工 业 和 信息 化 部 





本 标准 规定 了 LED 1 
要 求 、 检 验方 法 、 检 验 规则 ， 以 及 标志 、 











示 屏 的 术语 和 定义 、 分 类 、 技 术 











包装 、 运 输 和 贮 












































电子 行业 标准 。 





LED 显示 屏 产 品 。 本 标准 是 我 国 











自主 制定 











发 光 二 极 管 (LED) 显示 屏 测试 方法 


标准 编号 


实施 日 期 : 2008-01-20 


发 布 部 门 





标准 简介 : 


ap 





: 中 华人 民 共 和 





子 、 











: SJ/AT 11281-2007 





国信 息 产业 部 











本 标准 规定 了 发 光 二 极 管 (LED) 显示 屏 的 机 械 、 光 
电学 等 主要 技术 性 能 指标 的 分 级 和 测试 方法 。 本 标准 














适用 于 各 类 发 光 二 极 管 (LED) 显示 屏 (以 下 简称 显示 屏 ) 
的 测试 。 


CS42 型 电源 用 矩形 电 连 接 器 规范 
标准 编号 : SJ/AT 11323-2006 
实施 日 期 : 2006-02-01 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 CS42 型 电源 用 已 连接 器 的 型 号 命 
名 、 技 术 要 求 、 质 量 评定 和 程序、 标志、 包装、 运输 和 贮存 
等 要 求 。 本 规范 适用 于 CS42 型 电源 用 和 矩形 电 连 接 器 。 












































育 场馆 用 LED 显示 屏 规 范 
标准 编号 : SJ/AT 11406-2009 

实施 日 期 : 2010-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
主要 规定 了 体育 场馆 用 LED 显示 屏 的 定义 、 分 类 与 分 
档 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 以 及 标志 、 包 装 、 运 
输 、 贮 存 要 求 等 内 容 。 适 用 于 体育 场馆 用 LED 显示 屏 的 设 
计 、 制 造 、 质 量 检验 、 安 装 和 验收 。 










































































液晶 显示 背光 组 件 用 LED 性 能 规范 

标准 编号 : SJ/AT 11458-2013 

实施 日 期 : 2013-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 液晶 显示 背光 组 件 用 LED (发 光 二 极 管 ) 

的 术语 和 定义 、 分 类 、 性 能 要 求 、 检 验方 法 和 检验 规则 的 

相关 内 容 。 























液晶 显示 用 背光 组 件 第 3-2 部 分 : 显示 器 用 LED 背光 组 

件 空白 详细 规范 

标准 编号 : SJ/T 11460. 3. 2-2013 

实施 日 期 : 2013-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 显示 器 用 LED 背光 组 件 的 技术 要 求 ， 以 

及 质量 评定 程序 、 检 验 和 试验 方法 、 包 装 、 运 输 和 储存 的 

空白 详细 要 求 。 















































电子 电源 术语 及 定义 
标准 编号 : SJ/AT 1670-2001 
实施 日 期 : 2002-01-01 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电子 电源 常用 名 词 术 语 的 定义 。 本 标准 
适用 于 电子 电源 专业 范围 内 制定 各 种 标准 、 编 制 各 类 技术 
文件 ， 也 适用 于 科研 、 科 学 等 方面 。 


















































交流 电容 器 老化 电源 完好 要 求 和 检查 评定 方法 
标准 编号 : SJ/T 31381-1994 
实施 日 期 : 1994-06-01 


第 七 篇 电源 标准 . 483: 











发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工 业 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 交流 电容 器 老化 电源 的 完好 要 求 和 检查 、 
评定 方法 。 本 标准 适用 于 P80-1/ HM 型 和 P804AHM 型 交流 
电容 器 老化 电源 ， 类 似 型 式 的 交流 电容 器 老化 电源 亦 可 参 
照 执行 。 
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进出 口 信息 技术 设备 检验 技术 要 求 ” 第 3 部 分 : 外 部 电源 
的 能 诡 
标准 编号 : SN/AT 3324. 3-2012 
实施 日 期 : 2013-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
标准 简介 : 
SNZT 3324 的 本 部 分 规定 了 进出 口外 部 电源 的 能 效 的 要 
求 、 检 验 及 结果 判定 的 方法 。 本 部 分 适用 于 进出 口 或 出 口 
到 欧盟 、 美 国 或 其 它 国家 (地 区 ) 的 外 部 电源 。 
地 方 标准 
LED 显示 屏 
标准 编号 : DB35/T 1304-2012 
实施 日 期 : 2013-03-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 LED 显示 屏 (以 下 简称 显示 屏 ) 的 术语 
和 定义 、 产 品 分 类 及 型 号 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 
则 及 标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 等 要 求 。 本 标准 适用 于 LED 
显示 屏 产 品 。 


































































































LED 显示 屏 现场 测量 方法 
标准 编号 : DB35/T 1369-2013 
实施 日 期 : 2014-03-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 LED 显示 屏 的 电学 和 光学 特性 的 现场 测 
量 方法 。 本 标准 适用 于 户外 及 室内 场所 安装 的 发 光 二 极 管 
(LED) 显示 屏 的 现场 测量 
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车 载 LED 显示 屏 通 用 技术 规范 
标准 编号 : DB35/T 1373-2013 
实施 日 期 : 2014-03-01 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 车 载 LED 显示 屏 的 产品 分 类 、 技 术 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 标志 、 包 装 、 和 运输、 贮存、 使 
用 说 明 书 等 要 求 。 本 标准 适用 于 安装 在 汽车 、 火 车 、 轮 船 
等 运动 载体 上 的 LED 显示 屏 (以 下 简称 为 显示 屏 )。 


















































LED 背光 源 测 试 方法 

标准 编号 : DB35/T 969-2009 

实施 日 期 : 2010-01-30 

发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 








标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 背光 源 〈 以 下 简称 背光 源 ) 的 术语 
和 定义 及 各 项 主要 性 能 的 测试 方法 。 本 标准 适用 于 尺寸 规 
格 不 大 于 400mm 的 背光 源 的 测试 。 





























智能 变频 电磁 感应 加 热 节 能 设备 通用 技术 条 件 
标准 编号 : DB37/T 2313-2013 
实施 日 期 : 2013-05-01 
发 布 部 门 : 山东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 智能 变频 电磁 感应 加 热 节 能 设备 的 术语 
和 定义 ,产品 分 类 ， 要 求 ， 试 验方 法 ,检验 规则 ， 标 志 、 
包装 、 运 输 、 贮 存 。 本 标准 适用 于 整体 加 热 、 表 面 加 热 、 
局 部 加 热 等 所 用 智能 变频 电磁 感应 加 热 节 能 设备 。 


车 辆 


国家 标准 



































汽车 用 LED 前 照 灯 
标准 编号 : GB 25991-2010 
实施 日 期 : 2012-01-01 




















发 布 部 门 : 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 国家 标准 化 管理 
委员 会 


标准 简介 : 

本 标准 规定 了 汽车 用 LED 光源 /模块 或 含有 LED 光源 / 
模块 的 前 照 灯 配 光 性 能 、 光 色 、 温 度 循环 等 试验 方法 和 检 
验 规则 等 。 本 标准 适用 于 M、N 类 汽车 使 用 的 LED 前 照 灯 
或 主要 由 LED 光源 或 LED 模块 形成 远 光 或 近 光 的 LED 前 
照 灯 。 
























































电动 汽车 传导 充电 系统 第 1 部 分 : 通用 要 求 
































标准 编号 : GB/T 18487. 1-2015 

实施 日 期 : 2016-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 中 
国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 


GBZT 18487 的 本 部 分 规定 了 电动 汽车 传导 充电 系统 分 
类 、 通 用 要 求 、 通 信 、 电 击 防护 、 电 动 汽 车 和 供电 设备 之 
间 的 连接 、 和 车辆 接口 和 供电 接口 的 特殊 要 求 、 供 电 设 备 结 
构 要 求 、 性 能 要 求 、 过 载 保 护 和 短路 保护 、 急 停 、 使 用 条 
件 、 维 修 和 标识 及 说 明 。 本 部 分 适用 于 为 电动 汽车 非 车 载 
传导 充电 的 电动 汽车 供电 设备 ， 包 括 交 流 充电 桩 、 非 车 载 
充电 机 、 电 动 汽 车 充电 用 连接 装置 等 ， 其 供电 电源 额定 电 
压 最 大 值 为 AC 1 000V 或 DC 1 500V， 和 额定 输出 电压 最 大 值 
为 AC 1 000V 或 DC 1 500V。 










































































































































































电动 车 辆 传导 充电 系统 ”电动 车 辆 与 交流 /直流 电源 的 连接 
要 求 

标准 编号 : GB/T 18487. 2-2001 

实施 日 期 : 2002-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 








el 








































































































“ 484 ， 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
标准 简介 : 中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
本 标准 连同 GBAT 18487. 1 给 出 了 电动 车 辆 与 交流 或 支 。 标准 简介 : 
流 电源 的 连接 要 求 。 当 电动 车 辆 与 供电 电网 连接 时 ,根据 GBAT 20234 的 本 部 分 规定 了 电动 汽车 传导 充电 用 直流 
GB 156-1993 ， 交 流 电压 最 大 值 为 660V， 支 流 电 压 最 大 值 为 ”充电 接口 的 通用 要 求 、 功 能 定义 、 型 式 结构 、 参 数 和 斥 寸 。 
1 000V。 本 标准 不 涉及 下 类 和 车辆 。 本 标准 不 覆盖 保养 维修 ”本 部 分 适用 于 充电 模式 4 及 连接 方式 C 的 车 辆 接口 ， 其 额定 
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下 的 所 有 安全 事项 。 本 标准 不 适用 于 无 轨 电 车 、 铁 路 机 
、 工 业 卡 车 和 原 设计 为 非 道路 用 的 车 辆 。 


电动 车 辆 传导 充电 系统 电动 车 辆 交流 /直流 充电 机 (站 ) 
标准 编号 : GB/T 18487. 3-2001 
实施 日 期 : 2002-05-01 


发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 质量 监督 


标准 简介 : 


站 ， 














本 标准 与 GB/T 18487. 
辆 的 交流 /直流 充电 机 (站 ) 的 具体 要 求 。 对 于 交流 充电 





























1 结合 ， 




















给 出 传导 








电动 车 


连接 到 























本 标准 不 包括 不具 
1 给 电动 车 辆 提供 能 




















元 电 











控制 功能 的 全 


源 的 插座 。 


盒 式 装 置 ， 它 配 


电动 汽车 传导 充电 用 连接 装置 ”第 1 部 分 : 通用 要 求 

































































标准 编号 : GB/T 20234. 1-2015 
实施 日 期 : 2016-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
CBZT 20234 的 本 部 分 规定 了 电动 汽车 传导 充电 用 连接 
装置 的 定义 、 要 求 、 试 验方 法 和 检验 规则 。 本 部 分 适用 于 








连接 装置 的 供 
标准 
本 部 分 中 的 车 加 


电动 汽车 传导 充电 用 连接 装置 第 2 部 分 : 交流 
标准 编号 : 
实施 日 期 : 


电动 汽 














车 传导 式 充电 











j 的 充电 





压 不 超过 690V， 频 率 50Hz， 
额定 电压 不 超过 1 000V， 






































化 插头 扣 























GB/AT 





20234. 2-2015 


2016-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 











国 国 








中 





国 国家 标准 








标准 简介 : 


GB/AT 20234 


额定 











接口 使 用 了 符合 GB 2099.1 和 GB 1002 
和 座 ， 则 本 部 分 不 适用 于 这 些 扣 
是 指 可 外 接 充 电 的 电动 汽车 。 








家 质量 








连接 装置 ， 其 : 
电流 不 超过 250A; 直流 
额定 电流 不 超过 400A。 如 果 充 电 








交流 额定 电 
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电压 不 超过 1 000V (DC)、 额 定 电流 不 超过 250A (DC)。 





道路 车 辆 由 传导 和 耦合 引起 的 电 骚 扰 ， 第 2 部 分 : 
源 线 的 电 有 瞬 态 传导 

标准 编号 : GB/T 21437. 2-2008 

实施 日 期 : 2008-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 


沿 电 









































标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 安装 在 乘 





用 车 及 12V 电气 系统 的 轻型 商 
车 或 24V 电气 系统 的 商用 车 上 设备 的 传导 电 有 瞬 态 电磁 兼 
容 性 测试 的 台 架 试验 ， 包 括 瞬 态 注 人 和 测量 。 本 部 分 还 规 
定 了 瞬 态 抗 扰 性 失效 模式 严重 程度 分 类 。 本 部 分 适用 于 各 
种 动力 系统 (例如 火花 点 火 发 动机 或 柴油 发 动机 ， 或 电动 
机 ) 的 道路 车 辆 。 








































































































道路 车 辆 由 传导 和 耦合 引起 的 电 骚 扰 

标准 编号 : GB/T 21437. 3-2012 

实施 日 期 : 2013-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 


中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 

GB/T 21437 的 本 部 分 建立 了 一 种 台 架 试验 方法 ， 用 以 
评价 被 测 装置 (DUTs) 对 耦合 到 非 电 源 线 路 的 电 瞬 态 发 射 
的 抗 干扰 性 能 。 试 验 瞬 态 脉冲 模拟 快速 电 瞬 态 骚 扰 和 慢 速 









































ji 头 插座 。 注 : 





充电 接口 


监督 检验 检疫 总 局 


化 管理 委员 会 

















元 
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口 的 通 











电 接 





部 分 


























63A (AC) 。 注 : 














用 要求、 
适用 于 电动 汽车 
电压 不 超过 44 


的 本 部 分 规定 了 








电动 汽车 传 





导 充 电 用 交流 





型 式 结构 、 





参数 和 尺寸 。 











传导 充 














用 的 交流 充 








0V (AC ) ， 





频率 50Hz， 
如 果 交 流 充 电 
GB2099. 1 和 GB1002 的 标准 化 插头 插座 ， 
于 这 些 插头 插座 。 








接口 





的 供电 接 








则 本 部 分 不 适 


电 接 口 ， 其 额 





额定 电流 不 超过 





口 使 用 了 符合 














Pan 


电动 汽车 传导 充电 用 连接 装置 第 3 部 分 : 直流 充电 接口 
标准 编号 : GB/T 20234. 3-2015 
实施 日 期 : 2016-01-01 


发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 











国 国 


家 质量 


监督 检验 检疫 总 局 











电 瞬 态 驭 扰 ， 例 如 感性 负载 切换 、 继 电器 触 点 跳 起 等 引起 
的 瞬 态 骚扰 。 本 部 分 提供 了 三 种 试验 方法 : 容 性 耦合 钳 
(CCC) 方法 ; 直接 电容 器 耦合 (DCC) 方法 ; 感性 耦合 钳 
(ICC) 方法 。 注 : 三 种 试验 方法 的 适用 性 见 表 1。 慢 速 电 瞬 
态 试 验 和 快速 电 有 瞬 态 试验 仅 需 选择 一 种 方法 。 本 部 分 适用 
于 标 称 电压 12V、24V 或 42V 电气 系统 的 道路 车 辆 。 对 于 瞬 
态 抗 扰 性 ， 附 录 B 提供 了 推荐 的 试验 严酷 等 级 ， 与 在 GB/T 
21437. 1 中 描述 的 功能 特性 状态 分 类 (FPSC1) 原理 相 一 
致 。 











































































































电动 汽车 DC/DC 变换 器 

标准 编号 : GB/T 24347-2009 

实施 日 期 : 2010-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 






































标准 简介 : 
本 标准 





规定 了 电动 汽车 DCZDC 变换 器 的 要 求 、 试 验方 









































法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 等 。 本 标准 适用 
于 电动 汽车 动力 电源 系统 用 DCZDC 变换 器 。 附 件 和 控制 系 


统 低 压 (12V、24V) 电源 系统 使 用 的 DCZDC 变换 器 可 参 
照 本 标准 相关 内 容 。 本 标准 中 涉及 的 DCZDC 变换 器 的 功率 











第 七 篇 电源 标准 . 485. 





等 级 为 千瓦 级 (1 ~200kW) ; 不 包括 模块 式 小 功率 DC/DC 
变换 器 。 


电动 汽车 充 换 电 设 施 电能 质量 技术 要 求 

标准 编号 : GB/T 29316-2012 

实施 日 期 : 2013-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 






































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 充 换 电 设 施 电能 质量 相关 标准 
及 检测 的 要 求 。 本 标准 适用 于 电动 汽车 充 换 电 设施 ， 包 括 
交流 充电 桩 ， 充 、 换 电站 。 



















































































电动 汽车 非 车 载 充 电机 电能 计量 












































标准 编号 : GB/T 29318-2012 
实施 日 期 : 2013-06-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电动 汽车 非 车 载 充电 机 (以 下 简称 充电 















































机 ) 计量 用 直流 电能 计量 装置 的 配置 安装 要 求 、 技 术 要 求 、 
试验 方法 和 检验 规则 ， 规 定 了 充电 机 计量 技术 要 求 。 本 标 
准 适 用 于 充电 机 的 电能 计量 。 



























































电动 汽车 充电 站 通用 要 求 
标准 编号 : GB/T 29781-2013 
实施 日 期 : 2014-02-01 


标准 简介 : 

本 标准 规定 了 超级 电容 电动 城市 客车 的 术语 和 定义 、 
型 号 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 运 输 和 保管 。 
本 标准 适用 于 采用 超级 电容 器 作为 动力 电源 或 以 超级 电容 
器 作为 主要 动力 电源 的 各 种 电动 城市 客车 。 
















































































电动 汽车 传导 式 充电 接口 

标准 编号 : QC/T 841-2010 

实施 日 期 : 2011-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电动 汽车 传导 式 充电 接口 的 术语 与 定义 、 

技术 参数 、 充 电 模 式 、 分 类 及 功能 定义 、 结 构 尺 寸 、 性 能 

要 求 、 试 验方 法 和 检验 规则 。 该 标准 规定 了 两 种 充电 接口 ， 

一 种 是 为 车 载 充 电机 提供 交流 电能 的 接口 ， 另 一 种 是 为 电 

动 汽车 提供 直流 电能 的 接口 。 本 标准 适用 于 交流 额定 电压 

为 220V 和 直流 额定 电压 不 超过 750V 的 电动 汽车 用 传导 式 

充电 接口 。 























































































































电动 汽车 电池 管理 系统 与 非 车 载 充 电机 之 间 的 通信 协议 

标准 编号 : QC/T 842-2010 

实施 日 期 : 2011-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电动 汽车 电池 管理 系统 (简称 BMS) 与 

非 车 载 充电 机 (简称 充电 机 ) 之 间 的 通信 协议 。 本 标准 适 

用 于 电动 汽车 非 车 载 充电 。 该 标准 的 CAN 标识 符 为 29 位 ， 































































































通信 波 特 率 为 250kbit/s,， 但 该 标准 不 限于 29 位 标识 符 和 





发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 



































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 充电 站 〈 以 下 简称 充电 站 ) 的 
选 址 原则 、 供 电 系 统 、 充 电 系统 、 监 控 系 统 、 电 能 计量 、 
行车 道 、 停 车 位 、 安 全 要 求 、 标 志和 标识 。 本 标准 适用 于 
采用 整 车 充电 方式 为 电动 汽车 动力 蓄电池 进行 传导 式 充 电 
的 充电 站 。 





































































































行业 标准 
汽车 用 电源 总 开关 技术 条 件 


标准 编号 : QC/T 427-2013 

实施 日 期 : 2013-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 汽车 用 电源 总 开关 的 定义 、 要 求 、 试 验 
方法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 及 贮存 。 本 标准 适用 
于 额定 电压 122V、24V 的 汽车 用 机 械 式 、 电 磁 式 电源 总 开 
关 s 


































































































超级 电容 电动 城市 客车 

标准 编号 : QC/T 838-2010 

实施 日 期 : 2011-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 


























250kbit/s 通信 波 特 率 ， 如 使 用 其 它 格式 ， 可 参照 该 标准 制 
定 其 CAN 标识 符 。 标 准 数据 传输 采用 低位 先 发 送 的 格式 。 
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电动 汽车 用 传导 式 车 载 充 电机 

标准 编号 : QC/T 895-2011 

实施 日 期 : 2012-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 冲 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电动 汽车 传导 式 车 载 充 电机 的 基本 构成 、 

参数 、 功 能 、 要 求 、 试 验方 法 、 包 装 、 储 运 方法 及 标志 与 

标识 。 本 标准 适用 于 纯 电 动 汽 车 及 可 外 接 充电 式 混合 动力 

电动 汽车 的 车 载 充 电机 。 




































































电源 车 

标准 编号 : QCZT 911-2013 

实施 日 期 : 2013-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电源 车 的 术语 和 定义 、 技 术 要 求 、 试 验 

方法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 

于 采用 定型 汽车 底盘 改装 的 ， 装 备 有 8 ~ 1 250kW、 人 额定 电 

压 为 400V 的 工 频 三 相交 流 柴 油 发 电机 组 的 电源 车 。 其 它 燃 

料 发 电机 组 以 及 中 频 或 双 频 的 柴油 发 电机 组 式 电源 车 可 以 
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参考 此 标准 。 


电动 汽车 无 线 充 电 系 统 第 10 部 分 : 充电 站 
标准 编号 : SZDB/Z 150. 10-2015 
实施 日 期 : 2016-02-01 
发 布 部 门 : 深圳 市 市 场 监督 管理 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电动 汽车 无 线 充电 系统 充电 站 的 供电 系 
统 、 充 电位 、 监 控 系 统 、 电 能 计量 、 通 信 系 统 、 防 护 要求 。 
本 标准 适用 于 电动 汽车 无 线 充 电 系 统 的 充电 站 和 充电 位 设 
计 和 建设 工作 。 

所 能 源 汽 车 及 充电 设施 公共 数据 采集 技术 规范 
ate a DB31/T 845-2014 
实施 日 期 : 2014-12-01 
发 布 部 门 : 上 海 市 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 远程 服务 与 管理 系统 综合 服务 

和 管理 平台 (简称 综合 平台 ) 与 企业 服务 与 管理 平台 ( 简 
称 企业 平台 ) 之 间 数 据 交换 的 技术 要 求 ， 包 括 的 通信 协议 
结构 、 数 据 包 结构 和 定义 、 数 据 单元 格式 和 定义 、 数 据 信 
息 采 集 间 隔 等 内 容 。 本 标准 适用 于 电动 汽车 远程 服务 与 管 
理 系 统 综合 平台 与 企业 平台 之 间 的 数据 交换 。 








































































































电动 汽车 非 车 载 充电 设备 

标准 编号 : DB34/T 2043-2014 
实施 日 期 : 2014-03-17 

发 布 部 门 : 安徽 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电动 汽车 非 车 载 充 电 设 备 的 术语 和 定义 、 
环境 要 求 、 要 求 、 检 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 
输 、 贮 存 。 本 标准 适用 于 电动 汽车 非 车 载 充 电 设 备 的 设计 、 
制造 、 验 收 和 使 用 。 





















































普通 照明 用 LED 灯具 (固定 式 、 可 移 式 、 退 人 式 ) 
标准 编号 : DB35/T 810-2008 
实施 日 期 : 2008-07-10 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 普通 照明 用 LED 灯具 的 型 号 与 代号 、 技 
术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 使 用 说 明 、 
贮存 和 和 运输。 本 标准 适用 于 以 LED 为 光源 的 工作 电压 不 超 
过 250V 的 普通 照明 灯具 ， 如 吸 顶 灯 、 帅 灯 、 壁 灯 、 台 灯 、 
落地 灯 、 简 灯 、 射 灯 等 。 




































































景观 装饰 用 LED 灯具 

标准 编号 : DB35/T 811-2008 

实施 日 期 : 2008-07-10 

发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 














本 标准 规定 了 景观 装饰 用 LED Se 与 代号 、 技 
术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 、 使 用 说 明 、 
贮存 和 运输。 本 标准 适用 于 景观 装饰 用 LED ) 寻 有 4 ， 主 要 包 
括 : 只 用 来 勾勒 建筑 或 是 其 它 物 的 外 观 的 护栏 灯 、 数 码 管 、 
线条 灯 等 。 四 像素 灯 。 加 埋 地 灯 。 思 水 底 灯 。 名 异型 灯 ， 
包括 用 于 庭院 、 街 道 、 公 园 、 休 闲 广场 、 商 场 的 宣传 广告 、 
招牌 、 标 语 等 灯 。@@ 洗 墙 灯 。 




































































投 光 照明 用 LED 灯具 

标准 编号 : DB35/T 812-2008 

实施 日 期 : 2008-07-10 

发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 后 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 投 光 照明 用 LED 灯具 的 型 号 与 代号 、 技 

术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 使 用 说 明 、 

贮存 和 运输 。 本 标准 适用 于 以 LED 为 光源 的 作 电 压 不 超 
过 250V 的 投 光 照明 用 灯具 ， 主 要 包括 : 中 投 光 灯 。 四 泛 光 

灯 5 





















































道路 照明 用 LED 灯具 
标准 编号 : DB35/T 813-2008 
实施 日 期 : 2008-07-10 
发 布 部 门 : 福建 省 质量 技术 监督 后 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 道路 照明 用 LED 灯具 的 型 号 与 代号 、 技 
术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 使 用 说 明 、 
贮存 和 运输 。 。 用 于 道路 照明 用 LED 灯具 ， 主 要 包 
人 中 道路 、 街 路 、 庭 园 场所 及 其 它 室 外 公共 场所 照明 的 
本 有 具 ; ee Ls 






















































































起 动 充 电机 通用 技术 条 件 
标准 编号 : DB37/T 1374-2009 
实施 日 期 : 2010-01-01 
发 布 部 门 : 山东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 


电动 汽车 充电 站 安全 要 求 
标准 编号 : DB44/T 1188-2013 
实施 日 期 : 2013-12-16 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 


电动 汽车 用 充电 设备 谐 波 干 扰 限 值 和 检测 方法 
标准 编号 : DB44/T 1192-2013 
实施 日 期 : 2013-12-16 
发 布 部 门 : 广东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 
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国家 标准 


轨道 交通 机 车 车 辆 ”组合 试验 ”第 1 部 分 : 逆 变 器 供电 的 

交流 电动 机 及 其 控制 系统 的 组 合 试 验 

标准 编号 : GB/T 25117. 1-2010 

实施 日 期 : 2011-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 



































标准 简介 : 
GB/AT 25117 的 本 部 分 适用 于 机 车 车 辆 上 电动 机 、 逆 变 
































控制 电源 和 变 流 器 工作 有 关 的 其 它 设备 〈 如 传感器 ) 供电 
的 变 流 器 。 




















轨道 交通 
资料 
标准 编号 : GB/T 25122. 2-2010 

实施 日 期 : 2011-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 


机 车 车 辆 用 电力 变 流 器 第 2 部 分 : 补充 技术 












































标准 简介 : 
GB/AT 25122 的 本 部 分 说 明了 机 车 车 辆 电力 电子 变 流 器 
(例如 外 部 换 相 整流 器 、 自 换 相 整流 器 、 斩 波 器 和 逆 变 器 ) 
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器 及 其 控制 系统 所 构成 的 组 合 系统 ， 其 目的 是 规定 : 机 车 
车 辆 逆 变 器 、 交 流 电动 机 和 相关 控制 系统 所 组 成 的 电 传动 
系统 的 性 能 特性 ; 验证 这 些 性 能 特性 的 试验 方法 。 验 证 这 
些 性 能 特性 的 试验 方法 。 组 合 系统 分 为 以 下 两 种 类 型 : 四 
由 逆 变 器 供电 的 交流 电动 机 〈 主 要 是 辅助 电动 机 ， 例 如 冷 
却 通风 电动 机 ) ， 其 机 械 输 出 〈 转 和 矩 、 转 速 ) 和 逆 变 器 之 
间 无 任何 控制 ， 可 视 为 电动 机 通过 汇流 排 〈 变 频 变 压 或 定 
频 定 压 ) 供电 工作 。@) 在 机 械 输 出 和 逆 变 器 之 间 存 在 受 控 
的 (并 联 或 非 并 联 ) 交流 电动 机 。 









































































































































轨道 交通 ”机 车 车 辆 ”组合 试验 ”第 3 部分: 

供电 的 交流 电动 机 及 其 控制 系统 的 组 合 试验 

标准 编号 : GB/T 25117. 3-2010 

实施 日 期 : 2011-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 


间接 变 流 器 






































标准 简介 : 

GB/AT 25117 的 本 部 分 适用 于 机 车 车 辆 上 电动 机 、 间 接 
变 流 器 及 其 控制 系统 所 构成 的 组 合 系统 ， 其 目的 是 规定 : 
机 车 车 辆 变 流 器 、 交 流 电动 机 及 其 控制 系统 所 构成 的 电 传 
动 系统 的 性 能 特性 ; 验证 这 些 性 能 特性 的 试验 方法 。 










































































轨道 交通 ”机 车 车 辆 用 电力 变 流 器 ”第 1 部 分 : 特性 和 试 
验方 法 

标准 编号 : 
实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 


GB/T 25122. 1-2010 
2011-02-01 

中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
































标准 简介 : 

GB/AT25122 的 本 部 分 规定 了 机 车 车 辆 用 电力 电子 变 流 
器 的 术语 和 定义 、 使 用 条 件 、 一 般 特 性 和 试验 方法 。 本 部 
分 适用 于 为 机 车 车 辆 (电力 机 车 、 内 燃 机 车 、 动 车 、 客 车 
及 拖车 等 ) 牵引 电路 与 辅助 电路 供电 的 电力 电子 变 流 器 。 
本 部 分 也 适用 于 其 它 牵 引 机 车 车 辆 〈 例 如 有 轨 电 车 、 地 铁 、 
城市 轨道 交通 车 辆 ) 的 电力 电子 变 流 器 。 本 部 分 适用 于 完 
整 的 变 流 器 机 组 及 其 配置 ,包括 : 半导体 器 件 组 件 ; 集成 
冷却 系统 ; 中 间 直 流 环节 的 部 件 ， 包 括 与 直流 环节 相连 的 
滤波 器 ; 半导体 驱动 单元 (SDU) 及 有 关 传 感 器 ; 保护 电 
路 。 本 部 分 不 适用 于 为 半导体 驱动 单元 (SDU) 提供 电气 













































































































































































































































































的 基本 电路 结构 、 控 制 方法 、 工 作 方 式 和 性 能 。 本 部 分 列 
出 了 典型 的 图 表 和 例子 进行 论述 , 但 并 没有 论述 变 流 器 的 
所 有 方面 。 本 部 分 是 GBAT 25122. 1 一 2010 的 补充 技术 资料 。 















































电力 率 引 轨道 机 车 车 辆 和 公路 车 辆 用 旋转 电机 
标准 编号 : GB/T 25123. 1-2010 

实施 日 期 : 2011-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 


中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 



































标准 简介 : 

GB/T25123 的 本 部 分 规定 了 电力 传动 的 轨道 机 车 车 辆 
和 公路 车 辆 上 ， 除 电子 变 流 器 供电 的 交流 电动 机 之 外 的 旋 
转 电机 。 这 些 机 车 车 辆 可 从 外 部 电源 或 内 部 电源 获得 动力 。 
本 部 分 的 目的 是 通过 试验 确认 电机 的 性 能 ， 并 为 评定 电机 
对 某 一 规定 负载 的 适应 性 以 及 与 其 它 电机 进行 比较 提供 依 
据 。 




















































































































电力 率 引 ”轨道 机 车 车 辆 和 公路 车 辆 用 旋转 电机 第 2 部 
分 : 电子 变 流 器 供电 的 交流 电动 机 

标准 编号 : GB/T 25123. 2-2010 

实施 日 期 : 2011-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 



































标准 简介 : 

GBAT25123 的 本 部 分 适用 于 驱动 轨道 机 车 车 辆 和 公路 
车 辆 的 由 电子 变 流 器 供电 的 交流 电动 机 。 本 部 分 为 通过 试 
验 确 定 电 动机 的 性 能 并 评定 该 电动 机 对 某 一 规定 工作 制 的 
适应 性 以 及 与 其 它 电动 机 进行 比较 提供 依据 。 






















































































电力 率 引 轨道 机 车 车 辆 和 公路 车 辆 用 旋转 电机 第 3 部 
分 : 用 损耗 总 和 法 确定 变 流 器 供电 的 交流 电动 机 的 总 损耗 
标准 编号 : GB/T 25123. 3-2011 

实施 日 期 : 2012-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 






































标准 简介 : 

GB/T25123 的 本 部 分 适用 于 符合 GB/T25123.2 的 电动 
机 。 变 流 器 供电 的 电动 机 的 总 损耗 可 用 损耗 总 和 法 来 确定 ， 
这 些 损耗 由 负载 试验 和 空 载 试验 得 到 。 总 输入 功率 等 于 妇 
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波 频率 的 输入 功率 和 其 它 所 有 频率 的 输入 功率 之 和 。 实 际 
上 ， 其 它 所 有 频率 的 输入 功率 包括 了 由 变 流 絮 电源 中 电压 
和 电流 谐 波 所 产生 的 损耗 ， 它 可 以 通过 采用 适当 的 测量 仪 
表 , 测量 电动 机 负载 状态 时 的 总 输入 功率 和 基 波 频率 的 输 
入 功率 来 求 得 。 由 于 基 波 频率 所 产生 的 损耗 不 能 直接 测量 ， 
因此 需 通过 测量 基 波 频率 的 负载 电流 和 基 波 频率 的 空 载 输 
和 人 功率 来 求 得 。 





































































































电力 机 车 、 电 力 动车 组 主 变 流 器 用 水 散热 器 

标准 编号 : GB/T 25331-2010 

实施 日 期 : 2011-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电力 机 车 、 电 力 动 车 组 主 变 流 器 用 水 散 
热 器 的 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 以 及 标志 、 包 装 、 
贮存 等 要 求 。 本 标准 适用 于 电力 机 车 、 电 力 动车 组 主 变 流 
器 用 新 造 水 散热 器 的 设计 、 制 造 和 验收 。 


行业 标准 


煤矿 蕾 电池 电机 车 用 隔 爆 型 充电 机 
标准 编号 : MT 1093-2008 

实施 日 期 : 2010-07-01 
发 布 部 门 : 国家 安全 生 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 煤矿 蓄电池 电机 车 用 隔 爆 型 充电 机 的 产 
品 分 类 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 
和 贮存 。 本 标准 适用 于 煤矿 蓄电池 电机 车 用 隔 爆 型 充电 机 
(以 下 简称 充电 机 ) 。 



















































































监督 管理 总 局 
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机 车 用 直流 开关 电源 柜 
标准 编号 : TB/T 1395-2011 
实施 日 期 : 2013-01-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 机 车 用 直流 开关 电源 柜 的 技术 条 件 、 试 
验方 法 及 验收 规则 等 。 本 标准 适用 于 机 车 用 直流 开关 电源 
柜 ， 也 可 作为 客车 和 动车 组 直流 开关 电源 柜 的 参考 。 















































铁路 信号 电源 屏 第 1 部 分 : 总 则 
标准 编号 : TB/T 1528. 1-2002 
实施 日 期 : 2003-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 铁路 信号 电源 屏 (以 下 简称 电源 屏 ) 的 
术语 和 定义 、 产 品 分 类 、 技 术 要 求 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 
装 、 运 输 、 贮 存 等 。 本 部 分 适用 于 铁路 信号 继 电 联 锁 、 计 
算 机 联 锁 、 驼 峰 信 号 、25Hz 相 敏 轨道 电路 、 区 间 自 动 闭塞 
等 设备 的 供电 电源 设备 。 





















































铁路 信号 电源 屏 第 2 部 分 : 试验 方法 


标准 编号 : TB/T 1528. 2-2005 
实施 日 期 : 2005-12-01 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 铁路 信号 电源 屏 (以 下 简称 受 试 设备 ) 
的 术语 和 定义 、 试 验 要 求 和 试验 方法 等 。 本 部 分 适用 于 铁 
路 继 电 联 锁 信 号 电源 屏 、 计 算 机 联 锁 信 号 电源 屏 、 驼 峰 信 
号 电源 屏 、 区 间 信 号 电源 屏 、25Hz 信号 电源 屏 等 受 试 设 
备 。 但 各 类 受 试 设备 需要 进行 的 试验 项 目 和 技术 指标 应 在 
各 自 技术 标准 的 检验 规则 中 作出 规定 。 

























































































铁路 信号 电源 屏 第 3 部 分 : 继 电 联 锁 信号 电源 屏 

标准 编号 : TB/T 1528. 3-2002 

实施 日 期 : 2003-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 

标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 继 电 联 锁 电 源 的 术语 和 定义 、 产 品 分 类 、 

技术 要 求 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 和 运输、 贮存 等 。 本 部 

分 适用 于 继 电 联 锁 信 号 设备 的 供电 电源 设备 。 






















































































铁路 信号 电源 屏 第 4 部分: 计算 机 联 锁 信号 电源 屏 
标准 编号 : TB/T 1528. 4-2002 
实施 日 期 : 2003-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 
标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 计算 机 联 锁 信号 电源 屏 的 术语 和 定义 、 
品 分 类 、 技 术 要 求 、 检 验 规 则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 贮 
存 等 。 本 标准 适用 于 计算 机 联 锁 信 号 设备 的 供电 电源 设备 。 


















































铁路 信号 电源 屏 第 5 部 分 : 驼峰 信号 电源 屏 
标准 编号 : TB/T 1528. 5-2005 

实施 日 期 : 2005-12-01 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 驼峰 信和 号 电源 屏 (以 下 简称 电源 屏 ) 的 
术语 和 定义 、 产 品 分 类 、 技 术 要 求 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 
装 、 运 输 、 贮 存 等 。 本 部 分 适用 于 驼峰 信号 设备 的 供电 电 
源 设备 。 






























































铁路 信号 电源 屏 第 6 部 分 : 区 间 信 号 电源 屏 
标准 编号 : TB/T 1528. 6-2002 
实施 日 期 : 2003-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 音 
标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 区 间 信 号 电源 屏 的 术语 和 定义 、 产 品 
类 、 技 术 要 求 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 等 。 
本 部 分 适用 于 区 间 信 号 设备 的 供电 电源 设备 。 


















































铁路 信号 电源 屏 第 7 部 分 : 25Hz 信号 电源 屏 
标准 编号 : TB/T 1528. 7-2002 
实施 日 期 : 2003-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 

标准 简介 : 





第 七 篇 电源 标准 :489: 





本 标准 规定 了 25Hz 信号 电源 屏 的 术语 和 定义 、 产 品 分 
类 、 技 术 要 求 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 等 。 
本 标准 适用 于 25Hz 信号 设备 的 供电 电源 设备 。 














铁路 中 间 站 通信 电源 设备 技术 条 件 
标准 编号 : TB/T 2169-2002 
实施 日 期 : 2002-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁 道 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 铁路 中 间 站 用 通信 电源 设备 及 铁路 通信 
站 用 组 合 电 源 设备 的 通用 技术 要 求 。 本 标准 适用 于 交流 称 
称 电压 为 220V/3 800V、 标 准 频率 为 50Hz， 交 流 输出 电流 
不 大 于 100A， 直 流 额 定 电压 为 -48V、 直 流 输出 电流 不 大 
于 200A， 以 低压 电器 和 电子 器 件 组 成 的 铁路 中 间 站 电源 
柜 。 本 标准 可 作为 “铁路 中 间 站 电源 柜 ” 及 “铁路 通信 站 
组 合 电 源 柜 ”产品 设计 、 制 造 、 采 购 、 使 用 及 质量 检验 的 
依据 。 
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铁路 450MHz 机 车 电台 电源 技术 要 求 和 试验 方法 
标准 编号 : TB/T 2677-1995 
实施 日 期 : 1996-10-01 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 铁路 450MHz 机 车 电台 电源 的 适用 范围 、 
基本 新 能 、 技 术 要 求 及 试验 方法 。 本 标准 适用 于 铁路 
450MHz 机 车 电台 电源 的 产品 设计 、 生 产 及 检验 。 


























铁路 450MHz 车 站 电台 电源 技术 要 求 和 试验 方法 
标准 编号 : TB/T 2678-1995 
实施 日 期 : 1996-10-01 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 铁路 450MHz 车 站 电台 电源 的 适用 范围 、 























标准 简介 : 

本 标准 规定 了 机 车 车 辆 道 变 器 、 交 流 电动 机 和 相关 控 
制 系统 所 组 成 的 电 传动 系统 的 性 能 、 特 性 和 用 试验 来 检验 
其 性 能 、 特 性 的 方法 。 本 标准 适用 于 机 车 车 辆 上 电动 机 、 
道 变 器 及 其 控制 的 组 合 系统 。 



















































































机 车 空调 电源 
标准 编号 : TBZT 3141-2006 
实施 日 期 : 2007-05-01 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电力 机 车 和 内 燃 机 车 用 空调 电源 的 技术 
要 求 、 试 验方 法 及 验收 规则 等 。 本 标准 适用 于 电力 机 车 和 
内 燃 机 车 上 的 机 车 空调 电源 。 



















































































交 - 直 传动 电力 机 车 电力 变 流 器 动态 负荷 试验 台 技 术 条 件 
标准 编号 : TB/T 3186-2007 

实施 日 期 : 2008-05-01 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 交 - 直 传动 电力 机 车 电力 变 流 器 动态 负荷 
试验 台 的 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 包 装 、 标 志 
贮存 等 。 本 标准 适用 于 交 - 直 传动 电力 机 车 电力 变 流 器 试验 
动态 负荷 试验 台 。 



























































电力 机 车 控制 电源 柜 试 验 台 
标准 编号 : TBZT 3214-2009 
实施 日 期 : 2010-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电力 机 车 控制 电源 柜 试 验 台 的 技术 要 求 、 
试验 方法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 等 。 本 标 
准 适 用 于 直流 110V 机 车 控制 电源 柜 试 验 用 试验 台 。 













































































基本 新 能 、 技 术 要 求 及 试验 方法 。 本 标准 适用 于 铁路 
450MHz 列车 无 线 调度 通信 设备 车 站 电台 电源 的 产品 设计 、 
生产 及 检验 。 




















铁道 客车 车 厢 用 灯 第 2 部 分 : 卧铺 车 厢 用 LED 床 头 阅读 
灯 
标准 编号 : TBZT 3085. 2-2003 
实施 日 期 : 2004-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 前 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 LED 系列 床 头 阅 读 灯 (以 下 简称 阅读 
灯 ) 的 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 
输 、 贮 存 等 。 本 部 分 适用 于 铁道 客车 卧铺 车 厢 用 LED 系列 
床 头 阅 读 灯 。 
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铁路 应 用 ”机 车 车 辆 
系统 的 综合 试验 
标准 编号 : TB/T 3117-2005 

实施 日 期 : 2005-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 


逆 变 器 供电 的 交流 电动 机 及 其 控制 











电力 机 车 辅助 变 流 器 
标准 编号 : TB/T 3215-2009 
实施 日 期 : 2010-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 音 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 交 - 直 传动 电力 机 车 辅助 变 流 器 的 使 用 
条 件 、 特 性 、 技 术 要 求 、 试 验 项 目 、 试 验方 法 及 检验 规则 
等 。 本 标准 适用 于 交 - 直 传动 电力 机 车 上 使 用 的 辅助 变 流 
器 。 


















































LED 铁路 信号 机 构 通用 技术 条 件 
标准 编号 : TB/T 3242-2010 
实施 日 期 : 2011-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 前 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 铁路 信号 机 构 ( 以 下 简称 机 构 ) 的 
产品 型 号 、 产 品 分 类 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 
祭 志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 。 本 标准 适用 于 机 构 的 设计 、 制 
造 、 检 验 和 维修 。 
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机 车 车 辆 电气 设备 供电 地 面 电 源 
标准 编号 : TB/T 3331-2013 
实施 日 期 : 2013-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 机 车 车 辆 电气 设备 供电 地 面 电 源 的 环境 
条 件 、 系 统 组 成 、 技 术 要 求 、 检 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 
包装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 铁道 机 车 车 辆 在 检修 、 
检查 、 整 备 及 存 车 时 ， 对 其 辅助 电气 系统 进行 供电 的 地 也 
电源 ， 不 包括 对 机 车 车 辆 的 主 牵引 系统 进行 供电 的 地 面 电 
源 。 


仪器 、 仪 表 
行业 标准 
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电影 放映 用 整流 器 

标准 编号 : JB/AT 11090-2011 

实施 日 期 : 2012-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电影 放映 用 整流 器 的 术语 和 定义、 型 号 

规格 与 基本 参数 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 标志 、 

包装 、 和 运输、 贮存。 本 标准 适用 于 晶闸管 整流 式 和 开关 电 

源 式 的 负载 为 高 压 短 弧 迄 灯 的 电影 放映 用 整流 器 。 



























































无 损 检 测 仪器 ”工业 软 XX 射线 探伤 机 
标准 编号 : JB/T 11234-2011 

实施 日 期 : 2012-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 软 X 射线 探伤 机 的 主 参数 系列 、 型 号 编 
制 方法 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 和 检验 规则 等 。 本 标准 适用 
于 采用 外 窗外 封 接 的 软 X 射线 管 ， 管 电压 为 10 ~ 100kV， 
额定 电源 电压 为 220V， 频 率 为 50Hz 完全 防 电击 软 X 射线 
探伤 机 。 




































































无 损 检 测 仪器 ”工业 X 射线 探伤 机 ”通用 技术 条 件 

标准 编号 : JB/T 11278-2012 

实施 日 期 : 2012-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 工业 X 射线 探伤 机 通用 技术 要 求 、 检 查 

与 试验 方法 。 本 标准 适用 于 额定 电源 电压 为 交流 220V、 

380V 或 220V/380V， 频 率 为 50Hz 的 工业 X 射线 探伤 机 。 






























































磁 放 大 式 电子 交流 稳 压 器 可 靠 性 要 求 与 考核 方法 
标准 编号 : JB/T 5409-1991 
实施 日 期 : 1992-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 机 械 电 子 工业 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 单 相 工 频 输入 和 输出 的 电子 控制 磁 放 大 
































j 整 形式 电子 交流 稳 压 器 的 可 靠 性 要 求 与 考核 方法 。 本 标 
准 适用 于 ZBN25001 《 磁 放 大 式 电子 交流 稳 压 器 》 的 规定 范 
有 ， 并 假设 相 邻 失效 时 间 的 统计 分 布 规律 
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无 损 检 测 仪 器 ”工业 X 射线 探伤 机 电气 通用 技术 条 件 
标准 编号 : JB/T 6221-2012 

实施 日 期 : 2012-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 工业 X 射线 探伤 机 电气 系统 通用 技术 要 
求 、 检 查 与 试验 。 本 标准 适用 于 额定 电源 电压 为 交流 220V 、 
380V 或 220V/380V， 频 率 为 50Hz 的 工业 X 射线 探伤 机 的 
电气 系统 。 


















































工业 自动 化 仪表 通用 试验 方法 第 2 部 分 : 电源 电压 频率 
变化 抗 扰 度 试验 

标准 编号 : JB/T 6239. 2-2007 

实施 日 期 : 2008-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 

标准 简介 : 

JB/AT 6239 的 本 部 分 规定 了 工业 自动 化 仪表 电源 电压 频 
率 变化 抗 扰 度 试验 的 试验 方法 ， 包 括 试验 设备 、 试 验 配 置 、 
试验 程序 及 试验 结果 和 试验 报告 。 本 部 分 适用 于 工业 自动 
化 仪表 电源 电压 频率 变化 抗 扰 度 的 性 能 评定 。 










































































工业 自动 化 仪表 通用 试验 方法 第 3 部 分 : 电源 电压 低 降 

抗 扰 度 试验 

标准 编号 : JB/T 6239. 3-2007 

实施 日 期 : 2008-03-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 

标准 简介 : 
JB/AT 6239 的 本 部 分 规定 了 工业 自动 化 仪表 电源 电压 低 

降 抗 扰 度 试验 的 试验 方法 ， 包 括 试 验 设备 、 试 验 配 置 、 试 

验 程序 及 试验 结果 和 试验 报告 。 本 部 分 适用 于 交流 或 直流 

供电 的 工业 电动 化 仪表 电源 电压 低 降 抗 扰 度 的 性 能 评定 。 





























































































































工业 自动 化 仪表 通用 试验 方法 第 4 部 分 : 电源 短 时 中 断 
抗 扰 度 试验 
标准 编号 : JB/T 6239. 4-2007 
实施 日 期 : 2008-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 

JB/AT 6239 的 本 部 分 规定 工业 自动 化 仪表 电源 短 时 中 断 
抗 扰 度 试验 的 试验 方法 、 包 括 试验 设备 、 试 验 配 置 、 试 验 
程序 及 试验 结果 和 试验 报告 。 本 部 分 适用 于 工业 自动 化 仪 
表 电 源 短 时 中 断 抗 扰 度 的 性 能 评定 。 
























































工业 自动 化 仪表 通用 试验 方法 第 5 部 分 : 电源 快速 瞬 变 
单 脉冲 抗 扰 度 试验 

标准 编号 : JB/T 6239. 5-2007 

实施 日 期 : 2008-03-01 


第 七 篇 电源 标准 491. 
































发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 电子 设备 用 稳 压 变压器 总 技术 条 件 
标准 简介 : 标准 编号 : SJ 2605-1985 





JB/AT 6239 的 本 部 分 规定 了 工业 自动 化 仪表 电源 快速 朋 ”实施 日 期 : 1986-07-01 
变 单 脉冲 抗 扰 度 试验 的 试验 方法 ,包括 试验 设备 、 试 验 配 ”标准 简介 : 
置 、 试 验 程 序 及 试验 结果 和 试验 报告 。 本 部 分 适用 于 交流 本 标准 适用 于 电子 设备 及 其 类 似 产品 中 使 用 的 单 相 铁 
或 直流 供电 的 工业 自动 化 仪表 电源 快速 瞬 变 单 脉冲 抗 扰 度 。 ” 磁 谐 振 式 交流 稳 压 变压器 。 该 稳 压 变压器 任 一 绕组 的 工作 
的 性 能 评定 。 本 部 分 不 包括 直接 参与 或 不 参与 过 程 测量 、 电压 不 高 于 5kV， 电 源 频率 为 30Hz。 稳 压 变 压 器 的 容量 不 
信号 传输 和 控制 的 端口 及 功能 接地 端口 试验 ， 也 不 适用 于 大 于 3kV. A。 本 标准 所 规定 的 各 项 技术 要 求 是 按 稳 压 变 压 
连接 电池 或 再 充电 时 必须 从 装置 上 拆 下 的 可 充电 电池 输入 ”还 在 电阻 性 负载 工作 时 的 数据 确定 的 。 当 稳 压 变压器 的 负 
































































































































































































































端口 。 载 呈 感性 或 容 性 时 ， 应 采用 模拟 负载 电路 测试 稳 压 变压器 
的 各 项 技术 指标 。 
测量 用 交流 稳 压 电源 装置 
标准 编号 : JB/T 6786-1993 雷达 用 高 压 充电 电感 通用 技术 条 件 (可 供认 证 用 ) 
实施 日 期 : 1994-01-01 标准 编号 : SJ 2697-1986 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 机 械 电 子 工业 部 实施 日 期 : 1987-01-01 
标准 简介 : 标准 简介 : 
本 标准 规定 了 测量 用 交流 稳 压 电源 装置 (以 下 简称 装 本 标准 适用 于 雷达 发 射 机 和 其 它 类 似 设 备 中 带 有 铁心 







































































置 ) 的 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 包装 等 。 本 标准 ”的 充电 电感 (Charging Inductor， 简 称 CI) 。 其 充电 电压 为 
适用 于 在 电 测 量 时 能 提供 交流 电压 校准 值 的 装置 。 也 适用 ”1 ~50kV， 重量 在 数 公斤 至 数 百 公斤 之 间 。 
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于 这 些 装 置 的 附件 。 
400Hz 三 相 E 型 铁心 电源 变压器 典型 计算 
交流 输出 稳定 电源 标准 编号 : SJ/Z 1758-1981 
标准 编号 : JB/T 7397-1994 实施 日 期 : 1981-10-01 
实施 日 期 : 1995-05-01 标准 简介 : 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 机 械 工 业 部 暂 缺 。 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 交流 输出 稳定 电源 的 术语 、 技 术 性 能 和 单 相 50HzC 型 铁心 电源 变压器 和 滤波 阻 流 圈 典型 计算 
试验 方法 等 。 标准 编号 : SJ/Z 1762-1981 
实施 日 期 : 1981-10-01 
工业 自动 化 仪表 用 电源 电压 标准 简介 : 
标准 编号 : JBAT 8207-1999 本 指导 性 技术 文件 规定 了 单 相 电源 变压器 和 平滑 滤波 
实施 日 期 : 2000-01-01 阻 流 圈 的 典型 计算 方法 。 适 用 SJ 126-77 铁心 制 成 的 电源 变 
发 布 部 门 : 国家 机 械 工业 局 压 器 和 滤波 阻 流 圈 。 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 由 外 界 供 电 的 工业 自动 化 仪表 的 交流 电 ” 50Hz 三 相 下 型 铁心 电源 变压器 典型 计算 















































源 电压 、 频 率 和 直流 电源 电压 的 公称 值 。 本 标准 适用 于 工 。 标准 编号 : SJ/Z 1763-1981 
业 自 动 化 仪表 。 电源 电压 和 频率 的 允 差 由 JBAT 9237. 2-1999 实施 日 期 : 1981-10-01 






















































































工业 自动 化 仪表 工作 条 件 动力 》 规 定 。 标准 简介 : 
暂 缺 。 
磁 放 大 式 电 子 交流 稳 压 器 
标准 编号 : JB/T 9299-1999 单 相 C 型 铁心 电源 变压器 和 滤波 阻 流 圈 典型 计算 
实施 日 期 : 2000-01-01 标准 编号 : SJ/Z 2165-1982 
发 布 部 门 : 国家 机 械 工业 局 实施 日 期 : 1983-01-01 
标准 简介 : 标准 简介 : 
本 标准 适用 于 单 相 工 频 输入 和 输出 的 电子 控制 磁 放 大 本 指导 性 技术 文件 规定 了 电子 设备 用 电源 变压器 和 滤 



































调整 形式 的 电子 交流 稳 压 器 。 本 标准 不 包括 测量 用 交流 稳 ， 波 阻 流 圈 典 型 计算 方法 。 适 用 于 由 SJ 103-77 铁心 制 成 的 电 
压 电源 (校准 源 ) 。 本 标准 是 属 电源 设计 、 生 产 、 质 量 检验 。” 源 变 压 器 和 滤波 阻 流 圈 ， 其 电源 频率 分 别 为 50Hz 和 
和 使 用 的 共同 技术 依据 ， 也 是 制订 符合 本 标准 范围 的 产品 400Hz。 

企业 标准 的 依据 ， 相 应 产品 企业 标准 的 规定 要 求 不 应 低 于 

水准 的 要 求 。 GE、GEB 型 铁心 单 相 50Hz 电源 变压器 典型 计算 

标准 编号 : SJ/Z 2556-1984 














































































































“ 492 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





实施 日 期 : 1985-10-01 
标准 简介 : 

暂 缺 。 
地 方 标准 
变频 电量 测量 仪器 测量 用 变 送 器 
标准 编号 : DB43/T 879. 1-2014 
实施 日 期 : 2014-08-06 
发 布 部 门 : 湖南 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 变频 电量 输入 、 模 拟 量 或 数字 量 输出 的 
测量 用 变频 电量 变 送 器 的 术语 、 使 用 条 件 、 额 定 值 、 技 术 
要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 检 验 合格 证 及 包装 。 
本 标准 适用 于 将 变频 电量 转换 成 方便 二 次 设备 使 用 的 、 包 





























标准 简介 : 

本 标准 规定 了 建筑 室内 照明 用 LED 光源 和 LED 灯具 的 
术语 和 定义 、 一 般 要 求 、 规 格 分 类 要 求 、 性 能 要 求 及 控制 
要 求 。 本 标准 适用 于 建筑 室内 照明 用 LED 光源 和 LED 灯具 
及 应 用 。 



























































LED 城市 道路 照明 应 用 技术 要 求 

标准 编号 : GB/T 31832-2015 

实施 日 期 : 2016-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 












































标准 简介 : 
本 标准 规定 了 城市 道路 〈 念 城市 隧道 ) 照明 用 LED 刀 
的 术语 和 定义 、 一 般 要 求 、 分 类 及 性 能 要 求 。 本 标准 适 


















































含 一 次 变频 电量 在 变 送 右 带宽 范围 内 的 全 部 特征 信息 的 模 
拟 信 号 或 数字 编码 信号 的 变 送 器 ; 其 输入 量 标 称 基 波 频率 
在 0~1.5kHz 之 间 、 电 压 在 35kV 以 下 、 电 流 在 7kA 以 内 的 
测量 用 变 送 上 器。 


















































工程 建设 
国家 标准 
电气 装置 安装 工程 ”电力 变 流 设备 施工 及 验收 规范 


标准 编号 : GB 50255-2014 

实施 日 期 : 2014-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 

标准 简介 : 
本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 第 320 号 公告 发 布 ， 

2014 年 10 月 1 日 实施 。 本 规范 共 7 章 ， 主 要 内 容 包 括 : ， 

则 、 术 语 、 基 本 规定 、 电 力 变 流 设备 的 安装 、 冷 却 系统 

安装 、 电 力 变 流 设备 的 试验 、 工 程 交 接 验 收 。 本 规范 适 

于 除 电力 系统 高 压 直 流 输电 和 和 柔性 交流 输电 以 外 的 电力 变 

流 设备 的 施工 、 调 试 及 验收 。 
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电动 汽车 充电 站 设计 规范 
标准 编号 : GB 50966-2014 
实施 日 期 : 2014-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 冲 
标准 简介 : 

本 规范 共 12 章 和 1 个 附录 ， 主 要 内 容 包 括 : 总 则 ， 术 
语 和 符号 ， 规模 及 站 址 选择 ， 总 平面 布置 ,充电 系 统 ， 供 
配 电 系统 ， 电 能 质量 ,计量 系统 ， 监 控 及 通信 和 系统， 土建， 
消防 给 水 和 灭火 设施 ， 节 能 与 环保 等 。 本 规范 适用 于 采用 
整 车 充电 模式 的 电动 汽车 充电 站 的 设计 。 适 合 广 大 设计 、 
施工 、 科 研 、 学 校 等 单位 有 关 人 员 。 









































































































































LED 室内 照明 应 用 技术 要 求 

标准 编号 : GB/T 31831-2015 

实施 日 期 : 2016-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 



























































j 于 城市 道路 〈 含 城市 隧道 ) 照明 用 LED 灯具 及 应 用 。 
行业 标准 


建筑 物 低压 电源 电 涌 保 护 器 选用 、 
( 附 条 文 说明 ) 
标准 编号 : CECS 174-2004 
实施 日 期 : 2005-06-01 
发 布 部 门 : 中 国 工程 建设 标准 化 协会 
标准 简介 : 

本 规程 是 为 了 更 好 地 限制 雷电 电 涌 ， 保 证 雷电 建筑 物 
内 低压 电源 系统 和 与 其 连接 的 电气 、 电 子 设备 的 安全 ， 规 
范 电 涌 保护 措施 而 制定 的 。 

















安装 、 验 收 及 维护 规程 






























































电能 质量 测试 分 析 仪 检定 规程 

标准 编号 : DL/AT 1028-2006 

实施 日 期 : 2007-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电能 质量 测试 分 析 仪 的 技术 要 求 及 检定 

方法 等 。 本 标准 适用 于 新 生产 和 使 用 中 的 电能 质量 测试 分 

析 仪 和 多 功能 测量 仪器 的 电能 质量 测量 功能 部 分 的 检定 。 

本 标准 也 适用 于 电压 检测 仪 测 量 误差 的 检定 。 本 标准 不 适 

] 于 暂 态 谐 波 的 检定 。 




















































































































抽水 蓄 能 机 组 静止 变频 装置 运行 规程 
标准 编号 : DLZT 1302-2013 

实施 日 期 : 2014-04-01 

发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 抽水 蓄 能 机 组 静止 变频 装置 运行 技术 条 
件 、 运 行 操作 、 巡 视 检 查 、 运 行 监视 、 运 行 分 析 、 不 正常 
运行 和 故障 处 理 等 要 求 。 本 标准 适用 于 抽水 蓄 能 机 组 抽水 
方向 起 动 的 静止 变频 装置 。 






























































电气 装置 安装 工程 ”质量 检验 及 评定 规程 
力 变 流 设备 施工 质量 检验 
标准 编号 : DL/AT 5161. 13-2002 


第 13 部 分 : 电 


第 七 篇 电源 标准 :493: 





实施 日 期 : 2002-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 经 济 贸易 委员 会 
标准 简介 : 
本 章 适 用 于 需要 安装 基础 的 整流 逆 变 类 盘 、 蓄 电池 相 
稳 压 器 柜 、 隔 离 变 压 器 等 的 基础 安装 。 
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火力 发 电厂 热 工 电源 及 气 源 系统 设计 技术 规程 

标准 编号 : DL/AT 5455-2012 

实施 日 期 : 2012-12-01 

发 布 部 门 : 国家 能 源 局 

标准 简介 : 
本 标准 由 国家 能 源 局 2012 年 公告 第 6 号 批准 发 布 ， 自 

2012 年 12 月 1 日 起 施行 。 本 标准 适用 于 汽 轮 发 电机 组 容量 

为 125MW 级 至 1 000MW 级 机 组 的 凝 汽 式 火 力 发 电厂 和 

50MW 级 及 以 上 供 热 式 机 组 的 热电 厂 仪 表 与 控制 电源 系统 

及 气 源 系统 的 设计 。 
























































LED 车 道 控 制 标志 

标准 编号 : JT/T 597-2004 

实施 日 期 : 2005-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 交通 阁 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 车 道 控制 标志 产品 (以 下 简称 标 
志 ) 的 组 成 与 分 类 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 以 及 
标识 、 包 装 、 运 输 与 贮存 等 内 容 。 本 标准 适用 于 公路 上 
LED 车 道 控 制 标志 ， 其 它 道 路 可 参照 使 用 。 









































高 速 公路 监控 设施 通信 和 规程 第 3 部分: LED 可 变 信息 标 


让 到 


标准 编号 : JT/T 606. 3-2004 

实施 日 期 : 2005-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 交通 阁 

标准 简介 : 
JT/T606 的 本 部 分 规定 了 LED 可 变 信 息 标 志 的 通信 规 

程 ， 并 给 出 了 通信 过 程 中 采用 的 数据 格式 。 本 部 分 适用 于 

高 速 公路 监控 系统 中 的 上 位 机 与 安装 于 路 侧 的 LED 可 变 信 

息 标 志 之 间 的 数据 通信 过 程 。 






































铁路 通信 电源 设计 规范 ( 附 条 文 说 明 ) 

标准 编号 : TB 10072-2000 

实施 日 期 : 2001-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 

标准 简介 : 
本 规范 适用 于 铁路 通信 站 、 中 间 站 通信 机 械 室 等 固定 

站 的 新 建 、 改 建 铁路 通信 电源 设计 。 



























































育 场馆 设备 使 用 要 求 及 检验 方法 ”第 1 部分: LED 显示 
屏 
标准 编号 : TY/T 1001. 1-2005 
实施 日 期 : 2005-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 体育 总 
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标准 简介 : 

TY/T 1001 的 本 部 分 规定 了 体育 场馆 用 LED 显示 屏 的 
定义 、 分 类 、 使 用 要 求 、 检 验方 法 及 合格 判定 规则 。 本 部 
分 适用 于 田径 场 综 合体 育 馆 、 游 泳 馆 、 跳 水 馆 的 LET 显示 
屏 。 其 它 体育 场馆 可 参考 执行 。 本 部 分 不 包括 计时 记分 系 
统 内 的 显示 屏 和 场馆 内 引导 方向 的 显示 屏 。 

























































































冶金 低压 变频 传动 成 套 设备 规范 
标准 编号 : YB/T 4389-2013 
实施 日 期 : 2014-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

编制 本 标准 的 目的 是 为 冶金 低压 变频 传动 成 套 设备 规 
定 术语 和 符号 ， 并 阐明 其 使 用 条 件 、 成 套 设 备 的 分 类 、 电 
气 参数 、 技 术 要 求 、 检 验 规 则 、 标 志 及 使 用 说 明 书 、 包 装 
运输 及 贮存 等 。 本 标准 的 适用 范围 为 额定 电压 交流 不 超过 
1 000V、 额 定 频率 不 超过 1 000Hz 、 额 定 直流 电压 不 超过 
1 500V 的 冶金 低压 变频 传动 成 套 设备 。 







































































通信 电源 设备 安装 工程 验收 规范 
标准 编号 : YD 5079-2005 
实施 日 期 : 2006-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 
标准 简介 : 
本 规范 是 通信 电源 设备 安装 工程 施工 质量 检查 、 随 工 
检验 和 工程 竣工 验收 等 工作 的 技术 依据 ， 适 用 于 新 建 工 程 。 
对 于 改建 、 扩 建 工程 可 参照 执行 。 









































通信 电源 集中 监控 系统 工程 设计 规范 

标准 编号 : YDZT 5027-2005 

实施 日 期 : 2006-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 规范 适用 于 新 建 的 通信 电源 集中 监控 系统 (以 下 简 

称 监控 系统 ) 的 工程 设计 。 改 扩建 工程 可 参照 执行 。 















































通信 和 电源 集中 监控 系统 工程 验收 规范 

标准 编号 : YD/T 5058-2005 

实施 日 期 : 2006-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 规范 是 通信 电源 集中 监控 系统 工程 施工 质量 检查 、 

工程 初 验 、 工 程 试 运行 和 工程 终 验 的 依据 。 本 规范 适用 于 

新 建 的 通信 电源 集中 监控 系统 工程 ， 对 于 改建 、 扩 建 工 程 

验收 可 参照 本 规范 执行 。 

地 方 标准 

LED 照明 工程 安装 与 质量 验收 规程 

标准 编号 : DB21/T 2205-2013 

实施 日 期 : 2014-01-12 

发 布 部 门 : 辽宁 省 质量 技术 监督 局 





















































“ 494 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





标准 简介 : 
暂 缺 。 


采用 LED 技术 的 照明 工程 施工 与 验收 规范 
工 规 范 
标准 编号 : DB31/T 468. 1-2009 
实施 日 期 : 2009-05-01 
发 布 部 门 : 上 海 市 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 


第 1 部 分 : 施 








采用 LED 技术 的 照明 工程 施工 与 验收 规范 
收 规范 
标准 编号 : DB31/T 468. 2-2009 
实施 日 期 : 2009-05-01 
发 布 部 门 : 上 海 市 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


机 械 
国家 标准 


第 2 部 分 : 验 








弧 焊 电源 ” 防 触 电 装置 

标准 编号 : GB 10235-2012 

实施 日 期 : 2013-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 






































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 弧 焊 电源 防 触电 装置 的 产品 型 式 、 基 本 
参数 、 结 构 及 安全 要 求 、 检 验方 法 、 检 验 规则 和 铭牌 信息 
等 。 本 标准 适用 于 GB15579. 1 所 规定 的 各 种 类 型 的 弧 焊 电 
源 用 的 防 触 电 装 置 〈 以 下 简称 装置 ) 。 






















































































弧 焊 设备 
标准 编号 : 
实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 


第 1 部 分 : 焊接 电源 

GB 15579. 1-2013 

2014-08-07 

中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
































标准 简介 : 

GB15579 的 本 部 分 规定 了 弧 焊 电源 以 及 等 离子 切割 系 
统 的 安全 要 求 和 性 能 要 求 。 本 部 分 适用 于 为 工业 和 专业 用 
途 而 设计 的 由 不 超过 IEC60038 中 表 1 规定 的 电压 供电 或 由 
机 械 设备 驱动 的 弧 焊 和 类 似 工 艺 所 用 的 电源 。 本 部 分 不 适 
用 于 主要 为 非 专 业 人 员 使 用 的 限制 负载 的 手工 电弧 焊 电 源 。 








































































































中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 














标准 简介 : 

本 标 惟 为 条 六 剖 抽 二 标本。 计 炸 设备》 站 六 的 学 轩 为 
电弧 焊 机 及 其 辅 机 具 ， 预 计 结构 是 分 为 12 个 部 分 ， 本 部 分 
为 《 弧 爆 设备》 的 第 6 部 分 。 本 部 分 等 同 采 用 IEC 60974-6: 
2003《 弧 焊 设 备 第 6 部 分 : 限制 负载 的 手工 金属 弧 焊 电 
源 》。 本 部 分 规定 了 额定 最 大 焊接 电流 不 超过 160A 的 弧 焊 
电源 的 结构 安全 要 求 和 性 能 要 求 ， 适 用 于 带 热 切断 装置 的 、 
限制 负载 的 手工 金属 弧 烛 电源。 这 些 弧 焊 电源 主要 由 非 专 
业 人 员 使 用 。 本 部 分 不 适用 于 : 旋转 式 弧 焊 电 源 ; 带 遥 控 
的 弧 烛 电源 ; 变频 式 的 弧 焊 电源 。 本 部 分 与 IEC 60974-6: 
2003 的 差异 : 取消 了 国际 标准 的 前 言 ; 在 3.3 的 下 43R 后 
条 增加 我 国 对 应 的 焊条 型 号 E 4303。 
































































































































































































































起 重 机 械 用 电动 机 能 效 测试 方法 ”第 1 部 分 : YZP 系列 变 
频 调 速 三 相 异 步 电 动机 

标准 编号 : GB/T 29562. 1-2013 

实施 日 期 : 2014-01-01 























发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























标准 简介 : 

GB/T29562 的 本 部 分 规定 了 YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变 
频 调 速 三 相 异 步 电 动机 的 能 效 测试 方法 。 本 部 分 适用 于 
YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 ， 凡 属 本 
系列 电动 机 所 派生 的 各 种 系列 电动 机 均 可 参照 执行 。 







































































液 力 变 矩 器 ”性 能 试验 方法 

标准 编号 : GB/T 7680-2005 

实施 日 期 : 2006-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























仿 验 总 局 




















标准 简介 : 

本 标准 规定 了 液 力 变 矩 器 在 台 架 上 测定 性 能 的 试验 条 
件 、 方 法 和 数据 处 理 方法 。 本 标准 适用 于 各 种 液 力 变 矩 器 
的 性 能 试验 。 液 力 机 械 变 抢 器 应 参照 执行 。 


行业 标准 


环境 保护 产品 技术 要 求 ” 电 除尘 器 高 压 整流 电源 

标准 编号 : HJ/AT 320-2006 

实施 日 期 : 2007-02-01 

发 布 部 门 : 国家 保护 总 局 

标准 简介 : 
本 标准 适用 于 高 压 静 电 除 尘 器 的 整流 电源 (以 下 简 整 

流 电源 ) ， 也 适用 于 除 雾 、 除 焦油 及 其 它 环 境 保护 用 途 的 高 





































































































本 部 分 不 适用 于 正 处 于 维护 保养 周期 内 或 维修 后 的 焊接 电 
源 的 检测 。 

















弧 焊 设备 ”第 6 部分: 限制 负载 的 手工 金属 弧 焊 电源 
标准 编号 : GB 15579. 6-2008 

实施 日 期 : 2009-06-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 











压 整流 电源 。 


一 般 用 变频 喷 油 螺杆 空气 压缩 机 

标准 编号 : JB/T 10972-2010 

实施 日 期 : 2010-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 











第 七 篇 电源 标准 .495. 

















本 标准 规定 了 一 般 用 变频 喷 油 螺杆 空气 压缩 机 的 术语 
和 定义 、 基 本 参数 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 
包装 及 贮存 。 本 标准 适用 于 驱动 电动 机 功率 为 (2.2 ~315 ) 
kW、 额 定 排 气 压力 为 0.7 (0.8) MPa、1.0MPa 和 1.25MPa 
的 一 般 用 固定 的 风 冷 和 水 冷 变频 螺杆 空 压 机 。 















































电 除 尘 用 恒 流 高 压 直 流 电源 
标准 编号 : JB/T 11074-2011 
实施 日 期 : 2011-08-01 




















发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电 除 尘 用 工 频 恒 流 高 压 直流 电源 的 型 谱 、 

















技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮 
存 。 本 标准 适用 于 电 除尘 用 工 频 恒 流 高 压 直 流 电源 。 





























电 除 尘 用 三 相 高 压 整 流 电 源 
标准 编号 : JB/AT 11395-2013 
实施 日 期 : 2013-09-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 电 除 侍 用 
相 高 压 整流 电源 的 产品 型 号 
































工 频 、 品 闸 管 移 相 调 压 控制 三 
、 性 能 参数 、 技 术 要 求 、 试 验 
分 类 及 项 目 、 试 验方 法 、 标 志 、 包 装 、 


准 适 用 于 电 除 尘 用 三 相 高 压 整流 电源 。 








运输 及 贮存 。 本 标 


Et 





空气 压缩 机 用 低压 变频 器 

标准 编号 : JB/T 11420-2013 

实施 日 期 : 2013-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 空气 压缩 机 用 低压 变频 器 的 技术 特性 、 
制造 、 安 全 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 及 标志 、 包 装 、 运 
输 和 贮存 等 。 本 标准 适用 于 驱动 功率 为 2.2 ~315kW 的 空气 
压缩 机 用 低压 变频 器 。 

































































电 火 花 加 工 机 床 可 靠 性 试验 规范 
标准 编号 : JB/T 6559. 1-2006 
实施 日 期 : 2007-05-01 


第 1 部 分 : 脉冲 电源 
































发 布 部 门 : 国家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 
本 部 分 适用 于 电 火 花 加 工 机 床 脉冲 电源 的 可 靠 性 测定 
试验 。 
等 离子 喷 焊 电源 


标准 编号 : JB/T 9192-1999 

实施 日 期 : 2000-01-01 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 等 离子 喷 焊 电源 的 技术 性 能 要 求 及 使 用 
条 件 。 本 标准 适用 于 与 等 离子 喷 焊 设备 配套 的 专用 硅 整流 
弧 焊 电源 ， 也 适用 于 将 整流 弧 焊 机 经 改制 后 用 作 等 离子 喷 
焊 的 电源 。 其 它 类 型 的 整流 弧 焊 机 ， 凡 用 于 等 离子 喷 焊 的 ， 



















































































亦 应 参照 使 用 。 








彩色 电视 机 广播 接收 机 用 电源 开关 空白 详细 规范 

标准 编号 : SJ 3130-1988 

实施 日 期 : 1988-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 机 械 电子 工业 部 

标准 简介 : 
适用 于 本 规范 规定 的 彩色 电视 广播 接收 机 用 电源 开关 

(以 下 间 电 源 开 关 ) 的 全 部 要 求 由 本 规范 和 SJ 3129 《彩色 

电视 广播 接收 机 用 电源 开关 总 规范 》 组 成 。 











































































































彩色 电视 广播 接收 机 用 KDC-A01 型 按钮 式 电源 开关 详细 规 
范 
标准 编号 : SJ 3131-1988 
实施 日 期 : 1988-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工 业 部 
标准 简介 : 
适用 于 本 规范 的 开关 的 全 部 要 求 由 本 详细 规范 和 SJ 
3129《 彩 色 电 视 广 播 接 收 机 用 电源 开关 总 规范 》 组 成 。 
地 方 标准 
变频 调 速 节能 改造 技术 规范 
标准 编号 : DB37/T 1107-2008 
实施 日 期 : 2009-01-15 
发 布 部 门 : 山东 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 
暂 缺 。 
石油 
行业 标准 























电子 设备 用 低压 直流 稳 压 电源 系列 
标准 编号 : SJ 1500-79 
实施 日 期 : 1979-10-01 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电子 设备 用 48V 以 下 的 低压 直流 稳 压 电 
源 系 列 。 





























半导体 集成 电路 JW117、JW117M、JW117L 型 三 端 可 调 
正 输出 稳 压 器 详细 规范 
标准 编号 : SJ 20297-1993 
实施 日 期 : 1993-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 半导体 集成 电路 JW117、JW117M、 
JW117L 型 三 端 可 调 正 输出 稳 压 器 〈 以 下 简称 器 件 ) 的 详细 
要 求 。 本 规范 适用 于 器 件 的 研制 生产 和 采购 。 






































半导体 集成 电路 JW1930-12、JW1930-15、JW1932-5 型 三 
端 低 压 差 固定 正 输出 稳 压 器 详细 规范 
标准 编号 : SJ 20302-1993 
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实施 日 期 : 1993-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 

标准 简介 : 
本 规范 规定 了 半导体 集成 电路 JW1930-12 、JW1930-15 、 

JW132-5 型 三 端 低压 差 固定 正 输出 稳 压 器 〈 以 下 简称 器 件 

的 详细 要 求 。 本 规范 适用 于 器 件 的 研制 生产 和 采购 。 
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ba 


半导体 集成 电路 JW7905、JW79M05 等 型 三 端 固定 负 输 出 
稳 压 器 详细 规范 

标准 编号 : SJ 20304-1993 

实施 日 期 : 1993-07-01 














发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 硅 单 片 JW7905、JW7906、JW7909、 
JW7912、 JW7915、 JW7918、 JW7924、 JW79M05、 


JW79M06、JW79M12、JW79M15、JW79M18、JW79M24 型 
三 端 固定 负 输 出 稳 压 器 ( 以 下 简称 器 件 ) 的 详细 要 求 。 本 
规范 适用 于 器 件 的 研制 生产 和 采购 。 

















半导体 集成 电路 JW723 型 多 端 可 调 精 密 稳 压 器 详细 规范 

标准 编号 : SJ 20305-1993 

实施 日 期 : 1993-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 

标准 简介 : 
本 规范 规定 了 硅 单 片 JW723 型 多 端 可 调 精 度 稳 压 器 

(以 下 简称 器 件 ) 的 详细 要 求 。 本 规范 适用 于 器 件 的 研制 生 

产 和 采购 。 









































彩色 电视 广播 接收 机 用 KDC-A02 型 按钮 式 电 源 开关 详细 规 




















范 
标准 编号 : SJ 3132-1988 
实施 日 期 : 1988-10-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 
适用 于 本 规范 的 电源 开关 的 全 部 要 求 由 本 详细 规范 和 



































SJ 3129《 彩 色 电视 广播 接收 机 用 电源 开关 总 规范 》 组 成 。 








彩色 电视 广播 接收 机 用 KDC-A03 型 按钮 式 电源 开关 详细 规 

范 

标准 编号 : SJ 3133-1988 

实施 日 期 : 1988-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 

标准 简介 : 
适用 于 本 规范 的 电源 开关 的 全 部 要 求 同 本 详细 规范 和 

SJ 3129《 彩 色 电 视 广 播 接 收 机 用 电源 开关 总 规范 》 组 成 。 





















































彩色 电视 广播 接收 机 用 KDC-A04 型 按钮 式 电源 开关 详细 规 
范 

标准 编号 : SJ 3134-1988 

实施 日 期 : 1988-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 

















标准 简介 : 
适用 于 本 规范 的 电源 开关 的 全 部 要 求 由 本 详细 规范 和 
SJ 3129《 彩 色 电视 广播 接收 机 用 电源 开关 总 规范 》 组 成 。 














抗 干扰 型 交流 稳 压 电源 通用 技术 条 件 
标准 编号 : SJAT 10541-1994 











实施 日 期 : 1994-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 具有 抗 干扰 功能 的 交流 稳 压 电源 的 术语 、 


























技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 以 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 
贮存 等 。 本 标准 是 抗 干 扰 型 交流 稳 压 电源 设计 、 生 产 、 质 
量 检验 和 使 用 的 共同 技术 依据 ， 也 是 制定 本 类 产品 标准 的 
依据 。 本 标准 适宜 和 于 单 相 或 多 相 工 频 输入 、 单 相 或 多 相 
工 频 输 出 的 抗 干扰 型 交流 稳 压 电源 〈 以 下 简称 电源 ) 。 本 标 
准 不 适用 于 测量 用 交流 校准 仪 。 

































































抗 干 扰 型 交流 稳 压 电源 测试 方法 
标准 编号 : SJ/T 10542-1994 
实施 日 期 : 1994-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工 业 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 抗 干 扰 型 交流 稳 压 电源 的 稳 态 性 能 、 动 
态 性 能 、 抗 干扰 性 能 的 测试 方法 。 本 标准 适用 于 和 于 单 相 
或 多 相 工 频 输 入 、 单 相 或 多 相 工 频 输出 的 抗 干扰 型 交流 稳 
压 电源 (以 下 简称 电源 ) 的 性 能 测试 。 
























































变频 变 压 电源 通用 规范 

标准 编号 : SJ/T 10691-1996 

实施 日 期 : 1996-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工 业 部 

标准 简介 : 
本 规范 规定 了 变频 变 压 电源 (以 下 简称 电源 ) 的 要 求 、 

试验 方法 、 检 验 规则 和 标志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 要 求 。 本 

规范 适用 于 电子 设备 进行 电源 频率 与 电压 试验 用 的 变频 变 

压 电源 ; 亦 适 用 于 进行 电磁 兼容 性 试验 的 各 种 专用 和 通用 

的 变频 变 压 电 源 。 

























































































调频 、 电 视 广播 接收 起 用 3009775Q 平衡 一 不 平衡 阻抗 变 
换 器 质量 分 等 标准 
标准 编号 : SJAT 9562. 7-1993 
实施 日 期 : 1994-01-01 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


测量 用 稳定 电源 装置 
标准 编号 : SJ/Z 9035-1987 
实施 日 期 : 1987-10-19 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 
本 推荐 标准 适用 于 以 下 装置 : 稳定 的 电源 装置 ， 提 供 









































第 七 篇 电源 标准 .497， 


























电气 测量 用 的 电压 与 电流 的 校准 值 。 与 该 装置 连用 的 附件 。 















































变频 调 速 拖 动 装置 节能 测试 方法 与 评价 指标 
标准 编号 : SYZT 6834-2011 

实施 日 期 : 2011-10-01 

发 布 部 门 : 原子 能 出 版 社 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 变频 调 速 拖 动 装置 运行 效率 、 功 率 因数 
及 谐 波 含量 的 测试 方法 与 评价 指标 。 本 标准 适用 于 交流 电 
源 电 压 10 (6) kV 及 以 下 、 输 入 频率 为 50Hz、 输 出 频率 小 
于 或 等 于 50Hz 的 变频 调 速 拖 动 装置 的 节能 测试 和 评价 ; 输 
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本 规范 规定 了 舰 用 直流 不 间断 电源 的 技术 要 求 ， 质 量 
保证 规定 和 交 货 准备 等 内 容 。 本 规范 适用 于 舰 船用 交流 
380V、50Hz 电力 系统 转换 为 低压 直流 电力 系统 的 不 间断 电 
源 的 设计 、 制 造 和 验收 。 





























鱼雷 电源 组 件 规 范 
标准 编号 : CB 1332-1998 
实施 日 期 : 1998-08-01 
标准 简介 : 
本 规范 规定 了 鱼雷 电源 组 件 的 技术 要 求 、 质 量 保证 规 
定 和 交 货 准备 等 。 本 规范 适用 于 各 型 鱼雷 电源 组 件 的 设计 、 























出 频率 大 于 50Hz 的 变频 调 速 拖 动 装置 的 节能 测试 和 评价 可 
参照 使 用 。 


船舶 
国家 标准 











船用 半导体 变 流 器 通用 技术 条 件 
标准 编号 : GB/T 14548-1993 
实施 日 期 : 1994-02-01 
发 布 部 门 : 国家 技术 监督 局 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 船用 半导体 变 流 器 的 技术 要 求 、 试 验方 
法 和 检验 规则 等 。 本 标准 适用 于 半导体 整流 二 极 管 、 各 种 
类 型 的 晶闸管 以 及 其 它 电 力 电 子 器 件 所 构件 的 船用 静止 变 
流 器 。 









































船舶 电气 设备 ”设备 ”半导体 变 流 器 

标准 编号 : GB/T 22193-2008 

实施 日 期 : 2009-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 



































标准 简介 : 

本 标准 适用 于 使 用 如 二 极 管 、 反 向 阻塞 三 端 晶闸管 等 
半导体 整流 件 的 船用 静止 变 流 器 。 变 流 可 以 是 交流 变 直流 、 
直流 变 交流 、 直 流 变 直流 、 以 及 交流 变 交流 。 


行业 标准 


舰 用 电源 汇流 排 自 动 转换 装置 通用 规范 
标准 编号 : CB 1264-1995 
实施 日 期 : 1996-04-01 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 舰 用 电源 汇流 排 自动 转换 装置 的 要 求 、 
质量 保证 规定 和 交 货 准备 等 内 容 。 本 规范 适用 于 舰艇 交流 
50Hz、380V (或 60Hz、440V) 电力 系统 中 的 电源 转换 装 
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舰 用 直流 不 间断 电源 规范 
标准 编号 : CB 1290-1996 
实施 日 期 : 1997-04-01 
标准 简介 : 





生产 和 使 用 。 





电源 防护 滤波 器 
标准 编号 : CB 3018-1977 
实施 日 期 : 1978-06-01 
标准 简介 : 

本 标准 规定 的 电源 防护 滤波 器 ， 用 于 直流 和 交流 
(50Hz) 电网 中 ， 抑 制 0. 15 ~175MHz 频率 范围 内 的 工业 无 
线 电 干扰 。 



































电源 防护 滤波 器 
标准 编号 : CB * 3018-77 
实施 日 期 : 1978-06-01 
标准 简介 : 

本 标准 规定 的 电源 防护 滤波 器 ， 用 于 直流 和 交流 
(50Hz) 电网 中 ， 抑 制 0. 15 ~ 175MHz 频率 范围 内 的 工业 无 
线 电 干扰 。 
































船用 电源 插座 箱 

标准 编号 : CB/T 3091-1994 
实施 日 期 : 1995-08-01 

发 布 部 门 : 中 国 船舶 工业 总 公司 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 船用 电源 插座 箱 的 产品 分 类 、 技 术 要 求 、 
试验 方法 、 检 验 规则 等 内 容 。 本 标准 适用 于 插座 额定 电流 
不 超过 10A， 额 定 电 压 不 超过 AC250V， 频 率 为 50Hz 或 
60Hz 的 插座 箱 。 
















































































水 声 设备 用 低压 直流 稳 压 电源 
标准 编号 : CB/T 4320-2013 

实施 日 期 : 2013-12-01 

发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 水 声 设 备用 低压 直流 稳 压 电源 的 要 求 、 
检验 方法 、 检 验 规则 及 包装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 
船用 水 声 设备 低 压 直流 稳 压 电源 的 设计 、 生 产 、 试 验 和 验 
收 。 






































额定 电压 0. 6/1kV 及 1.8/3 kV 船舶 和 近海 设施 变频 传动 用 
电力 电线 
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标准 编号 : CB/T 4396-2014 

实施 日 期 : 2014-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 额定 电压 0.6/1kV 和 1.8/3kV 交 联 聚 乙 

烯 或 乙 丙 橡皮 绝缘 (3 +3E 型 ) 无 而 阻 燃 船舶 和 近海 设施 

变频 传动 用 电力 电缆 的 型 号 、 规 格 、 材 料 、 技 术 要 求 、 试 

验方 法 与 标志 等 。 本 标准 适用 于 具有 无 押 阻 燃 特 性 要 求 的 

船舶 和 近海 设施 中 变频 器 与 电动 机 之 间 的 连接 电缆 。 





















































额定 电压 6KV (U, =7.2kV) 至 30kV (U, =36kV) 船舶 
和 近海 设施 变频 传动 用 电力 电线 

标准 编号 : CB/T 4405-2014 

实施 日 期 : 2014-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 额定 电压 为 3.6/6 (7.2) kV、6/10 
(12) kV 8.7/15 (17.5) kV、 12/20 (24) kV 和 18730 
(36) kV 的 船舶 和 近海 设施 变频 传动 用 电力 电缆 的 术语 和 
定义 、 规 格 和 标记 、 要 求 、 试 验 和 检验 、 标 志 、 包 装 、 运 
输 和 贮存 等 。 本 标准 适用 于 额定 电压 3.6/6 (7.2) kV、6/ 
10 (12) kV、 8.7/15 (17.5) kV、 12/20 (24) kV 和 18/ 
30 (36) kV 船舶 和 近海 设施 变频 传动 用 电力 电缆 的 设计 、 
生产 和 检验 。 











































































































舰 船 扩 声 系统 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20576-1996 
实施 日 期 : 1997-01-01 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 舰 船 扩 声 系统 电源 的 要 求 、 质 量 保证 规 
定 和 交 货 准备 等 。 本 规范 适用 于 舰 船 扩 声 系统 用 低压 直流 
稳 压 电源 ， 本 规范 是 制定 电源 产品 规范 的 依据 。 




















舰 船 电子 设备 不 间断 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20735-1999 

实施 日 期 : 1999-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 
标准 简介 : 

本 规范 规定 了 舰 船 电子 设备 不 间断 电源 的 要 求 、 质 量 
保证 规定 和 交 货 准备 等 。 本 规范 适用 于 舰 船 电子 设备 用 各 
类 不 间断 电源 。 本 规范 是 制定 不 间断 电源 (以 下 简称 电源 ) 
产品 规范 的 依据 。 



























































舰 船 电子 设备 直流 稳 压 电源 通用 规范 

标准 编号 : SJ 20736-1999 

实施 日 期 : 1999-12-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 

标准 简介 : 
本 规范 规定 了 直流 稳 压 电源 的 要 求 、 质 量 保证 规定 和 

交 货 准备 等 。 本 规范 适用 于 舰 船 电子 设备 用 直流 稳 压 电源 

(以 下 简称 电源 )， 本 规范 是 制定 电源 产品 规范 的 依据 。 

























































































她 全 
= 小 口 


国家 标准 


包装 ”运输 包装 件 基本 试验 ”第 10 部 分 : 正弦 变频 振动 试 
验方 法 

标准 编号 : GB/T 4857. 10-2005 

实施 日 期 : 2005-11-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 
GB/T 4857 的 本 部 分 规定 了 对 运输 包装 件 和 单 货物 进 

行 正弦 变 频 振 动 试验 时 所 采用 试验 设备 的 主要 性 能 要 求 、 

试验 程序 及 试验 报告 的 内 容 。 本 部 分 适用 于 评定 运输 包装 

件 和 单 货物 在 正弦 变频 振动 或 共振 情况 下 的 强度 及 包装 对 

内 装 物 的 保护 能 力 。 它 既 可 作为 单项 实验 ， 也 可 以 作为 一 

系列 试验 的 组 成 部 分 。 

行业 标准 

电源 车 

标准 编号 : GA 1042-2013 

实施 日 期 : 2013-04-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 公安 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电源 车 的 术语 和 定义 、 分 类 和 代号 、 技 

术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 运 输 与 贮存 。 本 标 

准 适 用 于 汽车 整 车 或 二 类 底盘 改装 的 输出 工 频 (50Hz) 三 

相交 流 电 的 电源 车 。 














































































































磁 耦 合 直流 电流 测量 变换 器 校准 规范 
标准 编号 : JJF 1047-1994 
实施 日 期 : 1994-08-01 
发 布 部 门 : 国家 技术 监督 局 
标准 简介 : 
本 规范 为 推荐 指导 性 校准 技术 文件 ， 适 用 于 新 制造 、 
使 用 中 和 修理 后 的 测量 用 磁 耦 合 直流 电流 测量 变换 器 的 校 
准 。 控 制 用 磁 耦 合 直流 电流 测量 变换 器 的 校准 可 参照 使 
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IIAIT-33 型 电源 故障 传感器 校 验 仪 检定 规程 (试行 ) 
标准 编号 : JJG (民航 ) 012-1995 
实施 日 期 : 2002-05-01 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 使 用 
传感器 校 验 仪 的 检定 。 




















中 和 修理 后 的 TAIH-33 型 电源 故障 








BJ2912 (QE7) 型 稳 压 二 极 管 测试 仪 (试行 ) 
标准 编号 : JJG (电子 ) 04013-1988 
实施 日 期 : 1996-04-01 
标准 简介 : 
本 规程 适用 于 BJ2912 (QFE7) 型 稳 压 二 极 管 测试 仪 的 





PDW-l 型 稳 压 二 


管 快 速 筛选 仪 试行 检定 规程 











标准 编号 : JJG ( 











电子 ) 04051-1995 


实施 日 期 : 2004-07-01 


标准 简介 : 


本 规程 适用 于 PPW-1 型 稳定 二 极 管 快速 第 选 


me 


自 o 


直流 标准 电源 检定 





规程 


标准 编号 : JJG (航天 ) 5-1984 


实施 日 期 : 
标准 简介 : 
暂 缺 。 


1999-08-31 


直流 稳 压 电源 检定 规程 


标准 编号 : 
实施 日 期 : 


JJG (航天 ) 6-1999 
1999-08-31 





发 布 部 门 : 
标准 简介 : 








中 国航 天 


上 总 公司 


i 











本 检定 规程 规 





所 契 了 直流 稳 压 




















件 、 检 定 项 


充气 稳 压 管 
标准 编号 : 
实施 日 期 : 
标准 简介 : 


目 、 检 和 





E 方 法、 检定 结 曙 


仪 的 检 


电源 的 技术 要 求 、 检 定 条 





的 处 理 和 检定 周 





总 规范 
sj 20484-1995 
1995-12-01 





本 规范 规定 了 军用 充气 稳 压 管 


规定 、 交 货 准 备 及 有 关 规 则 。 本 规范 适用 于 在 军 习 














的 一 般 要 求 、 








用 稳定 电压 和 基准 电压 用 的 稳 压 管 。 















































WY-2P 型 辉 光 放电 稳 压 管 
标准 编号 : SJ 871-74 
实施 日 期 : 1975-03-01 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 WY-2P 型 辉 光 放 
用 。 
WY-3P 型 辉 光 放电 稳 压 管 
标准 编号 : SJ 872-74 
实施 日 期 : 1975-03-01 
标准 简介 : 

本 标准 适用 于 WY-3P 型 辉 光 放 ， 
用 。 
WY-4P 型 辉 光 放电 稳 压 管 
标准 编号 : SJ 873-74 
实施 日 期 : 1975-03-01 
标准 简介 : 














本 标准 适用 了 





FWY-4P 型 辉 光 放 





用 。 























质量 保证 
有 装备 中 


期 。 





点 稳 压 管 ， 主 要 做 稳 压 

















第 七 篇 电源 标准 .499. 
电子 管 电 性 能 的 测试 
标准 编号 : SJ/Z 9010. 12-1987 
实施 日 期 : 1987-09-14 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 

















本 文件 是 以 测试 电极 电阻 、 跨 导 、 放 大 因数 、 变 频 电 
阻 和 变频 跨 导 的 现行 实践 为 基础 的 。 它 并 不 作为 标准 性 质 
的 推荐 文件 ， 因 为 如 果 要 以 这 些 原理 为 基础 的 测试 结果 必 
须 在 限定 的 公差 以 内 进行 比较 ， 对 测试 方法 则 需要 有 更 加 
详细 的 说 明 。 

地 方 标准 


公共 场所 发 光 二 极 管 (LED) 显示 屏 最 大 可 视 
测量 方法 
标准 编号 : 
实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 
标准 简介 : 

暂 缺 。 

































































亮度 限 值 和 


DB31/T 708-2013 
2013-09-01 
上 海 市 质量 技术 监督 局 


治 4 


国家 标准 


可 充电 电池 用 冲 孔 镀 镍 钢 带 

标准 编号 : GB/T 20253-2006 

实施 日 期 2006-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























监督 检验 检疫 总 局 

















标准 简介 : 

本 标准 规定 了 可 充电 电池 用 Ces 
验方 法 ， 检 验 规则 ， 标 志 ， 包 装 ， 运 输 ， 储 存 及 合同 > 
本 标准 适用 于 金属 氧化 物 - 镍 、 饥 - 泊 、 锌 - 镍 碱 性 可 充电 电 
池 正 极 、 负 极 骨 架 材料 所 使 用 的 冲 孔 镀 镍 钢 带 。 













































































白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 试验 方法 ”第 1 部 分 : 光谱 
性 能 的 测定 
标准 编号 : 
实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 


GB/T 23595. 1-2009 

2010-02-01 

中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 























局 




















标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 440 ~ 480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀 

















点 稳 压 管 ， 主 











要 做 稳 压 


点 稳 压 管 ， 主 要 做 稳 压 

















土 黄色 荧光 粉 光谱 性 能 的 测定 方法 。 本 部 分 适用 于 440 ~ 
480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 光谱 性 能 的 
测定 


























o 


白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 试验 方法 ”第 2 部 分 : 相对 
亮度 的 测定 

标准 编号 : GB/T 23595. 2-2009 

实施 日 期 : 2010-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 











国家 质量 监督 检验 检疫 总 





\ 局 











“ 500 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 440 ~ 480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀 
土 黄色 菊 光 粉 相对 亮度 的 测定 方法 。 本 部 分 适用 于 440 ~ 
480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀土 黄色 交 光 粉 相对 亮度 的 


测定 。 






























































白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 试验 方法 第 3 部 分 : 色 品 

坐标 的 测定 

标准 编号 : GB/T 23595. 3-2009 

实施 日 期 : 2010-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 



































标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 440 ~ 480nm 蓝光 激发 稀土 黄色 效 光 粉色 
品 坐标 的 测定 方法 。 本 部 分 适用 于 440 ~480nm 蓝光 激发 稀 
土 黄色 荧光 粉色 品 坐标 的 测定 。 























白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 试验 方法 ”第 4 部 分 : 热 稳 
定性 的 测定 
标准 编号 : GB/T 23595. 4-2009 
实施 日 期 : 2010-02-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 440 ~ 480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀 
土 黄色 菊 光 粉 热 稳定 性 的 测定 方法 。 本 部 分 适用 于 440 ~ 
480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀土 黄色 交 光 粉 热 稳定 性 的 


测定 。 



















































































白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 试验 方法 第 5 部 分 : pH 
值 的 测定 
标准 编号 : 
实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 


GB/AT 23595. $-2009 
2010-02-01 
中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 440 ~ 480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀 
土 黄色 葡 光 粉 pH 值 的 测定 方法 。 本 部 分 适用 于 440 ~ 
80nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 pH 值 的 测 
定 。 测 定 范 围 : pHO ~ pH14。 
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白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 试验 方法 ”第 6 部 分 : 电导 
率 的 测定 
标准 编号 : 
实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 


GB/AT 23595. 6-2009 
2010-02-01 
中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 440 ~ 480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀 
土 黄 色 荧 光 粉 电导 率 的 测定 方法 。 本 部 分 适用 于 440 ~ 


































































































480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀土 黄色 奖 光 粉 电导 率 的 测 
定 。 测 定 范围 : 0 ~ 100pS/em。 


白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 试验 方法 ”第 7 部 分 : 热 狸 
灭 性 的 测定 

标准 编号 : GB/T 23595. 7-2010 

实施 日 期 : 2011-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 












































标准 简介 : 

GB/T 23595 的 本 部 分 规定 了 440 ~ 480nm 蓝光 激发 
光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 热 狂 灭 性 的 测定 方法 。 本 部 分 
适用 于 440 ~480nm 蓝光 激发 白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 
粉 热 独 灭 性 的 测定 。 























白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 

标准 编号 : GB/T 24982-2010 

实施 日 期 : 2011-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 












































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 白光 LED 灯 用 稀土 黄色 荧光 粉 的 要 求 、 
试验 方法 、 检 验 规 则 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 。 本 标准 
适用 于 经 高 温 反应 制 得 的 铝 酸 盐 及 相关 体系 的 荧光 粉 该 
荧光 粉 在 440 ~480nm 蓝光 激发 下 发 出 黄 光 ， 黄 光 与 激 发 源 
蓝光 形成 白光 ， 主 要 用 于 由 蓝光 LED 芯片 激发 的 白光 LED 
灯 。 





























充电 电池 废料 废 件 

标准 编号 : GB/T 26932-2011 

实施 日 期 : 2012-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 充电 电池 废料 废 件 的 分 类 、 要 求 、 试 验 
方法 、 检 验 规则 、 包 装 、 标 志 、 和 运输、 贮存 及 合同 〈 或 订 
货 单 ) 等 。 本 标准 适用 于 各 生产 工序 、 使 用 过 程 及 流通 领 
域 产 生 的 充电 电池 上 废料 废 件 。 




































































LED 用 稀土 氮 化 物 红色 荧光 粉 

标准 编号 : GB/T 30075-2013 

实施 日 期 : 2014-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
























































标准 简介 : 
本 标准 规定 了 LED 用 稀土 氮 化 物 红色 荧光 粉 的 j 品 分 
类 、 要 求 、 试 验方 法 、 检验 规则 及 标志 、 包装 、 运 输 、 册 





存 及 质量 证 明 书 。 本 标准 适用 于 经 高 温 反应 制 得 的 Eu2 + 
激活 的 氮 化 物 红色 疾 光 粉 ， 其 在 300 ~550nm 激发 下 发 出 
红 光 ， 主 要 用 于 紫外 或 蓝光 LED 芯片 激发 的 LED 发 光 器 
件 。 


























第 七 篇 电源 标准 :501. 





LED 用 稀土 硅 酸 盐 菊 光 粉 

标准 编号 : GB/T 30076-2013 

实施 日 期 : 2014-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 用 稀土 硅 酸 盐 获 光 粉 的 要 求 、 试 验 

方法 、 检 验 规则 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 及 质量 证 明 书 。 

本 标准 适用 于 经 高 温 反 应 制 得 的 稀土 硅 酸 盐 体 系 荧光 粉 ， 

该 体系 荧光 粉 在 250 ~500nm 的 紫外 光 、 蓝 光 激 发 下 发 出 绿 

光 、 黄 绿 光 、 黄 光 、 构 色光 ， 与 440 ~ 500nm 的 蓝光 激发 光 

源 能 够 复合 出 各 种 色温 的 白光 ， 主 要 用 于 紫外 或 蓝光 LED 

芯片 激发 的 LED 灯 。 










































































LED 用 稀土 硅 酸 盐 荧 光 粉 试验 方法 

标准 编号 : GB/T 30454-2013 

实施 日 期 : 2014-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 
























































住宅 周围 所 有 人 员 遇 到 的 而 由 器 具 所 表现 出 来 的 共同 危险 。 
但 是 ， 本 部 分 一 般 不 考虑 : 以 下 人 群 (包括 儿童 ) 身体 、 
感官 或 心智 等 能 力 有 缺陷 ; 或 缺乏 必要 经 验 和 知识 以 导致 
他 们 在 无 监督 或 指导 的 情况 下 无 法 安全 的 使 用 器 具 ; 幼儿 
拿 器 具 玩 页 的 情况 。 































































































轮椅 车 第 21 部 分 : 电动 轮椅 车 、 电 动 代步 车 和 电池 充电 
器 的 电磁 兼容 性 要 求 和 测试 方法 

标准 编号 : GB/T 18029. 21-2012 

实施 日 期 : 2013-02-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 

GBZT18029 的 本 部 分 规定 了 最 大 速度 不 超过 15km/h 残 
疾 人 用 室内 和 (或 ) 室外 型 电动 轮椅 车 和 电动 代步 车 电磁 
辐射 和 电磁 抗 扰 度 的 要 求 和 测试 方法 。GBZT18029 的 本 部 
分 也 适用 于 外 接 电 驱 动 助力 套件 的 手动 轮椅 车 ， 不 适用 于 
能 乘 载 1 人 以 上 的 交通 工具 。GBZT18029 的 本 部 分 也 规定 了 
与 电动 轮椅 车 和 电动 代步 车 一 起 使 用 的 电池 充电 器 的 电磁 
兼容 性 要 求 和 测试 方法 。 为 便于 通过 试验 结果 进行 性 能 比 



























































































































































本 标准 规定 了 LED 用 稀土 硅 酸 盐 荧光 粉 的 相对 亮度 
光谱 性 能 、 色 品 坐 标 及 热 稳定 性 的 测定 方法 。 本 标准 适用 
于 LED 用 稀土 硅 酸 盐 荧 光 粉 的 相对 亮度 、 光 谱 性 能 、 色 品 
坐标 及 热 稳定 性 的 测定 。 


行业 标准 


可 充电 电池 用 镀 镍 过 

标准 编号 : YS/T 877-2013 

实施 日 期 : 2013-09-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 可 充电 电池 用 镀 镍 壳 的 要 求 、 试 验方 法 、 

检验 规则 、 标 志 、 包 装 、 和 运输、 贮存、 质量 证 明 书 和 合同 

(或 订货 单 ) 内 容 。 本 标准 适用 于 各 种 钊 - 氧 〈 镍 - 锅 ) 、 碱 

性 锌 - 锰 、 锂 离子 电池 的 圆柱 形 后 镀 镍 钢 壳 的 生产 、 检 验 和 

验收 。 


轻 工 、 文 化 与 生活 用 品 
国家 标准 








































































































家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 电池 充电 器 的 特殊 要 求 

标准 编号 : GB 4706. 18-2014 

实施 日 期 : 2016-01-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 






































标准 简介 : 

GB4706 的 本 部 分 涉及 的 是 输出 为 安全 特 低 电压 且 和 额定 
电压 不 超过 250V 的 家 用 和 类 似 用 途 电池 充电 器 的 安全 。 不 
作为 一 般 家 用 但 对 公众 仍 可 以 构成 危险 源 的 电池 充电 器 ， 
打算 在 车 库 、 商 店 、 轻 工 部 门 及 农场 使 用 的 电池 充电 器 ， 
在 本 部 分 的 范围 内 。 就 实际 而 言 ， 本 部 分 涉及 在 住宅 内 和 

















































































































较 ， 对 于 可 调 轮椅 车 和 代步 车 ， 给 出 了 参考 配置 。 





育 场馆 LED 显示 屏 使 用 要 求 及 检验 方法 
标准 编号 : GB/T 29458-2012 
实施 日 期 : 2013-05-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 






































标准 简介 : 

本 标准 按照 CB/T1. 1 一 2009 给 出 的 规则 起 草 。 本 标准 
主要 参考 了 国际 游泳 运动 联合 会 、 国 际 田径 运动 联合 会 和 
国际 篮球 运动 联合 会 等 国际 单项 运动 组 织 的 竞赛 规则 、 相 
关 技 术 文 件 对 显示 屏 的 要 求 。 






































家 用 和 类 似 用 途 变 频 控制 器 ”术语 

标准 编号 : GB/T 29486-2013 

实施 日 期 : 2013-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 

本 标准 界定 了 家 用 和 类 似 用 途 变 频 控制 器 的 术语 和 定 
义 。 本 标准 适用 于 额定 电压 不 超过 690V、 和 额定 电流 不 超过 
63A 的 家 用 和 类 似 用 途 变频 控制 器 。 一般 来 说 ， 本 标准 适用 
于 家 用 和 类 似 用 途 的 电器 中 的 或 随 这 些 电器 一 起 使 用 的 变 
频 控制 器 ， 变 频 控 制 器 可 以 是 独立 的 组 件 ， 亦 可 以 是 独立 
控制 系统 的 一 部 分 ， 但 变频 控制 器 本 身 必 须 通 过 逆 变 单元 
来 实现 电机 调 速 功能 。 
















































































行业 标准 
激光 打印 机 充电 辊 ”技术 条 件 


标准 编号 : JB/T 10741-2007 
实施 日 期 : 2007-11-01 


.502 . 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 











发 布 部 门 : 中 华人 民 共和 国 国家 


标准 简介 : 























全 
人 





发 和 改革 委员 





本 标准 规定 了 激光 打印 机 充电 辊 的 分 类 、 技 术 要 求 、 








































































































试验 方法 、 检 验 规则 及 标志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 等 。 本 标 
准 适用 于 个 人 和 办 公用 激光 打印 机 、 普 通 纸 传真 机 、 激 光 
多 功能 一 体 机 用 接触 带电 方式 的 充电 辊 。 

直流 高 压 电源 

标准 编号 : JY 16-1988 

实施 日 期 : 1994-06-01 

标准 简介 : 

暂 缺 。 
实验 室 设备 ”电源 系统 
标准 编号 : JYZT 0374-2004 
实施 日 期 : 2005-04-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国教 育 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 学 校 实验 室 设备 电源 系统 (简称 电源 系 
统 ) 的 分 类 与 命名 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 
标签 、 使 用 证 明 书 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 。 本 标准 适用 于 小 
学 实验 室 中 国定 在 实验 台 ( 桌 ) 上 教师 可 控制 的 电源 系统 ， 
不 适用 于 中 小 学 实验 室 中 独立 使 用 的 电源 。 


























电动 自行 车 用 蓄电池 及 充电 器 ”第 1 部 分 : 密封 铅 酸 蔷 电 


池 及 充电 器 


标准 编号 : QB/T 2947. 1-2008 
实施 日 期 : 2008-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 





标准 简介 : 
本 部 分 规定 了 日 


























代号 吉 要 求 试验 方法 、 


贮存 。 本 痢 








电动 自行 车 用 蓄电池 及 充电 器 第 2 部 分 : 


蓄电池 及 充电 器 


动 自行 车 朋 








标准 编号 : QB/T 2947. 2-2008 
实施 日 期 : 2008-07-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 





标准 简介 : 


本 部 分 规定 了 电动 自 


检验 规则 及 标志 、 
分 适用 于 GB 17761 《电动 自行 车 通用 技术 条 
件 》 中 规定 的 电动 自行 车 用 蓄电池 以 及 其 用 充电 器 。 





发 展 和 改革 委员 会 





日 蓄电池 及 充电 器 的 术语 、 
包装 、 运 输 和 

















金属 氢化 物 镍 

















发 展 和 改革 委员 会 


bi 
































行车 用 金属 氧化 物 镍 蓄电池 及 充 











电器 的 术语 
则 及 标志 、 包 装 
(电动 自行 车 通用 技 


和 定义 、 


























化 物 钊 蓄电池 组 以 及 其 所 


型 号 命名 、 
运输 和 贮存 。 


术 条 件 》 中 规定 的 电动 











充电 











要 求 、 
本 部 分 


试验 方法 、 检 验 规 
小 适用 于 GB 17761 
自行 车 用 金属 所 























器 。 


电动 自行 车 用 蓄电池 及 充电 器 ”第 3 部 分 : 锂 离子 蓄电池 


及 充电 器 


标准 编号 : QB/T 2947. 3-2008 
实施 日 期 : 2008-07-01 





























































































































发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 电动 自行 车 用 锂 离 子 蓄 电池 及 充电 器 的 
术语 和 定义 、 型 号 命名 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 及 标 
志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 部 分 适用 于 GB 17761 《电动 自 
行车 通用 技术 条 件 》 中 规定 的 电动 自行 车 用 锂 离 子 蓄电池 
组 及 其 所 用 充电 器 。 
服装 机 械 直 刀 式 数控 裁剪 机 第 1 部 分 : 通用 技术 条 件 
标准 编号 : QB/T 4294. 1-2012 
实施 日 期 : 2012-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 直 刀 式 数控 裁剪 机 的 设计 、 制 造 、 使 用 
的 基本 要 求 ， 内 容 包 括 : 术语 与 定义 、 产 品 分 类 、 要 求 、 











试验 方法 、 检 验 规 则 、 产 品 交 付 。 本 标准 适用 于 输入 供电 
电源 交流 额定 电压 单 相 2207V 或 者 三 相 380V 的 工业 用 数控 
裁剪 机 ， 适 用 于 纺织 布 、 无 纺 布 、 人 造 革 、 纸 张 、 玻 璃 纤 
维 、 碳 纤维 制品 等 织物 类 材料 的 裁剪 。 






































电 鸣 乐器 电源 适配器 通用 技术 条 件 

标准 编号 : QBZT 4491-2013 

实施 日 期 : 2013-12-01 

发 布 部 门 : 工业 和 信息 化 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 电 鸣 乐器 电源 适配器 的 术语 和 定义 、 

类 、 要 求 、 测 试 方法 、 检 验 规 则 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 

存 。 本 标准 适用 于 电 鸣 乐器 用 电源 适配器 。 








分 
贮 





























适 


空调 器 室内 外 机 电源 连接 线 技术 要 求 
标准 编号 : QBZT 4677-2014 
实施 日 期 : 2014-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 空气 调节 器 室内 外 机 电源 连接 线 的 术语 
和 定义 、 型 号 与 规格 、 标 志 、 绝 缘 线 蕊 识别 、 外 观 要 求 、 
电缆 结构 及 性 能 要 求 、 试 验 、 验 收 规则 、 包 装 、 运 输 和 贮 
存 。 本 标准 适用 于 额定 电压 450/750V 及 以 下 空调 器 用 电源 
连接 橡 套 软 电缆 。 


矿业 
行业 标准 











息 化 部 





































































































直流 充电 法 技术 规程 

标准 编号 : DZZT 0186-1997 

实施 日 期 : 1998-01-15 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 地 质 矿产 部 

标准 简介 : 
本 标准 适用 于 金属 、 非 金属 、 能 源 矿产 勘查 中 的 充电 

法 勘查 ， 其 中 的 技术 规则 也 适用 于 水 文 、 工 程 、 环 境 、 灾 

害 等 地 质问 题 的 充电 法 勘查 。 


















































第 七 篇 电源 标准 .503. 





矿 用 变频 调 速 装置 
标准 编号 : MT 1099-2009 
实施 日 期 : 2010-07-01 
发 布 部 门 : 国家 安全 生产 监督 管理 总 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 煤矿 具有 爆炸 性 危险 气体 环境 用 变频 调 
速 装置 (以 下 简称 变频 调 速 装置 ) 的 型 式 、 规 格 、 试 验方 
法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 和 储 运 。 本 标准 适用 于 1 140V 
及 以 下 煤矿 用 变频 调 速 装置 。 

























































































采 煤 机 变频 调 速 装置 用 YBVF 系列 行走 电动 机 技术 条 
件 
标准 编号 : 
实施 日 期 : 
发 布 部 门 : 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 采 煤 机 变频 调 速 装置 用 YBVF 系列 行走 
电动 机 的 型 式 和 基本 参数 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 
标志 、 包 装 和 贮 运 。 本 标准 适用 于 采 煤 机 变频 调 速 装置 用 
YBVF 系列 行走 电动 机 。 几 属 本 系列 电动 机 所 派生 的 其 他 电 
动机 也 可 参照 执行 。 


MT/T 1040-2007 
2008-01-01 
国家 安全 生产 监督 管理 总 局 



















































































采 煤 机 电气 调 速 装置 技术 条 件 第 2 部 分 : 
标准 编号 : MT/T 1041. 2-2008 
实施 日 期 : 2009-01-01 
发 布 部 门 : 国家 安全 生 
标准 简介 : 











监督 管理 总 局 


~ 




















存 。 本 标准 适用 于 矿 用 安全 输出 直流 电源 。 




















煤矿 用 直流 稳 压 电源 

标准 编号 : MT/T 408-1995 

实施 日 期 : 1995-10-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 煤炭 工业 部 

标准 简介 : 
本 标准 规定 了 煤矿 用 直流 稳 压 电源 的 产品 分 类 、 技 术 

要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 

本 标准 适用 于 单 相交 流 供电 ， 领 定 输 出 电压 60V 以 下 的 煤 

人 矿 用 直流 稳 压 电源 (以 下 简称 稳 压 电源 ) 。 









































矿 灯 充电 架 型 号 编制 方法 
Me MT/T 455-2006 
实施 日 期 : 2006-12-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 改革 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 矿 灯 充电 架 型 号 的 编制 原则 、 型 号 的 组 
成 和 排列 方式 、 Oe 理 及 申报 办 法 。 本 标准 适用 
于 煤矿 地 面 室内 用 的 充电 架 ， 不 适用 于 单个 矿 灯 充电 器 。 

































































矿 用 直流 电源 变换 器 
标准 编号 : MTZT 863-2000 
实施 日 期 : 2000-05-01 
发 布 部 门 : 国家 煤炭 工业 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 煤矿 架 线 电机 车 车 灯 ， 电 笛 及 通信 信号 












































MTAT1041 的 本 部 分 规定 了 采 煤 机 行走 部 变 en 
的 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 。 本 部 分 适用 于 采 煤 
机 行走 部 变频 调 速 装置 (以 下 简称 变频 调 速 装置 )。 









































采 煤 机 电气 调 速 装置 技术 条 件 第 2 部 分 : 
标准 编号 : MTZT 1041. 3-2007 
实施 日 期 : 2008-11-19 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 采 煤 机 行走 部 电磁 调 速 装置 的 要 求 、 试 
验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 。 




















矿 用 本 质 安全 输出 直流 电源 
标准 编号 : MTZT 1078-2007 
实施 日 期 : 2008-11-19 
标准 简介 : 

暂 缺 。 
矿 用 本 质 安全 输出 直流 电源 


标准 编号 : MTZT 1078-2008 
实施 日 期 : 2010-01-01 














发 布 部 门 : 国家 安全 生产 监督 管理 总 局 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 矿 用 本 质 安全 输出 直流 电源 的 产品 分 类 、 























技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮 

















日 直 接 电源 变换 器 的 分 类 与 型 号 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 
检验 规则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 直接 。 




















电源 中 减 小 电磁 干扰 的 设计 指南 
标准 编号 : SJ 20156-1992 
实施 日 期 : 1993-05-01 
发 布 部 门 : 中 国电 子 工业 总 公司 
标准 简介 : 
本 指导 性 技术 文件 规定 了 抑制 电源 传导 干扰 和 辐射 干 
扰 的 方法 。 本 指导 性 技术 文件 适用 于 电源 的 电磁 兼容 性 设 
计 ， 旨 在 降低 电源 的 传导 和 辐射 干扰 。 


其 它 
国家 标准 



























































高 速 公路 LED 可 变 限 速 标志 

标准 编号 : GB 23826-2009 

实施 日 期 : 2009-12-21 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国家 标准 化 管理 委员 会 









































标准 简介 : 

本 标准 规定 了 发 光 二 极 管 (LED) 可 变 限 速 标志 的 分 
类 与 组 成 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 标识 、 包 装 、 
和 运输、 贮存。 本 标准 适用 于 高 速 公路 以 LED 为 发 光 单 元 的 











“ 504 ”中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 

















可 变 限 速 标志 ， 其 他 道路 可 参照 使 用 。 








消防 设备 电源 监控 系统 












































标准 编号 : GB 28184-2011 
实施 日 期 : 2012-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 消防 设备 电源 监控 系统 的 术语 和 定义 、 








要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 标 志和 使 用 说 明 书 。 本 标准 
j 于 在 一 般 工 业 与 民用 建筑 中 安装 使 用 的 消防 设备 电源 
控 系 统 ， 其 他 环境 中 安装 的 消防 设备 电源 监控 系统 亦 可 
轨 本 标准 。 
































于 所 








Nb 


建筑 物 电 气 装 置 ”第 7-712 部 分 : 特殊 装置 或 场所 的 要 求 
太阳 能 光伏 (PV) 电源 供电 系统 
标准 编号 : GB/T 16895. 32-2008 
实施 日 期 : 2010-02-01 
发 布 部 门 : 国家 标准 化 管理 委员 会 
标准 简介 : 

CBZT 16895 的 本 部 分 的 特殊 要 求 适 用 于 光伏 (PV) 电 
源 供电 系统 〈 包 括 带 交 流 模 块 的 系统 )。 注 1: 光伏 (PV) 
设备 的 标准 ， 正 由 TC82 制定 。 注 2: 单独 运行 的 光伏 
(PV) 电源 供电 系统 的 要 求 ， 尚 在 研究 中 。 

































































渔船 电子 设备 电源 的 技术 要 求 
标准 编号 : GB/T 3594-2007 
实施 日 期 : 2008-03-01 
发 布 部 门 : 农业 前 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 渔船 电子 设备 电源 设计 的 基本 技术 要 求 。 
本 标准 适用 于 各 种 作业 方式 渔船 上 安装 的 电子 设备 ， 如 各 
种 无 线 电 通 信 设 备 、 无 线 电导 航 设 备 、 电 子 助 渔 仪器 、 船 
内 通讯 及 报警 系统 、 自 动 控制 设备 及 电源 变换 装置 等 。 































































































高 速 公路 LED 可 变 信息 标志 
































标准 编号 : GB/T 23828-2009 

实施 日 期 : 2009-07-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 

标准 简介 : 


本 标准 规定 了 发 光 二 极 管 (LED) 可 变 信息 标志 的 分 
类 与 组 成 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 和 标识 、 包 装 、 
运输 、 贮 存 。 本 标准 适用 于 高 速 公 路 以 LED 为 发 光 单 元 的 
可 变 信息 标志 ， 其 他 道路 可 参照 使 用 。 
行业 标准 

燃气 燃烧 器 具 使 用 交流 电源 的 安全 通用 要 求 
标准 编号 : CJ 3062-1996 
实施 日 期 : 1997-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 建设 商 















































标准 简介 : 

本 标准 规定 的 是 以 液化 石油 气 、 天 然 气 、 人 工 煤 气 为 
燃料 的 燃 具 。 在 使 用 电压 不 超过 250V 单 向 交流 电源 驱动 或 
控制 时 ， 有 关 电 气 安全 的 通用 要 求 。 
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微机 控制 变频 调 速 给 水 设备 

标准 编号 : CJ/T 352-2010 

实施 日 期 : 2011-05-01 

发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 微机 控制 变频 调 速 给 水 设备 的 术语 和 定 
义 、 分 类 和 型 号 、 工 作 条 件 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 
标志 、 包 装 、 运 输 和 贮存 。 本 标准 适用 于 工作 压力 不 大 于 
2.SMPa 、 水 温 不 大 于 80% 的 生活 、 生 产 给 水 系统 用 微机 控 
制 变频 调 速 给 水 设备 。 本 标准 不 适用 于 采用 变频 电机 或 水 
泵 集成 变频 器 及 消防 给 水 设备 。 










































































LED 道路 交通 诱导 可 变 信息 标志 
标准 编号 : GA/T 484-2010 
实施 日 期 : 2011-03-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 公安 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 道路 交通 诱导 可 变 信 息 标 志 的 分 
类 、 命 名 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 识 、 包 装 、 
运输 与 贮存 。 本 标准 适用 于 道路 交通 诱导 可 变 标 志 的 设计 、 
制造 和 验收 。 









































环境 保护 产品 技术 要 求 ” 电 除尘 器 低压 控制 电源 
标准 编号 : HJ/T 321-2006 
实施 日 期 : 2007-02-01 
发 布 部 门 : 国家 环境 保护 总 局 
标准 简介 : 
本 标准 适用 于 电 除 尘 器 所 配套 的 低压 控制 电流 。 
































变频 式 风 选 机 
标准 编号 : JB/T 20052-2005 
实施 日 期 : 2005-08-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 变频 式 风 选 机 的 术语 和 定义 、 分 类 和 标 
记 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 和 标记 、 使 用 说 明 书 、 包 
装 、 运 输 与 贮存 。 












































船用 通信 导航 设备 的 安装 、 使 用 、 维 护 、 修 理 技术 要 求 
第 11 部 分 : 蓄电池 与 充电 设备 
标准 编号 : JT/T 680. 11-2007 
实施 日 期 : 2007-08-01 
标准 简介 : 

本 部 分 规定 了 船舶 电台 的 墓 电池 和 充电 设备 的 安装 、 
使 用 、 维 护 、 修 理 技术 要 求 。 本 部 分 适用 于 JTAT 680.1 所 
规定 的 范围 。 



































第 七 篇 电源 标准 .505. 





LED 发 光 强 度 测试 仪 
标准 编号 : JT/T 832-2012 
实施 日 期 : 2013-02-01 
发 布 部 门 : 交通 运输 部 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 LED 发 光 强 度 测试 仪 的 术语 和 定义 、 结 
构 与 定义 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 以 及 标志 、 包 
装 、 运 输 和 储存 。 本 标准 适用 于 单 管 LED 器 件 发 光 强 度 测 
试 仪 产 品 。 

















民用 航空 器 维修 标准 ”地 面 维修 设 施 第 7 部 分 : 电瓶 充电 

修理 作业 场所 

标准 编号 : MHZT 3012. 7-2008 

实施 日 期 : 2009-02-01 

发 布 部 门 : 中 国民 用 航空 局 

标准 简介 : 
MHZT 3012 的 本 部 分 规定 了 民用 航空 器 〈 以 下 简称 航 

空 器 ) 电瓶 维修 及 充电 厂房 设施 、 设 备 的 安全 技术 要 求 。 

本 部 分 适用 于 航空 器 电瓶 充电 修理 作业 场所 的 建设 和 维护 。 
























































飞机 地 面 静 变 电源 
标准 编号 : MH/T 6018-2014 
实施 日 期 : 2014-12-01 
发 布 部 门 : 中 国民 用 航空 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 











飞机 地 面 电 源 机 组 
标准 编号 : MH/T 6019-2014 
实施 日 期 : 2014-12-01 
发 布 部 门 : 中 国民 用 航空 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 











电源 装置 维护 检修 规程 
标准 编号 : SHS 06006-2004 
实施 日 期 : 2004-06-21 
标准 简介 : 
本 规程 规定 了 直流 电源 装置 、 电 解 用 大 功率 可 控 硅 整 
流 装 置 、UPS 装置 及 酸 ( 碱 ) 性 蓄电池 维护 检修 周期 、 项 




































































本 规范 规定 的 LG2 型 行 电源 滤波 电感 器 ， 其 全 部 要 法 
语 由 本 规范 和 SJ 20037-92《 射 频 固 定 和 可 变 电 感 器 总 规 
范 》 作 出 规定 。 本 规范 适用 于 机 人 敏 雷 达 光 栅 显 示 器 及 同类 
显示 器 行 电 源 滤波 用 LG2 型 电感 器 。 









































通道 级 电源 控制 接口 
标准 编号 : SJ 20153-1992 
实施 日 期 : 1993-05-01 
发 布 部 门 : 中 国电 子 工业 总 公司 
标准 简介 : 

本 标准 规定 了 设计 生产 的 设备 在 电源 时 序 和 控制 方面 
能 兼容 的 电源 控制 接口 ， 其 中 包括 电源 控制 口 线 和 可 选 的 
紧急 断 电 特 检 的 定义 和 描述 ， 本 标准 适用 于 军用 计算 机 与 
外 围 设备 。 






























































机 载 雷 达 用 栅 控 行 波 管 组 合 高 压 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20396-1994 
实施 日 期 : 1994-12-01 

标准 简介 : 

本 规范 规定 了 机 载 雷 达 用 栅 控 行 波 管 组 合 高 压 电 源 
(以 下 简称 高 压 电源 ) 的 通用 要 求 、 质 量 保 证 规定 以 及 交 货 
准备 要 求 。 本 规范 适用 于 机 载 雷 达 栅 控 行 波 管 组 合 高 压 电 
压 ， 其 他 机 载 电子 设备 的 组 合 高 压 电源 也 可 参照 采用 。 本 
规范 是 制定 高 压 电源 产品 规范 的 基本 依据 。 






































































































































机 载 雷 达 用 栅 控 行 波 管 钛 泵 电源 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20398-1994 
实施 日 期 : 1994-12-01 

标准 简介 : 

本 规范 规定 了 记载 雷达 用 栅 控 行 波 管 钛 泵 电源 的 通用 
技术 要 求 、 质 量 保证 规定 及 交 货 准备 要 求 。 本 规范 适用 于 
机 载 雷 达 用 栅 控 行 波 管 钛 泵 电源 〈 以 下 简称 电源 ) ， 其 他 机 
载 电子 设备 的 行 波 管 钛 泵 电源 也 可 参照 采用 。 本 规范 是 制 
定 机 载 雷达 用 栅 控 行 波 管 钛 和 泵 电源 产品 规范 的 基本 依据 。 





























































































































机 载 电 源 变换 设备 通用 规范 
标准 编号 : SJ 20799-2001 
实施 日 期 : 2002-01-01 
标准 简介 : 
本 规范 规定 了 机 载 电源 变换 设备 的 要 求 、 质 量 保证 规 
































目 、 质 量 标准 、 定 期 检查 项 目 要 求 、 常 用 故障 与 处 理 方法 、 
交接 程序 与 验收 要 求 。 本 规程 适用 于 石化 企业 生产 装置 内 
使 用 的 计算 机 、 仪 表 、 事 故 供电 的 UPS 和 直流 系统 中 的 直 
流 电源 装置 ; 固定 酸 〈 碱 ) 性 蓄电池 、 免 维护 酸性 电池 及 
电解 用 大 功率 可 控 整 流 装置 的 维护 及 检修 。 





































































































LG2 型 行 电源 滤波 电感 器 详细 规范 
标准 编号 : SJ 20096-1992 
实施 日 期 : 1993-05-01 

发 布 部 门 : 中 国电 子 工业 总 公司 
标准 简介 : 























定 和 交 货 准备 等 要 求 。 本 规范 适用 于 机 载 电子 设备 用 AC- 
DC、DC-DC 和 DC-AC 电源 变换 设备 。 


























程控 电话 交换 机 电源 通用 技术 条 件 
标准 编号 : SJ/T 10693-1996 
实施 日 期 : 1996-11-01 
发 布 部 门 : 中 华人 民 共 和 国电 子 工业 部 
标准 简介 : 
本 标准 规定 了 程控 电话 交换 机 电源 系统 的 技术 要 求 、 
试验 方法 、 检 验 规则 及 标志 、 包 装 、 运 输 、 贮 存 等 。 本 标 
准 适用 于 各 类 程控 电话 交换 机 的 基础 电源 系统 和 设备 (以 
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下 简称 电源 设备 ) 。 








无 线 电 和 电视 设备 用 跨 电源 线 、 天 线 耦合 和 旁 路 电容 器 
标准 编号 : SJ/Z 9041-1987 
实施 日 期 : 1987-10-20 
标准 简介 : 

1. 1 本 技术 要 求 适 用 于 工作 在 85%C，125V 和 250V 额 
定 电 压 ，50 ~60Hz 电路 中 均 无 线 电 路 总 无 线 电 、 电 视 接收 
以 及 类 似 应 用 设备 用 的 电容 器 ， 这 些 设备 由 于 电容 器 的 击 
穿 可 能 会 造成 失火 、 触 电 或 人 身 伤害 的 危险 。1. 2 本 技术 要 
求 也 适用 于 工作 在 85%C ，125V 和 250V 额定 电压 ，50 ~ 
60Hz 电路 中 的 无 线 电 、 电 视 接 收 以 及 类 似 应 用 设备 用 的 双 
重 保护 电容 器 ， 这 些 设 备 由 于 电容 器 的 击 穿 可 能 会 造成 失 
火 、 触 电 或 人 身 伤害 危险 。 







































































































































































牙科 光 固 化 机 第 2 部 分 : 发 光 二 极 管 (LED) 灯 

标准 编号 : YY 0055. 2-2009 

实施 日 期 : 2010-12-01 

发 布 部 门 : 国家 食品 药品 监督 管理 局 

标准 简介 : 
YY0055 的 本 部 分 规定 了 以 蓝光 波长 的 发 光 二 极 管 为 光 

















源 ， 在 牙科 临床 用 于 对 以 聚合 物 为 基底 的 修复 材料 进行 昭 





射 使 之 固化 的 光 固 化 机 (以 下 简称 LED 光 固 














化 机 ) 的 要 求 














和 试验 方法 。 本 部 分 不 适用 于 牙科 技工 室 使 用 的 ， 用 于 间 
接 修 复 物 、 牙 片 、 义 元 和 其 他 口腔 科 应 用 的 LED 光 固 化 
机 。 当 本 部 分 有 规定 时 ， 本 部 分 优先 于 GB9706. 1-2007 。 




















地 方 标准 
道路 灯 LED 模块 互 换 规范 
标准 编号 : DB51/T 1794-2014 
实施 日 期 : 2014-08-01 
发 布 部 门 : 四 川 省 质量 技术 监督 局 
标准 简介 : 

暂 缺 。 





微 灌 用 自动 稳 压 器 
标准 编号 : DB65/T 3054-2010 
实施 日 期 : 2010-03-01 














发 布 部 门 : 新 疆 维吾尔 自治 区 质量 技术 监督 局 





标准 简介 : 
暂 缺 。 
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. 安徽 大 学 -工业 节 电 与 电能 质量 控制 


省 级 协同 创新 中 心 


通 大 学 -电力 电子 与 电力 牵引 
研究 所 团队 


4. 重庆 大 学 -电磁 场 效应 、 测 量 和 电磁 
成 像 研 究 团 队 RN 
5. 重庆 大 学 -高 功率 脉冲 电源 研究 组 ……… 
6. 重庆 大 学 -无 线 电能 传输 技术 研究 所 …… 
7. 重庆 大 学 - 系 能 源 电力 系统 安全 分 析 
与 控制 团队 eee 
8. 重庆 大 学 -新 型 电力 电子 器 件 封装 
集成 及 应 用 团队 RN 
9. 重庆 大 学 - 周 锥 维 教授 团队 ………… 
10. 大 连理 工大 学 -特种 电源 团队 ………………… 
11. 大 连理 工大 学 - 压 电 俘 能 、 换 能 的 
和 研 究 团 队 
12. 电子 科技 大 学 -国家 863 计划 强 
辐射 重点 实验 室 pp 
13. 东南 大 学 -江苏 电机 与 电力 电子 
联盟 nse 
14. 福州 大 学 -功率 变换 与 电磁 技术 
研发 团队 
15. 福州 大 学 -智能 控制 技术 与 能 入 式 
系统 团队 eee 
16. 广西 大 学 -电力 电子 系统 的 分 析 与 
控制 团队 
17. 国 网 江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 
院 -电能 质量 监测 与 治理 技术 研究 
团队 
18. 哈尔滨 工业 大 学 -电能 变换 与 控制 
人 研究 也 eset 
19. 哈尔滨 工业 大 学 -模块 化 多 电 平 
变换 器 及 多 端 直流 输电 团队 …………… 
20. 哈尔滨 工业 大 学 -先进 电 驱 动 技术 


创新 团队 有 540 

21. 哈尔滨 工业 大 学 (威海 )- 可 再 生 
能 源 及 微 电 网 创新 团队 ……………… 540 

2 合肥 工业 大 学 -阳光 电源 联合 实验 

室 541 
23. 河北 工业 大 学 -电器 元 件 可 靠 性 

团队 Semen pie 542 
24. 湖南 大 学 -电动 汽车 先进 驱动 系 

统 及 控制 团队 eensnnp iin 542 
25. 湖南 大 学 -工业 高 效 电 能 变换 与 电能 

质量 控制 理论 与 新 技术 研究 团队 …… 543 
26. 华北 电力 大 学 -先进 输电 技术 团队 …… 544 
27. 华北 电力 大 学 -直流 输电 研究 团队 …. 54s 
28. 华东 师范 大 学 - 微 纳 机 电 系 统 课题 

和 A 545 
29. 华南 理工 大 学 -电力 电子 系统 分 析 

与 控制 团队 sss 545 
30. 华中 科技 大 学 -半导体 化 电力 系统 

研究 中 心 esetii 546 
31. 华中 科技 大 学 -电气 学 院 高 电压 工程 系 

高 电压 与 脉冲 功率 技术 研究 团队 …… 547 
32. 华中 科技 大 学 - 康 勇 教授 团队 …… 了 
33. 华中 科技 大 学 -先进 电机 技术 研究 

上 548 
34. 吉林 大 学 -地 学 仪器 特种 电源 研究 

团队 全 548 
35. 江南 大 学 -新 能 源 技术 与 智能 装备 

研究 所 soon i 549 
36. 辽宁 工程 技术 大 学 -电力 电子 技术 

及 其 磁 集 成 技术 研究 团队 pp 549 
37. 南昌 大 学 -信息 工程 学 院 能 源 互联 网 

研究 团队 soar 550 
38. 南京 航空 航天 大 学 -高 频 新 能 源 

团队 nie 550 
39. 南京 航空 航天 大 学 -国家 国防 科 工 局 
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“航空 电源 技术 ”国防 科技 创新 
团队 、” 新 能 源 发 电 与 电能 变换 ” 


江苏 省 高 校 优 秀 科技 创新 团队 …………… 550 
南京 航空 航天 大 学 -航空 电力 系统 

及 电能 变换 团队 | 
南京 航空 航天 大 学 -模块 电源 实 
ER 2 
南京 理工 大 学 -自动 化 学 院 先 进 电源 

与 储 能 技术 研究 所 
清华 大 学 -电机 系 可 再 生 能 源 与 

微 电 网 课题 组 …………… 
清华 大 学 -电力 电子 与 电机 控制 
人 a 
清华 大 学 -电力 电子 与 电力 传动 
ee a a 
清华 大 学 -新 能 源 与 节能 控制 研究 

Fh 558 
上 海 大 学 -新 能 源 电 驱动 团队 ………… 558 
上 海 海事 大 学 -电力 传动 与 控制 

团队 ees Dr a 559 
上 海 交通 大 学 -风力 发 电 研究 中 心 …… 560 
四 川 大 学 -高 频 高 精度 电力 电子 变换 
技术 及 其 应 用 团队 ec ed 
天 津 大 学 -信息 处 理 与 电学 成 像 

Ne 
天 津 大 学 -自动 化 学 院 电 力 电 子 与 

电力 传动 课题 组 3 
同济 大 学 -电力 电子 可 靠 性 研究 组 …… 565 
武汉 大 学 -大 功率 电力 电子 研究 

HY 566 
武汉 理工 大 学 - 夏 泽 中 团队 ………………… 568 
武汉 理工 大 学 -自动 控制 实验 室 ……… 568 


. 厦门 大 学 - 微 电 网 课题 组 
. 燕山 大 学 -可 再 生 能 源 系 统 控 制 


. 浙江 大 学 -GTO 实验 室 
. 浙江 大 学 - 陈 国 柱 教授 团队 ………… 
. 浙江 大 学 -电力 电子 技术 研究 所 


. 浙江 大 学 - 何 湘 宁 教 授 研 究 团 队 
.浙江 大 学 - 马 拘 教授 团队 
. 浙江 大 学 - 微 纳 电子 所 韩 雁 教 授 


.西安 电子 科技 大 学 -电路 与 系统 供电 


中 的 电源 设计 与 噪声 分 析 团 队 …………: 


. 西安 交通 大 学 -电力 电子 与 新 能 源 


技术 研究 中 心 


.西安 理工 大 学 -电力 电子 技术 与 特种 


电源 装备 研究 团队 


. 西南 交通 大 学 -高 功率 微波 技术 实验 


EE 


队 


徐 德 鸿 教授 团队 ……………………… 


队 


.浙江 大 学 -智能 电网 柔性 控制 技术 


与 装备 研发 团队 


. 中国 矿 业 大 学 -电力 电子 与 矿山 


监控 研究 所 


. 中 国 矿业 大 学 -信和 电学 院 505 实 


.中国 矿 业 大 学 (北京 )- 大 功率 电力 


电子 应 用 技术 研究 团队 ………… 


.中国 人民 解 放 军 海军 工程 大 学 -电力 


集成 创新 团队 


. 中 山大 学 -第 三 代 半 导体 GaN 电力 


电子 材料 与 器 件 研 究 团队 
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安徽 大 学 -工业 节 电 与 电能 质量 控制 省 级 协同 创新 和 东南 大 学 国家 重点 学 科 和 和 平台， 以 安徽 电力 、 马 钢 和 许 
中 心 南 电机 等 重点 企业 及 其 技术 中 心 为 工程 化 示范 和 产业 化 雪 
地 址 : 安徽 省 合肥 市 九龙 路 111 号 ， 安 徽 大 学 莫 苑 校区 理 。 地 ， 改 革 协同 创新 模式 和 机 制 ， 联 合共 建 “工业 节 电 与 电 
工 B 座 能 质量 控制 协同 创新 中 心 "， 在 工业 节 电 和 用 电 质 量 及 安全 
邮编 : 230601 等 重点 领域 ， 搭 建 高 技术 研发 平台 、 技 术 转 移 平台 、 公 共 
电话 : 0551-63861862 技术 服务 平台 、 科 技 型 企业 孵化 平台 和 高 层次 人 才 培 养 平 
传真 : 0551-63861862 台 ， 建 成 服务 全 省 ， 辐 射 周边 ， 在 国内 具有 较 大 影响 的 公 
网 址 : http: A//www3. ahu. edu. cn/jdcxv 共 协 同 创新 中 心 ， 通 过 政 产 学 研 合作 机 制 ， 整 合 各 类 资源 ， 
团队 人 数 : 127 开展 联合 技术 创新 ， 推 动 高 耗 能 传统 产业 技术 升级 ， 提 高 
团队 带头 人 : 王 群 京 能 源 、 钢 铁 等 支柱 产业 经 济 和 社会 效益 ， 孵 化 和 催生 节 电 
主要 成 员 : 李 国 丽 、 郑 常 宝 、 赵 吉文 、 胡 存 刚 、 陈 权 产品 战略 性 新 兴 产 业 ， 促 进 区 域 经 济 社会 可 持续 发 展 。 
研究 方向 : 高 节能 电机 及 其 控制 、 电 力 电子 装置 、 电 能 质 通过 中 心 实现 政 产 学 研 实质 性 联合 ， 发 挥 政府 职能 冯 
量 检测 与 治理 门 主导 作用 ， 建 立 高 等 院 校 与 企业 间 的 产 学 研 合作 对 口 支 
团队 简介 : 援 关 系 ， 实 现 能 力 互补 和 研发 风险 的 分 担 ; 融合 高 校 和 企 
业 节 电 与 电能 质量 控制 协同 创新 中 心 (以 下 简称 。 业 各 自 的 人 才 优 势 、 技 术 优 势 ， 集 聚 和 培养 一 批 高 层次 技 
“中 心 ”") 是 安徽 大 学 牵头 ， 联 合 东南 大 学 、 安 徽 省 电力 公 。” 术 人 才 ; 面向 产业 ， 建 立 产 学 研 结合 的 公共 科技 创新 平台 ， 
司 、 马 钢 (集团 ) 控股 有 限 公司 、 安 徽 皖南 电机 股份 有 限 。 形成 一 批 在 国内 具有 一 流水 平 的 产 学 研 开发 基地 和 产业 化 
公司 和 合肥 通用 机 械 研 究 院 等 作为 核心 共 建 单位 ， 由 共同 。 基地 ， 加 快 学 校 科学 技术 向 企业 转移 ;承担 和 实施 一 批 国 
致力 于 提升 科技 创新 能 力 和 拔尖 创新 人 才 培 养 能 力 、 服 务 。 家 和 省 级 重大 科技 项 目 ， 不断 缩短 企业 产品 技术 研发 周期， 
和 引领 工业 节 电 与 电能 质量 控制 领域 技术 创新 、 应 用 和 推 ”提升 产业 创新 水 平 ， 加 快 相关 产业 的 科技 进步 ; 攻克 一 批 
广 的 高 等 院 校 、 科 研 院 所 、 企 业 和 国际 创新 机 构 等 单位 联 ”制约 产业 发 展 的 工业 节能 和 用 电 安 全 共性 关键 技术 ， 形 成 
合 组 建 的 非法 人 实体 组 织 。 具有 国际 竞争 力 的 自主 品牌 、 自 主 知识 产权 ， 形 成 系列 化 
中 心 的 宗旨 是 : 面向 制约 区 域 可 持续 发 展 的 节能 和 的 国家 、 行 业 以 及 地 方 标准 ; 通过 中 心 的 技术 辐射 、 产 品 
源 安 全 等 重大 问题 ， 本 着 “优势 互补 ， 深 度 融 合 ， | 辐射 和 服务 辐射 功能 ， 为 行业 单位 和 用 户 提 供 多 层面 ， 专 
新 ， 利 益 共享 ， 对 外 开放 ， 支 撑 发 展 ” 的 原则 ， 在 安徽 省 。 业 化 的 服务 。 
能 源 局 指导 下 ， 基 于 长 期 项 目 和 人 才 合 作 ， 依 托 安徽 大 学 。 在 研 项 目 : 
国家 级 及 省 部 级 科研 项 目 清单 
项 目 名称 编号 项 目 类 别 
1. 基于 多 支持 向 量 机 和 重心 邻 域 估计 的 永 磁 直 线 电 机 空间 谐 波 抑制 研究 (51277002) 国家 自然 科学 基金 
2 矿山 用 大 型 主 排水 泵 电机 系统 节能 技术 的 研究 与 应 用 (2013BAF01B01) ”国家 科技 支撑 课题 
3. 大 型 机 电 装 备 绿色 节能 技术 研究 与 应 用 一 一 大 型 流体 机 械 节 能 技术 研究 与 应 用 (2013BAFO1B02) 司 家 科技 支撑 课题 
4 公共 机 构 节能 关键 技术 研发 及 暖 通 综合 节能 技术 (2012BAA13B01) | ”国家 科技 支撑 课题 
5. 燃烧 过 程 多 光谱 分 析 仪 器 的 开发 与 应 用 一 一 燃烧 过 程 多 光谱 分 析 仪 信息 综合 平台 研发 | (2012YQ220119) 
设备 开发 专项 
6. 脉冲 随机 系统 的 稳定 性 、 随 机 镇 定 及 其 在 神经 网 络 中 的 应 用 研究 (11301004) 国家 自然 科学 基金 
7. 基于 GPU 的 directionlets 域 SAR 图 像 相 干 斑 噪 声 抑制 并 行 算法 研究 (61370110) 国家 自然 科学 基金 
8. 有 源 中 点 箱 位 型 变换 器 SHEPWM 控制 策略 的 优化 研究 (51307002) 国家 自然 科学 基金 
9 基于 虚拟 样机 建 模 的 永 磁 球形 电 宙 自 适应 反 演 协同 控制 研究 (51307001) 国家 自然 科学 基金 
10. 基于 多 信息 局 部 相关 模型 的 视频 标注 研究 (61300056) 国家 自然 科学 基金 
11. 移动 云 计算 环境 下 软件 跨 平台 运行 与 安全 机 制 关键 技术 研究 (61300169) 国家 自然 科学 基金 
12. 基于 面部 结构 特征 先 验 信息 的 人 脸 特 征 点 深度 值 估计 方法 研究 (61370109) 国家 自然 科学 基金 
13. 多 窗 实 值 离散 Gabor 展开 与 变换 理论 及 快速 算法 (61372137) 国家 自然 科学 基金 
14. 极 短 沟 道 MOST 的 二 维 器 件 模型 与 电路 模拟 器 器 件 模型 统一 建 模 的 研究 (61376098) 国家 自然 科学 基金 
15. 基于 第 一 性 原理 的 阻 变 存储 器 存储 机 理 和 优化 方案 的 研究 (61376106) 辐 家 自然 科学 基金 
16. 全 息 视频 显示 的 LCOS 原理 研究 (61377006) 国家 自然 科学 基金 
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( 续 ) 
项 目 名 称 编号 项 目 类 别 
ee i A 
18. 基于 多 辛 算法 的 金属 材料 电磁 场 超 强 透 射 机 理 研究 (51477001) 司 家 自然 科学 基 今 
人 (61401001) 国家 自然 科学 基金 
20. 基于 EOG 的 人 体 行为 识别 算法 及 其 应 用 研究 (61401002) 国家 自然 科学 其 全 
21. 基于 跨 媒体 随机 点 积 图 模型 的 网 络 图 像 事 件 分 析 研 究 (61402002 ) 国家 自然 科学 基金 
22. 基于 线性 贝 叶 斯 MAP 估计 和 稀 玻 表达 模型 的 图 像 插值 算法 研究 (61402003) 司 家 自然 科学 基金 
23. SAR 图 像 配 准 中 仿 射 不 变 特征 提取 和 变换 参数 佑 计算 法 研究 及 快速 实现 (61402004) 国家 自然 科学 基金 
24. 多 维 多 粒 度 粗糙 集 模型 和 算法 研究 (61402005) ep 
25. 面向 网 状 结构 数据 的 粒 化 方法 、 模 型 及 其 应 用 研究 (61402006) 司 家 自然 科学 基 兮 
26. 基于 经 验 软件 工程 方法 的 云 计算 工作 流 系统 设 计 的 研究 (61402007) 居家 目 然 科学 其 多 
27. 辛 时 域 离散 伽 略 金 算法 及 其 在 典型 微 纳 结构 电磁 仿真 中 的 应 用 (61471001) 到 家 自然 科学 基金 
28. 基于 车 辆 身份 的 VANET 安全 机 制 及 其 系统 评估 方法 研究 0 i 
29. 基于 多 模 态 视觉 模型 的 行为 事件 分 析 研 究 与 应 用 (61472002) 国家 自然 科学 基金 
30. 基于 分 布 多 极 磁 场 模型 的 三 自由 度 永 磁 球形 电动 机 位 置 检测 研究 (51407002) 国家 自然 科学 基金 
31. 新 型 通用 配 电网 静止 同步 补偿 器 拓扑 及 其 控制 策略 研究 (51407001 ) 国家 自然 科学 基金 
32. 基于 多 普 勒 调制 复合 字典 匹配 分 解 与 重 构 的 列车 轴承 声 信号 调理 研究 (51505001) 国家 自然 科学 基金 
33. 基于 切换 系统 理论 的 机 电 伺服 转台 多 工 况 优化 控制 (51507001) 司 家 自然 科学 基金 
34. 电动 汽车 驱动 与 制 动 一 体 化 混合 能 量 源 系统 研究 (51507002) 司 家 自然 科学 基金 
35. 基于 栅栏 图 像 SVD 相位 相关 算法 的 直线 电机 动 子 位 置 超 精密 测量 研究 (51577001) 国家 自然 科学 基金 
36. 基于 随机 相位 调制 的 自然 场景 压缩 成 像 方法 与 实现 研究 (61501001) 站 衣 浊 类 科学 天 如 
37. 极 化 码 串 行 抵消 解码 算法 误 码 特性 研究 (61501002) 到 家 自然 科学 其 侈 
38. 有 向 图 谱 理论 在 图 像 匹 配 中 应 用 研究 (61501003) 国家 自然 科学 其 仿 
39. 基于 算 量 法 与 渐 近 波形 估计 技术 的 动态 海面 宽带 电磁 散射 特性 研究 (61501004) 到 家 自然 科学 基金 
40. 基于 多 目标 优化 的 约束 模式 挖掘 方法 研究 (61502001) 到 家 自然 科学 基金 
41. 基于 形状 信息 和 结果 反馈 的 多 图 谱 图 像 分 割 方法 (61502002 ) 到 家 自然 科学 基金 
42. 基于 概率 超 图 直 推 式 学 习 的 交互 式 图 像 检索 方法 研究 (61502003) 司 家 自然 科学 基金 
43. 分 子 层次 上 肺癌 子 型 标记 物 识别 的 计算 模型 研究 (61502004) i 
44. 基于 图 像 前 景 关联 的 协同 抠 图 技术 研究 (61502005) 加 家 自然 科学 基 兮 
45. 通用 时 序 逻 辑 表达 下 的 视频 时 空 行为 理解 研究 与 应 用 (61502006) 国家 自然 科学 基金 
46. 适用 于 可 逆 信 息 隐藏 算法 的 图 像 质量 评价 标准 研究 (61502007) 到 家 自然 科学 基金 
47. SPN 型 分 组 密码 的 新 型 代数 分 析 方 法 研究 (61502008) 到 家 自然 科学 直人 
48. 基于 图 像 灰 度 倘 分 解 的 密 文 图 像 高 载荷 可 逆 信 息 隐 藏 (61502009) 加 家 自然 科学 基金 
49. 开放 式 云 平台 中 基于 跨 域 用 户 的 数据 隐私 保护 技术 (61572001) 司 家 自然 科学 其 全 
50. 基于 局 部 中 层 特征 的 密集 场景 视频 分 析 研 究 (61572029) 轩 家 自然 科学 其 外 
51. 大 规模 有 向 网 络 的 拉 普 拉 斯 戏 入 、 聚 类 和 半 监 督学 习 (61572030) 到 家 自然 科学 基 侈 
52. 密码 学 安全 且 实 际 有 效 的 动态 频谱 拍卖 机 制 研究 (61572031) 国家 自然 科学 基金 
53. 复杂 事件 设计 下 分 布 式 事件 触发 协调 控制 方法 研究 (61573021 ) 国家 自然 科学 基金 
54. 电网 间 谐 波 、 谐 波 分 析 新 方法 研究 (2. 01234E + 13) 教育 部 博 点 趟 全 
55. 安徽 省 高 节能 电机 高 技术 研究 实验 室 建设 (2013020405 ) 安徽 省 自主 创新 项 目 
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( 续 ) 
项 目 名 称 编号 项 目 类 别 
56. 新 型 矿 用 绞车 机 电 一 体 化 设计 (6061343 ) 安徽 省 教育 厅 重 点 项 目 
57. 基于 新 型 拓扑 及 其 控制 的 NPC 多 电 平 变 流 器 功率 器 件 损耗 不 均 的 解决 方案 研究 (KJ2013A011) 安徽 省 教育 厅 
58. 三 自由 度 永 磁 球 形 电机 伺服 控制 系统 的 研发 (KJ2013A012 ) 安徽 省 教育 厅 
59. 设备 状态 流 形 特征 表示 与 诊断 研究 (KJ2013A010 ) 安徽 省 教育 厅 
60. 智能 消防 侦察 机 器 人 的 研制 (1401b042010 ) 安徽 省 科技 强 警 项 目 
61. 中 点 箱 位 型 多 电 平 变 流 器 功率 器 件 损耗 均衡 控制 研究 (1308085ME81 ) 安徽 省 自然 科学 基金 
62. 公安 机 关 大 数据 管理 平台 及 智能 搜索 引擎 的 研发 (1301b042003 ) 安徽 省 科技 攻关 项 目 
63. 多 自由 度 永 磁 球形 电动 机 结构 优化 及 位 置 检测 研究 (1308085QE82) 安徽 省 自然 科学 基金 
64. 陶瓷 义齿 复杂 型 面 高 效 磨 削 加 工 关键 技术 研究 (1308085QE93) 安徽 省 自然 科学 基金 
65. 汽车 车 桥 零 件 的 高 效 加 工 技术 (1301022079) 安徽 省 科技 攻关 项 目 
66. 切削 刀具 的 仿生 设计 及 减 阻 机 理 的 研究 (1308085ME63 ) 安徽 省 自然 科学 基金 
67. 谐 波 对 电网 设备 影响 研究 及 技术 经 济 评价 河北 省 电力 研究 院 
68. 青年 骨干 教师 项 目 -电动 汽车 电 驱 及 储 能 系统 研究 安徽 大 学 
69. 非 线性 随机 振动 压 电 能 量 回收 方法 研究 (1408085 ME81 ) 安徽 省 自然 科学 基金 
70. 基于 超级 电容 的 电动 汽车 用 高 效 混合 能 量 源 系 统 研 究 (1508085QE98 ) 安徽 省 自然 科学 基金 
71. 基于 电压 模型 的 感应 电机 无 速度 传感器 矢量 控制 的 全 状态 稳定 性 研究 (1408085QKL99) | 安徽 省 自然 科学 基金 
中 心 近 三 年 横向 课题 项 目 清单 
项 目 名 称 产 学 研 合 作 单位 负责 人 
1. 光伏 逆 变 器 系列 产品 的 研发 安泰 科技 王 群 京 
2. 离 网 光伏 发 电 控制 逆 变 器 的 研发 安泰 科技 胡 存 刚 
3. 有 源 中 点 钳 位 型 光伏 变 流 器 的 研发 江苏 东 润 光伏 科技 有 限 公司 胡 存 刚 
4. 土壤 理化 性 质数 据 采 集 与 分 析 系 统 的 研发 农业 部 南京 农业 机 械 化 研究 所 胡 存 刚 
5. 履带 式 机 器 人 在 安徽 电网 中 应 用 的 可 行 性 研究 安徽 省 电 科 院 李 国 丽 
6. iHev 混合 动力 汽车 驱动 电机 设计 安徽 江淮 汽车 有 限 公 司 王 群 京 
7. 微 电 网 系统 关键 技术 研究 与 示范 安徽 安泰 科技 股份 王 群 京 
8. 变压器 电抗 器 火灾 案例 及 消防 机 器 人 安徽 省 电 科 院 李 国 丽 
9. 矿 用 SVG 控制 驱动 系统 及 装置 的 研发 淮南 万 泰 集团 王 群 京 
10. 100kW 电动 大 巴 控制 器 无 速度 传感器 矢量 控制 软件 开发 合肥 阳光 电源 有 限 公 司 漆 星 
11. 感应 电机 通风 冷却 模型 设计 中 国 船舶 重工 集团 公司 第 七 一 二 研究 所 张 茂松 
12. 异型 螺栓 加 工 工艺 技术 研究 2 宁波 浩 渤 工 贸 有 限 公司 李 柱 华 
13. 电视 视频 检测 系统 安徽 科大 讯 飞信 息 科 技 股份 有 限 公司 李 腾 
14. 光伏 微 电 网 建 模 与 仿真 技术 人 研究 项 目 安徽 省 电 科 院 王 群 京 
0 安徽 合 凯 电力 保护 设备 有 限 公司 王 群 京 
16. 钢铁 企业 薄板 生产 线 电 压 四 陷 治理 装置 研发 安徽 合 饥 电力 保护 设备 有 限 公 司 郑 常 宝 
17. 宝钢 直属 三 部 主干 网 电能 质量 状态 分 析 与 研究 上 海宝 钢 安 大 电 能 质量 有 限 公司 朱 明 星 
18. 谐 波 对 电网 设备 影响 研究 及 技术 经 济 评价 国 网 河北 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 朱 明 星 
19. 城市 地 铁 注 入 配 网 谐 波 测 量 分 析 及 接 入 系统 方案 评估 河北 电力 研究 院 朱 明 星 
20. 连云港 旗 台 作业 区 散 货 泊位 电网 无 功 补偿 及 电动 机 节 电 运行 方法 研究 交通 运输 部 水 运 科 学 人 研究 所 朱 明 星 
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( 续 ) 
项 目 名 称 产 学 研 合作 单位 负责 人 
0 二 和 人 
ee 31BDS 35kV 供 配 电 系统 和 电炉 设备 节 电 运行 技术 研究 马鞍 山 钢铁 股份 有 限 公司 朱 明 星 
22. 具有 储 能 装置 的 分 布 式 光伏 发 电 系 统 关 键 技术 研究 安徽 合 饥 电力 保护 设备 有 限 公司 王 群 京 
23. 100A 有 源 电力 滤波 器 的 研发 (合肥 市 节能 院 奖 励 ) 合肥 市 科技 局 王 群 京 
24. 光伏 微 电 网 关键 技术 研究 与 示范 应 用 安徽 安泰 科技 股份 王 群 京 
25. 储 能 型 双向 变 流 器 的 研发 安徽 贵 博 新 能 有 限 公 司 胡 存 刚 
26. 电动 汽车 用 高 效 电机 电 驱 及 制 动 回收 系统 关键 技术 研究 南京 研 旭 电气 科技 有 限 公 司 丁 石川 
27. 便携 式 电能 质量 测试 仪器 研发 安徽 节 源 节能 科技 有 限 公司 朱 明 星 
28. 山 江 重工 电弧 炉 干 扰 发 生 量 及 解决 方案 研究 湖北 山 江 重工 有 限 公 司 朱 明 星 
29. 合肥 金太 阳 通 威 子 站 光伏 并 网 电能 质量 问题 及 解决 方案 研究 赛 维 LDK 光伏 科技 (合肥 ) 工 程 有 限 公司 朱 明 星 
30. IPQ-1 电能 质量 便携 式 测 试 仪器 研发 上 海 勤 礼 信息 技术 有 限 公 司 朱 明 星 
31. 配 电 网 电能 质量 测试 与 评估 技术 服务 项 目 上 海 柴油 机 股份 有 限 公 司 朱 明 星 
32. 城市 地 铁 注 入 配 网 谐 波 测量 分 析 及 接 人 系统 方案 评估 河北 电力 研究 院 朱 明 星 
科研 成 果 : 
SCI、EI 收录 成 果 清 
成 果 名 称 发 表 时 间 收录 
1. Depth Estimation of Face Images Using the Nonlinear Least-Squares Model 2013 SCI 
2. Directionlet-based denoising of SAR images using a Cauchy model 2013 SCI 
3. A multiscale products technique for denoising of DNA capillary electrophoresis signals 2013 SCI 
4. SAR Image Despeckling with Adaptive Multiscale Products Based on Directionlet Transform, 2013 SCI 
5. Virtual neighbor based connectivity preserving of multi-agent systems with bounded control inputs in the presence of 20 认 5 
unreliable communication links 
6. Distributed event-triggered control of multi-agent systems with combinational measurements 2013 SCI 
7. Face recognition with multi-resolution spectral feature images 2013 SCI 
8. Resilient L2-Lo Filtering of Uncertain Markovian Jumping Systems within the Finite-Time Interval 2013 SCI 
9. Robust finite-time estimation of Markovian jumping systems with bounded transition probabilities 2013 SCI 
10. Nonnegative Signal Decomposition with Supervision 2013 SCI 
11. A Novel Symplectic Multi-Resolution Time-Domain Scheme for Electromagnetic Simulations 2013 SCI 
12. Finite-time boundedness of uncertain time-delayed neural network with Markovian jumping parameters 2013 SCI 
13. Output regulation of a class of continuous-time Markovian jumping systems 2013 SCI 
14. L2 - Lo fuzzy control for Markov jump systems with neutral time-delays 2013 SCI 
15. Laddered Multilevel DC/AC Inverters used in Solar Panel Energy Systems 2013 SCI 
16. Hybrid Split-Capacitors and Split-Inductors Applied in Positive Output Super-Lift Luo-Converters 2013 SCI 
17. Low-Rank Affinity Based Local-Driven Multilabel Propagation 2013 SCI 
18. A detection method for bearing faults using null space pursuit and S transform 2014 SCI 
19. Directionlet-based method using the Gaussian mixture prior for SAR image despeckling 2014 SCI 
20. A Novel Image Denoising Algorithm Using Linear Bayyesian MAP Estimation Based on Sparse Representation 2014 SCI 
21. A denoising method based on null space pursuit for infrared spectrum 2014 SCI 
22. A high quality single-image super-resolution algorithm based on linear Bayesian MAP estimation with sparsity prior 2014 SCI 
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( 续 ) 
成 果 名 称 发 表 时 间 收录 
23. Classification of gait rhythm signals between patients with neuro-degenerative diseases and normal subjects: Exper- cet 
iments with statistical features and different classification models 
24. A portable embedded drug precursor gas detection and identification device based on cataluminescence-based sen- on ee 
sor array 
25. Optimal finite-time passive controller design for uncertain nonlinear Markovian jumping systems, 2014 SCI 
26. Robust Control, Optimization, and Applications to Markovian Jumping Systems 2014 SCI 
27. Suboptimal Event-Triggered Consensus of Multiagent Systems 2014 SCI 
28. Gene differential coexpression analysis based on biweight correlation and maximum clique 2014 SCI 
29. Unbiased estimation of Markov jump systems with distributed delays 2014 SCI 
30. Stochastic Systems: Modeling, Optimization and Applications 2014 SCI 
31. A cataluminescence sensor system for diethyl ether based on CdO nanostructure 2014 SCI 
32. Feature extraction for identification of drug and explosive concealed by body packing based on positive matrix fac- 5 5 全 
torization 
33. Microarray data classification using the spectral-feature-based TLS ensemble algorithm 2014 SCI 
34. Application of BW-ELM model on traffic sign recognition 2014 SCI 
35. Super-Lift Boost Converters 2014 SCI 
36. Optimum Design of the Precise Surface Plate Based on Thermal Deformation Experiment and FEA 2014 SCI 
37. Almost asymptotic regulation of Markovian jumping linear systems in discrete-time 2014 SCI 
38. Fault estimation for T-S fuzzy Markovian jumping systems based on the adaptive observer 2014 SCI 
39. On-line Fault Diagnosis of Main Reducer based on the Noise Characteristic Parameters 2013 El 
40. 光伏 发 电 并 网 系统 的 仿真 建 模 及 对 配 电网 电压 稳定 性 影响 2013 EI 
41. Selective Harmonic Elimination PWM Method Applied to Three-level Photovoltaic NPC Inverter 2013 El 
42. Design and Analysis of Permanent Magnetic Spherical Motor with Cylindrical Poles 2013 El 
43. Structural Optimization of Double-secondary PMSLM Based on Spatial Harmnic Suppression 2013 El 
44. Design and Performance Analysis of Small Denture Machining Equipment 2013 El 
45. Design of a 5-Axis CNC Machine Tool Applied to Dental Restoration 2013 El 
46. Simulation model of photovoltaic generation grid-connected system and its impacts on voltage stability in distribu- 2 FI 
tion grid 
47. The Design of Motor Multi- Objective Inverse Optimization System based on Genetic Algorithm 2013 El 
48. Adaptive Output Feedback Control for Permanent Magnet Spherical Motor by Fuzzy 2013 El 
49. Design and Analysis of Permanent Magnet Spherical Motor with Cylindrical Poles 2013 El 
50. 基于 图 像 求 首相 位 相关 算法 检测 电机 转子 位 置 2013 EL 
51. 直线 电机 动 子 位 置 检 测 的 图 像 亚 像素 测量 算法 2013 EI 
52. 一 种 新 型 基于 直流 电容 局 部 充电 的 升 压 型 多 电 平 逆 变 器 2013 EI 
53. 飞 秒 激光 全 息 并 行 加 工 中 的 多 焦点 均一 性 2013 EI 
54. Gravity Neighborhood Estimation Algorithm Based for Cylinder Linear 2013 El 
55. 基于 太阳 跟踪 的 自动 光谱 采集 系统 研制 2013 EI 
56. Recognition Algorithm For Plant Leaves Based On Adaptive Supervised Locally Linear Embedding 2013 El 
57. Online Measurement on Flatness and its Uncertainty of Small Work-piece 2013 El 
58. A Novel Ensemble Algorithm for Tumor Classification 2013 El 
59. A Mass Spectra-Based Compound-Identification Approach with a Reduced Reference Library 2013 EI 
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成 果 名 称 发 表 时 间 收录 
60. 基于 监督 局 部 线性 散 入 算法 的 玉米 田间 杂 草 识别 2013 EI 
61. Event-triggered control of multi-agent systems with suboptimal triggering 2013 El 
62. Inferring transcriptional modules from microarray and chip-chip data using penalized matrix decomposition 2013 El 
63. Improved Predictive Functional Control for Induction Motor Drive System 2013 El 
64. Research of Plant-Leaves Classification Algorithm based on Supervised LLE 2013 El 
65. Speech Stream Detection for Noisy Environments Based on Empirical Mode Decomposition 2013 ELI 
66. Efficient Search with Multi-Modality for Video Commercial 2013 El 
67. Camera based cross devices manipulating with augmented reality 2013 El 
68. Investigation on Best Switching Angles to Obtain Lowest THD for Multilevel DC/AC Inverters 2013 El 
69. Immune Genetic Programming and it's application in bioprocess modeling 2013 El 
70. Research of dynamic compensation method based on Hammerstein model for Wiener model sensor 2013 El 
71. Prediction of cytochrome P450 inhibition using ensemble of extreme learning machine 2013 El 
72. Laplacian transformation for average consensus of directed multi-agent networks 2013 El 
73. Dynamic Multiple Spectral Similarity Measures for Compound Identification 2013 El 
74. CMM Measurement Error Model Based on High-order Lagrange Interpolation 2013 El 
75. 基于 有 限时 间 的 一 类 不 确定 Lipschitz 非 线 性 系统 无 源 滤波 2013 El 
76. Design and Set up of Optical System for Holographic Femtosecond Laser Processing 2013 El 
77. 一 种 改进 的 大 尺度 高 光谱 流 形 降 维 算法 2013 EI 
78. Theory of Lamb Wave Transducers and Their Applications for Gas and Liquid Sensing 2014 El 
79. Electro-Thermal Loss Analysis of The 3L-ANPC Converters 2014 El 
80. Surface roughness prediction and experimental analysis in a grinding the material of zirconia used by dental restora- 汉人 局 Ee 
tion 
81. 纯 相位 菲 涅 尔 全 息 图 的 反馈 迭代 算法 及 其 硅 基 液 晶 显 示 2014 El 
82. 飞 秒 激光 加 工 中 折射 率 失 配 引起 的 像 差 问 题 及 其 矫正 2014 EI 
83. Bionic Joint Surface Shape’ s Influence on Coating Tool’s Bonding Strength between Coating and Substrate. 2014 El 
84. Analyze and Improve Lifetime in 3L-NPC Inverter from Power Cycle and Thermal Balance 2014 El 
85. A SVPWM Based on Fluctuate Capacitor Voltage in 3L-NPC Back-to-Back Converter Applied to Wind Energy 2014 El 
86. Adaptive Tracking Control using Partitioned RBFNN in Permanent Magnet Spherical Motor System 2014 El 
87. Dynamic Modeling, Characteristic Analysis and Co-simulation of the Permanent-Magnet Spherical Actuator 2014 El 
88. Adaptive Fuzzy Decoupling Control for Permanent Magnet Spherical Motor Dynamic System 2014 El 
89. Analysis of frequency inverter loss under 3 different PWM modulation methods 2014 El 
90. Three-phase PV Inverter Based on Segmentation Fuzzy PID Control 2014 El 
91. Research on a Photovoltaic System of MPPT Hysteresis Control based on Adaptive FIR Filter 2014 El 
92. Research of Orientation Detection Method for Spherical Motor and Effect on PD Control System Based on Machine 区 池 
Vision 
93. Research of hybrid PV inverter with energy storage function 2014 El 
94. An enhanced method based on wavelet for power quality compression 2014 El 
95. Solar controller driving S0W LED 2014 El 
96. Implementation of a cascade D-STATCOM under unbalanced conditions 2014 El 
97. Evolutionary identification algorithm for Hammerstein system and its convergence analysis 2014 El 
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( 续 ) 
成 果 名 称 发 表 时 间 收录 
98. Design of the nonlinear Predictive Functional Controller for turntable servo system 2014 El 
99. Image interpolation based on fractal method in contourlet domain 2014 El 
100. Leakage Field Computational Analysis of Closed Slot Motor Based on Ansoft 2014 El 
101. Voltage Differential Feedback Control for Three-phase PV Inverter Based on Repetitive Control 2014 El 
102. Rotor Orientation Detection Method of Spherical Motor Based on Single 2-DOF Optical Sensor 2014 El 
103. Adaptive Fuzzy Tracking Control Based on Backstepping for Permanent Magnet Spherical Motor 2014 El 
104. Identification of switched Hammerstein model of radar antenna servo system using the RLS-PSO algorithm 2014 El 
105. 组 合 核 函数 多 支持 向 量 机 的 直线 电机 建 模 2014 El 
106. 影响 电容 式 电压 互感 器 谐 波 传递 特性 的 关键 参数 2014 EI 
107. 基于 参考 阻抗 法 的 多 不 平衡 源 责任 分 挫 定 量 评估 2014 El 
行业 标准 
标准 号 名 称 编制 单位 发 表 年 
1.JBMT 11315 一 2013 工业 缝 幼 机 用 交流 永 磁 同 步 电动 机 技术 条 件 全 国 小 功率 电机 标准 化 委员 会 2013 年 
全 国 小 功率 电机 标准 : 员 会 
2. JB/T XXXXX- 201X 推 杆 用 电动 机 通用 技术 条 件 Re 机 本 准 化 委员 
(进行 中 ) 
到 小 功率 电机 标准 化 委员 会 
3. JB/T XXXXX—201X 小 功率 齿轮 减速 异步 电动 机 ) 率 电机 标准 化 委员 
(进行 中 ) 
YE2 系列 (IP55 ) 高 效率 三 相 异 步 电 却 条 座 徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 
oe 《YE2 系列 (1P55 ) 高 效率 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 | 安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 2013 年 
号 80-355 )》 会 
YFE2 系列 (IP55 ) 风 用 高 效率 三 相 异 步 电 志 条 徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 
亲人 0 《 系列 (1P55 ) 风机 专用 高 效率 三 相 异 步 电 动机 技术 条 | ”安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 2013 年 
件 (机 座 号 80-400)》 会 
YSE2 系列 (IP55 ) 水泵 专用 高 效率 三 相 异 步 电 万 RS 徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 
a 《 系列 (1P55 ) 水 泵 专用 高 效率 三 相 异 步 电 动机 技术 | ”安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 2013 年 
条 件 ( 机 座 号 80-355)》 会 
YX 系列 高 效率 高 压 三 相 异 步 电 如 条 座 号 徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 
7 JB/T 11280_2013 《YX 系列 高 效率 高 压 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 (机 座 号 | 安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 2013 年 
355-630) 》 会 
8. JB/AT 5879 一 2013 《YSB 系列 三 相机 床 冷 却 电 泵 》 全 国 旋转 电机 标准 化 技术 委员 会 2013 年 
9. JB/AT 6741 一 2013 《YSD 系列 变 极 双 速 三 相 异 步 电 动机 》 全 国 旋转 电机 标准 化 技术 委员 会 2013 年 
YR 系列 10kV 绕 线 转 子 三 相 异 步 电 5 条 座 微 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 
jr DA 《YR 系列 10kV 绕 线 转 子 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 | ”安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 2014 年 
号 400-630 ) 》 会 
Y、YX 系列 10kV 三 相 异 步 电 亏 条 能 如 微 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 
11 JB/T 10446_ 2014 《 系列 10kV 三 相 别 动机 技术 条 件 及 能 效 分 | ”安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 2014 年 

















级 (机 座 号 400-630)》 
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电容 异步 电动 机 通用 技术 条 件 》 
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全 国 旋转 电机 标准 化 技术 委员 会 























编 制 单位 








1. DB34/T 1879 一 2013 

















《YP2 系列 宽频 三 相 异 步 
355)》 








电动 机 技术 条 件 ( 机 座 : 


遇 





安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 会 (2013 年 ) 
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标准 号 


名 


( 续 ) 
编 制 单 位 








2. DB34/T 1878 一 2013 


400 ~450) 》 





《YLV 系列 低压 大 功率 三 相 











异步 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 





安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 会 (2013 年 ) 





3. DB34/T 1880 一 2013 


《YXVF 系列 高 
(机 座 号 80 ~355 )》 


效率 变频 调 











崇 





三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 








安徽 省 电机 产品 标准 化 技术 委员 会 (2013 年 ) 


















































































































































4. 智能 过 电压 综合 抑制 装置 企业 标准 企业 产品 标准 信息 公共 服务 平台 (2014 年 ) 

5. 自 适 应 小 电流 选 线装 置 企业 标准 企业 产品 标准 信息 公共 服务 平台 (2014 年 ) 

6. 无 线 接点 测 温 装置 企业 标准 企业 产品 标准 信息 公共 服务 平台 (2014 年 ) 

7. 智能 低压 快 切换 装置 企业 标准 (智能 低压 快速 切换 装置 ) | 企业 产品 标准 信息 公共 服务 平台 (2014 年 ) 
安徽 省 电能 质量 专业 标准 化 技术 委员 会 ( 进行 

8 能 质量 治理 装置 验收 技术 规范 a 0 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 ) 
9. QI 02—2015 《 消 弧 及 过 电压 保护 装置 》 企业 产品 标准 信息 公共 服务 平台 (2015 年 ) 
10. Q/HK 03 一 2015 《开关 消 弧 装置 》 企业 产品 标准 信息 公共 服务 平台 (2015 年 ) 
11. Q/HK 04 一 2015 《电网 智能 专家 测控 装置 》 企业 产品 标准 信息 公共 服务 平台 (2015 年 ) 
12. Q/HK 05 一 2015 《高 压 限 流 燃 断 器 组 合 保护 装置 企业 标准 》 企业 产品 标准 信息 公共 服务 平台 (2015 年 ) 
新 产品 
名 称 制 造 单 位 
1. YXEJ 系列 高 效率 电磁 制 动 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~315 ) 安徽 许 南 电机 股份 有 限 公司 (2014 年 ) 
2. YFB 系列 粉尘 防爆 型 三 相 异 步 电动 机 (机 座 号 80 ~355 ) 安徽 许 南 电机 股份 有 限 公司 (2014 年 ) 
3. YYB 系列 油泵 专用 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 90 ~280 ) 安徽 许 南 电机 股份 有 限 公司 (2014 年 ) 
4. YBBP 系列 隔 爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 (机 座 号 80 ~355 ) 安徽 许 南 电机 股份 有 限 公司 (2013 年 ) 
5. YE3 系列 (IP55 ) 超 高 效率 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~355 ) 安徽 许 南 电机 股份 有 限 公司 (2013 年 ) 
6. YXVF 系列 高 效率 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~355 ) 安徽 许 南 电机 股份 有 限 公司 (2013 年 ) 
7. SHK-BOD 自 脱 离 大 容量 组 合式 过 电压 保护 器 安徽 国 科 电力 设备 有 限 公 司 (2013 年 ) 
8. SHK-JDZ 电网 故障 智能 专家 测控 装置 安徽 国 科 电力 设备 有 限 公 司 (2013 年 ) 
专 利 
名 称 类 型 专利 号 获 批 时 间 发 明 人 
半 梧 给 右 \ 夺 定位 条 二 和 于 智能 ， 如 
1. 一 种 商用 车 后 桥 装 配 线 有 轨 小 车 定位 中 国 六 O01 D0406 4 交 30 谢 峰 ， 赵 吉文 ， 魏 瑞 ， 杨 智能 ， 邵 世 
机 构 超 
2. 易于 集成 制造 的 高 性 能 微型 电磁 式 振 
中 国 ZL201010248136. 6 2013 王 佩 红 ， 刘 慧 ， 青 
动能 量 采集 器 国 广 杨 卓 青 
3. 便携 式 采集 读数 摄像 机 中 国 ZL201110245908. 5[P] 2013 程 鸿 ， 吴 海燕 ， 韦 穗 ， 张 成 ， 沈 川 
高 精度 编码 器 和 角度 传感器 的 角 
高 精度 编码 器 和 传感器 的 制备 广 中 国 ZL201110141385. X 2013 王 舌 ， 获 柯 ， 岳 廷 
一 种 稀土 永 磁铁 氧 料及 其 佣 
人 种 稀土 水 磁铁 氧 体 材料 及 其 制备 广 中 国 ZL201110153849. 9 2013 刘 先 松 ， 尹 萍 ， 冯 双 久 
姚 春 龙 ， 王 群 京 ， 李 国 丽 ， 赵 志 伟 ， 
6. 一 种 小 功率 电动 机 的 定子 拆 种 工装 中 国 ZL201110274374. 9 2013 
种 小 功率 电动 机 的 定子 拆 缉 工装 国 徐 卫 ， 王 超 ， 瑚 丽 
光春 龙 ， 王 群 京 ， 赵 志 伟 ， 徐 卫 ， 王 
7. 一 种 离合 器 电动 机 的 摩擦 片 组 件 中 国 ZL201110079462. 3 2013 王 群 京 ， 赵 志 伟 ， 徐 工 
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( 续 ) 
名 称 类 型 专利 号 获 批 时 间 发 明 人 
徐 峰 ， 俞 本 立 ， 曹 志 刚 ， 朱 军 ， 吕 卫 
8 光纤 的 磁 包 探 中 国 ZL201110220889. 0 2014 
种 基于 光纤 的 磁 银 探 针 国 卫 ， 泗 飞 ， 武 为 江 
ed 吴 秀 龙 ， 柏 娜 ， 谭 守 标 ， 李 正平 ， 孟 
9. 一 种 单 端 操作 的 亚 阔 值 存储 单元 电 中 国 ZL201210036104. 9 2014 
we 坚 ， 陈 军 宁 ， 徐 超 ， 代 月 花 ， 赣 展 立 
一 种 高 i 活 自 关 断 位 线 灵敏 廊 陈 军 宁 ， ， 吴 秀 龙 ， 谭 守 标 ， 李 
10. 一 种 高 速 低 功 耗 自 关 断 位 线 灵敏 放 中 国 ee 561 陈 从 柏 娜 吴 秀 龙 谭 守 标 李 
大 器 正平 ， 重 坚 ， 徐 太 龙 ， 苦 智 插 ， 余 群 龄 
ER 谭 守 标 ， 吴 秀 龙 ， 柏 娜 ， 李 正平 ， 孟 
11. 一 种 SRAM 位 线 漏 电流 补偿 电 吕 中 国 ZL201210052508. 7 2014 全 
利 位 线 漏电 流 补 人 路 国 坚 ， 陈 军 宁 ， 徐 超 ， 高 珊 ， 李 瑞 兴 
郭 星 ， 吴 建国 ， 刘 正义 ， 周 济 人 ， 吴 
12. 一 种 红外 触摸 屏 中 国 ZL201210177155. 3 2015 
人 和 甫 ， 呈 海 岁 ， 李 灶 
3.， 多 磁 名 异性 永 磁 磁 环 的 外 刘 先 松 ， 高 尚 ， 冯 双 久 ， 金 > 于 
多 磁极 各 向 异性 永 磁 磁 环 的 制备 方 中 国 ge 1 刘 先 松 ， 高尚 汉 双 久 大 利 
法 超 ， 姜 坤 良 ， 徐 娟 娟 
14. 一 种 基于 光 转 换 的 井 线 对 讲 ; 
信 系统 和 中 国 CN201210124916. 9 2014 明艳 军 ， 许 炮 华 ， 陈 全 
日 下 尖 
15. 一 种 便于 通信 的 可 编程 逻辑 控制 器 中 国 CN201410084138. 4 2014 王 守 谦 ， 李 晓 辉 
16. 基于 遥感 影像 优化 PROSAIL 模型 参 梁 栋 ， 黄 文江 ， 黄 林 生 ， 关 青松 ， 
a a 2 中 国 ZL201210367345. 1 2015 林 生 ， 关 青松 ， 张 
数 的 叶 面 积 指数 和 叶绿素 含量 的 反 演 方 法 东 彦 ， 胡 根 生 
A ae : 线 ， = 二 系统 和 全 全 
。，、 人 中 国 201310633750. 8 2013 张 傅 ， 王 群 京 ， 叶 超 ， 李 国 丽 
台 建 模 方 法 
Me 干 非 线 性 综 的 伺服 畦 
非 线性 切换 系统 的 何 服 转 中 国 201310633749. 5 2013 张 傅 ， 王 群 京 ， 叶 超 ， 李 国 丽 
局 过 市 
19. 一 种 电流 滞 环 逆 变 器 控制 方法 中 国 201310686857. 9 2013 胡 存 刚 
20. 一 种 可 旋转 的 机 器 手 扑 中 国 201310140626. 8 2013 李 国 丽 ， 王 群 京 ， 刘 国 华 ， 许 家 紫 
21. 多 个 电动 推 杆 驱动 的 机 械 臂 中 国 201310110923. 8 2013 李 国 丽 ， 王 群 京 ,刘国华 ， 许 家 紫 
22. 一 种 基于 PLC 的 工厂 智能 照明 系统 中 国 201410395825. 8 2014 张 倩 ， 李 国 丽 ， 张 悦 ， 张 木 银 
基于 动态 摩擦 补偿 的 永 磁 球形 过 和 希 王 群 京 小 ， 钱 芋 ， 周 害 ， 
2 基于 动态 摩擦 补偿 的 永 磁 球形 电机 中 国 DT 5 过 项 文 ， 主 群 京 ， 文 峭 ， 钱 唇 ， 周 害 
转子 自 适应 控制 系统 赵 双双 ， 赵 元 ， 尹 雅 芹 
24. 三 电 平 变换 器 SHEPWM 与 SVPWM 
So 亲 交 区 项 改 二 中 国 201410069842. 2 2014 胡 存 刚 ， 魏 中 原 
昌 Yy1 比 归 地 市 
加 干 群 言 本国 而 在 
25. 三 电 平 着 变 器 SHEPWM 调制 方法 中 国 201410275780 2014 陈 权 ， 于 群 京 ， 李 国 丽 ， 胡 存 刚 ， 碌 
昌 伟 ， 程 龙 
26. 一 种 多 电 平 空间 矢量 调制 方法 中 国 201410797117.7 2014 胡 存 刚 ， 魏 中 原 ， 陈 权 
27. 平 ANPC 变换 器 悬浮 电容 电压 
C 变换 器 巷 浮 电容 电压 中 国 201410810131. 6 2014 胡 存 刚 ， 胡 军 ， 魏 中 原 ， 张 云 雷 
28. 一 种 具有 短 脉冲 补偿 功能 的 MOS- 
pe a 有 短 脉冲 补偿 功能 的 中 国 201410811361. 4 2014 胡 存 刚 
x 目 右 》 全 其 发 
es. 有 短 脉 冲 抑制 功能 的 MOS 中 国 201410810120. 8 2014 胡 存 刚 
30. 多 边界 条 精炼 变压器 容 
多 边界 条 件 下 钢 包 精炼 变压器 容量 中 国 FOTO 5 朱 明 星 符 


及 参数 的 确定 方法 
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( 续 ) 
名 称 类 型 专利 号 获 批 时 间 发 明 人 
31. 一 种 三 相 三 线 制 不 平衡 系统 等 效 负 
i 和 nh 信 系 寺 于 入 中 国 201410424514. X 2014 朱 明 星 等 
荷 线 阻抗 的 计算 方法 
32， 一 种 基于 磁 控 电 抗 器 (MCR) 的 电压 
各 天 磁 控 电抗 器 (MCR ) 的 电压 中 国 201510192026. 5 2015 朱 明 星 等 
和 暂 降 发 生 装 置 
33. 3 并 网 点 特征 谐 波 电压 测量 的 
、 i 人 i 中 国 201510219972. 4 2015 朱 明 星 等 
布 式 电 源 孤 岛 检测 方法 
王 群 京 ， 李 国 丽 ， 徐 卫 ， 姚 春 龙 ， 赵 
34. 一 种 小 功率 电动 机 滑 套 加 工装 实用 新 型 ZL201320070617. 1 2013 志 伟 ， 商 云 萍 ， 程 小 伟 ， 叶 秀 玲 ， 理 余 
华 
35. 一 种 防 误 触 架 空 线 的 报警 系统 实用 新 型 ZL201320063912. 4 2013 刘 政 怡 ， 魏 赛 ， 吴 建国 ， 郭 星 ， 李 炜 
36. 一 种 可 旋转 的 机 器 手 扑 实用 新 型 ZL201320206801. 4 2013 李 国 丽 ， 王 群 京 ， 刘 国 华 ， 许 家 紫 
37. 一 种 机 器 手 爪 实用 新 型 21201320205656. 8 2013 李 国 丽 ， 王 群 京 ， 刘 国 华 ， 许 家 紫 
38. 机 器 手 爪 的 行走 底座 实用 新 型 ZL201320205650.0 2013 李 国 丽 ， 王 群 京 ,刘国华 ， 许 家 紫 
家 荣 ， ， 赵 时 生 ， 章 新 启 ， 李 
39. 新 型 电机 用 离心 风扇 实用 新 型 ZL201220399967.8 2013 my ee 六 且 5 漠 时 生 二 富 新 尼 ， 字 
韦 ， 严 杰 
查 冬 英 ， 赵 时 生 ， 郭 家 荣 ， 沈 雅 丽 ， 
40. 新 型 电机 机 座 实用 新 型 ZL201220400031. 2 2013 SS 赵 时 生 ， 台 家 荣 ， 沈 雅 丽 
王 慧 ， 裴 孝 龙 
41. 新 型 电机 铝 机 座 实用 新 型 | ZL201220399708.5 2013 A 志 
志平 ， 郭 家 表 
代 学 侨 ， 张 利 兵 ， 许 锋 ， 唐 国 英 ， 王 
42. 异步 电动 机 实用 新 型 ZL201220698619.0 2013 区 张 利 刁 ， 许 锋 ， 唐国 
二 A 卫 乓 ， 音 新 局 本 
43. 三 相 异 步 电动 机 定 、 转 子 结构 实用 新 型 | ”ZL201220698620. 3 2013 县 锋 ， 陈 学 锋 ， 张 利 乓 ， 章 新 启 ， 李 
k 利 兵 ， 陈 学 锋 ， 许 峰 ， 吴 丹 ， 郭 站 
44. 三 相 异 步 电动 机 实用 新 型 | 21201220698806.9 2013 了 陈 学 锋 ，Y 关 丹 ， 郭 交 
陈 学 锋 ， 徐 红 华 ， 张 忠 根 ， 郭 耀 东 ， 
45. 一 种 自 驱动 卡 盘 夹 紧 机 构 实用 新 型 | ZL201320467594. 8 2013 ane 徐 红 华 ， 张 忠 根 ， 郭 六 东 
46. 一 种 自 驱 二 架 的 端 盖 加 工 ， 许 权 ， 蒋 小 兵 ， 陈 虎 生 ， 方 于 
种 自 驱 动 卡 盘 双 刀 架 的 端 盖 加 实用 新 型 O103183 1 0 人 许 权 ， 蒋 小 陈 虎 方 新 
机 构 次 
47. 一 种 基于 PLC 的 工厂 智能 照明 系统 实用 新 型 ZL201410395825. 8 2014 张 倩 ， 李 国 丽 ， 张 悦 ， 张 木 银 
48. 一 种 无 线 现 场 手 持 数字 电缆 检测 系 长 红 伟 ， 蒋 光明 ， 李 如 意 ， 张 公 泉 ， 
. 种 无 线 现场 手持 数字 电缆 检测 系 实用 新 型 0 dado 3 ei 将 光明 ， 李 如 张 公 泉 
统 分 明 茶 
49. 矿 用 运载 小 车 位 置 读 取 装 置 及 其 谢 峰 ， 雷 小 宝 ， 张 坤 坤 ， 江 宏 亮 ， 李 
矿 用 运载 小 车 位 置 读 取 装 置 及 其 应 | ，、. 新 型 GOT Ds: ee 谢 峰 ， 雷 小 宝 ， 张 坤 坤 ， 江 宏 李 
用 辉 
50， 一 种 新 型 液晶 显示 器 支架 实用 新 型 | CN201420223419. 2014 ”| “这 双 东 ， 莫 道 宏 ， 圳 光辉 
51. 一 种 投影 仪 吊 箱 实用 新 型 CN201420223416. 2014 李 双 东 ， 莫 道 安 ， 袁 光辉 
长 东 彦 ， 赵 晋 2 ， 黄 ， 梁 栋 ， 2 
52. 二 维 码 标签 保护 装置 实用 新 型 CN201420055696. 2014 张 东 下院 ， 黄 林 生 ， 梁 栋 ， 雇 
同 庆 ， 黄 文江 
53. 基于 单 总 线 转换 器 的 粮仓 储 粮 料 位 长 红 伟 ， 黄 志 华 ， 谢 宝林 ， 陈 天 宇 ， 
| 线 转 换 器 的 粮仓 储 粮 料 位 实用 新 型 OOD 与 张 江 伟 志 华 ,， 谢 宝林 ， 陈 天 
检测 装置 李 晓 辉 
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( 续 ) 
名 称 类 型 专利 号 获 批 时 间 发 明 人 
昌 亮 ， 张 文 华 ， 杜 正 婷 ， 向 荣 ， 杨 波 ， 
54. 罕 线 宽 激 光 器 线 宽 高 精度 测量 系统 实用 新 型 CN201320869272.6 2014 匡 爽 ， 邓 涵 元 ， 赵 力 杰 ， 曹 志 刚 ， 刘 宇 ， 
俞 本 立 
人 ， nL 窒 内 空气 质量 | 实用 新 型 | CN201420053512 X 2014 王 守 谦 ， 李 晓 辉 
56. 输 线路 大 风灾 害 在 线 预 管 装 置 的 并 用 新 型 D000 5 李 伟 ， 范 明 察 ， 程 登 峰 ， 费 婷 婷 ， 杨 
无 线 数据 采集 电路 可 军 ， 周 保 亮 ， 孙 登 第 ， 阮 瑞 
世 e JI 汀 互 推 
57. 一 种 太阳 能 汽车 的 智能 控制 系统 。 | 实用 新 型 | CN201420104725.0 i 
坛 ， 刘洋 ， 董 宏 廷 
58. 一 种 电动 车 电源 管理 系统 实用 新 型 CN201420105207.0 2014 夭 晓 所， 网 长 江 ， 匡 飞 ， 何 红 瑟 ， 张 
坛 ， 刘洋 ， 董 宏 廷 
2: 人 扩 澡 的 电 湾 类 不 了 | 这 新 型 CN201420488310. 8 2014 陈列 ， 朱 明 星 ， 摆 国 宕 ， 王 群 衣 ， 从 
衡 配 电 系 统 的 治理 装置 贺 ， 焚 光华 ， 武 胜 硅 ， 高 红 艳 ， 赵 海 东 
a le 
60. 一 种 小 功率 电动 机 的 定子 冲 片 结构 | 实用 新 型 ZL201520245053. X 2015 四 !， 王 群 京 ， 姚 春 龙 ， 赵 志 伟 ， 李 
所 获 荣誉 
名 称 获奖 等 级 
1. 特 高 压 与 新 能 源 背 景 下 的 安徽 电网 安全 经 济 运行 关键 技术 人 研究 (2014 年 度 ) 安徽 省 科技 进步 一 等 奖 
2. 电动 机 智能 逆向 多 目标 优化 技术 及 其 应 用 (2013 年 度 ) 安徽 省 科技 进步 二 等 奖 
3. 绝缘 电气 设备 中 SFs 气体 的 分 解 产 物 与 其 故障 关系 的 研究 及 应 用 (2013 年 度 ) 安徽 省 科技 进步 二 等 奖 
4. 基于 多 参数 监测 的 电力 节能 减 排 优化 管控 系统 (2013 年 度 ) 到 家 环境 保护 科学 技术 三 等 奖 
5. 基于 净化 处 理 技术 的 SFe 温室 气体 减 排 措施 研究 及 推广 应 用 (2013 年 度 ) 司 家 环境 保护 科学 技术 三 等 奖 
6. 变电站 接地 网 腐蚀 预测 方法 与 防腐 技术 应 用 研究 (2013 年 度 ) 安徽 省 科技 进步 三 等 奖 
7. 皖 电 东 送 淮南 至 上 海 特 高 压 交 流 输 电 示 范 工程 (2014 年 度 ) 到 家 电网 公司 科学 技术 进步 特等 奖 
8. 安徽 省 “ 合 芜 蚌 创新 人 才 奖 ”( 王 群 京 )(2013 年 度 ) 安徽 省 人 民政 府 
9. 全 国 优秀 科技 工作 者 ( 王 群 京 )(2013 年 度 ) 中 国 科 协 
10. 安徽 青年 科技 奖 ( 胡 存 刚 ) (2013 年 度 ) 省 级 
11. 安徽 省 教学 名 师 ( 李 国 丽 )(2013 年 度 ) 省 级 
12. 宝钢 优秀 教师 奖 ( 李 国 丽 )(2014 年 度 ) 省 部 级 
13. 城市 轨道 交通 接 入 配 电网 关键 问题 研究 与 应 用 (2014 年 度 ) 国 网 河北 省 电力 公司 
安徽 工业 大 学 -优秀 创新 团队 本 团队 包括 教授 6 人 ， 副 教授 1 人 ,讲师 1 人 ,其 中 7 
地 址 : 安徽 省 马鞍 山 市 湖 东 路 29 号 人 具有 博士 学 位 ， 涉 及 电力 电子 、 高 电压 技术 、 电 力 系统 
邮编 : 243000 和 控制 理论 工程 等 多 个 相关 学 科 。 围 绕 着 “电力 电子 功率 
电话 : 0555-2316595 变换 技术 ”核心 研究 方向 ， 主 要 从 事 以 下 方面 的 研究 : 1) 
团队 人 数 : 8 数字 开关 电源 开发 和 应 用 ; 2) 新 能 源 发 电 及 智能 微 电 网 技 
团队 带头 人 : 刘晓东 术 的 研究 ; 3) 特种 电源 及 其 应 用 。 本 团队 已 获得 国家 自然 
主要 成 员 : 葛 芦 后 ， 陈 乐 柱 ， 郑 诗 程 ， 方 炜 ， 胡 雪 峰 ， 刘 ”科学 基金 7 项 ， 国 家 外 专 局 项 目 1 项 目 ， 安 徽 省 科技 攻关 
宿 城 ， 杨 云 虎 项 目 1 项 ， 安 徽 省 自然 科学 基金 1 项 ， 安 徽 省 教育 厅 基 金 
研究 方向 : 电力 电子 功率 变换 技术 项 目 1 项 ， 马 鞍山 市 科技 局 项 目 1 项 ， 申 请 国家 专利 6 项 ， 
团队 简介 : 发 表 论 文 30 余 篇 。 与 此 同时 ， 基 于 在 开关 电源 和 新 能 源 变 
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换 等 技术 方面 积累 的 较为 丰富 的 理论 和 实践 经 验 ， 团队 成 电力 电子 功率 变换 技术 在 国民 经 济 领域 的 应 用 范围 ， 促 进 
员 积 极地 将 部 分 先进 的 研究 成 果 向 应 用 领域 转化 ， 扩 大 了 了 地 方 经 济 的 发 展 。 
在 研 项 目 : 
名 称 类 别 项 目 号 经 费 负责 人 
1 基于 OFDM 的 DC-DC 并 联系 统 无 线 网 络 控制 技术 研究 。 | 国家 自然 科学 基金 | 50877001 | 80 万 元 “| 葛 芦 生 教 授 
Ey 准 并 网 的 温和 会 由 汕 侯 能 书 > 苇 移 运行 理 j 
2 从 并 风 的 全 志江 化 有 | 
如 
3， 随 机 跳 变 -切换 系统 有 限时 间 补 偿 控制 国家 自然 科学 基金 | 61304066 | 20 万 元 “| 刘晓东 教授 排名 第 二 
4 电力 电子 系统 大 信号 频 域 近 似 解析 方法 研究 国家 自然 科学 基金 | 51407003 | ”26 万 | 刘 窒 城 博 二 
5. 西门 子 PLC 传动 控制 系统 基础 软件 开发 与 应 用 企业 课题 RD13206002 15.6 万 刘晓东 教授 
科研 成 果 : 
科研 项 目 
名 称 类 别 项 目 号 经 费 负责 人 
区 超 低 压 大 电流 开关 功率 变换 器 动态 性 能 关键 技术 的 国家 自然 科学 基金 0 2009. 1-2011. 12 刘晓东 教授 
人 研究 32 万 
CR 2008.1-2010.12 | 
2 脉冲 阻塞 式 秆 波 控制 交 交 变频 原理 探索 国家 自然 科学 基金 | 50707003 郑 诗 程 教授 
2013. 1-2016. 12 加 
3， 直 流 微 电 网 的 暂 态 特性 分 析 及 其 控制 策略 研究 国家 自然 科学 基金 | 51277001 2 万 二 | 访 业 教授 
2013. 1-2013, 12 
4. 电动 汽车 大 功率 快速 充电 技术 研究 国家 外 专 局 项 目 W20123400001 4 万 元 刘晓东 教授 
省 科技 厅 十 五 , 
5 家 庭 太阳 能 光伏 电源 的 应 用 开发 i 郑 诗 程 教授 
6 光伏 发 电 系统 的 柔性 控制 策略 研究 2006iqlo86zd 郑 诗 程 副教授 
青年 基金 项 
2013.7-2015S. 7 
7. DC/DC 功率 变换 器 混杂 切换 特性 分 析 与 研究 安徽 省 自然 科学 基金 | 1308085ME66 | ““”。 ”| 访 灶 教授 
8， 单 术 昌 能 光伏 并 2 电 用 系列 道 变 器 研究 其 E 2013. 01-2014. 12 加 
相 太阳 能 光伏 并 网 发 电 用 系列 逆 变 器 研究 及 ee 0 
业 化 10 万 元 
2012. 01-2013. 12 = 
9 低压 SVG 装置 研发 企业 课题 2 了 | 郑 诗 程 教授 
10 万 元 
2012. 01-2013. 12 加 
10. 风光 互补 型 逆 变 器 的 研发 企业 课题 )13. 12 | 郑 诗 程 教授 
10 万 元 
科研 论文 : 4. 方 炜 ， 刘 晓 东 ， 刘 宿 城 ， 刘 雁 飞 . 基于 分 段 仿 射 模 
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北京 交通 大 学 -电力 电子 与 电力 牵引 研究 所 团队 

地 址 : 北京 市 海淀 区 上 园 村 3 号 北京 交通 大 学 电气 工程 楼 
602 

邮编 : 100044 

电话 : 010-51687064 

传真 : 010-54684029 

网 址 : http : //ee. bjtu. edu. cn/xisuo/ dianlidianzisuo. php 

团队 人 数 : 18 

团队 带头 人 : 郑 琼 林 ， 游 小 杰 

主要 成 员 : 郑 琼 林 ， 游 小 杰 , 杨 中 平 ， 林 飞 ， 孙 湖 ， 孝 瑞 

祥 ， 贺 明智 ， 王 琛 琛 ， 李 虹 ， 李 艳 ， 刘 建 强 ， 

郭 希 铮 ， 黄 先进 ， 王 剑 ,， 杨 晓 峰 ， 周 明知 

: 轨道 交通 牵引 供电 与 传动 控制 (高 速 列车 、 重 

载 列车 和 城 轨 列车 )， 特 种 电源 (工业 、 军 工 )， 

力 电子 技术 在 电力 系统 中 应 用 ， 光 伏 发 电 并 







































































带 器 件 应 用 ， 能 源 互联 网 
团队 简介 : 

北京 交通 大 学 电力 电子 与 电力 牵引 研究 所 〈 简 称 电力 
包子 研究 所 ) 成 立 于 2004 年 ， 主 要 从 事 电力 电子 和 电力 牵 
领域 的 研究 工作 ， 是 电力 牵引 教育 部 工程 研究 中 心 的 依 
所 单位 。 所 在 的 电力 电子 学 科 为 北京 市 重点 学 科 。 北 京 交 
通 大 学 是 台 达 电力 电子 科教 基金 资助 的 十 所 高 校 之 一 ， 中 
国 高 校 电 力 电子 学 术 年 会 四 个 发 起 单位 之 一 。 北 京 交 通 大 
学 电力 电子 研究 所 团队 有 教授 3 人 ， 副 教授 10 人 ,讲师 3 
人 ， 博士 生 和 硕士 生 130 余人 。 近 年 来 发 表 学 术 论 文 200 
余 篇 ， 其 中 SCI 论文 30 余 篇 ， 玉 论文 100 余 篇 。 出 版 科技 
专著 9 部 ,已 授权 发 明 专 利 30 余 项 ， 获 软件 著作 权 20 余 
项 。 获 省 部 级 科技 进步 奖 二 等 奖 和 三 等 奖 各 1 项 ， 培 养 优 
秀 硕士 /博士 毕业 生 和 荣获 国家 级 奖学金 学 生 20 余人 次 。 

近年 来 研究 所 围绕 高 速 列车 牵引 传动 与 控制 、 重 载 列 
车 牵引 传动 与 控制 、 特 种 工业 电源 、 特 种 军用 电源 、 宽 禁 
带 器 件 应 用 、 光 伏 发 电 并 网 与 控制 、 柔 性 直流 输电 技术 、 
电能 质量 控制 技术 和 能 源 互 联网 等 领域 开展 研究 工作 ， 研 
出 多 个 系列 电能 变换 与 节能 装备 ， 并 成 功 实现 了 产业 化 。 
f 究 所 自 成 立 以 来 ， 承 担 并 完成 了 许多 国家 科技 支撑 项 目 、 
国家 自然 科学 基金 项 目 、“863” 项 目 、 铁 道 部 项 目 、 国 防 
科技 项 目 、 台 达 科 教 基金 项 目 和 企业 横向 课题 等 许多 科研 
项 目 ， 在 这 些 项 目 中 ， 研 究 所 在 国内 率先 研制 成 功 了 交流 
传动 互 债 试验 台 ， 可 用 于 大 功率 牵引 电机 及 其 它 电机 的 控 
制 、 试 验 和 测试 等 ;建设 了 国内 先进 的 电力 牵引 综合 实验 
平台 ， 并 在 该 平台 上 开发 了 大 功率 电力 机 车 牵引 传动 控制 
系统 ; 完成 了 国内 最 大 功率 的 航天 试验 用 电源 ， 特 种 军用 
电源 ， 大 功率 电解 、 电 镀 等 工业 电源 的 研制 。 
北京 交通 大 学 电力 电子 人 研究 所 与 许多 科研 机 构 和 公司 
建立 了 长 期 的 密切 合作 关系 。 与 SVC 制造 商 荣 信和 电力 电子 
股份 有 限 公司 签署 协议 共 建 电力 牵引 教育 部 工程 研究 中 心 ; 
与 中 国 中 车 股份 有 限 公司 、 北 京 卫星 制造 厂 等 单位 签署 了 
产 学 研 战略 联盟 协议 ; 与 北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 全 
司 签署 了 共 建 电力 电子 联合 实验 室 的 协议 ; 此 外 ， 还 与 北 
京 京 仪 绿 能 电力 系统 工程 公司 、 北 京 敬 业 电工 集团 等 十 余 
家 知名 企业 建立 了 产 学 研 合作 关系 ， 为 企业 的 核心 技术 研 
发 提供 技术 支持 ， 同 时 也 获得 了 研究 所 发 展 所 需要 的 资金 
支持 ， 并 为 研究 生 的 培养 提供 了 实践 基地 。 
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网 与 控制 ， 高 性 能 低 损 耗 电力 电子 系统 ， 宽 禁 ”在 研 项 目 : 

名 称 类 别 项 目 号 
i A Ra 本 家 自然 科学 基 念 面 上 项 旧 i 
2. 轨道 交通 无 变压器 牵引 传动 系统 控制 策略 研究 司 家 自然 科学 基金 青年 科学 基金 项 目 51507009 
3. 高 速 列 车 运行 性 能 综合 影响 因素 研究 科技 部 “973” 项 目 2011CB7111006 
4. 高 速 列车 电气 系统 仿真 平台 科技 部 科技 支撑 项 目 2009BAG12A01-F01-2 
5. 大 功率 电力 机 车 辅助 变 流 器 IGBT 驱动 电路 研制 北京 市 科 委 项 目 Z141100003114011 
6. 北京 市 支持 中 央 高 校 共 建 项 目 一 一 城市 轨道 交通 北京 实验 室 北京 教委 项 目 
7. 轨道 交通 能 馈 式 牵引 变 流 器 的 混沌 控制 宽频 带电 磁 干 扰 抑 制 方法 研 北京 市 自然 科学 基金 面 上 项 目 Ss 
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( 续 ) 
名 称 类 别 项 目 号 
8. 基于 车 地 一 体 化 的 轨道 交通 新 能 源 牵引 控制 技术 研 中 央 高 校 基本 科研 业务 费 2015JBC026 
9. 道 导 型 (RC) ICBT 模块 在 牵引 变 流 器 中 应 用 的 研究 人 
10. 新 型 电力 机 车 辅助 变 流 器 系统 i 
11, 基于 逆 阻 型 1GBT 模块 组 成 的 型 三 电 平 逆 变 电路 工期 Ss 
日 本 富士 电机 公司 
军工 项 
12. * * * 武器 系统 驱动 电源 。 a 
13， 轨道 交通 用 交流 永 说 同步 电机 驱动 器 研发 en 
企业 项 目 
2 北 车 大 连 电力 率 引 研发 中 心 有 限 公司 
企业 项 目 
ee 中 车 唐山 机 车 车 辆 有 限 公司 ， 
企业 项 目 
0 a 中 车 长 春 轨道 客车 股份 有 限 公司 
3 二 企业 项 目 
17. 轨道 车 辆 牵引 传动 和 列车 网 络 控制 技术 研究 (二 期 ) 中 车 唐山 机 车 车 辆 有 限 公司 
企业 项 目 
18. 现代 有 轨 电 车 混合 储 能 系统 样机 研究 中 车 青岛 四 方 车 辆 研究 所 有 限 公司 
> 企业 项 目 
19. 高 能 效 电力 牵引 动力 包 技 术 方案 研究 中 车 青岛 四 方 车 辆 研究 所 有 限 公司 
企业 项 目 
20. 轨道 交通 永 磁 同步 电机 高 性 能 控制 策略 研究 中 车 青岛 四 方 车 辆 研究 所 有 限 公司 
加 企业 项 目 
21. 城 轨 交通 永 磁 同步 牵引 传动 控制 系统 研发 中 车 青岛 四 方 机 车 车 辆 股份 有 限 公司 
22. 牵引 传动 系统 直流 电压 脉动 抑制 技术 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公司 
23. 碳化 硅 器 件 模型 仿真 数据 库 测试 及 碳化 硅 功 率 器 件 变 流 器 控制 电 | 企业 项 目 
路 测试 国 网 智 研 院 
科研 成 果 : 真 [MJ]. 北京 : 中 国电 力 出 版 社 ，2009. 
1. 主要 论著 (6) 魏 庆 朝 ， 龙 许 友 ， 蔡 昌 俊 ， 郑 琼 林 ， 柳 拥 军 ， 直 
(1) 郑 若 林 ， 赵 佳 ， 攀 嘉 峰 .， 直 线 电 机 轮 轨 交通 牵引 ” 线 电机 轮 轨 交 通 概 论 LM]. 北京 : 中 国 科 学 技术 出 版 社 ， 
传动 系统 [Mj. 中国 科学 技术 出 版 社 ，2010 年 . 2010. 
(2) 郑 琼 林 ， 耿 文 等 电力 电子 电路 精 选 常用 元 器 2. 主要 期 刊 论文 
件 . 实用 电路 : 设计 实例 [M]. 北京 : 电子 工业 出 版 社 ， (1) Li, Hong, Liu, Yongdi, Lu, Jinhu, Zheng, Tril- 
1996 年 . lion Q. , Yu, Xinghuo. Suppressing EMI in Power Converters 
(3) 杨 中 平 ， 新 干线 纵横 谈 -日 本 高 速 铁路 技术 [M1]. via Chaotic SPWM Control Based on Spectrum Analysis Ap- 
2 版 ， 北 京 : 国 铁道 出 版 社 ，2012 年 . proach [ J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 
(4) 杨 中 平 ， 漫话 高 速 列车 [Mj]. 北京 : 中 国 铁道 出 2014, 61 (11): 6128 ~6137。(SCI) 
版 社 ，2012. (2) Wang, Chenchen, Li, Yongdong. Analysis and Cal- 
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备 有 限 公司 合作 ， 获 得 重庆 市 重点 新 产品 称号 。 














技 发 展 有 限 公 
































重庆 大 学 -高 功率 脉冲 电源 研究 组 
地 址 : 重庆 市 沙坪 坝 区 沙 正 街 174 号 重庆 大 学 
程 学 院 高 压 系 
400044 
电话 : 023-65111795 
传真 : 023-65102442 
团队 人 数 : 28 
团队 带头 人 : 姚 陈 果 
主要 成 员 : 米 彦 ， 李 成 祥 
研究 方向 : 全 固态 微 秒 / 纳 秒 / 皮 秒 脉冲 的 产生 与 测控 技术 ， 
脉冲 电场 的 生物 医学 应 用 ， 输 配 电 设备 绝缘 在 
线 监测 与 故障 诊断 技术 














邮编 : 















































究 ， 深 圳 供电 局 有 限 公 司 ，2015-2016。 


科研 成 果 : 





技术 





测评 及 防护 对 策 研 


(1) 中 压 配 电网 内 外 过 电压 在 线 监测 系统 及 方法 研究 ， 
2004 年 教育 部 提名 国家 科技 进步 二 等 奖 。 
(2) 配 电网 内 外 过 电压 在 线 监测 技术 及 装置 研究 ， 
2004 年 重庆 市 科技 进步 二 等 奖 。 




















重庆 大 学 -无 线 电能 传输 技术 研究 所 





地 址 : 重庆 市 沙坪 坝 区 沙 正 街 
邮编 : 400044 

电话 : 13508368896 

网 址 : 
团队 人 数 : 8 
团队 带头 人 : 孙 跃 








主要 成 员 : 孙 跃 ， 苏 玉 刚 ， 戴 欣 ， 王 智慧 ， 








虹 ， 余 嘉 ， 朱 婉 婷 


研究 方向 : 无 线 电能 传输 系统 关键 技术 与 实现 


团队 简介 : 


重庆 大 学 无 线 电 能 传输 技术 研究 所 (WPTCQU) 前 身 











E 庆 大 学 自 











http: A//www. wptchina. com. cn/ 


























动 化 学 院 


唐 春 森 ， 叶 兆 





528 ”中国 电源 行业 年 鉴 2016 





为 重庆 大 学 电力 电子 与 控制 工程 研究 所 ,成立 于 2005 年 。 
专业 从 事 无 线 电 能 传输 技术 及 系统 的 理论 研究 、 技 术 开 发 
与 工程 实现 。 

研究 所 核心 研发 团队 教授 3 人 ， 副 教授 3 人 ， 中 职 2 
人 。 固 定 合作 研究 与 技术 开发 人 员 5 人 ， 外 聘 国际 高 级 专 
家 3 人 。 研 究 所 招收 和 培养 全 日 制 硕士 研究 生 、 博 士 研究 
生 和 在 职工 程 硕士 研究 。 在 校 全 日 制 研究 生 60 余人 。 
研究 所 紧密 围绕 无 线 电能 传输 技术 ， 从 事 应 用 基础 理 
论 、 技 术 开 发 与 推广 工作 。 先 后 承担 国家 863 计划 项 目 、 
国家 自然 科学 基金 项 目 和 重庆 市 政府 计划 项 目 共 20 项 。 承 
担 企业 委托 和 合作 研发 重要 科技 开发 项 目 50 余 项 。 累 计 科 
研 和 科技 项 目 经 费 3000 余万元 。 

先后 获得 国家 教育 部 、 重 庆 市 、 中 国电 源 学 会 和 中 国 
仪器 仪表 学 会 科学 技术 奖 5 项 。 在 国际 国内 重要 刊物 上 发 
表 高 水 平 论文 300 余 篇 ， 其 中 SCI、EI 核心 检索 150 余 篇 。 
受理 与 授权 国家 发 明 专 利 近 60 余 项 。 

研究 所 拥有 “无 线 电能 传输 技术 国际 联合 研究 中 心 ” 
“中 国 一 新 西 兰 无 线 电能 传输 技术 国际 联合 研究 中 心 ”“ 无 
线 电 能 传输 技术 重庆 市 工程 研究 中 心 ” “重庆 市 无 线 电能 传 
输 技术 工程 实验 室 ”。 

研究 所 拥有 各 类 无 线 电能 传输 技术 试验 平台 、 先 进 测 
试 /分 析 仪器 ,具有 良好 的 科学 研究 软 / 硬 环境 ， 为 全 方位 
培养 研究 生 的 科学 研究 、 技 术 开 发 与 工程 实践 等 科技 能 
和 人 文 素质 提供 良好 的 工作 条 件 。 
在 研 项 目 : 

(1) 自 组 织 无 线 电 能 传输 网 关键 技术 研究 ， 国 家 自然 
科学 基金 面 上 项 目 。 

(2) 基于 电场 耦合 无 线 电能 传输 关键 技术 研究 ， 国 家 
自然 科学 基金 项 目 。 

(3) 公共 线 携 能 通信 系统 关键 技术 研究 ， 国 家 863 项 
目 二 级 子 课题 。 

(4) 面向 智能 电网 的 无 线 电 能 传输 关键 技术 研究 ， 校 
企 合作 项 目 (700 万 元 ) 。 

(5) 大 功率 无 线 电能 传输 系统 效率 最 优 控制 策略 研究 ， 
国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 。 
科研 成 果 : 

(1) 重庆 市 科技 进步 二 等 奖 : 
及 装置 ”，2009 年 。 

(2) 中 国 仪器 仪表 学 会 科技 创新 奖 (团队 奖 )，2010 
年 度 。 

(3) 教育 部 高 等 学 校 科学 研究 优秀 成 果 奖 二 等 奖 : 高 
效 多 自由 度 无 线 电能 传输 技术 及 装置 ，2013 年 。 

(4) 重庆 市 技术 发 明 二 等 奖 : 新 型 高 性 能 无 线 电 能 传 
输 技 术 及 应 用 。 

所 获 荣誉 : 

(1) 重庆 市 科学 技术 奖 2 次 。 

(2) 中 国 仪器 仪表 学 会 科技 创新 奖 (团队 奖 ) 1 次 。 

(3) 教育 部 高 等 学 校 科 学 研究 优秀 成 果 奖 1 次 。 

























































































































































































































































































































































































“ 非 接触 电能 传输 技术 


































































































重庆 大 学 - 系 能 源 电 力 系统 安全 分 析 与 控制 团队 

















地 址 : 重庆 市 沙坪 坝 区 沙 正 街 174 号 重庆 大 学 电气 工程 学 
院 
邮编 : 400044 
电话 : 13638301298 
传真 : 023-65112740 
团队 人 数 : 6 
团队 带头 人 : 能 小 伏 
主要 成 员 : 户 继 平 (教授 )， 比 静 (教授 ) ， 周 念 成 〈 教 
授 ) ， 姚 俊 〈 教 授 ) ， 欧 阳 金 完 (副教授 ), ， 王 
强 钢 (讲师 ) 
研究 方向 : 电力 系统 保护 与 控制 ， 
团队 简介 : 
本 研究 团队 主要 围绕 智能 电网 从 事 相 关 基 础 理论 及 应 
j 研 究 ， 立 足 于 风力 发 电 、 光 伏 发 电 等 新 能 源 以 及 微 电 网 、 
智能 变电站 等 新 技术 的 研究 前 沿 ， 致 力 于 智能 电网 的 安全 
、 防 护 技 术 以 及 智能 控制 技术 的 研究 。 在 新 能 源 
并 网 故障 分 析 与 保护 控制 、 智 能 变电站 运行 安全 技术 与 计 
量 、 电 力 系统 风险 评估 与 气象 灾害 预警 等 研究 领域 积累 了 
较 强 的 技术 基础 。 
在 研 项 目 : 
(1) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 , 微 网 黑 启 动 恢复 的 
关键 控制 技术 及 优化 决策 系统 研究 ，2013-2016。 
(2) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 非 理想 电网 条 件 下 
大 电容 混合 风电 场 运行 理论 与 柔性 控制 技术 研究 ，2015- 
2018。 
(3) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 主动 配 电网 短路 电 
流水 平 在 线 估计 及 管理 策略 ，2016-2019。 
(4) 国家 能 源 局 特 高 压 交流 课题 研究 项 目 ， 特 高 压 短 
路 电流 人 研究，2015-2016。 
(5) 国家 自然 科学 基金 (青年 基金 ) 项 目 ， 大 规模 双 
馈 式 风电 机 组 群 暂 态 等 值 建 模 方法 研究 ，2014-2016。 
科研 成 果 : 
2012 年 以 来 团队 承担 或 已 完成 国家 及 省 部 级 项 目 10 余 
项 , 已 发 表 SCI 论 文 30 余 篇 、EI 论文 80 余 篇 ， 获 得 发 明 
专利 40 余 项 。 
所 获 荣誉 : 
(1) 获 教育 部 提名 国家 科学 技术 奖 -自然 科学 二 等 奖 ， 
2005。 
(2) 南方 电网 公司 科学 技术 奖 一 等 奖 ，2009。 
(3) 重庆 市 科技 进步 一 等 奖 ，2015 。 



























































电能 质量 分 析 与 治理 





































































































































































































































































































重庆 大 学 -新 型 电力 电子 器 件 封 装 集成 及 应 用 团队 

地 址 : 重庆 市 沙坪 坝 区 沙 正 街 174 号 重庆 大 学 电气 工程 学 
院 

邮编 : 400044 

电话 : 13883801036 

团队 人 数 : 10 

团队 带头 人 : 冉 立 

主要 成 员 : 李 辉 ， 周 林 ， 曾 正 ， 陈 民 铀 ， 徐 盛 友 

研究 方向 : 电力 电子 器 件 可 靠 性 及 状态 监测 ; 碳化 硅 SiC 









































第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “529 ， 





器 件 封装 和 定制 化 设计 ;新 型 电力 电子 系统 集 











成 及 应 用 


团队 简介 : 
团队 由 10 





计划 ”人 才 ， 教 育 部 “长 江 学 者 ” 
构 合 理 且 研究 方向 涉及 器 件 、 变 流 器 及 新 能 源 电 力 系统 的 
入 ， 团 队 成 员 几 乎 都 有 海外 留学 或 在 著名 国际 企业 工作 
协作 和 合作 的 基础 。 本 








应 
的 经 历 ， 





























团队 成 员 之 间 有 具有 长 基 











名 教师 组 成 ， 其 中 团队 负责 人 为 国家 “ 千 人 



























































团队 一 直 从 事 











电力 电子 技术 及 其 在 新 能 源 电 

















究 ， 在 电力 




















团队 建 














型 























电子 器 件 可 靠 性 以 及 新 能 源 发 电 
测 与 运行 控制 方面 
中 英 碳 化 硅 电 力 昌 
电力 电子 器 件 及 其 系统 应 用 的 安全 可 靠 性 为 研究 方向 ， 


I 着 坚实 的 研究 基础 。 



































以 提高 综合 效益 包括 系统 安全 和 可 靠 性 为 目 


代 电 力 电子 装备 (包括 月 
































了 立 教授 。 


色 子 技术 联合 





团队 成 员 结 








力 系 统 应 用 研 
系统 的 状态 监 





实验 室 ， 以 新 


标 ， 人 研究 新 一 








日 电 设备 ) ， 并 且 亿 求全 新 的 集 器 件 







































































和 变 流 器 系统 一 体 化 的 技术 ， 开 展 新 型 电力 电子 器 件 封装 
集成 及 应 用 的 研究 。 
在 研 项 目 : 

(1) 973 子 课题 : 智能 电网 中 大 规模 新 能 源 电 力 安 全 
高 效 利 用 基础 研究 /新 能 源 电 力 设备 安全 评 售 ， 
2012CB215205。 


(2) 科技 部 中 丹 国际 
系统 关键 技术 合作 研究 。 














项 目 ， 高效 和 可 靠 风 力 发 电 


















































(3) 科技 部 中 英国 际 合作 项 目 ， 高 可 靠 性 新 能 源 并 网 
系统 关键 技术 及 可 靠 性 评估 研究 。 

(4) 国家 自然 基金 面 上 项 目 ， 风 电 变 流 右 热 应 力 疲劳 
寿命 评估 及 控制 策略 研究 。 

(5) 国家 自然 基金 面 上 项 目 ， 计 及 疲劳 累积 效应 的 变 








流 器 功率 器 件 寿命 评估 与 预测 研究 。 


(6) 国家 
机 理 及 抑制 策 
科研 成 果 : 











(1) 在 电力 电子 器 
率 半 导体 器 件 老 化 的 渐变 过 程 机 理 ， 
方法 研究 了 融 件 初 、 中 





机 变化 的 影响 ， 





























划 ， 与 企业 共同 投资 约 25 万 英镑 实现 了 1 




















内 研究 。 





可靠 性 方 本 

















是 出 了 
期 状态 的 微弱 特征 与 
人 研究 了 电力 



































色 子 器 件 的 状态 监测 方法 ， 并 
通过 英国 政府 机 构 KTP (Knowledge Transfer Partnership) 计 


自然 基金 面 上 项 目 ， 大 型 光伏 并 网 系统 谐振 





， 揭 示 了 电力 电子 功 














通过 动态 建 模 


系统 工作 点 随 





























获 美 国 IEEE 工业 应 用 协会 年 度 最 佳 论文 奖 。 























(2) 在 新 能 源 发 


测 与 控制 方面 











流 器 协调 控制 的 风 
关键 部 件 状态 监测 、 
获 省 部 级 二 等 奖 1 1 















































SCI 论文 达 20 多 篇 。 


重庆 大 学 - 周 锥 维 教授 团队 





技术 产品 化 。 两 次 


有 系统 方面 ， 尤 其 在 风力 发 电 状态 监 
团队 负责 人 开创 性 地 提出 并 实现 了 全 新 的 
电机 和 电力 电子 换 流 器 设计 概念 ， 较 早 提 二 
电机 组 故障 穿越 策略 ， 研 究 了 风电 机 组 
故障 诊断 和 健康 状态 订 


了 机 、 网 侧 变 


EF 佑 的 新 方法 。 








项 ， 近 三 年 发 表 学 术 论文 60 多 篇 ， 其 中 


地 址 : 重庆 市 沙坪 坝 区 沙 正 街 174 号 重庆 大 学 A 区 6 教 








0221-3 





邮编 : 400044 

电话 : 023-65102287 

传真 : 023-65102287 

团队 人 数 : 老师 5 人 ， 学 生 44 人 
团队 带头 人 : 周 锥 维 

主要 成 员 : 周 欠 维 ， 杜 雄 ， 罗 全 明 ， 








占 伟 国 ， 孙 网 菊 









































研究 方向 : 功率 变 流 器 的 可 靠 性 研究 ; 电力 电子 系统 分 析 、 
建 模 及 智能 控制 ; 电力 电子 电路 拓扑 结构 及 控 
制 算法 的 研究 ; 半导体 照明 驱动 电源 及 系统 研 














究 ; 光伏 直流 微 网 系统 研究 ; 电动 汽车 与 电网 
互动 技术 人 研究; 电能 质量 测量 与 控制 。 

团队 简介 : 
团队 从 20 世纪 80 年 代 就 开始 从 事 电力 电子 技术 理论 
和 应 用 人 研究， 承担 了 国家 自然 科学 基金 、 重 庆 市 自然 科学 
基金 、 教 育 部 春晖 计划 和 教育 部 博士 点 科研 基金 等 项 目 。 
进行 了 有 源 电力 滤波 器 (APF) 、 人 工 神经 网 络 在 电力 谐 波 
监测 和 控制 和 功率 因数 校正 (PFC) 技术 等 方面 的 研究 ， 
先后 提出 了 有 源 电 力 滤波 器 谐 波 电流 检测 和 控制 新 方法 、 
基于 神经 网 络 的 自 适应 谐 波 电流 检测 方法 、 单 周 控制 有 源 
滤波 器 、 直 流 侧 APF 和 双 频 变换 器 等 方法 和 思路 。 其 中 ， 
双 频 变换 器 的 研究 构想 为 团队 首创 ， 在 国内 外 共 发 表 了 近 
20 篇 高 水 平 论文 ; 功率 因数 校正 研究 方面 ， 团队 首次 将 
APF 技术 应 用 到 直流 侧 ， 并 取得 了 良好 的 效果 ， 获 得 了 中 
国 高 校 自然 科学 二 等 奖 和 重庆 市 电力 科学 技术 奖 ， 并 发 表 
国内 外 高 水 平 论 文 近 30 篇 。 团 队 在 功率 因数 校正 方面 也 取 
得 了 一 定 的 研究 成 果 ， 先 后 承担 了 国家 自然 科学 基金 2 项 、 
重庆 市 自然 科学 基金 1 项 ,在 国内 外 发 表 高 水 平 论文 十 余 
篇 。 目 前 , 团队 依然 奋斗 在 电力 电子 学 科研 究 的 第 一 线 ， 
承担 了 多 个 研究 项 目 ， 如 国家 科学 基金 重点 项 目 可 再 生 能 
源 发 电 中 功率 变 流 器 的 可 靠 性 研究 等 。 

近 十 年 来 ,课题 组 培养 了 一 大 批 优秀 的 博士 、 硕 士 研 
究 生 ， 如 杜 雄 (全 国 百 篇 优 博 获 得 者 )、 卢 伟 国 (全国 百 
篇 优 博 提 名 ) 、 孙 鹏 菊 〈 重 庆 市 优 博 ) 和 杜 营 若 (重庆 市 
优 硕 ) 等 ， 这 些 博士 后 来 都 成 长 成 为 实验 室 的 骨干 力量 。 
在 研 项 目 : 

(1) 可 再 生 能 源 发 电 中 功率 变 流 器 的 可 靠 性 研究 ， 国 
家 自然 科学 基金 重点 项 目 ，2012/1/1-2016/12/31。 

(2) 基于 热 网 络 参数 辨识 的 变 流 器 热 疲 劳 老化 健康 状 
态 评 估 ， 国 家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，20167Z17Z1-2019712/ 







































































































































































































































































































































































































































































(3) 开关 功率 变换 器 的 大 信号 稳定 控制 策略 研究 , 国 
家 自然 科学 基金 面 上 项 目 , 2014/1/1-2017/12/31。 

(4) 高 效 高 可 靠 两 级 多 路 无 源 恒 流 LED 驱动 电源 研 
国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ,，2016/1/1-2019/12/31。 
(5) 柔性 直流 换 流 器 在 大 扰动 工 况 下 的 控制 特性 研究 ， 
横向 项 目 ，2015/171-2017/12/31。 
科研 成 果 : 

1. 获奖 和 专利 

(1) 中 国 高 校 自然 科学 一 等 奖 电力 电子 变换 器 控制 新 
方法 的 研究 ， 周 能 维 ， 杜 雄 ， 罗 全 明 ， 周 林 ，2007 年 12 
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(2) 中 国 高 校 自然 科学 二 等 奖 有 源 电力 滤波 器 谐 波 电 
流 检测 和 控制 技术 人 研究， 吴宁 ， 周 能 维 ， 王 群 ， 谢 品 芳 ， 











苏 向 丰 ，2001 年 2 月 。 
(3) 教育 部 ， 中 国 高 校 优秀 骨干 教师 奖 ，2002 年 12 






























































(4) 教育 部 科技 进步 三 等 奖 ， 电 网 电流 波形 畸变 有 源 
补偿 系统 研究 ， 侯 振 程 ， 罗 世 国 ， 周 锥 维 ， 李 再 华 ，1997 
年 12 月 。 

(5) 美国 发 明 专利 (US Patent No. 6, 249, 108) “TU- 


nified Constant-frequency Integration reset control of single phase 




















active power filters ”下 . Smedley, Luowei Zhou, June, 2001 。 

(6) 周 锥 维 ， 付 志 红 ， 苏 向 丰 。 具 有 上 升 沿 提升 能 
的 电流 脉冲 下 降 沿 线性 可 调 的 控制 方法 及 装置 : 中 国 ， 
200410081518.9 [P]. 授权 公告 日 : 2007.9.12， 申 请 日 : 
2004-12-14。 

(7) 周 林 ， 蒋 建文 ， 周 锥 维 。 统 一 恒 频 控制 三 相 四 线 
制 有 源 电力 滤波 器 控制 方法 : 中 国 ，200410022095.3 [了 ]. 
授权 公告 日 : 2008. 5.7， 申 请 日 : 2004. 3. 18 。 

(8) 付 志 红 ， 苏 向 丰 ， 周 锥 维 。 感 性 负载 的 脉冲 电流 
下 降 沿 线性 可 调 装置 : 中 国 ，200420105625.6 [P]. 授权 
公告 日 : 2006. 5. 17， 申 请 日 : 2004. 12. 14。 

2. 代表 性 论文 


(1) Luowei Zhou，Zicheng Li. A novel active power filter 























































































































based on the least compensation current control method [J] 
. IEEE Trans. Power Electron, 2000, 15 (4).: 655 ~ 659 。 
(2) Luowei Zhou, Smedley KM. Unified. 


quency integration control of active power filters [C] . Applied 


constant-fre- 


Power Electronics Conference and Exposition, Fifteenth Annual 
IEEE, 2000, 1: 406-412。 

(3) Smedley KM, Luowei Zhou. Unified constant-frequen- 
cy integration control of active power filters [J] . IEEE Trans. 
Power Electron, 2001, 16 (3).: 428 ~436。 

(4) Xiong Du, Luowei Zhou, Heng-Ming Tai. Double- 
Frequency Buck Converter [J| .IEEE TRANSACTIONS ON 
INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2009, 56 (5): 1690-1698 。 

(5) Ruzbehani M, Luowei Zhou, Mirzaei N. Improvement 





of One-Cycle Controller Response with a Current Mode Controller 
[J] .JOURNAL OF POWER ELECTRONICS，2010，10 
(1): 21.26。 

(6) Ruzbehani M，Luowei Zhou，Wang MY. Bifurcation 
diagram features of a dc-dc converter under current-mode control 
[J] .CHAOS SOLITONS & FRACTALS, 2006, 28 (1): 
205-212。 

(7) Lu Weiguo, Zhou Luowei, LuoQuanming, Wu 
Junke. Non-invasive chaos control of DC-DC converter and its op- 
timization [J] . International Journal of Circuit Theory and Ap- 
plications. 2011 ，39: 159 ~ 174。 

(8) Quanming Luo, Shubo Zhi, Can Zou, Weiguo Lu, 
Luowei Zhou. An LED Driver With Dynamic High-Frequency Si- 
nusoidal Bus Voltage Regulation for Multistring Applications 
[J]. IEEE Transactions on Power Electronics，2014，29 


(1): 491 ~S00。 

(9) Pengju Sun, Luowei Zhou, Keyue Ma Smedley. A 
Reconfigurable Structure DC-DC Converter With WideOutput 
Range and Constant Peak Power [J| .IEEE Transactions on 
Power Electronics 2011, 26 (10) : 2925 ~ 2935 。 

(10) Weiguo Lu, Shuang Lang, Luowei Zhou, Herbert 
Ho-Ching Iu, Tyrone Fernando. Improvement of Stability and 
Power Factor in PCM Controlled Boost PFC Converter With Hy- 
brid Dynamic Compensation [本 .IEEE Transactions on Cir- 
cuits and Systems I: Regular Papers, 2015, 62 (1): 320 ~ 
328 。 

(11) Sucheng Liu, Luowei Zhou，Weiguo Lu，Simple 
analytical approach to predict large-signal stability region of a 
closed-loop boost DC-DC converter [J |] .IET Power Electron- 
ics，2013.6 (3) : 488-494 。 

(12) Xiong Du，Luowei Zhou，Hao Lu, Heng-Ming Tai, 
DC Link Active Power Filter for Three-Phase Diode Rectifier 
[J] .IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59 
(3): 1430 ~ 1442 。 

所 获 荣誉 : 

(1) 中 国 高 校 自然 科学 一 等 奖 ， 
制 新 方法 的 研究 ”。 

(2) 中 国 高 校 自然 科学 二 等 奖 ， 
波 电流 检测 和 控制 技术 研究 ”。 

(3) 教育 部 科技 进步 三 等 奖 ， 
源 补偿 系统 研究 ”。 

(4) 重庆 市 自然 科学 三 等 奖 ， 
新 方法 研究 ”。 

(5) 重庆 市 电力 科学 技术 奖 ，“ 
的 研究 ”。 
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大 连理 工大 学 -特种 电源 团队 























地 址 : 辽宁 省 大 连 市 高 新 园区 凌 工 路 2 号 大 连理 工大 学 电 
气 工 程 学 院 
邮编 : 116024 


电话 : 13889626136 

传真 : 0411-84706489 

团队 人 数 : 10 

团队 带头 人 : 李 国 锋 

主要 成 员 : 李 国 锋 ， 王 宁 会 , 王志强 ， 威 栋 ， 杨 振 强 

研究 方向 : 高 压 脉冲 电源 、 高 精度 直流 高 压 电源 、 交 流 / 直 
流 电弧 炉 供电 系统 
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团队 简介 : 
大 连理 工大 学 特种 电源 团队 多 年 来 从 事 脉冲 功率 技术 、 
已 磁 兼 容 技术 、 无 损 检 测 与 探伤 技术 、 新 型 电源 技术 、 大 
功率 电弧 冶炼 装置 及 控制 系统 、 电 磁场 理论 和 应 用 技术 研 
究 工作 ， 研 究 成 果 成 功 应 用 于 材料 冶金 、 资 源 环境 、 海 军 
舰 船 维修 保障 等 领域 ， 取 得 了 良好 的 社会 经 济 意 义 和 国 防 
意义 。 该 团队 重视 与 国内 外 电气 、 化 工 和 材料 领域 主要 研 
究 单 位 的 合作 ， 注 重 学 科 交 叉 、 融 合 ， 已 经 形成 了 高 等 院 




















































































































第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “531， 





校 、 科 研 院 所 及 有 色 金 属 企 业 的 产 - 学 - 研 联 合体 ， 有 利于 基 
础 研究 成 果 直 接 转化 为 企业 的 创新 技术 。 先 后 承担 了 和 正 
在 承担 国家 高 技术 研究 发 展 计划 (863 计划 ) 新 材料 技术 
领域 “新 型 平板 显示 技术 ”重大 专项 “PDP 用 MgO 晶体 材 
料 技术 研究 及 产业 化 ”; 国家 高 技术 研究 发 展 计划 (863 计 
划 ) 资源 环境 技术 领域 “ 低 品 位 萎 镁 矿 高 效 制备 电 熔 镁 砂 
的 节能 减 排 技 术 与 装备 ”专题 项 目 “ 萎 镁 矿 高 效 制备 电 熔 
镁 节能 减 排 技术 与 装备 ” ; 国家 国际 科技 合作 专项 项 目 “ 菱 
镁 矿 绿 色 生 产 电 熔 镁 关键 技术 及 装备 合作 研究 ”。 在 低温 等 
离子 体 发 生 器 、 电 弧 热 等 离子 体 、 电 弧 射 流 等 离子 体 、 等 
离子 体 材 料 改 性 、 超 大 功率 装备 检测 及 控制 等 方面 ， 具 备 
较 强 的 技术 力量 和 扎实 的 理论 基础 。 
在 研 项 目 : 
国家 国际 科技 合作 专项 ，2014DFR50880 ， 菱 镁 矿 绿色 
生产 电 熔 镁 关键 技术 及 装备 合作 研究 ，2014/04-2017/04。 
科研 成 果 : 

(1) 王志强 ， 唐 瑶 ， 李 国 锋 ， 刘志刚 ,一 种 超 低 频 高 
压 电 源 : 中 国 ，ZL201110405447.3 [P]. 2013-08-23. 

(2) 李 国 锋 ， 王 志 强 ， 王 宁 会 ， 王 进 君 ， 王 浴 华 ， 李 
思 国 , 任 泽 成 ,一 种 制备 微细 导电 纤维 的 方法 ， 中 国 ， 
ZL200810010667.4 [P] .2010-06-02. 

(3) 李 国 锋 ， 王 志 强 ， 王 宁 会 ， 王 进 君 ， 王 办 华 ， 李 
思 国 ， 一 种 控制 微细 粒子 聚集 形态 的 方法 : 中 国 ， 
ZL200810010668.9 [P] .2010-02-17. 



























































































































































































































































大 连理 工大 学 - 压 电 俘 能 、 换 能 的 研究 团队 
地 址 : 辽宁 省 大 连 市 甘井 子 区 凌 工 路 2 号 大 连理 工大 学 大 
黑 楼 A 座 422 
邮编 :116023 
电话 : 0411-8470009-3422 
团队 人 数 : 12 
团队 带头 人 : 董 维 杰 
主要 成 员 : 董 维 杰 ， 白 风 仙 ， 孙 建 忠 
研究 方向 : 基于 压 电 材料 的 振动 能 量 的 研究 
团队 简介 : 
主要 研究 领域 为 机 电 系 统 测量 与 控制 、 功 能 材料 传 感 
器 与 执行 器 。 
在 研 项 目 : 
国家 自然 科学 基金 (No. 61340052 ) 
科研 成 果 : 
近 五 年 的 科研 成 果 
(1) 白 凤 仙 ， 马 桂 帅 ， 董 维 杰 ， 孙 建 忠 . 悬臂 粱 压 电 



















































































量 收 集 系统 中 二 极 管 整流 电路 的 RC 等 效 模型 分 析 [J] . 
电源 学 报 ，2014 ，(3 ) : 22 ~26. 

(4) 白 凤 仙 ， 董 维 杰 ， 国 朋 超 . 基于 FPGA 的 压 电 变 
压 器 相位 控制 的 设计 与 研究 [J . 压 电 与 声 光 ，2013 ，35 
(5$) : 676 ~680. (EI Page one) 。 

(5) 马 桂 帅 ， 白 凤 仙 ， 董 维 杰 ， 自 供电 同步 开关 电感 
阻尼 电路 功率 特性 分 析 [J]j . 电源 学 报 ，2012， (5) : 37 
~41. 











































































































(6) 和 白 风 仙 ， 董 维 态 ， 闵 朋 超 . 基于 频率 特性 的 Rosen 
压 电 变压器 参数 的 仿真 测量 和 分 析 [J] . 电源 学 报 ，2011， 
(3): 1-6。 

(7) 党 永 ， 董 维 杰 ， 和 白 凤 仙 . 压 电 番 堆 连 接 方式 及 低 
频 发 电 特点 的 研究 [J] . 电源 学 报 ，2011，(4) : 56-61。 

(8) 白 风 仙 ， 董 维 杰 ， 包 华宇 ， 孙 建 忠 ， 阵 列 式 压 电 
俘 能 拓宽 频带 的 研究 [Jj， 压 电 与 声 光 

























































































电子 科技 大 学 -国家 863 计划 强 辐 射 重点 实验 室 
地 址 : 四 川 省 成 都 市 建设 北 路 二 段 四 号 电子 科技 大 学 沙河 
校区 逸夫 楼 416 
邮编 : 610054 
电话 : 028-83202136 
团队 人 数 : 25 
团队 带头 人 : 李 天 明 
主要 成 员 : 李 天 明 ， 李 浩 ， 汪 海洋 ， 周 经 鸿 ， 胡 标 ， 吴 泽 
威 
研究 方向 : 强 激光 与 高 功率 微波 、 射 频 电 路 和 天 线 等 
团队 简介 : 
国家 863 计划 强 辐射 重点 实验 室 由 中 国 工程 物理 研究 
院 和 电子 科技 大 学 共同 承建 。 实 验 室 电子 科大 分 部 成 立 了 
1996 年 ，2006 年 ， 根 据 学 科 发 展 的 需要 经 学 校 和 强 辐 射 实 
验 室 总 部 批准 ， 又 成 立 了 太 赫 效 研 究 中 心 。 
在 研 项 目 : 
(1) 9.4GHz 回旋 波 整流 器 研究 。 
(2) 医用 磁 控 管 研究 。 
(3) 双 频 阵列 天 线 设计 。 
科研 成 果 : 
成 功 研 制 多 种 磁 控 管 ， 完 成 了 1. 5GW 功率 容量 多 模 馈 
源 的 方案 设计 、 加 工 和 测试 ， 并 在 协作 单位 的 HPM 发 射 机 
上 得 到 应 用 ， 同 时 设计 了 大 口径 天 线 口 面 场 光 调 制 散射 测 
试 系统 ， 有 效 地 解决 了 高 功率 微波 的 近 场 测试 的 难题 。 开 
发 出 了 2.5 维 粒 子 模拟 软件 CHIPIC2D1. 0/2.0/3.0 版 及 3 
维 粒 子 模 拟 软件 CHIPIC3D 演示 版 。 



























































































































































振动 能 量 收集 系统 输出 功率 的 优化 研究 [Jj . 电子 学 报 ， 
2014，42 (5): 883 ~ 889，(EI 检 索 号 : 20142917947034)。 


(2) Guan Lijuan, Bai fengxian, Dong weijie. Design and 








testing of wind energy harvester based on PVDF. Key Engineering 
Materials Vol. 613 (2014) pp 185-192© (2014) Trans Tech 
Publications, Switzerland doi: 10.4028/www. scientific. net/ 
KEM. 613. 185 。 

(3) 白 凤 仙 ， 包 华宇 ， 董 维 杰 ， 夏 书 峰 . 压 电 振动 能 


中 











所 获 荣誉 : 

研制 成 功 国内 第 一 只 相对 论 返 波 管 ， 第 一 只 相对 论 
Orotron ， 第 一 只 相对 论 磁 控 管 和 世界 上 第 一 只 永 磁 包装 相 
对 论 磁 控 管 。 




















东南 大 学 -江苏 电机 与 电力 电子 联盟 
地 址 : 江苏 省 南京 市 玄武 区 四 有 牌楼 2 号 东南 大 学 动力 楼 
邮编 : 210096 
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电话 : 025-83794152 

传真 : 025-83791696 

网 址 : http: A//www. jempel. org/ 
团队 人 数 : 143 

团队 带头 人 : 程 明 


主要 成 员 : 程 明 (教授 ) ， 花 为 〈 教 授 ) ， 张 建 中 
员 ) ， 攀 英 〈 副 教授 ) ， 王 政 (副教授 ) ， 王 伟 





基金 重大 国 
文 370 余 篇 ， 
100 余 件 ， 











其 中 SCI 收录 140 





已 获 授权 发 明 专 利 60 
JEMPEL 以 培养 电机 与 控制 领域 高 水 平 人 才 为 已 


际 合作 研究 项 目 等 各 类 课题 90 余 : 


信人 和 


项 ; 共 发 表 论 




















未 届 ， 
多 件 。 





高 水 平 科学 研究 促进 高 层次 人 才 
“ 止 于 至 善 ”的 人 才 培 养 理念 
领域 英才 ， 其 中 包括 一 名 IEEE Fellow， 两 名 国 





(研究 





机 与 控 

















优秀 青年 基金 获得 者 ， 两 






































(讲师 ) 
研究 方向 : 电机 与 电力 电子 、 电 机 驱动 及 应 用 、 
EE、 电动 汽车 和 轨道 交通 等 领域 
团队 简介 : 











江苏 电机 与 电力 
& Power Electronics League， 简 称 JEMPEL) 是 由 














控制 学 科 领 域 首 位 IEEE Fellow、 著 名 电机 与 控 M 


新 能 源 发 








电子 联盟 (Jiangsu Electrical Machines 
国内 电机 与 
判 专家 、 东 








JEMPEL 以 国 
重要 推手 ， 全 体 教 | 
博士 研究 4 
今 为 止 ， 先 后 与 美 
麦 等 国 的 知名 高 校 开 








南大 学 特聘 教授 程 明博 士 领衔 ， 东 南大 学 电气 工程 学 院 六 
名 专任 教师 为 核心 ， 多 名 长 江 学 者 、 千 人 计划 等 专家 为 支 
博士 后 和 博士 、 硕 士 研究 生 为 骨干 的 科研 团队 ， 





撑 ，50 余 名 





































































































获得 者 ， 四 位 江苏 省 优秀 博士 学 位 论文 才 
际 化 作为 加 强人 才 培 养 和 促进 科学 研究 的 








位 全 国 


首 芥 ， 














和 请 中 





国 发 明 专利 





王 ， 以 


始终 践 行 东 南大 学 
， 先 后 为 社会 培养 了 近 百 位 电 

















家 





优秀 博士 学 位 论文 提名 奖 
得 者 。 





币 均 有 至 少 


年 以 上 











的 海外 留学 经 历 ， 








JEMPEL 成 员 活跃 于 
学 术 前 沿 动态 ,与 国 








E 大 部 分 具有 一 年 以 上 的 海外 联合 培养 经 历 。 


-te 





国 、 加 拿 大 、 
工 


























天 


国 、 法 国 
项 目 合作 或 联合 人 才 培养 。 此 外 ， 
国内 外 的 各 种 学 术 交 流 活动 ， 追 踪 国 


迄 


、 意 大 利和 入 

















际 














内 乡 





为 了 及 时 交流 电机 与 电力 

















电子 领域 











同行 分 享 科研 成 果 和 经 验 。 





的 最 新 科研 成 果 ， 
























































研究 领域 涵盖 电机 与 电力 电子 及 其 在 新 能 源 发 电 、 电 动 汽 ”促进 产 学 研 合作 ， 同 时 为 毕业 研究 生 与 企业 对 接 提供 平台 ， 
车 、 轨 道 交 通 和 伺服 系统 等 领域 的 应 用 。 JEMPEL 建立 了 自己 的 会 员 体系 ，JEMPEL 笑 切 期 盼 与 联盟 

JEMPEL 在 电机 与 电力 电子 及 其 在 新 能 源 发 电 、 电 动 汽 。 有 过 合作 关系 或 者 有 合作 意向 、 有 志 于 电机 与 电力 电子 技 
车 、 轨 道 交 通 和 伺服 系统 等 领域 的 应 用 技术 方面 ,开展 了 术 进 步 的 创新 企业 加 入 联盟 ， 与 JEMPEL 共 创 新 型 电机 及 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































长 期 的 研究 ， 积 累 了 丰富 的 成 果 。 先 后 承担 了 国家 973 计 ”其 控制 技术 的 美好 未 来 。 
划 、863 计划 、 国 家 自然 科学 基金 重点 项 目 、 国 家 自然 科学 ”在 研 项 目 : 
名 称 项 目 类 别 
1. 高 可 靠 性 电机 系统 的 设计 与 容错 控制 国家 973 计划 
2. 电气 无 级 变速 双 功 率 流 风力 发 电机 组 关键 技术 研究 国家 863 计划 
3. 定子 永 磁 型 风力 发 电 系统 关 键 基础 问题 国家 自然 科学 基金 重点 项 目 
4. 新 型 双 定子 无 刷 双 馈 风 力 发 电 系统 及 其 控制 到 家 自然 科学 基金 重大 国际 合作 研究 项 目 
5. 新 能 源 汽车 用 新 型 电机 系统 国家 自然 科学 基金 优秀 青年 科学 基金 
6. 基于 双 定 子 多 相 复合 永 磁 电机 的 高 速 电 梯 牵 引 驱 动 系统 到 家 自然 科学 基金 面 上 项 目 
7. 基于 永 磁场 调制 的 无 刷 双 馈 风力 发 电机 及 其 系统 研究 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 
8. 电动 汽车 高 可 靠 开 绕组 混合 励磁 机 驱 系统 容错 运行 关键 技术 研究 然 科 学 基金 面 上 项 目 
科研 成 果 : 
专利 (部 分 ，2015 年 度 ) 
名 称 发 明 人 专利 号 1 请 日 授权 日 
1. 一 种 单 逆 变 器 双 电 机 系统 的 控制 方法 程 明 王 伟 张 邦 富 王 201210584914.8 | 2012. 12. 28 | 2015. 05. 06 
2. 永 磁 同步 电机 容错 型 牵引 模块 及 其 控制 方法 程 明 王 伟 张 邦 富 ， 王 3 201310211092.3 | 2013. 05. 29 | 2015. 06. 03 
es 张 建 忠 杭 俊 程 明 朱 瑛 201210396295. X | 2012. 10. 17 | 2015. 06.03 
4. 一 种 直线 电机 抱 闸 装置 i et 201310443867. X | 2013. 09. 26 | 2015.11.18 
5. 一 种 永 磁 同步 电机 政 间 短路 故障 诊断 的 方法 张 建 忠 “ 杭 俊 程 明 201310424228.9 | 2013. 09.17 | 2015. 11. 18 
6. 一 种 快速 调 磁 的 永 磁 涡 流 调 速 器 张 建 忠 汪 仁 杰 程 明 201310542565.8 | 2013. 10.25 | 2015. 11. 18 
| 攀 英 夏子 朋 张 丽 ， 顾 玲玲 | 201310478739.9 | 2013. 10.14 | 2015.7. 15 




















第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “533 ， 

























































































































































































( 续 ) 
名 称 发 明 人 专利 号 1 请 日 授权 日 
8. 一 种 混合 式 电流 源 型 能 量 传输 与 驱动 设备 王政 程 明 分 志 翔 ZL201210545093.7 | 2012. 12. 14 | 2015. 9. 16 
9. 一 种 复合 式 磁 通 切换 电机 花 为 ” 张 洽 程 明 ZL201210274466.1 | 2012.8.3 2015.2. 18 
. 一 种 模块 化 转子 子 表面 贴 装 式 kk 磁 
种 柑 岂 化 竺 于 的 定 于 表面 及 闫 式 双 辣 极 水 爸 花 为 ” 张 涂 程 明 ZIL2013101199 39.5 | 2013.4.8 2015. 3. 18 
11. 一 种 双 速 绕组 开关 磁 阻 电机 花 为 ” 华 浩 “ 吴 中 泽 ” 程 明 | ZL201310036804. 2 | 2013. 1.30 2015. 6.3 
12. 混合 动力 汽车 用 电子 无 级 调 速 系统 花 为 ” 华 浩 柯 海 波 程 明 ZL201210346044.0 | 2012.9.18 | 2015.7.29 
13. 一 种 四 极 式 无 轴承 开关 磁 阻 电机 花 为 ” 华 浩 ” 鹿 朱峰“ 程 明 ZL201310168356. 1 | 2013.5.6 2015. 10.7 
期 刊 论文 (部 分 ，2015 年 度 ): Industrial Electronics, in press ( DOI: 10.1109/ 





(1) Qingsong Wang, Ming Cheng, Zhe Chen, and 
Zheng Wang. Steady-state analysis of electric springs with a novel 
§ control [J |], IEEE Transactions on Power Electronics, 
vol. 30, no. 12, pp. 7159 ~7169, Dec. 2015. 

(2) Cao Ruiwu, Cheng Ming, Zhang Bangfu. Speed con- 
trol of complementary and modular linear flux- switching perma- 
nent magnet motor [J]j .IEEE Transactions on Industrial Elec- 
tronics, vol. 62, no.7, pp. 4056 ~ 4064. 

(3) Sun Le, Cheng Ming, and Jia Hongyun. Analysis of a 
novel magnetic-geared dual-rotor motor with complementary 
structure [J | .IEEE Transactions on Industrial Electronics, 
vol.62, ，no. 11 pp.6737 ~6747, Nov.2015. 

(4) Jun Hang, Jianzhong Zhang, Ming Cheng. Online in- 
ter-turn fault diagnosis of permanent magnet synchronous ma- 
chine using zero sequence components [J | .IEEE Transactions 
on Power Electronics ， vol.30, no.12, pp.6731 ~ 6741 ， 
2015. 

(5) Zheng Wang, Jian Chen, Ming Cheng, and Yang 
Zheng. Fault-Tolerant Control of Paralleled-Voltage-Source-In- 
verter-Fed PMSM Drives [J| .IEEE Transactions on Industrial 
Electronics ，vol. 62 ，no. 8 pp. 4749 ~4760, Aug. 2015. 

(6) Wei Hua, Gan Zhang, and Ming Cheng. Flux-regula- 
tion theories and principles of hybrid-excited flux-switching ma- 
chines [J | .IEEE Transactions on Industrial Electronics, 
vol. 62, no.9, pp. 5359-5369, 2015. 

(7) Gan Zhang, Wei Hua, Ming Cheng, and Kai 
Wang. Investigation of an improved hybrid-excitation flux switc- 
hing brushless machine for HEV/EV applications [J] .IEEE 
Transactions on Industry Applications, vol.51, no.5, pp. 3791 
~3799 ，2015. 

(8 ) Ying Fan, Li and K. 
T. Chau. Sensorless SVPWM-FADTC of a New Flux- Modulated 
Permanent-Magnet Wheel Motor Based on a Wide-Speed Sliding 


Zhang, Ming Cheng, 


Mode Observer [J| .IEEE Transactions on Industrial Electron- 
ics ，vol. 62 no.5, pp. 3143-3151, May. 2015. 

(9) Gan Zhang, Wei Hua, and Ming Cheng. Design and 
Comparison of Two Six- Phase Hybrid-Excited Flux-Switching 
Machines for EV/HEV Applications [J| .IEEE Transactions on 


TIE. 2015. 2447501) . 

(10) Lingyun Shao, Wei Hua, and Ming Cheng. Mathe- 
matical Modeling of a Twelve- Phase Flux-Switching Permanent 
Magnet Machine for Wind Power Generation [J]. IEEE Trans- 
actions on Industrial Electronics ，in press ( DOI: 10.1109/ 
TIE. 2015. 2461514) . 

(11 ) Jia Hongyun, Wang Jianan, Cheng Ming, Hua 
Wei, Fei Shuming. Mathematical model of radial suspending 
force for a new stator-permanent magnet bearingless machine 
[J .IEEE Transactions on Magnetics, Nov.2015, 51 (11): 
8205104. 

(12) Feng Li, Wei Hua, and Ming Cheng. Nine-phase 
flux-switching permanent magnet brushless machine for low speed 
and high torque applications [可 .IEEE Transactions on Mag- 
netics, 2015, S51 (3): 8700204. 

(13) Sa Zhu, Ming Cheng, Wei Hua, Xiuhua Cai, and 
Minghao Tong, Finite Element Analysis of Flux-Switching PM 
Machine Considering Oversaturation and [rreversible Demagneti- 
zation [J], IEEE Transactions on Magnetics, vol.51, no.11, 
pp. 14, Nov. 2015. 

(14) Zhang Bangfu, Cheng Ming, Wang Jiabing, Zhu 
Sa. Optimization and analysis of a yokeless linear flux-switching 
permanent magnet machine with high thrust density [J] .IEEE 
Transactions on Magnetics, Nov.2015, 51 (11): 8204804. 

(15) Wei Hua, Gan Zhang, and Ming Cheng. Investiga- 
tion and design of a high power flux-switching permanent magnet 
machine for hybrid electric vehicles [J]. IEEE Transactions on 
Magnetics, 2015, 51 (3): 8201805. 

(16) Li Xiangling, Chau K.T., Cheng Ming. Compara- 
tive analysis and experimental verification of an effective perma- 
nent-magnet vernier machine [J|] .IEEE Transactions on Mag- 
netics, Vol.51, No. 7, 8203009, July. 2015. 

(17) Li Zhang, Ying Fan, Chenxue Li, and Chunhua 
Liu. Design and Analysis of a New Six-Phase Fault-Tolerant Hy- 
brid-Excitation Motor for Electric Vehicles [J|] .IEEE Transac- 
tions on Magnetics, vol. 51 ，no. 11 ，Nov. 2015. 

(18) Wei Hua, Peng Su, Ming Shi, Guishu Zhao, and 


Ming Cheng. The influence of magnetizations on bipolar stator 
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surface-mounted permanent magnet machines [本 .IEEE Trans- 
actions on Magnetics, vol. 931 ，no. 3 pp. 8201904, 2015. 

(19) Qingsong Wang, Ming Cheng, and Bing Zhang. An 
improved topology for the current fed parallel resonant half bridge 
circuits used in fluorescent lamp electronic ballasts [J ]. Jour- 
nal of Power Electronics, vol.15, no.2, pp. 567-575, March 
2015. 

(20) Cheng Ming, Sun Le, Giuseppe Buja, and Song 
Lihua. Advanced electrical machines and machine-based systems 
for electric and hybrid vehicles. Energies, vol.8, no.9, 
pp. 9541 ~ 9564 ,Sep. 2015. 

(21) Yu Feng, Cheng Ming, Chau K.T., Li Feng. 
Control and performance evaluation of multiphase FSPM motor in 
low-speed region for hybrid electric vehicles [J | . Energies, 
vol. 8, no.9, pp. 10335-10353, Sep. 2015. 

(22) Ying Fan, Weixia Zhu, Zhongbing Xue, Li Zhang, 
and Zhixiang Zou. A multi-Function Converting Technique for 
Vehicle-to-Grid [ J | .Energies, vol.8, no.8, pp.7638 ~ 
7653 ，2015. 

(23) 程 明 ， 王 青松 ， 张 建 忠 . 电力 弹簧 理论 分 析 与 控 
制 器 设计 [LJ] . 中 国电 机 工程 学 报 ，vol. 35，no.10， 
pp. 2436 ~ 2444 ，2015. 

(24) 李 祥 林 ， 程 明 ， 邹 国 党 . 聚 磁 式 场 调制 永 磁 风 力 
发 电机 输出 特性 改善 的 研究 [J] . 中 国电 机 工程 学 报 ， 
vol. 35, no.16, pp. 4198 ~4206, 2015. 

(25) 朱 瑛 ， 程 明 ， 花 为 ， 张 邦 富 ， 王 伟 . 基于 滑 模 变 
结构 模型 参考 自 适应 的 电气 无 级 变速 器 无 传感器 控制 [可 
. 电工 技术 学 报 ，vol. 30 ，no. 2 ，pp. 64 ~ 72 ，2015. 

(26) 徐 帅 ， 张 建 忠 . 多 电 平 电压 源 型 逆 变 器 的 容错 技 
术 综 述 [JJ . 电工 技术 学 报 ，vol. 30，no.21，pp. 39-50， 
2015. 














































































































(27) 张 建 忠 ， 姜 永 将 . 基于 等 效 热 网 络 法 的 定 频 双 转 
子 永 磁 风力 发 电机 的 热 分 析 [J . 电工 技术 学 报 ，vol. 30， 
no.2 ，pp. 87-97 ，2015. 

(28) 张 兵 ， 王 政 ， 储 凯 ， 程 明 . NPC 型 三 电 平 逆 变 器 
容错 控制 模式 下 的 母线 电容 电压 波动 分 析 及 其 抑制 [J] . 
电工 技术 学 报 ，vol. 30，no.7，pp. 52 ~ 61 ，2015. 
所 获 荣誉 : 

(1) 国家 自然 科学 一 等 奖 ， 程 明 ， 定 子 励磁 型 无 刷 电 
机 及 控制 系统 基础 理论 与 关键 技术 研究 。 

(2) 中 国 机 械 工 业 科学 技术 一 等 奖 ， 定子 励磁 型 无 届 
电机 系统 关键 技术 及 应 用 。 

(3) 程 明教 授 被 授予 IEEE Fellow。 

(4) 2015 年 度 IAS 年 会 一 等 奖 。 

(5) 成 员 多 次 获得 ICEMS 会 议 最 佳 论文 奖 。 

(6) 两 位 国家 优秀 青年 基金 获得 者 。 

(7) 两 位 全 国 优秀 博士 学 位 论文 提名 奖 获得 者 。 

(8) 五 位 江苏 省 优秀 博士 学 位 论文 获得 者 。 
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福州 大 学 -功率 变换 与 电磁 技术 研发 团队 


地 址 : 福建 省 福州 市 间伐 县 上 街 镇 学 园 路 2 号 福州 大 学 电 
气 工 程 与 自动 化 学 院 









































邮编 : 350116 

电话 : 0591-2286658 
团队 人 数 : 40 多 人 
团队 带头 人 : 陈 为 
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主要 成 员 : 陈 为 ， 毛 行 硅 ， 董 纪 清 ， 陈 庆 彬 ， 林 苏 斌 ， 汪 
品 慧 ， 张 丽 萍 ， 谢 文 燕 

研究 方向 : 开关 电源 高 频 电磁 技术 、 超 高 频 ( 百 兆 赫兹) 
薄膜 电感 、 传 导 EMI 预测 诊断 与 抑制 、 无 线 电 
能 传输 技术 、 磁 性 元 件 高 频 损耗 、 磁 性 元 件 磁 








团队 简介 : 
































集成 和 平面 磁性 元 件 





福州 大 学 功率 变换 与 电磁 技术 研发 团队 将 电磁 技术 与 





























电力 电子 功率 变换 技术 结合 ， 在 国家 级 、 省 部 级 项 目下 ， 

















在 国内 率先 开拓 了 电力 电子 高 频 磁 技 术 的 研究 方向 ， 十 多 
年 来 持续 开展 了 大 量 和 系统 的 基础 和 应 用 基础 研究 以 及 与 
企业 界 的 广泛 技术 合作 ， 内 容 涉及 与 电力 电子 、 电 力 系统 
和 电 噩 等 领域 相关 的 电磁 技术 的 各 个 方面 ， 获 得 国内 外 学 










































































术 界 和 工业 界 广泛 认可 ， 建 立 了 年 富力 强 的 研发 团队 和 先 
进 仪器 设备 的 实验 室 。 现 有 高 级 职称 教师 5 人 ， 中 级 2 人 ， 


实验 员 1 人 ,在 学 博士 生 6 人 , 硕士 生 30 多 人 。 














研究 团队 目前 以 开关 电源 高 频 电磁 技术 、 超 高 频 〈 百 








兆赫 效 ) 薄膜 电感 、 











传导 EMI 预测 诊断 与 抑制 、 无 线 电能 











传输 技术 、 磁 性 元 件 高 频 损 耗 、 磁 性 元 件 磁 集成 和 平面 磁 
性 元 件 等 为 研究 方向 ， 涵 盖 了 开关 电源 中 电磁 技术 的 各 个 





方面 。 在 人 研究 广度 和 
在 研 项 目 : 





























[深度 上 都 处 于 国内 外 领先 水 平 。 























(1) 谐振 式 无 线 电能 传输 磁 耦 合 系统 关键 技术 研究 


(2015-2017) ， 国 家 




















自然 科学 基金 〈 青 年 ) 。 





























(2) 功率 变换 器 磁 元 件 磁 芯 损 耗 关键 技术 研究 (2013- 
2016) ， 国 家 自然 科学 基金 。 
(3) 微 功率 光伏 逆 变 器 集成 化 平面 化 高 频 磁 技 术 研 究 


























(2013-2015 ) ， 国 家 





自然 科学 基金 〈 青 年 ) 。 




















(4) 功率 变换 器 磁 元 件 电 磁 兼 容 磁 电 综 合 模型 研究 


























(2013-2016) ， 国 家 教育 部 博士 点 专项 基金 。 























(5) 不 同 频率 县 加 励磁 下 的 磁 世 损耗 测量 与 模型 研究 


(2015-2018 ) ， 福 建 省 自然 科学 基金 。 














(6) 功率 变换 器 EMI 高 频段 特性 及 其 控制 技术 研究 
(2014-2016 ) ， 福 建 省 自然 科学 基金 。 





(7) 高 压 直流 输电 换 流 阀 用 饱和 电抗 器 磁 芯 损耗 测量 
与 模型 研究 (2016-2019) ， 福 建 省 自然 科学 基金 。 


科研 成 果 : 



























































本 研究 团队 以 开关 电源 中 的 电磁 技术 为 研究 对 象 ， 深 
入 研究 其 内 在 机 理 及 应 用 ， 获 得 多 项 国家 级 、 省 部 级 基金 
项 目的 支持 ， 并 与 多 家 国内 外 企业 进行 产 学 研 合作 ， 将 研 





























究 成 果 应 用 于 实际 ) 


(1) 研究 团队 承担 国家 自然 科学 基金 5 项 ， 高 等 学 校 
博士 学 科 点 专项 科研 基金 1 项 ， 福 建 省 自然 科学 基金 7 项 











品 中 ， 获 到 业内 高 度 评价 。 












































福建 省 高 校 杰出 青 名 
基金 1 项 等 。 














FE 人 才 基 金 1 项 ， 福 建 省 青年 人 才 创新 
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(2) 与 国内 外 著名 企业 合作 ， 包 括 华为 、 艾 默 生 、 伊 
顿 、 台 达 、 美 的 、 山 特 、 田 村 、 青 岛 云 路 、 欧 姆 龙 和 天 宇 
等 , 已 承担 横向 项 目 20 多 项 ， 到 校 总 经 费 达 500 多 万 元 。 
2014 年 8 月 获得 华为 技术 有 限 公司 2011 实验 室 颁 发 的 最 佳 
合作 团队 称号 。 

(3) 团队 已 发 表 了 包括 IEEE 学 刊 、 中 国电 机 工程 学 
报 、 电 工 技术 学 报 等 高 级 别 刊物 以 及 IEEE 国际 学 术 会 议 等 
论文 100 多 篇 ， 申 请 了 24 项 专利 。 

(4) 承担 了 IEC 国际 标准 和 国内 标准 的 制定 工作 。 

所 获 荣誉 : 

本 研究 团队 在 长 期 的 研究 工作 中 获得 了 各 科研 院 校 和 
企业 的 广泛 认可 。 团 队 所 获 荣 誉 如 下 : 

(1) 团队 负责 人 陈 为 教授 连续 两 届 当 选中 国电 源 学 会 
(全 国 一 级 学 会 ) 常务 理事 ， 磁 技术 专 委 会 主任 委员 。 

(2) 团队 负责 人 陈 为 教授 作为 下 CATC51AWG9 中 国 工 
作 组 负责 人 ， 负 责 IEC 国际 标准 的 制定 工作 。 
(3) 中 国电 源 学 会 的 磁 技 术 专 委 会 挂靠 福州 大 学 电气 
工程 与 自动 化 学 院 ， 并 在 我 院 建立 了 中 国电 源 学 会 电力 电 
子 磁 元 件 技术 培训 基地 。 

(4) 与 华为 技术 有 限 公 司 的 长 期 合作 中 获 “ 华 为 技术 
I 限 公 司 最 佳 合作 伙伴 奖 ”。 

(5) 所 培养 博士 研究 生 中 获得 卢 嘉 锡 优秀 博士 生 奖 1 
次 ， 硕 士 研究 生 获 国家 奖学金 3 次 。 

(6) 研究 生 获 得 全 国 研 究 生 电子 设计 竞赛 1 等 奖 1 次 ， 
2 等 奖 3 次 ， 本 科 生 获 全 国 大 学 生 电子 设计 竞赛 全 国 一 等 奖 
1 项 ， 二 等 奖 5 项 ， 省 一 等 奖 7 项 。 

(7) 获 中 国电 源 学 会 年 会 优秀 论文 奖 1 次 ， 获 中 国 功 
率 变换 器 磁 元 件 联合 学 术 年 会 优秀 论文 奖 4 次 。 


























































































































































































































































































































福州 大 学 -智能 控制 技术 与 峙 入 式 系统 团队 
地 址 : 福建 省 福州 市 大 学 新 区 学 园 路 2 号 福州 大 学 电气 学 

院 
邮编 : 350116 
传真 : 0591-22866581 
团队 人 数 : 9 
团队 带头 人 : 王 武 
主要 成 员 : 蔡 首 煌 ， 林 琼 斌 ， 柴 琴 琴 
研究 方向 : 新 能 源 的 控制 技术 ， 租 入 式 技术 开发 
团队 简介 : 

专注 于 研究 智能 控制 、 扔 人 式 软 硬件 协同 设计 、 信 和 号 
处 理 技术 、 风 入 式 计 算 机 系统 等 。 主 要 开展 了 先进 控制 理 
论 与 控制 算法 及 其 在 工程 中 的 应 用 研究 ， 优 化 控制 技术 理 
论 及 其 在 复杂 工业 过 程 的 应 用 技术 研究 ， 网 络 化 系统 控制 
技术 及 网 络 安全 运行 研究 ， 人 工 智 能 在 生物 信息 系统 的 应 
用 研究 ， 电 力 电子 系统 建 模 、 算 法 分 析 以 及 数字 化 实现 的 
应 用 研究 。 
团队 负责 人 为 王 起 博士、 教授。 形成 了 结构 合理 、 多 
学 科 交 又 的 科研 教学 团队 ， 其 中 高 级 职称 2 人 ,博士 5 人 。 
团队 成 员 依 托福 建 省 医疗 器 械 与 医药 技术 重点 实验 室 和 福 
州 大 学 -厦门 科 华 恒 盛 股 份 有 限 公司 联合 实验 站 ， 目 前 培养 






































































































































了 研究 生 30 余人 。 多 年 来 完成 了 5 项 国家 自然 科学 基金 项 
目 和 数 项 省 部 级 科学 研究 项 目 ， 在 学 术 会 议 与 期 刊 上 发 表 
160 多 篇 研究 论文 ， 获 得 福建 省 科学 进步 奖 三 等 奖 3 项 。 并 
将 学 科研 究 成 果 引 入 教学 领域 和 生产 领域 ， 促 进 产 、 学 、 
研 相辅相成 ， 互 相 促进 。 团 队 目前 承担 省 自然 科学 基金 项 
目 2 项 和 企业 合作 项 目 4 项 。 在 做 入 式 系统 研究 方面 ， 与 
国际 多 家 知名 企业 建立 了 联合 实验 室 : 福州 大 学 -freescale 
对 人 式 系统 设计 及 应 用 实验 室 、 福 州 大 学 - 英 飞 读 衣 人 式 技 
共 建 实验 室 和 福州 大 学 -TI 能 人 式 技术 共 建 实验 室 。 
在 研 项 目 : 

企业 创新 项 目 : 

基于 新 型 拓扑 与 控制 技术 的 电力 电子 变换 装置 研制 
(2014/3-2016/6)。 
科研 成 果 : 

2013 年 获得 了 福建 省 科技 进步 三 等 奖 ， 太阳能 光伏 发 


CA E 道 变 兢 。 
























































































































































广西 大 学 -电力 电子 系统 的 分 析 与 控制 团队 
地 址 : 广西 壮族 自治 区 南宁 市 大 学 路 100 号 广西 大 学 电气 
工程 学 院 
邮编 : 530004 
电话 : 13878809870 
团队 人 数 : 6 
团队 带头 人 : 陆 益 民 
主要 成 员 : 陈 延明 ， 李 国 进 ， 黄 洪 全 ， 黄 良 玉 ， 陈 苏 
研究 方向 : 电力 电子 系统 的 非 线性 分 析 与 控制 ， 工 业 特种 
电源 开发 ， 电 气 精密 测量 技术 

团队 简介 : 

广西 大 学 电气 工程 学 院 电 力 电子 系统 分 析 与 控制 研究 
团队 共有 6 名 教师 ， 其 中 教授 3 人 ， 副 教授 2 人 ,讲师 1 
人 。 本 研究 团队 一 直 致 力 于 电力 电子 系统 基础 理论 及 其 应 
] 技 术 的 研究 。 近 年 来 围绕 电力 电子 系统 的 拓扑 结构 、 稳 
定性 分 析 和 控制 方法 、 工 业 特 种 电源 开发 和 电气 精密 测量 
技术 等 方面 开展 了 大 量 的 研究 工作 ， 并 取得 了 一 系列 的 研 
究 成 果 。 本 团队 已 完成 2 项 国家 自然 基金 项 目 、1 项 国家 科 
技 型 中 小 企业 技术 创新 基金 项 目 以 及 多 项 省 部 级 科研 项 目 
和 企业 横向 项 目 。 研 制 了 医用 X 射线 机 电源 、 通 信 电 源 、 
焊接 电源 、 冲 击 接地 电阻 、 电 气 设 备 介质 损耗 测量 装置 和 
无 功 补 偿 装置 快速 复合 继电器 等 电力 电子 装置 。 在 Interna- 
tional Journal of Bifurcation and Chaos、《 中 国电 机 工程 学 报 》 
《电工 技术 学 报 》《 控 制 理论 与 应 用 》《 机 械 工程 学 报 》 等 
学 术 刊 物 和 IEEE 等 重要 国际 会 议 发 表 论文 60 多 篇 ， 获 得 
家 专利 授权 多 项 。 
在 研 项 目 : 

(1) 基于 微 电 网 阻抗 在 线 辨 识 的 并 网 逆 变 器 增益 调度 
自 适 应 控制 〈51567004) ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 、2016. 
01-2019. 12。 

(2) 忆 阻 单 神经 元 自 适 应 PID 控制 器 的 研究 及 其 应 用 
(2014CXNSFAA118383 ) ， 广 西 自然 科学 基金 、2014.， 06. 
01-2017. 05。 
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(3) 单 相 功 率 因数 校正 电路 带 恒 功 率 负载 的 微分 平坦 
建 模 与 控制 (2014GXNSFAA118380) ， 广 西 自然 科学 基金 ， 
2014. 06. 01-2017. 05 。 

(4) 恒 功 率 负载 DCZDC 变换 器 的 稳定 性 分 析 与 控 
(A0306) ， 广 西 电力 系统 最 优化 与 节能 技术 重点 实验 室 
主 研究 课题 ，015. 01-2017. 12。 
科研 成 果 : 

(1) Lu, Yi Min, Huang, Xian Feng、He，Shaobin 、 
Wang, Dongdong、 Zhang, Bo, Memristor based van der Pol os- 
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臣 








cillation circuit, International Journal of Bifurcation and Chaos, 


24 (12), pp 1450154.1-15, 2014/12/1, 





报 : 自然 科学 版 ,2010,， 35 (6) : 1057 ~1062。 

(17) 陈 延明 ， 王 娟 ， 武 江 峰 等 . 一 种 改进 的 零 电压 零 
BE 流 倍 流 整 流 变换 器 [J]j] . 电工 技术 学 报 ，2009，24 
(12) : 82-87。 

(18) 陆 益 民 ， 张 波 ， 尹 丽 云 . DCZDC 变换 器 的 切换 仿 
射线 性 系统 模型 及 控制 LJ] . 中 国电 机 工程 学 报 ，2008 ， 
28 (15) : 16 ~22.EI (082611336989 ) 。 

(19) 陆 益 民 ， 张 波 ， 毛 宗 源 . 混沌 SPWM 原理 及 其 谐 
波 抑制 特性 分 析 [JJ . 机 械 工程 学 报 ，2006，42 (1): 
126-129. EI (06139783778 ) 。 

(20) 陆 益 民 ， 毛 宗 源 ， 张 波 . 感应 电动 机 间接 磁场 定 




































































(2) 马 海龙 , 于 田 芬 , 陈 延明 等 . 基于 恒 导 通 时 间 控 制 
的 自 驱 动 PFC 的 研制 [J] . 电源 技术 , 2015. 12, 39 (12) 。 

(3) 苏 琦 、 陆 益 民 、 黄 险峰 ， 电 压 反馈 型 BOOST 变换 
器 闭环 控制 系统 的 分 命 及 混沌 [J . 广西 大 学 学 报 : 自然 
科学 版 ，2015，(5): 1192 ~ 1200。 

(4) 于 田 芬 ， 击 嘉 ， 王 飞 ， 陈 延明 等 . 改进 型 数字 无 
桥 PFC 变换 器 的 研制 [JJ . 制造 业 自 动 化 ，2015，37 
(12): 145 ~ 147 。 

(5) 李 国 进 ， 董 第 永 ， 陈 双 . 磷酸 铁 锂 电池 的 SOC 预 
测 [JJ . 计算 机 仿真 , 2015, 32 (3) : 163 ~ 168。 

(6) 王 东 东 、 陆 益 民 、 张 波 ，IFOC 感应 电动 机 分 贫 混 
沌 的 单 双 时 沾 反 馈 控 制 [JJ . 电机 与 控制 学 报 ， (10)， 
2014, 55 ~59 。 

(7) 陈 延 明 ， 王 会 雄 ， 王 振 民 等 . 一 种 全 桥 LLC 软 开 
关 焊 接 电源 [了 站 . 焊接 学 报 ，2014 (5): 9~12。 

(8) 张 峰 ， 王 婷 ， 熊 建 荣 ， 陈 延明 等 . 恒定 导 通 时 间 
控制 的 交错 式 功率 因数 校正 电路 [J] . 广西 大 学 学 报 : 自 
然 科 学 版 ，2014，39 (6) : 1278 ~ 1284。 

(9) 陈 延 明 ， 杨 美 珍 ， 王 振 民 ， 李 国 进 等 . 一 种 半 桥 
LLC 谐振 软 开 关 焊 接 电源 [J . 焊接 学 报 ，2013 ，12 : 
(5) 。 







































































































































































基于 有 功 功率 的 小 电流 接地 选 
自动 化 与 仪器 仪表 ，2012，(〈1) : 








(10) 梁 伟 健 ， 黄 洪 全 . 
线 注 入 法 的 研究 [J] . 
19 ~21。 

(11) 英里 克 ， 黄 洪 全 ， 李 国 进 ， 陈 延明 等 . 一 种 单 相 
弧 焊 逆 变 器 的 功率 因数 校正 电路 [J] . 广西 大 学 学 报 : 自 
然 科 学 版 ,2012, 37 (2) : 366 ~370。 

(12) 杨 达 亮 ， 卢 子 广 ， 杭 旋 善 ， 李 国 进 等 . 三 相 电 压 
型 PWM 整流 器 准 定 频 直 接 功率 控制 [J . 中 国电 机 工程 
学 报 , 2011, 31 (27) : 66 ~73。 

(13) 陈 延 明 ， 陈 辉 华 ， 张 成 等 . 一 种 峰值 电流 控制 的 
全 桥 软 开关 弧 焊 逆 变 器 [J . 焊接 学 报 , 2011, 32 (5) 。 

(14) 张 城 ， 莫 里 克 ， 张 盼 ， 陈 延明 等 . 一 种 非 线性 载 
波 控制 的 功率 因数 变换 电路 [J] . 电力 电子 技术 ，2011 ， 
45 (11): 89-91。 

(15) 李 国 进 ， 易 巨 ， 林 瑜 . 仿 人 机 器 人 的 一 种 双向 动 
力学 建 模 方法 [J] . 广西 大 学 学 报 : 自然 科学 版 ，2011 ， 
36 (6) : 1009 ~ 1015。 

(16) 黄 良 玉 ， 韦 以 明 ， 陈 凤翔 ， 莫 少 莹 . 含 参数 扰动 
Liu 混沌 系统 的 反 步 设计 自 适应 控制 研究 [J] ， 广 西 大 学 学 

































































































































































向 控制 系统 振荡 的 功率 谱 分 析 [J] . 机 械 工程 学 报 ，2004， 
40 (12) : 5-9. EI (05058822201 ) 。 
(21) 陆 益 民 ， 毛 宗 源 ， 张 波 . 基于 免疫 算法 的 混沌 多 
模型 控制 策略 [J] . 控制 理论 与 应 用 ，2004，21 (1) : 30- 
34. EI (04328306731 ) 。 
(22 ) Lu，YiMin、Chen，Ming、Huang，Xian Feng， 
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第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “537， 
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(4) 2012 年 获 第 六 届 中 国 高 校 电力 电子 及 电力 传动 学 
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国 网 江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 -电能 质量 监 
测 与 治理 技术 研究 团队 

地 址 : 江苏 省 南京 市 江宁 区 帕 威 尔 路 1 号 

邮编 : 211103 

电话 : 025-68686380 

传真 : 025-68686000 

团队 人 数 : 15 

团队 带头 人 : 圳 晓 冬 

主要 成 员 : 陈兵 ， 史 明明 ， 罗 珊 珊 ， 李 强 ， 柳 月 ， 朱 卫 平 
研究 方向 : 电网 海量 电能 质量 数据 分 析 与 高 级 应 用 技术 ， 
面向 优质 电力 园区 的 定制 电力 技术 ， 新 能 源 、 
诸 能 及 微 电 网 技术 研究 及 应 
























































团队 简介 : 
江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 电 能 质量 监测 与 治理 
技术 研究 团队 建成 了 国内 规模 最 大 、 功 能 最 全 的 省 级 电能 
质量 监测 网 ， 覆 盖 了 1365 个 监测 点 ， 覆 盖 了 大 型 污染 源 负 
和 荷 、 电 气 化 铁路 和 新 能 源 发 电 企 业 等 非 线性 用 户 ， 具 有 谐 
波 、 间 谐 波 、 电 压 不 平衡 度 、 电 压 偏 差 、 频 率 偏差 和 电压 
波动 和 闪 变 的 实时 在 线 监测 分 析 功 能 ， 具 备 电能 质量 综合 
评估 、 指 标 异 常 预警 等 功能 ， 为 省 公司 运 维 检修 部 生产 管 
理 提供 有 力 支撑 。 
实验 室 自主 研发 了 电能 质量 在 线 监 测 终 端 和 电压 监测 
仪 的 一 键 式 检测 系统 ， 可 实现 电能 质量 在 线 监测 设备 功能 、 
精度 和 通信 协议 的 完整 检验 ， 为 省 公司 物质 招标 检测 把 好 
入 网 关 。 
实验 室 还 承担 了 省 内 变电站 的 普 测 评价 、 新 能 源 发 电 
企业 的 技术 监督 和 污染 源 用 户 电 能 质量 问题 治理 分 析 工 作 ， 
其 中 电能 质量 现场 测试 、 动 态 无 功 补偿 现 场 试验 和 低 电压 
穿越 检测 项 目 已 获得 中 国 合 格 评定 国家 认可 委员 会 
(CNAS) 的 认证 。 
近年 来 ， 实 验 室 积极 开展 电力 电子 技术 在 电网 中 的 应 
用 研究 ， 承 担 了 优质 电力 园区 的 设计 开发 、 高 压 直 流 输电 
换 流风、 统一 潮流 控制 器 MMC 换 流 闪 的 研究 工作 。 相 关 研 
究 成 果 获 得 省 部 级 科技 进步 奖 7 项、 省 公司 科技 进步 奖 11 
项 ， 申 请 发 明 专利 36 项 ， 软 件 著作 权 7 项 ， 发 表 学 术 论 文 
58 篇 ， 制 定 国家 、 行 业 和 国 网 标准 22 项 。 
在 研 项 目 : 
(1) 国 网 项 目 -电能 质量 大 数据 分 析 关 键 技术 研究 及 应 





















































































































































































































































































































































用 。 





(2) 国 网 项 目 - 电 能 质量 扰动 传播 及 预警 系统 研究 。 
(3) 国 网 项 目 -高 压 碳化 硅 器 件 高 温 氧化 工艺 技术 研 





-se 
多 。 

















(4) 国 网 项 目 -典型 用 电 负荷 电能 质量 发 射 特 性 研究 。 
(5) 国 网 项 目 -基于 物 联 网 的 配 电 网 状态 感知 和 分 析 研 
究 。 




















(6) 国 网 项 目 -分 布 式 新 能 源 并 网 检测 与 运 维 管理 技术 





研究 与 应 。 

















(7) 国 网 项 目 -多 源 分 布 式 新 能 源 发 电 直流 供电 运行 控 








制 技术 研究 与 应 用 。 


























(8) 省 公司 项 目 -分 布 式 新 能 源 电能 质量 主动 调节 技术 














研究。 























(9) 省 公司 项 目 -电压 暂 降 对 电力 敏感 用 户 影响 分 析 及 





综合 防治 技术 研究 。 
科研 成 果 : 





(1) 江苏 沿海 大 规模 风电 接 入 电网 技术 及 工程 应 用 研 


究 ， 省 政府 三 等 奖 ，2012 年 。 




















(2) 冲击 性 负荷 与 新 能 源 集中 接 入 地 区 电 和 








预警 技术 研究 ， 电 力 安 全 生产 成 果 三 等 奖 ，20 





质量 评估 















































(3) 冲击 性 负荷 与 新 能 源 集中 接 和 地 区 电能 质量 评 佑 











预警 技术 研究 ， 省 公司 一 等 奖 ，2012 年 。 
(4) 江苏 电网 无 功 补偿 优化 配置 研究 ， 省 
2012 年 。 





























(5) 大 规模 高 铁 牵 引 负荷 友好 接 人 电网 技术 及 应 用 ， 


省 政府 三 等 奖 ，2013 年 。 











(6) 大 规模 高 铁 牵 引 负荷 友好 接 人 电网 技术 及 应 用 ， 























工 技术 学 会 二 等 奖 ，2013 年 。 














对 措施 分 析 ， 省 公司 一 等 奖 ，2013 年 。 





























(7) 电气 化 铁路 对 江苏 电网 运行 影响 的 测试 研究 和 应 





(8) 江苏 沿海 大 规模 风电 并 网 关键 技术 研究 及 其 示范 





应 用 ， 省 公司 一 等 奖 ，2013 年 。 


(9) 沿海 大 规模 风电 并 网 检测 与 安全 运行 关键 技术 研 











究 及 应 用 ， 电 力 建设 一 等 奖 ，2014 年 。 


(10) 电能 质量 高 级 分 析 关 键 技术 研究 及 应 用 ， 国 家 电 





网 公司 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 ，2015 年 。 














(11) 南京 青 奥 会 优质 电力 园区 多 DFACTS 设备 优化 配 






































置 与 协调 控制 技术 及 应 用 ， 第 三 届 中 国电 源 学 会 科学 技术 


























奖 一 等 奖 ，2015 年 。 














(12) 沿海 大 规模 风电 并 网 检测 与 安全 运行 关键 技术 及 


应 用 ， 省 公司 一 等 奖 ，2015 年 。 





(13) 城市 配 电网 高 密度 区 域 供电 关键 技术 研究 及 应 














j， 电 力 建 设 科技 进步 奖 二 等 奖 ，2015 年 。 





























(14) 适用 于 多 场景 微 电 网 的 设计 、 运 行 控制 与 检测 关 
键 技术 研究 与 应 用 ， 电 力 建设 科技 进步 奖 三 等 奖 ，2015 年 。 








(15) 分 布 式 储 能 提高 城市 负荷 中 心 供 电 质量 的 关键 技 
术 研 究 及 应 用 示范 ， 电 力 建设 科技 进步 奖 三 等 奖 ，2015 年 。 
(16) 适用 于 多 场景 微 电 网 的 设计 、 运 行 控制 与 检测 关 












































键 技术 研究 与 应 用 ， 国 家 电网 公司 科学 技术 进 
2015 年 。 





























键 技术 研究 与 应 用 ， 省 公司 一 等 奖 ，2015 年 。 











步 奖 二 等 奖 ， 


(17) 适用 于 多 场景 微 电 网 的 设计 、 运 行 控制 与 检测 关 








(18) 分 布 式 储 能 提高 城市 负荷 中 心 供电 质量 的 关键 技 














术 研 究 及 应 用 示范 ， 省 公司 二 等 奖 ，2015 年 。 
(19) 多 种 可 再 生 能 源 优化 互补 的 海岛 微 日 


























电网 规划 建设 


技术 研究 与 应 用 ， 江 苏 省 经 研 体 科技 进步 奖 一 等 奖 ，2015 





年 。 
(20) 多 种 可 再 生 能 源 优化 互补 的 海岛 微 昌 

















电网 规划 建设 


538 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








技术 研究 与 应 用 ， 国 网 经 研 体系 科学 技术 进步 奖 先进 技术 
推广 应 用 类 三 等 奖 ，2015 年 。 
所 获 荣誉 : 

(1) 江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 先 进 集体 (2013 
年 ) 。 

(2) 江苏 省 电力 公司 安全 生产 先进 集体 (2014 年 ) 。 

(3) 江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 标兵 专业 室 
(2014 年 ) 。 

(4) 江苏 省 工人 先锋 号 〈2014 年 

(5) 江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 标兵 专业 室 
(2015 年 ) 。 

(6) 中 国 质量 协会 全 国 五 星 级 现场 管理 班组 (2014 
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年 ) 。 





(7) 袁 晓 冬 劳模 创新 工作 室 (2015 年 ) 。 
(8) 江苏 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 文明 部 室 (2015 
年 ) 。 























哈尔滨 工业 大 学 -电能 变换 与 控制 研究 所 

地 址 : 黑龙 江 省 哈尔滨 市 南岗 区 西 大 直 街 92 号 

邮编 : 150001 

电话 : 0451-86412811 

传真 : 0451-86412811 

网 址 : http : //pe. hit edu. cn 

团队 人 数 : 17 

团队 带头 人 : 李 浩 县 

主要 成 员 : 杨 世 贿 ， 王 卫 ， 责 洪 奇 ， 邹 继 明 ， 郑 雪 梅 ， 杨 


















































威 ， 刘 晓 芳 ， 刘 桂花 ， 刘 鸿 鹏 等 

研究 方向 : 电力 电子 系统 数字 控制 技术 ,特种 电源 理论 及 
应 用 ,极端 环境 电力 电子 技术 ， 新 能 源 并 网 逆 
变 及 稳定 性 研究 ， 交 /直流 微 电 网 技术 ,电能 存 
储 系统 高 效 变换 

团队 简介 














台 尔 滨 工 业 大 学 电能 变换 与 控制 研究 所 主要 围绕 可 再 
生 能 源 发 电 、 分 布 式 能 源 与 微 网 系统 以 及 特种 电能 变换 等 
领域 ,在 电路 拓扑 、 控 制 方法 和 工程 应 用 等 方面 开展 科学 
研究 。 经 过 30 多 年 在 该 方向 上 几 代 人 的 积淀 ， 目 前 在 人 才 
培养 、 研 究 应 用 等 方面 均 取 得 一 定 的 成 就 ， 并 保持 平稳 、 
持续 的 发 展 趋势 。 近 年 来 积极 与 美 、 英 、 日 等 国外 国内 高 
校 开 展 学 术 交 流 ， 与 相关 研究 机 构 及 科研 人 员 建 立 了 良好 
的 学 术 合作 关系 。 此 外 ， 研 究 所 与 国内 外 诸如 国际 整流 器 、 
艾默生 、 台 达 电 子 和 华为 等 相关 企业 ， 国 家 电网 、 航 天 科 
技 和 中 航 工业 等 所 属 研究 院 所 均 保 持 良 好 的 科研 合作 关系 ， 
同时 每 年 向 其 输送 大 量 的 本 、 硕 和 博士 毕业 生 ， 实 现 了 优 
势 互 补 、 可 持续 发 展 的 产 、 学 、 研 一 体 合 作 模 式 。 

电能 变换 与 控制 研究 所 科研 团队 现 有 专职 教师 17 人 ， 
包括 教授 7 人 、 副 教授 7 人 ,讲师 3 人 ， 其 中 国家 级 教学 
名 师 1 人 ,博士 生 导 师 5 人 。 累 计 毕 业 博 士 、 硕 士 研究 生 
近 300 人 ,目前 在 读 研 究 生 50 余人， 本 科 生 60 余人 。 团 队 
教师 获 国家 级 和 省 部 级 教学 、 科 研 成 果 奖 10 项 ， 出 版 专 
著 、 教 材 10 部 ,发表 SCILEI 科研 论文 300 余 篇 ， 拥 有 国家 























































































































































































































发 明 专 利 30 余 项 。 目 前 ， 在 研 国家 自然 科学 基金 7 项 ， 其 
它 企业 合作 科研 项 目 5 项 ， 年 平均 科研 经 费 300 余万元 ， 
为 本 单位 持续 深入 的 科学 研究 提供 充足 的 资金 支持 。 
在 研 项 目 : 

国家 自然 科学 基金 〈 在 研 ) : 

(1) 故障 下 双 馈 风力 发 电 系 统 无 源 性 暂 态 建 模 及 其 运 
行 过 程 中 的 全 阶 无 拌 振 滑 膜 控制 研究 (51577039)。 

(2) 提升 弱电 网 光复 渗透 极限 关键 技术 研究 
(514770033 ) 。 

(3) 基于 辅助 环节 的 三 相 全 桥 单 级 PFC 及 其 在 电网 不 
平衡 时 的 运行 机 理 与 控制 方法 研究 (51377036)。 

(4) 弱电 网 暂 态 下 光伏 并 网 发 电 系统 多 目标 协同 控制 
研究 (51307033 ) 。 

(5) 高 性 能 中 频 多 脉 波 变 压 整流 技术 研究 
(51307034) 。 

(6) 串联 储 能 电源 高 效 均衡 系统 结构 及 控制 策略 研究 
(51207034 ) 。 

(7) 非 隔离 型 2 源 光伏 并 网 逆 变 系统 关键 技术 的 研究 
(51207032 ) 。 

其 它 (在 研 ): 

(1) 基于 电压 型 控制 的 交流 微 网 运行 模式 无 颖 切换 技 
术 研 究 ， 光 宝 基 金 项 目 (PRC20151382)。 

(2) WH-30 型 双 极 性 微 弧 氧 化 脉冲 电源 系统 研制 ， 横 
向 课题 。 

(3) 车 载 充电 电源 技术 的 研究 ， 横 向 课题 。 

(4) 直流 侧 谐 波 注入 四 象限 电流 源 HVDC 应 用 研究 ， 
横向 项 目 。 

(5) 分 布 式 电源 接 入 对 黑龙 江 配 电网 影响 的 综合 评估 
研究 ， 横 向 项 目 。 
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科研 成 果 : 

专著 : 

(1) 串联 储 能 电源 能 量变 换 与 均衡 技术 (哈尔滨 工业 
大 学 出 版 社 ) 。 

(2) 开关 电源 中 的 有 源 功率 因数 校正 技术 (机 械 工 业 
出 版 社 ) 。 

专利 ， 


(1) 串联 储 能 电源 三 单 体 直 接 均 衡器 ，ZL 
200810063915. 1 。 

(2) 串联 电池 组 多 单 体 直接 均衡 器 ， 
ZL201310653378.7。 

(3) 交流 电源 自动 转换 装置 ，201510474960. 6。 

(4) 双 反 星 形 整 流 系统 的 直流 侧 谐 波 抑制 系统 与 方法 ， 
201210589605. X。 

(5) 双 反 星 形 唱 闸 管 整流 系统 的 直流 侧 谐 波 抑制 系统 
与 方法 ，201310229494. 6。 

(6) 基于 交错 并 联 Boost 型 APFC 电路 的 12 脉 波 整流 
系统 的 直流 侧 谐 波 抑 制 系统 及 方法 ，201310625795.0 。 

(7) 多 脉 波 整流 系统 的 直流 侧 回 收 式 谐 波 抑制 系统 及 
方法 ，ZL201010299733. 1 。 

(8) 微 弧 氧 化 负载 阻抗 谱 在 线 测试 方法 及 实现 该 方法 
在 线 测试 系统 ，ZL20121008026. 0。 
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(9) 模块 化 组 合 直流 变换 器 输入 均 压 控制 方法 ， 
201510400564. 9 。 
(10) 独立 输出 直流 变换 器 的 串联 输入 均 压 控制 方法 ， 
201510400509. X。 
(11) 用 于 微 弧 氧化 的 高 频 大 功率 多 波形 电源 ，ZL 03 
1 32601.3。 
(12) 变压器 原 边 电压 箱 位 三 相 单 级 桥 式 高 功率 因数 
AC/DC 变换 器 ，200810064307.2。 
(13) 无 源 箱 位 单 相 单 级 桥 式 功率 因数 校正 变换 器 及 其 
控制 方法 ，200910071727. 8 。 
(14) 适用 于 电流 源 型 隔离 全 桥 升 压 类 拓扑 的 无 源 无 损 
缓冲 电路 ，201010116880. 0。 
(15) 三 相 单 级 功率 因数 校正 电路 起 动 与 磁 复 位 方法 及 
实现 电路 ，201010118070. 9。 
已 完成 科研 项 目 : 
国家 自然 科学 基金 (完成 ) : 
(1) 多 脉 波 整流 系统 直流 侧 谐 波 抑制 方法 人 研究 
(51107019 ) 。 
(2) 光伏 并 网 发 电 系 统 与 电网 间 阻 抗 匹配 关系 及 系统 
稳定 性 研究 (51077017 ) 。 
(3) 基于 牵引 器 运行 信息 的 水 平井 套 管状 态 特 征 提 取 
与 识别 方法 研究 (51074056) 。 
(4) 微 弧 氧 化 电源 负载 特性 与 脉冲 能 量 作用 效能 的 研 
究 (50977018)。 
(5) 三 单 体 组 合 电 流 型 全 桥 单 级 PFC 及 其 磁 件 集成 方 
法 与 设计 理论 研究 (51107017)。 
国家 “863” 高 科技 项 目 : 
(1) 水 平井 测试 用 牵引 机 器 人 。 
(2) 多 波形 微 弧 氧化 脉冲 电源 研制 。 
(3) 解放 牌 混合 动力 城市 客车 电机 驱动 及 控制 系统 。 
台 达 基金 项 目 〈 完 成 ) : 
(1) 串联 储 能 电源 高 效 均衡 系统 的 研究 。 
(2) 高 渗透 率 光伏 发 电 系 统 并 人 弱电 网 关键 技术 。 
(3) 基于 动力 电池 参数 辨识 的 充电 系统 自 适 应 控制 方 
法 研究 。 
(4) 一 种 三 相 软 开关 高 功率 因数 AC/DC 功率 变换 技术 
的 研究 。 
其 它 (完成 ) : 
(1) 微 弧 氧 化 用 宽 范围 调节 系列 脉冲 电源 。 
(2) 多 波形 系列 脉冲 电镀 电源 。 
(3) 15000A 高 频 大 功率 稀土 电解 电源 。 
(4) 反 激 式微 弧 氧 化 电流 脉冲 电源 。 
(5) 超级 电容 及 电动 汽车 关键 技术 。 
(6) 微 弧 氧 化 脉冲 功率 电源 及 相关 技术 。 
(7) 30kW 并 联 组 合式 脉冲 能 量 控制 电源 。 
(8) DDZ-150 中 频 多 波形 脉冲 电镀 电源 。 
(9) DDL-200 低频 多 波形 脉冲 电镀 电源 。 
(10) 15kW 充电 机 用 三 相 有 源 功 率 因 数 校正 电源 研发 。 
(11) 多 功能 阳极 氧化 电源 研制 。 
(12) WH-30 型 微 弧 氧化 专用 脉冲 电源 。 
(13) 电镀 金 脉冲 电源 及 检测 控制 系统 。 
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(14) 电镀 金 用 精密 恒 流 脉冲 电源 。 

(15) WH-140 型 微 弧 氧 化 用 双向 不 对 称 大 功率 脉冲 电 
源 研制 。 

(16) WH-10 型 微 弧 氧 化 脉冲 电源 。 

(17) 高 频 大 功率 稀土 电解 电源 研制 。 

所 获 荣誉 : 

(1) 阀 金 属 表面 原 位 生长 功能 陶瓷 模 层 的 结构 设计 与 
机 理 研究 ，2007 年 黑龙 江 省 科学 技术 奖 (自然 类 ) 二 等 
奖 。 

(2) 超级 电容 电动 汽车 及 关键 技术 ，2015 年 黑龙 江 省 
科学 技术 奖 发 明 一 等 奖 。 





















































哈尔滨 工业 大 学 -模块 化 多 电 平 变换 器 及 多 端 直流 














输电 团队 

地 址 : 黑龙 江 省 哈尔滨 市 南岗 区 西 大 直 街 92 号 哈尔滨 工业 
大 学 电机 楼 10018 

邮编 : 150001 


电话 : 0451-86418442 
传真 : 0451-86413420 
网 址 : http : //hitee. hit edu. cn 
团队 人 数 : 12 
团队 带头 人 : 徐 殿 国 
主要 成 员 : 杨 荣 峰 ， 张 学 广 ， 武 健 ， 李 彬 彬 ， 于 燕 南 ， 刘 
瑜 超 ， 刘 怀远 ， 周 少 泽 ， 石 邵 磊 ， 张 装 ， 王 傅 
楠 等 
研究 方向 : 模块 化 多 电 乎 拓扑 、 模 拟 、 控 制 与 应 用 ， 多 端 
直流 和 输电， 电网 稳定 性 
团队 简介 : 
隶属 于 哈尔滨 工业 大 学 电气 工程 及 自动 化 学 院 ， 电 力 
电子 与 电力 传动 专业 ， 建 立 了 一 文 以 教授 、 博 士 研 究 生 为 
主 的 高 水 平 专业 研究 团队 ， 获 得 政府 与 企业 多 项 资助 。 与 
国内 企业 如 哈尔滨 同 为 电气 股份 有 限 公 司 开展 了 级 联 型 中 
压 无 功 补偿 装置 研究 ， 同 上 海 新 时 达 开 展 了 中 压 电 机 驱动 
的 级 联 变频 器 研究 ， 形 成 了 产 学 研 用 四 位 一 体 战略 联盟 ， 
解决 了 多 项 企业 技术 难题 。 
在 研 项 目 : 
自然 科学 基金 : 
(1) 基于 电压 源 型 换 流 器 的 风电 场 多 端 直流 输电 系统 
关键 技术 研究。 
(2) 模块 化 多 电 和 平 换 流 器 电容 电压 波动 抑制 技术 研究 。 
科研 成 果 : 
发 表 SCI 文章 多 篇 ， 专 利多 项 。 
(1) LiBinbin, Yang Rongfeng, Xu Dianguo. Analysis of 


the phase-shifted carrier。 




















































































































































































































modulation for modular multilevel converters [ J]. IEEE 
Transactions on Power Electronics. 2015, 30. 297 。 

(2) LiBinbin, Shi Shaolei, Wang Bo, Wang Gaolin, 
Wang Wei, Xu Dianguo, Fault Diagnosis and Tolerant Control 
of Single IGBT Open-Circuit Failure in Modular Multilevel Con- 


verters [J]. IEEE Transaction on Power Electronics. 30 (4) ， 


540 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





APR 2016 ，3165-3176 ，SCI 000365953100042 。 
(3 ) LiBinbin, Yi 


Xu. Modulation, Harmonic Analysis ，and Balancing Control for 


Zhang， Gaolin Wang， Dianguo 
a New Modular Multilevel Converter [J ]. Journal Power Elec- 
tronics ( JPE ), 2016, 16 (1): 163 ~ 172. ( EI: 
20160501862242 ，SCI: 000368383100018 ) 。 

(4) Xu Rong, Yu Yong, YangRongfeng, Wang Gaolin, 
Xu Dianguo, Li Binbin, Sui Shunke. A novel control method for 
transformerless H-Bridge cascaded STATCOM with star configu- 
ration, IEEE Transactions on Power Electronics ，v. 30 ，n. 3 ， 
p 1189-1202 ，March 2015 。 

(5) 杨 荣 峰 ， 陈 荷 ， 随 顺 科 ， 于 泳 ， 徐 碳 国 ， 王 高 林 
级 联 无 功 补偿 装置 的 电容 电压 平衡 控制 方法 ; 中 国 ， 
201310150847.3 [P] 2014-12-31。 















































哈尔滨 工业 大 学 -先进 电 了 驱动 技术 创新 团队 
地 址 : 黑龙 江 省 哈尔滨 市 南岗 区 一 匡 街 2 号 ,哈尔滨 工业 
大 学 科学 园 2C 栋 
邮编 : 150080 
电话 : 0451-86403086 
传真 : 0451-86403086 
团队 人 数 : 5 
团队 带头 人 : 郑 萍 
主要 成 员 : 刘 勇 ， 佟 诚 德 ， 白 金刚 ， 隋 义 
研究 方向 : 永 磁 电机 系统 ， 新 能 源 汽 车 
团队 简介 : 
团队 依托 于 哈尔滨 工业 大 学 电磁 与 电子 技术 研究 所 。 
团队 有 教师 5 人 ， 博 硕士 研究 生 20 余人 。 教 师 中 有 教授 2 
人 ， 副 教授 1 人 , 讲师 2 人 ， 所 有 教师 均 具 有 博士 学 位 。 
团队 带头 人 郑 萍 教授 获 国 家 杰出 青年 基金 ， 教 育 部 长 江 学 
者 特聘 教授 ， 并 入 选 科技 部 创新 人 才 推 进 计 划 ; 团队 青年 
教师 佟 诚 德 人 选 哈尔滨 工业 大 学 “青年 拔尖 人 才 ” 选 聘 计 
划 ， 并 破格 晋升 为 副教授 。 团 队 指 导 的 博 硕士 研究 生成 绩 
突出 ， 获 国家 、 省 、 校 级 奖励 及 荣誉 称号 50 多 项 ， 其 中 获 
全 国 优秀 博士 学 位 论文 提名 奖 1 人 ,教育 部 “博士 研究 生 
学 术 新 人 奖 ”1 人 ,黑龙 江 省 优秀 硕士 学 位 论文 4 人， 黑 
龙 江 省 优秀 博士 毕业 生 4 人 ， 黑龙江 省 优秀 硕士 毕业 生 7 
人 ,哈尔滨 工业 大 学 研究 生 “ 十 佳 英才 ”3 人 。 毕 业 的 研 
究 生 有 国外 博士 后 、 国 内 985 院 校 教 师 、 企 业 和 科研 院 所 
的 部 门 主管 及 研发 骨干 。 
在 研 项 目 : 
(1) 国家 杰出 青年 科学 基金 ，51325701 ， 新 型 特种 电 
机 的 理论 及 工程 应 用 技术 ，2014/01-2017/12。 
(2) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，51377033 ， 圆 简 型 
错 齿 结构 横向 磁 通 永 磁 直 线 发 电机 系统 的 研究 ，2014/01- 
2017/12。 
(3) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，51377030， 磁 场 调 
制 型 无 刷 双 转子 能 量 转换 器 的 研究 ，2014/01-2017/12。 
(4) 国家 自然 科学 基金 青年 基金 ，51407042 ， 混 合 亏 
力 汽车 用 轴 向 磁 通 电气 变速 系统 的 研究 ，2015/01-2017/12。 










































































































































































































































































































































































科研 成 果 : 

(1) 团队 近年 来 承担 重要 科研 项 目 20 余 项 ， 其 中 国家 
863 计划 项 目 2 项 ， 国 家 杰出 青年 科学 基金 项 目 1 项 ， 国 家 
自然 科学 基金 面 上 项 目 5 项 ， 国 家 自然 科学 基金 青年 基金 
项 目 1 项 等 。 

(2) 共 发 表 学 术 论 文 180 余 篇 ， 其 中 SCI 检索 50 篇 ， 
EI 检索 125 篇 。 

(3) 申请 中 国 发 明 专利 58 项 ， 已 获 授权 39 项 ， 其 9 
有 1 项 获 全 国 发 明 展览 会 银 奖 。 
所 获 荣誉 : 

(1) 郑 萍 ， 国 家 杰出 青年 科学 基金 ，2013 年 。 

(2) 郑 萍 ， 长 江 学 者 “特聘 教授 ”" ，2014 年 。 

(3) 郑 萍 ， 科 技 部 创新 人 才 推 进 计 划 “ 中 青年 科技 创 
新 领军 人 才 ”，2014 年 。 

(4) 郑 薄 ,第 十 一 届 中 国 青年 科技 奖 ，2010 年 。 

(5) 郑 萍 〈 排 名 4) ， 国 家 技术 发 明 二 等 奖 ，2007 年 。 

(6) 郑 萍 (排名 2)， 天津 市 科技 进步 一 等 奖 ，2013 
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年 。 





(7) 郑 萍 〈 排 名 1) ， 黑 龙 江 省 自然 科学 二 等 奖 ，2010 





年 。 

















(8) 郑 萍 ， 全 国 优秀 博士 学 位 论文 提名 奖 指 导 教 师 ， 
2012 年 。 

(9) 刘 勇 (排名 5) ， 天 津 市 科技 进步 一 等 奖 ，2013 
年 3 

(10) 刘 勇 〈 排 名 3) ， 天 津 市 科技 进步 二 等 奖 ，2014 
年 5 

(11) 佟 诚 德 (排名 10)， 天 津 市 科技 进步 一 等 奖 ， 
2013 年 。 

(12) 佟 诚 德 ， 黑龙 江 省 第 三 届 “ 知 识 产 权 杯 ”高 校 
发 明 创 新 竞赛 优秀 指导 教师 ，2015 年 。 

(13) 佟 诚 德 ， 教 育 部 博士 研究 生 学 术 新 人 奖 ，2011 









































年 。 








(14) 白金 刚 ，ICEM2014 最 佳 论 文 奖 ，XXIth Interna- 
tional Conference on Electrical Machines (电机 领域 三 大 国际 
会 议 之 一 ) ，2014 年 。 

(15) 隋 义 ， 黑 龙 江 省 第 三 届 “ 知 识 产 权 杯 ”高 校 发 
明 创 新 竞赛 一 等 奖 ，2015 年 。 



































哈尔滨 工业 大 学 (威海 )- 可 再 生 能 源 及 微 电 网 创新 


团队 

地 址 : 山东 省 威海 市 文化 西 路 2 号 哈尔滨 工业 大 学 (威海 ) 
信息 与 电气 工程 学 院 

邮编 : 264209 


电话 : 18963172108 

传真 : 0631-5687208 

网 址 : http: //homepage. hit edu. cn 

团队 人 数 : 7 

团队 带头 人 : 曲 延 滨 

主要 成 员 : 宋 蕙 惠 ， 备 凡 刚 ， 李 军 远 ， 吴 世 华 ， 杜 海 ， 张 
扬 











第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “541， 





研究 方向 : 风力 发 电 、 光 伏 发 电 控制 技术 ， 微 电网 控制 技 
术 ， 控 制 理论 及 应 用 ， 电 力 电子 与 电力 传动 




















团队 简介 : 

可 再 生 能 源 及 微 电 网 创新 团队 由 1 名 教授 ，2 名 副 教 
授 , 4 名 讲师 组 成 。 

已 承担 了 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 1 项 ， 国 家 自然 
科学 基金 国际 合作 交流 项 目 1 项 ， 国 家 自然 科学 基金 青年 
金 2 项 ， 山 东 省 自然 基金 2 项 ， 山 东 省 中 青年 科学 家 基 
金 1 项， 山东 省 科技 攻关 项 目 2 项 。 

在 研 项 目 : 

(1) 微 网 储 能 系统 的 能 量 成 型 协调 控制 策略 研究 ， 中 
韩国 际 合作 交流 项 目 , 国家 自然 科学 基金 ，6151101019。 

(2) 双 馈 风电 切换 哈密 顿 系 统 建 模 与 低 电 压 穿 越 的 能 
量 成 型 控制 研究 , 国家 自然 科学 基金 ，61403099。 
(3) 吊 舱 推进 系统 操控 技术 及 永 磁 同 步 电 机 技术 研究 ， 
工信部 联 装 [2013] 411 号 ， 国 家 工信部 高 技术 船舶 科研 
项 目 。 
科研 成 果 : 

(1 ) Huihui Song，Yanbin Qu. Energy-based _ excitation 






























































































































































control of doubly-fed induction wind generator for optimum wind 
energy capture, Wind energy, 201206, Vol. 16 P645-659, 

(2) H. Su, Y. B. Qu. A model of feedback control sys- 
tem on network and its stability analysis; Commun Nonlinear Sci 
Numer Simulat. 201211, Vol.18 (7) p1822-1831 。 

(3) Wenxue Li, Huihui Song, Qu Yanbin. Global expo- 
nential stability for stochastic coupled systems on networks with 
Markovian switching. Systems & (Control Letters, 201306, 
Vol.62 (6) P468-474。 

(4) Huihui SONG, Yanbin QU. Energy-based modeling 
and control for grid-side converter of doubly fed wind generator; 
控制 理论 与 应 用 (英文 版 ) ，201211，Vol. 10 (4) P435- 
P440 。 

(5) 双 馈 感应 风力 发 电 系统 基于 能 量 的 机 网 侧 联合 控 
制 算法 ，ZL201010160383. 0. 。 

所 获 荣誉 : 

(1) 埃 尼 奖 可 再 生 能 源 领 域 正式 提名 奖 ，2013 年 度 。 

(2) 山东 高 等 学 校 优秀 科研 成 果 奖 ,三 等 奖 ，2013 
年 。 

(3) 山东 省 优秀 研究 生 指 导 教 师 ，2012 年 。 























合肥 工业 大 学 -阳光 电源 联合 实验 室 
地 址 : 安徽 省 合肥 市 屯 溪 路 193 号 合肥 工业 大 学 电气 与 自 
动 化 工程 学 院 

邮编 : 230009 

电话 : 13605601932 

团队 人 数 : 90 

团队 带头 人 : 张 兴 

主要 成 员 : 马 铭 遥 〈 教 授 ， 安 徽 省 百人 计划 ， 海 外 引进 ) ， 
杨 淑 英 (副教授 )， 谢 震 (副教授 )、 王 付 胜 
(副教授 ), 王 佳 宁 (副教授 , 海外 引进 )， 刘 









































芳 (讲师 、 博 士 )， 李 飞 讲师、 博士 ) 
光伏 并 网 逆 变 器 技术 ,风电 变 流 器 及 其 控制 ， 
微 网 逆 变 器 及 储 能 技术 ， 电 动 汽车 电 驱 动 技 术 





























研究 方向 : 

















团队 简介 : 
自 1998 年 以 来 ， 以 张 兴 教 授 为 核心 的 科研 团队 以 太阳 
能 、 风 力 并 网 发 电 技 术 为 主攻 方向 ,依托 电力 电子 与 电力 
传动 国家 重点 学 科 和 教育 部 光伏 工程 研究 中 心 ， 专 心 致力 
于 我 国 逆 变 器 龙头 企业 阳光 电源 的 产 学 研 合 作 ， 在 太阳 能 
光伏 并 网 、 风 电 变 流 器 、 微 网 逆 变 器 及 储 能 控制 以 及 电动 
汽车 电 驱 动 等 技术 研究 方面 取得 了 丰硕 的 科研 成 果 ， 并 
为 包括 阳光 电源 在 内 的 新 能 源 电源 企业 输送 了 一 批 包 括 
士 、 硕 士 在 内 的 高 素质 人 才 ， 取 得 了 良好 的 社会 经 济 效益 。 
目前 团队 有 研究 生 和 博士 共 82 人 。 研 究 生 导师 8 人 ， 
其 中 : 教授 2 人 ， 副 教授 4 人 ,讲师 2 人 。 教 授 中 : 中 达 
学 者 1 人 ,安徽 省 百人 计划 1 人 。 团 队 中 海外 引进 人 才 2 
人 ， 留 学 基金 委 海外 联合 培养 博士 2 人 。 

团队 具备 先进 的 实验 室 条 件 ， 拥 有 光伏 并 网 、 风 力 发 
包 变 流 器 和 微 电 网 及 储 能 实验 室 ， 并 在 阳光 电源 联合 建立 
了 5 个 独立 产 学 研 平台 ， 为 研究 成 果 的 产业 化 提供 了 必要 
的 研究 实验 条 件 。 
在 研 项 目 : 

(1) 7MW 级 风电 变 流 器 及 控制 系统 产业 化 关键 技术 研 
发 (2012BAA01B04 ) ， 科 技 部 “十 二 五 ”科技 支撑 计划 
(2012 ~2016 ) 。 

(2) 多 逆 变 器 并 网 系统 谐振 机 理 及 抑制 策略 的 研究 
(51277051) ， 自 然 基金 面 上 项 目 (2013 ~ 2016 ) 。 

(3) 三 电 平 模块 化 光伏 并 网 系统 的 配置 和 控制 研究 
(2013JYBS0636) ， 教 育 部 博士 点 基金 (2014 ~2016)。 

(4) 大 型 机 械 能 -电能 转换 回收 利用 关键 技术 研究 及 示 
范 (2014BAA04B02 ),， 科技 部 科技 支撑 计划 (2014 ~ 
2016)。 

(5) 永 磁 同步 电机 转 矩 跟踪 控制 及 参数 辨识 技术 的 研 
究 ， 阳 光电 源 股份 有 限 公 司 产 学 研 项 目 (2014 ~2016)。 
(6) 基于 多 种 分 布 式 能 源 的 虚拟 同步 机 控制 技术 研究 ， 
阳光 电源 股份 有 限 公司 产 学 研 项 目 (2015 ~2017)。 

(7) 光伏 微 电 网 关键 技术 研究 及 逆 变 设备 研制 
(2015AA050607) ， 国 家 863 计划 (2015 ~2018)。 

(8) 双 馈 风力 发 电机 高 电压 穿越 关键 技术 研究 
(51277050) ， 自 然 基金 面 上 项 目 (2013 ~ 2016 ) 。 

(9) 基于 多 电 平 元 余 工 作 特 性 的 ICBT 功率 模块 在 线 
健康 状态 监测 (JZ2015GJQN0328 ) ， 国 家 自然 科学 青年 科 
学 基金 (2016 ~2018 ) 。 

(10) 电动 汽车 用 开关 磁 阻 电机 转 矩 脉动 抑制 优化 控制 
策略 研究 及 实现 (W2015JSKF0524)， 横 向 项 目 (2016 ~ 
2017)。 

(11) 电动 汽车 用 磁 阻 电机 优化 驱动 控制 策略 研究 
(W2014JSKF0686) ， 横 向 项 目 (2015 ~2016)。 
科研 成 果 : 

(1) 光伏 并 网 逆 变 器 研究 及 其 系列 产品 : 在 光伏 并 网 
逆 变 器 相关 技术 研究 中 ， 在 科技 部 “十 五 ”科技 攻关 等 多 
项 课题 的 支持 下 去 ， 完 成 了 多 项 核心 技术 的 研究 ， 包 括 : 
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光伏 并 网 逆 变 器 系列 产品 、 光 伏 模 组 与 并 联 技术 、 光 伏 系 
统 的 低 电 压 穿 越 技 术 和 光伏 系统 的 优化 设计 等 。 与 阳光 电 
源 合作 研发 的 光伏 并 网 系列 产品 已 成 功 参 与 北京 奥运 乌 梨 、 
上 海 世 博 会 以 及 其 它 国内 外 大 型 并 网 发 电 项 目 。 

(2) MW 级 风电 变 流 器 产品 (2 ~3MW ) : “十 一 五 ” 
期 间 ， 团 队 与 阳光 电源 联合 承担 并 合作 完成 了 两 项 “十 一 
五 ”国家 科技 支撑 计划 项 目 一 一 1. 5MW 以 上 直 驱 式 风 电机 
组 控制 系统 及 变 流 器 的 研制 与 产业 化 (2006BAA01A20)、 
1. 5MW 以 上 双人 馈 式 风电 机 组 控制 系统 及 变 流 器 的 研制 与 产 
业 化 (2006BAAO01A18 ) ， 项 目 按期 顺利 验收 ， 该 项 目 于 
2008 年 实现 了 产业 化 ， 目 前 已 装备 了 40 多 个 商业 风 场 。 

(3) 中 压 三 电 平 永 磁 全 功率 变 流 器 (5 ~7MW ) : “十 
二 五 ”期 间 ， 团 队 与 阳光 电源 联合 承担 了 “十 二 五 ”国家 
科技 支撑 计划 项 目 一 一 7MW 级 风电 变 流 器 及 控制 系统 产业 
化 关键 技术 研发 (2012BAA01B04 ) ， 该 项 目 采用 中 压 三 电 
平 永 磁 全 功率 变 流 器 设计 ， 试验 样机 于 2016 年 1 月 通过 了 
湘 电 风能 的 技术 实验 测试 。 

(4) 基于 虚拟 同步 机 (VSG) 控制 的 微 网 逆 变 器 : 该 
项 目 成 果 于 2014 年 10 月 成 功 应 用 于 海拔 4 800m 的 西藏 措 
勤 微 电 网 项 目 , 采用 了 团队 与 阳光 电源 联合 研制 的 基于 虚 





















































































































































































































































成 应 用 示范 。 

2. 国家 自然 科学 基金 

(1) 分 布 式 发 电 系 统 中 电热 疲劳 器 件 的 健康 状态 估计 
及 其 剩余 寿命 预测 。 

(2) 严 茄 工作 环境 
寿命 预测 。 

(3) 基于 盲 源 变 点 分 析 的 光伏 微 网 变 流 器 疲劳 损伤 随 
机 过 程 特 性 与 剩余 寿命 在 线 预测 研究 。 

3. 高 校 博士 点 项 目 

分 布 式 发 电机 组 中 功率 器 件 在 线 工 作 温 热 云 分 析 模 型 
及 失效 预测 。 

4. 河北 省 、 天 津 市 科技 支撑 、 自 然 基 金 项 目 若干 









































绝缘 栅 双 极 性 晶体 管 的 可 靠 性 及 























湖南 大 学 -电动 汽车 先进 驱动 系统 及 控制 团队 

地 址 : 湖南 省 长 沙市 岳 划 区 荐 山南 路 湖南 大 学 电气 与 信息 

工程 学 院 

邮编 : 410082 

网 址 : http : //eeit. hnu. edu. cn/index. php/ dee/ dee-lecturer/ 
835-150107221 

团队 人 数 : 10 




















拟 同 步 发 电机 (VSG) 技术 的 2 台 500kV'A 微 电网 逆 变 
器 ， 既 实现 了 2 台 500kV . A VSG 与 2 台 30kV .A 风机 、 
500kV ' A 的 光伏 风电 、300kV .A 柴油 发 电机 并 联 组 成 的 
“ 风 - 光 - 储 - 柴 联合 发 电 微 电 网 ”独立 向 措 勤 县 城 供 电 的 目 
标 ， 又 实现 了 “ 风 - 光 - 储 - 柴 联合 发 电 微 电 网 ”与 措 勤 县 
960kV ' A 水 电站 联合 向 县 城 供 电 的 目标 ， 真正 地 实现 了 措 
勤 县 城 高 品质 微 电 网 供电 的 目标 。 

(5) 电动 车 用 电机 控制 器 : 以 100kW 电动 大 巴 用 异步 
电机 控制 器 性 能 提升 项 目 、60kW 永 磁 电 机 控制 器 开发 项 目 
为 起 点 ， 团 队 与 阳光 电源 共同 合作 ， 针 对 电机 控制 中 的 参 
数 辩 识 、 弱 磁 运 行 等 核心 问题 开展 研究 ， 有 效 提 升 了 车 辆 
续航 里 程 和 司机 鸭 驶 体验 ， 同 时 根据 市 场 需要 相继 推出 不 
同 功率 等 级 电机 控制 器 ， 针 对 开关 磁 阻 电机 在 电动 车 中 的 
应 用 开展 了 积极 的 预 研 。 






















































































































































































河北 工业 大 学 -电器 元 件 可 靠 性 团队 

地 址 : 天 津 市 红 桥 区 丁字 沾 河 北 工业 大 学 电气 工程 学 院 
邮编 : 300130 

电话 : 022-60204360 

传真 : 022-26549256 

团队 人 数 : 8 

团队 带头 人 : 李志刚 




















主要 成 员 : 李 玲 玲 ， 姚 芳 ， 唐 圣 学 ， 黄 凯 
研究 方向 : 寿命 预测 ， 失 效 分 析 ， 新 能 源 可 靠 性 
在 研 项 目 : 


1. 国家 科技 支撑 计划 

(1) 太阳 光伏 系统 户外 试验 场 技术 研发 与 示范 ; 课题 : 
多 种 光伏 系统 户外 测试 技术 研究 。 

(2) 支撑 地 方 优势 产业 的 制造 业 信息 化 综合 集成 应 
示范 ; 课题 : 面向 河北 省 支柱 产业 的 制造 业 信息 化 综合 集 
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团队 带头 人 : 刘 平 





主要 成 员 : 刘 平 ， 姜 燕 ， 户 继武 ， 李 慧 敏 ， 樊 鹏 ， 陈 叶 宇 ， 
孙 千 志 等 
研究 方向 : 电动 汽车 高 性 能 变换 器 系统 及 电机 驱动 控制 











团队 简介 : 
团队 研究 方向 为 电动 汽车 高 性 能 变换 器 系统 及 电机 了 豫 
动 控 制 。 研 究 方 向 涉及 电动 汽车 、 电 力 电子 、 电 机 控制 等 
要 内 容 包括 : 电动 汽车 动力 总 成 系统 级 匹配 优化 与 建 模 
Ti、 电动 汽车 用 高 密度 新 型 电力 电子 变换 器 及 数字 控制 、 
机 状态 估计 与 无 传感器 牵 3 引 控制 、 电 动 汽 车 驱动 系统 的 
主动 热管 理 等 。 
团队 负责 人 刘 平 博士 ，2005 年 本 科 、2008 年 硕士 和 
2013 年 博士 缘 毕 业 于 重庆 大 学 电气 工程 学 院 国家 重点 实验 
室 ，2012 年 为 香港 理工 大 学 研究 助理 ，2013 ~ 2014 年 在 加 
拿 大 Mcmaster 大 学 MacAuto 研究 中 心 从 事 加 拿 大 自然 科学 
与 工程 研究 基金 项 目 “ 下 一 代 卓 越 效 率 与 性 能 的 电气 化 车 
辆 动力 总 成 ”的 博士 后 研究 。2014 年 11 月 回国 就 职 于 湖南 
大 学 电气 与 信息 工程 学 院 。 目 前 ,团队 成 员 中 有 副教授 2 
名 ,博士 2 名， 助理 教授 1 名 ， 硕 士 生 3 名 ,兼职 科研 人 
员 2 名 ， 以 及 本 科 生 若干 。 
在 研 项 目 : 

(1) 国家 自然 科学 基金 项 目 : 电热 约束 下 电动 汽车 准 
Z 源 闭 变 器 驱动 系统 的 优化 控制 研究 。 

(2) 国家 自然 科学 基金 项 目 : 分 布 式 驱 动 的 增 程式 电 
动 汽 车 运行 模式 优化 与 整 车 协调 控制 研究 。 
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(3) 湖南 大 学 青年 教师 成 长 计划 项 目 : 电动 汽车 驱动 
系统 的 实时 热 状 态 观 测 。 
科研 成 果 : 

发 表 SCI 和 了 I 论文 20 余 篇 ,发 明 专 利 6 项 ， 合 著 教材 








1 本 。 共 参与 或 主持 电动 汽车 驱动 相关 的 纵横 向 及 国际 课题 





第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 


。543 . 





近 10 项 。 
(1) 参与 加 拿 大 科技 部 、 加 拿 大 自然 科学 与 工程 研究 
金 与 美国 Chrysler 公司 资助 项 目 : 下 一 代 卓 越 效 率 与 性 能 
的 电气 化 车 辆 动力 总 成 (合作 导师 Ali Emadi 教授 ，IEEE 
Fellow, Canada Excellence Research Chair (CERC) in Hybrid 
Powertrain， 国 际 混合 动力 汽车 传动 系统 专家 , IEEE Transac- 
tions on Transportation Electrification 创办 人 和 主编 ，IEEE 车 
辆 应 用 技术 学 报 、IEEE 电力 电子 学 报 和 IEEE 工业 电子 学 
学 报 等 副 编辑 ) 。 

(2) 参与 企业 项 目 : 低压 纯 
目标 优化 的 异步 电机 牵引 控制 。 
(3) 参与 863 子 项 : 50kW 纯 电动 轿车 一 体 化 电机 及 其 
驱动 系统 研究 。 

(4) 主持 中 央 高 校 科研 项 目 : 基于 双向 2 源 逆 变 器 的 
电动 汽车 驱动 系统 与 控制 策略 。 

(5) 主持 某 研究 所 项 目 : 
驱动 系统 及 数字 控制 。 

(6) 参与 香港 创新 科技 署 项 目 : 50kW 采用 谐振 拓扑 的 
独立 快速 电动 汽车 充电 机 。 

(7) Magne. P, Ping Liu, Bilgin. B., Emadi, A. 


tigation of impact of number of phases in interleaved dc-dc boost 




























































































电动 车 动力 总 成 开发 以 及 














多 





























100kW BLDC 无 位 置 传感器 














Inves- 


converter, Transportation Electrification Conference and Expo 
(ITEC) [J] .IEEE , vol. 
14-17 June 2015。 

(8) 刘 平 . 电动 汽车 双向 准 Z 源 首 变 器 系统 及 控制 研 
究 ， 重庆 大 学 ， 博 士 学 位 论文 , 2013。 

(9) Liu, HePing, Ping Liu, et al. Design and digital im- 


，no. pp.1, 6, Dearborn, MI, 



































plementation of voltage and current mode control for the quasi-Z- 
source converters [J| .IET Power Electronics, 2013, 6 (5): 
990 ~998。 

(10) Ping Liu, Heping Liu. Permanent-magnet synchro- 
nous motor drive system for electric vehicles using bidirectional 
Z-source inverter [J]. IET Electrical Systems in Transporta- 


tion, 2012, 2 (4): 178 ~ 185。 


湖南 大 学 -工业 高 效 电能 变换 与 电能 质量 控制 理论 
与 新 技术 研究 团队 

地 址 : 湖南 省 长 沙市 岳 翡 区 草山 南路 湖南 大 学 电气 与 信息 
工程 学 院 

410082 

13908460566 

0731-88823700 

http: /A/www. hnu. edu. cn 

















邮编 : 
电话 : 
传真 : 
网 址 : 
团队 人 数 : 10 

团队 带头 人 : 罗 安 

主要 成 员 : 沈 征 (教授 、 千 人 计划 )， 王 俊 (青年 千 人 )， 
疹 春 鸣 (教授)， 帅 智 康 (教授)， 欧 阳 红 林 
(教授 ) ， 荣 飞 〔 副 教授 ), 程 苗 苗 (讲师 )， 陈 
燕 东 (讲师 )， 马 伏 军 (讲师 ) 
: 大 功率 冶金 特种 电源 系统 ， 大 功率 电力 电子 器 
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配 电网 

















电能 质量 控制 ， 新 能 源 分 布 式 发 

















微 











电网 控制 ， 企 业 综合 





团队 简介 : 


本 团队 依托 于 湖南 大 学 国 





























电气 节能 











中 心 ， 长 期 从 























团队 硕果 累累 ， 
控制 技术 ， 为 





大 功率 冶金 特种 电源 、 大 


家 电能 变换 与 工程 技术 研究 
功率 电力 电子 器 


























件 、 电 能 质量 控制 、 分 布 式 发 电 和 微 电 网 控制 等 高 效 电能 
变换 与 节能 控制 领域 的 科学 研究 与 工程 应 











入。20 多 年 来 ， 


























本 团队 提出 的 高 效 电力 
E 动 我 国 大 功率 电磁 搅拌 、 




















流 电解 和 电能 质量 控制 等 电 
了 重要 作用 。 克 服 了 大 功率 
领域 技术 及 装备 的 关键 工程 技术 难题 ， 经 济 








推动 了 该 领域 上 
在 研 项 目 : 


(1) 国家 自然 科学 基金 重点 








能 变换 与 节 





了 变换 装置 及 其 


能 装备 的 发 展 起 到 















































电磁 加 热 、 大 电 




















电能 变换 与 高 效 电 能 质量 控制 











科技 进步 。 








及 电能 质量 控制 方法 研究 。 
国家 自然 科学 基金 
电能 质量 发 射 特 性 研究 。 


























下 上 























(4) 国家 自然 和 
与 故障 限 流 复合 系统 关键 技术 研究 。 
(5) 国家 自然 科 
谐振 与 环流 抑制 理论 研究 。 
(6) 国家 自然 科学 





BT 避 件 研究 。 


(7) 国家 自然 和 
并 联 谐振 问题 与 对 策 研究 。 
夺目 ， 多 源 微 网 暂 态 谐 波 








TH 


谐 波 及 其 





(8) 国家 自然 科 
特性 分 析 与 全 局 最 优 抑制 。 
(9) 国家 自然 科 

















学 基金 面 上 
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学 基金 











项目， 含 微 源 的 内 








社会 效益 显著 ， 





项 目 ， 微 网 多 逆 变 器 并 联 








型 用 电 











(3) 国家 863 研究 发 展 计 划 ， 大 型 光伏 电站 并 网 关键 


项 目 ， 新 型 电能 质量 调节 


< 





项 目 ， 微 网 多 逆 变 器 并 联 








学 基金 青年 


学 基金 青年 











学 基金 青年 





项 目 ， 智 











统 电压 与 频率 稳定 控制 的 新 方法 研究 。 


科研 成 果 : 


(1) 2014 年 度 国 
电源 系统 关键 技术 与 装备 及 其 应 有 
(2) 2010 年 度 国 
气节 能 关键 技术 及 应 用 。 
(3) 2006 年 度 国 









































制 方法 及 工程 应 上 
(4) 2014 年 度 中 国 专利 金奖 ， 两 相 逆 变 电 源 系统 及 其 








综合 控制 方法 。 


(5) 2013 节能 中 国 十 大 应 用 技术 ,冶金 用 大 功率 特 利 
电源 拓扑 与 先进 控制 
(6) 2012 年 度 
和 混杂 系统 先进 控制 
































J 
Jo 











技术 。 








方法 及 应 用 。 


目 。 
家 科技 进步 二 等 奖 ， 大 型 企业 综合 电 








基金 面 上 项 目 ， 整 品 圆 特 大 容量 IC- 











项 目 ， 笼 型 异步 发 电机 系 


家 技术 发 明 二 等 奖 ， 治 金 特 种 大 功率 


家 科技 进步 二 等 奖 ， 电 能 质量 先进 控 














E> 











湖南 省 技术 发 明 一 等 奖 , 电力 电子 混合 


(7) 2009 年 度 中 国 专利 奖 优秀 奖 ， 注入 式 混 合 型 有 源 























电力 滤波 天 的 复合 控制 方法 。 











(8) 2009 年 度 中 国 发 明 协 会 第 五 届 “ 发 明 创业 奖 ” 特 


等 奖 。 




















(9) 2007 年 度 湖南 省 科技 进步 一 等 奖 ， 输 配 电 关键 技 
术 与 装备 及 其 工程 应 用 。 











“ 544 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





(10) 2007 年 度 机 械 工业 科学 技术 一 等 奖 ， 电 网 新 型 
节能 技术 与 系列 装备 及 其 工程 应 用 。 

(11) 2005 年 度 机 械 工业 协会 科技 进步 一 等 奖 ， 输 配 
电 谐 波 治 理 和 无 功 补偿 新 技术 新 装备 研制 及 工程 应 用 。 

近年 来 ， 本 研究 团队 在 大 功率 冶金 特种 电源 系统 、 大 
功率 电力 电子 器 件 、 先 进 电 能 质量 控制 、 新 能 源 发 电 和 微 
电网 控制 等 领域 发 表 IEEE 、IET 等 国内 外 学 术 论 文 300 余 
篇 ， 其 中 SCI 收录 50 余 篇 ， 获 美国 发 明 专利 12 项 ， 中 国 发 
明 专 利 80 余 项 ， 实 用 新 型 专利 30 余 项 。 
所 获 荣誉 : 
团队 学 术 带 头 人 罗 安 教授 是 中 国 工程 院 院 士 ， 沈 征 教 
授 是 IEEE Fellow，2010 年 ， 团 队 入 选 教育 部 “长 江 学 者 和 
创新 团队 ”。 

(1) 2015 年 ， 
术 进 步 奖 。 

(2) 2015 年 ， 

(3) 2015 年 ， 

(4) 2014 年 ， 

(5) 2013 年 ， 

(6) 2013 年 ， 

(7) 2006 年 ， 
佳 论文 奖 。 

(8) 2003 年 ， 沈 征 教授 ,美国 国家 科学 基金 ( NSF) 
杰出 青年 科学 基金 奖 (CAREER Award)。 

(9) 2003 年 ， 沈 征 教授 ，IEEE 汽车 电子 
佳 论文 奖 。 














































































































罗 安 教授 ， 何 梁 何 利 基金 奖 的 科学 与 技 








罗 安 教授 ， 中 达 学 者 称号 。 
罗 安 教授 湖南 省 劳动 模范 。 
帅 智 康 教 授 ， 全 国 优秀 博士 学 位 论文 。 
罗 安 教授 ， 全 国 优秀 科技 工作 者 。 

罗 安 教授 ， 湖 南光 召 科 技 奖 。 

沈 征 教授 ，IEEE 电力 电子 










































































华北 电力 大 学 -先进 输电 技术 团队 

地 址 : 北京 市 昌平 区 北 农 路 2 号 华北 电力 大 学 教 五 楼 D204 
邮编 : 102206 

电话 : 010-61773733 

传真 : 010-61773844 

团队 人 数 : 8 

团队 带头 人 : 崔 翔 

主要 成 员 : 肉 翔 ， 李 琳 ， 户 铁 兵 ， 张 卫 东 ,， 赵 志 斌 ， 齐 大 ， 
焦 重 庆 ， 卞 星 明 






























































研究 方向 : 先进 输电 技术 ， 大 功率 电力 电子 器 件 ， 电 力 系 
统 电磁 兼容 
团队 简介 : 











研究 团队 隶属 新 能 源 电力 系统 国家 重点 实验 室 (华北 
电力 大 学 ) ， 长 期 从 事先 进 输 电 技术 研究 。 主 要 研究 领域 包 
括 电 磁场 理论 及 其 应 用 ， 电 磁 环 境 与 电磁 兼容 ， 特 高 压 交 
直流 输电 技术 与 装备 ， 高 电压 大 容量 电力 电子 装备 ， 高 电 
压 大 功率 电力 电子 器 件 等 。 
在 研 项 目 : 

1. 主持 “9%73” 项 目 课题 

交 直 流 特 高 压 线路 无 线 电 干扰 和 可 听 品 声 产生 机 理 及 
本 征 特性 (2011CB209402 ) 。 

2. 参与 “863” 项 目 

(1) 电网 潮流 控制 技术 及 装置 研发 (2012AA050401 ) 。 















































































































































(2) +1100kV 直流 换 流 阀 样 机 研制 (2012AA052701) 。 
(3) 柔性 直流 供电 关键 技术 研究 (2013AA050105 ) 。 
3. 主持 国家 自然 基金 重点 项 目 
复杂 环境 下 特 高 压 直 流 输 电线 路 的 离子 流 和 合成 电场 


















































特性 的 研究 (51037001 ) 。 


(51277064) 。 


SS 





晶 及 分 析 模 型 研究 (51177041 ) 。 





4. 主持 国家 自然 基金 面 上 和 青年 项 目 
(1) 特 高 压 可 控 并 联 电抗 器 基础 理论 与 关键 技术 研究 
































(2) 交 直 流 并 行 导线 电 尝 引起 的 无 线 





干扰 的 产生 机 





























电流 ICBT 模块 内 部 多 物理 场 分 析 与 拓扑 





(3) 高 压 大 





优化 研究 (51477048 ) 。 


(4) 高 压 柔 性 直流 换 流 阀 系 统 的 动态 电磁 特性 研究 





(51277065 ) 。 


位 置 效 应 和 本 征 特性 〈51307055 ) 。 








(5) 材料 电磁 屏蔽 效能 测试 的 屏蔽 室 法 的 尺寸 效应 、 



































(6) 污秽 环境 下 导线 表面 状态 的 变化 机 理 与 应 用 研究 





(51377096 ) 。 
科研 成 果 : 





律 以 及 直流 给 电线 路 存在 建筑 物 和 





(1) 揭示 了 不 同 分裂 导 线 周 围 空间 离子 流 办 形 分 布 规 
人 员 活 动 的 离子 流 场 





























分 布 规律 ， 提 出 了 基于 上 流 有 限 元 法 的 三 维 离子 流 场 的 计 





















































算 方 法 ， 提 出 了 基于 有 限 元 和 有 体积 法 的 混合 电场 时 域 计 
算 方 法 ， 获 得 了 工 频 电场 对 直流 电 举 放电 的 影响 规律 。 研 
究 成 果 应 用 于 国家 电网 公司 、 南 方 电网 公司 特 高 压 直 流 输 


电线 路 的 工程 设计 ， 取 得 了 良好 的 社会 和 经 济 效益 。 
































题 


院 长 
已 磁场 与 其 他 物理 场 分 析 、 结 梳 

















内、 




















(2) 围绕 特 高 压 直 流 输电 换 流 阀 、 和 柔性 直流 输电 换 流 
高 压 直流 断路 器 和 DC-DC 变换 器 研制 中 的 关键 电磁 问 
， 开 展 基础 理论 与 关键 技术 人 研究。 与 国 网 智能 电网 研究 
期 合作 ， 在 换 流 阀 系 统 的 宽频 建 模 、 瞬 态 电气 均衡 、 
优化 设计 等 方面 开展 了 大 




































































量 研究 工作 ， 成 果 直 接应 














于 我 国 +800kV、+1 100kV 特 











高 压 直 流 换 流 阀 以 及 +320kV 柔性 直流 换 流 阀 的 自主 研制 。 


在 


分 析 、 


高 压 高 频 电 力 变压器 














人 磁 与 绝缘 设计 、 损 耗 特性 及 温 升 
宽频 建 模 及 外 特性 分 析 等 方面 开展 了 大 量 的 前 期 研 



































， 为 大 容量 高 压 高 频 电 力 变 压 器 研制 奠定 了 基础 。 
(3) 围绕 大 功率 压 接 型 IGBT 和 焊接 性 SiC MOSFET 封 
中 的 并 联 芯 片 的 均 流 控制 、 电 、 热 、 磁 和 机 械 应 力 等 多 















































物理 场 分 析 与 结构 优化 、 驱 动 与 封装 一 体 化 的 电磁 兼容 问 


题 及 封装 中 的 绝缘 体系 开展 研究 ， 为 国产 化 高 压 大 功率 压 























接 型 ICBT 的 研制 英 定 基础 。 
所 获 荣誉 : 














(1) 800kV 特 高 压 直 流 输 电 换 流 阀 研制 及 应 用 ， 











2014 年 度 北京 市 科学 技术 奖 一 等 奖 。 





国 


2014 年 度 中 国电 力 科 学 技术 奖 一 等 奖 。 


工程 应 用 2013 人 年. 谊 中 国 





(2) 电网 雷击 防护 关键 技术 与 工程 应 用 ，2014 年 度 中 
电力 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 。 
(3) 特 高 压 串 补 关键 技术 研究 、 装 置 研制 及 工程 应 


















































(4) +800kV 特 高 压 直流 输电 技术 开发 、 装 备 研 制 及 
BE 力 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 。 


电 关 键 技术 、 设 













































































(5) +800kV 超大 容量 特 高 压 直流 输 


第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “545 ， 








备 研 制 和 工程 应 用 ，2013 年 度 中 国电 力 科学 技术 奖 一 等 奖 。 











华北 电力 大 学 -直流 输电 研究 团队 
地 址 : 北京 市 昌平 区 北 农 路 2 号 华北 电力 大 学 
邮编 : 102206 
电话 : 010-61773744 
网 址 : http: A//www. vsc-hvdc. com/ 
团队 人 数 : 4 
团队 带头 人 : 赵 成 勇 
主要 成 员 : 郭 春 义 ， 许 建 中 ， 张 建 坡 
研究 方向 : 传统 直流 ， 柔 性 直流 ， 混 合 直流 
团队 简介 : 
全 部 科研 项 目 围绕 直流 输电 ， 已 结 题 项 目 30 余 项 ， 在 
研 横向 课题 15 项 。 

































































在 研 项 目 : 
(1) 国家 863 计划 课题 ,柔性 直流 供电 关键 技术 研究 。 
(2) 国家 自然 科学 基金 ， 利 用 STATCOM 提高 HVDC 
运行 可 靠 性 机 理 研 究 。 
科研 成 果 : 


发 表 SCI 检索 论文 20 余 篇 ，FEI 检索 论文 200 余 篇 。 


华东 师范 大 学 - 微 纳 机 电 系 统 课 题 组 

地 址 : 上 海 市 东 川 路 500 号 华东 师范 大 学 信息 楼 
邮编 : 200241 

电话 : 021-54345160 

传真 : 021-54345119 

团队 人 数 : 15 

团队 带头 人 : 王 连 卫 
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研究 方向 : 锂 离子 电池 ， 超 级 电容 器 ， 电 化 学 传感器 
团队 简介 : 
团队 目前 主要 从 事 微细 加 工 用 于 新 型 高 效 微型 储 能 装 
置 。 例 如 开展 基于 硅 微 通道 板 的 三 维 锂 离子 电池 研究 ， 基 
于 微 通道 板结 构 ， 发 展 出 宏 孔 导电 网 络 ， 开 展 纳 米 氧化 物 / 
纳米 石墨 烯 / 宏 孔 大 点 网 络 为 电极 的 大 体积 比 容量 的 超级 电 
在 研 项 目 : 

因 2016 年 正好 处 于 旧 项 目 结 题 ， 新 项 目 申 请 ， 暂 无 能 
源 类 在 研 项 目 。 
科研 成 果 : 

已 在 国外 SCI 杂志 (如 本 Mater Chem. A 等 ) 发 表 论 文 
全 20 篇 。 






































































































































华南 理工 大 学 -电力 电子 系统 分 析 与 控制 团队 

地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 五 山路 381 号 华南 理工 大 学 30 
号 楼 宏 生 科技 楼 

邮编 : 510640 

电话 : 020-87111764 

传真 : 020-87111764 

团队 人 数 : 60 














团队 带头 人 : 张波 
主要 成 员 : 丘 东 元 ， 陈 艳 峰 ， 
谢 帆 ， 张 玉 秋 
电力 电子 分 析 与 控制 ， 电 力 电子 系统 与 装置 ， 
电力 电子 技术 在 智能 电网 中 的 应 用 ， 无 线 电 能 
传输 ， 电 机 与 节能 系统 ， 工 业 电 源 装置 及 其 工 
程 可 靠 性 等 

团队 简介 : 

本 团队 成 立 20 多 年 ， 专 注 于 电力 电子 分 析 与 控制 、 电 
力 电子 系统 与 装置 、 电 力 电 子 技术 在 智能 电网 中 的 应 用 、 
无 线 电能 传输 、 电 机 与 节能 系统 、 工 业 电 源 装 置 及 其 工程 
可 靠 性 等 领域 的 研究 ， 是 国内 外 电力 电子 非 线 性 分 析 和 控 
制 ， 以 及 无 线 电 能 传输 方向 的 最 主要 的 团队 之 一 。 先 后 主 
持 过 1 项 国家 科技 支撑 计划 项 目 、1 项 国家 863 计划 项 目 、 
2 项 国家 自然 科学 基金 重点 项 目 、13 项 国家 自然 科学 基金 
与 青年 项 目 、2 项 广东 省 战略 性 新 兴 产 业 项 目 、2 项 广东 省 
自然 科学 基金 重点 项 目 和 6 项 广东 省 自然 科学 基金 项 目 等 
省 部 级 科研 项 目 30 余 项 ， 以 及 南方 电网 、 国 家 电网 等 企业 
项 目 40 多 项 。 申 请 发 明 专利 150 余 项 ， 其 中 授权 美国 专利 
1 项 、 授 权 中 国 发 明 专 利 40 余 项 。 在 国内 外 刊物 上 发 表 论 
文 390 多 篇 ， 其 中 SCI 收录 60 余 篇 ，E 收录 200 余 篇 。 在 
国际 著名 出 版 社 Wiley 出 版 英文 专著 2 部 。 获 国家 技术 发 明 
奖 二 等 奖 1 项， 以 及 中 国 专利 奖 、 教 育 部 和 广东 省 科技 奖 
等 省 部 级 奖 10 项 。 

在 研 项 目 : 

(1) 国家 自然 基金 重点 项 目 ， 电 力 电子 系统 非 线 性 分 
析 与 控制 方法 研究 〈2009 ) 。 

(2) 国家 自然 基金 项 目 : 

1) 数字 控制 的 开关 功率 变换 器 的 建 模 、 稳 定性 分 析 及 
其 应 用 的 研究 (2010)。 

2) 电力 电子 变换 器 非 线性 行为 的 布尔 自动 机 描述 及 分 
析 方 法 (2011 ) 。 

3) 电 - 磁 - 热 - 流 多 物理 场 作用 下 电力 电子 装置 机 械 结构 
的 破坏 机 理 (2011)。 

4) 智能 电网 潮流 多 解 性 对 接口 变换 器 的 影响 及 研究 
(2012 ) 。 

(3) 广东 省 战略 性 新 兴 产 业 专项 资金 LED 产业 项 目 ， 
大 功率 LED 智能 驱动 电源 研制 及 产业 化 〈2011 ) 。 

(4) 广东 省 自然 科学 基金 项 目 ， 基 于 忆 阻 涡 动 力学 特 
性 的 新 型 电力 电子 软 开 关 技术 〈2011 ) 。 
科研 成 果 : 

(1) 申请 发 明 专 利 150 余 项 ， 其 中 授权 美国 专利 1 项 ， 
授权 中 国 发 明 专利 40 余 项 。 

(2) 在 国内 外 刊物 上 发 表 论 文 390 多 篇 ， 其 中 SCI 收 
录 60 余 篇 、EI 收录 200 余 篇 。 

(3) 在 国际 著名 出 版 社 Wiley 出 版 世界 专著 Sneak Cir- 
cuit of Power Electronics Converter 与 Chaos Analysis and Chaot- 
ic EMI Suppression of DC-DC Converters ， 以 及 出 版 国内 专著 
2 部。 

(4) 研制 的 100kA 大 容量 高 性 能 特种 工业 电源 、 大 功 
率 LED 集中 直流 供电 系统 、 高 品质 医疗 电源 、 高 压 电 网 无 











杜 贵 平 ， 首 文 勋 ， 王 学 梅 ， 

















研究 方向 : 
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线 取 电 装置 、2MVar /10kV 高 压 动态 无 功 补偿 装置 、 低 压 





























(1) 973 项 目 ， 大 规模 风力 发 电 并 网 基础 科学 问题 研 





























动态 无 功 补偿 装置 、10kV 变电站 电能 质量 检测 装置 和 三 相 
大 功率 UPS 等 产品 已 投入 使 用 或 产业 化 。 医 疗 电源 、LED 
集中 直流 供电 和 大 容量 高 性 能 特种 工业 电源 等 技术 通过 广 
东 省 科技 厅 和 中 国 机 械 工业 联合 会 的 科技 成 果 鉴 定 ， 核 心 
技术 达到 国际 领先 或 国际 先进 水 平 。 
所 获 荣誉 : 
获 国 家 技术 发 明 奖 二 等 奖 1 项 ， 中 国 专利 奖 优秀 奖 1 
项 , 广东 专利 奖 优秀 奖 2 项 ， 以 及 教育 部 、 广 东 省 、 中 国 
电源 学 会 等 省 部 级 科技 二 等 奖 以 上 奖励 7 项 。 获 得 “电工 
了 业 一 正泰 科技 奖 ” 科 技 创新 奖 、 中 达 学 者 荣誉 称号 。 























































































































一 廿 


华中 科技 大 学 -半导体 化 电力 系统 研究 中 心 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 玫 喻 路 1037 号 华中 科技 大 学 电气 学 院 
邮编 : 430074 

电话 : 027-87558627 

传真 : 027-87558627 

网 址 : http : /esps. seee. hust edu. cn/ 

团队 人 数 : 50 ~60 

团队 带头 人 : 圳 小 明教 授 





主要 成 员 : 衷 小明 (教授 ) ， 胡 家 兵 〈 教 授 ) ， 占 萌 〈 教 
授 ) 

研究 方向 : 大 规模 风力 发 电 复杂 电力 系统 分 析 与 控制 ， 柔 
性 直流 输电 技术 等 





团队 简介 : 

华中 科技 大 学 电气 与 电子 工程 学 院 囊 小明 教授 领导 建 
立 的 实验 室 成 立 于 2011 年 9 月 。 实 验 室 主要 的 研究 方向 是 
大 规模 风力 发 电 复 杂 电 力 系 统 分 析 与 控制 ， 研 究 内 容 包 括 : 
风力 发 电 接 入 电力 系统 的 独特 性 ， 风 电 电力 系统 的 复杂 性 ， 
风力 发 电 控制 系统 的 稳定 性 以 及 大 规模 风电 的 可 预测 性 。 

因 电 力 电子 变 流 咒 在 负载 端 〈 储 能 装置 ) 、 发 电 端 
(可 再 生 能 源 ) 及 输电 线路 〈 高 压 直 流 输电 ) 的 大 量 应 用 ， 
传统 电力 系统 正经 历 大 的 历史 变革 : 即 需要 考虑 电力 电子 
化 或 者 说 是 半导体 化 电力 系统 的 运行 与 控制 。 基 于 此 ， 实 
验 室 从 早期 的 可 再 生 能 源 与 电力 系统 研究 中 心 〈Center for 
Renewable Energy and Power System) 更 名 为 : 半导体 化 电力 
系统 研究 中 心 (Center for Semiconducting Power System ) 。 
目前 ， 实 验 室 专 任教 师 从 早期 的 2 名 发 展 为 4 名 : 孜 
小 明教 授 、 衣 家 兵 教授 、 占 萌 教 授 和 张 喜 成 工程 师 。 研 究 
生 也 从 早期 的 20 名 发 展 到 现今 约 50 名 。 在 圳 小 明教 授 的 
带领 下 ,课题 组 先后 主持 973 项 目 (大 规模 风力 发 电 并 网 
基础 科学 问题 研究 ) ， 承 担 国 家 电网 项 目 ( 风机 建 模 及 大 规 
模 风电 对 电力 系统 低频 振荡 影响 的 机 理 分 析 )、 国 家 自然 科 
学 基金 重大 项 目 〈 随 机 一 一 确定 性 耦合 电力 系统 动态 稳定 
控制 的 理论 与 方法 ) 和 科技 支撑 计划 〈 风 光 储 输 示范 工程 
关键 技术 研究 ) 等 。 

21 世纪 ， 是 能 源 、 信 息 、 材 料及 生命 科学 的 时 代 。 课 
题 组 本 着 着 眼 能 源 ， 放 眼 世界 ， 引 领 潮流 的 目标 前 进 ， 欢 
迎 各 位 有 志 青 年 加 入 ， 一 起 探索 新 变革 。 
在 研 项 目 : 
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(2) 国家 自然 科学 基金 重大 项 目 ， 随 机 -确定 性 耦合 电 
力 系统 动态 稳定 控制 的 理论 及 方法 。 

(3) 青年 973 项 目 ， 柔 性 直流 输电 换 流 器 安全 运行 裕 
度 的 基础 研究 。 

(4) 国家 电网 项 目 ， 风 机 建 模 及 大 规模 风电 对 电力 系 
统 低频 振荡 影响 的 机 理 分 析 。 

(5) 科技 支撑 计划 ， 风 光 储 输 示 范 工 程 关键 技 术 研 究 。 









































等 等 
科研 成 果 : 
近年 国际 会 议论 文 : 





(1) Impact of the Voltage Feed-Forward and Current De- 
coupling on VSC Current Control Stability in Weak Grid Based 
on Complex Variables, Energy Conversion Congress and Exposi- 
tion (ECCE), 2015 IEEE, 

(2) DFIG-based Wind Turbines With Virtual Synchronous 
Control: Inertia Support in Weak Grid, Power & Energy Society 
General Meeting, 2015 IEEE。 

(3 ) Amplitude-Phase-Locked Loop Estimator of Three- 
Phase Grid Voltage Vector, Power & Energy Society General 
Meeting, 2015 IEEE, 

(4) Wind Power Transmission through LCC-HVDC with 
Wind Turbine Inertial and Primary Frequency Supports, Power 
& Energy Society General Meeting, 2015 IEEE。 

(5) Inertial Control Methods of Variable-Speed Wind Tur- 
bine: Comparative Studies, Power & Energy Society General 
Meeting, 2015 IEEE, 

(6) Stability of DC-Link Voltage Affected by Phase-Locked 
Loop for DFIG-Based Wind Turbine Connected to a Weak AC 
System, Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2014 17th 
International Conference on。 

(7) A Novel Inertial Control Strategy for Full-Capacity 
Wind Turbine with PLL by Optimizing Internal Potential Re- 
sponse ，Electrical Machines and Systems (ICEMS ) , 2014 17th 
International Conference on。 

(8 ) Dynamic Compensating Strategy and En-stabilizing 
Compensator to Enhance the Stability of Wind Farms Integrated 
into Weak Grid, Electrical Machines and Systems (ICEMS ) ， 
2014 17th International Conference on 。 

(9) Synchronizing Stability of DFIC-based Wind Turbines 
Attached to Weak AC Grid, Electrical Machines and Systems 
(ICEMS ) ，2014 17th International Conference on。 

(10) Stability of DC-link Voltage as Affected by Phase 
Locked Loop in VSC When Attached to Weak Grid, PES Cener- 
Conference & Exposition, 2014 IEEE。 

(11) Providing Inertial Support from Wind Turbines by 


al Meeting | 


Adjusting Phase-Locked Loop Response, PES General Meeting 
| Conference & Exposition, 2014 IEEE。 

(12) Effect of Reactive Power Control on Stability of DC- 
Link Voltage Control in VSC Connected to Weak Grid, PES 
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Ceneral Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE。 
近年 国际 期 刊 论文 : 

(1) DC-Bus Voltage Control Stability Affected by AC-Bus 
Voltage Control in VSCs Connected to Weak AC Grids, IEEE 
Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 
(Volume: PP, Issue: 99) 。 

(2) Voltage Dynamics of Current Control Time Scale in a 
VSC-Connected Weak Grid, IEEE Transactions on Power Sys- 
tems (Volume: PP, Issue: 99 ) 。 

(3) On Inertial Dynamics of Virtual-Synchronous-Con- 
trolled DFIG-based Wind Turbines 。 

(4) Modeling of grid-connected DFIG-based wind turbines 
for DC-link voltage stability analysis。 

(5) Modeling of VSC Connected to Weak Grid for Stability 
Analysis of DC-Link Voltage Control 。 

(6) Virtual Synchronous Control for Crid-Connected DFIC- 
Based Wind Turbines. Emerging and Selected Topics in Power E- 





























lectronics。 

近年 国内 期 刊 论文 : 

(1) 大 规模 风电 并 网 基本 问题 框架 [J]. 电力 科学 技 
术 学 报 , 2012, 27 (01): 16~18。 

(2) 储 能 技术 在 解决 大 规模 风电 并 网 问题 中 的 应 用 前 
景 分 析 [J]. 电力 系统 自动 化 , 2013, 37 (1): 14 ~18。 
所 获 荣誉 : 

近年 发 明 专利 : 

(1) 一 种 用 于 风力 发 电 系 统 的 直流 电压 控制 单元 及 方 







































































法 。 











(2) 一 种 由 直流 电压 生成 变换 器 内 频 的 同步 控制 方法 
及 系统 。 
(3) 一 种 基于 自 频 率 同 步 的 电压 矢量 稳定 器 及 控制 方 

















潜 a 























(4) 基于 功率 平衡 的 双人 馈 感应 发 电机 内 频率 同步 方法 
及 装置 。 
(5) 一 种 基于 交叉 耦合 的 多 频带 锁 相 方法 及 系统 。 
(6) 基于 锁 相 环 的 电压 矢量 稳定 融 及 其 控制 方法 。 















































华中 科技 大 学 -电气 学 院 高 电压 工程 系 高 电压 与 脉 

冲 功率 技术 研究 团队 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 玫 喻 路 1037 号 华中 科技 大 学 电气 学 院 

高 压 楼 

邮编 : 430074 

电话 : 027-87544242 

传真 : 027-87559349 

网 址 : http : A//www. husthv. com/ 

团队 人 数 : 30 

团队 带头 人 : 林 福 昌 

主要 成 员 : 戴 玲 ， 李 化 ， 李 歼 ， 张 钦 ， 刘 妆 ， 王 燕 ， 黄 汉 
深 

研究 方向 : 脉冲 功率 器 件 及 其 可 靠 性 评估 ， 脉 冲 功率 电源 ， 
电力 系统 过 电压 ， 绝 缘 在 线 监测 ， 电 力 设备 故 


















































障 诊断 ， 

团队 简介 : 

华中 科技 大 学 电气 学 院 高 电压 工程 系 脉冲 功率 与 高 电 
压 新 技术 研究 组 是 一 支 具有 高 度 团结 拼搏 精神 ， 踏 实 肯 干 
的 研究 团队 。 现 有 教师 8 人 ， 其 中 教授 1 人 ， 副 教授 3 人 ， 
讲师 1 人 ， 工 程 技术 人 员 3 人 。 现 有 博士 研究 生 、 硕 士 研 
究 生 30 余人 。 研 究 组 承担 国家 自然 科学 基金 项 目 ， 国 家 
863 计划 ， 国 防 预 研 项 目 ， 教 育 部 新 世纪 优秀 人 才 支 持 计 
划 ， 参 与 了 多 项 国家 大 科学 工程 的 工作 ， 完 成 了 大 量 横向 
开发 课题 。 

课题 组 主要 研究 方向 为 : 脉冲 功率 技术 、 高 电压 与 绝 
缘 技术 ， 高 电压 新 技术 。 

在 脉冲 功率 方向 ， 研 究 内 容 包 括 脉冲 功率 电源 集成 技 
术 ， 高 储 能 密度 脉冲 电容 器 技术 ， 高 功率 、 大 通 流 开关 技 
术 ， 高 精度 控制 与 测量 技术 等 ; 在 高 电压 与 绝缘 技术 方面 ， 
研究 内 容 包 括 : 外 绝缘 积 污 特性 ， 变 压 器 状态 评估 与 诊断 
方法 ， 电 缆 绝缘 状态 评估 与 检测 方法 ， 新 型 直流 滤波 和 交 
流 高 压 干 式 电容 器 技术 ， 电 力 系统 过 电压 与 绝缘 配合 等 ; 
在 高 电压 新 技术 方面 ， 积 极 拓展 脉冲 功率 技术 在 石油 勘探 、 
高 压 大 容量 直流 断路 器 ， 高 集成 度 、 高 可 靠 性 柔性 直流 换 
流 阀 ， 新 型 可 控 串 联 补偿 快速 开关 方面 的 研究 。 

研究 成 果 获 教育 部 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 一 项 ， 发 表 
SCI、EI 收录 论文 百 余 篇 ， 获 得 中 国 国 家 发 明 专 利和 软件 著 
作 权 十 余 项 。 
在 研 项 目 : 

(1) 氨 灯 可 靠 性 考核 平台 电源 模块 改造 。 

(2) 雾 狂 闪 络 机 理 研 究 。 

(3) 真空 触发 开关 技术 方案 和 样机 。 

(4) 智能 开 断 技术 研究 及 产品 研 各 

(5) 电容 式 电 压 互感 器 冲击 响应 特性 试验 研究 。 

(6) 过 电压 仿真 平台 。 

(7) 电磁 发 射 用 脉冲 电源 研究 。 

(8) 液 电 脉 冲 及 等 离子 体 。 

(9) 纳 秒 脉冲 气体 放电 。 
科研 成 果 : 

(1) 神 光 II 装置 。 

(2) 电缆 绝缘 状况 在 线 诊断 评估 装置 。 

(3) 重 频 纳 秒 脉冲 源 。 

(4) 电力 变压器 绕组 诊断 技术 。 

(5) 过 电压 仿真 软件 。 

(6) 高 寿命 电容 器 。 

(7) 中 压 真空 触发 开关 。 
所 获 荣誉 : 

(1) 获 2015 年 湖北 省 技术 发 明 二 等 奖 。 

(2) 获 2009 年 教育 部 科技 进步 一 等 奖 。 


体 放电 等 















































































































































































































































































































































O 















































































































































华中 科技 大 学 - 康 勇 教授 团队 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 政 喻 路 1037 号 华中 科技 大 学 
邮编 : 430074 

电话 : 13607136896 








548 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





团队 人 数 : 10 

团队 带头 人 : 康 勇 

主要 成 员 : 陈 坚 ， 康 勇 ， 喜 力 ， 戴 珂 ， 张 宇 
] 新 春 ， 陈 宇 ， 陈 材 

怨 力 电子 与 电力 传动 
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研究 方向 : 
团队 简介 : 
该 团队 由 陈 坚 教授 创建 ， 自 70 年 代 开 始 
电子 装置 ， 现 组 长 为 康 勇 教授 ,组 员 9 人 。 
制 船用 电力 电子 装置 500 余 台 套 ， 为 国 
贡献 。 与 10 余 家 电源 企业 建立 了 合作 关系 ， 
源 产品 ， 曾 荣获 多 项 省 部 级 奖励 。 
在 研 项 目 : 

(1) 国家 自然 科学 基金 6 项 。 

(2) 台 达 基金 重大 项 目 1 项 。 

(3) 企业 合作 项 目 2 项 。 

(4) 各 类 国防 军工 项 目 20 余 项 。 
科研 成 果 : 

(1) 发 表 SCI 收录 的 学 术 论 文 35 篇 。 

(2) 获 授权 发 明 专利 20 余 项 。 
所 获 荣誉 : 

(1) 国防 科学 技术 三 等 奖 1 项。 

(2) 广东 省 科学 技术 二 等 奖 2 项 。 

(3) 中 国 机 械 工业 科学 技术 二 等 奖 2 项 。 

(4) 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 1 项 。 

(5) 日 内 瓦 国际 发 明博 览 会 银 奖 1 项。 

(6) 中 国产 学 研 合作 创新 个 人 奖 1 项 。 

(7) 康 勇 教授 获 “中 达 学 者 ”称号 。 




































































































































































华中 科技 大 学 -先进 电机 技术 研究 中 心 


防 工业 做 出 了 


斐 雪 军 ， 邹 


研制 船用 电力 
多 年 来 ， 已 研 
巨大 
研制 过 多 种 电 



































地 址 : 湖北 省 武汉 市 洪山 区 歼 喻 路 1037 号 华中 科技 大 学 































































































(2) 国家 科技 支撑 计划 (1 项 )。 

(3) 科技 重大 专项 (2 项 ) 。 

(4) 863 计划 (1 项 ) 。 

(5) 国家 强 基 工程 项 目 (1 项 ) 。 

(6) 国家 自然 科学 基金 (5 项 ,包括 “ 
际 合作 与 交流 项 目 ” 各 1 项 )。 

(7) 教育 部 “创新 团队 ”(1 项 ) 。 

(8) 湖北 省 科技 支撑 计划 (1 项 ) 等 。 
科研 成 果 : 
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(1) 中 心 成 立 以 来 在 电机 相关 领域 发 表 SCIEI 论文 


130 余 篇 ， 

(2) 中 心 成 员 积极 参与 国 
参加 国 
议 10 余 人 次 , 并 邀请 
心 的 相关 研究 成 果 不 断 应 
数控 机 床 、 
业 创造 良好 的 经 济 效益 。 


申请 发 明 / 实 用 新 型 专利 30 余 项 。 


















































于 风力 发 




















吉林 大 学 -地 学 仪器 特种 电源 研究 团队 
地 址 : 吉林 省 长 春 市 西 民主 大 街 938 号 
邮编 : 130026 

电话 : 0431-88502473 

传真 : 0431-88502382 

网 址 : http : //ciee. jlu. edu. cn/ 
团队 人 数 : 4 
团队 带头 人 : 于 生 宝 
主要 成 员 : 李刚 ， 周 逢 道 ， 王 世 隆 
研究 方向 : 地 球 物理 仪器 中 的 电源 技术 
团队 简介 : 



























































吉林 大 学 仪器 科学 与 电气 工程 学 院 地 学 仪器 特种 日 









































































































































高 档 


际 学 术 交 流 活动 ， 近 三 年 来 
际 权威 学 术 会 议 40 余人 次 ， 组 织 或 参与 组 织 
国内 外 著名 专家 来 访 20 余人 次 。 中 
EE、 电 动 汽 车 、 
高 铁 牵 引 、 石 油 和 天 然 气 等 行业 ， 正 逐渐 为 企 


国际 会 





电源 





邮编 : 430074 研究 团队 。 承 担 国 家 科技 支撑 计划 重点 项 目 课 题 、 国 家 高 
电话 : 027-87556914 技术 研究 发 展 计 划 〈863 计划 ) 重大 项 目 课 题 和 国土 资源 
团队 人 数 : 50 部 公益 性 行业 科研 专项 课题 等 国家 、 省 部 级 项 目 ， 研 究 经 
团队 带头 人 : 曲 荣 海 费 1000 多 万 元 。 在 地 学 仪器 研究 方向 取得 多 项 有 创新 的 研 
主要 成 员 : 曲 荣 海 (教授 )， 欧 栋 (教授 )， 李 健 (研究 究 成 果 。 曾 获得 国家 科技 发 明 奖 2 项 、 教 育 部 科技 发 明 一 
员 )， 李 大 伟 (讲师) 等 奖 1 项 ,教育 部 科技 进步 二 等 奖 2 项 ， 吉 林 省 科技 进步 

研究 方向 : 新 型 电机 设计 、 驱 动 控制 以 及 电力 电子 一 等 奖 1 项 ， 二 等 奖 1 项 。 在 国内 外 发 表 学 术 论 文 40 多 
团队 简介 : 篇 ， 授 权 国 家 发 明 专 利 5 项 。 

创新 电机 技术 研究 中 心 ( 以 下 简称 “中 心 ”) 依托 华 在 研 项 目 : 
中 科技 大 学 电气 与 电子 工程 学 院 、 强 电磁 工程 与 新 技术 国 (1) 国家 “863 项 目 ” 课 题 ， 直 升 机 吊 舱 时 间 域 航空 
家 重点 实验 室 和 新 型 电机 技术 国家 地 方 共 建 联合 工程 研究 电磁 勘查 发 射 接收 系统 。 
中 心 ， 成 立 于 2011 年 9 月 。 中 心 由 两 位 中 国 工程 院 院 士 和 (2) 吉林 省 科技 攻关 项 目 ， 时 间 域 半 航 空 电磁 探测 系 
两 位 美国 工程 院 院 士 作为 顾问 ， 国 家 “ 千 人 计划 ”特聘 专 。 统 研究 。 
家 担任 主任 ， 研 究 团队 由 一 批 充满 活力 ， 拥 有 海内 外 科研 (3) 国家 “863 项 目 ” 课 题 ， 海 详 可 控 源 电磁 勘察 甲 



































背景 的 中 青年 专家 、 博 士 后 、 
成 立 至 今 发 展 迅 速 ， 目 前 已 

















50 多 名 研究 人 














博士 硕士 研究 生 组 成 。 团 
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可 加 
员 ， 其 中 国 





“ 千 人 计划 ”特聘 专家 1 名 ， 青 年 “ 千 人 计划 ”专家 1 名 ， 


湖北 省 “百人 计划 ”专家 2 名 ,博士 后 3 名 。 
在 研 项 目 : 
(1)“ 千 人 计划 ”专项 者 

















金 (3 项 )。 








板 监控 系统 硬件 研制 。 
(4) 国家 自然 科学 直 

发 射 系统 关键 技术 研究 。 

科研 成 果 : 
(1) 研制 我 国 第 一 台电 磁 驱 动 可 控 震 源 
(2) 研制 了 地 面 瞬 变 电磁 探测 系统 ， 国 


























金 项 目 ， 

















基于 矩阵 变换 絮 的 有 
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电磁 





内 40 多 家 单位 


第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “549 ， 





来 用 。 
(3) 研制 了 国内 第 一 套 吊 舱 式 直 升 机 时 间 域 航空 电磁 
探测 系统 。 
(4) 研制 了 国内 第 一 套 大 功率 地 空 电磁 探测 系统 。 
所 获 荣誉 

a “地 、 空 协同 时 频 电磁 探 地 系统 关键 技 
术 及 应 用 ”国家 科技 发 明 二 等 奖 。 

(2) 2010 年 , “地 下 水 核磁 共振 探测 与 波 场 联合 成 像 
关键 技术 ” 获 国家 科技 发 明 奖 。 

(3) 2013 年 ,“ 地 、 空 协同 电磁 探测 关键 技术 及 应 
获 教育 部 科技 发 明 一 等 奖 。 

(4) 2007 年 ， 浅 层 全 程 瞬 变 电磁 探测 仪器 及 应 
育 部 科学 技术 进步 二 等 奖 。 
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江南 大 学 -新 能 源 技术 与 智能 装备 研究 所 

地 址 : 江苏 省 无 锡 市 滨 湖 区 江南 大 学 物 联网 学 院 

邮编 : 214122 

电话 : 15961809365 

团队 人 数 : 22 

团队 带头 人 : 颜 文 烛 

主要 成 员 : 颜 文 旭 ， 惠 晶 ， 方 益 民 ， 吴 雷 ， 攀 启 高 ， 许 德 
智 ， 卢 闻 洲 ， 沈 锦 飞 ， 肖 有 文 ， 硕 士 研究 生 

研究 方向 : 智能 电网 技术 ， 电 能 质量 控制 ， 新 能 源 技术 
( 风 ， 光 伏 ， 燃 料 电池 ) ， 特 种 电机 控制 ， 电 力 


































































































电子 技术 
团队 简介 : 
江南 大 学 新 能 源 技术 与 智能 装备 研究 团队 在 负责 人 颜 
文 旭 教 授 的 带领 下 。 人 负责 科研 项 目 约 25 项 ， 包 括 多 个 国家 
自然 科学 基金 项 目 、 省 部 级 资助 项 目 等 ; 团队 培养 毕业 研 
究 生 约 50 名 ， 目 前 在 读 硕士 生 20 余 名 。 
在 研 项 目 : 

















目前 ， 在 研 项 目 10 余 项 ， 其 中 国家 级 和 部 级 课题 6 
项 ， 横 向 课题 10 余 项 ， 年 均 经 费 200 万 元 以 上 。 

(1) 电磁 共振 式 无 线 电 能 传输 充电 装置 开发 。 

(2) 基于 机 器 视觉 的 复合 涂 层 织造 产品 智能 检测 与 包 
装 集成 系统 研发 。 

(3) 基于 统一 内 模 原 理 控 制 器 的 并 网 变 
制 技术 研究 。 

(4) 网 络 控制 系统 基于 量化 反馈 方法 的 优化 与 稳定 性 
研究 。 

(5) 主 / 被 动 轮 臂 混 
控制 基础 研究 。 

(6) 大 宗 粮 食 (食品 ) 射频 杀 虫 〈 菌 ) 关键 技术 与 装 
备 研 究 。 
科研 成 果 : 
团队 近 三 年 发 表 学 术 70 余 篇 ， 其 中 SCI 检索 近 20 篇 ， 
FI 检索 40 余 篇 。 申 请 授权 专利 近 20 项 , 已 授权 10 项 。 

(1) 30kW 无 线 能 传输 技术 。 

(2) 80kW 无 线 电能 传输 技术 。 

(3) 电网 谐 波 分 析 与 功率 因数 校正 控制 及 电力 系统 无 













































































流 系统 谐 波 控 








合 机 构 救援 机 器 人 主动 地 形 自 适应 































































































功 功 率 动 态 软 开关 补偿 技术 。 

(4) 400kW/50kHz 高 频 感应 加 热电 源 。 

(5) 10kV 高 压 电 机 智能 化 软 启 动 器 。 

(6) 钢丝 无 铅 等 温 热处理 生产 线 自动 控制 系统 。 

(7) 10kV 高 压 固 态 软 起 动 器 。 

(8) 大 功率 高 压 脉冲 电场 发 生 器 技术 。 

(9) 大 宗 食 品 杀菌 杀 虫 射频 连续 处 理 装 备 。 

(10) 三 电 平 变换 右 三 相 PWM 整流 器 控制 200kV .A 
直 驱 式 永 磁 电机 驱动 控制 系统 。 

(11) 电动 公交 车 120kW 永 磁 无 刷 直流 电机 了 驱动 系统 。 

(12) 永 磁 同步 电机 无 位 置 传感器 静止 定位 、 重 载 启动 
及 低速 重 载 控制 技术 。 
所 获 荣 誉 : 

(1) 团队 近 三 年 获得 市 厅 级 以 上 奖项 7 项 。 

(2) 高 效能 驱动 系统 共性 关键 技术 及 其 应 用 
科技 进步 奖 一 等 奖 。 































































































教育 部 





辽宁 工程 技术 大 学 -电力 电子 技术 及 其 磁 集 成 技术 
研究 团队 
地 址 : 辽宁 省 葫芦 岛 市 兴 城 市 辽宁 工程 技术 大 学 电 控 学 院 
邮编 : 125100 
电话 : 13314091005 
团队 人 数 : 40 
团队 带头 人 : 杨 玉 岗 
主要 成 员 : 杨 玉 网 ， 李 洪 珠 ， 琴 德 生 ， 郭 瑞 ， 间 孝 姬 ， 刘 
春 襄 ， 王 继 强 ， 苦 占 岭 ， 马 玉 芳 ， 罗 林 
电力 电子 变换 器 及 其 磁 集 成 技术 ， 双 向 DCZDC 
变换 器 ， 无 线 电能 传输 ， 矿 用 隅 爆 兼 本 质 安全 
型 交流 电机 软 起 动 器 ， 矿 用 挖掘 机 变频 改造 技 
术 ， 电 磁 调 速 电 动机 ， 开 关 磁 阻 电 机 和 高 速 电 
机 
团队 简介 
辽宁 工程 技术 大 学 电力 电子 技术 及 其 磁 集成 技术 研究 
团队 有 教授 2 人 ， 副 教授 3 人 ,讲师 4 人 ， 助 教 1 人 ， 在读 
研究 生 30 余人 ,其 中 具有 博士 学 位 人 员 5 人， 具有 硕士 学 
位 人 员 5 人 。 本 团队 主要 从 事 电力 电子 与 电力 传动 领域 的 
研究 工作 ,包括 电力 电子 变换 器 及 其 磁 集 成 技术 、 双 向 
DC/DC 变换 器 、 无 线 电 能 传输 技术 、 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 
型 交流 电机 软 起 劲 器 、 矿 用 挖掘 机 变频 改造 技术 、 电 磁 调 
速 电动 机 、 开 关 磁 阻 电机 和 高 速 电机 等 研究 方向 。 本 团队 
已 承担 国家 自然 科学 基金 项 目 4 项 ， 承 担 省 部 级 科研 项 目 
和 企业 委 括 项目 10 余 项 ， 出 版 著作 2 部 ， 发 表 论文 100 余 
篇 ， 获 得 国家 专利 10 余 项 ， 获 得 省 市 级 科技 奖励 10 余 项 ， 
部 分 研究 成 果 在 相关 企业 得 到 推广 和 应 用 ， 取 得 良好 的 经 
济 和 社会 效益 。 本 团队 已 培养 硕士 研究 生 100 余人 ， 其 中 
考取 国家 985 高 校 博士 4 人 ， 获 得 国家 奖学金 10 人， 获得 
辽宁 省 优秀 硕士 学 位 论文 2 人 ， 获 得 校 级 优秀 硕士 学 位 论 
文 10 余人 ， 获 得 辽宁 省 优秀 毕业 生 6 人 ， 获 得 校 级 优秀 毕 
业 生 10 余 人。 毕业 研究 生 大 多 就 职 于 京 、 津 、 沪 、 深 、 杭 
州 、 沈 阳 、 大 连 、 青 岛 和 合肥 等 地 高 校 及 知名 企业 ， 从 导 






































研究 方向 : 







































































































































































i 








550 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





电气 工程 领域 的 技术 工作 。 
在 研 项 目 : 
(1) 新 能 源 发 电 系统 用 交错 并 联 磁 集成 双向 LLC 谐振 
变换 器 的 研究 ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 。 
(2) 双向 DCZDC 变换 器 的 交错 并 联 磁 集成 理论 与 控制 
方法 ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 。 
(3) 交错 并 联 磁 集成 双向 LLC 谐振 变换 器 的 研究 ， 辽 
宁 省 教育 厅 重 点 实验 室 基础 研究 项 目 。 
科研 成 果 : 
承担 国家 和 省 部 级 科研 项 目 10 余 项 ， 出 版 著作 2 部 。 
在 国际 IEEE 期 刊 、 国 际 IEEE 会 议和 国内 核心 期 刊 《 中 国 
电机 工程 学 报 》《 电 工 技术 学 报 》 等 刊物 上 发 表 论 文 100 余 
篇 ， 其 中 SCI 和 EI 收录 论文 50 余 篇 。 获 得 授权 发 明 专 利 2 
项 ， 获 得 实用 新 型 专利 10 余 项 ， 申 请 发 明 专 利 10 项 。 忆 
得 辽宁 省 科学 技术 奖 和 辽宁 省 自然 科学 学 术 成 果 奖 等 奖 万 
10 余 项 。 
所 获 荣誉 : 
团队 成 员 获 得 辽宁 省 百 千 万 人 才 2 人， 获得 辽宁 省 优 
秀 硕士 学 位 论文 2 人 ， 获 得 校 级 优秀 硕士 学 位 论文 10 余 
人 ， 获 得 辽宁 省 优秀 毕业 生 6 人 ， 获 得 校 级 优秀 毕业 生 10 
余人 ， 获 得 国家 奖学金 10 人 。 
























































































































































rT 






































导 



































南昌 大 学 -信息 工程 学 院 能 源 互 联网 研究 团队 

地 址 : 江西 省 南昌 市 学 府 大 道 999 号 南昌 大 学 自动 化 系 

邮编 : 330031 

电话 : 13870809767 

传真 : 0791-83969681 

网 址 : http: //ies. necu. edu. cn/ 

团队 人 数 : 6 

团队 带头 人 : 余 运 俊 

主要 成 员 : 余 运 俊 〈 副 教授 ) ， 万 晓 风 (教授 ) ， 王 淳 〈 教 
授 ) ， 杨 胡 萍 (教授 ) ， 聂 晓 华 〈 副 教授 ) ， 夏 

永 洪 〈 副 教授 ) ， 博 士 生 ， 硕 士 生 

: 光伏 发 电 智 能 控制 ， 能 源 路 由 器 ， 低 碳 电力 ， 

有 力 电子 装 置 及 其 数字 控制 ， 包括: 电能 质量 

控制 设备 ， 如 APF、UPQC、SVC 和 dSTAT- 

COM ， 新 能 源 与 分 布 式 发 电 并 网 、 组 网 及 储 能 

技术 ，PEBB (系统 集成 ) 技术 应 用 及 高 可 靠 

性 、 模 块 化 技术 ， 新 型 电机 及 控制 系统 。 










































































团队 简介 : 

南昌 大 学 能 源 互联 网 研究 团队 。 团 队 成 员 包 括 3 名 教 
授 ，3 名 副教授 ,博士 研究 生 和 硕士 研究 生 40 多 名 。 目 前 ， 
团队 在 研 科 研 项 目 约 20 项 ,包括 多 个 重大 项 目 、 国 家 自然 
科学 基金 项 目 和 国际 科技 合作 项 目 等 。 团队 已 培养 毕业 研 
究 生 50 多 名 
在 研 项 目 : 

(1) 科技 部 国际 科技 合作 项 目 1 项 。 

(2) 国家 自然 科学 基金 5 项 。 

(3) 江西 省 自然 科学 基金 5 项 。 

(4) 企业 合作 项 目 6 项 。 










































































科研 成 果 : 

近年 发 表 学 术 论 文 100 余 篇 ， 申 请 专利 20 项， 包括 : 

(1) 新 能 源 汽车 电源 控制 系统 。 

(2) 配 电网 故障 诊断 系统 。 

(3) 配 电网 智能 优化 控制 系统 。 

(4) 光伏 发 电 最 大 功率 跟踪 控制 。 

(5) 双向 DC-DC 电路 及 其 控制 。 

(6) 新 型 小 型 水 利 发 电机 及 其 群 组 控 币 
所 获 荣誉 : 

省 部 级 科技 进步 奖 4 项 ,包括 江西 省 科技 进步 二 等 奖 3 
项 ， 中 国有 色 金 属 工业 科技 进步 二 等 奖 1 项 。 
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南京 航空 航天 大 学 -高 频 新 能 源 团队 
地 址 : 江苏 省 南京 市 江宁 区 将 军 大 道 29 号 南京 航空 航天 大 
学 
邮编 : 211110 
团队 人 数 : 14 
团队 带头 人 : 张 之 梁 
主要 成 员 : 任 小 永 ， 邹 学 文 ， 周 娠 ， 桂 涵 东 ， 王 栋 ， 顾 冬 
杰 , 吴 亚 奇 ， 程 祥 ， 胡 栋 栋 , 杨阳， 徐 智 狗 ， 
许可 ， 董 舟 
研究 方向 : 高 频 变换 器 ， 新 能 源 
在 研 项 目 : 
(1) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 项 目 主持 ， 基 于 恢 
复 效应 的 分 布 式微 模块 自重 组 电池 储 能 系统 与 控制 ，2016/ 
01-2019/12， 在 人 研 。 
(2) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，51377077， 超 高 频 
(30 ~ 300MHz) 功率 变换 与 系统 集成 ，2014/01-2017/12， 
在 研 。 
等 
科研 成 果 : 
(1) Zhiliang Zhang，Y.Y. Cai，Y. Zhang and Y. FE. 


Liu. A _ distributed architecture based on micro-bank modules with 







































































self-reconfiguration control to improve the energy efficiency in the 
battery energy storage system, IEEE Trans. Power Electron. ， 
accepted。 

(2) Zhiliang Zhang, J.Y Lin, Y.Zhou and X. Ren. A- 
nalysis and decoupling design of a 30 MHz resonant SEPIC con- 
verter, IEEE Trans. Power Electron. , accepted, 

(3) Zhiliang Zhang, F. FF. Li and Y.F. Liu. A high-fre- 
quency dual-channel isolated resonant gate driver with low gate 
drive loss for ZVS full-bridge converters, IEEE Trans. Power E- 
lectron. ,Vol. 29, No.6, June 2014, pp. 3077 -3090。 

等 


南京 航空 航天 大 学 -国家 国防 科 工 局 “航空 电源 技 

术 ” 国 防 科技 创新 团队 、“ 新 能 源 发 电 与 电能 变 

换 ” 江 苏 省 高 校 优 秀 科技 创新 团队 

地 址 : 江苏 省 南京 市 江宁 区 将 军 大 道 29 号 南京 航空 航天 大 
学 自动 化 学 院 


























第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “551， 





邮编 : 211106 
电话 : 13611590061 
传真 : 025-84892368 
团队 人 数 : 25 
团队 带头 人 : 周波 


主要 成 员 : 邢 岩 ， 谢 少 

























































































， 力 春 英 , 王 车 贞 ， 黄 文 新 ， 刘 
交 ， 王 莉 ， 张 卓然 ， 张 方 华 ， 肖 岚 等 
研究 方向 : 航空 电源 系统 ， 新 能 源 发 电 与 


机 及 其 控 币 
团队 简介 : 

本 团队 现 有 人 员 25 人 ,其 [学 博士 学 位 25 人 ， 
教授 ( 含 研究 员 ) 12 人 ， 副 教授 12 人 , 讲师 1 人 。 团 队 重 
点 研究 航空 电源 系统 ， 新 能 源 发 电 与 电能 变换 技术 ， 电 机 
及 其 控制 技术 ， 近 年 来 主持 国家 、 省 部 级 科研 项 目 及 横向 
科研 课题 数 十 项 ， 获 国家 技术 发 明 二 等 奖 、 日 内 瓦 国际 发 

















明 展 金 奖 及 国防 技术 发 明 一 等 奖 各 1 项 ， 省 部 级 二 等 奖 、 








三 等 奖 多 项 ;每 年 获 授权 发 








论文 被 国际 三 大 检索 





家 、 省 部 级 人 才 计 划 ， 其 
拔尖 人 才 1 人 ,教育 部 新 | 
“511” 国 防 科技 人 才 计 划 1 人 ,六 
象 第 二 层次 1 人 、 第 三 


出 

















二 


























高 层次 人 才 3 人 ， 江 苏 省 青 蓝 了 
12 人 次 获得 国家 、 省 部 级 来 誉 称号 ， 其 中 包括 : 全 
教师 、 享 受 国 家 政府 特殊 注 
国防 科技 工业 百名 优秀 博士 /硕士 、 沪 
技工 作者 、 江 苏 省 有 突出 贡献 中 青年 专家 和 江苏 省 十 大 杰 
出 专利 发 明 人 等 。 研 究 团 队 继 2008 年 被 讨 
为 江苏 省 高 校 优 秀 科技 创新 团 






































在 研 项 目 : 








主持 国家 自然 科学 基金 15 项 ， 汶 
江苏 省 自然 科学 基金 、 高 等 学 校 博 士 学 科 点 专项 科研 基金 、 
项 目 、 江 苏 省 科技 支撑 计划 




































































国家 
































江苏 省 科技 成 果 转 化 专项 资 








(工业 部 分 )、 江 苏 省 产 学 研 前 











数 十 项 。 
科研 成 果 : 


(1) 2009 年 ， 双 凸 极 





术 发 明 二 等 奖 。 


(2) 2008 年 ， 电 励磁 双 凸 极 发 





国防 技术 发 明 一 等 奖 。 

















部 探索 研究 子 项 目 、 霍 英 东 教 
大 型 客机 电源 系统 科技 攻关 项 












































其 起 动 发 电 系 统 ， 
































专利 20 多 件 ， 每 年 100 多 篇 
团队 成 员 共 有 15 人 次 进入 国 
国家 “万 人 计划 ”青年 
此 纪 优 秀 人 才 支 持 计 划 1 人 ， 
[ 苏 省 “333” 工程 培养 对 
层次 5 人 ， 江 苏 省 “六 大 人 才 高 峰 ” 
[ 程 (学 术 带 头 人 ) 3 人 ; 





国 模范 
全 国 优秀 科技 工作 者 、 
[ 苏 省 优秀 (先进 ) 科 
国防 科 工 
防 科技 创新 团队 后 ，2011 年 又 被 评 


[ 苏 省 杰出 青年 基金 、 


其 合 研究 项 目 、 总 装备 
基础 性 研究 课题 和 
主持 横向 课题 


国家 技 


有 机 与 起 动 发 电 系 统 ， 


(3) 2011 年 ，A Novel Doubly Salient Brushless DC Ma- 


chine and its Control Technology， 第 39 


金奖 。 


(4) 2001 年 ，3kV .A 高 频 软 必 
器 研制 ， 国 防 科学 技术 二 等 奖 。 
(5) 2006 年 ， 航 空 静止 变 流 器 








进步 奖 二 等 奖 。 





(6) 2008 年 ， 高 速 开关 磁 阻 电机 的 关键 技术 ， 


技 进步 二 等 奖 。 





(7) 2008 年 ， 基 于 燃料 电池 输入 的 独立 /并 网 双 模 式 


运行 静止 变 流 器 技术 人 研究 ， 














国防 科学 技术 二 等 奖 。 











(8) 2011 年 ， 航 空 静止 变 流 技术 ,国防 技术 发 明 奖 二 


等 奖 。 








(9) 2012 年 ， 航 空 


等 奖 。 











电源 变换 技术 ， 教 育 部 技术 发 明 二 


(10) 2014 年 ， 飞 机 应 急 发 电 系统 切 向 磁 钢 永 磁 同 步 





























色 机 ， 国 防 技术 发 明 二 等 奖 。 


(11) 2000 年 ，1kV. A 高 频 软 开关 三 相 变 流 器 研制 ， 





回 


防 科学 技术 三 等 奖 ， 洒 





[ 苏 省 科技 进步 三 等 奖 。 


(12) 2004 年 ，28V/1kV. A/36V/400Hz 航空 静止 变 流 


器 的 研制 ， 国 防 科 学 技术 进步 奖 三 等 奖 。 
(13) 2007 年 ，3kV. A 高 压 直流 输入 三 相 静 止 变 流 器 



































及 其 元 余 并 联 技术 研究 ， 国 防 科 学 技术 三 等 奖 。 





所 获 荣誉 : 





(1) 全 国 模范 教师 ， 周 波 。 
(2) 享受 国家 政府 特殊 津贴， 周波 。 
(3) 全 国 优秀 科技 工作 者 ， 周 波 。 














(4) 江苏 省 十 大 7 
(5) 江苏 省 有 突 H 
(6) 江苏 省 优秀 科技 了 
(7) 江苏 省 先进 科技 了 
(8) 江苏 省 优秀 教育 了 

















出 专利 发 明 人 ， 王 慧 页 。 
贡献 中 青年 专家 ， 周 波 。 
作者， 周波 。 
[作者 ， 谢 少 军 。 
[作者 ， 周 波 。 














(9) 国防 科技 工业 百名 优秀 博士 /硕士 ， 周 波 。 
(10) 江苏 省 优秀 青年 骨干 教师 ， 邢 岩 ， 肖 册 ， 谢 少 























(11) 南京 青年 科技 之 与 


EE， 刘 问 。 





(12) 中 国航 空 学 会 青年 科技 奖 ， 张 卓然 。 























南京 航空 航天 大 学 -航空 电力 系统 及 电能 变换 团队 





地 址 : 江苏 省 南京 市 江宁 区 胜 太 西 路 169 号 








邮编 : 211106 
团队 人 数 : 10 
团队 带头 人 : 杨 善 水 





主要 成 员 : 杨 善 水 ， 戴 泽 华 ， 王 丹阳 ， 吴 静波 ， 刘 力 ， 唐 


彬 讲 














研究 方向 : 飞机 供 配 











a 
电 系 统 ， 电 能 宦 理 先 

















团队 简介 : 








本 团队 属于 南京 

















主要 研究 方向 为 航空 








和 一 





满 热情 ， 勤 奋 好 学 ， 








F 关 单 相 / 三 相 








国际 发 明 

















下 


日 静止 变 流 


的 研制 ， 国 防 科学 技术 











让 空 航 天 大 学 自动 化 学 院 电 气 工 程 系 ， 
系统 及 飞机 电能 管理 领域 ， 导 

















币 理 论 水 平 扎 实 、 工 程 经 验 丰 富 ， 团 队 成 员 对 科研 工作 充 
团队 意识 突出 。 本 团队 与 中 国 商 飞 、 




















中 航 工业 115 所 、609 所 和 105 所 等 合作 紧密 ， 完 成 了 多 个 
研究 任务 ， 在 航空 供 配 电 研究 方面 经 验 丰富 。 


在 研 项 目 : 























配 电 系统 半 物 理 实验 平台 。 





科研 成 果 : 


(1) 混合 电网 数字 仿真 软件 平台 : 针对 大 型 客机 的 电 
网 结构 及 供 配 电 系 统 ， 搭 建 了 混合 电网 数字 仿真 软件 平台 ， 





552 ， 中国 电源 行 业 年 鉴 2016 








作为 电源 系统 设计 的 工具 ， 实 现 对 关键 技术 演示 验证 和 系 
统 性 能 的 初步 分 析 ， 进 一 步 明 确 电源 系统 技术 要 求 ， 提 高 
对 供应 商 技术 产品 的 集成 和 验证 能 力 。 

(2) 自动 配 电 物理 验证 平 与 集成 技术 研究 : 通过 自动 
配 电 物理 验证 平台 建设 与 集成 技术 研究 ， 实 现 混合 电源 系 

































































(7) 超 高 频 (30 ~300MHz) 功率 变换 与 系统 集成 ， 国 

















家 自然 科学 基金 





在 上 项 目 ，2014 ~2017 年 。 











(8) 直流 变换 器 级 联系 统 稳定 性 研究 ， 








基金 面 上 项 目 ， 


























统 数字 仿真 性 能 的 验证 和 优化 ， 完 成 自动 配 电 系统 、 配 电 
网 电弧 故障 监测 和 电网 保护 功能 的 演示 验证 。 完 成 对 电源 
系统 初步 概念 方案 进行 评估 ， 完 成 蘑 型 客机 电源 系统 概念 
方案 。 通 过 高 功率 密度 自动 配 电 技术 半 物 理 实 验 平台 ， 进 
一 步 明 确 电源 系统 技术 要 求 。 







































































南京 航空 航天 大 学 -模块 电源 实验 组 

地 址 : 江苏 省 南京 市 江宁 区 将 军 大 道 29 号 南京 航空 航天 大 
学 

邮编 : 211100 

电话 : 025-84896662 

传真 : 025-84896662 


网 址 : http : //ruanxb. nuaa. edu. cn/ 




















团队 人 数 : 7 

团队 带头 人 : 阮 新 波 

主要 成 员 : 陈 乾 安 ， 金 科 ， 张 之 粱 ， 刘 福 诸 ， 方 天 治 ， 任 
小 永 

研究 方向 : 电力 电子 系统 集成 ， 包 络 线 电 源 跟踪 ， 超 高 频 



































电力 电子 变换 技术 ， 无 频 闪 无 电解 电容 LED 了 驱 
动 电源 ， 并 网 型 逆 变 器 ,开关 电源 传导 电磁 干 
扰 的 建 模 与 抑制 





























团队 简介 : 
本 团队 现 有 教师 7 名 ， 其 中 教育 部 长 江 学 者 特聘 教授 1 
人 ， 国 家 杰出 青年 基金 获得 者 1 人 ， 江 苏 省 “333 高 层次 人 
才 培 养 工程 ”中 青年 科学 技术 带头 人 1 人 ， 江 苏 省 “ 青 蓝 
工程 ”中 青年 学 术 带头 人 1 人 ,教授 4 人 ， 副 教授 3 人 。 
近年 来 ， 主 持 国 家 科技 重大 专项 项 目 及 课题 、 国 家 杰出 青 
年 基金 、 国 家 自然 科学 重点 基金 、“863 ”高 技术 课题 和 国 
家 自然 科学 基金 等 科技 项 目 10 余 项 ， 并 承担 多 项 部 省 级 科 
技 项 目 。 在 阮 新 波 教 授 的 带领 下 ， 本 团队 已 建设 成 为 研究 
特色 鲜明 ， 研 究 方向 明确 ， 研 究 成 果 突 出 ， 教 学 水 平 优良 ， 
科研 条 件 良 好 ， 管 理 制度 健全 的 优秀 科研 团体 。 
在 研 项 目 : 
(1) 电力 电子 变换 技术 ， 
2016 年 1 月 ~2020 年 12 月 。 
(2) 现代 移动 通信 系统 中 高 效率 高 跟踪 带宽 包 络 线 跟 
踪 电 源 研 究 ， 国 家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，2016 ~ 2019 年 
(3) 基于 恢复 效应 的 分 布 式微 模块 自重 组 电池 储 能 系 
统 与 控制 ， 国 家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，2016 ~ 2019 年 。 
(4) 输入 串联 型 逆 变 器 组 合 系统 的 关键 技术 研究 ， 国 
家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，2015 ~2018 年 12 月。 
(5) 激光 远程 能 量 传输 系统 关键 技术 研究 ， 
科学 基金 面 上 项 目 ，2014 ~ 2017 年 。 
(6) 基于 GaN 功率 晶体 管 的 高 功率 密度 分 布 式 电源 系 
统 的 研究 ， 国 家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，2014 ~ 2017 年 。 







































































































































































国家 杰出 青年 科学 基金 ， 
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国家 自然 
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科研 成 果 : 











奖 (科学 技术 
(2) 高 功 





(1) 高 效率 高 功率 密度 高 可 靠 性 电力 
键 基础 理论 获 2014 年 度 教育 部 高 等 学 校 科学 研究 优秀 成 果 





国家 自然 科学 














2013 ~2016 年 。 


(9) 远程 激光 充电 系统 研究 (BK20130036) ,江苏 省 
自然 科学 基金 杰出 青年 基金 , 2014 ~ 2016 年 。 


























电子 变换 若干 关 











自然 科学 奖 一 等 奖 。 
率 密度 低 电 压 调 整 率 多 路 输出 模块 




















电源 ， 




















2012 年 12 月 通过 国防 科 工 局 组 织 的 鉴定 ，2013 年 度 中 国 
源 学 会 科技 进步 奖 二 等 奖 。 






























































(3) 15kW 相 控 阵 雷 达 电 源 ，2001 年 12 月 通过 国防 科 
工 委 组 织 的 鉴定 ， 并 获 2002 年 国防 科学 技术 二 等 奖 。 


(4) 基于 高 压 输入 直流 电源 模块 的 电源 系统 ，2007 年 






































12 月 通过 国防 科 工 委 组 织 的 鉴定 ， 并 获 2008 年 国防 科学 技 














术 进 步 三 等 奖 。 
(5) 3kV ， 

其 运行 ，2006 年 12 

2007 年 国防 科学 技术 进步 三 等 奖 。 

(6) 20A/48V 软 开 关 高 频 开关 通信 


























A 高 压 直 流 输入 三 相 静 止 变 流 器 及 其 宛 余 并 
月 通过 国防 科 工 委 组 织 的 鉴定 ， 并 获 





















































电源 ，1997 年 12 





























通过 中 国航 空 工业 总 公司 组 织 的 部 级 鉴定 ， 并 获得 1998 




















年 度 中 国航 空 了 





[ 业 总 公司 (部 级 ) 科学 技术 进步 奖 三 等 奖 。 


(7) 28.5VA100A 高 频 软 开关 电子 变 压 整 流 器 ，1999 


年 12 月 通过 中 




















国航 空 工业 总 公司 组 织 的 部 级 鉴定 ， 并 获 














2000 年 江苏 省 国防 科技 进步 奖 一 等 奖 。 


所 获 荣誉 : 








(1) 2015 年 当选 IEEE Fellow。 
(2) 2015 年 被 评 为 国家 杰出 青年 科学 基金 获得 者 。 
(3) 2014 年 被 评 为 国家 科技 部 “创新 人 才 推 进 计划 ” 


中 青年 科技 创新 领军 人 才 。 

































































(4) 2012 年 被 评 为 享受 国务 院 特 殊 津贴 专家 。 


(5) 2007 年 被 评 为 教 

















部 长 江 学 者 特聘 教授 。 








(6) 2004 年 度 入 选 教育 部 新 世纪 优秀 人 才 支 持 计划 。 
(7) 2011 年 被 评 为 江苏 省 “333 高 层次 人 才 培 养 工程 ” 


第 二 层次 培养 对 象 人 选 。 























(8) 2007 年 被 评 为 江苏 省 “333 高 层次 人 才 培 养 工 程 ” 

















首 批 中 青年 科学 技术 带头 人 。 














(9) 2002 年 被 评 为 江苏 省 “333 新 世纪 科学 技术 带头 
人 培养 工程 ”第 三 层次 培养 对 象 。 


(10 





2002 年 被 评 为 江苏 省 高 校 “ 青 蓝 工程 ”第 二 期 








计划 中 青年 学 术 带 头 人 培养 人 选 。 


(11 
(12 
(13 


2003 年 被 评 为 “中 达 学 者 ”。 
2014 年 人选 Elesevier 中 国 高 被 引 作 者 榜 单 。 
2012 年 被 IEEE Transactions on Industrial Electron- 











ics 授予 杰出 贡献 奖 。 


(14 
献 奖 。 

(15 

(16 





2011 年 被 授予 江苏 省 第 三 











期 “333 工程 ”突出 贡 


























2007 年 琳 获 第 九 届 中 国航 空 学 会 青年 科技 奖 。 
2007 年 被 评 为 江苏 省 新 长 征 突击 手 标兵 。 




















第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “553 ， 








(17) 2006 年 被 评 为 江苏 省 十 大 优秀 专利 发 明 人 。 
(18) 2001 年 江苏 省 人 民政 府 授予 “ 九 五 ” 产 学 研 先 
进 个 人 。 














南京 理工 大 学 -自动 化 学 院 先 进 电源 与 储 能 技术 研 


























究 所 

地 址 : 江苏 省 南京 市 孝 陵 卫 街 200 号 南京 理工 大 学 自动 化 
学 院 

邮编 : 210094 

电话 : 025-84315468-7083 

团队 人 数 : 10 


团队 带头 人 : 字 兢 
主要 成 员 : 李磊 ， 李 强 ， 朗 文 斌 ， 江 宁 强 ， 戚 志 东 ， 姚 凯 ， 
颜 建 虎 ， 杨 飞 ， 季 振东 ， 姚 佳 








研究 方向 : 

(1) 现代 电力 系统 分 析 、 运 行 与 控制 研究 。 本 研究 方 
向 主要 研究 集中 在 含 柔 性 交流 输电 系统 、 新 能 源 并 网 的 电 
力 系统 稳定 性 分 析 的 理论 和 方法 ， 稳 定 控制 的 理论 及 其 实 
现 。 
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(2) 新 型 永 磁 电机 设计 及 其 系统 控制 研究 。 本 研究 方 
向 针对 目前 现 有 的 永 磁 风 力 发 电机 存在 的 问题 以 及 特定 的 
使 用 环境 ， 从 发 电机 的 拓扑 结构 出 发 ， 研 究 不 同 结构 与 永 
磁 材 料 对 电机 性 能 的 影响 ， 拓 展 永 磁 风力 发 电机 的 应 用 范 
围 ; 结合 电机 的 结构 特点 ， 对 电机 控制 方法 与 控制 策略 展 
开 研 究 。 

(3) 电力 电子 变换 器 理论 及 应 用 研究 。 本 研究 方向 
要 包括 单 相 / 三 相 功 率 因 数 校正 变换 器 、DC-DC 变换 器 ( 模 
块 电源 、 小 信号 建 模 ) 、 新 能 源 并 网 逆 变 器 、 电 动 汽车 充电 
桩 技术 、 电 力 电子 变压器 、 多 电 平 变换 器 、 和 矩阵 变换 器 、 
电磁 干扰 和 电磁 兼容 等 方面 的 研究 。 

(4) 轨道 交通 电气 自动 化 技术 应 用 研究 。 本 研究 方向 
主要 集中 在 轨道 交通 电气 牵引 全 过 程 建 模 、 仿 真 与 优化 、 
轨道 交通 节能 、 轨 道 交 通 运 营 优 化 及 装备 等 方面 , 已 产 4 
了 很 好 的 经 济 和 社会 效益 。 
团队 简介 : 

本 团队 近 5 年 来 完成 和 参与 了 20 余 项 纵向 科研 项 目 和 
数 十 项 横向 科研 项 目 ， 科 学 研究 水 平 不 断 提 高 ， 多 项 研究 
成 果 达 到 国际 先进 、 国 内 领先 水 平 。 在 IEEE Transactions on 


Industrial Electronics 、IEEE Transactions on Power Electronics 、 
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Renewable Energy 、IEEE Transactions on Power System、 IEEE 
APEC、ECCE、IECON、《 中 国电 机 工程 学 报 》《 电 工 技 术 
学 报 》 等 国内 外 重要 期 刊 、 会 议 上 发 表 高 质量 的 学 术 论 文 
100 余 篇 。 出 版 了 《多 电 平 交 - 交 直接 变换 技术 及 其 应 用 》 
学 术 专 著 。 已 申请 中 国 发 明 专 利和 实用 新 型 专利 数 十 项 。 
团队 成 员 获 得 江苏 省 科技 进步 一 等 奖 和 国防 科技 进步 二 等 
奖 等 多 项 奖励 。 多 名 教师 担任 国家 自然 科学 基金 、 江 苏 省 
自然 科学 基金 等 项 目的 评审 专家 和 IEEE Transactions on In- 
dustrial Electronics、 IEEE Transactions on Power Electronics 、 
IEEE ECCE 、IEEE IECON 、《 中 国电 机 工程 学 报 》《 电 工 技 
术 学 报 》 等 国内 外 专业 顶级 期 刊 和 会 议 的 特 邀 审 稿 专家 。 
































































































































本 团队 与 国内 外 相关 高 校 、 学 术 组 织 和 知名 公司 均 建 
立 了 广泛 的 联系 。2009 年 ， 与 德国 柏林 工业 大 学 、 德 国 轨 
道 技 术 研 究 院 联 合成 立 了 “中 德 轨道 交通 研究 院 ”， 致 力 于 
轨道 交通 电气 自动 化 方向 的 科学 研究 。 本 团队 与 南 瑞 集团 、 
国 网 电 科 院 、 国 电 南 瑞 科 技 、 南 车 集团 、 南 京 地 铁 、 华 为 、 
中 兴 、 台 达 、 艾 默 生 和 通用 电气 等 知名 公司 保持 着 良好 的 
交流 与 合作 关系 。 
在 研 项 目 : 

(1) 江宁 强 ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 ， 含 换 流 器 电力 
系统 双 时 标 直 接 法 暂 态 稳定 分 析 ，2016-2019，54 万 。 

(2) 戚 志 东 ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 ， 负 和 载 扰 动 下 燃 
料 电 池 动 态 特性 的 分 数 阶 建 模 与 控制 研究 ，2014-2017，78 
万 。 

(3) 李磊， 国家 自然 科学 基金 项 目 ， 高 频 环节 多 电 平 
交流 直接 变换 器 原理 研究 ，2011-2015，56 万 。 

(4) 颜 建 虎 ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 ， 正 弱 磁 链 型 高 
功率 密度 横向 磁 通 永 磁 风 力 发 电机 研究 ，2015-2018 ，27 
万 。 

(5) 姚 饥 ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 ， 单 相 Boost PFC 变 
换 器 中 电解 电容 的 参数 在 线 监测 及 寿命 延长 机 理 研 究 ， 
2014-2016，235 万 。 
科研 成 果 : 

SCI 期 刊 论文 : 

(1) Lei Li, Qinglong Zhong. Novel zeta mode three-level 












































































































































































































































ac direct converter [J |]. IEEE Transactions on Industrial Elec- 
tronics, 2012, 59 (2): 897 ~ 903.Lei Li, 


Tang. Cascade three-level ac-ac direct converter [J]. 


Dongcai 
IEEE 
Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59 (1): 27 ~ 
34。 

(2 ) Kai Yao, Xinbo Ruan，Xiaojing Mao, Zhihong 
Ye. Variable-duty-cycle control to achieve high input power factor 
for DCM Boost PFC converter [J]. 
dustrial Electronics, 2011, 58 (5 ) : 1856-1865 。 

(3 ) Kai Yao，Qingsai Meng，Yuming Bo, Wenbin 
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团队 简介 : 

课题 组 针对 新 能 源 发 电 和 微 电 网 系统 中 的 电力 电子 理 
论 与 技术 , 已 开展 了 多 年 系统 深入 的 研究 工作 ， 取 得 了 一 
批 重 要 的 创新 性 成 果 ， 开 发 并 掌握 了 大 量 的 核心 技术 ， 研 
制 了 多 种 具有 完全 自主 知识 产权 的 新 型 电力 电子 变换 器 
(模块 化 了 型 三 电 平 光 伏 并 网 逆 变 器 、 低 漏电 流 非 隔离 单 相 
光伏 并 网 逆 变 器 、 交 直流 混合 微 电 网 接口 变换 器 和 多 电 平 
储 能 变换 器 等 )。 近 年 来 承担 了 包括 国家 自然 科学 基金 、 国 
家 863 计划 、 国 家 国际 科技 合作 专项 、 电 力 系 统 国 家 重点 
实验 室 课题 和 台 达 电力 电子 科教 发 展 计划 在 内 的 20 余人 研究 
课题 ， 并 与 国内 外 企业 开展 了 全 方位 的 合作 , 已 将 部 分 研 
究 成 果 成 功 转化 为 了 工业 应 用 。 
在 研 项 目 : 

(1) 2016. 01 ~2019. 12， 国 家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 
面向 中 压 直 流 配 电网 的 大 容量 新 能 源 发 电 接 人 系统 组 成 机 
理 和 运行 控制 研究 (51577102) 。 

(2) 2015. 01 ~ 2017.12， 国 家 高 技术 研究 发 展 计划 
(863 计划 ) ， 光 伏 微 电网 双向 变 流 器 研制 及 关键 技术 研究 
(2015AA050606 ) 。 
科研 成 果 : 

(1) 光伏 发 电 系统 电力 电子 技术 研究 。 本 课题 组 自 
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2008 年 开始 针对 光伏 发 电 系 统 中 的 
大 量 的 研究 工作 ， 先 后 承担 了 








(51577102) 、 国 家 863 
电子 科教 发 展 计划 (D 
家 国内 外 企业 开展 了 合 
































电力 电子 变换 絮 开 展 了 
国家 自然 科学 基金 
计划 (2015AA050606 ) 、 台 达 电 力 
REG2010007) 等 多 项 课题 ， 并 与 多 
作 研 发 ， 取 得 了 一 系列 重要 成 果 : 

















1) 模块 化 T 型 三 电 平 光 伏 并 网 逆 变 器 及 效率 优化 策略 





(采用 模块 化 并 
现 产品 化 ) 。 


闫 结构 








， 效 率 可 达 98% ， 可靠 性 高 , 已 实 











2) 混合 级 联 光 伏 并 网 逆 变 器 (最 高 效率 可 达 


98.3% ) 。 





3) 基于 直流 母线 信号 化 的 模块 化 光伏 - 储 能 并 网 发 电 




















系统 〈 无 需 模 块 间 通 信 ， 高 可 靠 性 ， 低 成 本 ， 控 制 与 保护 


功能 完善 ) 。 











4) 基于 H6 拓扑 的 低 漏电 流 单 相 光 伏 并 网 逆 变 器 。 上 























述 研究 工作 为 本 
累 了 宝贵 的 经 验 。 





请 项 








目 中 研究 新 型 多 端口 变换 器 拓扑 积 





(2) 微 电 网 系统 电力 电子 技术 研究 。 本 课题 组 自 2011 





年 开始 在 国家 自然 科学 





基金 项 目 (51177083 ) 、 国 家 国际 科 














技 合作 专项 (2014DFG62610) ， 清 华 大 学 、 丹 麦 奥 尔 堡 大 





学 、 上 海 太 阳 能 科技 有 




















限 公司 和 丹麦 卡 


斯 特 鲁 普 公司 共同 





承担 ) 的 资助 下 ， 针 对 交流 微 电 网 和 交 直 流 混合 微 电 网 系 





统 中 的 电力 电子 变换 嚣 拓扑、 机理、 控制、 保护 以 及 装置 











研发 开展 了 大 量 的 工作 























1) 适用 于 交 直 流 混合 微 





统 。 








2) 基于 改进 下 垂 挖 各 





法 。 
3) 交 直 流 混合 微 


的 优化 充 放 电 控 制 。 




















电网 接口 变换 器 的 分 层 控制 系 
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的 直流 侧 微 电网 负荷 功率 分 配方 





色 网 中 考虑 分 布 式 储 能 系统 剩余 容量 





4) 基于 全 SiC 器 件 的 交 直 流 母线 间接 口 变换 器 。 上 述 


成 果 (特别 是 与 交 直 流 微 电 网 相关 的 研究 工作 ) 为 本 

















请 
































项 目 中 研究 光伏 - 








动 汽车 充 














电站 的 直流 供电 系统 建立 了 和 良 




















好 的 理论 和 技术 基础 ， 
所 获 荣 誉 : 


(1) 团队 负责 人 东汉 


提供 了 重要 的 研究 依据 。 








L 获 2013 年 中 达 青 年 学 者 奖 。 











(2) 2013 年 中 国电 工 技术 学 会 科学 技术 一 等 奖 。 
(3) 2014 年 国际 电机 与 系统 会 议 (ICEMS2014) Best 








Paper Award。 








(4) 2014 年 中 国 百 篇 





最 具 影 响 优秀 国内 学 术 论文 。 








清华 大 学 -电力 电子 与 电机 控制 研究 室 











地 址 : 电力 电子 与 电机 

邮编 : 100084 

电话 : 020-62782296 

团队 人 数 : 7 

团队 带头 人 : 李 永 东 ， 

主要 成 员 : 李 永 东 ， 肖 
主 李 














研究 方向 : 大 容量 多 电 平 电力 





IN 


控制 系统 ， 





控制 研究 室 








肖 曦 
弃 ， 孙 凯 ， 姜 新 建 ， 郑 泽 东 ， 许 烈 ， 






































电子 变换 装置 
可 再 生 能 源 发 电 设备 等 





高 性 能 电机 












































团队 简介 : 





李 永 东 ， 清 华 大 学 

















电机 系 教授 ,博士 生 导师 。 曾 






































“电力 系统 ”国家 重点 实验 室 副 主任 兼 





位 
电力 电子 分 室 主任 ， 


























清华 大 学 研究 生 院 培养 处 副 处 长 ， 国 际 交 流 与 合作 委员 会 


委员 ， 新 疆 大 学 电气 学 院 院 长 。 现 
程 研 究 中 心 副 主任 ，IEEE IAS Beijing Chapter Chairman ， 中 
国电 工 技术 学 会 高 级 会 员 ， 电 力 电 子 学 会 副 理事 长 ， 中 国 

电 控 装置 及 系统 专 委 会 副 主 任 委员 ， 中 国 自 
动 化 学 会 电气 自动 化 专 委 会 副 主任 委员 ， 学 术 委 员 会 主任 。 





























包工 技术 学 会 























王 清华 大 学 电力 电子 工 





















































主要 研究 方向 为 大 容量 电力 
域 的 应 用 ， 交 流 电机 的 全 数字 化 控制 及 














包子 变换 岩 及 其 在 调 速 节 能 领 
其 在 数控 机 床 、 高 














铁 电力 牵引 和 舰 船 电力 推进 中 的 应 用 ， 新 能 源 发 电 等 。 出 

















版 第 一 作者 专著 3 部 ， 





发 表 论文 300 多 篇 ， 其 中 SCI 收录 
10 余 篇 ，EI 收录 100 余 篇 。 


担任 Journal of Electrical Engi- 





neering 和 ELECTROMOTION 等 国际 刊物 编 委 ，PCIM Asia 
会 议 国际 指导 委员 会 委员 。 所 指导 的 研究 生 中 2 人 获 国 家 
奖学金 ， 2 人 获 清华 大 学 优秀 博士 毕业 生 ，1 人 获 清华 大 学 
优秀 博士 论文 ， 多 人 担任 高 校 教授 、 博 士 生 导师 ， 重 点 企 





业 、 














大 学 
伺服 









































民企 和 外 企 总 工程 师 、 负 责 人 。 
肖 曦 ， 清 华 大 学 电机 系 教授 ,博士 生 导 师 。 现 任 清 华 














包机 系 副 系 主任 、 学 位 委员 会 委员 。 主 要 从 事 高 性 能 
机 控制 、 机 器 人 驱动 控制 技术 、 海 浪 发 电 技术 、 电 
力 储 能 与 微 电 网 技术 等 教学 和 研究 工作 




















为 中 国 





四 人 
电源 学 会 
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[| 











家 自然 科学 在 
































事 、 北 京 电 力 电子 学 会 理事 和 第 三 届 高 等 学 校 机 电 类 学 

















科教 学 委员 会 委员 等 。 近 年 来 主持 科技 部 “863” 计 划 、 国 
金 等 相关 科研 项 目 20 余 项 ， 发 表 学 术 论 文 














100 余 篇 ， 其 中 SCI 检索 10 余 篇 ，FI 检索 论文 70 余 篇 ， 授 


权 或 申请 发 明 专利 20 余 项 ， 出 版 学 术 著 作 2 部 。 曾 获 教育 





部 新 世纪 优秀 人 才 计 划 





中 1 
、 




















达 青 年 学 者 奖 、 正 泰 电 工行 业 











科技 成 就 奖 、 中 国 


























电工 技术 学 会 技术 发 明 一 等 奖 和 北京 市 
科技 进步 三 等 奖 等 荣誉 与 奖励 。 
孙 凯 ， 清 华 大 学 电机 系 副 教授 。2013 年 获 “中 达 青 年 
学 者 奖 ”。 目 前 主要 从 事 电 力 电子 与 电力 传动 学 科 的 教学 和 


















































人 研究 工作 ， 研 究 兴 趣 包括 新 能 源 发 电 电力 电子 技术 、 微 电 
网 系统 和 新 型 功率 器 件 应 用 技术 等 。 
郑 泽 东 ， 清 华 大 学 电机 系 副 教授 。 现 任 清华 大 学 



































系 党 委 副 书 记 。 目 前 ， 主 要 从 事 高 性 能 交流 电机 控制 、 电 































































































力 电子 变压器 、 多 电 平 电力 电子 变换 器 、 机 车 牵引 与 船舶 
推进 等 方面 的 教学 和 研究 工作 。 
在 研 项 目 : 

(1) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 电 容 箱 位 多 电 平 矩 
阵 变换 器 拓扑 理论 及 控制 系统 研究 ，(351277108 ) 。 

(2) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 考 虑 挠 性 变 惯量 负 
载 特 性 的 永 磁 电 机 控制 技术 研究 ，(51577095 ) 。 

(3) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 面 向 中 压 直 流 配 电 




































































网 的 大 容量 新 能 源 发 
(51577102 ) 。 
(4) 国家 自然 科学 

















接 入 系统 组 成 机 理 和 运行 控制 研究 ， 














基金 青年 基金 ， 采 用 混合 级 联 多 电 


























型 多 电 





平 变换 器 的 新 型 储 能 充 放电 控制 研究 ，(51107066 ) 。 
(5) 国家 自然 科学 基金 青年 基金 ， 新 型 
平 变换 璐 拓扑 结构 及 控制 策略 研究 (51407101 ) 。 








源 中 点 箱 位 

















第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “557， 





















































































































































































































































(6) 国家 自然 科学 基金 青年 基金 ， 电 动 汽车 高 功率 密 电机 控制 等 方面 的 研究 ， 主 要 面向 轨道 交通 、 船 舶 推进 、 
度 变换 器 拓扑 、 控 制 与 能 量 管理 研究 ，(51307095 ) 。 电动 汽车 、 多 电 飞 机 、 大 容量 工业 自动 化 控制 和 新 能 源 发 
(7) 国家 高 技术 研究 发 展 计 划 (863 计划 )， 微 网 群 高 等 领域 。 团 队 隶 属于 清华 大 学 电机 系 和 电力 系统 国家 重 
效 可 靠 运 行 关键 技术 及 示范 ，(2012AA050217 ) 。 点 实验 室 ， 多 年 来 一 直 坚 持 理论 与 工程 应 用 相 结合 的 研究 
(8) 国家 高 技术 研究 发 展 计划 (863 计划 ) ， 光 伏 微 电 思路， 在 大 容量 电力 电子 变换 器 、 高 性 能 异步 电机 和 永 磁 
网 双向 变 流 器 研制 及 关键 技术 研究 ，(2015AA050606)。 同步 电机 调 速 及 风力 发 电 等 领域 是 国内 的 开拓 者 ， 技 术 水 
(9) 教育 部 新 世纪 优秀 人 才 支 持 计划 ， 永 磁 同 步 电 机 ” 平 保持 在 国际 先进 水 平 。 承 担 了 863、 科 技 支 撑 计 划 和 国家 
高 性 能 伺服 控制 技术 人 研究 ，( NCET-13-0333 ) 。 自然 基金 等 多 项 国家 课题 ,与 国内 外 企业 开展 了 密切 的 合 


























(10) 中 英 合 作 交 流 项 目 - 国 家 自然 科学 基金 委员 会 作 ， 成 果 转 化 多 项 。 团 队 成 员 梯 次 配置 合理 ， 有 雄厚 的 研 
(NSFC) 与 诺丁汉 大 学 ， 电 容 箱 位 多 电 平 矩阵 变换 器 拓扑 ” 究 基 础 和 科研 实力 ， 目 前 正在 承担 多 项 企业 和 国家 课题 的 













































































































































































































































































理论 及 控制 系统 研究 ，(51277108) 。 研究 工作 。 
(11) 北京 市 自然 科学 基金 项 目 ， 级 联 多 电 平 矩 阵 变 换 。 在 研 项 目 : 
器 控制 理论 及 应 用 ，(4142026 ) 。 企业 课题 ; 
(12) 北京 市 自然 科学 基金 项 目 ， 基 于 SiC 器 件 的 多 电 (1) 船舶 综合 电力 模拟 系统 。 
平 变换 器 拓扑 理论 及 应 用 关键 技术 研究 ，(4154075) 。 (2) 机 车 率 引 控制 器 研发 。 
科研 成 果 : (3) 电力 电子 变压器 技术 研究 。 
大 容量 电力 电子 变换 器 及 其 在 调 速 节能 领域 的 应 用 ， (4) HTI10 电力 驱动 控制 器 技术 开发。 
交流 电机 的 全 数字 化 高 性 能 控制 及 其 在 数控 机 床 、 机 器 人 、 0 0 
高 铁 电力 牵引 和 舰 船 电力 推进 中 的 应 用 ， 新 能 源 发 电 等 方 。 研究 。 中 
面 开展 了 长 期 深入 的 研究 。 主 持 国家 自然 基金 项 目 、 国 家 人 
863 项 目 和 支撑 计划 等 纵向 项 目 近 20 项， 与 英 、 法 、 美 、 (7) 大 型 民 机 起 动 发 电 系 统 半 物理 仿 真 平台 建设 。 
日 和 埋 等 国际 研究 机 构 与 企业 开展 合作 交流 项 目 10 余 项 ， (8) 电力 电子 技术 与 新 器 件 在 通信 和 领域 的 应 用 研究 。 
其 它 横向 及 军工 项 目 几 十 项 。 完 成 我 国 首 台 工业 化 高 压 大 (9) 大 型 民 机 多 电 电气 系统 实时 仿真 平台 建设 。 























交 吉 流 泥 人 给 平 车 载 控 与 层 闭 式 电 } 
容量 变频 名 的 研制 和 生产 推广 后 产生 巨大 经 济 和 社会 效 。 。 ,这 流 混 全 输入 光电 站 车 各 控制 害 风 吉 束 电 
3 主 系 统 们 | 爷 。 


维 。 高 性 能 伺服 电机 控制 系统 经 产业 化 转让 获得 了 大 量 应 能量 寺 
人 (11) 基于 SPs 负荷 开关 的 配 网 自动 化 改造 与 优化 设 


电机 组 研制 和 示范 项 目 获 中 国 机 械 工程 学 会 特等 奖 1 项 。 
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计 。 
(12) 基于 微 逆 与 HFT 系统 的 高 功率 密度 、 高 可 靠 性 
大 功率 空间 电源 系统 控制 与 能 量 管理 研究 。 
(13) 现代 储 能 式 有 轨 电 车 牵引 供电 系统 仿真 分 析 。 
(14) 轨道 交通 用 再 生 电 能 回馈 系统 开发 〈 湖 南 恒信 和 电 
































(1) 2015 年 广西 电网 公司 专利 一 等 奖 。 
(2) 2014 年 中 国 机 械 工 业 联合 会 与 中 国 机 械 工程 学 会 
科学 技术 奖 特 等 奖 。 

































































































































































































































































































































































= 民 公 司 党 
(3) 2014 年 电工 行业 正泰 科技 成 就 奖 。 me 
司 际 与 系统 会 座 38 a 本 四 en 

i i le De EE 容 铺位 多 电 平和 矩阵 变换 器 拓扑 理论 及 控制 研究 ( 国 
aper Award。 a 家 自然 基金 委 ) 。 

(5) 2013 年 中 国电 工 技术 学 会 技术 发 明 一 等 奖 。 i 

(6) 2013 年 教育 部 新 世纪 优秀 人 才 。 (1) 级 联 多 电 平 矩 阵 变换 器 控制 理论 及 应 用 关键 技术 

(7) 2013 年 北京 高 校 青年 英才 计划 。 就 二 

(8) 2012 年 清华 大 学 实验 技术 成 果 一 等 奖 。 (2) 采用 电力 电子 变压器 的 能 量 路 由 器 关键 技术 研究 。 

教育 部 课题 : 

清华 大 学 -电力 电子 与 电力 传动 研究 团队 (1) 电动 汽车 高 功率 密度 变换 器 拓扑 、 控 制 与 能 量 管 
地 址 ; 北京 市 海淀 区 清华 大 学 西 主楼 2.302 理 系统 研究 。 
邮编 ， 100084 (2) 舰 船 推进 多 相 电机 高 宛 余 度 低 噪声 控制 研究 。 
电话 : 010-62772450 海外 合作 项 目 : 
团队 人 数 : 30 (1) 新 拓扑 结构 中 压 变频 器 原理 样机 的 研究 。 
团队 带头 人 ; 李 永 东 (2) 新 型 五 电 平 有 源 中 点 箱 位 型 变换 器 拓扑 及 控制 策 
主要 成 员 : 郑 泽 东 ， 王 奎 ， 许 烈 ， 王 善 铭 咯 研究 。 
研究 方向 : 电力 电子 变换 器 ， 高 性 能 电机 控制 ， 电 气 化 交 科研 成 果 : 
通 主要 从 事 高 性 能 电能 转换 、 高 压 大 容量 控制 系统 和 新 
团队 简介 : 能 源 等 方面 的 研究 工作 。 

课题 组 主要 从 事 大 容量 电力 电子 变换 器 、 高 性 能 交流 (1) 对 异步 电机 直接 转 矩 控制 的 全 数字 化 实现 进行 了 














558 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








深入 研究 ， 并 针对 此 种 控制 方法 在 低速 时 性 能 下 降 及 数字 
化 控制 带 来 的 问题 进行 了 全 面 的 改进 。 在 国际 上 首次 提出 
虚拟 合成 撩 量 磁 通 控制 法 及 转 矩 预测 控制 法 ， 大 大 改善 了 
系统 的 低速 性 能 ， 在 第 七 、 九 届 全 国电 气 自动 化 年 会 上 获 
优秀 论文 奖 。 
(2) 无 电网 污染 高 压 大 功率 级 联 型 多 电 平 变频 器 已 投 
入 批量 生产 ， 在 国内 市 场 占 有 较 大 份额 (60% ) ， 打 破 了 国 
外 大 公司 在 该 领域 的 垄断 地 位 。 在 此 基础 上 ， 近 年 来 又 开 
展 了 多 项 关于 城市 轨道 交通 牵引 系统 和 军用 船 舰 推进 系统 
等 高 压 大 容量 逆 变 器 的 研究 。 

(3) 对 风力 发 电 用 双人 馈 异步 电机 矢量 控制 系统 进行 了 
深入 的 研究 ， 和 兰州 电机 有 限 责 任 公 司 合作 研制 成 功 兆 瓦 
级 变速 恒 频 双 馈 异步 风力 发 电机 组 的 控制 系统 ， 此 项 技术 
成 果 已 通过 鉴定 。 
(4) 对 异步 电机 矢量 控制 系统 的 磁 通 观测 、 参 数 辨 识 
和 速度 辨识 进行 了 深入 的 探讨 ， 人 研究 结果 在 国内 外 学 术 会 
议 上 发 表 论文 多 篇 ， 其 中 两 篇 获 优 秀 论文 奖 。 

(5) 完成 永 磁 同 步 电 机 全 数字 化 控制 , 已 转让 技术 ， 
并 投入 小 批量 生产 。 目 前 ， 在 空调 、 冰 箱 压缩 机 及 工业 缝 
纪 机 等 项 目 中 应 用 该 技术 。 

(6) 完成 了 一 种 全 数字 化 控制 混合 型 电力 滤波 器 及 其 
控制 策略 的 研究 ， 针 对 电压 不 对 称 和 非 线性 负载 的 情况 ， 
提出 了 一 种 全 数字 化 控制 方案 ， 并 制造 了 试验 样机 ， 通 过 
了 验收 。 

(7) 多 次 主讲 清华 大 学 研究 生 学 位 课 《 现 代 电 力 电 子 
学 》、 本 科 专 业 课 《电机 控制 系统 》 和 《电力 电子 系统 微 
机 控制 》。 

所 获 荣誉 : 

大 功率 风电 机 组 研制 与 示范 ， 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 

奖 特 等 奖 ，2014. 10 ， 中 国 机 械 工程 学 会 



























































































































































































































































































































































清华 大 学 -新 能 源 与 节能 控制 研究 中 心 
地 址 : 北京 市 海淀 区 清华 大 学 自动 化 系 
邮编 : 100084 

电话 : 010-62792512 

团队 人 数 : 20 

团队 带头 人 : 杨 耕 

主要 成 员 : 耿 华 ， 李 旭 春 
































科研 项 目 ， 与 国际 知名 跨国 企业 ， 如 德国 Semikron 公司 、 








美国 罗 克 书 尔 自动 化 公司 、 倍 加 福 公 司 、 
龙 公司 分 别 建立 了 联合 实验 室 。 
在 研 项 目 : 

















场 并 网 与 传输 关键 技术 ， 国 


NEC 公司 和 欧姆 



































(3) 微 网 能 量 管理 
合作 项 目 。 
(4) 智能 型 电 储 能 装置 ， 自 主 科 研 项 











及 控制 技术 ，863 



































家 自然 科学 基金 


国家 自然 科 








计划 项 目 、 国 际 








目 。 


(5) 大 功率 直流 压缩 机 驱动 系统 ， 校 企 合作 项 目 。 

















(6) 专 




















科研 成 果 : 
先后 承担 或 参与 了 包括 863 计划 、 国 





j 变 频 器 及 特殊 电源 装置 ， 校 企 合作 项 目 。 
(7) 电能 质量 治理 及 FACTS 装置 ， 校 企 合作 项 目 。 





家 自然 科学 基金 














重点 项 目 、 中 英 重 大 国际 合作 和 中 美 清洁 能 源 合 作 项 目 等 





在 内 的 国家 级 科研 项 目 20 余 项 ,在 国内 儿 




















权威 期 刊 、 会 议 


发 表 研 究 论文 100 余 篇 ， 获 得 授权 发 明 专 利 10 余 项 。 相 关 





成 果 ， 如 MW 级 风电 变 流 器 、 中 低压 有 源 电力 滤波 咒 和 中 























低压 STATCOM 已 通过 产 学 研 合作 得 到 大 规模 推广 应 用 。 











上 海 大 学 -新 能 源 电 驱动 团队 


























地 址 : 上 海 市 静安 区 延长 路 140 号 自动 化 楼 








邮编 : 200072 
电话 : 021-56331562 
团队 人 数 : 18 
团队 带头 人 : 徐 国 卿 
主要 成 员 : 徐 国 狂 ， 罗 建 ， 黄 苏 融 ， 辽 角 
陈 息 坤 ， 汪 飞 ， 宋 文祥 ， 邵 定 






































， 张 琪 ， 高 艳 霞 ， 


国 ， 高 瑾 ， 杨 影 ， 














代 新 ， 吴 春 华 ， 王 爽 ， 











团队 简介 : 





赵 剑 飞 ， 贫 志 坚 ， 
研究 方向 : 新 能 源 汽车 电 驱动 关键 技术 人 研究 








石 坚 


徐 国 卿 教授 ,我 校 电 力 电 子 与 电力 传动 学 科 带 头 人 ， 
上 海 大 学 电机 控制 研究 所 所 长 ， 为 学 科 方 向 带头 人 之 一 。 











罗 建 教授 ， 国 家 “ 千 人 计划 ”创新 
“百人 计划 ”， 为 学 科 方 向 带头 人 之 一 。 
黄 苏 融 教授 ， 国 务 院 特殊 津贴 专家 ， 



































研究 方向 : 可 再 生 能 源 发 电 系统 及 其 控制 技术 ， 微 网 能 量 
管理 及 控制 技术 ， 储 能 系统 状态 监测 及 应 用 技 
术 ， 电力 电 子 技术 与 电机 驱动 系统 






































团队 简介 : 

清华 大 学 自动 化 系 新 能 源 与 节能 控制 研究 中 心 正式 成 
立 于 2010 年 ， 包 括 高 性 能 电力 系统 实时 仿真 实验 室 、 故 障 
诊断 实验 室 和 电力 电子 实验 室 。 在 可 再 生 能 源 发 电 系统 的 
故障 诊断 和 控制 技术 、 生 态 环境 的 检测 与 控制 技术 、 蓄 电 













































































大 学 新 能 源 




















型 人 才 、 中 科 院 


台 达 学 者 ， 上 海 


EE 驱 队 团队 创始 人 ， 为 学 科 方 向 带头 人 之 一 。 





上 海 大 学 新 能 源 汽车 电 驱动 团队 在 科研 、 社 会 服务 能 








力 以 及 团队 影响 力 等 方面 ， 硕 果 累 累 。 承 担 国家 “十 五 ”、 











“十 一 五 ”和 














“十 二 五 ”期 间 新 能 源 汽 车 国家 863 项 目 课 





题 十 几 项 ; 开发 的 新 能 源 汽 车 电 驱 动 系统 和 相关 核心 专利 














技术 ， 成 功 应 
美国 专利 、25 


用 于 产业 化 ; 团队 成 员 拥 有 
项 中 国 发 明 专利 ， 发 表 论 文 
区 期 刊 发 表 10 余 篇 ， 























余 篇 ， 国 际 


























储 能 的 控制 技术 和 电力 电子 技术 与 电机 了 驱动 系统 等 多 个 方 
向 开展 研究 工作 。 自 2010 年 以 来 ， 中心 先 后 承担 了 包括 
863 计划 、 国 家 自然 科学 基金 、 国 家 自然 科学 基金 中 英 重 大 
国际 合作 和 中 美 清洁 能 源 合作 项 目 等 在 内 的 几 十 项 国家 级 


































































































8 项 国际 PCT 和 
300 余 篇 (SCI60 








EI240 余 篇 ) 。 


在 新 能 源 汽 车 电力 电子 与 智能 控制 研究 方向 ， 开 展 前 
脆性 研究 并 取得 创新 性 成 果 。 在 基于 电 驱 系统 参数 的 电动 












































汽车 打滑 与 稳定 性 快速 检测 方法 、 车 辆 清 




















移 率 - 转 矩 双 闭 环 


运动 控制 结构 与 控制 方法 、 车 辆 能 源 -运动 -驱动 三 闭环 系统 





第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 


559 . 





控制 结构 和 混合 动力 
际 先进 或 领先 水 平 。 开 发 的 





处 于 国 
































能 量 管理 实时 优化 方法 等 方面 的 研究 
电 驱 动 系统 技术 实现 产 


业 化 ， 发 明 的 凸 台 母 排 及 功率 组 件 专利 技术 被 广泛 应 用 于 


























































































































































































































































































































系 研 究 。 
(2) 863 重大 项 
底盘 应 用 技术 人 研究。 












































目 ， 轮 边 电 驱 动 系统 关键 零 部 件 及 其 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































产业 ， 研 制 的 混合 动力 整 车 控制 器 实现 产业 化 。 (3) 863 重大 项 目 ， 商 用 车 电 驱动 系统 全 产业 链 开发 。 
团队 建立 了 电动 力 的 多 物理 域 性 能 评价 分 析 - 多 回路 参 (4) 863 重大 项 目 ， 乘 用 车 电 驱动 系统 全 产业 链 开发 。 
数 匹配 -多 层面 协同 控制 的 仿真 与 实验 平台 ， 聚 焦 新 能 源 汽 (5) 2015 年 国家 科技 支撑 计划 项 目 ， 高 性 价 比 混合 动 
车 电 驱动 系统 及 其 功能 部 件 的 基础 核心 与 前 沿 关键 技术 ， ” 力 机 电 起 合 系统 开发 及 产业 化 。 
面向 产业 发 展 需求 ， 通 过 与 GE、Ford 等 国际 著名 企业 的 合 (6) 863 节能 与 新 能 源 汽 车 重大 课题 ， 车 用 高 性 价 比 
作 ， 深 化 新 能 源 汽车 电机 基础 理论 与 前 治 技术 研究 ， 持 续 “_， 永 磁 驱 动 电 机 及 其 控制 系统 规模 产业 化 技术 攻关 。 
与 国内 知名 企业 (上海 电气 、 上 海 电 驱动 和 南车 时 代 等 ) (7) 上 海 市 科 委 攻关 ， 电 动 汽 车 用 永 磁 磁 阻 同步 电机 
开展 产 学 研 用 合作 ， 提 升 行业 影响 力 。 的 高 效率 轻 量 小 型 化 设计 与 制造 技术 研究 。 
在 高 品质 能 量变 换 与 智能 电网 研究 方向 ， 开 发 的 高 能 (8) 上 海 市 经 信 委 ， 电 动车 辆 用 高 密度 永 磁 电机 及 其 
效 LED 照明 核心 技术 应 用 于 产业 化 ， 智 能 电网 调控 理论 及 控制 系统 产品 关键 技术 与 应 用 。 
a Eo (9) 上 海 市 科研 - 科 委 ， 高 效率 低 成 本 新 能 源 汽车 电机 
相 队 建立 智能 电网 仿真 与 实验 平台 ， 肾 焦 分 布 式 新 能 。 产品 的 开发 与 技术 研究 。 
Sh I Oe (10) 863 项 目 ， 轮 副 电 机 分 布 式 驱动 系统 及 纯 电动 集 
BM 式 发 电 接 入 控制 、 高 品质 能 量变 玫 电 成 底盘 微型 车 辆 。 
te Ae a (11) 上 海 市 吸收 创新 项 目 ， 新 能 源 轿车 电动 力 总 成 及 
用 首 乔 砚 量 。 产业 化 。 
人 (12) 上 海 市 战略 性 新 兴 产业 项 目 ， 新 能 源 车 用 低 成 本 
质量 ,培育 并 奖励 研究 生 优秀 学 位 论文 ,鼓励 研究 生 积极 ;2 a 
， ， 永 磁 磁 阻 电机 关键 技术 研发 及 产业 化 。 
参加 海外 学 术 交 流 、 国际 会 议和 国际 竞赛 等 。 在 已 上 海 ” (13 横向 et ee 
市 精品 课程 的 基础 上 ， 加 强 教学 团队 与 国家 级 教材 建设 ， 六 ent 
Wh (14) 横向 ， 电 工 钢 应 力 对 电机 性 能 影响 仿真 试验 。 
人 十 内 是 wa 
(15) 横向 ， 电 工 钢 磁 特 性 改进 。 
动车 五 炊 兼 容 设计 与 及 Se 了 > ~ 
et (16) 深 港 合作 项 目 ，Plug-in 混合 动力 码头 车 关键 技术 
国光 a 研究 与 应 用 。 
高 动态 响 访 司 服 系统 关键 问题 研究 ， 人 
a (17) 香港 创新 科技 基金 ， 微 混 电 动 汽车 动力 系统 开 
口 口 本 亚 o 
发 。 
a i 业 化 关键 技术 ， 经 信 ， 
人 人 (18) 香港 创新 科技 基金 基于 无 线 通信 的 车 辆 安全 增强 
上 人 系统 。 
4) 用 于 中 大 型 工 ， 司 服 驱动 系统 的 研究 及 应 
本 (19) 面向 互联 网 + 的 电动 汽车 智能 控制 与 管理 平台 。 
人 人 所 获 荣誉 : 
5) 高 性 价 比 混合 动力 机 电 辜 合 系统 开发 及 产业 化 ， Re 
PS ste i EN (1) 上 海 大 学 新 能 源 电 驱动 团队 自 1996 年 以 来 ， 已 完 
(6) 异步 电动 机 低 开关 频率 的 模型 预测 优化 控制 研究 ， 人 
国家 自然 科学 面 上 基金 项 目 。 ER 
(7) 新 能 源 车 用 低 成 本 永 磁 磁 阻 电机 关键 技术 研发 及 。 《2?) 完成 美国 威斯康星 大 学 、 福 将 认 鞋 、 通 用 汽车 、 
产业 化 ， 上 海 市 战略 性 新 兴 产 业 项 目 。 通用 电 U、 美国 TIMKEN 公司 和 西门 子 公 司 委托 的 国际 合 
(8) 高 效 智能 动力 包 研制 及 产业 化 ， 上 海 市 经 信 委 重 人。 
大 技术 装备 研制 项 目 。 i 
(9) 新 能 源 轿车 电动 力 总 成 及 产业 化 ， 上 海 市 吸收 创 时代、 一汽、 东风 、 长 安 汽 车 和 上 海 磁浮 交通 等 企业 设计 
新 项 目 。 开发 电动 汽车 、 轨 道 交通 和 磁悬浮 交通 用 驱动 电机 。 
(10) 高 速 大 功率 风 肩 无 传感器 驱动 研究 ,横向 项 目 。 人 
(11) 含 电动 汽车 与 可 再 生 能 源 的 电力 系统 安全 风险 评 的 
估 与 优化 调度 研究 ， 上 海 市 自然 科学 基金 。 0 


(12) 





引入 智能 机 器 人 的 温室 作物 生长 专家 系统 研发 及 











应 








虱 示 泄 ， 
(13 ) 
科研 成 果 : 


























上 海 市 科 委 重点 项 目 。 
电动 汽车 车 载 充 电机 . 企业 横向 项 目 。 


(1) 863 重大 项 目 ， 电 机 系统 关键 共性 技术 与 评价 体 


奖 。 


上 海 海事 大 学 -电力 传动 与 控制 团队 





地 址 : 上 海 市 浦东 新 区 海港 大 道 
邮编 : 201306 








1550 号 


560 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





网 址 : http: //www. shmtu. edu. cn/ 
团队 人 数 : 12 
团队 带头 人 : 汤 天 浩 
主要 成 员 : Benbouzid， 汪 嘉德 ， 谢 卫 ， 陆 凯 元 ， 王 天 真 ， 
韩 金刚 ， 姚 刚 ， 王 润 新 ，Nicolas ， 陈 昊 ， 彭 越 
船舶 电力 系统 及 其 控制 ， 新 能 源 及 其 电力 电子 
装置 ， 港 航 设备 自动 检测 、 故 障 诊断 与 容错 控 
制 
团队 简介 : 

团队 以 港口 、 船 舶 等 航运 系统 及 海洋 开发 等 领域 的 电 
气 工程 技术 应 用 为 特色 ， 重 点 研究 船舶 电力 系统 及 其 控制 ， 
新 能 源 及 其 电力 电子 装置 ， 港 航 设备 故障 诊断 与 容错 控制 。 
近年 来 发 表 学 术 论 文 100 余 篇 ， 其 中 SCLEI 检索 论文 80 余 
篇 。 获 得 国家 级 和 省 部 级 项 目 20 余 项 。 
在 研 项 目 : 

(1) 国家 自然 科学 基金 项 目 (61503242) ， 面 向 一 类 非 
正 弱 波 永 磁 同 步 电机 的 建 模 与 控制 方法 的 研究 。 

(2) 国家 自然 科学 基金 项 目 〈51477094 ) ， 新 型 双 功 率 
流 变 磁力 丝 杠 波浪 发 电机 系统 的 研究 。 

(3) 国家 自然 科学 基金 (61304186) ， 一 类 混合 动力 船 
舶 电力 推进 系统 能 量 优化 管理 与 控制 策略 研究 。 

(4) 中 华人 民 共 和 国 交 通 运 输 部 项 目 
(2014329810360) ， 大 功率 港口 岸 电 电源 谐 波 检测 与 抑制 技 
术 研 究 。 

(5) 上 海 市 自然 科学 基金 面 上 项 目 (15ZR1419800)， 
主 从 式 多 电 平 变换 器 变 直流 电压 比 有 限 状 态 模 型 预测 控制 
研究 。 
科研 成 果 : 

(1) Wang Tianzhen, Xu Hao, HanJingang, et al. Cas- 






































研究 方向 : 





















































































































































































































































caded H-Bridge Multilevel Inverter System Fault Diagnosis Using 
a PCA and Multi-class Relevance Vector Machine Approach 
[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30 
(12): 1-12. (SC1), 

(2) Hao Chen, et al. Modeling and Vector Control of Ma- 
rine Current Energy Conversion System Based on Doubly Salient 
Permanent Magnet Generator [J |]. IEEE trans. sustainable en- 
ergy, 2015, 7 (1): 1-10 (SCD) 。 

(3) Jingang Han, Jean-Frederic Charpentier and Tianhao 
Tang. An Energy Management System of Fuel Cell/ Battery Hy- 
brid Boat [J]. Energies 2014, 7, 2799-2820. (SCT) 。 

(4) Mohamed Benbouzid, BriceBeltran, YassineAmirat, 
GangYao, JingangHan, Hervé Mangel. Second-order sliding 
mode control for DFIG-based wind turbines fault ride-through ca- 
pability enhancement [本 .ISA transactions, May 2014, 53 
(3) : 827-833 (SCI) 。 

(5 ) Weimin Wu，Yuanbin He, Tianhao Tang, Frede 
Blaabjerg. A new design method for the passive damped LCL and 
IEEE 
Transactions on Industrial Electronics, 60 (10), pp 4339- 
4350 ，2013. (SCI)。 

(6 ) Zhibin Zhou, FranckScuiller, J.F. Charpentier;, 


LLCL filter-based single-phase grid-tied inverter [ J]. 


Mohamed EH Benbouzid, Tianhao Tang. Power smoothing con- 
trol in a grid-connected marine current turbine system for com- 
pensating swell effect [J]. IEEE Transactions on Sustainable 
Energy, 4 (3), pp 816 ~826, 2013. (SCI) 。 

(7) Zhibin Zhou，M. E. H. Benbouzid, J. F. Charpentier, 
F. Scuiller and Tianhao Tang, A review of energy storage tech- 
nologies for marine current energy systems [J]. Renewable & 
Sustainable Energy Reviews, vol.18, pp390 ~ 400, February 
2013. (SCI) 。 

(8) 专著 ， 汤 天 浩 等 ， 船舶 电力 推进 系统 [ Mj. 机械 
工业 出 版 社 ，2015 。 

(9) 汤 天 浩 , 压 电磁 场 调 制 器 : 上 
200710042683. 7，2012-1-30。 

(10) 汤 天 浩 等 ， 船舶 电力 系统 [Mj]， 机 械 工业 出 版 
社 ，2014。 

(11) 译 著 ， 
版 社 ，2015 。 
所 获 荣誉 : 

(1) 上 海 市 千 人 2 两 名 ， 上 海 市 海外 名 师 1 名 ， 上 海 
东方 学 者 1 名 。 

(2) 复杂 电子 设备 智能 综合 故障 诊断 技术 及 应 
2008 年 上 海 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

(3) 散 货 港口 自动 化 运输 系统 容错 控制 ，2004 年 上 海 
科技 进步 奖 三 等 奖 。 

(4) 法 国 国家 棕榈 教育 骑士 勋章 。 

(5) 上 海 市 育才 奖 ，2009 ，2014 。 
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谢 卫 等 ， 非 常规 电机 [LM]. 机械 工业 出 






















































































上 海 交通 大 学 -风力 发 电 研究 中 心 

地 址 : 上 海 市 闵行 区 东 川 路 800 号 上 海 交 通 大 学 智能 电网 
大 楼 523 室 

邮编 : 200240 

电话 : 021-34207001 

传真 : 021-34207001 

团队 人 数 : 9 

团队 带头 人 : 蔡 旭 






















































































主要 成 员 : 朱 森 ， 李 豁 ， 谢 宝 昌 ， 高 强 ， 张 建文 ， 曹 云 峰 ， 
郑 狼 ， 施 刚 

研究 方向 : 风力 发 电 系统 ， 风 力 发 电 交 直流 输电 ， 大 容量 
储 能 


团队 简介 : 

上 海 交通 大 学 风力 发 电 研究 中 心 致力 于 风力 发 电 、 直 
流 输电 以 及 储 能 技术 的 科研 和 教学 工作 ， 主 要 从 事 风电 机 
组 电气 控制 系统 、 大 规模 风电 交 直 流 并 网 以 及 大 容量 电池 
储 能 接 入 技术 研究 。 

与 上 海 电 气 联合 研发 了 1.25MW、2MW 和 3.6MW 双人 馈 
风电 变 流 器 、 整 机 控制 器 以 及 2MW 风机 电动 变 浆 控制 系统 
并 实现 了 产业 化 (上海 电气 集团 ); 研究 了 模块 智能 化 风电 
变 流 器 关键 技术 并 应 用 于 3MW 全 功率 风电 变 流 器 中。 提出 
了 电网 友好 型 风电 场 的 架构 及 指标 体系 ， 机 组 及 风 场 的 动 
态 控制 模型 ， 风 储 联合 发 电 策略 ， 成 果 得 到 示范 应 用 。 形 


















































































































































第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “561， 

















成 了 面向 复杂 电力 电 

















子 控制 应 用 的 控制 器 平台 、 面 向 机 电 






































分 散 接 入 的 2MW 储 能 装置 及 其 风 储 联合 发 电 系统 已 在 























系统 控制 的 监控 平台 和 风电 机 组 气动 -机 - 电 实 时 联合 仿真 系 





统 。 











团队 研制 的 大 容 
已 通过 国家 863 验收 
































量 电 池 储 能 系统 的 高 压 直 挂 接 入 装备 





























， 人 研究 了 面向 微 电 网 的 电池 储 能 系统 























关键 技术 ， 对 储 能 系统 如 何 提高 风电 接 人 能 力 进行 了 研究 。 
电场 的 动态 建 模 技术 方面 ， 基 于 Power 
Factory 和 PSCAD， 针 对 国内 主要 厂商 的 机 组 建立 了 动态 镜 
风电 场 的 电网 仿真 英 定 了 基础 ， 研 究 


在 风电 机 组 及 风 


像 模 型 ， 为 含有 大 型 





















































了 大 规模 电网 友好 型 
制 系统 。 

















风电 场 关键 技术 以 及 多 风电 场 集群 控 




















对 海上 风电 直流 
和 经 济 评估 ， 取 得 了 














装备 DC-DC 变换 器 作 了 系统 的 型 
团队 与 国内 外 学 术 机 构 长 期 保持 学 术 沟 通 ， 承 接 并 完 








成 国家 级 、 省 部 级 研 





了 一 系列 论文 及 专利 成 果 。 


在 研 项 目 : 


(1) 崇明 岛 智能 上 


网 采用 直流 汇聚 传输 进行 了 系统 分 析 
一 系列 理论 成 果 ， 针 对 直流 网 的 关键 























E 论 人 研究 及 试验 样机 开发 。 





究 项 目 及 国内 外 企业 委托 项 目 ， 取 得 











研究 ， 国 家 科技 支撑 计划 。 
(2) 带 有 DCADC 直流 电压 变换 的 大 型 新 能 源 多 端 直流 














接 入 系统 ， 中 英 联合 研究 国家 自然 科学 基金 。 























电网 总 体 技术 方案 和 可 持续 发 展 模式 


(3) 海上 风电 场 送 电 系统 与 并 网 关键 技术 研究 及 应 用 ， 


国家 863 项 目 。 








输 中 的 应 用 基础 ， 国 

















(5) 基于 电热 暂 态 特性 的 大 功率 风电 变 流 器 状态 控制 
































家 自然 科学 基金 。 











(4) 复杂 2Z 源 功 率 变换 器 理论 及 其 在 海上 直流 风电 传 

















机 制 ， 国 家 自然 科学 














基金 。 











(6) 复合 级 联 多 电 平 电池 储 能 功率 转换 系统 研究 ， 国 


家 自然 科学 基金 。 








(7) 用 于 海上 风 


























HVDC 基础 技术 人 研究， 上海 市 科 委 项 目 。 
(8) 海上 风电 场 直流 网 络 的 拓扑 优化 与 运行 控制 及 直 
流 组 网 关键 设备 样机 研制 ， 国 网 重大 课题 。 


(9) 考虑 资源 时 空 特性 的 大 型 新 能 源 发 电 基地 


制 技术 研究 ， 国 网 重 

















电场 电力 传输 的 轻型 直流 输电 VSC- 


























大 课题 。 














功率 控 


(10) 崇明 岛 智能 电网 总 体 设计 方案 ， 国 网 重大 课题 。 


科研 成 果 : 





(1) 上 海 交通 大 学 















































863 项 目 、 国 家 自然 科学 基金 项 目 ，30 多 项 上 海 i 
目 ，100 多 项 企业 重大 项 目 。 与 上 海 电气 合作 研制 的 风电 变 











流 器 ， 风 电 整 机 控制 





电 研制 的 3MW 感应 上 











风力 发 电 研 究 中 心 承 接 20 多 项 国家 
5 科 委 项 




















船 ， 风 电 变 桨 控制 系统 已 在 - 


























场 动态 聚合 模型 、 风 























上 海 电气 
实现 产业 化 ,产生 重大 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 为 华 锐 风 
电机 全 功率 变 流 器 已 在 位 于 盐城 的 国家 
能 源 海 上 风电 技术 装备 研发 中 心 试验 平台 使 用 。 开 发 的 风 











电机 组 动态 模型 已 用 于 我 国 第 一 个 千 
万 风电 基地 -甘肃 酒 录 基地 的 风电 场 光 伏 电站 集群 控制 系 
统 ， 并 于 2015 年 通过 863 项 目 验 收 。 与 甘肃 风电 中 心 联 合 





























研发 的 风电 变 流 器 直接 耦合 超级 电容 储 能 的 3M 风电 机 组 














已 在 国内 第 一 个 电网 
行 ， 并 通过 了 863 项 











友好 型 风电 场 - 酒 录 鲁能 风 场 投入 试 运 





























目 验收 。 与 上 海 电力 公司 合作 的 支持 


























并 双 


崇明 岛 东 滩 风 电场 成 功 运行 。 完 成 了 基于 Bladed-RTDS 的 
气动 -机 - 电 多 工具 联合 实时 风电 机 组 仿真 平台 。 

(2) 团队 在 国内 外 高 水 平 期 刊 发 表 论文 FI (SCI) 论 
文 300 多 篇 。 

(3) 团队 申请 授权 的 发 明 专利 30 多 项 。 
所 获 荣誉 : 

(1) 李 害 副教授 获 IEEE 电力 电子 协会 年 度 期 刊 最 佳 
论文 奖 二 等 奖 。 

(2) 朱琳 特别 研究 员 及 其 法 籍 留学 生 获 得 IEEE ICIEA 
2015 最 佳 论文 提名 奖 。 

(3) 棕 烛 教授 的 博士 生 常 怡然 获得 第 一 届 直 流 输 
电力 电子 创新 杯 大 赛 1 等 奖 。 
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四 川 大 学 -高 频 高 精度 电力 电子 变换 技术 及 其 应 用 








团队 

地 址 : 四 川 省 成 都 市 一 环 路 南 一 段 24 号 四 川 大 学 电气 信息 
学 院 

邮编 : 610065 


电话 : 028-85469866 
传真 : 028-85400976 
团队 人 数 : 30 
团队 带头 人 : 张 代 润 
主要 成 员 : 赵 莉 华 ， 李 媛 ， 个 松 宜 ， 刘 宜 成 ， 肖 勇 ， 段 述 
江 ， 吴 坚 
研究 方向 : 高 频 射频 开关 电源 技术 ， 高 精度 电力 电子 变换 
技术 ， 新 型 电力 电子 基础 理论 ， 新 型 电力 电子 
研究 技术 ， 新 型 电力 电子 控制 技术 
团队 简介 : 
本 研究 团队 主要 有 教师 、 研 究 生 组 成 ， 致 力 于 高 频 射 
频 开 关 技术 和 高 精度 电力 电子 变换 技术 的 基础 理论 、 研 究 
技术 、 控 制 技术 等 方面 的 研究 、 开 发 和 应 用 工作 。 
在 研 项 目 : 
(1) 高 频 开 关 电 源 研究 。 
(2) 有 源 电力 滤波 器 研究 。 
(3) 动态 无 功 补偿 研究 。 
(4) 光伏 发 电 闭 变 器 研究 。 
(5) 风力 发 电 闭 变 器 研究 。 
(6) 特种 开关 电源 研究 。 
科研 成 果 : 
(1) 有 源 电力 滤波 器 及 其 应 用 
(2) 动态 无 功 补偿 方案 及 应 用 
(3) 光伏 发 电 首 变 器 及 应 用 。 
所 获 荣誉 : 
获 2004 年 “中 联 重 科 杯 ”华夏 建设 科学 技术 二 等 奖 。 
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天 津 大 学 -信息 处 理 与 电学 成 像 实 验 室 

地 址 : 天 津 市 南开 区 卫 津 路 92 号 天 津 大 学 26 楼 EE 区 415 
邮编 : 300072 

电话 : 022-27405724 




















562 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





团队 人 数 : 20 

团队 带头 人 : 王 化 祥 ， 岳 士 弘 

主要 成 员 : 王 化 祥 , 岳 士 弘 ， 瞧 自强 

研究 方向 : 传感器 技术 及 信息 处 理 ， 过 程 参数 检测 与 控制 
系统 ， 电 学 成 像 技 术 , 模式 识别 与 智能 系统 ， 


信息 融合 

















团队 简介 : 
团队 现 有 教授 、 博 士 生 导师 2 人 , 硕士 生 导 师 1 人 ， 
在 读 博士 研究 生 6 人 ， 在 读 硕士 研究 生 12 人 。 团 队 拥有 优 
良 的 硬件 平台 和 具有 竞争 性 的 科研 条 件 ， 依 托 检 测 技术 与 
自动 化 装置 (国家 重点 学 科 ) 和 模式 识别 与 智能 系统 两 个 
学 科 进 行 研 究 生 培 养 和 科学 研究 ， 先 后 培养 博士 和 硕士 研 
究 生 100 多 人 ， 主 持 完 成 了 多 项 科研 项 目 ， 其 中 包括 ， 国 
家 自然 科学 基金 、 国 家 自然 科学 重点 基金 项 目 、 国 家 高 技 
术 研 究 (863) 项 目 、 教 育 部 回国 留学 人 员 基 金 、 天 津 市 自 
然 科学 基金 重点 项 目 以 及 合作 研究 项 目 。 
在 研 项 目 : 
国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，61573251， 肺 癌 诊 断 与 
监护 的 电学 层 析 成 像 技 术 ，2016/01-2019/12，66 万 , 在 
人 研 。 
科研 成 果 : 

代表 性 学 术 论 文 : 

(1) Benyuan Sun, Shihong Yue, Ziqiang Cui, Huaxiang 































































































































































































Wang. A new linear back projection algorithm to electrical tomo- 
graphy based on measuring data decomposition [J]. Measure- 
ment Science and Technology, 2015, 26 (12 ) : 125402 ~ 
125412 。 

(2) Ziqiang Cui, Huaxiang Wang, Wuliang Yin，Wu- 
diang Yang. Impulsive noise reduction in digital phase-sensitive 
demodulation by nonlinear filtering [J]. Measurement Science 
& Technology, 2015, 26 (7) : 075-401。 

(3) Ziqiang Cui, Chengyi Yang, Benyuan Sun, Huax- 
iang Wang、 Liquid film thickness estimation using electrical ca- 


pacitance tomography [ J ]. Measurement Science Review, 


2014, 14 (1): 8~15, 

(4) Shihong Yue, Penglong Wang, JeenShing Wang, Ti 
Huang 、 Extension of the gap statistics index to fuzzy clustering 
[J]. Soft Computing, 2013, 17 (10) : 1833 ~ 1846 。 

(5) Shihong Yue, Teresa Wu, Jian Pan, Huaxiang 
Wang、 Fuzzy clustering based ET image fusion [J]. Informa- 
tion Fusion, 2013, 14 (4) : 487 ~497, 

(6) Shihong Yue, Teresa Wu, Lijun Cui, Huaxiang 
Wang. Clustering mechanism for electric tomography imaging 
[J]. Science China Information Sciences, 2012, 55 (12): 
2849 ~2864。 

(7) Shihong Yue, Boyang He, Jeen-ShingWang, and 
Zhiqiang Zuo 、Design and application of an information fusion 
control system [J]. Transactions of the Institute of Measure- 
ment and Control, 2013, 35 (35) : 630 ~636。 

(8) Qian Xue，Huaxiang Wang，Chengyi Yang，Ziqiang 


Cui. Dynamical lag correlation exponent based method for gas- 


solid flow velocity measurement using twin-plane electrical ca- 
pacitance tomography [J]. Measurement Science and Technolo- 
gy, 2012, 23 (8): 085301 。 

(9) Qian Xue, Huaxiang Wang, Chengyi Yang, Ziqiang 
Cui. Dynamical lag correlation exponent based method for gas- 
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已 授权 发 明 专利 : 

(1) 王 化 祥 ， 王 琦 ， 崔 自强 ， 高 精度 ECT 智能 传 感 
髓 : 中 国 ，ZL201010261469.2 [P]. 2013-06-26. 

(2) 再 士 弘 ， 崔 自强 ， 何 伯 阳 ， 陈 荔 ， 内 置 旋转 电极 
的 电阻 层 析 数据 采集 传感器 : 中 国 ，ZL 201110168841. X 
[P]. 2013-01-23 。 

(3) 王 化 祥 ， 曹 章 . 一 种 两 相 流 分 相 含 率 电导 式 传 感 
带 及 其 结构 参数 优化 方法 : 中 国 ，ZL200810153742.2 [了 ]. 
2012-02-22. 

(4) 王 化 祥 ， 曹 章 ， 非 接触 式 电阻 抗 传感器 及 基于 该 
传感器 的 图 像 重 建 方法 : 中 国 ，ZL200810052417.7 [P]. 
2011-03-23. 

(5) 王 化 祥 ， 何 永 勃 ， 张 新 廷 ，ERTAECT 双 模 态 成 像 
系统 复合 阵列 传感器 : 中 国 ，ZL2005101225874 [P]. 
2008-01-16. 


Hangzhou ， 



































































































































专著 : 

(1) 王 化 祥 . 电学 层 析 成 像 [LM]. 北京 : 科学 出 版 
社 ，2013. 

(2) 王 化 祥 . 自动 检测 技术 LM]. 北京 : 北京 工业 出 
版 社 ，2009. 





(3) 王 化 祥 . 现代 传 感 技术 及 应 用 [Mj]. 北京 : 化 学 
工业 出 版 社 ，2008. 

(4) 王 化 祥 . 张 淑 英 ， 传感器 原理 及 应 用 [M1]. 天 
津 : 天 津 大 学 出 版 社 ，2007. 

(5) 王 化 祥 . 史 道 济 ， 仪 表 可 靠 性 基础 [M]. 天 津 : 
天 津 大 学 出 版 社 ，292 千 字 ，1994。 
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团队 主持 完成 科研 项 目 : 

(1) 国家 自然 科学 基金 ，61774014， 电 学 层 析 聚 类 成 
像 技 术 ，2012/01-2015/12，62 万 元 , 已 结 题 ， 主 持 。 

(2) 国家 自然 科学 基金 青年 基金 项 目 ，60121350, 场 
聚焦 电容 /电阻 成 像 方 法 研究 ，2012/01-2015/12，24 万 元 ， 
已 结 题 ， 主 持 。 

(3) 国家 自然 科学 基金 重大 国际 合作 项 目 ， 
60820106002， 基 于 ECTAERT 双 模 电学 成 像 技 术 多 相 管 流 
测量 研究 ，2009/01-2011/12，60 万 元 , 已 结 题 ， 主 持 。 

(4) 国家 自然 科学 基金 ，60772080， 多 源 异 构 智 能 控 
制 系统 的 机 理 与 方法 研究 ，2008/01-2010/12，25 万 元 , 已 
结 题 ， 主 持 。 

(5) 天 津 市 自然 科学 基金 ,08JCYBJC13800 ， 多 相 流 图 
像 重 构 的 关键 技术 研究 ，2008/04-2010/12，10 万 元 , 已 结 
题 ， 主 持 。 

(6) 国家 自然 科学 重点 基金 项 目 ，60532020 ， 多 模 态 
过 程 成 像 关键 技术 研究 ，2006/01-2009/12，180 万 元 , 已 
结 题 ， 主 持 。 

(7) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，60472077， 基 于 双 
模 成 像 技 术 的 两 相 管 流 检 测 机 理 与 数据 融合 研究 ，2005/01- 
2007/12，27 万 元 , 已 结 题 ， 主 持 。 

(8) 国家 自然 科学 基金 ，39870827， 人 体 区 域 电 阻抗 
层 析 成 像 技 术 的 研究 ，1999/01-2001/12，10 万 元 , 已 结 
题 ， 主 持 。 

所 获 荣誉 : 

(1) 气 固 两 相 流 动 过 程 在 线 监测 技术 与 应 用 ， 中 国 仪 
器 仪表 学 会 ， 科 学 技术 奖 ， 一 等 奖 ，2014。 

(2) 基于 电学 成 像 技 术 多 相 流 测量 研究 ， 教 育 部 科技 
发 展 中心 ， 高 校 科 研 优秀 成 果 奖 自然 科学 奖 ， 二 等 奖 ， 
2010。 

(3) 天 津 市 科技 进步 二 等 奖 一 项 。 

(4) 教育 部 科技 进步 三 等 奖 一 项 。 

(5) 中 国人 民 解 放 军 科技 进步 三 等 奖 一 项 。 

(6) 河南 省 科技 进步 三 等 奖 一 项 。 

(7) 博士 生 一 人 获 评 为 天 津 市 优秀 博士 论文 。 

















































































































































































































































































































天 津 大 学 -自动 化 学 院 电力 电子 与 电力 传动 课题 组 
地 址 : 天 津 市 南开 区 卫 津 路 92 号 天 津 大 学 自动 化 学 院 
邮编 : 300072 

电话 : 13602064036 









































团队 人 数 : 11 

团队 带头 人 : 王 萍 

主要 成 员 : 博士 生 : 贝 太 周 ， 张 志 强 ， 王 慧 慧 ， 陈 博 ， 王 
耕 籍 ， 硕 士 生 : 石 记 龙 ， 威 银 ， 张 博文 ， 周 硕 ， 
赵 晨 栋 

研究 方向 : 分 布 式 新 能 源 发 电 及 电能 质量 控制 ， 分 布 式 光 





























伏 并 网 系统 运行 与 控制 ， 直 流 微 电 网 

















团队 简介 : 
在 人 员 结构 层次 上 ， 该 团队 现 含 有 1 名 科研 学 术 带 头 
人 (教授 职称 )、5 名 博士 研究 生 以 及 5 名 硕士 研究 生 ， 目 























前 主要 从 事 直流 微 电 网 、 分 布 式 新 能 源 并 网 发 电 及 电能 
量 方面 的 相关 研究 。 在 团队 带头 人 的 领导 和 影响 下 ， 团 
成 员 始 终 以 锐意 进取 的 科研 情怀 ， 求 真 务实 的 首创 理念 ， 
勤 人 勉 互助， 精诚 协 作 ， 继 往 开 来 ,不断 取得 丰硕 的 科研 成 
果 。 
在 研 项 目 : 

高 等 学 校 博士 学 科 点 专项 科研 基金 项 目 (项目 编号 : 
20120032110070 ) 。 
科研 成 果 : 
自 2012 年 以 来 ， 发 表 学 术 论文 多 篇 ， 其 中 代表 性 著作 
有 : SCI 收录 4 篇 ，EI 收录 14 篇， 中文 核 心 〈 非 卫 ) 4 篇 ， 
申请 专利 4 项， 其 中 包括 发 明 专 利 3 项 ， 实 用 新 型 专利 1 
项 
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发 表 学 术 论 文 : 

(1) Bei Taizhou, Wang Ping. Robust frequency locked 
loop algorithm for grid synchronization of single-phase applica- 
tions under distorted grid conditions, IET Generation, Transmis- 
sion & Distribution ， 已 录用 ，SCI。 

(2) Bei Taizhou, Wang Ping，Yang Liu, Zhou Zhe. 


Dynamic sliding mode evolution PWM controller for a novel high- 














gain Interleaved DC-DC converter in PV system, Journal of Ap- 
plied Mathematics, 2014, SCI。 

(3) Wang Wei, Wang Ping, Bei Taizhou, Cai Meng- 
meng. DC Injection control for grid-connected single-phase in- 
verters based on virtual capacitor ，Journal of Power Electronics, 
2015, 15 (5): 1338-1347 ，SCI。 

(4) Xue Li-Kun, Wang Ping, Wang Yi-Feng, Bei Tai- 
Zhou. Yan Hai-Yun. A four-phase high voltage conversion ratio 
bidirectional DC-DC converter for battery applications, Ener- 
gies, 2015, 8 (7 ) : 6399-6426 ，SCI。 

(5) 贝 太 周 , 王 萍 ， 蔡 蒙蒙 ,注入 三 次 谐 波 扰动 的 分 
布 式 光伏 并 网 逆 变 器 孤岛 检测 技术 [J 了]. 电工 技术 学 报 ， 
2015, 30 (7): 44~51. El, 

(6) 王 萍 ， 王 尉 ， 贝 太 周 ， 李 楠 . 数字 控制 对 并 网 逆 
变 需 的 影响 及 抑制 方法 [J]j， 天津 大 学 学 报 (自然 科学 与 
工程 技术 版 ) ， 已 录用 ，EI。 

(7) 元 才 ,， 王 萍 ， 贝 太 周 ， 王 慧 慧 李楠. 无需 虚拟 
正 交 量 的 单 相 并 网 逆 变 带 矢 量 控制 [J]. 电网 技术 ，2015 ， 
39 (12) : 3470 ~3476. FEI。 

(8) 王 萍 ， 华 蒙蒙 ， 王 尉 ， 基 于 自 适应 陷 波 滤波 器 的 
有 源 阻尼 控制 方法 [J]j， 电机 与 控制 学 报 ，2015，19 (9): 
108-116. El, 

(9) 王 慧 匡 , 王 萍 .基于 改进 数学 形态 学 与 S 变换 的 
暂 仿 电 能 质量 扰动 检测 [J]. 天津 大 学 学 报 (自然 科学 与 
工程 技术 版 ) 已 录用 . 记 。 

(10) Bei Taizhou, Wang Ping, Wang Wei. Modeling 


and simulation of single-phase photovoltaic grid-connected invert- 





































































































er, Proceedings of Sth International Conference on Power Elec- 
tronics Systems and Applications, PESA 2013, EI。 
(11) Wang Huihui, Wang Ping. Comparison of detection 


methods for power quality in micro-grid, Proceedings of 6th In- 
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ternational Conference on Power Electronics Systems and Appli- 
cations, PESA 2015, El, 

(12) Ping Wang, Mengmeng Cai. Adaptive notch filter 
based active damping control for grid-connected inverter, 3rd In- 
ternational Symposium on Electrical & Electronics Engineering, 
EEESYM 2014, El, 

(13) Ping Wang, Zhe Zhou, Mengmeng Cai, Jingbin 
Zhang. An improved multistage variable-step MPPT algorithm 
for photovoltaic system, Applied Mechanics and Material, 
2013, FI, 

(14) Wang Ping, Guo Lin, Zhou Zhe, Chen Liuye. 
Switch-mode AC stabilized voltage supply based on PR control- 
ler, Proceedings of Sth International Conference on Power Elec- 
tronics Systems and Applications, PESA 2013, EI。 

(15) Wang Ping, Liu Can, Guo Lin. Modeling and sim- 
ulation of full-bridge series resonant converter based on general- 
ized state space averaging, Applied Mechanics and Materials, 
2013, FI, 

(16) Wang Wei, Wang Ping. A Novel Power Decoupling 
Technique for Single-Phase Photovoltaic Grid-Connected Invert- 
er, Proceedings of Sth International Conference on Power Elec- 
tronics Systems and Applications, PESA 2013, EI。 

(17) Ping Wang, Liu Yang. Parameter Optimization of 
Virtual Impedance for Parallel Inverter, Advanced Materials Re- 
search, 2014, El, 

(18) Qiliang Zhang, Ping Wang, Liu Yang. Research of 
compensated AC regulated power supply in electric power sys- 
tems based on a high-frequency isolated transformer, Advanced 
Materials Research, 2013, EI, 

(19) 周 哲 ， 王 萍 ， 薛 利 坤 ， 杨 柳 ， 王 尉 ， 高 增益 开关 
电容 光伏 微型 逆 变 占 [JJ 电工 电能 新 技术 ，2015 ，34 
(6) : 64-69，( 中 文 核心 ) 。 

(20) 刘 燥 ， 王 萍 . 基于 扩展 描述 函数 法 的 直流 变换 央 
小 信号 建 模 与 仿真 [Jj]. 科学 技术 与 工程 ，2013 ，13 
(33 ) : 9960 ~9965. (中 文 核心 ) 。 

(21) 王 尉 ， 王 萍 ， 曹 艳 侠 ， 才 才 . 光伏 并 网 功率 调节 
系统 的 仿真 研究 [了 ]. 计算 机 仿真 ,2015, 32 (06): 120 
~124，406. (中 文 核心 )。 

(22) 闫 海 云 ， 王 萍 ， 薛 利 坤 ， 韩 富强 ， 志 才 . 级 联 非 
隔离 光伏 发 电 系统 漏电 流 抑 制 方法 [J]， 电气 传动 ,已 录 
用 . (中 文 核心 )。 

请 专利 : 

(1) 王 萍 ， 贝 太 周 ， 石 记 龙 ， 威 银 . 一 种 具有 预 滤波 
功能 的 单 相 频率 自 适 应 同步 锁 相 系统 : 发 明 专 利 ， 专 利 申 
请 号 : 201510309663. 6。 

(2) 王 萍 ， 贝 太 周 . 一 种 基于 相位 扰动 的 分 布 式 并 网 
逆 变 器 抓 岛 检测 系统 : 发 明 专 利 : 专利 申请 号 : 
201510565709. 0。 

(3) 王 萍 ， 张 云 ， 石 记 龙 .光伏 发 电 用 宽 范 围 输 入 型 
升降 压 三 电 平 直流 变换 器 : 发 明 专 利 ， 已 申请 。 

(4) 王 萍 ， 周 哲 ， 王 尉 ， 梁 富 军 ， 郭 琳 . 直流 母线 电 
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容 优化 的 微型 光伏 并 网 逆 变 器 : 实用 新 型 ， 专利 申 请 号 : 
201320452490. X。 
所 获 荣 誉 : 

曾 获 天 津 市 南开 区 青年 博士 团 暨 天 津 
技 作 品 竞赛 二 等 奖 ( DSP 应 用 技术 类 ) 。 
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同济 大 学 -电力 电子 可 靠 性 研究 组 

地 址 : 上 海 市 曹安 公路 4800 号 同济 大 学 电气 工程 系 

邮编 : 201804 

电话 : 15909393698 

团队 人 数 : 9 

团队 带头 人 : 向 大 为 

主要 成 员 : 向 大 为 ， 许 哲 雄 ， 李 儿 

研究 方向 : 电力 电子 状态 监测 与 故障 诊断 技术 ， 新 能 源 发 
电 ， 电 机 运行 与 控制 





























团队 简介 : 

本 课题 组 以 提高 电力 电子 系统 运行 可 靠 性 为 目标 ， 研 
究 相关 监测 、 诊 断 、 控 制 以 及 测试 新 技术 。 
在 研 项 目 : 

(1) 2016. 1 ~2016. 12， 电 力 电子 高 可 靠 性 关键 技术 及 
其 产业 化 ， 中 央 高 校 基础 人 才 计 划 。 

(2) 2016. 3 ~2017.6， 变 流 器 功率 模块 IGBT 结 温 在 线 
测量 技术 研究， 英 飞 凌 〈 中 国 ) 公司 。 

(3) 2015. 1 ~2016.6， 光 伏 道 变 器 零 电 压 穿越 控制 技 
术 咨 询 ， 武 汉 武 新 科技 股份 有 限 公 司 。 
科研 成 果 : 

论文 

(1) 刘 也 可 , 向 大 为 ,喜人 逸 超 ， 钱 金子 阳 .， PWM 变 流 
器 现场 双 脉 冲 测试 方法 研究 [J]， 新 型 工业 化 ，2015 ，16 
~20. 5 (10). 

(2) 王 传 东 , 向 大 为 ， 王 腾 .， 双 馈 风 机 转子 侧 变 流 器 
电热 分 析 [J， 新 型 工业 化 ，2015,， 5 (10): 21 ~26。 

(3) 王 腾 , 向 大 为 , 刘 也 可 .光伏 发 电 系统 低 电压 穿越 
现场 测试 方法 研究 , 第 21 届 中 国电 源 学 会 年 会 ，2015. 11。 

(4) 王 传 东 , 向 大 为 , 刘 也 可 .， 双 馈 风 机 转子 侧 变 流 器 
开关 频率 动态 优化 技术 , 第 21 届 中 国电 源 学 会 年 会 ， 
2015. 11。 

(5) Xiang D., Ran L., Tavner P., Yang S. , Bryant 
A. and Mawby P. , Condition Monitoring Power Module Solder 
Fatigue Using Inverter Harmonic Identification [ J ]. IEEE 
Transaction on Power Electronics, 2012, 27 (1 ) : 235-247. 

(6) Xiang D. Ran L., Tavner P., Yang S. , Bryant A. 
and Mawby P. , Monitoring Solder Fatigue in a Power Module U- 












































































































































sing Case-Above-Ambient Temperature Rise [J]. IEEE Trans- 
action on Industry Applications, 2011, 47 (6).: 3019 ~3031。 
(7) Bryant A. Yang S., Mawby P. , Xiang D. ，Ran L. 
and Tavner P. , Investigation into IGBT dV/dt during Turn-Off 
and its Temperature Dependence [J]. IEEE Transaction on 
Power Electronics, 2011, 26 (10) : 2578 ~ 2591 。 
(8) Ran L., Xiang D. and Kirtley Jr. J.L. Analysis of 
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Electromechanical Interactions in a Flywheel System with a Dou- 
bly-Fed Induction Machine [J]. IEEE Transaction on Industry 
Applications, 2011, 47 (3) : 1498 ~ 1506 。 

(9) Yang S., Bryant A., Mawby P. ，Xiang D. ，Ran L. 
and Tavner P.. An Industry-Based Survey of Reliability in Power 
Electronic Converters [J]. IEEE Transaction on Industry Ap- 
plications, 2011, 47 (3) : 1441 ~ 1451。 

(10) Yang S., Xiang D., Bryant A., Mawby P. , Ran 
L. and Tavner P.. Condition Monitoring for Device Reliability in 
Power Electronic Converters-A Review [J]. IEEE Transaction 
on Power Electronics, 2010, 25 (11) : 2734 ~2752 。 

专利 

(1) 向 大 为 ， 刘 也 可 ， 圳 逸 超 ， 一 种 变 流 器 ICBT 功率 
模块 现场 双 脉 冲 测 试 系统 及 方法 : 中 国 ，201510900434. 1 
[P]. 2015-12-08 。 

(2) 向 大 为 ， 袁 逸 超 ， 一 种 变 流 器 中 功率 二 极 管 结 温 
测量 的 系统 与 方法 : 中 国 ，201510527128.8 [P]. 2015-8- 
26。 





























(3) 向 大 为 ， 韩 旭 . 一 种 基于 谐振 原理 的 变 流 器 电容 
容量 现场 检测 方法 : 中国，201510387200. 1 [P]. 2015-7- 
0。 














(4) 向 大 为 ， 王 腾 ， 刘 也 可 .一 种 光伏 发 电 的 低 电压 
穿越 测试 系统 及 方法 : 中 国 ，201510279545.5 [P]. 2015- 
5-28。 

(5) 向 大 为 , 王 传 东 : 一 种 双 馈 风电 变 流 器 开关 频率 
的 优化 方法 及 系统 : 中 国 ，201510136652.2 [P]. 2015-3- 
7. 

(6) 向 大 为 , 王 腾 . 一 种 Boost 变 流 器 的 风电 机 组 低 电 
压 穿越 测试 系统 及 方法 : 中 国 ，201510096464.1 [了 ]. 
2015-3-4。 

(7) 向 大 为 , 王 腾 . 一 种 全 功率 变 流 器 风电 机 组 低 电 
压 穿 越 测试 系统 及 方法 : 中 国 ，201410448425.9 [了 ]. 
2014-9-5。 

(8) 向 大 为 , 王 腾 . 一 种 电气 测试 系统 中 的 变 流 器 并 
联 方 法 : 中 国 ，201410448440. 3 [P]. 2014-9-5。 

(9) 向 大 为 , 一 种 基于 谐 波 监测 的 变 流 器 功率 模块 在 
线 故 障 诊断 方法 : 中 国 ，201310099893.5 [P]. 2015-11- 
11。 


















































































































































武汉 大 学 -大 功率 电力 电子 研究 中 心 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 武昌 区 武汉 大 学 电气 工程 学 院 

邮编 : 430072 

电话 : 027-68775879 

传真 : 027-68775879 

网 址 : http: //cgpes. whu. edu. cn/ 

团队 人 数 : 42 

团队 带头 人 : 查 晓 明 

主要 成 员 : 查 晓 明 (教授 ) ， 孙 建 军 (副教授 ) ， 刘 飞 〈 副 
教授 ) ， 黄 萌 (博士 )， 秦 亮 (博士 )， 富 金 武 
(博士 ) ， 李 尚 盛 (博士 ), 刘 亏 (博士), 杨 泽 























洲 〈 博 士 ) ， 刘 文 君 〈 博 士 ) 
: 电力 电子 功率 变换 及 系统 ， 智 能 电网 及 新 能 源 
发 电 中 的 电力 电子 技术 应 用 ， 大 功率 电力 电子 
系统 及 微 电 网 的 分 析 与 控制 ， 电 能 质量 分 析 与 
控制 ， 高 压 大 功率 电机 的 变频 调 速 技术 ， 电 力 
电子 可 靠 性 ， 电 力 电子 系统 非 线 性 。 





























































































































团队 简介 : 

本 研究 中 心 团队 以 “大 功率 电力 电子 技术 ”课题 组 为 
研究 主体 ， 依 托 于 武汉 大 学 电气 工程 学 院 和 国内 大 功率 电 
力 电子 研究 领域 (清华 大 学 、 浙 江 大 学 、 华 中 科技 大 学 、 
西安 交通 大 学 、 哈 尔 滨 工业 大 学 、 华 北 电力 大 学 、 湖 南大 
学 和 合肥 工业 大 学 ) 的 专家 学 者 进行 广泛 技术 交流 与 合作 ， 
同时 与 国外 知名 高 校 如 美国 密 欢 根 州 立 大 学 彭 方正 教授 、 
俄亥俄 州立 大 学 王 瑾 教授 团队 在 学 术 交 流 和 人 才 培 养 方面 
进行 深度 合作 ， 不 断 探 寻 大 功率 电力 电子 技术 研究 领域 的 
最 新 科研 动态 和 技术 前 沿 。 本 团队 在 查 晓 明教 授 的 带领 下 
已 发 展 成 为 一 个 拥有 2 名 副教授 、3 名 讲师 、10 余 名 博士 
研究 生 和 20 余 名 硕士 研究 生 的 人 员 结 构 合 理 ， 分 工 明 确 ， 
目标 统一 的 科研 团队 。 
团队 成 立 以 来 始终 坚持 “基础 理论 研究 与 工程 应 用 实 
践 并 重 ” 的 原则 ， 紧 跟 电力 科技 领域 的 大 功率 电力 电子 技 
术 前 沿 ， 充 分 发 挥 自身 优势 ， 合 理 运用 武汉 大 学 丰富 的 科 
研 与 教学 资源 ， 与 国家 电网 公司 、 南 方 电网 公司 等 国内 多 
家 企业 保持 良好 和 持久 的 合作 关系 ， 在 大 功率 电力 电子 变 
换 装 置 及 其 应 用 系统 等 领域 取得 了 良好 的 成 绩 。 在 此 基础 
上 ， 本 团队 力争 成 为 国内 大 功率 电力 电子 领域 一 流 的 创新 
团队 。 

在 研 项 目 : 

国家 自然 科学 基金 项 目 : 

(1) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 (51177113 ) ， 基 于 微 
分 几何 同调 的 微 电 网 等 值 建 模 理论 与 模型 降 阶 方法 。 

(2) 国家 自然 科学 基金 青年 项 目 (51107091) ， 一 种 基 
于 部 分 单元 能 量 回馈 的 级 联 多 电 平 道 变 器 研究 。 

(3) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 (51277137) ， 微 电网 
逆 变 器 交互 作用 分 析 及 建 模 方法 研究 。 

(4) 国家 自然 科学 基金 青年 项 目 (51207115 ) ， 基 于 脉 
冲 微分 动力 系统 理论 的 风电 功率 预测 的 极 大 误差 评估 方法 
人 研究 。 

(5) 国家 自然 科学 基金 青年 项 目 (51307126) ， 一 种 新 
型 级 联 多 电 平 变换 器 的 高 压 大 功率 电机 准 矢 量 控制 方法 。 

(6) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 (51577137) ， 多 端口 
级 联 型 中 高 压 大 功率 变换 器 及 功率 平衡 控制 策略 研究 。 

(7) 国家 自然 科学 基金 青年 项 目 (51507118 ) ， 新 能 源 
发 电 并 网 变 流 器 故障 穿越 能 力 的 多 时 间 尺 度 评估 方法 研究 。 
国防 项 目 : 

(8) 国防 973 项 目 专 题 1 项 ， 独立 电力 系统 能 量 管理 
与 运行 安全 研究 的 国防 973 项 目 专题 ，2015 年 。 

(9) 国防 973 项 目 专题 1 项 ， 舰 船 综合 电力 网 络 结构 
晶 论 研究 的 国防 973 项 目 专题 ，2007 年 。 

其 他 项 目 : 

(10) 湖北 省 科技 支撑 计划 (研发 与 示范 ) 
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(2015BAA109) ， 户 用 即 插 即 用 式 光 伏 - 储 能 并 网 发 电 系统 。 

(11) 湖北 省 自然 科学 基金 一 般 项 目 (2011CDB263 ) ， 
基于 部 分 单元 能 量 回馈 的 级 联 多 电 平 变 换 器 研究 。 

(12) 2012 年 湖北 省 科技 攻关 计划 项 目 ，220V 直流 微 
电网 多 样 性 配 电 平台 产业 化 研究 。 

(13) 国家 自然 科学 基金 重大 项 目 课题 (51190102 ) ， 
大 规模 风电 场 多 时 空 尺度 聚合 建 模 理论 和 方法 〈 人 参与 ) 。 

(14) 科技 部 973 项 目 课题 1 项 (2012CB215101 ) ， 大 
规模 高 集中 度 风 电场 出 力 多 时 空 尺度 疏 坡 特征 分 析 、 预 测 
与 控制 (参与) 。 

(15) 国 网 河南 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 ， 电 能 质量 
治理 设备 检测 平台 开发 。 

(16) 广州 供电 局 有 限 公 司 ， 数 字 物 理 混合 仿真 系统 研 
发 〈 用 户 侧 电 能 质量 问题 及 治理 机 理 研 究 与 仿真 展示 ) 。 

(17) 国 网 湖北 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 ， 一 次 调频 
对 区 域 电网 安全 稳定 性 影响 及 其 参数 自 适 应 化 。 

(18) 国 网 湖北 省 电力 公司 电力 科学 研究 院 ， 清 洁 能 源 
与 智能 用 电 协 调控 制 (智能 发 供用 微 电 网 管理 系统 研制 。 
科研 成 果 : 

已 授权 专利 

(1) 一 种 多 并 网 道 变 器 系统 的 动态 等 值 方法 
2015. 02. 28 。 

(2) 用 于 提高 LCL 并 网 逆 变 器 稳定 性 的 控制 方法 
2015. 04. 27 。 

(3) 一 种 电压 暂 降 过 渡 过 程 模拟 装置 及 方法 
2015. 05. 22 。 

(4) 一 种 基于 四 象限 电力 电子 变 流 融 的 电机 模拟 装置 
及 方法 2015. 05. 22 。 

(5) 硬件 在 环 仿真 装置 2014. 08. 28。 

(6) 一 种 380V 电压 等 级 的 APF 的 检测 平台 
2015. 03. 16 。 

(7) 一 种 10kV 电压 等 级 的 STATCOM 检测 平台 
2015. 03. 16。 

(8) 一 种 直流 微 网 的 固态 电子 开关 的 短路 保护 电路 及 
保护 方法 2014. 05. 28。 

(9) 硬件 在 环 仿真 方法 和 系统 2014. 08. 28 。 

(10) 基于 虚拟 阻抗 的 多 并 网 逆 变 器 系统 全 局 谐振 抑制 
装置 及 方法 2015. 05. 28 。 

(11) 一 种 10kV 电压 等 级 的 STATCOM 检测 平台 及 检 
吕方 法 2015. 03. 16。 
(12) 一 种 380V 电压 等 级 的 APF 的 检测 平台 及 检测 方 
法 2015. 03. 16。 

(13) 一 种 应 用 于 双向 变换 器 的 电压 、 
优化 方法 2015. 05. 22 。 

(14) 一 种 级 联 多 电 和 平 变 流 器 直 压 传感器 失灵 预警 方法 
2015. 05. 20 。 

(15) 基于 有 源 降 阶 法 的 LLCL 并 网 逆 变 器 及 电流 控制 
方法 2015. 05. 22 。 

(16) LCL 与 多 LC 支 路 相 结合 的 并 网 逆 变 器 及 电流 控 
制 方法 2015. 05. 22 。 

(17) 一 种 电能 质量 及 节能 设备 的 综合 实验 方法 。 
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电流 双环 控制 的 















































(18) 一 种 在 线 检测 IGBT 器 件 短路 和 开路 故障 的 方法 
及 控制 器 。 

(19) 一 种 单元 串联 式 高 压 变频 器 的 控制 方法 。 

(20) 一 种 单元 串联 高 压 变 频 器 的 单元 旁 路 装置 及 控制 
方法 。 

(21) 一 种 电能 质量 及 节能 设备 的 综合 实验 平台 。 

(22) 一 种 配 电网 调 容 装 置 。 

(23) 中 压 系统 感性 动态 无 功 调节 装 。 

(24) 一 种 三 相 四 线 制 系统 动态 无 功 发 生 器 电路 。 

(25) 一 种 新 型 高 压 变频 器 低能 耗 负载 试验 方法 。 

(26) 一 种 无 功 电 能 的 计量 方法 。 

(27) 基于 aB 电流 分 量 直接 注入 的 高 压 变 频 调 速 方法 
及 其 装置 。 

(28) 中 性 线 谐 波 电流 治理 装置 及 其 控制 方法 。 

(29) 基于 aB 电流 分 量 直 接 注 人 的 有 源 电力 滤波 方法 
及 其 装置 。 
(30) 复杂 电力 系统 谐 波 、 无 功 和 负 序 综合 治理 的 方法 
及 装置 。 

已 发 表 论 文 
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[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 28 
(7): 3255 ~3265. July 

(8) C. Wan, M. Huang, C. K. Tse, S.C. Wong and X. 
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Ruan. [rreversible bifurcation phenomenon in power-grid con- 
nected converter systems [J|]. International Journal of Bifurca- 
tion and Chaos, 2012, 22 (6) : 1250155-1 - 8. 

(9) 查 晓 明 ， 孙 建 军 ， 陈 允 平 . 并 联 型 有 源 电力 滤波 
器 的 重复 学 习 Boost 变换 控制 策略 [J]. 电工 技术 学 报 ， 
2005,(20) 2: 56 ~ 0602. 

(10) 查 晓 明 ， 张 扬 ， 孙 建 军 ， 攀 友 平 . 基于 微分 同调 
和 混沌 分 析 的 集成 三 相 变 流 电 路 的 降 阶 方法 [J . 物理 学 
报 ，2012, 62 (2) . 020505. 1-020505. 9。 

(11) 张扬 ， 查 晓 明 ， 刘 亚 琦 ， 张 馒 ， 熊 一 ， 攀 友 平 . 
基于 非 线 性 振荡 和 混沌 分 析 的 单 相 AC-DC 变 流 电路 的 摄 动 
解析 [J] . 物理 学 报 ，2012, 61 (21) .210508.1- 
210508.9 (SCI)。 

(12) 查 晓 明 ， 张 扬 ， 成 荡 ， 攀 友 平 . 用 于 简化 微 电 网 
结构 的 微分 几何 广义 同调 方法 [J . 电工 技术 学 报 ，2012 ， 
27 (1) . 020505. 1-020505.9。 
(13) 查 晓 明 ， 张 茂松 ， 孙 建 军 . 链 式 D-STATCOM 建 
模 及 其 状态 反馈 精确 线性 化 解 耦 控 制 [J] . 中 国电 机 工程 
学 报 ，2010, 30 (28) . 107 ~113。 

(14) 张 茂松 ， 查 晓 明 ， 孙 建 军 等 . 链 式 D-STATCOM 
的 无 源 性 控制 [J] . 中 国电 机 工程 学 报 ，2010，31 (15 ) 
. 33 ~39。 

(15) 查 晓 明 ， 石 峰 ， 宫 金 武 孙 建 军 . 有 源 电力 滤波 央 
的 频 域 能 量变 换 模型 及 其 应 用 [JJ . 中 国电 机 工程 学 报 ， 
2009. 29 (4) . 84 ~90。 

所 获 荣誉 : 

(1) 2013 年 湖北 省 科技 进步 二 等 奖 。 

(2) 2013 年 国家 电网 公司 科技 进步 三 等 奖 。 

(3) 2010 年 军队 科技 进步 奖 一 等 奖 。 

(4) 国家 科技 部 “十 一 五 ”科技 计划 执行 优秀 团队 












































































































































(5) 2007 年 武汉 市 科技 进步 奖 三 等 奖 。 

(6) 2005 年 湖北 省 科技 发 明 二 等 奖 。 

(7) 2005 年 中 国电 力 科 学 技术 进步 三 等 奖 。 

(8) 2015 年 电源 学 会 年 会 优秀 论文 : 

1) 电网 故障 下 三 相 电 压 源 型 变换 器 瞬 态 响应 分 析 。 茧 
宇 ， 黄 萌 ， 查 晓 明 。 

2) 面向 可 靠 性 的 buck 输出 侧 LC 滤波 器 设计 。 刘 懿 ， 
黄 萌 ， 王 怀 ， 查 晓 明 ， 富 金 武 ， 孙 建 军 。 

(9) 2015 年 中 国 高 校 电力 电子 与 电力 传动 学 术 年 会 优 




































































部 分 单元 能 量 回馈 变 流 器 输出 高 频 谐 波 消除 方法 研究 ， 
杨 泽 洲 ， 李 尚 感 ， 富 金 武 ， 刘 飞 。 























武汉 理工 大 学 - 夏 泽 中 团队 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 洪山 区 政 狮 路 205 号 
邮编 : 430070 

电话 : 18771025810 

团队 人 数 : 13 

团队 带头 人 : 夏 泽 中 








主要 成 员 : 张 婷 ， 苏 宏扬 ， 唐 知 ， 唐 虎 ， 纪 晓 泳 , 王 振 ， 
郭 秋 云 
研究 方向 : DC-DC 变换 器 ，DC-AC 变换 器 ，AC-DC 变换 器 


团队 简介 : 

这 是 一 个 年 轻 有 活力 的 团队 ， 每 个 人 都 对 电力 电子 
着 浓厚 的 兴趣 ， 大 家 都 在 探索 中 不 断 成 长 。 

在 研 项 目 : 

(1) 单 相 并 网 逆 变 器 的 研究 。 

(2) FB-ZVS 变换 央 的 研究 。 

(3) 交错 并 联 PFC 的 研究 。 
科研 成 果 : 

(1) 基于 3kW 单 相 并 网 道 变 需 平台 ， 发 表 论 文 Re- 
search on Single Phase Gird Connected Inverter Based on One- 
cycle Current Control (已 录用 ，EI); 目前 正在 同一 硬件 平 
台 上 ， 调 试 PWM 整流器， 以 实现 能 量 的 双向 流动 。 

(2) 设计 的 3kW FB_ ZVS 变换 器 样机 ， 完 成 400 ~ 
600V (太阳 能 光伏 板 ) 输入 到 54V (电池 ) 输出 的 转换 ， 
能 够 对 微 电 网 中 的 电池 储 能 系统 进行 高 效 充电 。 







































































武汉 理工 大 学 -自动 控制 实验 室 
地 址 : 湖北 省 武汉 市 洪山 区 政 狮 路 205 号 武汉 理工 大 学 马 
房山 校区 东 院 自动 化 学 院 实验 楼 
邮编 : 430070 
电话 : 15827553507 
团队 人 数 : 43 
团队 带头 人 : 苏 义 锤 
主要 成 员 : 苏 义 佬 ,张丹红 ， 度 刚 ， 姜 文 ， 顾 文 舌 ， 朱 敏 
达 ， 金 铸 浩 ， 左 立 刚 ， 夏 营 雯 等 
研究 方向 : 网 络 通信 ， 舱 人 式 控 制 ， 电 机 和 运行 与 控制 
团队 简介 : 
团队 有 40 几 人 ， 主 要 包括 几 位 导师 、 在 读 研究 生 和 在 
读 博 士 ， 主 要 研究 方向 包括 : 神经 网 络 算法 与 应 用 ， 风 力 
发 电 并 网 运行 与 控制 ， 永 磁 同步 电机 运行 与 控制 等 。 
在 研 项 目 : 
(1) 核电 厂 核 辐射 检测 与 火灾 故障 报警 。 
(2) 异步 电机 无 速度 传感器 控制 。 
科研 成 果 : 
科研 项 目 : 
(1) 双向 DCZDC 变换 器 设计 。 
(2) 基于 DSP28035 的 永 磁 同步 电机 伺服 系统 的 设计 。 
(3) 核电 厂 DCS 系统 。 
发 表 文 章 : 
(1) 用 于 风电 功率 预测 的 RPCL 优化 神经 网 络 模型 。 
(2) 基于 矢量 控制 的 步 进 电 机 细 分 驱动 技术 。 
(3) 时 沾 系 统 的 二 自由 度 IMC-PID 控制 研究 。 
所 获 荣誉 : 
武汉 理工 大 学 自动 化 学 院 “ 优 秀 实验 团队 ”。 






















































































































































































西安 电子 科技 大 学 -电路 与 系统 供电 中 的 电源 设计 
与 噪声 分 析 团 队 


第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “569 ， 











地 址 : 陕西 省 西安 市 太白 南路 2 号 西安 电子 科技 大 学 电路 
CAD 研究 所 376 信箱 

邮编 : 710071 

电话 : 029-88203008 

传真 : 029-88203007 

网 址 : http : //seeweb. 710071. net/iecad/index. asp 

团队 人 数 : 20 

团队 带头 人 : 李 玉 山 

主要 成 员 : 初 秀 琴 ， 刘 洋 ， 路 建 民 ， 李 先 锐 ， 史 凌 峰 ， 代 

国定 , 王 君 

电源 完整 性 分 析 与 电源 分 配 网 络 设 计 ，EBG 结 

构 ，DC-DC 稳 压 源 芯 片 设计 



































研究 方向 : 








人 李 玉 山 ,教授 /博士 生 导 师 ， 教 育 部 超 高 速 电 路 
磁 兼 容重 点 实验 室 学 术 委 员 会 副 主任 。 
便 ， 副 教授 /硕士 生 导 师 ， 电 路 CAD 研究 所 常务 
副 主任 、 教 育 部 超 高 速 电 路 设计 与 电磁 兼容 重点 实验 室 副 
主任 。 
史 凌 峰 ， 教 授 / 电 路 与 系统 学 科 博 士 生 导师 。 
代 国 定 ， 副 教授 /硕士 生 导 师 。 
刘洋 ， 副 教授 /硕士 生 导 师 。 
李 先 锐 ， 副 教授 /硕士 生 导 师 。 
路 建 民 ， 讲 师 。 
王 君 ， 博 士 生 。 
在 研 项 目 : 
(1) 高 速 高 密度 互 连 封装 的 电源 完整 性 可 靠 性 分 析 。 
(2) 电源 完整 性 前 仿真 工具 优化 。 
(3) 电源 完整 性 分 析 。 
科研 成 果 : 
(1) 李 玉 山 ， 张 木 水 ， 等 译 . 芯片 及 系统 中 的 电源 完 
整 性 建 模 与 设计 [M]， 电子 工业 出 版 社 ，2009. 〈 原 著 ， 
M. Swaminathan, E. Enginet, Power Integrity Modeling and De- 


















































































































































sign for Semiconductors and Systems, Prentice Hall, 2007)。 
(2) 李 玉 山 ， 刘洋， 等 译 ， 信 号 完整 性 与 电源 完整 性 
分 析 [Mj]. 电子 工业 出 版 社 ，2015 (原著 Eric Bogatin. 
Signal and Power Integrity-Simplified. Prentice Hall, 2010)。 
(3) XDJF04 稳 压 电 路 ，2002 年 3 月 获 国家 知识 产权 局 
颁发 集成 电路 布 图 登记 证 书 ，BS. 025000403 。 
所 获 荣誉 : 
(1) 全 国 百 篇 优秀 博士 学 位 论文 2012 年 提名 奖 (博士 
生 张 木 水 ， 导 师 李 玉山 ,高 速 电 路 电源 分 配 网 络 设 计 与 电 
源 完整 性 分 析 ) 。 
(2) 华为 技术 
究 计划 项 目 <2011.1 ~2013.1 > : 电源 完整 性 分 析 ， 李 玉 
山 )。2013 年 11 月。 











































































































西安 交通 大 学 -电力 电子 与 新 能 源 技术 研究 中 心 
地 址 : 陕西 省 西安 市 咸宁 西 路 28 号 交大 电气 学 院 
邮编 : 710049 

电话 : 029-82667858 


I 限 公司 优秀 技术 合作 项 目 奖 (创新 研 


传真 : 029-82665223 
网 址 : http: //www. perec. xjtu. edu. cn/ 
团队 人 数 : 16 
团队 带头 人 : 刘 进 军 
主要 成 员 : 杨 旭 ， 卓 放 ， 裴 云 庆 ， 肖 国 春 ， 王 跃 ， 王 来 利 ， 
甘 永 梅 ， 机 要 勤 , 何 英 杰 ， 张 笑 天 ， 雷 万 钧 ， 
王 丰 ， 刘 增 ， 易 卑 ， 张 岩 
电力 电子 技术 在 电能 质量 控制 、 输 配 电 系统 中 
的 应 用 ， 电 力 电子 技术 在 新 能 源 发 电 及 新 型 电 
能 系统 中 的 应 用 ， 开 关 电 源 与 特种 电源 技术 ， 
电力 传动 及 运动 控制 技术 ; 电力 电子 集成 封装 
技术 
团队 简介 : 
本 团队 学 术 带 头 人 刘 进 军 教授 大 学 就 读 于 西安 交通 大 
学 电气 工程 系 ， 于 1992 年 和 1997 年 先后 获得 工学 学 士 学 
位 和 工学 博士 学 位 ， 随 即 留 校 在 电气 工程 学 院 任教 至 今 。 
1999 年 12 月 ~2002 年 2 月 ,在 美国 弗吉尼亚 理工 大 学 电力 
电子 系统 研究 中 心 做 博士 后 访问 研究 。2002 年 8 月 晋升 教 
授 ，2005 ~2010 年 兼任 电气 工程 学 院 副 院 长 ，2009 年 4 月 
~2015 年 1 月 兼任 西安 交通 大 学 教务 处 处 长 。2014 年 获 聘 
教育 部 长 江 学 者 特聘 教授 。2015 年 入选 西安 交通 大 学 首 批 
“领军 学 者 ”。 现 为 IEEE 电力 电子 学 会 副 主席 、 学 报 副 编 
辑 ， 中 国电 工 技术 学 会 电力 电子 学 会 副 理 事 长 ， 中 国电 源 
学 会 副 理事 长 ， 中 国电 机 工程 学 会 直流 输电 与 电力 电子 专 
业 委 员 会 委员 ， 教 育 部 全 国电 气 类 专业 教学 指导 委员 会 副 
主任 委员 。 
团队 共有 教师 16 人 ， 其 中 长 江 学 者 1 人 ， 中 组 部 “ 青 
年 千 人 计划 ”入 选 者 1 人 ， 教 育 部 新 世纪 优秀 人 才 计 划 入 
选 者 3 人 ,教授 7 人 。 主 要 从 事 电力 电子 技术 的 应 用 基础 
研究 ， 研 究 方向 涵盖 了 电力 电子 技术 的 各 个 方面 ， 部 分 教 
还 涉及 计算 机 控制 网 络 与 微机 控制 技术 。 本 团队 是 国内 
电力 电子 技术 领域 研究 水 平 居 于 领先 地 位 的 团队 之 一 ， 也 
有 广泛 的 国际 交流 与 合作 ， 形 成 了 重要 的 国际 影响 。 
在 研 项 目 : 
近年 来 主要 在 研 项 目 : 
(1) 多 变 流 器 电能 系统 协调 控制 及 稳定 性 基础 理论 与 
关键 技术 。 
(2) 基于 分 布 式 多 变 流 器 的 微 网 控制 方法 与 系统 稳定 
(3) 基于 大 信号 模型 的 高 精度 波形 控制 策略 的 研究 。 
(4) 基于 神经 网 络 的 微 电 网 阻抗 测量 关键 技术 研究 。 
(5) 静止 同步 发 电机 (SSG) 技术 及 应 用 前 期 研究 。 
(6) 多 变 流 器 电能 系统 协调 控制 及 稳定 性 基础 理论 与 
关键 技术 。 
(7) 五 电 平 高 频 直 流 变换 装置 技术 。 
(8) GaN 功率 器 件 集成 技术 研究 。 
(9) 电力 电子 系统 与 集成 技术 。 
(10) 天 广 直 流 换 流 阀 寿命 评估 项 目 可 行 性 研究 报 。 
(11) 柔性 直流 输电 相关 技术 研究 。 
(12) 有 源 电 力 滤波 器 与 并 联 电容 器 混合 补偿 系统 的 控 
制 方法 。 
































研究 方向 : 
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(13) 有 源 电力 滤波 器 技术 开发 协议 。 团队 人 数 : 14 

(14) 微 电 网 能 量 管理 及 控制 保护 系统 。 团队 带头 人 : 孙 向 东 

(15) 三 相 380V/300A 静止 无 功 发 生 器 (SVG) 技术 。 主要 成 员 : 孙 强 ， 尹 忠 刚 ， 任 莫 莹 ， 张 琦 ， 宋 卫 章 ， 李 金 

(16) 智能 化 电能 质量 治理 模块 与 闭环 控制 系统 的 研 刚 ， 李 洁 ， 安 少 亮 ， 徐 艳 乎 ， 王 建 渊 ， 陈 桂 涛 ， 
发 。 伍 文俊 ， 杨 惠 

(17) 崇明 微 网 联合 优化 配置 及 运行 控制 策略 研究 。 研究 方向 : 现代 交流 调 速 技术 ， 新 能 源 发 电 与 微 电 网 控制 

(18) 分 布 式 光 伏 能 效 建 模 与 评价 研究 和 开发 。 技术 ， 特 种 开关 电源 技术 等 

(19) 专利 : 一 种 微型 电网 用 多 功能 动态 无 功 补偿 装置 。 团队 简介 : 
及 其 控制 方法 。 人 研究 团队 主要 由 14 人 组 成 ， 其 中 教授 3 人 ， 副 教授 7 

(20) 一 种 基于 混合 电力 滤波 器 的 抑制 振荡 的 控制 方 ” 人 。11 人 具有 博士 学 位 , 5 人 具有 国外 留学 或 进修 经 历 。 
法 。 主要 从 事 现代 交流 调 速 技 术 、 新 能 源 发 电 与 微 电 网 控制 技 

(21) 电动 汽车 充 ( 放 ) 电机 与 电网 双向 互通 技术 研 ” 术 以 及 特种 开关 电源 技术 等 三 个 研究 方向 。 现 代 交 流 调 速 
究 。 技术 主要 研究 交流 异步 电机 、 永 磁 同 步 电 机 等 速度 控制 、 


(22) 400V HVDC 均 流 合 路 技术 。 

(23) 集成 滤波 器 关键 技术 研究 。 

(24) 1 000kW 光伏 并 网 逆 变 融 与 储 能 发 电 控制 融 。 
(25) 光伏 并 网 关键 控制 技术 研究 与 应 用 。 








(26) 间 鞭 式 能 





术 研 究 。 
科研 成 果 : 


金 项 目 (其 中 重点 项 目 3 项 )， 
课题 3 项 ， 





国 

















十 几 年 来 ， 本 群体 先后 承担 


| 














了 10 余 项 国家 自 























源 发 电 系统 抑制 电网 低频 振荡 的 关键 技 


然 科 学 基 
国家 科技 支撑 计划 重点 项 目 




















国家 863 项 目 5 项 ， 
家 级 或 者 部 级 科研 项 目 20 项 ， 











余部 。 


余 篇 ，FI 
20 项, 获 


近 5 年 来 发 表 论 文 200 余 篇 
收录 论文 约 200 篇 





， 获 











级 奖 多 项 。 
所 获 荣誉 


学 技术 二 等 奖 。 


获 国 


(1) 低 纹 波 高 稳定 电源 控制 

















(2) 供用 电 系 统 谐 波 的 有 源 
家 科学 技术 进步 二 等 奖 。 
(3) 电力 电子 功率 模块 的 封 

















2011 年 获 西 安 市 科学 技术 进步 一 





力 


集成 化 研 

















微型 电网 的 系统 结构 、 
究 ，2012 年 获 陕西 省 科 
(5) 在 国际 化 与 信息 化 背景 下 


(4) 









































果 特 等 奖 。 
(6) 大 功率 特种 电源 的 多 时 间 尺 度 精确 控制 技术 及 其 


系 











2015 年 获 国 家 科 





列 产品 开发 ， 


国家 科技 进步 奖 2 项 (2011 年 、 


包子 技术 课程 教学 改革 与 实践 ， 




















2015 年 ) 








技术 ， 


抑制 技术 及 应 用 ， 








装 了 
等 奖 。 
控 
学 技术 一 等 奖 。 











国家 973 项 目 子 项 目 3 项 ， 
其 研究 成 果 出 版 著作 10 


中 SCI 收录 论文 约 100 
中 国 及 美国 发 明 专利 过 
、 省 部 
2011 年 获 陕西 省 科 
2011 年 
[ 艺 和 集成 技术 的 研究 ， 


制 技术 、 关 键 装备 及 其 














紧密 跟踪 学 科 发 








2013 年 获 陕 西 省 





学 技术 进步 二 等 奖 。 


展 的 











DS 


教学 成 


西安 理工 大 学 -电力 电子 技术 与 特种 电源 装备 研究 
团队 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 


710048 
029-82312013 
029-82312663 


陕西 省 西安 市 金 花 南路 5 号 西安 理工 大 学 110 信箱 














转 矩 控制 以 及 位 置 控 制 等 。 新 能 源 发 电 与 微 电 网 控制 技术 


E 技 术 、 微 


HH 站 | 























沽 射 电源 技 
在 研 项 目 : 
(1) 国 
变 器 并 联 的 
51577155 ， 
(2) 国 











要 研究 铝 镁 合金 等 轻 金 























电网 电压 频率 控 








主要 涉及 光伏 发 电 技 术 、 革 电池、 飞轮 和 超级 电容 器 等 储 
制 技术 等 。 





特种 开关 电源 技术 








EF 个 























术 、 电 磁 搅 拌 








家 自然 科学 基金 























家 自然 科学 基金 























下 者 


于 下 恒 











任 磊 莹 。 
(3) 国 











家 自然 科 








模型 的 交流 


研究 ，51307139, 入 


(4) 国 
器 高 抗 扰 性 
(5) 国 




















忠 刚 。 
家 自然 科 
解 耦 控制 
家 自然 科 


307138 ， 
金 青 年 


2 





LAn 
es 























学 基金 青年 基 
电动 机 无 速度 传感器 控 


学 基金 青年 基金 项 目 ， 





遇 微 弧 氧 化 电源 控制 技术 、 磁 控 
电源 技术 和 感应 加 热电 源 技 术 等 。 





看 上 项 目 ， 多 台 了 型 三 电 平 道 
9 大 功率 光伏 并 网 首 
孙 回 东 。 





变 器 控制 技术 人 研究， 








看 上 项 目 ， 不 平衡 非 线性 负载 
空 制 的 组 合式 三 相 逆 变 器 并 联 技术 ， 


51477139 ， 














金 项 目 ， 基 于 交互 式 多 
制 抗 差 机 理 与 控制 方法 














双 级 矩阵 变换 





宋 卫 章 。 
基金 项 目 ， 


好 > 


女 





51507137 ， 


























开放 课题 ， 
应 抗 差 机 理 





(7) 西安 交通 大 学 电力 设备 电气 
整流 器 鲁 棒 抗 扰 控 和 


开放 课题 ， 
宋 卫 章 o 


(8) 西北 农林 科技 大 学 国 

















通道 坡 面 


(9) 教育 部 高 等 学 校 博士 点 专项 基金 ( 
交流 电动 机 转速 辨识 策略 
20126118120010 ， 尹 忠 
教育 部 高 等 学 
Z- 源 和 矩阵 变换 器 工作 机 理 及 非 最 


(10 




















与 控 仙 


























VIENNA 








甘于 IMM 的 交流 电动 机 无 速度 传感器 控制 
方法 研究 ，EIPE13206 ， 和 尹 忠 刚 。 


家 重点 实验 室 开 放 课 题 ， 


气 绝缘 国 





家 重点 实验 室 











自 适 








绝缘 国家 重点 实验 室 
制 研究 ，EIPE14207 ， 





多 








坡 沟 流 场 流速 水 流 








自动 测定 





义 研 究 ， 王 建 渊 。 
新 教师 类 ) ， 




















刚 。 
校 博士 











20126118120009 ， 宋 卫 章 。 


科研 成 果 : 


近年 来 ， 


技 进步 二 等 


奖 1 项 。 近 10 年 来 ， 获 得 陕西 省 科技 一 等 奖 1 项 、 
1 项 ， 获 得 陕西 省 教育 厅 科 技 进步 二 等 奖 2 项 ， 获 得 新 疆 奸 





“ 铝 镁 合金 微 弧 氧 
2015 年 获得 中 


比 








奖 。 








自 适应 抗 差 机 理 与 控制 方法 研究 ， 








点 专项 基金 (新 教师 类 )， 





` 相 位 控制 研究 ， 


处 理 系列 设备 ” 获 国家 科 














国产 学 研 合 作 创 新 成 果 二 等 


三 等 奖 








第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “571， 











设 兵 团 科技 进步 三 等 奖 1 项 ， 新 疆 建 设 兵团 十 二 师 科技 进 
步 一 等 奖 1 项 和 三 等 奖 1 项 ， 天 水 市 科技 进步 二 等 奖 1 项 。 

主持 或 主要 参与 国家 “十 五 ”攻关 重大 专项 、 科 技 部 
西部 专项 和 国家 863 计划 等 5 项 ; 主持 完成 或 在 研 国家 自 
然 科 学 基金 面 上 项 目 2 项 、 青 年 基金 项 目 5 项 和 教育 部 高 
等 学 校 博士 点 专项 基金 2 项 。 主 持 或 主要 参与 教育 部 重点 
科研 计划 、 公 安 部 重大 科研 攻关 计划 等 计划 项 目 3 项 ; 主 
持 完 成 或 在 研 陕 西 省 工业 攻关 项 目 及 协同 创新 项 目 4 项， 
陕西 省 自然 科学 基金 项 目 7 项 ， 陕 西 省 教育 厅 专 项 科研 基 
金 及 产业 化 项 目 20 项 ,西安 市 科技 支撑 计划 项 目 5 项 。 主 
持 完成 美国 波音 公司 、 博 世 力 士 乐 电力 传动 有 限 公 司 、 
汽 、 二 汽 东 风 、 重 庆 长 安 、 富 士 康 、 比 亚 迪 企业 集团 、 中 
科 院 近代 物理 研究 所 和 永 济 电气 集团 等 横向 课题 80 余 项 。 

出 版 专著 1 部 ,发表 论文 130 余 篇 ， 其 中 在 IEEE 


Transactions on Industrial Electronics 、IEEE Transactions on In- 
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dustrial Applications 和 IEEE Transactions on Industrial Infor- 
matics 等 期 刊 上 发 表 SCI 检索 论文 13 篇 ， 在 中 国电 机 工程 
学 报 、 电 工 技术 学 报 等 期 刊 上 发 表 EI 检索 论文 30 余 篇 ， 
获得 发 明 专 利 授权 21 项 。 
所 获 荣誉 : 

获得 陕西 省 优秀 教学 成 果 一 等 奖 1 项 ，“ 电 力 电 子 技 
术 ” 获 批 陕西 省 精品 课程 ; 获 批 陕西 省 教学 团队 。 






































西南 交通 大 学 -高 功率 微波 技术 实验 室 
地 址 : 四 川 省 成 都 市 二 环 路 北 一 段 111 号 
邮编 : 610031 
电话 : 028-87601752 
传真 : 028-87603134 
团队 人 数 : 20 
团队 带头 人 : 刘 庆 想 
主要 成 员 : 刘 庆 想 ， 李 相 强 ， 张 健 穹 ， 王 庆 峰 ， 张 政权 ， 
王 邦 继 等 
研究 方向 : 电能 变换 与 控制 ， 高 功率 微波 天 线 ， 脉 冲 功率 
技术 ， 高 功率 微波 器 件 ， 电 机 了 驱动 与 控制 

团队 简介 : 

高 功率 微波 技术 实验 室 成 立 于 2003 年 ， 实 验 室 有 瞄准 国 
家 重大 战略 需求 ， 主 要 从 事 高 功率 微波 技术 及 其 相关 领域 
的 研究 工作 。 实 验 室 以 “尽职 尽责 、 团 结 和 谐 ， 挖 气 每 个 
人 的 潜能 ， 创 造 更 大 价值 ， 服 务 于 社会 ”为 理念 ， 本 着 
“ 想 别人 所 不 想 的 ， 做 别人 所 不 能 做 的 ”的 信念 ， 近 5 年 
来 ,承担 了 20 余 项 国家 863 计划 项 目 以 及 10 余 项 横向 项 
目 ， 年 科研 经 费 突破 1000 万 元 ， 形 成 了 一 支 团 结 和 谐 ， 勤 
于 钻研 ， 勇 于 创新 的 年 轻 科 研 团队 。 在 研究 过 程 中 ， 实 验 
室 重 视 开 展 创新 性 的 研究 ， 目 前 已 在 电能 变换 与 控制 技术 、 
电机 控制 技术 和 高 功率 微波 辐射 技术 等 方面 取得 了 多 项 研 
究 成 果 ， 并 在 新 能 源 汽 车 、 工 业 控 制 系统 与 机 器 人 、 微 波 
天 线 与 波导 元 器 件 、 脉 冲 功率 系统 及 微波 源 和 高 储 能 密度 
薄膜 电容 器 技术 等 方向 积累 了 深厚 的 技术 储备 。 
在 研 项 目 : 

(1) 国家 863 项 目 ，x x x 天 线 关键 技术 和 实验 研究 。 






























































































































































(2) 国家 863 项 目 ，x x x 波束 控制 系统 关键 技术 和 
实验 研究 。 
(3) 国家 863 项 目 ，x x x 电源 关键 技术 和 实验 研究 。 
(4) 横向 项 目 ， 高 密度 电容 充电 电源 研制 。 
(5) 横向 项 目 ， 红 外 成 像 镜 头 控制 系统 研制 。 
科研 成 果 : 
已 累计 承担 国家 级 项 目 20 余 项 ， 获 得 国家 发 明 专利 20 
余 项 、 发 表 论 文 100 余 篇 。 
所 获 荣 誉 : 
2013 年 、2014 年 获得 省 部 级 科技 进步 二 等 奖 。 













































































厦门 大 学 - 微 电 网 课题 组 
地 址 : 福建 省 厦门 市 翔 安 区 新 店 镇 厦门 大 学 能 源 学 院 和 木 

楼 Al11 
邮编 : 361102 
电话 : 15960221861 
团队 人 数 : 6 
团队 带头 人 : 孟 超 
主要 成 员 : 孙 纯 鹏 ， 杨 叶 ， 纪 承 承 ， 魏 闻 ， 陈 颖 
研究 方向 : 直流 微 电 网 及 其 控制 策略 ， 能 源 互联 网 与 园区 

能 源 规划 ， 不 间断 电源 设备 ， 电 能 质量 治理 与 
装备 

团队 简介 : 

厦门 大 学 微 电 网 研究 团队 主要 致力 于 直流 微 电 网 系统 
建 模 、 控 制 策略 分 析 及 其 工程 产业 化 。 在 此 基础 上 ， 团队 
职 极 延伸 研究 领域 ， 正 在 配合 国内 某 大 型 能 源 集团 共同 向 
国家 能 源 局 申请 某 大 型 科技 园区 能 源 互 联网 示范 项 目 ， 并 
作为 主要 参与 人 及 子 课题 负责 人 参与 其 中 。 电 力 电子 变换 
器 是 能 源 互 联网 和 微 电 网 的 核心 设备 ， 在 该 研究 领域 ， 团 
队 先 后 开展 了 高 性 能 大 功率 不 间断 电源 、 有 源 电力 滤波 器 、 
静止 无 功 补偿 器 和 双向 ACZDC 变换 器 等 技术 和 设备 的 研 
究 ， 并 取得 了 一 些 成 果 ， 部 分 研究 成 果 已 经 实现 产业 化 。 
在 研 项 目 : 

纵向 课题 : 

(1) 福建 省 重大 产 学 研 专项 ， 核 电站 用 不 间断 电源 的 
研究， 主持 。 

(2) 厦门 市 重点 产 学 研 项 目 ， 有 源 滤波 与 无 功 补偿 关 
键 技术 研究 及 产业 化 ， 主 持 。 

(3) 福建 省 经 贸 委 重点 项 目 ， 太 阳 能 建筑 一 体 化 微 电 
网 智能 能 源 管理 系统 开发 ， 主 要 参与 人 企业 委托 研究 课题 。 

(4) 某 大 型 科技 园区 能 源 互 联网 示范 项 目 ， 主 要 参与 
人 及 子 课题 负责 人 。 

(5) 直流 微 电 网 关键 技术 开发 ， 主 要 参与 人 及 子 课题 
负责 人 。 

(6) 小 型 建筑 用 直流 微 电 网 示范 工程 ， 主 持 。 

(7) 数字 化 不 间断 电源 的 研究 ， 主 持 。 

(8) 有 源 滤波 与 无 功 补偿 关键 技术 人 研究， 主持 。 
科研 成 果 : 

(1) Fengyan Zhang, Yun Yang, Chao Meng * . Power 




































































































































































































































































management strategy research for DCmicrogrid with hybrid stor- 


“ 572 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





age system. DC Microgrids (ICDCM ) ，2015 IEEE First Inter- 
national Conference on, pp: 62-68 。 

(2) Fengyan Zhang，Wen Wei, Chao Meng * . Control 
strategy of electric charging station with V2G function based on 
DC micro-grid. DCMicrogrids (ICDCM ) ，2015 IEEE First In- 
ternational Conference on, pp: 222-227。 

(3) Chao Meng, Yongqiang Hong. A novel passive control 
strategy for transformerless shunt hybrid active power filter，Au- 
tomation of electric power systems, 37 (7) : 108-112, 2013 。 

(4) Chao Meng, Yongqiang Hong. A novel control strate- 
gy for three-phase shunt active power filter using a Lyapunov 
function, IEEE 7th international power electronics and motion 
control conference-ECCE Asia, 2754-2759, 2012。 

(5) Jiakun Zheng, Chao Meng, Yongqiang Hong. The 
study of transformerless shunt hybrid active power filter compen- 
sation for unbalanced load, IEEE 7th international power elec- 
tronics and motion control conference-ECCE Asia，2849-2853 ， 
2012 。 

另 有 专利 若干 
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燕山 大 学 -可 再 生 能 源 系统 控制 团队 
地 址 : 河北 省 秦皇岛 市 海港 区 河北 大 街 西 段 438 号 燕山 大 
学 电气 工程 学 院 
邮编 : 061001 
团队 人 数 : 教师 6 人 ， 学 生 若干 
团队 带头 人 : 张 纯 江 
主要 成 员 : 李 珍 国 ， 阐 志 忠 ， 王 晓 赛 ， 郭 忠 南 ， 董 杰 
研究 方向 : 逆 变 器 并 网 控制 ， 微 电网 运行 控制 ， 风 力 发 电 
团队 简介 : 
团队 成 立 于 2005 年 ， 由 张 纯 江 教授 为 带头 人 ， 由 李 珍 
国 副 教授 、 阅 志 忠 副教授 、 王 晓 赛 副教授 、 郭 忠 南 讲师 和 
董 杰 讲 师 为 主要 成 员 ， 开 展 可 再 生 能 源 系 统 控制 相关 研究 。 
国家 基金 项 目 4 项 ， 河北 省 基金 项 目 2 项 ， 在 研 
的 国家 基金 1 项 ， 省 级 项 目 3 项 ， 建 立 风 力 双 馈 、 直 驱 发 
电 平台 两 个 ， 光 伏 发 电 平台 1 个 ， 逆 变 器 并 网 平台 1 个 ， 
开关 磁 阻 电机 运行 平台 1 个 。 发 表 论文 70 余 篇 ， 申 请 专利 
4 项 ， 培 养 博士 生 5 名 ， 研 究 生 近 百 余 名 。 
在 研 项 目 : 
(1) 基于 直流 母线 接 人 的 大 功率 模块 化 储 能 双向 DC/ 
DC 变换 器 及 功率 流 控制 研究 ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 ， 
2015-2018。 
(2) 河北 省 教育 厅 科 学 研究 计划 河北 省 高 等 学 校 自然 
科学 研究 青年 基金 项 目 ， 基 于 下 垂 特性 的 低压 微 电 网 抓 岛 
检测 方法 研究 ，QN2014183 2014. 6-2017. 6。 
(3) 河北 省 教育 厅 科 学 研究 计划 河北 省 高 等 学 校 自然 
科学 研究 重点 项 目 ， 风 光 互 补 微 电网 中 即 插 即 用 逆 变 器 及 
控制 研究 ，ZH2012053 。 
(4) 河北 省 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 基 于 微 电 网 运行 
的 分 布 式 光伏 逆 变 器 关键 技术 人 研究，E2013203380。 
科研 成 果 : 
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(1) 张 纯 江 ， 董 杰 ， 刘 君 ， 贡 冰 . 蓄电池 与 超级 电容 
混合 储 能 的 控制 策略 [JJ 电工 技术 学 报 ，2014，29 (4) : 
334 ~340。 

(2) 张 纯 江 ， 王 勇 ， 杨 海军 ， 柴 秀 慧 . 电网 电压 不 平 
衡 条 件 下 双 馈 风力 发 电机 转 矩 脉动 抑制 研究 [本 .太阳 能 
学 报 ，2013 ，34 (6) : 924 ~932。 

(3) 王 晓 赛 ， 张 纯 江 .分布 式 发 电 系统 无 颖 切换 控制 
策略 [J]j， 电工 技术 学 报 ，2012，27 (2): 217 ~222。 

(4) 张 纯 江 ， 王 晓 赛 ， 薛 海 芬 ， 阐 志 忠 ， 邬 伟 扬 . 微 
电网 中 三 相 逆 变 器 类 功率 下 垂 控制 和 并 联系 统 小 信和 号 建 模 
与 分 析 [J]. 电工 技术 学 报 , 2012, 27 (1): 32 ~39。 

(5) 李 珍 国 ， 王 江 洗 ， 高 雪 飞 ， 方 一 鸣 . 一 种 合成 电 
流 控 制 的 无 刷 直流 电机 转 矩 脉动 抑制 系统 [J] . 中 国电 机 
工程 学 报 ，2015 ，21: 5592 ~ 5599 。 

(6) 李 珍 国 ， 周 生 海 ， 王 江 浩 ， 方 一 鸣 .无 刷 直 流 电 
动机 双 闭 环 调 速 系 统 的 转 矩 脉动 抑制 研究 [J] . 电工 技术 
学 报 ，2015，15: 156 ~ 163 。 

专利 : 一 种 基于 电流 控制 的 无 刷 直流 电机 瞬时 转 矩 控 
制 方法 ，ZL201210237086. 0，2014. 10。 





















































































































































































































































浙江 大 学 -GTO 实验 室 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 区 浙江 大 学 玉泉 校区 应 电 楼 103 
邮编 : 310012 

电话 : 0571-87951950 

团队 人 数 : 21 

团队 带头 人 : 吕 征 字 ， 姚 文 申 













































































主要 成 员 : 靳 晓 光 ， 胡 进 ， 黄 龙 ， 刘 威 ， 氏 汉阳 ， 陈 发 谢 ， 
王 斌 斌 ， 黄 羽西 ， 谢 良 等 
研究 方向 : 电力 电子 系统 集成 ,电力 电子 功率 变换 及 其 控 
制 技 术 ， 变 模 态 柔性 变 流 器 ， 电 机 控制 
团队 简介 : 
团队 属于 浙江 大 学 电气 工程 学 院 电力 电子 技术 研究 所 ， 






































主要 由 1 名 教授 、1 名 副教授 ， 及 博士 研究 生 和 硕士 研究 生 
组 成 。 主 要 研究 方向 为 电力 电子 系统 集成 ， 电 力 电 子 功率 
变换 及 其 控制 技术 ， 变 模 态 柔性 变 流 器 ， 电 机 控制 等 。 
在 研 项 目 : 

(1) 变 模 态 柔性 变 流 器 。 

(2) 高 效率 变 模 态 无 桥 PFC 变换 器 。 

(3) 电动 汽车 充电 桩 研发 。 

(4) 三 相 并 网 逆 变 器 控制 。 

(5) 电机 控制 。 

(6) 三 相 Vienna 变换 器 控制 。 
科研 成 果 : 

(1) 近年 来 在 国内 外 发 表 学 术 论 文 300 余 篇 ， 其 中 被 
SCI、EI 和 ISTP 收录 100 余 篇 。 申 请 和 授权 的 中 国 发 明 专 
利 30 余 项 。 获 得 省 部 级 科研 成 果 4 项 ， 其 中 一 等 奖 一 项 ， 
二 等 奖 两 项 。 

(2) 2001、2003 年 分 别 获 得 台 达 电力 电子 科教 发 展 基 
金 会 “有 源 电力 滤波 器 问题 研究 ”、 “通用 电力 电子 装置 数 
字 式 控制 开发 平台 ”优秀 项 目 奖 。 
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第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “573， 








(3) 有 源 电 力 滤波 器 及 电磁 兼容 研究 ， 获 2001 年 浙江 




















省 教育 厅 科 研 成 果 一 等 奖 。 

















(4) 多 电 平 变换 融 拓 扑 理论 、 控 制 技术 和 容错 方法 的 

















研究 ， 列 人 教育 部 2002 年 科技 成 果 








获 〈 主 要 成 员 ) 。 








(5) 电力 系统 短路 限 流 技术 研究 ， 获 2006 浙江 省 教育 


厅 科 技 成 果 二 等 奖 (主要 成 员 )。 


























(6) 多 电 平 变换 器 电路 拓扑 控制 技术 与 容错 方法 的 研 


究 ， 获 得 2009 年 浙江 省 科技 一 等 奖 
所 获 荣誉 : 
(1) 2001 年 获得 台 达 电力 电子 
电力 滤波 器 问题 研究 ， 优 秀 项 目 奖 。 
(2) 2001 年 ， 有 源 电力 滤波 器 
江 省 教育 厅 科 研 成 果 一 等 奖 。 

















(主要 成 员 )。 











科教 发 展 基金 会 ， 有 源 

















及 电磁 兼容 研究 ， 获 浙 


(3) 2002， 电 力 电子 装置 电磁 干扰 及 控制 对 策 研 究 ， 




















项 目 获 教育 部 科技 成 果 二 等 奖 。 
(4) 2003 年 获得 台 达 电力 电子 
电力 电子 装置 数字 式 控制 开发 平台 ， 
























































科教 发 展 基金 会 ， 通用 
优秀 项 目 奖 。 
































(5) 电力 系统 短路 限 流 技术 研究 ， 获 2006 浙江 省 教育 


厅 科 技 成 果 二 等 奖 (主要 成 员 )。 
(6) 多 电 平 变换 器 电路 拓扑 控 
究 ， 获 得 2009 年 浙江 省 科技 一 等 奖 


























浙江 大 学 - 陈 国 柱 教授 团队 


制 技术 与 容错 方法 的 研 
(主要 成 员 )。 





地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 区 浙大 路 38 号 浙江 大 学 玉泉 校区 


电气 工程 学 院 
邮编 : 310027 
电话 : 13958133125 
团队 人 数 : 25 
团队 带头 人 : 陈 国 柱 








主要 成 员 : 陈 国 柱 教 授 ， 博 士 生 ， 硕 士 生 



































研究 方向 : 电力 电子 装置 及 其 数字 
控制 及 节能 电气 装备 ， 
dSTATCOM 及 dF ACTS, 





























(1) 基于 PSI 的 电力 电子 线路 可 靠 性 及 电磁 兼容 
(EMC) 技术 。 

(2) 中 压 动 态 无 功 补偿 (DSTATCOM) 及 电力 有 源 滤 
波 (APF) 技术 产业 化 开发 。 

(3) 海上 风力 发 电 并 网 变 流 器 设计 关键 技术 。 

(4) 储 能 装置 系统 与 控制 策略 。 

(5) 节能 电气 设备 技术 与 应 用 。 

(6) 智能 电力 仪表 设计 及 应 用 。 
科研 成 果 : 

(1) 中 低压 动态 无 功 补偿 DSTACOM 成 套装 置 及 技术 。 

(2) 三 相 / 三 线 及 四 线 制 模 块 化 电力 有 源 滤波 (APF ) 
技术 。 

(3) 690V/3.3kV 大 功率 (2 ~6MW) 风力 发 电 并 网 变 
流 器 。 

(4) 混合 储 能 技术 。 

(5) 电 铁 制 动 储 能 节能 技术 。 

(6) 中 低压 电动 机 保护 器 、 中 低压 多 功能 电力 仪表 。 

发 表 科技 论文 200 余 篇 、 授 权 和 申请 发 明 专 利 23 项 
所 获 荣誉 : 

获 科 技 成 果 奖 励 9 项， 其 中 包括 : 

(1) 中 国教 育 部 科技 进步 二 等 奖 。 

(2) 浙江 省 科技 进步 一 等 奖 。 

(3) 浙江 省 教委 科研 成 果 一 等 奖 。 





























































































































浙江 大 学 -电力 电子 技术 研究 所 徐 德 鸿 教授 团队 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 区 浙大 路 38 号 浙江 大 学 玉泉 校区 
应 电 楼 105 室 

邮编 : 310027 

电话 : 0571-87953103 

传真 : 0571-87951797 















































控制 ， 包 括 : 电能 质量 
如 APF、UPQC、SVC、 
新 能 源 与 分 布 式 发 电 并 














网 、 组 网 及 储 能 技术 ，PEBB 〈 系 统 集成 ) 技术 
应 用 及 高 可 靠 性 、 模 块 化 技术 ， 特 种 电力 电子 








变换 电源 
团队 简介 : 

















浙江 大 学 电力 电子 与 电力 传动 学 科 (国家 重点 ) 研究 
































团队 。 导 师 陈 国 柱 教授 ， 博 士 生 导 























师 ， 留 美博 士 后 ， 兼 任 





中 国 能 源 学 会 副 理事 长 、 江 苏 省 风力 机 高 技术 设计 重点 实 














验 室 学 术 委 员 会 委员 ， 浙 江 省 电源 
电 避 产业 技术 创新 战略 联盟 技术 委 
育 部 新 世纪 优秀 人 才 ”(2006)、 浙 























学 会 理事 ， 江 苏 省 电 
员 会 委员 。 是 中 国 “ 教 


江 省 重点 “新 能 源 电 力 














团队 人 数 : 27 
团队 带头 人 : 徐 德 鸿 
主要 成 员 : 徐 德 鸿 ， 陈 敏 ， 胡 长 生 ， 林 平 ， 诺 平平 ， 杜 成 
瑞 ， 董 德 知 ， 张 文平 ， 何 宁 ， 李 海 津 ， 陈 烨 楠 ， 
严 成 ,， 施 科 研 ， 朱 了 具 ， 贾 晓 宇 ， 朱 楠 ， 马 杰 ， 
王 吴 ， 王 具 ， 胡 锐 ， 王 小 军 ， 刘 超 ， 朱 应 峰 
叶 正 煜 ， 刘 亚 光 ， 邢 富 君 ， 吴 俊 雄 
研究 方向 : 高 效率 不 间断 电源 ， 新 能 源 和 电动 汽车 用 电力 
电子 变换 器 ， 高 可 靠 性 多 能 源 储 能 系统 ， 功 率 
半导体 器 件 封装 及 应 用 
团队 简介 : 
本 科研 团队 的 带头 人 徐 德 鸿 教授 是 IEEE fellow， 中 国 
电源 学 会 理事 长 ， 浙 江 大 学 电力 电子 技术 人 研究 所 所 长 ,长 





















































































































































电子 技术 创新 团队 核心 成 员 (2010)”“ 南 太湖 科技 精英 计 


划 人 才 ” (2012)、 浙 江 省 “ 千 人 计划 ”人 才 (2013)。 负 
责 科 研 项 目 约 25 项 ， 包 括 多 个 重大 项 目 、 国 家 自然 科学 基 











金 项 目 条 
在 读 硕士 生 10 名 ， 博 士 生 13 名 ， 
后 1 名 。 
在 研 项 目 : 


el 



































国际 资助 项 目 等 ; 培养 毕业 研究 生 约 40 名 , 目前 


留学 生 2 名 ,合作 博士 


期 从 事 电力 电子 领域 科学 研究 和 产品 开发 。 团 队 在 新 能 源 
发 电 用 电力 电子 装置 、 大 功率 不 间断 电源 、 高 效率 高 可 靠 
性 功率 变换 器 设计 等 研究 方向 均 有 丰富 的 研究 和 实践 经 验 。 
欢迎 广大 高 校 和 企业 与 我 们 合作 研究 ， 共 同学 习 。 
在 研 项 目 : 

(1) 多 能 源 储 能 系统 协同 控制 ， 国 家 自然 科学 基金 重 
点 项 目 。 













































































“ 574 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 














(2) 燃料 电池 不 间断 电源 容错 技术 ， 国 家 自然 科学 基 

















金 。 
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(3) 大 功率 T 型 三 电 平 智能 功率 模块 研制 ， 国 家 自然 
科学 基金 。 

(4) 高 效率 不 间断 电源 ， 企 业 合作 项 目 。 

(5) 500kW 大 功率 T 型 三 电 平 光伏 逆 变 器 ,企业 合作 
项 目 。 

(6) 高 电压 双 输入 光伏 逆 变 器 ， 企 业 合 作 项 目 。 

(7) 复合 有 源 箱 位 软 开 关 光 伏 逆 变 器 ， 企 业 合作 项 目 。 

(8) 电动 汽车 用 逆 变 器 、 充 电 桩 、 车 载 充电 器 ， 企 业 
合作 项 目 。 

(9) SiC 功率 器 件 封 装 研究 ， 自 研 项 目 。 

(10) EMI 滤波 器 集成 ， 自 研 项 目 。 
科研 成 果 : 

近 几 年 发 表 的 SCI 论文 : 

(1) Dehong Xu, Haijin Li, Ye Zhu, Keyan Shi ，Chang- 
sheng Hu. High-surety Microgrid: Super Uninterruptable Power 












































Supply with Multiple Renewable Energy Sources [J |]. ELEC- 
TRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS, 2015, 43 (8- 
10) : 839 ~853 。 

(2) Cuofeng He; Dehong Xu; Min Chen. A Novel Con- 
trol Strategy of Suppressing DC Current Injection to the Grid for 
Single-Phase PV Inverter [J]. 
lectronics, 2015, 30 (3 ) : 1266 ~ 1274。 

(3 ) Wenping Zhang, Dehong Xu, Prasad N. Enjeti, 
Haijin Li, Joshua T. Hawke, Harish S. Krishnamoorthy. Survey 


IEEE Transactions on Power E- 


on Fault-Tolerant Techniques for Power Electronic Converters 
[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29 
(12): 6319 ~6331。 

(4) Cheng Deng, Dehong Xu, Pingping Chen, Changsh- 
eng Hu, Wenping Zhang, Zhiwei Wen, Xiaofeng Wu. Inte- 
gration of Both EMI Filter and Boost Inductor for 1 -kW PFC Con- 
verter [J ]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 
29 (11): 5823 ~5834。 

(5) Cheng Deng, Min Chen, Pingping Chen, Changsh- 
eng Hu, Wenping Zhang, Dehong Xu. A PFC Converter With 
Novel Integration of Both the EMI Filter and Boost Inductor 
[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29 
(9) : 4485 ~4489, 

(6) Ye Zhu, Dehong Xu, Ning He, Jie Ma, Jun 
Zhang, Yangfan Zhang, Guoqiao Shen, Changsheng Hu. A 
Novel RPV ( Reactive-Power-Variation ) Antiislanding Method 
Based on Adapted Reactive Power Perturbation [ J]. IEEE 
Transactions on Power Electronics, 2013, 28 (11): 4998 ~ 
5012 。 

(7) Guofeng He, Min Chen, Wei Yu, Ning He, De- 
hong Xu. Design and Analysis of Multiloop Controllers With DC 
Suppression Loop for Paralleled UPS Inverter System [J |]. 
IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61 (12): 
6494 ~ 6506 。 

(8) Yenan Chen, Dehong Xu, Jiangbei Xi, Guangcheng 


Hu, Chengrui Du, Yawen Li, Min Chen. A ZVS Grid-Con- 
nected Full-Bridge Inverter with a Novel ZVS SPWM Scheme 
[J]. IEEE Transactions on Power Electronics (已 收录 ) 
(9 ) Chengrui Du, W. C. Hurley, Dehong Xu. 
Methodology of Resonant Inductor in a ZVS Inverter [J]. 


Design 
IEEE 
Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 
(已 收录 )。 

近 几 年 获得 授权 的 发 明 专 利 : 

(1) 徐 德 鸿 , 邓 成 , 胡 长 生 , 温 志 伟 ， 一 种 功率 因数 校 
正 电路 的 无 源 元 件 集成 装置 中 国 ，ZL201210439993.3 
[P]. 2014-10-08。 

(2) 徐 德 鸿 ， 陈 烨 楠 , 杜 成 瑞 , 胡 光 急 , 延 汇 文 .一 种 
单 相 逆 变 器 的 调制 方法 .中国 ，ZL201210418400.5 [P]. 
2014-08-06 。 
所 获 荣誉 : 

(1) 面向 电网 谐 波 污染 治理 与 电能 质量 优化 的 电力 电 
子 关键 技术 及 工程 化 应 用 ,浙江 省 科学 技术 奖 一 等 奖 ， 
2012 年 。 

(2) 高 电能 质量 节能 型 大 功率 不 间断 电源 系统 关键 技 
术 与 产业 化 ， 中 国电 源 学 会 科技 进步 奖 特等 奖 ，2015 年 9 
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浙江 大 学 - 何 湘 宁 教授 研究 团队 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 区 浙大 路 38 号 浙江 大 学 电气 工程 

学 院 

邮编 : 310027 

团队 人 数 : 47 

团队 带头 人 : 何 湘 宁 

主要 成 员 : 石 健 将 ， 邓 焰 ， 吴 建 德 ， 李 武 华 ， 胡 斯 登 

研究 方向 : 电力 电子 技术 及 其 工业 应 用 ,包括 大 功率 变换 
器 与 智能 控制 系统 ， 特 种 电源 及 其 网 络 化 系统 ， 
电力 电子 器 件 、 电 路 和 系统 的 建 模 、 仿 真 和 测 
试 等 



























































团队 简介 : 

SEEEDS (Sustainable & Efficient Electric Energy Delivery 
Systems) 团队 依托 于 浙江 大 学 电力 电子 技术 国家 专业 实验 
室 。 目 前 ,团队 拥有 教授 3 名 ， 副 教授 3 名 。 主 要 研究 方 
向 包括 电力 电子 技术 及 其 工业 应 用 ， 包 括 大 功率 变换 器 与 
智能 控制 系统 ， 特 种 电源 及 其 网 络 化 系统 ， 电 力 电 子 器 件 、 
电路 和 系统 的 建 模 、 仿 真 和 测试 等 。 与 美国 通用 电气 、 日 
本 富士 电机 、 台 达 、 中 国电 科 院 、 上 海 电气 等 公司 及 研究 
机 构 保 持 密 切 的 交流 合作 。 
在 研 项 目 : 

(1) 国家 自然 科学 基金 重大 项 目 课题 ， 多 时 间 尺 度 下 
大 容量 电力 电子 混杂 系统 运行 匹配 规律 研究 ， 项 目 批准 号 
51490682, 2015. 1 ~ 2019. 12 。 

(2) 国家 自然 科学 基金 ， 中 英国 际 合作 项 目 ， 电 动 汽 
车 与 智能 电网 的 接口 及 网 络 交 互 ， 项 目 批准 号 : 
51361130150 ，2013.7 ~ 2016. 06 。 

(3) 国家 自然 科学 基金 ， 基 于 功率 开关 变换 电路 理论 
































































































































































































































第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “575， 














的 能 量 / 信 号 复合 传输 方法 和 系统 研究 ， 编 号 61174157 。 
(4) 浙江 省 自然 科学 基金 杰出 青年 基金 项 目 ， 即 插 即 
用 型 新 能 源 直流 微 网 运行 控制 的 基础 研究 ,项 目 编 号 
LR16E070001 ,2016. 1 ~ 2019. 12。 

(5) 科技 部 973 青年 科学 家 专题 ,柔性 直流 输电 换 流 
器 安全 运行 裕 度 的 基础 研究 ,项目 编 号 2014CB247400， 
2013. 8 ~2018.7。 

(6) 国家 自然 科学 基金 青年 - 面 上 连续 资助 项 目 ， 新 一 
代 高 性 能 直流 型 光伏 集成 发 电 模块 系统 研究 ， 项 目 批准 号 
51277195, 2013. 1 ~2016. 12 。 

(7) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 非 隔离 型 分 布 式 光 
伏 发 电 系 统 对 地 共 模 漏电 流 抑制 机 理 研究 ， 项目 批 准 号 
51377112, 2014. 1 ~2017. 12 。 
科研 成 果 : 

在 多 电 平 功率 变换 器 基础 与 应 用 研究 ,仿生 学 意义 下 
的 电力 电子 系统 分 布 式 结构 ， 可 再 生 能 源 功率 变换 系统 与 
控制 等 方面 取得 创新 性 成 果 。 同 时 在 电力 电子 技术 应 用 于 
机 材料 处 理工 程 、 环 境 保护 工程 领域 开展 交叉 学 科 方 向 
的 研究 ， 并 实现 了 产业 化 。 国 内 外 发 表 论 文 360 余 篇 ，250 
多 篇 被 SCI 和 (或 ) EI 所 收录 。 授 权 国家 发 明 专 利 32 项 。 
所 获 荣誉 : 

获 国家 技术 发 明 二 等 奖 1 项， 省 部 级 科学 技术 成 果 一 
等 奖 3 项 。 
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浙江 大 学 - 马 卑 教授 团队 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 区 浙江 大 学 玉 果 校区 电气 工程 学 
院 

邮编 : 310027 

团队 人 数 : 22 

团队 带头 人 : 马 甬 





















































































































































主要 成 员 : 马 能 教授 ， 白 志 红 副教授 ,博士 生 ， 硕士 生 
研究 方向 : 电力 电子 技术 及 其 应 用 ,电力 电子 先进 控制 技 
术 ， 电 力 电子 系统 故障 诊断 理论 和 方法 ， 新 型 
高 效 功率 变换 拓扑 与 控制 技术 ， 电 力 电子 系统 
网 络 控制 技术 ， 逆 变 噩 无 线 并 联 技术 ， 电 能 非 
接触 传输 技术 ， 电 动 汽 车 中 电力 电子 技术 等 
团队 简介 : 
本 团队 属于 浙江 大 学 电力 电子 与 电力 传动 学 科 (国家 



































重点 学 科 ) 人 研究 团队 ， 浙 江 省 重点 科技 创新 团队 。 带 头 人 
马 锻 教授 ,现任 浙江 大 学 电气 工程 学 院 副 院 长 ; 浙江 省 科 
协 委员 ;中 国电 源 学 会 常务 理事 ， 学 术 工 作 委员 会 主任 ， 
直流 电源 专业 委员 会 副 主任 ， 无 线 电 能 传输 技术 及 装置 专 
业 委 员 会 副 主任 ， 浙 江 省 电源 学 会 副 理事 长 、 秘 书 长 。 团 
队 完 成 科研 项 目 50 余 项 ， 包 括 国家 自然 科学 基金 项 目 、 国 
家 高 技术 研究 发 展 计 划 (863 计划 ) 项 目 、 国 际 合 作 项 目 
和 企业 合作 项 目 等 。 培 养 毕业 研究 生 63 名 ， 目 前 在 读 硕 士 
生 10 名 ,博士 生 9 名 ,合作 博士 后 1 名 。 
在 研 项 目 : 

(1) 基于 三 维 磁场 分 析 方法 的 电动 中 的 网 络 控制 技术 
研究 。 












































































































































(2) 多 能 源 储 能 系统 的 故障 诊断 和 容错 技术 。 
(3) 基于 国产 ICBT 智能 功率 模块 的 并 联 技术 研究 。 
(4) 特殊 环境 中 高 效率 高 功率 密度 直流 -直流 变换 器 研 














究 。 
(5) 混合 能 源 分 布 式 逆 变 器 并 网 系统 。 
科研 成 果 : 
(1) 电力 电子 系统 故障 诊断 理论 和 应 用 。 
(2) 新 型 软 开 关 功 率 变换 拓扑 及 其 应 用 。 
(3) 新 型 高 效率 照明 驱动 电源 及 其 控制 技术 研究 与 应 
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(4) 新 一 代 汽 车 无 来 HID 电子 镇 流 嚣 。 

(5) 单 相 或 三 相 逆 变 器 并 联系 统 的 无 线 并 联 技术 。 

(6) 电力 电子 系统 的 网 络 控制 技术 。 

发 表 学 术 论 文 200 余 篇 ， 授 权 和 申请 发 明 专 利 24 项 。 
所 获 荣誉 : 

(1) 浙江 省 科技 进步 一 等 奖 1 项 。 

(2) 浙江 省 科技 进步 奖 二 等 奖 1 项 。 

(3) 教育 部 提名 国家 科学 技术 奖 自然 科学 奖 二 等 奖 1 
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(4) 教育 部 科技 进步 二 等 奖 1 项。 
(5) 上 海 市 科技 进步 奖 三 等 奖 1 项 。 
(6) 国家 级 教学 成 果 奖 二 等 奖 1 项 。 
(7) 浙江 省 教学 成 果 奖 一 等 奖 1 项 。 
汽车 感应 耦合 式 非 接触 电能 传输 系统 研究 









































浙江 大 学 - 微 纳 电子 所 韩 雁 教授 团队 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 区 浙大 路 38 号 浙江 大 学 玉 果 校区 
信和 电学 院 微 电子 楼 

邮编 : 310027 

电话 : 0571-87953116 

传真 : 0571-87953116 

网 址 : www. isee. zju. edu. cn/IC 

团队 人 数 : 15 

团队 带头 人 : 韩 雁 

主要 成 员 : 娠 脸 ， 张 世 峰 ， 圩 晓 霞 

研究 方向 : 集成 电路 与 功率 器 件 设 计 

团队 简介 : 

团队 共有 教授 1 名 ， 副 教授 1 名 ,讲师 1 名 ， 专 职 科 

人 研 岗 教师 1 名 ,博士 生 5 名 ， 硕 士 生 6 名 。 

在 研 项 目 : 

(1) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ，61274035 ， 纳 米 工 
艺 下 面向 参数 成 品 率 增强 的 电路 设计 方法 研究 ，2013/01- 
2016/12，, 

(2) 企业 委托 开发 项 目 ， 交 流 接触 器 节能 芯片 ZDLX- 
1H 应 用 开发 , 2016. 3. 16-2019. 3. 15。 

(3) 企业 委托 开发 项 目 ， 铁 路 轨 旁 电子 单元 LEU 的 开 
发 ，2014. 9. 1-2016. 3.31。 

(4) 企业 委托 开发 项 目 ， 先 进 电 磁 技术 ，2015. 11- 
2017. 11。 
科研 成 果 : 



























































































































































“ 576 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





(1) 承担 并 完成 国家 863 IC 设计 专项 、 国 家 核 高 基 重 
大 专项 、 国 家 基金 面 上 项 目 、 教 育 部 博士 点 基金 、 浙 江 省 
科技 重大 专项 、 省 自然 基金 、 省 部 级 政府 招标 项 目 、 海 外 
合作 项 目 、 企 业 委托 重大 横向 和 普通 研发 项 目 共计 60 多 项 
科研 项 目 。 

(2) 近 五 年 内 共 出 版 论著 五 部 ， 发 表 SCI 论文 26 篇 
(其 中 1 篇 发 表 在 JSSC，3 篇 发 表 在 EDL) ， 获 授权 发 明 专 
利 50 余 项 ( 含 日 本 授权 专利 1 项 ， 美 国 公告 专利 1 项 ， 欧 
洲 申 请 专利 1 项 ) 。 应 InTech 出 版 社 之 邀 为 其 新 书 撰写 的 
Chapter 10 ， 因 提出 了 On Chip ESD 防护 器 件 “ 有 效 性 、 重 
棒 性 、 敏 捷 性 、 透 明 性 ”的 定量 判定 方法 ， 受 到 国际 同行 
的 广泛 关注 ， 出 版 三 年 内 被 各 国学 者 下 载 7 000 多 次 。 还 曾 
因 发 表 文 章 揭示 了 JEDEC 国际 标准 在 IC ESD 测试 方法 上 存 
在 的 漏洞 ， 被 美国 科学 网 站 报道 为 New Funding on Science。 

(3) 新 近 人 研制 出 一 款 基 于 国内 40nm CMOS 工艺 的 
60GHz 锁 相 环 射频 芯片 ， 技 术 国 际 先进 ， 国 内 领先 。 完 成 
了 浙江 省 重大 科技 专项 1 700V IGBT 的 研发 与 产业 化 项 目 。 
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浙江 大 学 -智能 电网 柔性 控制 技术 与 装备 研发 团队 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 区 浙大 路 38 号 

邮编 : 310027 

电话 : 0571-87951541 

团队 人 数 : 50 

团队 带头 人 : 江道 灼 

主要 成 员 : 甘 德 强 ， 赵 荣 祥 ， 梁 一 桥 ， 文 福 挫 ， 李 海 翔 ， 
丘 文 千 ， 江 全 元 ， 郭 创新 ， 周 浩 









































研究 方向 : 交 直 流 电 力 系统 运行 与 控制 ， 和 柔性 输 配 电 控制 
技术 与 装备 
团队 简介 : 














团队 由 浙江 大 学 牵头 ， 合 作 单 位 为 浙江 省 电力 公司 
( 含 其 下 属 企业 ) 、 浙 江 省 电力 设计 院 。 团 队 规 模 约 50 人 ， 
拥有 副 高 职 以 上 技术 职称 人 数 约 占 57% ; 核心 成 员 10 人 ， 
其 中 中 科 院 院士 1 人 ,教育 部 “新 世纪 优秀 人 才 支 持 计 划 ” 
入选 者 3 人 ,浙江 大 学 求 是 特聘 教授 1 人 。 

团队 依托 浙江 大 学 电气 工程 国家 一 级 重点 学 科 (涵盖 
电力 系统 及 其 自动 化 、 电 力 电子 技术 、 电 机 与 电器 3 个 国 
家 二 级 重点 学 科 ) 、 电 力 电 子 应 用 技术 国家 工程 研究 中 心 和 
电力 电子 技术 国家 专业 实验 室 ， 汇集 了 浙江 省 乃至 全 国 一 
流 的 业界 专家 ， 且 团队 成 员 有 着 长 期 紧密 的 合作 历史 和 合 




































































































































































网 关键 技术 研究 及 工程 应 用 。 
科研 成 果 : 

(1) 共 发 表 科研 论文 70 余 篇 ， 其 实 SCLLEI 近 50 篇 。 

(2) 获得 省 部 级 科技 奖 4 项 。 

(3) 申请 专利 30 余 项 ， 其 中 发 明 专 利 7 项 。 

(4) 团队 培养 及 引进 了 一 批 高 层次 科研 人 员 ， 引 进 海 
外 优秀 人 才 1 人 、 培 养 国 家 级 和 省 部 级 优秀 人 才 3 名 、 多 
位 项 目 成 员 完成 职务 晋升 ， 同 时 培养 了 一 批 较 高 理论 和 专 
业 素 质 的 研究 生 。 
所 获 荣誉 ; 

(1) 500kV 直流 融 冰 见 动态 无 功 补 偿 系统 研制 与 工程 
试点 ， 浙 江 省 电力 科学 技术 二 等 奖 (浙江 大 学 )。 

(2) 无 功 电压 及 优化 辅助 决策 系统 开发 及 应 用 ， 福 建 
省 科学 技术 进步 奖 三 等 奖 (浙江 大 学 ) 。 

(3) 500kV 直流 融 冰 见 动态 无 功 补 偿 系 统 研制 与 工程 
试点 ， 浙 江 电 力 科学 技术 一 等 奖 (江道 灼 )。 

(4) 500kV 直流 融 冰 见 动态 无 功 补偿 系统 研制 与 工程 
试点 ， 浙 江 电 力 科学 技术 一 等 奖 (浙江 大 学 )。 

(5) 500kV 直流 融 冰 见 动态 无 功 补偿 系统 研制 与 工程 
试点 ， 浙 江 省 电力 公司 科学 技术 进步 特等 奖 (江道 灼 )。 

(6) 500kV 直流 融 冰 见 动态 无 功 补偿 系统 研制 与 工程 
试点 ， 浙 江 省 电力 公司 科学 技术 进步 特等 奖 (浙江 大 学 )。 

(7) PES2013 最 佳 论文 奖 。 

(8) WeGet2014 最 佳 论文 奖 等 。 












































































































































中 国 矿业 大 学 -电力 电子 与 矿山 监控 研究 所 
地 址 : 江苏 省 徐州 市 大 学 路 1 号 中 国 矿业 大 学 
邮编 : 221116 
电话 : 0516-83590819 
团队 人 数 : 10 
团队 带头 人 : 伍 小 杰 
主要 成 员 : 原 巾 博 ， 戴 鹏 ， 周 娟 ， 夏 晨 阳 ， 张 同 庄 ， 宗 伟 
林 ， 于 月 森 ， 耿 乙 文 ， 王 疾 杰 
电机 与 控制 ， 有 源 电力 滤波 器 ， 无 线 电能 传输 ， 
本 安防 爆 电器 ， 光 伏 并 网 发 电 ， 无 功 补偿 与 谐 
波 治理 ， 矿 井 无 线 通 信 等 
团队 简介 : 

中 国 矿业 大 学 电力 电子 与 矿山 监控 研究 所 团队 主要 从 
事 电力 电子 、 电 力 传 动 与 电 控 、 矿 井 电 气 自 动 化 及 通信 方 



































研究 方向 : 

























































































作 基 础 。 团 队 注 重 “ 产 学 研 ” 结 合 ， 并 紧密 围绕 分 布 式 发 
电 与 并 网 技术 、 特 高 压 交 直流 输电 技术 、 智 能 电网 技术 等 
国际 和 我 国电 力行 业 最 新 发 展 趋势 ， 针 对 浙江 省 重大 需求 
开展 创新 性 研究 ， 为 浙江 省 电力 工业 的 现代 化 改造 与 发 展 
提供 基础 理论 和 核心 技术 支撑 。 
在 研 项 目 : 

(1) 固态 短路 限 流 技 术 及 装置 研发 (863 ) 。 

(2) 直流 断路 器 关键 技术 研究 〈863 ) 。 

(3) 电动 汽车 与 智能 电网 的 接口 及 网 络 交 互 (国家 基 
金 中 英 合 作 项 目 ) 。 
(4) 统一 潮流 控制 囊 UPFC 在 含 分 布 式 电源 智能 配 电 



















































































































































































条 的 研究 。 目 前 ， 团 队 成 员 10 人 ， 其 中 教授 4 人 ， 副 教授 
5 人 ,讲师 1 人 ,团队 目前 有 10 名 博士 ，90 多 名 硕士 ， 科 
人 研 实力 强劲 。 
在 研 项 目 : 

(1) 国家 高 技术 研究 发 展 计划 (863 计划 ) 资助 项 目 
子 课 题 ， 超 大 容量 电力 电子 变换 装备 VME 总 线 控制 实验 研 
发 平台 。 

(2) 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 ， 非 理想 接 入 条 件 三 
相 变换 器 并 网 适应 性 分 析 及 优化 控制 研究 。 

(3) 国家 自然 科学 基金 青年 基金 ， 自 配置 非 对 称 无 线 
蜂窝 网 供电 机 制 及 关键 技术 研究 。 






































































































































第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “577， 











(4) 国家 自然 科学 基金 青年 项 目 ， 四 桥 臂 
波 器 脉 宽 调制 机 理 及 电流 预测 控制 研究 。 
(5) 截止 型 EC 电路 短路 火花 放电 机 理 及 关键 技术 研 





j 源 电力 滤 




































































究 。 
(6) 江苏 省 自然 科学 基金 青年 基金 ， 自 由 高 效 无 线 3 
面 供电 网 关键 技术 研究 。 
(7) 高 等 学 校 博士 学 科 点 专项 科研 基金 ， 弱 电网 及 直 
流 侧 大 扰动 条 件 下 变换 器 并 网 稳定 机 理 研究 。 
(8) 江苏 省 科技 厅 产 学 研 前 脆性 联合 研究 项 目 ， 基 于 
OpenCy 主板 插件 装配 自动 检测 技术 的 研究 。 
科研 成 果 : 
中 国 矿业 大 学 电力 电子 与 矿山 监控 研究 所 团队 目前 共 
计 获 得 过 国家 863 项 目 ， 国 家 自然 科学 基金 项 目 及 各 类 省 
部 级 项 目 近 20 项 ， 承 担 企 业 委托 项 目 近 50 项 ， 累 计 经 费 
超过 1 亿 元 。 团队 发 表 论 文 200 余 篇 ， 其 中 SCLLEI 检索 论 
文 100 余 篇 ， 授 权 发 明 专利 近 40 项 ， 获 得 各 类 人 才 称 号 5 
项 ， 出 版 专著 5 本 ， 获 奖 15 项 。 
所 获 荣誉 : 
(1) 大 型 矿井 提升 系统 传动 控制 理论 与 关键 技术 研究 ， 
中 华人 民 共 和 国教 育 部 ， 科 技 进 步 ， 国 家 一 等 奖 ，2013。 
(2) 超大 容量 高 精度 电解 铝 全 数字 电源 系统 与 设备 ， 
中 华人 民 共 和 国教 育 部 ， 科 技 进 步 ， 国 家 二 等 奖 ，2011。 
(3) 获得 煤炭 协会 科技 奖 二 等 奖 2 项 、 三 等 奖 8 项 。 
(4) 团队 获得 中 国 矿业 大 学 电力 电子 优秀 创新 团队 。 
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中 国 矿业 大 学 -信和 电学 院 505 实验 室 

地 址 : 江苏 省 徐州 市 果 山 区 中 国 矿业 大 学 文昌 校区 505 室 

邮编 : 221000 

团队 人 数 : 22 

团队 带头 人 : 周 娟 

主要 成 员 : 魏 琛 (博士 ) ， 郑 婉 玉 (硕士 )， 甄 远 伟 ( 硕 
士 )， 刘 刚 〈 硕 士 )， 王 超 〈 硕 士 )， 宋 振 浩 
(硕士 ) ， 董 浩 〈 硕 士 ) 等 
























































研究 方向 : 电能 质量 控制 
团队 简介 : 








主要 针对 基于 三 相 三 线 制 及 三 相 四 线 制 有 源 电力 滤波 
器 的 谐 波 检测 方法 、 调 制 方法 及 电流 控制 策略 算法 进行 理 
论 研究 ， 提 出 改进 方法 ， 进 行 MATLAB 仿真 验证 ， 并 搭建 
实验 平台 编写 DSP 程序 进行 实验 验证 。 






















































































在 研 项 目 : 

四 桥 臂 有 源 电力 滤波 器 脉 宽 调制 机 理 及 电流 预测 控制 
研究 。 
科研 成 果 : 





软件 著作 权 : 
电容 极 性 检测 软件 v2. 3. 3 ，2014SR017789 。 
发 明 专 利 : 








(3) 一 种 直流 侧 电压 自 适应 调节 的 APF 电流 预测 控制 
算法 ，CN201510310192. 0 〈 实 审 ) 。 





中 国 矿业 大 学 (北京 )- 大 功率 电力 电子 应 用 技术 研 








究 团 队 

地 址 : 北京 市 海淀 区 学 院 路 丁 11 号 中 国 矿业 大 学 (北京 ) 
逸夫 实验 楼 701 

邮编 : 100083 


电话 : 010-62331257 

传真 : 010-62331257 

网 址 : http: //jdxy. cumtb. owvlab. net/virexp/ 
团队 人 数 : 10 

团队 带头 人 : 王 聪 

主要 成 员 : 程 红 (教授)， 卢 其 威 〔 副 教授 )， 分 甲 (工程 
师 ) 
大 功率 电力 电子 应 用 技术 ， 大 功率 电力 电子 传 
动 控制 技术 ， 电 力 电子 技术 在 煤矿 中 的 应 





























研究 方向 : 









































团队 简介 : 

本 科研 团队 所 在 实验 室 依托 中 国 矿业 大 学 (北京 ) 电 
力 电子 与 电力 传动 国家 级 重点 学 科 及 北京 市 电气 工程 实验 
教学 示范 中 心 的 科研 优势 ， 先 后 得 到 国家 “211 工程 ”、 国 
家 普通 高 校 修 购 专项 以 及 基于 校 企 联合 实验 室 的 国际 知名 
公司 大 学 计划 等 多 项 建设 项 目的 投入 和 资助 ， 已 具有 完善 
的 从 事 电 力 电子 相关 领域 科学 研究 的 实验 条 件 和 设备 。 同 
时 自主 研制 了 光伏 并 网 发 电 系统 实验 平台 ，100kW 三 电 平 
静止 无 功 发 生 器 实验 系统 用 于 后 续 研 究 。 另 外 ， 本 课题 组 
多 年 从 事 电 力 电 子 与 电力 传动 技术 和 理论 的 教学 与 研究 ， 
取得 了 一 系列 高 水 平 的 学 术 成 果 ， 使 得 课题 组 具备 从 事 电 
力 电子 相关 研究 的 能 力 与 经 验 。 





















































































































































在 研 项 目 : 
(1) 横向 项 目 ， 游 梁 式 气井 抽水 机 直流 微 网 供电 系统 
关键 技术 研究 。 








(2) 纵向 项 目 ， 国 家 自然 基金 ， 新 一 代 高 频 隔离 级 联 
式 中 高 压 变 频 器 关键 技术 研究 ，5157070726 。 

(3) 纵向 项 目 ， 中 央 高 校 基本 科研 业务 费 项 目 ， 基 于 
级 联 道 变 器 光伏 高 压 并 网 系统 的 研究 ，2009KJ02。 

(4) 纵向 项 目 ， 中 央 高 校 基本 科研 业务 费 项 目 ， 无 工 
频 变 压 器 级 联 式 多 电 平 整流 器 关键 技术 研究 ，2010YJ03 。 
科研 成 果 : 

本 科研 团队 长 期 以 来 一 直 从 事 电力 电子 与 电力 传动 方 
而 的 教学 与 科研 工作 。 先 后 承担 过 多 项 与 高 频 电 力 电子 变 
换 技术 和 大 功率 电力 传动 技术 相关 的 科研 课题 ， 如 : 国家 
经 贸 委 科技 发 展 项 目 ， 煤 矿井 下 电机 车 交流 调 速 系统 的 研 
究 (1996 ~ 1999 年 )。 煤 炭 科学 基金 项 目 ， 人 工 神 经 元 网 
络 在 交流 调 速 系统 中 的 应 用 (1995 ~ 1998 年 )。 微 机 控制 
多 能 源 无 人 值守 通信 电源 系统 (1996 ~ 1999 年 ) ， 智 能 化 










































































































































































(1) 基于 gh 坐标 系 的 三 电 平 变 流 右 空间 矢量 调制 方 
案 ，CN201410151453.4 ( 实 审 )。 

(2) 一 种 基于 H 桥 级 联 型 STATCOM 改进 的 软 启 动 方 
法 ，CN201410331424. 6 ( 实 审 )。 



































民力 操作 电源 系统 (1999 ~ 2002 年 ) ， 新 型 串 并 联 UPS 和 
EPS 系统 的 研制 (2003 ~ 2004 年 ) ， 大 功率 机 车 充电 电源 的 
研制 (2003 ~ 2004 年 ) ， 煤 矿 直 流 架 线 电源 漏电 保护 技术 
及 装置 的 研究 (2005 ~ 2006 年 ) ， 开 关 型 本 安 电 源 的 开发 
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与 研制 (2006 ~ 2007 年 ) ， 矿 用 三 电 平 背 靠背 式 大 功率 变 
频 器 系统 研究 (2007 ~ 2009 年 ) ， 煤 矿井 下 局 部 通风 机 应 
急电 源 的 研究 (2009 ~2011 年 ) 等 。 国 家 自然 科学 基金 面 
上 项 目 , 无 工 频 变压器 级 联 式 多 电 平 变换 器 关键 技术 研究 
(2010 ~2013 年 )。 北 京 市 教委 资助 项 目 ， 基 于 三 电 平 660/ 
1 140V 矿 用 隔 爆 型 SVG 的 研制 (2013 ~2014 年 ) 。 
所 获 荣誉 : 

本 科研 团队 近年 来 获得 的 省 部 级 奖项 : 

(1) 1997 年 度 北 京 市 科技 进步 二 等 奖 。 

(2) 1998 年 度 北京 市 科技 进步 三 等 奖 。 

(3) 1999 年 度 江苏 省 科技 进步 二 等 奖 。 

(4) 2008 年 度 河 北 省 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

(5) 2008 年 度 中 国 煤炭 工业 协会 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

(6) 2010 年 度 中 国有 色 金 属 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

(7) 2009 年 国家 安全 生产 科技 成 果 奖 二 等 奖 。 

(8) 2011 年 度 中 国 煤炭 工业 协会 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

(9) 2009 年 河北 省 科技 进步 奖 三 等 奖 。 

(10) 2013 年 度 中 国 煤炭 工业 协会 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

















































































































































































































中 国人 民 解 放 军 海军 工程 大 学 -电力 集成 创新 团队 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 解放 大 道 717 号 

邮编 : 430033 

电话 : 027-65461951 

传真 : 027-83648171 

团队 人 数 : 88 

团队 带头 人 : 马 伟 明 

主要 成 员 : 肖 飞 ， 王 东 ， 付 立 军 ， 鲁 军 勇 ， 汪 光 森 ， 赵 治 
华 ， 聂 子 玲 ， 张 舌 ， 重 进 ， 李 卫 超 ， 马 凡 ， 刘 


逢 二 
































傣 运 
研究 方向 : 电力 集成 ， 电 力 电 子 ， 电 力 系统 ， 电 磁 兼 容 ， 
电磁 发 射 





团队 简介 : 

1. 团队 建设 与 发 展 情况 

海军 工程 大 学 电力 集成 创新 团队 起 源 于 1986 年 组 建 的 
多 相 电 机 课题 组 ， 在 舰 船 电气 领域 著名 专家 张 盖 凡 教授 带 
领 下 ， 马 伟 明 、 刘 德 志 等 年 轻 骨 干 在 国内 率先 开始 了 多 相 
电机 运行 性 能 的 研究 ， 为 团队 后 续 技术 创新 葛 定 了 较 好 的 
理论 基础 。 
1992 年 ， 马 伟 明 教授 领衔 组 建 了 以 现 有 上 骨干 成 员 为 主 




































































卓越 
开放 


近 30 年 的 发 展 历程 
、 敢 于 担当 、 勇 于 超越 ”的 团队 精神 和 “宽松 、 民 主 、 
、 和 谐 ” 的 团队 文化 ,在 世界 科技 前 沿 领域 开展 创新 

















Ph， 团 队 形 成 了 “崇尚 科学 、 追 求 














性 研究 。 团 队 坚 持 协同 创新 ， 积极 联合 优势 科研 院 所 和 企 
组 建国 家 队 ， 以 “大 联合 ”催生 “大 成 果 ”。 团 队 培 
养 了 工程 院 院士 1 人 ， 百 千 万 人 才 工 程 4 人 , 十 佳 全 国 优 
秀 科 技工 作者 1 人 , 求 是 奖 4 人 ，, 何 梁 何 利 科技 进步 奖 1 
人 ,， 何 梁 何 利 科技 成 就 奖 1 人 ， 中 青年 有 突出 贡献 专家 4 
人 ， 新 世纪 优秀 人 才 支 持 计 划 2 人 ， 军 队 领 军人 才 培 养 对 
象 2 人 、 拨 尖 人 才 培 养 对 象 5 人 ，973 首席 专家 3 人 ， 国 家 


业 ， 













































































自然 科学 基金 优秀 青年 基金 获得 者 3 人 ， 全国 优 秀 博士 学 











位 论文 2 篇 ， 深 立 一 等 功 2 人 次 ， 二 等 功 18 人 次 ,三 等 功 
39 人 次 ， 集 体 一 等 功 1 次 。 连 续 两 期 获 国家 自然 科学 基金 
委 创 新 研究 群体 基金 资助 ，2008 年 获 中 国人 民 解 放 军 科技 
创新 群体 奖 ，2011 年 被 评 为 全 军人 才 建 设 先进 单位 、 总 装 








部 “ 


















































备 部 2006 ~2010 年 装备 预先 研究 先进 集体 ， 并 获 国家 科技 











十 一 五 ”国家 科技 计划 执行 优秀 团队 奖 , 2015 年 获 海 











军 授 予 马 伟 明 创新 强 军 模范 团队 荣誉 称号 。 
2. 研究 方向 和 创新 水 平 









































设计 
实现 


成 ” 
向 





成 功 研制 舰 船 中 压 直 流 综 合 电力 试验 系统 ， 使 我 国 成 为 世 
首 个 拥有 舰 船 中 压 直 流 综合 电力 技术 的 国家 ， 总 体 性 


界 上 
能 领 
展 ; 


国 传 











下 对 我 国 舰 船 动力 、 
团队 创造 性 地 提出 了 “电力 集成 ”的 技术 思想 ， 自 主 











电磁 发 射 领 域 长 期 落后 国外 的 局 


























、 研 制 了 三 代 集 成 度 不 断 提 高 的 新 型 舰 船 发 供电 系统 ， 




















了 从 集成 创新 到 自主 原始 创新 的 重大 跨越 ， 确 立 了 我 


国 舰 船 集成 发 供电 技术 方向 的 国际 领先 地 位 ; 将 “电力 集 









































技术 思想 拓展 至 舰 船 综合 电力 和 电磁 发 射 两 个 技术 方 
在 国际 上 率先 提出 舰 船 中 压 直 流 综 合 电力 技术 路 线 ， 
























































先 国外 十 年 左右 ， 引 领 了 国际 舰 船 综合 电力 技术 的 发 




















攻克 了 多 型 电磁 发 射 系统 的 全 部 关键 搁 术 ， 推 进 了 我 
统 化 学 能 武器 项 电磁 能 发 射 的 变革 。 
团队 获得 国家 科技 进步 奖 (创新 团队 ) 1 项 ， 国 家 科 
技 进步 一 、 二 等 奖 各 2 项 ， 国 家 技术 发 明 三 等 奖 2 项 , 军 


























队 科技 进步 一 等 奖 15 项 、 二 等 奖 9 项 ,授权 发 明 专 利 78 
软件 著作 权 3 项 ， 出 版 专著 5 部 ， 发 表 SCIVEI 论文 
550 余 篇 。 
3. 社会 贡献 和 业界 评价 


项 ， 


行业 
动力 
































团队 在 舰 船 综合 电力 、 电 磁 发 射 两 大 技术 领域 引领 了 
的 发 展 。 人 研制 的 三 代 发 供电 系统 改变 了 我 国 舰艇 核心 



































系统 长 期 落后 的 局 


























的 创新 团队 ， 开 创 了 以 舰 船 综合 电力 系统 技术 为 代表 的 电 
气 学 科 领 域 新 发 展 。1997 年 成 立 电力 电子 技术 研究 所 ， 
2003 年 建成 舰 船 综合 电力 技术 国防 科技 重点 实验 室 ， 创 造 
性 地 提出 了 “电力 集成 ”技术 思想 ， 在 舰 船 综合 电力 和 电 
位 发 射 两 大 技术 领域 完成 了 一 系列 应 用 基础 理论 研究 、 关 
键 技术 攻关 、 重 大 装备 及 系统 研制 任务 ， 取 得 了 革命 性 的 
技术 突破 ， 走 出 了 一 条 独 具 特 色 的 创新 跨越 发 展 之 路 。 

目前 ， 团 队 拥 有 固定 研究 人 员 88 人 ， 其 中 具有 高 级 技 
术 职 称 人 员 46 人 ， 具 有 博士 研究 生 学 历 78 人 , 平均 年 龄 
34.9 岁 。 团 队 成 员 来 自 国内 外 20 余 所 知名 高 校 ， 构 成 涵盖 
以 电气 工程 为 主 及 强 相关 的 6 个 一 级 学 科 。 











































































































| 四 
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已 应 








能 力 


o 


H|; 人 研制 的 综合 电力 系统 主要 成 果 
用 于 各 型 舰 船 ， 显 著 提升 了 我 军舰 艇 装备 的 综合 作战 






































在 军民 融合 方面 ， 团 队 牵头 成 立 “ 国 家 能 源 新 能 源 接 

















备 研 发 〈 实 验 ) 中 心 ”"”， 成 为 首 个 落户 军队 的 国家 级 










































































人 设 
新 能 源 研发 基地 ; 研制 的 风光 柴 储 一 体 化 智能 电站 ， 显 著 
增强 了 岛 礁 供电 的 保障 能 力 ; 推广 应 用 的 兆 瓦 级 风力 发 电 
变频 装置 ， 打 破 了 西方 发 达 国 家 对 该 技术 的 垄断 ， 产 生 了 
巨大 的 经 济 和 社会 效益 。 
在 研 项 目 : 

国家 自然 科学 基金 : 




















(1) 电力 电子 器 件 及 其 组 合 混杂 系统 多 时 间 太 度 的 动 





第 八 篇 ”电源 相关 科研 团队 简介 “579 ， 
















































































力学 表征 (重大 项 目 )。 

(2) 大 容量 高 效 集成 飞轮 储 能 关键 技术 基础 研究 ( 重 
点 项 目 ) 。 

(3) 大 功率 ICBT 状态 监测 与 可 靠 性 在 线 评估 ( 面 上 
项 目 ) 。 

(4) 舰 船 综合 电力 系统 自 愈 及 其 支撑 技术 的 理论 与 方 
法 研究 〈 面 上 项 目 ) 。 

(5) 复杂 机 电 系统 分 布 式 实时 仿真 平台 关键 技术 研究 
( 面 上 项 目 )。 





(6) 考虑 非 线 性 和 频 变 特征 的 舰 船 综合 电力 非 正弦 供 
电 WM 级 中 频 变 压 器 建 模 及 损耗 评估 ( 面 上 项 目 )。 
(7) 大 容量 集成 式 储 能 脉冲 发 电机 的 关键 技术 研究 
(青年 基金 ) 。 
(8) 导轨 式 电磁 发 射 用 新 型 混合 储 能 技术 研究 (青年 
基金 ) 。 
(9) 三 相 四 线 制 静 止 式 中 频 电 源 组 网 系统 节点 配置 影 
响 研 究 (青年 基金 ) 。 
(10) 考虑 IGBT 并 联 的 大 容量 脉冲 工作 式 逆 变 器 关键 
技术 研究 〈 青 年 基金 ) 。 
(11) IGBT 芯片 疲劳 失效 机 理 及 其 健康 状态 监测 方法 
人 研究 〈 青 年 基金 ) 。 
国家 973 : 
(12) 远 距 离 大 规模 风电 的 有 功 / 无 功 功率 控制 与 电力 
系统 频率 及 电压 稳定 (973 子 课题 ) 。 
(13) 大 功率 全 控 型 电力 电子 器 件 失 效 机 理 及 尽 限 应 上 
(973 课题 ) 。 
国防 973 : 
(14) 舰 船 综合 电力 系统 运行 与 能 量 调度 基础 研究 
(973 项 目 )。 
军队 科研 项 目 : 
(15) 中 压 整 流 发 电机 研 
(16) 变频 调 速 装置 关键 
队 项 目 ) 。 
(17) 低压 供 配 电 设备 关键 技术 研究 及 研制 (军队 项 
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前 《军队 项 目 ) 。 
判 造 工艺 研究 与 样机 制造 〈 军 

















= = 

















目 ) 。 








(18) 双 输 出 XX 中 频 静 止 电源 科研 样机 研制 (军队 项 











目 ) 。 











(19) 聚 涡 旋风 力 发 电 系统 应 用 研究 (军队 项 目 ) 。 

(20) 综合 电力 系统 平台 管理 技术 研究 (军队 项 目 )。 
科研 成 果 : 

(1) 舰 船 新 型 供电 系统 研制 国家 科学 技术 进步 一 等 奖 
( 马 伟 明 等 ，2000 年 )。 

(2) 交 直 流 集成 式 双 绕组 发 电机 系统 研制 国家 科学 技 
术 进 步 一 等 奖 〈 马 伟 明 等 ，2010 年 ) 。 

(3) 新 型 高 速 感应 发 电机 系统 研制 国家 科学 技术 进步 
二 等 奖 ( 王 东 等 ，2014 年 ) 。 

(4) 静止 式 主 变 流 装置 研制 国家 科学 技术 进步 二 等 奖 
( 汪 光 森 等 ，2013 年 ) 。 

(5) 带 稳 定 绕 组 和 稳定 装置 的 十 二 相 充电 发 电机 国家 
技术 发 明 三 等 奖 ( 马 伟 明 等 ，1996 年 ) 。 

(6) 发 电机 整流 系统 故障 实时 诊断 装置 国家 技术 发 明 














































































































三 等 奖 〈 马 伟 明 等 ，1997 年 ) 。 

(7) 舰 船 综合 电力 系统 电网 结构 理论 研究 军队 科技 进 
步 一 等 奖 ( 付 立 军 等 ，2011 年 )。 

(8) 新 型 静止 式 中 频 电 源 研制 军队 科技 进步 一 等 奖 
( 聂 子 玲 等 ，2013 年 ) 。 

(9) MW 级 推进 变频 器 研制 军队 科技 进步 一 等 奖 〈 孙 
驰 等 ，2014 年 ) 。 

(10) 舰 船 综合 电力 直流 区 域 变 配 电 分 系统 研制 军队 科 
技 进步 一 等 奖 ( 肖 飞 等 ，2015 年 ) 。 

(11) 舰 船 综合 电力 全 系统 研制 军队 科技 进步 一 等 奖 
( 付 立 军 等 ，2015 年 )。 

(12) 小 型 风力 太阳 能 一 体式 发 电站 军队 科技 进步 二 等 
奖 ( 吴 振兴 等 ，2014 年 ) 。 

(13) 车 用 交流 感应 电机 牵引 逆 变 器 全 国 发 明 展览 会 金 
奖 〈 聂 子 玲 等 ，2007 年 ) 。 

(14) 2MW 永 磁 直 驱 式 风 力 发 电 系统 变 流 器 全 国 发 
展览 会 金奖 ( 肖 飞 等 ，2010 年 ) 、 国 家 能 源 科 技 进步 三 等 
奖 〈 肖 飞 等 ,2011 年 ) 。 

所 获 荣誉 : 

(1) 2012 年 ， 荣 立 集 体 一 等 功 。 

(2) 2008 年 获 中 国人 民 解 放 军 科技 创新 群体 奖 。 

(3) 2011 年 被 评 为 全 军人 才 建 设 先进 单位 、 总 装备 部 
2006 ~ 2010 年 装备 预先 研究 先进 群体 ， 并 获 国 家 科技 前 
“十 一 五 ”国家 科技 计划 执行 优秀 团队 奖 。 

(4) 2015 年 海军 授予 马 伟 明 创新 强 军 模范 团队 荣誉 称 
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(5) 2015 年 国家 科学 技术 进步 奖 〈 创 新 团队 ) 。 





中 山大 学 -第 三 代 半 导体 GaN 电力 电子 材料 与 器 件 
研究 团队 
地 址 : 广东 省 广州 市 海珠 区 新 港 西 路 135 号 中 山大 学 
邮编 : 510275 
电话 : 020-39943836 
传真 : 020-84037549 
团队 人 数 : 52 
团队 带头 人 : 刘 扬 
主要 成 员 : 张 佰 君 ， 江 濒 ， 黄 丰 ， 付 青 ， 黄 智 恒 ， 王 自从 ， 
陈 辉 ， 陈 鸣 ， 杜 晓 荣 ， 郭 建 平 ， 栗 涛 ， 胡 杰 峰 

研究 方向 : 宽 禁 带 半导体 GaN 基 电 力 电子 材料 与 器 件 
团队 简介 : 

本 团队 的 研究 工作 主要 依托 于 中 山大 学 光电 材料 与 技 
术 国 家 重点 实验 室 下 属 的 宽 禁 带 半导体 GaN 材料 与 器 件 研 
发 平台 、 电 力 电子 及 控制 技术 研究 所 。 研 发 团队 主要 成 员 
均 来 自 于 该 领域 国内 外 的 先端 研究 院 所 ， 集 中 了 一 批 GaN 
电力 电子 领域 内 的 知名 专家 和 学 者 ， 共 同 打 造 一 支 校 企 强 
强 联合 的 国际 化 研究 开发 团队 (52 人 )， 其 中 教授 9 名 、 
副教授 6 名 、 高 级 工程 师 7 名 、 讲 师 3 名 、 研 究 员 1 名 ， 博 
士 研 究 生 29 人 ， 贷 士 研究 生 8 人 及 工程 技术 人 员 和 若干 。 科 
研 团 队 的 学 科 背 景 涵盖 凝聚 态 物 理 、 材 料 物 理 、 化 学 、 微 
电子 学 与 固体 电子 学 和 电力 电子 学 等 多 个 方面 。 每 年 还 有 






































































































































































































































580 中 国 


电源 行业 年 鉴 2016 














大 批 客座 研 究 人 员 到 实验 室 开 展 科 研 工 作 。 








本 团队 是 国内 首 批 开 
料 与 器 件 研究 的 科研 团队 之 一 ， 
队 核 心 成 员 均 来 





建 研发 平台 ， 团 
质 外 延 研究 机 构 
究 中 心 ， 








主要 定位 于 CaN 功率 
业 化 关键 技术 的 研发 。 本 团队 有 别 于 国 











展 第 三 代 半 导体 CaN 功率 电子 材 
早 在 2006 年 他 们 就 开始 组 
自 于 国际 著名 的 Si 衬 底 异 
日 本 名 古 屋 工业 大 学 极 微 如 件 系 统 研 
电子 材料 、 恬 件 制 备 及 其 
内 其 他 研究 单位 的 







































































主要 特点 是 ， 同 时 关注 GaN 的 材料 和 器 件 两 个 方面 ， 从 器 








件 研究 引导 材料 开发 ， 而 材料 质量 的 改进 有 利于 屁 
的 提升 。 经 过 多 年 积 
的 从 材料 外 延 、 芯 片 制备 、 器 件 封装 及 分 析 表 征 的 
备 ， 可 以 完成 CaN 电力 电子 器 件 全 链条 技术 的 开发 。 
在 CaN 电力 电子 材料 与 器 件 制造 方面 取得 了 重要 进 








牛 性 能 
， 该 平台 拥有 世界 一 流 ， 功 能 完备 
仪器 设 
近年 
展 ， 并 














于 2014 年 末 被 广东 省 科技 厅 认 证 为 “广东 省 第 三 代 半导体 
GaN 电力 电子 材料 与 器 件 工程 技术 研究 中 心 ”。 


在 研 项 目 : 








本 团队 目前 主持 各 类 在 研 科 人 研 项 


“973 计划 ”项 目 














应 上 


东 省 























国家 自然 基金 项 目 、 国 家 杰出 青年 科学 基金 
j 型 科技 研发 专项 资金 项 目 、 广 东 省 科技 计划 项 
自然 科学 基金 研究 团 
环境 建设 项 目 和 广州 市 科技 计划 项 











目 30 余 项 ， 包 括 
国家 基金 重点 项 目 、 
项 目 、 广 东 省 
目 、 广 








、“863 计划 ”项 目 、 























项 以 上 ,在 国内 乡 
篇 。 











具有 重要 影响 的 了 








判 物 上 发 表 论 文 100 余 








在 宽 禁 带 半导体 GaN 基 材 料 外 延 方 面 ， 中 山大 学 通过 








采用 多 种 应 力 缓冲 层 技术 


与 包 裂 问题 。 全 面 掌握 S 


CaN 外 延生 长 技术 ， 材 料 而 
小 于 50 微米 ， 材 料 质量 达到 咒 件 




















效 解决 Si 衬 底 GaN 外 延 层 普 曲 
























































i 衬 底 上 高 耐 压 ， 高 电导 ， 高 质量 
压 达 1 500V 以 上 ， 晶 片 郝 曲 度 
制备 级 水 平 ， 


R 











目前 该 技术 


已 经 达到 国际 先进 水 平 。 基 于 中 山大 学 2in 和 4in Si 衬 底 
CaN 基 电 力 电子 材料 外 延 技术 ， 与 国内 GaN 材料 生产 企业 








合作 开发 出 了 运用 于 GaN 





























GaN-On-Silicon 材料 外 延 技 术 。 





在 GaN 基 电 力 电子 器 件 制 备 方面 上 
认 的 科技 难点 一 一 常 关 型 (Normally-off ) 
(HFET) 场 效 应 晶体 管 的 研究 方面 有 了 重大 进 
性 能 增强 型 GaN 开关 器 件 的 制备 。 该 技术 具 
权 (ZL200910036617. 8 ) ， 
欧美 的 专利 技术 的 不 足 之 处 ， 提 高 器 件 浆 值 
可 探 性 和 均匀 性 ， 器 件 结果 














电力 电子 功率 器 件 制备 的 6in 





山大 学 在 国际 公 
GaN 基 异 质 结构 








展 ， 实 现 高 











自主 知识 产 














填补 了 国内 空白 





效 地 克服 了 



































电压 的 稳定 性 、 








被 知名 杂志 Semiconductor Today 转载 报道 。 








在 GaN 基 电 力 电子 器 件 产 业 化 方面 ， 自 2013 年 起 中 山 











队 项 





目 、 广 东 省 协同 创新 与 平台 
目 等 国家 级 省 部 级 项 目 














多 项 ， 科 研 经 费 达 6 000 多 万 元 。 


科研 成 果 : 


本 团队 以 GaN 
新 科学 前 沿 和 关键 科学 技术 问题 ， 从 事 宽 禁 带 化 合 物 半 号 








体 材料 外 延生 长 ， 


及 新 技术 的 开拓 人 研究。 在 GaN 盐 
制备 方面 均 取 得 了 一 系列 




















BE 力 





电子 技术 为 主攻 方向 ， 有 瞄准 国际 最 























高 性 能 GaN 基 电 力 电子 器 件 研发 制备 以 
电力 电子 材料 外 延 和 天 件 


国际 先进 的 科研 成 果 。 本 团队 通 

































































过 积极 推动 与 传统 集成 电路 企业 的 产 学 研 合作 ， 形 成 了 强 


强 联合 的 有 效 机 








器 件 、 封 装 和 系统 集成 技术 等 关键 技术 领域 
内 发 明 专利 ， 取 得 具 





出 ， 加 快 了 产业 化 进程 的 步伐 。 在 材料 、 


请 50 余 项 国 
性 研究 成 果 5 


























自主 知识 产权 的 创新 



































大 学 与 国内 集成 



































包子 器 件 的 CMOS 兼容 了 





达到 世界 先进 水 平 ， 相 关 成 果 














电路 龙头 企业 合作 进行 Si 衬 底 GaN 基 电 力 

















[ 艺 研发 ， 在 企业 自 


生产 线 上 ， 
































关 型 GaN 基 电 力 
所 获 荣 誉 : 











基于 本 团队 在 GaN 电力 电子 材料 与 器 件 








利用 6in 硅 基 所 化 锋 外 延 片 完成 了 所 化 猎 功率 器 件 流 片 ， 器 
件 性 能 基本 达到 实验 室 开发 器 件 的 水 平 ， 目 前 正在 开发 常 
电子 器 件 的 产业 化 工艺 技术 。 

















制造 方面 取得 


的 重要 进展 ， 于 2014 年 末 被 广东 省 科学 技术 厅 认 证 为 “ 广 








东 省 第 三 代 半导体 GaN 电力 
目前 承担 着 国 


中 心 "。 该 中 心 














国 














电子 材料 与 器 件 工程 技术 研究 
家 863 项 目 、 科 技 部 国际 合作 











动 CaN 电力 电子 顺 件 的 国内 产业 化 进程 。 








项 目 和 广东 省 科技 计划 项 目 多 项 ， 该 中 心 的 宗旨 是 通过 与 
内 龙头 集成 电路 企业 及 GaN 材料 外 延 企 业 合 作 ， 共 同 推 
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副 理 事 长 单位 

1. 佛山 市 祥 城 区 华南 电源 创新 科技 园 投资 管理 有 限 公 
2. 广东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 

3. 深圳 市 航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公司 

4. 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公司 

5. 厦门 科 华 恒 成 股份 有 限 公司 

6. 阳光 电源 股份 有 限 公司 

7. 易 事 特集 团 股份 有 限 公司 

8. 中 兴 通 讯 股份 有 限 公司 能 源 产品 部 

常务 理事 单位 





9. 安泰 科技 股份 有 限 公 司 非 晶 金属 事业 部 
10. 北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 

11. 北京 中 大 科 蔗 科技 发 展 有 限 公 司 

12. 东莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公司 

13. 佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 
14. 佛山 市 新 光宏 锐 电源 设备 有 限 公 司 
15. 广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 

16. 广州 金 升 阳 科技 有 限 公 司 

17. 合肥 华 炮 电子 工业 有 限 公 司 

18. 鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公 司 

19. 华东 微 电 子 技术 研究 所 
20. 成 硕 电 源 科 技 股 份 有 限 公 司 

21. 宁波 赛 耐 比 光 电 有 限 公司 

22. 深圳 华 德 电子 有 限 公司 

23. 深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公司 
24. 深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公司 

25. 石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公 司 
26. 温州 大 学 

27. 温州 现代 集团 有 限 公司 

28. 无 锡 蕊 朋 微 电子 股份 有 限 公司 
29. 先 控 捷 联 电 气 股份 有 限 公司 

30. 浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公 司 






























































































































































理事 单位 

31. 宝 士 达 网 络 能 源 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 
32. 北京 创 四 方 电子 股份 有 限 公司 

33. 北京 泛 华 恒 兴 科技 有 限 公 司 

34. 北京 落 木 源 电子 技术 有 限 公司 
35. 北京 伟 仕 天 成 科技 有 限 公 司 

36. 成 都 金 创立 科技 有 限 责任 公司 























37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 


重庆 荣 凯 川 仪 仪表 有 限 公司 
广东 赛 宇 电 子 科技 股份 有 限 公 司 
广东 意 沉 电子 科技 有 限 公 司 
杭州 飞 仕 得 科技 有 限 公司 
合肥 博 微 田 村 电气 有 限 公司 
河北 奥 冠 电源 有 限 责任 公司 
南通 新 三 能 电子 有 限 公 司 
宁夏 银 利 电气 股份 有 限 公司 
赛 尔 康 技术 (深圳 ) 有 限 公司 
陕西 柯 蓝 电子 有 限 公 司 
上 海 超群 无 损 检 测 设备 有 限 
深圳 晶 福 源 科技 股份 有 限 
深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 
深圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 
深圳 市 迪 比 科 电 子 科技 有 限 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公 
深圳 市 京 泉 华科 技 股 份 有 限 

中 

中 

中 

0 










































































深圳 市 科 瑞 爱 特 科技 开发 
深圳 市 商 宇 电 子 科技 有 限 公 司 
深圳 市 智 胜 新 电子 技术 有 限 公司 
深圳 市 中 电能 猫 展 盛 科技 有 限 公 司 
四 川 长 虹 欣 锐 科 技 有 限 公司 
苏州 东山 精密 制造 股份 有 限 公司 
天 长 市 中 德 电子 有 限 公司 
田村 (中国) 企业 管理 有 限 公 司 
无 锡 新 洁 能 股份 有 限 公 司 
西安 爱 科 赛 博 电气 股份 有 限 公司 
西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公司 
西安 伟 京 电子 制造 有 限 公 司 
厦门 市 爱 维 达 电子 有 限 公 司 

英 飞 凌 科 技 ( 中国) 有限 公 司 

英 飞 特 电 子 (杭州 ) 股份 有 限 公司 
浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公司 

浙江 特 雷 斯 电子 科技 有 限 公 司 
浙江 榆 阳 电 子 有 限 公司 

中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公司 
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会 员 单 位 


广东 省 


73. TUV 南 德意志 集团 
74 
75 
76 














潮州 市 金刚 眼 电 子 有 限 公司 
东莞 宏 强 电子 有 限 公司 
东莞 华兴 电器 有 限 公 司 
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77. 东莞 立 德 电子 有 限 公司 128. 深圳 华 意 隆 电气 股份 有 限 公司 
78. 东莞 市 金 河 田 实 业 有 限 公 司 129. 深圳 蓝 信和 电气 有 限 公 司 

79. 东莞 市 锐 源 仪器 股份 有 限 公 司 130. 深圳 麦 格 米 特 电 气 股份 有 限 公司 
80. 东莞 市 天 楠 光电 科技 有 限 公司 131. 深圳 欧陆 通电 子 有 限 公司 

81. 东莞 市 友 美 电源 设备 有 限 公司 132. 深圳 青铜 剑 科 技 股 份 有 限 公司 
82. 佛山 市 宝 星 科技 发 展 有 限 公司 133. 深圳 市 桑 达 国际 电源 科技 有 限 公司 
83. 佛山 市 迪 智 电源 有 限 公 司 134. 深圳 市 爱 维 达 新 能 源 科技 有 限 公 司 
84. 佛山 市 哥 迪 电子 有 限 公司 135. 深圳 市 安 科 讯 实 业 有 限 公司 

85. 佛山 市 汉 毅 电子 技术 有 限 公 司 136. 深圳 市 安 托 山 技术 有 限 公司 

86. 佛山 市 凯 拓 电源 设备 有 限 公司 137. 深圳 市 倍 通 检测 股份 有 限 公司 
87. 佛山 市 力 迅 电子 有 限 公司 138. 深圳 市 比亚迪 锂电 池 有 限 公 司 
88. 佛山 市 南海 区 平 洲 广 日 电子 机 械 有 限 公司 139. 深圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司 

89. 佛山 市 南海 赛 威 科技 技术 有 限 公司 140. 深圳 市 东 辰 科技 有 限 公司 

90. 佛山 市 顺德 区 冠 宇 达 电 源 有 限 公 司 141. 深圳 市 飞 尼 奥 科技 有 限 公司 

91. 佛山 市 顺德 区 扬 洋 电子 有 限 公司 142. 深圳 市 港 特 科 技 有 限 公司 

92. 佛山 市 众 伍 电 子 有 限 公司 143. 深圳 市 卑 文 电 子 有 限 公 司 

93. 广东 创 电 科技 有 限 公 司 144. 深圳 市 核 达 中 远 通 电源 技术 有 限 公司 
94. 广东 大 比特 资讯 广告 发 展 有 限 公司 145. 深圳 市 坚 力 坚 实业 有 限 公司 

95. 广东 丰 明 电子 科技 有 限 公司 146. 深圳 市 捷 益 达 电 子 有 限 公司 

96. 广东 和 昌 电 业 集 团 有 限 公司 147. 深圳 市 金 顺 怡 电子 有 限 公 司 

97. 广东 金华 达 电 子 有 限 公 司 148. 深圳 市 金 威 源 科技 股份 有 限 公 司 
98. 广东 乐 科 电 力 电 子 有 限 公司 149. 深圳 市 金 元 电子 技术 有 限 公司 
99. 广东 省 佛山 科 星 电子 有 限 公司 150. 深圳 市 巨 易 电 子 有 限 公司 

100. 广东 顺德 三 扬 科技 股份 有 限 公 司 151. 深圳 市 科 陆 电源 技术 有 限 公司 
101. 广州 安 的 电子 技术 有 限 公司 152. 深圳 市 库 马 克 新 技术 股份 有 限 公司 
102. 广州 东芝 白云 菱 机 电力 电子 有 限 公司 153. 深圳 市 华 天 启 科技 有 限 公司 
103. 广州 广 日 电气 设备 有 限 公司 154. 深圳 市 南方 默 顿 电子 有 限 公 司 
104. 广州 汉 铬 通信 科技 有 限 公司 155. 深圳 市 帕 瓦 科技 有 限 公司 

105. 广州 华工 科技 开发 有 限 公司 156. 深圳 市 鹏 源 电子 有 限 公司 

106. 广州 健 特 电 子 有 限 公司 157. 深圳 市 锐 能 微 科技 有 限 公 司 
107. 广州 科 欣 仪器 有 限 公司 158. 深圳 市 瑞 必 达 科技 有 限 公司 
108. 广州 市 白云 化 工 实业 有 限 公 司 159. 深圳 市 瑞 唱 实业 有 限 公司 

109. 广州 市 宝 力 达 电气 材料 有 限 公 司 160. 深圳 市 三 和 电力 科技 有 限 公司 
110. 广州 市 昌 萎 电气 有 限 公 司 161. 深圳 市 实 润 科 技 有 限 公司 

111. 广州 市 华 德 电子 电器 设备 有 限 公司 162. 深圳 市 思 几 贝 特 科技 有 限 公 司 
112. 广州 市 锦 路 电气 设备 有 限 公司 163. 深圳 市 威 日 科技 有 限 公司 

113. 广州 市 力 索 能 电子 有 限 公司 164. 深圳 市 西格玛 泰 变压器 有 限 公司 
114. 广州 市 凝 智 科技 有 限 公司 165. 深圳 市 希 顺 有 机 硅 科 技 有 限 公司 
115. 广州 市 维 能 达 软 件 科技 有 限 公 司 166. 深圳 欣 锐 科技 股份 有 限 公司 
116. 广州 市 先锋 电镀 设备 制造 有 限 公司 167. 深圳 市 新 能 力 科 技 有 限 公司 
117. 广州 市 明 诚 电子 技术 有 限 公司 168. 深圳 市 兴 龙 辉 科 技 有 限 公司 
118. 海 丰县 中 联 电子 广 有 限 公司 169. 深圳 市 雄 友 电源 科技 股份 有 限 公司 
119. 惠州 TCL 王牌 高 频 电子 有 限 公 司 170. 深圳 市 英 可 瑞 科 技 开 发 有 限 公 司 
120. 江门 市 安利 电源 工程 有 限 公司 171. 深圳 市 粤 嘉 鸿 电子 有 限 公司 
121. 理 士 国际 技术 有 限 公司 172. 深圳 市 正 能 实业 有 限 公司 

122. 山特 电子 (深圳) 有 限 公司 173. 深圳 市 中 科 源 电子 有 限 公司 
123. 汕头 华 汕 电子 器 件 有 限 公司 174. 深圳 市 中 兴 昆 腾 有 限 公司 

124. 深圳 安 固 电 子 科 技 有 限 公司 175. 深圳 市 卓越 至 高 电子 有 限 公司 
125. 深圳 奥 特 迅 电力 设备 股份 有 限 公司 176. 拓 哲 (广州 ) 电子 科技 有 限 公司 
126. 深圳 展 达 行 电子 有 限 公 司 177. 协 丰 万 佳 科技 (深圳 ) 有 限 公 司 
127. 深圳 古 瑞 瓦特 新 能 源 股份 有 限 公司 178. 伊 戈 尔 电气 股份 有 限 公司 
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179 


. 亿 曼 丰 科 


搁 (深圳 ) 有 限 公 司 























180. 中 山 市 横 栏 镇 阿 瑞 斯 电子 ) 


181 
182 
183 
184 
185 


186. 


北京 市 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 


210. 


213 


江苏 省 
214. 
215. 
216. 


. 中 山 市 万 科 电 子 有 限 公司 














. 珠海 金 电 




















源 工业 有 限 公 司 








. 珠海 科 达 


信和 电子 科技 有 限 公司 











. 珠海 山特 














电子 有 限 公 司 





. 珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公 司 


专 顺 电 机 





L 京 博 电 
京 大 华 
上 京 航天 
上 京 航 星 








(惠州 ) 有 限 公 司 


新 力 电气 股份 有 限 公 司 
无 线 电 仪器 厂 

星 瑞 电子 科技 有 限 公 司 
力 源 科技 有 限 公 司 




















上 京 恒 电 





电源 设备 有 限 公 司 














上 京 汇 众 
上 京 机 械 
b 京 京 仪 
上 京 纽 绅 














电源 设备 厂 
设备 研究 所 
椿 树 整流 器 有 限 责 任 公 司 
埔 科技 有 限 公司 




















LE 京 普 罗 
京 群 蓉 
上 京 韶 光 





斯 托 国 际 电 气 有 限 公 司 
能 源 科技 有 限 公 司 
科技 有 限 公司 









































京 索 英 
上 京 天 创 
L 京 通力 
b 京 维 通 
上 京 新 雷 
上 京 亚 澳 








电气 技术 有 限 公 司 
汇 智 科技 有 限 公司 




















盛 达 节能 设备 股份 有 限 公司 





利 电 气 有 限 公司 
能 科技 股份 有 限 公司 
博信 通信 技术 有 限 公司 


























上 京 银 星 


通达 科技 开发 有 限 责 任 公 

















上 京 英 博 电 














股份 有 限 公司 














上 京 宇 图 








子 有 限 公 司 











iL iL iL iL iL iL iL iL iL iL iL i iL i iL iL iL iL iL iL i iL 


t 京 中 天 
. 海 瑞 弗 机 
能 科 节 能 
. 派 沃 力 德 
. 伊顿 电源 
. 中 科 航 达 

















艾 普 斯 电 

















房 设 备 〈 北 京 ) 有 限 公 瑟 
技术 股份 有 限 公 司 

(北京 ) 电子 科技 有 限 公 
(上 海 ) 有 限 公 司 
科技 发 展 〈 北 京 ) 有 限 公 









































源 (苏州 ) 有 限 


司 














安 伏 ( 苏 


州 ) 电子 有 限 公 


型 荀 必 








常州 东 华 





电力 电子 有 限 公 书 























. 常州 瑞 华 
. 常州 市 超 
.常州 市 创 
. 常州 市 武 
. 国 充 充电 
. 江苏 爱 克 
. 江苏 不 力 
. 江苏 坚 力 














有 力 电子 带 件 有 限 公 司 
顺 电子 技术 有 限 公 司 
闫 电源 有 限 公 司 
进 红 光 无 线 电 有 限 公司 
科技 江苏 股份 有 限 公 司 
赛 电气 制造 有 限 公司 
清 能 电气 有 限 公 司 
电子 科技 股份 有 限 公 司 


















































. 金海 新 源 











电气 江苏 有 限 公 司 





























. 昆山 渝 科 





包子 科技 有 限 公司 





汇 科 电子 技术 有 限 责 任 公司 


227. 雷 
228. ; 
229. 
230. 
231. 
232: 
233; 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239: 





元 电源 设备 厂 
南京 时 恒 电 子 科技 有 限 公 
苏州 美 恩 斯 电子 科技 有 限 
苏州 能 讯 高 能 半导体 有 限 
苏州 市 电 通 电力 电子 有 限 
苏州 市 申 浦 电源 设备 三 
苏州 台 智 源 电 子 有 限 公 司 
太仓 电 威 光电 有 限 公 司 
无 锡 东 电化 兰 达 电子 有 限 
扬州 凯 普 电子 有 限 公司 








































































































常州 ) 电子 有 限 公司 


司 

公司 
公司 
公司 


越 峰 电 子 (昆山 ) 有 限 公司 


张家港 市 电源 设备 厂 


上 海 市 
昂 宝 电子 〈 上 海 ) 有 限 公司 
美 尔 森 电气 保护 系统 (上 海 ) 有 限 公司 


240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
240. 
247. 



































上 海 百 纳 德 电子 信息 有 限 
上 海德 创 电 器 电子 有 限 公 
上 海 院 远 电子 有 限 公司 
上 海 厚 国电 气 有 限 公司 
上 海 华 翌 电气 有 限 公司 
上 海 吉 电 电子 技术 有 限 公 














































































































公司 
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司 
























































































































































248. 上 海 科 梁 信息 工程 股份 有 限 公 司 
249. 上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 
250. 上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公 司 
251. 上 海 全 力 电器 有 限 公 司 

252. 上 海 泰 可 金属 制品 有 限 公司 
253. 上 海 稳 利 达 科 技 股份 有 限 公司 
254. 上 海 稳 压 器 厂 

255. 上 海 新 康 电器 制造 有 限 公 司 
256. 上 海 阳 顿 电气 制造 有 限 公 司 
257. 上 海 座 峰 电 子 科技 有 限 公司 
258. 上 海 灼 日 精细 化 工 有 限 公司 
259. 上 海 作 永 电气 有 限 公 司 

260. 蝶 衣 (上海 ) 电力 电子 有 限 公司 
261. 时 冠 电气 ( 上海) 有 限 公司 
262. 中 达 电 通 股份 有 限 公 司 
浙江 省 

263. 杭州 奥 能 电力 设备 制造 有 限 公司 
264. 杭州 奥 能 电源 设备 股份 有 限 公 司 
265. 杭州 易 泰 达 科 技 有 限 公 司 

266. 杭州 远方 仪器 有 限 公司 

267. 杭州 中 恒 电气 股份 有 限 公 司 
268. 康 舒 电子 (东莞) 有 限 公 司 杭州 分 公司 
269. 乐清 市 永茂 电源 有 限 公司 

270. 宁波 中 车 时 代 传 感 技术 有 限 公 司 
271. 三 科 电 器 集团 有 限 公 司 

272. 温州 华 高 电气 有 限 公司 

273. 浙江 创 力 电子 股份 有 限 公司 
274. 浙江 海 利 普 电 子 科技 有 限 公 司 
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275. 浙江 宏 胜 光电 科技 有 限 公司 天 津 市 

276. 浙江 省 海宁 市 海 整 整流 器 有 限 公司 319. 天 津 市 华 明 合 兴 机 电 设备 有 限 公 司 
277. 浙江 腾腾 电气 有 限 公 司 320. 天 津 市 津 铝 工 贸 有 限 公 司 

278. 浙江 西 奥 根 电气 有 限 公司 321. 天 津 市 九 莱 壮 电源 技术 有 限 公司 
279. 浙江 宇 光照 明科 技 有 限 公司 322， 天 津 市 钱 鹏 电子 有 限 公司 

280. 浙江 正泰 电源 电器 有 限 公司 323. 天 津 市 蓝 丝 莱 电 子 科 技 有 限 公 司 
山东 省 福建 省 

281. 海湾 电子 (山东 ) 有 限 公 司 324. 福建 联 晨 捷 电 子 科技 有 限 公 司 
282. 济南 朗 瑞 电气 有 限 公司 325. 福建 省 瑞 盛 电力 科技 有 限 公司 
283. 临沂 昱 通 新 能 源 科技 有 限 公司 326. 福州 福光 电子 有 限 公司 

284. 青岛 航天 半导体 研究 所 有 限 公司 327. 厦门 埃 尔 华 进 出 口 有 限 公 司 

285. 青岛 晶 饮 伟业 高 磁 材 料 科技 有 限 公司 328. 厦门 蓝 溪 科技 有 限 公司 

286. 青岛 威 控 电 气 有 限 公司 329. 厦门 兴 厦 控 恒 昌 自动 化 有 限 公司 
287. 青岛 云 路 新 能 源 科技 有 限 公 司 湖南 省 

288. 山东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公司 330. 湖南 长 沙 阳 环 科技 实业 有 限 公司 
289. 山东 山大 华 天 科技 集团 股份 有 限 公司 331. 湖南 东方 万 象 科技 有 限 公司 

290. 山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公司 332. 湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公司 
291. 山东 泰 开 电 源 有 限 公 司 333. 湖南 科 明 电源 有 限 公 司 

292. 山东 新 风光 电子 科技 发 展 有 限 公 司 334. 湘潭 市 华 奢 电子 科技 有 限 公 司 
293. 威海 文 隆 电 池 有 限 公 司 甘肃 省 

湖北 省 335. 兰州 精 新 电源 设备 有 限 公司 

294. 空军 预警 学 院 电 子 技术 研究 所 336. 天 水 七 四 九 电 子 有 限 公 司 

295. 武汉 泓 承 科技 有 限 公 司 337. 中 国 科学 院 近代 物理 研究 所 

296. 武汉 瑞 源 电力 设备 有 限 公司 河南 省 
RN 338. 洛阳 隆盛 科技 有 限 责 任 公司 

298. 武汉 新 瑞 科 电 气 技术 有 限 公司 339. 许 继 电 源 有 限 公司 

299. 武汉 永 力 科技 股份 有 限 公司 陕西 省 

300. 武汉 中 磁 浩 源 科技 有 限 公 司 ei 

四 川 省 341. 陕西 赛 雷 博 瑞 新 能 源 科技 有 限 公司 
301. 成 都 普 斯 特 电气 有 限 责 任 公司 辽宁 省 

人 342. 大 连 工大 麦 尔 斯 动 信息 技术 研究 院 有 限 公司 
303. 四 川 悍 天 科技 股份 有 限 公司 343, 航天 长 峰 朝 阳 电 源 有 限 公司 

304. 四 川 省 科学 城 帝 威 电气 有 限 公司 其 它 

305. 四 川 斯 维 奇 电气 科技 有 限 公司 Ee 

306. 四 川 依 米 康 环境 科技 股份 有 限 公司 Dn 

307， 四川 英杰 电气 股份 有 限 公司 345. 桂林 斯 壮 微 电子 有 限 责 任 公司 
We 346. 贵州 航天 林泉 电机 有 限 公司 
安徽 省 347. 光宇 国际 集团 科技 有 限 公司 

308. 安徽 明 瑞 智能 科技 股份 有 限 公司 348. 南昌 大 学 教授 电气 制造 厂 

309， 安徽 首 文 高 新 材料 有 限 公司 349. 勤 发 电子 股份 有 限 公司 

310 合肥 科 威 尔 电源 系统 有 限 公司 350. 北京 星 原 丰 泰 电子 技术 股份 有 限 公司 
3 人 全 全 才 必 本 展会 司 351. 常州 诚 联 电源 股份 有 限 公司 
i ed 352. 杭州 祥 博 电气 有 限 公司 

313. 中 国 科 学 院 等 离子 体 物理 研究 所 353. 全 天 自动 化 能 源 科技 (东莞) 有限 公司 
河北 省 354. 上海 谷 登 电 源 设备 有 限 公司 

314. 保定 科 诺 沃 机 械 有 限 公司 355. 上 海 诺 易 电器 有 限 公司 

315. 河北 汇 能 欣 源 电子 技术 有 限 公司 356. 上 海 潘 登 新 电源 有 限 公司 

316. 河北 远大 电子 有 限 公司 357. 上 海 品 顺 电气 有 限 公司 

317. 任 丘 市 先导 科技 电子 有 限 公司 358. 深圳 市 普 德 新 星 电源 技术 有 限 公 司 
318. 唐山 尚 新 融 大 电子 产品 有 限 公司 359. 深圳 市 盛 弘 电 气 有 限 公 司 
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360. 深圳 市 颖 发 电子 有 限 公司 
361. 苏州 康 开 电气 有 限 公司 



































会 员 企业 按 主要 产品 索引 

UPS 电源 (93 ) 

新 能 源 电源 (光伏 逆 变 器 、 风 力 变 流 器 等 ) (92) 
通用 开关 电源 (82 ) 

通信 电源 (71 ) 

照明 电源 、LED 驱动 电源 (68) 

模块 电源 (55 ) 

稳 压 电源 (器 ) (52) 

EPS 电源 (50) 

其 它 (47) 

特种 电源 (42) 
变频 电源 (器 ) (36 
直流 屏 、 电 力 操作 电源 (34) 
蓄电池 (34) 

























































































包子 变压器 (33 ) 

功率 器 件 (24) 

电抗 器 (20 ) 

电焊 机 、 充 电机 、 电 镀 电 源 (19) 
电源 配套 设备 ( 自动 化 设备 、SMT 设备 、 绕 线 ) (18 ) 
半导体 集成 电路 (17 ) 
源 测 试 设 备 (16 ) 

电容 器 (16) 

磁性 元 件 /材料 (15 ) 

PC、 服 务 器 电源 (13) 
滤波 器 (12) 

电感 器 (8 ) 

电阻 器 (7) 

机 壳 、 机 柜 (4) 

胺 (3) 

绝缘 材料 (3) 

风扇 、 风 机 等 散热 设备 (2) 
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副 理 事 长 单位 


佛山 市 禅 城区 华南 电源 创新 科技 园 投资 管理 有 限 公 
司 


S.C.PC.S. 


地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 张 楼 一 路 127 号 1 座 3 层 
邮编 : 528000 
电话 : 0757-82580666 82208102 
传真 : 0757-82503337 
邮箱 : 495620638@ qq. com 
网 址 : www. hndy. gd. cn 
简介 : 

精细 、 集 约 化 的 电源 产业 综合 体 

华南 电源 创新 科技 园 大 力 发 展开 关 电 源 、 道 变 器 、 
UPS、EPS 等 电源 电子 产业 ， 打 造 现代 电源 及 节能 技术 科技 
区 的 标杆 ， 推 动 电 源 产业 精细 化 、 集 约 化 、 国 际 化 ， 建 
设 集 产品 研发 、 生 产 、 检 测 、 展 示 、 交 易 、 人 才 培 训 、 央 
化 中 心 等 于 一 体 的 电源 产业 创新 基地 ， 成 为 汇集 金融 、 科 
技 、 项 目 、 商 务 会 展 等 多 位 一 体 的 电源 产业 综合 体 。 

优质 信誉 的 电源 专业 园区 

“中 国 率先 创建 电源 创业 主题 园区 ”; “全 国 现代 电源 
(不 间断 电源 ) 产业 知名 品牌 创建 示范 区 ”; “国家 现代 电 
源 高 新 技术 产业 化 基地 培育 单位 ”; “中 国电 源 学 会 副 理 事 
长 单位 ”;“ 中 国电 源 学 会 现代 电源 产业 基地 ”; “佛山 中 德 
工业 服务 区 生产 基地 ”;“ 禅 城区 低 碳 试点 园区 ”。 
五 大 平台 提供 一 体 化 专业 服务 
园区 已 引入 科技 服务 平台 、 金 融 服务 平台 、 人 才 服 务 
平台 、 招 商 服务 平台 、 园 区 合作 平台 五 大 平台 ， 为 人 园 企 
业 提 供 技术 升级 、 人 才 培 养 、 金 融 支 持 、 政 策 引导 扶持 、 
合作 交流 等 一 体 化 专业 服务 。 
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都 市 里 配套 设施 至 齐全 的 厂房 

华南 电源 创新 科技 园 大 力 打造 、 扶 持 、 发 展 电源 电子 
类 产业 ， 以 都 市 型 厂房 为 核心 ， 以 总 部 大 楼 和 商业 办 公 楼 
为 服务 载体 ， 配 备 了 会 议 办 公 、 展 厅 、 会 展 中 心 、 培 训 中 
心 、 商 会 协会 办 公 区 、 银 行 、 自 助 服务 中 心 、 回 廊 书 吧 、 
中 西餐 厅 、 酒 店 、 车 位 、 人 才 公寓 、 员 工 饭 堂 、 图 书馆 、 
超市 、 运 动 及 休闲 等 配套 设施 。 

活性 商务 、 产 业 空 间 

华南 电源 创新 科技 园 是 区 域内 规模 较 大 的 主题 园区 ， 
总 占 地 面积 约 330 亩 ， 建 成 后 总 建筑 面积 达 42.6 万 平方 
米 ， 分 核心 区 及 外 延 区 两 部 分 进行 打造 。 

总 部 大 楼 定位 为 兼 具 电源 企业 总 部 办 公 、 园 区 服务 平 
台 及 产业 商务 配套 的 功能 ， 目 前 部 分 主力 商业 及 区 域内 的 
电 商 龙头 开始 陆续 进驻 ， 包 括 四 星 级 标准 精品 酒店 、 五 星 
级 豪华 多 功能 影院 、 港 台 和 餐饮 白领 餐厅 、 商 协会 平台 、 互 
联网 + 电 商 企业 ， 创 客 、 创 新 授 化 器 等 ， 签 约 面积 超过 2.3 
万 平方 米 。 

2# 商 业 办 公 楼 ， 建 筑 面积 约 3.3 万 平方 米 ， 分 为 南 塔 
(7 层 ) 和 北 塔 (9 层 )， 首 二 层 为 商业 旺 铺 ， 三 层 以 上 为 
商务 办 公 ，200 ~3000m 活性 商务 空间 自由 组 合 。 

园区 都 市 型 厂房 ， 户 型 为 方正 的 1300m ”和 2000m 空 
间 ， 拥 有 独立 产权 ， 可 租 、 可 售 、 可 按揭 ， 五 大 服务 平台 
促进 产业 发 展 ， 百 强 龙 头 企业 率 先 抢 驻 。 

上 市 企业 与 骨干 企业 的 选择 

华南 电源 创新 科技 园 的 企业 总 数 已 经 达到 202 家 ， 累 
计 入 园 的 电源 、 电 子 类 及 其 上 下 游 产 业 的 企业 达 90 多 家 ， 
占 园 区 总 企业 数 的 46. 5% ， 其 中 2015 年 新 增 人 园 企业 达 4 
家 ,包括 厦门 科 华 、 湖 南 科 力 远 两 家 上 市 企业 ,佛山 电源 
行业 协会 中 的 骨干 企业 ( 柏 殉 、 新 光宏 锐 、 众 僵 、 欧 立 、 
飞 星 、 朗 博 等 ) 。 

2# 商 业 办 公 楼 : 





























































































































第 九 篇 主要 电源 


企业 简介 “587. 





广东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 


CHESH 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


(CAMPION 





523718 
0769-87725486 
0769-87927259 


简介 : 





广东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 〈 简 称 志 成 冠军 集 








东莞 市 塘 厦 镇 田 心 工业 区 


tc60-sc3@ zhicheng-champion. com 


www. zhicheng-champion. com 








于 陛 
投资 
1992 
自 有 











团 ) 位 


邻 深圳 特区 的 东莞 市 墙 厦 镇 ， 是 一 家 集 科 、 工 、 贸 、 

















资产 逾 6 亿 元 。 
公司 设 
































于 一 体 的 国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 ， 始 创 于 
年 8 月 ， 注 册 资金 喜 亿 元 人 民 币 ， 





占 地 15 万 平方 米 ， 


j 3 个 研发 机 构 ，4 个 生产 厂区 ，32 个 分 公司 


办 事 处 ， 有 员工 700 余 名 ,其 中 各 类 专业 人 才 300 多 名 。 





技术 
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密封 


中 大 
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复 盖 


制造 
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队 、 


上 以 




















式 免 维护 铅 酸 蓄 











国内 多 所 著名 高 校 为 依托 ， 致 力 从 二 
光 机 电 一 体 化 、 能 源 与 高 效 节 能 、 
的 自主 创新 ， 研发、 生产 、 销 售 不 间断 电源 ( UPS)、 
电源 (INV) 、 应 急电 源 (EPS) 、 高 压 直流 电源 、 电 动 汽车 
电站 及 管理 系统 、 太 阳 能 光伏 并 网 发 
E 池 、 骨 入 式 多 媒体 软件 、 网 络 安防 











软件 四 大 高 新 











基于 


电子 信息 、 
技术 领域 


逆 变 




















有 系统 、 








系统 等 ， 广 泛 应 用 于 上 








妇 建 





筑 和 经 济 基础 的 各 个 领域 ， 











国内 和 40 多 个 
业 重 点 企业 之 一 。 











近年 来 ， 公 司 的 不 间断 电源 产品 成 功 地 应 用 
西昌 卫星 发 射 基地 、 北 京 地 铁 工程 、 北 京 奥 运 新 闻 中 
心 和 奥运 鸟巢 场馆 、 世 博 会 、 第 21 








第 十 
等 重 


公安 











国家 与 地 


届 全 国运 动 会 、 广 州 亚运 会 场馆 











区 市 场 ， 是 广东 省 20 家 装备 


行为 企业 ”等 
































色 视 入 网 设备 器 材 认定 ”和 中 
通信 设备 器 材 进 网 许可 证 ” 





。2000 年 获得 





国家 广播 电影 电视 总 局 “ 广 


















































国人 民 解 放 军 参谋 部 “ 国 
， 此 外 ， 产 品 还 获得 了 欧盟 的 








际 








CE、 美 国 的 UL 和 FCC， 德国 的 TiV、 澳 洲 的 ASANZS 等 国 
际 认证 ， 并 拥有 近 百 项 专利 及 软件 著作 权 。 








公司 大 力 推广 品牌 战略 。 为 了 培育 属于 自己 的 品牌 ， 


公司 提出 了 “质量 第 一 ， 信 誉 为 本 ”的 质量 方针 ， 在 国 














内 


同行 业 中 率先 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 认证 和 
ISO14001 环境 管理 体系 认证 。 连 续 7 年 被 广东 省 工商 行政 


管理 局 评定 为 
































应 急电 源 、 萤 

















总 局 商标 





系 及 GJB9001B 武器 装备 





驰名 商标 ”。 





l 团 公司 通过 








“ 守 合同 重 信用 ”企业 ,不 间断 电源 、EPS 
电池 产品 被 评 为 “广东 省 名 牌 产 品 ”， 企 业 注 
册 商 标 被 评 为 “广东 省 著名 商标 ”，2010 年 又 被 
局 认定 为 “中 国 











国家 工商 


ISO018001 职业 健康 安全 管理 体 
质量 管理 体系 认证 。 





2013 年 。 获 得 武器 装备 科研 生产 许可 证 。 


2012 年 
企业 被 评 为 
2011 年 
2010 年 
业 被 评选 为 
2009 年 
术 企业 ”称号 


2008 年 
金奖 ”; 














于 武警 部 






































公司 通过 


大 项 目 。 安 防 产品 在 东 
厅 交 通 管理 系统 的 车 载 移动 报警 设备 招标 中 相继 中 标 。 
自主 创新 ， 构 建 和 完善 了 以 企 





莞 市 的 和 








用 世界 大 学 生 运 动 会 、 
、 广 州 超级 计算 中 心 
技 强 警 工程 和 广东 省 





此 为 主体 、 市 


场 为 导向 、 产 学 研 相 结合 的 技术 创新 体系 ， 并 成 功 地 组 建 
了 “广东 省 企业 技术 中 心 、“ 广 东 省 大 功率 不 间断 电源 工 


程 研 


家 10 项 产品 空 








究 开 发 中 心 ”、 











国家 


将 设 











重点 新 产品 ， 并 率先 将 





“博士 后 科研 工作 站 ”， 先 后 填补 了 国 
白 ， 其 中 有 9 项 产品 被 列 人 国家 火炬 计划 和 























国内 





已 源 产品 的 生 ; 
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化 的 改革 和 优化 ， 在 提升 产品 质量 的 同时 ， 又 以 
间 ， 为 持续 健康 发 展 英 定 了 坚 


格 定 
实 的 
军 企 





计划 














业 ， 以 非凡 的 业绩 启 来 
公司 先后 被 认定 为 “ 国 








位 开拓 出 更 大 的 市 场 空 
基础 。 在 短 短 的 几 年 间 ， 作 为 国内 





重点 高 新 技术 企业 ”、 

















了 数不胜数 的 索 誉 。 
家 高 新 技术 企业 ” “ 














电源 研发 制造 的 领 


“规模 化 ， 
、 生 产 、 经 营 及 售后 服务 等 各 个 环节 逐步 进行 专业 


合理 的 价 


2007 年 


企业 被 任命 为 “全 国电 力 
不 间断 电源 分 技术 委员 会 ” 
“标准 化 良好 行为 企业 ”; 志 成 冠军 








集 








获 


企 ， 


[成 为 三 级 军工 保密 
V 注 
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企业 再 次 被 授予 “ 











团 公司 注册 资本 由 5000 万 元 增 至 1 亿 元 ; 
“广东 省 知识 产权 示范 企业 ”。 


资格 单位 。 








册 商 标 被 评 为 “中 国 驰 名 商标 ”; 企 
“国家 创新 型 试点 企业 ”。 
国家 火炬 计划 重点 高 新 技 








; 企业 被 评 为 50 家 “广东 省 装备 制造 业 骨 干 
企业 ”之 一 ; 企业 被 授予 “广东 省 先进 企业 ”称号 。 





发 明 专 利 大 功率 不 间 


断 电 源 荣 获 “ 中 国 





专利 




















包子 学 标准 化 技术 委员 会 








承担 单位 ; 企 


评 为 AAAA 级 








博 
EE 源 产 品 通 过 











不 间断 




















2006 年 


证 ; 安防 视频 监控 联网 系统 平台 被 记 
目 ”; 公司 被 评 为 “广东 省 优秀 企业 ”。 
企业 通过 ISO10012 计量 保证 体系 论证 ; 被 评 














为 “广东 省 知识 产权 优势 企业 ”。 






































2005 年 ”企业 通过 ISO14001 环境 管理 
模块 化 不 间断 电源 被 认定 为 “国家 重 ， 
商标 被 评 为 “广东 省 著名 商标 ”。 

2004 年 
“中 国 优秀 民营 科技 企 








重点 企业 ”; 不 间断 电源 被 评 为 “ 
商标 率先 被 评 为 “广东 省 著名 商标 ”。 
重点 高 新 技术 企业 ”; 在 线 


2003 年 











国家 火炬 





“国家 创新 型 试点 企业 ”、 率 先 


29 家 “广东 省 创新 型 企业 ”、50 家 “广东 省 装备 制造 业 骨 























干 企业 "、“ 广 东 省 百 强 民营 企业 ”及 4A 级 “标准 化 良好 








区 





士 后 科研 工作 站 成 立 。 
“中 国 节 能 产品 ” 认 








为 “国家 火炬 计划 项 











体系 认证 ; 高 频 
点 新 产品 ”; 企业 注册 





公司 被 评 为 “广东 省 优秀 高 新 技术 企业 ”、 








此 ”; 被 认定 为 “广东 省 装备 制造 业 























被 认定 为 “ 国 
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式 三 相 大 容量 








优秀 民营 企业 " 、“ 广 东 省 采用 国 


2002 年 


不 间断 








广东 省 名 牌 产品 ”; 注册 


电源 被 评 为 “国家 优秀 火炬 计划 项 








目 ”; 公司 先后 被 评 为 “广东 省 百 强 民营 企业 ”、 





“广东 省 














不 间断 电源 N + 1 并 联 

















际 标准 先进 企业 ”。 


系统 被 认定 为 “国家 


重点 新 产品 ”; 被 评 为 “广东 省 优秀 民营 企业 ”。 





588 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





主要 产品 介绍 : 











多 制式 模块 化 EPS 应 急电 源 
输入 特性 : AC380V +10% ; 
输出 特性 : AC220/380V 上 29%6 ; 
转换 效率 : 大 92% ; 
认证 标准 : GB17945-2010; 
输入 频率 : 50Hz +5% 
市 电 供电 转 应 急 供电 切换 时 间 : <10ms; 

输出 波形 为 标准 正弦 波 ， 正弦 波 失真 度 : <3% 。 
企业 高 层 采访 : 
被 采访 人 : 李 民 英 总 工程 师 

区 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

公司 在 2015 年 度 ， 在 技术 上 继续 与 华中 科技 大 学 等 国 
内 著名 高 校 合 作 ， 在 产品 方向 继续 以 不 间断 电源 (UPS ) 、 
逆 变 电源 (INV) 、 应 急电 源 (EPS) 、 储 能 电站 装置 、 高 压 
直流 电源 、 电 动 汽 车 充电 桩 、BMS 管理 系统 、 太 阳 能 光伏 
并 网 发 电 系统 、 新 型 阀 控 密封 式 免 维 护 铅 酸 蓄电池 、 磷 酸 
铁 锂 钒 电池 等 先进 电源 产品 及 配套 产品 为 重点 。 
在 2015 年 公司 积极 布局 电源 市 场 的 新 方向 、 新 领域 ， 
进军 新 能 源 电 动 汽车 市 场 等 新 兴 市 场 领域 , 通过 自主 创新 
成 功 推出 了 电动 汽车 直流 充电 桩 ， 电 动 汽车 BMS 电池 管理 
系统 ， 以 及 模块 化 EPS 等 新 产品 ， 并 通过 了 东莞 市 科技 成 
果 鉴 定 。 

在 知识 产权 领域 ， 公 司 在 2015 年 再 获 丰收 ， 公 司 与 华 
中 科技 大 学 共同 合作 研发 的 “一 种 多 制式 UPS 电源 及 其 实 
现 方法 ”专利 ， 被 国家 知识 产权 局 授予 第 十 六 届 中 国 专利 
优秀 奖 。 继 “大 容量 不 间断 电源 ”获得 中 国 专利 金奖 后 ， 
又 一 次 获得 该 项 国家 殊荣 ， 成 为 UPS 行业 两 度 获 此 殊荣 的 
单位 。 

2015 年 公司 在 市 场 开 拓 方 面 也 不 断 加 强 ， 成 功 中 标 中 
国 移动 UPS 集 采 项 目 ， 成 功 中 标 江 苏 省 电力 公司 南京 供电 
公司 南京 电动 汽车 用 动力 电池 等 重大 项 目 。 既 在 传统 的 
UPS 产品 领域 万 得 行业 重要 客户 大 单 ， 又 在 电动 汽车 新 兴 















































































































































































































































































































































行业 领域 取得 了 市 场 突破 。 

总 体 而 言 ， 公 司 在 2015 年 保持 稳定 的 发 展 态势 ， 为 后 
续 、 长 远 的 可 持续 发 展 奠定 了 坚实 的 基础 。 

> 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 

决策 成 熟 ; 组 织 可 靠 ; 员工 稳定 ; 品牌 效应 ; 创新 发 
展 ; 质量 至 上 。 

>2015 年 公司 产品 进入 了 那些 目标 市 场 ? 对 于 主要 业 
务 领域 的 定位 是 哪 方面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 那些 目标 市 场 ? 

2015 年 公司 的 市 场 仍然 以 传统 的 UPS、EPS 电源 ， 高 
压 直 流 电源 为 主 ， 同 时 下 大 力气 开拓 电动 汽车 行业 这 一 新 
兴 市 场 领域 。 

2015 年 公司 在 主 营 的 传统 UPS、EPS 产品 业务 领域 ， 
以 移动 等 行业 大 客户 为 主要 目标 市 场 ， 成 功 中 标 中 国 移动 
2016 至 2017 年 UPS 集 采 项 目 。 

在 新 兴 的 电动 汽车 领域 ， 公 司 成 功 中 标 江 苏 省 电力 公 
司 南京 供电 公司 南京 电动 汽车 用 动力 电池 项 目 。 

2015 年 公司 在 传统 业务 和 新 兴业 务 领 域 的 市 场 开 拓 方 
看 均 取 得 了 大 的 突破 。 在 后 续 将 加 强 对 现 有 市 场 和 行业 客 
户 的 维护 和 巩固 ， 同 时 积极 布局 扩张 新 能 源 汽车 市 场 ， 
点 进军 电动 汽车 充电 棕 ， 汽 车 电池 BMS 管理 系统 等 产品 

2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 

2015 年 是 电源 行业 不 平 几 的 一 年 ， 我 最 大 的 感触 是 电 
源 行业 的 洗 牌 在 加 剧 ， 跨 界 在 加 剧 ， 竞 争 在 加 剧 ， 而 互联 
网 + 正在 对 行业 形成 新 的 推动 力 ， 电 源 行业 和 互联 网 结合 
值得 我 们 研究 。 逆 水 行 舟 不 进 则 退 ， 对 于 我 们 公司 ， 除 了 
努力 拼搏 ， 再 无 其 它 捷径 ， 后 续 公 司 会 进一步 关注 行业 发 
展 趋势 ， 加 大 技术 研发 投入 和 品质 管理 ， 用 先进 的 技术 和 
实在 的 产品 品质 来 确保 在 电源 行业 的 地 位 。 

> 您 对 整个 电源 行业 的 发 展 态势 有 什么 看 法 
取 了 怎样 的 应 对 措施 ? 
电源 行业 正在 翻 开 新 的 篇 章 ， 以 新 能 源 为 代表 的 电动 
汽车 行业 的 迅猛 成 长 正在 拉动 电源 行业 的 新 一 轮 成 长 ， 也 
引发 了 电源 行业 抢占 新 能 源 产 品 制高点 的 新 一 轮 军 备 竞赛 。 
同时 ， 互 联网 + 战略 正在 对 各 行 各 业 产 生 深 远 的 影响 ， 这 
也 是 我 们 不 得 不 着 重 关注 的 地 方 。 我 们 公司 将 全 力 投入 对 
新 能 源 领 域 电源 产品 的 技术 研发 ， 以 抢占 市 场 和 技术 的 制 
高 点 ， 同 时 也 会 时 刻 关注 并 研究 互联 网 行业 和 电源 行业 融 
合 的 方式 方法 。 
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深圳 市 航嘉 驰 源 电 气 股份 有 限 公 司 


Huntkey 肯 敲 

地 址 : 广东 省 深圳 市 龙岗 区 坂田 坂 雪 大 道 航嘉 工业 园 
邮编 : 518129 

电话 : 0755-89606666 

传真 : 0755-89606333 

邮箱 : secy@ huntkey. net 

网 址 : www. huntkey. com 
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介 : 


航嘉 企业 机 构 (Huntkey) 总 部 位 于 深圳 ， 设 有 深圳 市 





航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公 司 、 河 源 洒 嘉 实业 有 限 公 司 、 航 
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产品 服务 涉及 





Lisa 


年 ， 


管理 软件 等 多 个 领域 。 
圳 ) 
平方 米 的 航嘉 (合肥 ) 科技 园 ， 是 中 国 规模 领先 的 PC 电 
源 、 


电器 〈 合 肥 ) 有 限 公 司 、 嘉 源 锐 信 软 件 公司 等 主导 企业 ， 
电源 、 电 脑 、 家 电 、 通 信 、 消 费 电 子 、LED、 
目前 ， 拥 有 11 万 平方 米 的 航嘉 “〈 深 
工业 园 、38 万 平方 米 的 航嘉 (河源 ) 工业 园 及 50 万 













































































家 电 配 套 生产 基地 。 
深圳 市 航嘉 驰 源 电 气 股份 有 限 公 司 公司 创立 于 1995 
是 国家 高 新 技术 企业 ， 是 中 国 规模 领先 电源 制造 基地 。 






































航嘉 20 年 来 致力 于 电源 供应 器 和 电源 系统 的 产品 设计 、 研 


发 、 
中 国电 源 行业 学 会 (CPSS) 副 理 事 长 单位 、 深 圳 市 高 新 技 























生产 和 销售 ， 是 国际 电源 制造 商 协会 (PSMA) 会 员 、 






































术 产 业 协 会 副 会 长 单位 、 深 圳 首届 优秀 民营 企业 。 经 过 多 


年 的 发 展 ， 航 嘉 取 得 了 业界 非 几 成 就 
已 成 为 电源 行业 具有 竞争 实力 的 品牌 ， 
市 场 占 
华为 等 企业 。 





中 国 领 先 地 位 的 辉 烛 成 就 。 其 精心 打造 的 高 水 平 研发 团队 ， 

















。 目 前 “航嘉 ”品牌 
其 中 电脑 电源 国内 
j 率 稳 居 领先 地 位 。 主 要 客户 有 联想 、 戴 尔 、 惠 普 、 






























































此 外 航嘉 成 立 至 今 一 路 前 行 ， 创 电力 、 








包子 行业 多 项 














致力 于 创造 更 安全 、 更 可 靠 、 更 耐用 的 电工 产品 。 航 嘉 电 
源 转 换 絮 (俗称 





















































电源 插座 或 排 插 





)， 以 USB 外 观 为 代表 的 























































































































多 项 设计 获得 国家 专利 。 航 嘉 电工 产品 以 其 可 靠 的 品质 ， 
独特 的 造型 和 功能 设计 ， 使 得 产品 远 销 海内 外 ， 已 成 功 进 
驻 各 大 商 超 及 电 商 平台 ， 成 为 安全 家 居 的 必 备 品 。 

河源 肖 嘉 实业 有 限 公 司 坐落 于 粤 东 北 交 通 重 镇 一 河 
源 市 源 城 区 龙 岭 工业 区 航嘉 〈 河 源 ) 工业 园 ， 公 司 立 足 于 
电脑 机 箱 及 小 家 电 产 品 的 研发 、 设 计 、 生 产 和 销售 ， 产 品 
涉及 五 金 、 塑 腕 、 电 子 装配 、 变 压 器 、 线 材 、 风 扇 和 小 家 
电 产 品 。 公 司 主要 客户 为 联想 、 海 尔 、 








华为 、 富 士 康 等 知 








名 企业 ， 产 品 获 多 项 国家 专利 。 


en 




















航嘉 电器 (合肥 





限 公 司 位 于 航嘉 (合肥 ) 科技 


























。 航 嘉 〈 合 肥 ) 科技 园 落户 于 国家 合肥 经 济 技术 开发 区 ， 
坐落 在 南 艳 湖畔 ， 占 地 面积 500 余 亩 。 航 嘉 电器 〈 合 肥 ) 
j 限 公司 专注 于 家 电 及 其 配套 产品 领域 ， 主 要 客户 为 海尔 、 
格力 等 国内 家 电厂 商 。 公 司 以 为 家 




































































包 领 域 提 供 智能 控制 模 







































































块 、 结 构 模 块 解决 方案 为 核心 业务 。 公 司 在 智能 控制 模块 
方面 成 立 了 3 间 模 块 解决 方案 联合 开发 实验 室 、3 间 核 心 部 
件 联合 研究 室 ; 在 结构 模块 方面 成 立 了 2 间 模 块 解决 方案 
联合 开发 实验 室 、2 间 核 心材 料 联合 分 析 室 。 同 时 在 SMT、 
电子 装配 、 变 压 器 、 线 束 、 五 金 、 注 塑 等 方面 形成 了 规模 
化 制造 能 力 。 

发 展 历程 : 

2015 年 


航嘉 荣获 联想 客户 QBR 第 一 名 和 JQE 金 质 奖 
航嘉 荣 获 “ 全 国 质量 诚信 标杆 典型 企业 ”称号 
首次 入 选中 国电 子 信息 百 强 企业 

航嘉 荣获 “2014 年 度 质量 事业 贡献 奖 ” 

肪 嘉 三 项 电源 标准 获 国 家 行业 标准 立项 

及 嘉 获 “ 广 东 省 全 国名 牌 ”荣誉 称号 
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2014 年 
总 裁 罗 文 华 先 生 获 “中 国 (行业 ) 品牌 十 大 创新 人 











”荣誉 称号 





获 联 想 “ 钻 石 供应 商 奖 ” 
总 裁 罗 文 华 先 生 获 “2013 安徽 年 度 经 济 人 物 ” 荣 誉 称 








航嘉 笔记 本 适配器 荣 麻 “ 
2013 年 
获 联 想 (Lenovo) “Perfect Quality Award” 品 
获 华为 “核心 供应 商 ” 奖 

获 “ 全 国 质量 和 服务 诚信 承诺 优秀 示范 企业 ”要 人 誉 称 








洒 


奖 




















2012 年 

获 深 圳 市 技术 中 心 企业 

联想 “ 铅 石 供应 商 奖 ” 

华为 “品质 管理 ” 奖 

011 年 

A DSG 品质 改善 奖 

联想 “Perfect Quality Award” 品质 奖 
10 年 

联想 “Perfect Quality Award” 品质 奖 
深圳 市 全 面 质量 管理 30 周年 优秀 企业 
肥 市 嘉 富 精密 工业 有 限 公 司 成 立 

源 锐 信 软 件 公司 成 立 
国家 高 新 技术 企业 
2009 年 

“Huntkey 航嘉 ”被 中 国 工商 局 授予 “中 国 驰名 商标 ” 
获 深圳 市 “优秀 外 地 来 深 建设 者 之 家 ”称号 
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Do 





St 









































党 灶 吵 江淮 号 党 




































































航嘉 (河源 ) 工业 园 一 期 工程 完工 
航嘉 电器 〈 合 肥 ) 有 限 公 司 成 立 








获 华 为 “优秀 合作 供应 商 ” 奖 

2008 年 

总 裁 罗 文 华 移 生 担 任 北京 奥运 圣火 传递 拉萨 站 火炬 手 
通过 国际 劳工 组 织 OHSAS18001: 2001 职业 健康 安全 












































害 物质 管理 认证 




















过 国际 电工 委员 会 QC080000 





MVPLAND K650 
MVPLAND K650 采用 黑色 磨砂 外 壳 ， 通 过 80PLUS 金 




















590 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 














牌 认证 ， 最 高 转化 效率 可 达 92% 。 产 品 适 
全 网 电路 ， 配 备 了 IZO 开关 。 
采用 LLC 谐振 电路 结构 ， 主 动 式 PFC， 额 定 功 率 








于 100 ~ 240V 























近年 来 ， 台 达 陆 续 染 获 多 项 国际 荣耀 与 肯定 。 自 2011 
年 起 ， 台 达 连 续 三 年 和 人选 道 琼斯 可 持续 发 展 指数 (Dow 
Jones Sustainability Indexes) 之 世界 指数 ; 2011 ~ 2013 年 连 



































650W， 单 路 54A 的 12V 输出 能 力 ，14cm 液压 智能 风扇 可 
以 侦 测 温度 变化 ， 调 节 转 速 ， 让 散热 和 噪声 达到 最 佳 平衡 。 
航嘉 MVPLAND K650 采用 半 模 组 化 设计 ， 线 材 全 部 采 
用 蛇 皮 网 管 包 于 ， 长 度 充裕 ， 支持 背部 走 线 。 























台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公司 


人 NELTA eit 

地 址 :上海 市 浦东 新 区 民 雨 路 182 号 
邮编 :201209 

电话 : 021-58635678 

传真 ; 021-68723996 


邮箱 : sophia. zhou@ deltaww. com. cn 











网 址 : www. deltaww. com 
简介 : 

台 达 集团 创立 于 1971 年 ， 为 电源 管理 与 散热 管理 解决 
方案 的 领导 厂商 ， 并 在 多 项 产品 领域 居 世 界 重要 地 位 。 面 
对 日 益 严 重 的 气候 变迁 议题 ， 台 达 秉 持 “ 环 保 节能 爱 地 
球 ” 的 经 营 使 命 ， 运用 电源 设计 与 管理 的 基础 ， 整 合 全 球 
资源 与 创新 研发 ， 深 耕三 大 业务 范畴 ， 包 含 “电源 及 元 器 
件 ”、“ 能 源 管理 ”与 “智能 绿 生活 ”。 
基于 对 环境 保护 的 承诺 ， 台 达 不 断 提高 电源 产品 的 转 
换 效率 ， 并 成 为 全 球 电源 及 可 再 生 能 源 整合 方案 的 领导 者 。 
目前 ， 产 品 转换 效率 都 已 达 90% 以 上 ， 其 中 先进 的 通信 电 
源 效 率 超 过 97% ， 光 伏 闭 变 器 效率 高 达 98.7% 。 我 们 坚 
信 ， 发 展 环保 节能 产品 ， 对 台 达 的 业务 成 长 与 环境 保护 的 
实践 均 具 有 正面 助 益 。 

2010 至 2013 年 间 ， 台 达 在 高 效 节能 产品 与 解决 方案 的 
整体 节能 方面 成 果 卓 著 ， 共 为 客户 节省 了 119 亿 度 电 ， 相 
当 于 638 万 吨 二 氧化 碳 排放 量 。 在 众多 的 节能 产品 中 ， 台 
达 亦 研发 出 全 球 符合 “80 PLUS” 詹 金 级 服务 器 电源 ， 效 率 
高 达 96% 。 提 供 环保 、 洁 净 与 更 具 能 源 效率 的 解决 方案 ， 
是 台 达 企业 发 展 的 愿景 ， 台 达 期 待 藉 由 世界 的 电力 电子 核 
心 技术 与 能 力 ， 让 未 来 更 美好 。 台 达 持 续 通 过 多 元 方式 应 
对 不 断 变化 的 世界 ， 并 积极 落实 品牌 承诺 : “Smarter， 
Greener，Together”， 这 不 只 象征 了 台 达 对 自身 的 要 求 ， 也 
代表 对 股东 、 客 户 与 员工 的 承诺 。“ Smarter” 代 表 台 达 在 电 
源 效 率 与 可 再 生 能 源 的 核心 技术 能 力 ，“ Greener” 则 是 台 
达 创 立 以 来 所 坚持 的 “环保 、 节 能 、 爱 地 球 ” 的 企业 经 营 
使 命 , “Together” 是 台 达 的 经 营 哲学 ， 即 与 客户 建立 长 期 
伙伴 关系 。 我 们 深信 技术 与 合作 的 重要 性 ， 厌 由 领先 的 技 
术 与 客户 合作 ， 持 续 创 造 高 效率 、 可 靠 的 电源 及 元 器 件 产 
品 、 工 业 自 动 化 、 能 源 管 理 系 统 以 及 消费 性 商品 ， 为 工业 
客户 与 消费 者 提供 多 元 的 产品 与 服务 。 

台 达 集团 的 运营 网 点 遍布 全 球 ， 在 中 国 大 陆 、 中 国 台 
湾 、 美 国 、 泰 国 、 新 加 坡 、 日 本 、 墨 西 哥 、 印 度 、 巴 西 及 
欧洲 等 地 设 有 研发 中 心 和 生产 基地 。 






































































































































































































































































































































































































































续 三 年 人 选 “ 台 湾 二 十 大 国际 品牌 ”; 2010 ~ 2013 年 连续 
四 年 荣 登 《中 国 绿色 公司 》 百 强 榜 民 营 企 业 五 十 强 ; 2012 
~2013 年 蝉联 《第 一 财经 》 中 国企 业 社会 责任 榜 “ 杰 出 企 
业 奖 ”; 入 选中 国 社 科 院 “2013 企业 社会 责任 ”外 企 百 强 
前 十 强 等 。 
台 达 电子 企业 管理 (上海) 有 限 公司 是 台 达 集团 的 全 
资 子 公 司 ， 主 要 从 事 电能 有 效 利用 和 计算 机 、 信 息 、 通 信 、 
网 络 、 机 电 、 光 电 、 汽 车 电子 领域 ， 以 及 太阳 能 、 风 能 冬 
绿色 能 源 的 研究 开发 和 技术 支持 ， 配 合集 团 整体 策略 ， 运 
j 电 源 设 计 与 管理 的 基础 ， 结 合 相关 领域 创新 技术 及 软 硬 
件 开发 ， 深 耕三 大 业务 范畴 ， 使 台 达 逐步 从 产品 制造 商 转 
型 成 为 整体 节能 解决 方案 的 提供 商 。 
主要 产品 介绍 : 





































































































































































































全 sm 








1 reddot award 2015 
| JARD, 
2016 


台 达 为 全 球 电 源 产品 与 无 刷 直 流风 扇 的 领导 厂商 ,为 
移动 装置 、 云 计算 设备 、 家 用 电器 与 医疗 设备 等 提供 全 系 
列 的 核心 元 器 件 、 电 源 供 应 器 、 散 热管 理 方案 。 我 们 的 定 
制 化 服务 同时 也 是 全 球 众多 知名 品牌 的 首选 。 台 达 通 信和 电 
源 Golden Eagle 末 获 2015 年 德国 红 点 产品 设计 奖 及 2016 年 
德国 还 设计 奖 ， 为 通信 电源 中 全 球 率先 获得 双 项 世界 设计 
大 奖 的 产品 。 
企业 高 层 采访 : 

被 采访 人 : 周志 宏 台 达 发 言 人 

> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

台 达 为 电源 管理 与 散热 解决 方案 的 领导 厂商 ， 并 在 多 
项 产品 领域 居 世 界 重要 地 位 。 近 年 来 ， 台 达 业 绩 持 续 增长 ， 
财务 表现 亦 逐 年 迭 创 佳 绩 , 2015 年 集团 总 营 收 达 75.77 亿 
美金 。 同 时 ， 台 达 积 极 发 展品 牌 ， 持 续 提 供 高 效率 且 可 靠 
的 节能 整体 解决 方案 。 台 达 运 营 网 点 遍布 全 球 ， 在 中 国 大 
陆 、 中 国 台 湾 地 区 、 美 国 、 泰 国 、 日 本 、 新 加 坡 、 墨 西 哥 、 
印度 、 巴 西 及 欧洲 等 地 设 有 研发 中 心 和 生产 基地 。 

台 达 将 企业 社会 责任 与 公司 经 营 策略 与 日 常 运 营 结合 
在 一 起 ， 过 去 5 年 台 达 单位 产值 用 电量 下 降 50% ， 高 效 节 
能 产品 与 解决 方案 已 协助 客户 节省 148 亿 度 电 ， 相 当 减 少 
790 万 吨 的 二 氧化 碳 排放 。 面 对 下 一 个 5 年 ， 台 达 积 极 响 应 
CDP (国际 碳 信息 披露 计划 ) 的 Commit to Action (企业 承 
诺 减 排行 动 )， 承 诺 2020 年 前 ， 扩 大 节 电 范围 至 三 区 、 建 




















































































































































































































第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 .591 . 











筑 物 及 数据 中 心 ， 将 单 





位 产值 用 电量 再 下 降 30% 。 











此 外 ， 气 候 变 迁 与 
存 问题 。 台 达 相 当 关注 





全 球 暧 化 是 所 有 产业 必须 面 对 的 生 
此 项 议题 ,积极 参与 2015 年 于 巴黎 





举办 的 联合 国 气候 变迁 大 会 (COP 21) ， 并 规划 “前 进 巴 








黎 ” 系 列 活动 ， 以 多 场 
建筑 展览 ， 与 世界 各 国 
节能 减 碳 成 果 。 














周边 会 议 及 “Delta21 @ COP21” 绿 
代表 分 享 台 达 长 期 耕耘 的 绿 建筑 及 





























台 达 可 持续 经 营 的 成 效 也 再 








获 国 际 肯 定 ， 从 竞争 激烈 














的 全 球 45 家 领先 电子 设备 、 仪 器 及 元 器 件 企业 中 脱 颖 而 





于 

















出 ， 连 续 第 五 年 人 选 道琼斯 可 持续 发 展 指数 (Dow Jones 


Sustainability Indexes ，DJSI) 的 “世界 指数 ”(DJSI World ) ， 







































































总 体 评 分 路 居 全 球 电子 设备 行业 之 首 。 

> 公司 当前 的 兖 争 核心 优势 是 什么 ? 
凭借 着 40 余年 的 电力 电子 核心 技术 与 领先 地 位 ， 台 达 
深耕 “电源 及 元 器 件 ”、“ 能 源 管理 ”及 “智能 绿 生活 ”三 




















大 业务 范畴 。 
每 年 投入 集团 总 营 




















收 的 5% ~6% 作为 研发 预算 。 全 球 








研发 人 员 超 过 7，000 名 ,在 中 国 大 陆 有 23 个 研发 中 心 ， 
超过 3，000 名 研发 工程 师 。 











台 达 持续 通过 多 元 方式 顺应 变动 的 世界 ， 并 积极 落实 


















































发 展 战略 ， 台 达 会 持续 发 展 绿 能 科技 ,耕耘 创新 、 节 能 科 
拉 并 具 洪 力 的 领域 ,并 持续 投入 研发 费用 ， 开 发 产品 。 
2015 年 是 中 国 从 制造 大 国 迈 向 制造 强国 的 加 速 点 ， 各 
项 宏观 政策 莫 定 了 “智能 制造 ”的 发 展 方向 ; 在 大 数据 、 
机 器 人 、 物 联网 、 云 计算 、 网 络 安全 、 知 识 工 作 自 动 化 、 
虚拟 现实 等 工业 化 与 信息 化 新 技术 的 推动 下 ， 智 能 化 制造 
浪潮 已 拉 开 序幕 。 为 了 成 功 实现 运营 升级 ， 台 达 将 更 进 一 
步 深 化 “智能 、 节 能 、 效 能 ”的 绿色 行动 。 
> 您 对 整个 电源 行业 的 发 展 态势 有 什么 看 法 ? 公司 采 
取 了 怎样 的 应 对 措施 ? 
全 球 PC 产业 持续 下 滑 ， 台 达 除 了 对 现 有 市 场 维持 有 机 
成 长 外 ， 更 将 通过 并 购 与 发 展 整合 方案 ， 扩 大 业务 范围 与 
规模 。 
10 年 后 将 是 物 联网 〈IoT) 的 世界 ， 这 将 改变 我 们 熟悉 
的 制造 业 生态 ，IoT 与 台 达 未 来 5 ~ 10 年 要 做 的 东西 息 息 相 
关 ， 包 括 大 数据 、 数 据 分 析 等 ， 都 是 将 来 的 趋势 。 
“大 电源 ”趋势 : 在 通信 、 轨 道 交 通 与 再 生 能 源 市 场 
上 ， 对 大 瓦 数 的 电源 需求 强 ， 台 达 与 三 萎 做 技 转 的 锂电 池 ， 
将 在 明年 (2017 年 ) 初 量 产 ,这些 新 电池 将 应 用 在 巴士 和 
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品牌 承诺 “Smarter，Greener，Together”， 并 实践 “ 环 
保 、 节 能 、 爱 地 球 ” 的 企业 经 营 使 命 ， 持 续 强 化 创新 与 研 
发 能 量 , 创造 长 久 的 永 续 竞 争 力 ， 并 运用 全 球 布局 优势 ， 
协同 整合 ， 达 到 相 加 相 乘 的 效果 。 

每 年 固定 举办 世界 级 的 技术 交流 研讨 会 与 电力 电子 相 
关 的 研讨 会 。 





与 国际 学 术 / 研究 

















机 构 合作 ， 也 开展 高 校 合作 ， 台 达 


在 大 陆 与 高 校 共 建 实验 室 、 合 作 办 班 、 对 接 学 校 的 电机 人 
才 培 养 、 设 立 博士 后 工作 站 ， 也 开展 卓越 工程 师 计 划 、 高 








校 科研 合作 等 。 








以 台 达 (上 海 ) 研发 中 心 为 例 : 
自 2003 年 成 立 以 来 ， 积 极 招揽 及 培育 众多 大 陆 名 校 毕 





业 的 研发 人 才 。 














发 展 博士 后 工作 站 及 校 企 合作 之 培养 基地 。 具 有 博 十 
后 工作 站 资格 ， 并 积极 与 多 所 学 校 ， 如 浙江 大 学 、 清 华 大 
学 等 签署 实习 与 培养 基地 协议 ， 并 被 授予 浙江 大 学 国家 工 








程 实践 教育 中 心 ， 以 吸 























引 更 多 高 端 研 发 人 才 开 展 工作 交流 。 











入 2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ?对 于 主要 业 








务 领域 的 定位 是 哪 方 








在 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 











虑 增加 那些 目标 市 场 ? 








除了 持续 有 机 成 长 外 ， 台 达 也 同步 投入 开发 新 市 场 ， 











生 医 与 医疗 器 材 产 业 为 








其 中 之 一 。 台 达 积 极 布局 生 医 产业 ， 








并 于 2015 年 投资 环 瑞 医 投 公司 。 











台 达 将 持续 创新 ， 
的 领域 。 台 达 未 来 5 ~ 














发 展 绿 能 、 方 能 科技 ， 耕 耘 具 潜 力 








有 三 中 。 





厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 
KAONGE 


和 只 技术 

: 福建 省 厦门 火炬 高 新 区 火炬 园 马 垄 路 457 号 

: 361000 

: 0592-5160516 

: 0592-5162166 

: fuwenlin@ kehua. com 

网 址 : 

简介 : 
厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 (以 下 简称 “ 科 华 恒 盛 ”) 

前 身 创 立 于 1988 年 ，2010 年 深圳 A 股 上 市 (股票 代码 : 

002335 ) ， 专 注 于 电力 电子 设备 研发 、 制 造 28 年 ， 是 行业 

率先 “国家 认定 企业 技术 中 心 ”、“ 重 点 国家 火炬 计划 项 

目 ” 承 担 者 、“ 国 家 重点 高 新 技术 企业 ”、 “国家 技术 创新 

示范 企业 ”和 全 国 率先 “两 化 融合 管理 体系 ”评定 企业 。 
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www. kehua. com. cn 














































































































公司 拥有 高 端 电源 、 新 能 源 、 数 据 中 心 三 大 产品 方案 体系 ， 
产品 应 用 于 人 金融、 工业、 交通、 通信、 政府、 国防 、 教 育 、 
































医疗 、 电 力 、 新 能 源 、 数 据 中 心 等 行业 ， 服 务 于 全 球 80 多 
个 国家 和 地 区 ，20 多 万 用 户 ， 致 力 于 打造 生态 型 能 源 互联 
网 企业 。 

科 华 恒 盛 始终 坚持 “技术 自主 、 品 牌 自 有 ”的 发 展 理 
























































10 年 将 以 工业 自动 化 、 智 能 楼 宇 、 








大 电力 ( 储 能 电池 ) 为 发 展 重点 ， 且 持续 以 并 购 带 动 成 长 ， 














未 来 也 会 通过 投资 的 方 





























式 ， 跨 入 生 技 、 物 联网 等 相关 领域 ， 





壮大 成 长 动能 。 这 三 大 领域 将 是 未 来 5 ~ 10 年 的 发 展 重点 。 


>2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 





因 “ 十 三 五 规划 ”、 





“中 国 制造 2025”、“ 一 带 一 路 ”等 








念 ， 自 主 培养 的 三 名 国务 院 特殊 津贴 专家 领衔 500 多 人 的 
研发 困 队 。 科 华 恒 盛 专注 于 电源 技术 ， 致 力 于 动力 创新 ， 
先后 承担 国家 、 省 部 火炬 计划 ， 国 家 重点 新 产品 计划 ，863 
计划 等 30 余 个 项 目 ， 参 与 了 40 多 项 国家 和 行业 标准 的 制 
定 ， 获 得 国家 专利 、 软 件 著作 权 等 知识 产权 200 余 项 。 

科 华 恒 盛 电源 产品 及 解决 方案 广泛 应 用 于 工业 、 交 通 、 
金融 、 通 信 、 政 府 、 新 能 源 、 数 据 中 心 等 领域 ， 成 功 和 人 围 













































































"592 ， 


中 国电 源 行业 年 鉴 2016 








人 行 、 中 行 、 
信 、 中 国 








获 军队 装备 物资 采购 、 中 国 石 ; 
团 等 供应 商 资格 ， 并 与 国 
华 关系 。 众 多 重要 
运 鸟 梨 、 上 海 











建行 、 农 行 、 中 国人 寿 、 






































国税 总 局 、 中 国电 
交通 、 中 国 铁通 、 中 央 国 家 机 关 等 UPS 设备 选 型 ， 






























































刚刚 过 去 的 2015 年 ， 科 华 恒 盛 转型 稳步 推进 ， 营 销 变 
革 持 续 深化 ， 业 务 领域 不 断 开拓 上， 组 织 建设 逐步 完善 ， 资 






























































H 博 、 三 峡 枢纽 、 金 税 工程 、 首 都 机 场 、 

















等 。 





电 总 局 、 中 海 石 } 
































天 然 气管 道 、 蓝 星 化 工 集 ”本 运作 
I 外 知名 企业 建立 了 战略 合作 伙 ”这 一 年 ， 
程 都 选择 KELONG® ， 如 南京 青 奥 、 奥 

















j 效 开展 ， 品 牌 认 可 广泛 提高 ， 经 营 效益 日 渐 显著 。 
我 们 获得 了 工信部 和 财政 部 联合 认定 的 “技术 创 


新 示范 企业 ”， 成 功 入 选 行业 内 “国家 技术 中 心 ”"， 获 得 了 








| 


钻井 平台 、 上 海 商 飞 、 埃 塞 俄 比 亚 铁路 


科 华 恒 盛 一 直 保 持 着 高 速 的 业绩 增长 ， 主 营业 务 连续 














17 年 位 居 国 

















业 。 


科 华 恒 盛 在 全 国 


服务 网 点 ，3 
3A 服务 ， 从 


居 国 产品 牌 前 列 ; 20kVA 以 上 大 功率 UPS 在 所 
牧 中 排名 第 四 ， 位 居 国 产品 牌 前 列 ， 领 跑 中 国 本 土 电 源 产 


产品 牌 前 列 。 赛 迪 顾 问 发 布 报告 显示 : 2014 
年 ， 科 华 恒 盛 主 营 业务 在 所 有 国内 外 品牌 中 排名 第 四 ， 



























































建立 9 大 技术 服务 中 心 ，50 余 个 直属 
00 余 位 技术 工程 师 组 成 专业 服务 团队 。 新 型 的 
传统 的 应 急 维修 转变 为 以 预防 为 主 的 维护 和 主 


位 


国内 外 品 








动 服务 模式 ,厂商 级 服务 模式 给 科 华 恒 盛 带 来 了 “用 户 满 


意 方案 /品牌 奖 ”、 
“UPS 服务 满意 金奖 ”等 殊荣 。 




















主要 产品 介绍 : 





KELONG® MR33 系列 模块 化 三 进 三 出 UPS 


KELONG® MR33 系列 模块 化 三 进 三 出 UPS 采 
三 电 平 逆 变 技术 ， 从 整 机 到 部 件 的 宛 余 设计 更 加 完善 可 靠 ， 
数字 化 技术 全 互联 ， 具 有 高 效率 、 高 功率 密度 、 易 于 扩 



































“中 国 高 效能 数据 中 心 优秀 品牌 奖 ”、 


书 先 进 的 





展 、 


按 需 扩容 和 占 地 面积 小 等 优点 ， 为 负载 提供 安全 、 稳 定 、 


纯净 的 绿色 上 








电源 。 


企业 高 层 采访 : 
被 采访 人 : 陈 成 辉 董事 长 、 总 裁 
> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 


科 华 恒 盛 专注 于 电力 
领先 的 制造 工艺 和 丰富 的 应 
转型 升级 ， 培 养 企业 核心 竞争 力 。 


实力 积累 、 


























子 技术 28 年 ， 拥 






































I 强大 的 技术 
基础， 我 们 进行 
是 从 产品 制造 转向 以 


方案 和 技术 服务 为 主导 ,立足 打造 整体 解决 方案 ; 二 是 调 
加 大 人 才 培 养 和 培训 ; 三 是 对 管理 理念 和 企 
业 文 化 进行 调整 。 


整 人 才 结 构 ， 









































工信部 认定 的 “国家 两 化 融合 示范 企业 ”， 荣 麻 “2014 年 
管理 体系 认证 证 











度 智慧 城市 技术 创新 奖 ”"、“ 武 器 装备 质量 
书 ” 等 多 项 殊 来 。 








过 去 的 一 年 ， 科 华 恒 盛 积极 贯彻 “智慧 
三 大 业务 板块 ， 努 力 实 
向 “产品 + 方案 + 平台 ”的 综合 业务 全 方位 











聚焦 高 端 电源 、 数 据 中 心 和 新 能 肖 
现 从 “产品 ” 
转型 ， 在 三 大 业务 领域 取得 了 突破 性 发 展 。 
> 公司 当前 的 苋 争 核心 优势 是 什么 ? 
在 信息 化 和 工业 






































回 








型 升级 ， 以 期 形成 创新 发 展 的 格局 。 











能 ”战略 ， 


此 融合 发 展 的 时 代 ， 科 华 恒 盛 将 借助 
家 致力 云 计算 、 大 数据 及 产业 结构 调整 的 东风 ， 加 快 转 






































首先 ， 掌握 核心 技术 ， 加 大 研发 力度 ,保证 在 行业 领 





域 的 技术 领先 地 位 ; 其 次 ， 加 大 在 国内 外 的 品牌 推广 力度 ， 
增加 定制 化 电源 ， 把 单一 产品 做 成 整体 解决 方案 ,增强 整 








体 服 务 能 力 ; 第 三 ,创新 商业 模式 和 合作 方式 ， 进 行 资金 、 
运营 全 方位 的 合作 ， 完 成 由 电源 制造 商 向 电气 设备 商 、 系 























统 集成 商 转变 。 不 光 是 巩固 UPS 的 品牌 地 位 ， 更 要 把 UPS 





的 技术 优势 拓展 到 数据 中 心 和 新 能 源 领 域 ， 成 为 




















电力 保护 


























及 节能 一 体 化 方案 提供 商 ， 为 国家 信息 
供 绿色 动力 支持 。 
公司 坚持 技术 自主 创新 ， 提 供 差 异 























攻 和 -了 


[ 业 化 建设 提 





七 、 按 需 定 制 、 快 


速 交 付 的 一 体 化 整体 解决 方案 ， 抓 好 营销 改革 契机 ， 实 现 


转型 跨越 。 主 要 是 以 下 几 个 方面 : 











1) 坚持 自主 创新 ， 保 持 国内 领先 的 技术 优势 ; 

















2) 重视 客户 资源 挖掘 和 管理 ， 











有 恨 好 的 客户 黏 性 ， 


我 们 拥有 多 年 的 行业 服务 经 验 和 品牌 积累 优势 ，3A 服务 能 





够 做 到 快速 及 时 响应 客户 服务 需求 ; 


























3) 高 度 集成 化 解决 方案 ,产品 在 同等 性 能 条 件 下 ,与 



































国外 厂商 相 比 具 有 价格 优势 。 影 响 竞争 的 主要 变化 包括 品 
牌 国际 影响 力 的 传播 、 公 司 转 型 改革 成 效 、 生 态 能 源 与 互 
联网 云 平 台 建 设 。 





入 2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ?” 对 于 主要 业 
务 领域 的 定位 是 哪 方面 ?” 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 




















虑 增加 那些 目标 市 场 ? 
目前 ， 科 华 恒 盛 已 形成 高 端 




















C 源 、 











数据 中 心 、 新 能 源 


三 大 产品 体系 。 其 中 ， 科 华 恒 盛 品牌 的 高 端 大 功率 UPS 成 
为 国内 可 以 和 国际 品牌 抗衡 的 品牌 。 根 据 最 新 赛 迪 报告 显 











示 ，2015 年 ， 科 华 恒 盛 主 营 业务 在 所 有 国 
第 四 ， 
现在 以 下 几 个 方面 : 
首先 ， 在 高 端 

































































内 外 品牌 中 位 列 
居 国 产品 牌 前 列 。 科 华 恒 盛 取得 的 可 喜 成 绩 具体 表 


电源 领域 打开 了 更 大 的 市 场 空间 。 我 们 


























取得 军工 资质 ， 顺 利 进军 军工 市 场 ， 并 获得 大 量 订单 ; 同 





























时 ， 我 们 还 挺进 核电 装备 市 场 ， 填 订 








空白 ; 我 们 成 功 中 标 座 圳 大 铲 湾 船 舶 岸 电 妈 
户 提供 整套 岸 电 电源 解决 方案 ; 在 金融 领域 ， 我 们 抓 住 国 









































国内 核 岛 级 UPS 技术 
E 设 项 目 ， 为 客 











产 化 蔡 代 的 市 场 机 遇 ， 现 在 已 经 从 电源 设备 延伸 到 电源 系 








第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 


“593. 





4 全 bb 


了 BE 


统 ， 包 括 监控 、 组 网 、 





系统 ， 这 个 延伸 给 我 们 带 来 了 
巨大 的 发 展 空 间 ; 在 交通 领域 ， 科 华 恒 盛 产品 及 解决 方案 
大 量 应 用 于 高 速 公路 、 隧 道 、 地 铁 、 轻 轨 、 铁 路 、 民 




















机 





场 等 对 安全 性 、 稳 定性 和 对 环境 适应 性 要 求 高 的 用 电 环境 。 








目前 ， 科 华 恒 盛 交 通 系 统 高 可 靠 




















电源 解决 方案 已 成 功 应 用 























于 北京 、 和 天津、 黑龙江、 甘肃、 宁夏、 河南 、 广 西 、 广 东 、 
贵州 、 湖 南 、 福 建 等 地 大 型 交通 项 目 排 风 、 监 控 、 监 视 、 
信号 及 隧道 照明 等 工程 端的 建设 。 在 高 端 电源 领域 ， 作 为 
民族 第 一 品牌 ， 我 们 拥有 无 可 比拟 的 优势 。 

































































其 次 ， 科 华 恒 盛 加 快 了 数据 中 心 业务 在 北 、 上 、 广 的 


战略 布局 ， 为 公司 的 业绩 增长 注入 强劲 动力 。 科 华 恒 盛 去 
动力 生态 节能 型 数据 中 心 解决 方案 , 采用 国内 领先 的 环保 
节能 技术 ， 以 绿色 节能 和 数据 安全 两 个 方面 为 突破 口 。 同 
时 ， 数 据 中 心 业务 领域 给 我 们 带 来 了 一 种 新 的 运营 模式 ， 


























就 是 我 们 自 
求 战略 合 





























传真 : 0551-65327800 


邮箱 : fangh@ sungrowpower. com 


网 址 : www. sungrowpower. com 


简介 : 





阳光 电源 股份 有 限 公 司 〈 


股票 代码 : 300274) 是 一 家 





专注 于 太阳 能 、 风 能 、 
产 、 销 售 和 服务 的 
































储 能 等 新 能 源 电源 设备 的 研发 、 生 








国家 重点 高 新 技术 企业 。 主 要 产品 有 光 
伏 逆 变 器 、 风 能 变 流 器 、 储 能 系统 、 电 动车 
并 致力 于 提供 全 球 一 流 的 光伏 电站 解决 方案 。 
自 1997 年 成 立 以 来 ， 公 司 始终 专注 于 新 能 源 发 
域 ， 坚 持 以 市 场 需求 为 导向 、 以 技术 创新 作为 企业 发 








电机 控制 融 ， 


电 领 
展 的 














动力 源 ， 培 育 了 一 支 研 发 经 验 丰 富 、 自 主创 新 能 力 较 强 的 

















专业 研发 队伍 ; 先后 承担 了 近 20 项 国 





家 重大 科技 计划 项 

















己 建 设 、 自 己 运 营 数 据 中 心 。 科 华 恒 盛 积 极 寻 
乍 ， 成 功 牵 手 BAT、 浪 潮 云 服务 等 企业 ; 参与 新 


型 节能 数据 中 心 标准 的 建立 ， 构 建 云 计算 产业 链 生态 。 








和 一 
外 7 一， 


在 新 能 源 




















今 








中 会 将 凑 涉 





























EE ”新 能 源 汽车 充 











领域 ， 科 华 恒 盛 大 力 发 
、 新 能 源 汽车 充电 系统 ， 以 及 储 能 、 微 网 等 新 能 源 业 
领域 ,并 取得 一 定 成 绩 。 公 司 定 增 投资 运营 光伏 电站 ， 
现 光伏 电站 业务 快速 布局 ; 携手 张家口 市 政府 打 
源 云 平 台 ， 助 力 张 家 口 举办 零 碳 冬 奥 会 ; 中 标 民航 “ 
运营 系统 ， 拓 展 充 








展 太阳 能 光伏 
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\ 洼 拓 H 二 

造 智慧 
LY 






































我 们 的 新 能 源 板块 随 着 光伏 














电 系统 新 应 用 。 


EE 站 的 大 规模 运用 ,将 有 上 百 


亿 地 面 电 站 建设 的 市 场 空间 ， 既 可 以 承接 工程 为 他 人 建设 





一 系列 的 电站 ， 也 可 以 








飞跃 性 的 发 展 。 


阳光 电源 股份 有 限 公司 
SUNGROU 


阳光 电源 





自 建 电 站 。 
在 未 来 几 年 内 ， 科 华 恒 盛 的 业务 发 





地 址 : 安徽 省 合肥 市 高 新 区 习 友 路 1699 号 





邮编 : 230088 
电话 : 18656356525 





SG50KTL 





展 规模 将 会 有 一 个 


多 项 





目 ， 主 持 起 草 了 多 项 国家 标准 ， 是 行业 内 为 数 很 少 的 掌握 
自主 核心 技术 的 企业 之 一 。 

光伏 逆 变 器 销售 连续 多 年 位 
过 TUV、CE、Fnel-GUIDA 、AS4777、 

















天 国内 市 场 前 列 ， 先 后 通 
CEC、CSA、VDE 等 











多 项 国际 权威 认证 与 测试 , 已 批量 销 往 德国 、 意 大 利 、 澳 











大 利 亚 、 美 国 、 日 本 等 50 多 个 国家 。 全 球 权 威 机 构 IHS 的 
研究 报告 显示 ， 阳 光电 源 逆 变 器 出 货 量 连 续 三 年 
二 。 截 至 2015 年 上 半年 ， 公 司 
器 装机 超过 1700 万 千瓦 。 























居 全 球 第 
在 全 球 市 场 已 累计 实现 逆 变 














公司 先后 荣获 “国家 重点 间 
国 新 能 源 企业 30 强 、 
企业 、 是 


家 高 技术 产业 化 示范 基地 、 国 家 认定 企业 技术 中 








同 重信 用 ” 














新 )》 “中 
发 电 行业 第 一 方 阵 。 
未 来 ， 阳 光电 源 将 
] 绿 色 电 力 ” 的 发 展 
发 电 系 统 集成 业务 发 展 
术 紧密 结合 的 新 业务 ， 
争 ,努力 将 公司 打造 成 
主要 产品 介绍 : 








薄 计 珈 落 丑 
























































SG1000TS 





Ff 产品 "”、“ 中 国 驰 名 商标 ”、 
全 球 新 能 源 企业 500 强 、 国 家 “ 守 
国家 博士 后 科研 工作 站 设 站 企业 、 
已、《 福 





























国 发 展 潜 力 企业 ”等 ,综合 实力 跻身 全 球 新 能 





秉承 “致力 于 清洁 高 效 ， 让 更 多 人 享 





使 命 ， 立 足 新 能 源 装备 业务 ， 加 快 光伏 





， 创 新 拓展 新 能 源 发 电 与 电力 电子 技 
不 断 贴 近 客 户 需求 ， 积 极 参与 全 球 竞 
为 受 人 尊敬 的 全 球 一 流 企业 。 








594 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





阳光 电源 SunAccess 系列 光伏 逆 变 器 包括 组 串 式 和 集中 
式 ， 涵 盖 3 ~ 2500kW 功率 范围 ， 转 换 效率 全 线 突破 99% ， 
全 面 满足 各 种 类 型 光伏 组 件 和 电网 并 网 要 求 ， 广 泛 应 用 于 
德国 、 意 大 利 、 西 班 牙 、 美 国 、 澳 大 利 亚 等 50 多 个 个 国家 
和 地 区 ， 是 全 球 市 场 占有 率领 先 的 亚洲 品牌 。 在 中 国 ， 阳 
光电 源 凭借 绝对 领先 的 技术 优势 和 市 场 优势 连续 10 多 年 位 
居 前 列 。 

此 外 应 系统 建设 、 监 控 运 维 等 不 同 的 客户 需求 ， 阳 光 
电源 还 提供 电站 运 维 监控 软件 ， 以 及 汇流 箱 、 配 电 柜 等 光 
伏 电 站 相关 配件 。 
企业 高 层 采访 : 
被 采访 人 : 赵 为 副 总 裁 

区 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

得 益 于 中 国光 伏 市 场 大 幅 增长 及 海外 市 场 的 稳定 提升 ， 
阳光 电源 2015 年 全 球 光 伏 逆 变 器 发 货 量 8.2GW， 其 中 国内 
之 货 量 为 7.03GW ， 海 外 发 货 量 为 1.17GW， 首 次 超越 连续 
多 年 排名 全 球 发 货 量 领 先 的 SMA， 问 里 全 球 前 列 的 宝座 。 
2015 年 公司 品牌 的 海外 形象 持续 稳步 提升 ， 再 次 被 全 球 用 
户 评 为 全 球 受 欢迎 的 中 国光 伏 逆 变 器 品牌 。 

随 着 能 源 互 联网 进程 的 推广 ， 储 能 技术 、“ 互 联网 +” 
等 技术 的 不 断 进步 ， 光 伏 系统 需要 加 强 与 各 种 新 技术 的 融 
合 ， 多 维度 提升 系统 的 品质 。 正 是 基于 这 样 的 考虑 ，2015 
年 我 们 也 向 市 场 推 出 了 很 多 储 能 系统 、 光 伏 运 维 管理 平台 
的 研发 成 果 ， 进 一 步 加 强 对 各 种 前 沿 技术 及 应 用 的 市 场 导 
Ns 

> 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 

阳光 电源 在 近 20 年 的 发 展 过 程 中 ， 始 终 聚 焦 在 电力 电 
子 技术 的 自主 创新 及 新 能 源 领域 的 应 用 上 ， 专 注 核 心 技 术 ， 
坚持 技术 创新 。 
公司 具有 完善 的 知识 产权 管理 体系 ， 高 度 重视 知识 产 
权 的 建设 和 积累 工作 。 截 至 2015 年 底 ， 公司 已 申请 专利 达 
700 余 项 , 已 获得 专利 400 余 项 ， 超 过 80% 的 专利 在 产品 
中 得 到 应 用 。 

公司 每 年 投入 巨 资 从 事 研 发 ， 研 发 人 员 占 公司 总 人 数 
的 35% 以 上 ， 以 硕士 和 博士 为 主 ， 核 心 人 员 均 有 10 年 以 上 
的 道 变 器 领域 研发 经 验 。 早 在 2009 年 我 们 引入 了 规范 的 集 
成 产品 开发 (IPD) 研发 管理 体系 ， 以 满足 客户 需求 和 行业 
技术 领先 为 目的 进行 前 脆性 产品 规划 和 技术 规划 。 
阳光 电源 品牌 享誉 海内 外 ， 具 有 强大 的 品牌 影响 力 ， 
连续 两 年 被 评 为 全 球 受 欢迎 的 中 国光 伏 逆 变 器 品牌 。 
F2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 

能 源 互 联网 

在 逐步 近 人 大 数据 时 代 的 背景 下 ， 如 何 利 用 好 互联 网 
平台 ， 是 各 行 各 业 吸 需 解决 的 难题 ， 应 运 而 生 的 “互联 网 
+” 和 “互联 网 + 能 源 ” 概 念 也 就 成 为 非常 火热 的 话题 。 
阳光 电源 十 分 看 重 这 股 互联 网 浪潮 所 带 来 的 契机 ， 为 
谋 变 “ 互 联网 +”, 在 2015 年 3 月 携手 阿里 云 发 布 智慧 
伏 云 iSolarCloud: 电站 运 维 管理 平台 ， 成 为 第 一 批 “ 互 
联网 + 光伏 ”的 践 行 者 。 通 过 云端 大 数据 分 析 平 台 ， 应 月 
现代 化 通信 及 智能 化 软 、 硬 件 技术 ， 帮 助 用 户 实现 旗下 所 





























































































































































































































































































































































































































































































































有 光伏 电站 透明 化 管理 、 自 动 化 运 维 、 智 能 化 诊断 和 辅助 
决策 等 核心 功能 ， 将 互联 网 技术 与 光伏 行业 很 好 地 结合 起 
来 。 
新 电 改 方案 

方案 的 核心 内 容 是 确立 电网 企业 新 的 盘 利 模式 ,不 再 
以 上 网 及 销售 电价 差 作为 收入 来 源 ， 而 是 按照 政府 核定 的 
输 配 电价 收取 过 网 费 。 同 时 ， 放 开 配 电 侧 和 售 电 侧 的 增 量 
部 分 ， 允 许 民间 资本 进入 ,方案 将 不 拆 分 电网 ， 调 度 也 不 
独立 。 

方案 出 台 后 ， 阳 光电 源 就 在 分 布 式 项 目 中 大 胆 尝 试 ， 
创新 “择优 选择 屋顶 业主 + 就 近 售 电 ” 相 结合 的 运营 模式 ， 
与 一 般 屋 项 光伏 电站 所 发 电量 自发 自用 不 同 ， 这 类 项 目 建 
成 后 采用 就 近 售 电 的 创新 模式 ， 例 如 我 公司 建设 的 合肥 安 
得 物流 屋顶 光伏 电站 ， 建 成 后 所 发 出 的 优质 绿色 电力 就 近 
供给 合肥 恩 斯 克 公 司 使 用 ， 为 恩 斯 区 的 绿色 制造 提供 清洗 
动力 。 

售 电 侧 放 开 使 得 发 电 企业 可 以 通过 降低 生产 成 本 、 提 
高 生产 效率 的 方式 ， 为 客户 提供 更 优质 低 价 的 电力 ， 争 取 
更 多 的 发 电量 和 收入 利润 ， 工 商业 电力 用 户 拥 有 向 不 同 的 
市 场 主体 购 电 的 选择 权 ， 增 强 了 购 电 时 的 议价 能 力 ， 这 将 
大 大 降低 工业 用 户 的 用 电 成 本 ,权益 可 以 得 到 更 好 保障 。 
此 次 阳光 电源 针对 安 得 物流 光伏 电站 “就 近 售 电 ”运营 模 
式 的 创新 ， 无 疑 将 为 中 国电 力 市 场 的 改革 发 展 提供 良好 的 
范本 ,而 阳光 电源 也 将 在 新 电 改 的 大 方针 下 尝试 更 多 新 的 


运营 模式 。 
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易 事 特集 团 股 份 有 限 公 司 

EAST 4% 束 特 

地 址 : 广东 省 东莞 市 松山 湖 工 业 园区 工业 北 路 6 号 
邮编 : 523808 

电话 : 0769-22897777 

传真 : 0769-87882853 

邮箱 : info@ eastups. com 





网 址 : www. eastups. com 
简介 : 

易 事 特 集团 (股票 代码 : 300376) 创立 于 1989 年 ， 是 
国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 、 能 源 网 系统 集成 解决 方 
案 优秀 上 市 公司 ， 历 经 20 多 年 的 艰 藻 创业 和 者 智 经 营 ， 致 
力 于 IDC 数据 中 心 ( 含 UPS、 高 压 直 流 )、 光 伏 发 电站 〈 含 
逆 变 器 ) 和 智能 微 电 网 ( 含 电 力 轨道 交通 、 新 能 源 车 及 充 
电 桩 ) 三 大 战略 性 新 兴 产 业 ， 现 已 发 展 成 为 行业 领域 的 龙 
头 企 业 ， 拥 有 全 资 或 控股 子 公司 近 50 家 ， 在 全 球 设立 268 
个 客户 中 心 ,产业 履 盖 全 球 100 多 个 国家 和 地 区 。 

易 事 特 长 期 以 科技 创新 为 理念 、 人 才 引 进 培育 为 己任 ， 
先后 引进 以 全 球 著名 轨道 交通 电气 专家 钱 清泉 院士 和 全 球 
著名 新 能 源 专 家 张 榴 晨 院士 率领 的 强大 科技 攻关 研发 团队 ， 
组 建 起 国家 企业 技术 中 心 、 博 士 后 科研 工作 站 、 教 育 部 光 
伏 系 统 工程 研究 中 心 产 业 化 基地 、 广 东 省 院士 专家 企业 工 
作 站 、 广 东 省 工程 技术 研究 开发 中 心 、 广 东 省 分 布 式 发 电 
电气 工 程 技术 中 心 六 大 高 端 科研 平台 。 截 至 目前 ， 易 事 特 
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现 有 人 研发 人 才 600 多 人 。 为 更 好 地 形成 强大 的 研究 、 开 发 、 
生产 一 体 化 的 先进 系统 ， 易 事 特 先后 与 清华 大 学 、 浙 江 大 
学 、 华 中 科技 大 学 、 华 南 理工 大 学 、 西 南 交通 大 学 、 既 南 
大 学 、 合 肥 工 业 大 学 等 全 国 20 多 所 高 校 建 立 起 长 期 的 战略 
合作 关系 。 易 事 特 凭借 上 述 综合 优势 ， 先 后 获得 国家 火炬 
计划 重点 高 新 技术 企业 、 国 家 知识 产权 优势 企业 、 国 家 专 
利 优秀 奖 、 广 东 省 政府 质量 奖 、 广 东 省 创新 型 企业 、 广 东 
省 自主 创新 100 强 企 业 、 东 莞 市 工业 龙头 企业 等 众多 荣誉 ， 
并 拥有 专利 累计 600 多 项 ， 经 权威 机 构 评定 易 事 特 品牌 价 
值 106. 69 亿 元 。 作 为 国内 UPS 行业 的 龙头 企业 ， 易 事 特 积 
极 参与 国家 及 行业 标准 的 研究 与 制定 工程 。 截 至 目前 ， 集 
团 共 参与 起 草 国家 、 行 业 、 军 用 标准 累计 17 项 ， 为 推进 行 
业 健 康 、 稳 定 发 展 发 挥 领军 作用 。 

长 期 以 来 ， 党 和 国家 领导 人 、 各 地 方 政府 领导 人 都 一 
直 非 常 关心 易 事 特 发 展 工 作 ， 先 后 莅临 易 事 特 视 察 ， 给 
易 事 特 发 展 工作 重要 指导 和 文 持 。 国 家 副 主 席 李源潮 ， 国 
务 院 副 总 理 刘 延 东 ， 国 务 院 副 总 理 汪 洋 ， 北 京 市 委 书记 郭 
金龙 , 广东 省 委 书 记 胡 春 华 ， 前 党 和 国家 领导 人 贾庆林 、 
李长春 、 成 思 危 ， 全 国人 大 常委 会 副 委 员 长 、 民 建 中 央 主 
席 陈 昌 智 ， 全 国政 协 副 主 席 马 培 华 ， 广 西 壮族 自治 区 党 委 
书记 彭 清 华 ， 青 海 省 委 书 记 骆 惠 宁 ， 江 西 省 委 书 记 强 卫 ， 











































































































































































































































































































活性 ; 
4) 用 户 可 根据 气流 组 织 设 计 ， 选 择 配 置 完整 性 较 强 的 
微 模 块 解决 方案 ， 也 可 以 选择 无 框架 结构 灵活 性 较 强 的 封 
闭 冷 通道 解决 方案 ; 

5) 工厂 预制 ， 现 场 快 速 拼装 ， 为 数据 中 心 的 快速 部 
署 、 模 块 化 扩容 、 标 准 化 建设 提供 保证 ， 机 房 整体 交付 ， 
建设 周期 短 。 
企业 高 层 采访 : 

被 采访 人 : 何 思 模 董事 长 

区 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

2015 年 ， 公 司 实现 营业 收入 36.8 亿 元 ， 较 上 年 同期 增 
长 87.01% 。 公 司 加 大 了 光伏 系统 集成 业务 的 拓展 力度 ， 光 
伏 系统 集成 产品 较 上 年 同期 增长 138. 67% ， 取 得 了 较 好 收 
益 。 随 着 公司 加 强 新 能 源 汽车 及 充电 设施 、 设 备 业务 的 推 
广 ， 该 业务 实现 收入 9520 万 元 ， 上 年 同期 该 业务 收入 为 
217. 46 万 元 ， 增 长 4277. 88% ; 公司 高 端 电源 装备 、 数 据 中 
心 产品 也 比 上 年 同期 略 有 上 升 ， 同 比 增 长 13. 81% 。 

2015 年 ， 易 事 特 市 值 从 去 年 的 60 亿 元 增长 至 140 亿 
元 ， 市 值 翻 了 一 番 又 三 分 之 一 。 本 年 度 ， 公 司 建 成 国家 企 
业 技术 中 心 ， 并 荣获 “中 国 卓 越 价值 管理 上 市 公司 ” “中 
国 专利 优秀 奖 "、“ 国 家 知识 产权 优势 企业 ”等 一 大 批 末 誉 



















































































































































































甘肃 省 委 书 记 王三运 ， 广 东 省 省 长 朱 小 丹 等 党 政 领导 先后 
莅临 易 事 特 考察 和 指导 。 
继往开来 ， 易 事 特 将 坚定 秉承 “国家 、 荣 誉 、 诚 信 、 
创新 ”的 核心 价值 观 和 “技术 创新 、 自 主 品牌 ”发 展 理 
念 ， 胸 怀 “ 百 年 东方 ， 百 年 品牌 ”愿景 ,持续 打 造 强化 利 
技 创 新 和 自主 品牌 建设 ， 紧 密 围 绕 三 大 战略 性 产业 ， 立 足 
全 球 ， 放 有 眼 世界 ， 力 争 在 2025 年 前 实现 千 亿 市 值 的 宏伟 目 
标 ， 打 造成 为 全 球 能 源 网 系统 集成 解决 方案 的 优秀 上 市 公 
司 ， 为 全 球 电源 和 新 能 源 产业 发 展 做 出 卓越 贡献 。 

主要 产品 介绍 : 




















































































































微 模块 一 体 化 机 房 

1) 单个 微 模块 提供 功率 段 为 40 ~ 160kW 以 内 的 数据 
中 心 整体 解决 方案 ,满足 单机 柜 功 率 2 ~8kW 的 布置 需求 ; 

2) 功率 大 于 160kW 时 ， 采 用 集中 供电 方式 ， 提 供 灵 

















活 的 封闭 冷 通道 气流 遏制 解决 方案 ; 
3) 用 户 可 根据 功率 及 机 柜 数 量 ,快速 选择 基础 模块 ， 
随意 增 配 或 者 减 配 扩展 模块 数量 及 类 型 ， 方案 配置 更 具 灵 












































尔 号 。 
> 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 

只 有 不 断 提出 新 技术 、 新 产品 ， 才 能 快速 占领 市 场 。 
近年 来 ， 易 事 特 率先 成 立 了 行业 内 博士 后 科研 工作 站 和 院 
士 专 家 企业 工作 站 等 6 大 科研 平台 ， 开 始 潜心 于 科研 ， 走 
科技 创新 研发 之 路 ， 每 年 投入 的 科研 经 费 占 总 销售 额 的 5% 
以 上 。 

>2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ? 对 于 主要 业 
务 领域 的 定位 是 哪 方面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 那些 目标 市 场 ? 

2015 年 ， 易 事 特 紧 紧 围 绕 IDC 数据 中 心 ( 含 UPS ) 、 
光伏 发 电站 〈 含 逆 变 器 ) 和 智能 微 网 〈 含 电力 轨道 交通 、 
新 能 源 车 运营 、 充 电 桩 ) 三 大 战略 性 新 兴 产 业 ， 不 断 提 升 
产品 质量 ， 持 续 为 “ 易 事 特 ”驰名 商标 加 分 。 我 们 的 定位 
是 “做 能 源 网 集成 系统 解决 方案 优势 上 市 公司 ”， 今 后 将 着 
力 打造 以 客户 为 中 心 ， 从 卖 产 品 向 卖方 案 转变 ， 为 客户 量 
身 定 做 优质 的 系统 集成 解决 方案 。 
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中 兴 通 讯 股份 有 限 公 司 能 源 产 品 部 


ZiE 


未 来 ,不 等 待 

地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 西 丽 留 仙 大 道中 兴 通 讯 工业 园 
邮编 : 518055 

电话 : 0755-26770000 

传真 : 0755-26771999 


网 址 : www. zte. com. cn 











简介 : 


兴 通 讯 是 全 球 领 先 的 综合 通信 和 解决 方案 提供 商 。 公 
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司 通过 为 全 球 160 多 个 国家 和 地 区 的 电信 运营 商 和 企业 网 
客户 提供 创新 技术 与 产品 解决 方案 ， 让 全 世界 用 户 享有 语 
音 、 数 据 、 多 媒体 、 无 线 宽 带 等 全 方位 沟通 。 公 司 成 立 于 
1985 年 ， 在 香港 和 深圳 两 地 上 市 ， 是 中 国 通信 设备 上 市 公 
司 。 

















































































































中 兴 通 讯 拥 有 通信 界 完整 的 、 端 到 端的 产品 线 和 融合 
解决 方案 ， 通 过 全 系列 的 无 线 、 有 线 、 业 务 、 终 端 产 品 和 
专业 通信 服务 ， 灵活 满足 全 球 不 同 运营 商 和 企业 网 客户 的 
差异 化 需求 及 快速 创新 的 追求 。 
中 兴 通 讯 能 源 产品 部 已 成 为 通信 能 源 全 球 市 场 成 功 的 
中 国企 业 和 具有 全 球 服务 能 力 的 综合 动力 解决 方案 提供 商 。 
中 兴 通 讯 能 源 产 品 部 以 “绿色 能 源 专 家 ,最 佳 合作 伙伴 ” 
为 目标 ,持续 围绕 市 场 与 客户 需求 进行 创新 ,为 客户 提供 
具有 苋 争 力 的 能 源 产 品 和 解决 方案 。 目 前 ， 中 兴 通 讯 能 源 
产品 在 中 国 移动 、 中 国电 信 、 中 国联 通 、Telefonica、Tele- 
nor、 AM、 MTN、Bharti、Teliasonera、ET、T-Mobile (USA) 
等 大 运营 商 中 有 广泛 大 量 的 应 用 ; 可 再 生 能 源 在 52 个 国家 
为 超过 75 个 运营 商 及 其 它 行 业 市 场 客户 服务 。 中 兴 通 讯 能 
源 及 POWER 类 产品 在 国内 电力 、 铁 路 、 交 通 、 金 融 等 ， 国 






























































































































































































































































力 拓展 盘 利 空间 ， 持 续 盘 利 。 
主要 产品 介绍 : 








PowerMaster 解决 方案 








兴 通 讯 对 通信 网 络 的 基站 混合 能 源 供电 控制 与 管理 
的 一 体 化 综合 解决 方案 ， 主 要 包括 供电 的 功率 转化 控制 、 
多 种 能 源 混合 供电 控制 、 储 能 系统 的 充 放电 控制 。 
企业 高 层 采访 : 
被 采访 人 : 胡 先 红 产品 总 工 

> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 
无 论 是 国际 还 是 国内 运营 商 ， 都 在 基站 电源 的 升级 上 
投入 了 更 大 的 关注 。 在 中 兴 通 讯 看 来 ,未 来 基站 电源 的 发 
展 趋势 主要 体现 在 以 下 3 个 方面 : 一 是 通信 基站 设备 从 2G、 
3G 发 展 到 4G， 基 站 电源 需要 满足 更 多 新 的 应 用 场景 需求 ， 
如 室外 天 台 应 用 、 室 外 抱 杆 应 用 、 室 内 壁挂 应 用 、 拉 远 应 
等 ; 二 是 基站 电源 需 符合 节能 减 排 的 需求 ， 除 了 电源 本 
身 具备 绿色 节能 的 特性 ， 还 需要 引入 可 再 生 能 源 系统 ， 如 
太阳 能 、 风 能 等 供电 系统 ; 三 是 电源 产品 生命 周期 拥有 成 
本 (TCO) 要 达到 最 优 ， 即 初期 的 设备 采购 成 本 和 后 期 的 
运行 维护 费用 后 的 最 优化 。 

根据 基站 电源 的 未 来 发 展 ， 中 兴 通 讯 已 开展 了 比较 座 
入 的 研究 ， 逐 步 推 出 了 相应 的 产品 和 方案 ， 如 Mini 机 房产 
品 、 全 系列 室外 基站 电源 系统 、3G 室内 分 布 基站 电源 系 
统 、 风 / 光 / 市 电 / 油 机 综合 一 体 化 电源 系统 等 ， 并 在 不 断 推 
出 符合 发 展 趋势 的 新 产品 、 新 方案 。 

入 2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ?” 对 于 主要 业 
务 领域 的 定位 是 哪 方面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 那些 目标 市 场 ? 

根据 基站 电源 的 未 来 发 展 ， 中 兴 通 讯 已 开展 了 比较 座 
入 的 研究 ， 逐 步 推 出 了 相应 的 产品 和 方案 ， 如 Mini 机 房产 
品 、 全 系列 室外 基站 电源 系统 、3G 室内 分 布 基站 电源 系 
统 、 风 / 光 / 市 电 / 油 机 综合 一 体 化 电源 系统 等 ， 并 在 不 断 推 
出 符合 发 展 趋势 的 新 产品 、 新 方案 。 

入 2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 

针对 目前 全 球 以 及 国内 运营 商 数 据 中 心 、 机 房 在 节能 
减 排 上 的 举措 ， 中 兴 通 讯 从 其 创造 性 的 “能 效 和 矩阵 ”角度 
是 出 ， 无 论 是 接 入 机 房 、 核 心机 房 还 是 数据 中 心 ， 节 能 减 
排 的 主要 技术 都 是 在 能 量 的 产生 、 转 换 、 传 送 和 消耗 这 4 
个 环节 进行 方案 优化 的 ， 且 每 一 环节 均 需 要 综合 考虑 。 








































































































































































































































































































































































































常务 理事 单位 


安泰 科技 股份 有 限 公司 非 晶 金属 事业 部 


ATEM 


安 素 科技 
地 址 : 北京 市 海淀 区 永 丰 产业 基地 永 港北 路 10 号 B 区 
邮编 : 100094 

电话 : 010-58712643 

传真 : 010-58712642 


邮箱 : zhaole@ atmcn. com 





网 址 : www. atmcn. com www. atm-amorphous. com 


简介 : 























非 唱 金 属 事业 部 隶属 于 安泰 科技 股份 有 限 公 司 ， 从 事 
非 晶 金属 材料 及 制品 的 产业 化 及 研究 开发 。 非 晶 金 属 事 业 
部 依托 于 国家 非 晶 微 晶 合金 工程 技术 研究 中 心 (国家 科 委 
1995 年 12 月 批准 建立 的 国家 非 晶 中 心 ) ， 是 国内 非 唱 、 纳 
米 唱 软 磁 材料 研发 先驱 。 国 家 非 唱 微 晶 合金 工程 技术 研究 
中 心 拥 有 专业 全 面 、 结 构 合 理 的 研发 团队 ,立足 于 自主 研 
发 ， 突 破 非 晶 纳米 唱 材 料 制备 核心 技术 ， 共 取得 50 余 项 科 
技 成 果 ， 天 获 国际 科技 进步 二 等 奖 2 项 ,授权 专利 31 项 。 

非 晶 金属 事业 部 包含 安泰 南 瑞 非 唱 科技 有 限 责任 公司 、 
非 唱 制品 分 公司 、 上 海安 泰 至 高 非 晶 金属 有 限 公司 以 及 非 
唱 材 料 研 究 所 ， 分 别 在 北京 、 河 北 、 天 津 、 上 海 建 有 生产 
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基地 ， 是 世界 三 大 非 晶 、 纳 米 晶 软 磁 材料 供应 商 之 一 。 

非 品 金 属 事业 部 主要 产品 为 非 唱 、 纳 米 唱 带 材 及 制品 。 
铁心 制品 及 磁性 器 件 ,， 广 泛 应 用 于 输 配 电 、 电 力 电气 、 工 
业 电 源 、 新 能 源 、 消 费 电 子 、 航 空 航天 、 交 通 等 领域 ， 为 
客户 提供 先进 的 节能 材料 及 解决 方案 。 

主要 产品 介绍 : 

































































Antaimo@ 非 晶 带 材 
\\ 


fn v2 


a LY 


Antainano@ 功 率 变压器 铁心 








Antainano@ 共 模 电感 及 铁心 





Antaimo@ 电 抗 器 及 natainano® 滤 波 器 

非 晶 、 纳 米 晶 制品 

非 晶 、 纳 米 品 带 材 及 制品 具有 高 饱和 磁感应 强度 ， 可 
有 效 缩小 变压器 体积 ; 具有 高 导 磁 率 、 低 矫 闫 力 ， 可 提高 
变压器 效率 、 减 小 激 磁 功率 、 降 低 铜 损 ; 具有 低 损 耗 ， 可 
降低 变压器 的 温 升 ; 具有 优良 的 温度 稳定 性 ， 可 在 -55 ~ 
130% 长 期 工作 ; 具有 优异 的 性 能 价格 比 。 
非 晶 、 纳 米 晶 制品 广泛 应 用 于 输 配 电 、 电 力 电 气 、 工 
业 电 源 、 新 能 源 、 消 费 电子 、 交 通 、 医 疗 等 领域 。 































































































北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 


地 址 : 北京 丰台 科技 园区 星火 路 8 号 





邮编 : 100070 
电话 : 010-83682266 
网 址 : www. dpc. com 
简介 : 

北京 动力 源 科技 股份 有 限 公 司 是 一 家 致力 于 电力 电子 
技术 及 其 相关 产品 的 研发 、 制 造 、 销 售 和 服务 的 高 科技 上 
市 公司 (股票 代码 : 600405 ) 。 是 国内 电源 行业 率先 上 市 企 
业 ， 是 国家 人 力 资 源 和 社会 保障 部 授权 的 能 源 审 计 师 和 能 
源 管理 培训 单位 ， 也 是 国家 发 改 委 批准 并 第 一 批 公布 、 面 
向 全 社会 的 节能 服务 公司 之 一 。 

公司 总 部 坐落 于 北京 中 关 村 科技 园 丰 台 园 区 ， 旗 下 拥 
有 全 资 子 公司 北京 迪 赛 奇 正 科 技 有 限 公司 、 安 徽 动 力 源 科 
技 有 限 公司 、 深 圳 动力 聚 能 科技 有 限 公 司 及 控股 子 公 司 北 
京 科 耐 特 科技 有 限 公司 。 

动力 源 获得 科技 部 、 中 科 院 、 北 京 市 政府 联合 颁发 的 
“ 百 强 创新 企业 ”称号 ; 国家 五 部 委 联 合 颁 发 的 “国家 重 
点 新 产品 ”称号 ; 北京 市 “诚信 纳税 企业 ”“ 和 守信 企业 ” 
称号 ; 中 关 村 企业 信用 促进 会 优秀 会 员 称 号 ; 中 国 技术 监 
督 情报 协会 通信 电源 类 “全 国 用 户 产品 质量 满意 、 售 后 服 
务 满意 十 佳 企业 ” ;中国 电源 行业 “诚信 企业 ” “中 国电 
信行 业 通信 工程 优秀 服务 商 ” 等 称号 。 

动力 源 是 中 国电 源 产业 技术 创新 联盟 会 员 单 位 ; 中 国 
电源 学 会 常务 理事 单位 ; 全 国 高 科技 健康 产业 空气 净化 专 
业 委 员 会 会 员 ; 中 国电 子 学 会 洁净 技术 分 会 、 中 国 制 冷 空 
调 工 业 协 会 洁净 技术 委员 会 会 员 ; 中 国 节 能 协会 节能 服务 
产业 委员 会 会 员 。 获 得 北京 市 工业 促进 局 授予 的 “北京 市 
技术 中 心 ” 的 称号 。 

动力 源 目 前 拥有 3 处 生产 基地 和 多 条 生产 流水 线 ， 在 
30 个 省 市 设 有 办 事 处 ， 形 成 了 遍布 全 国 的 营销 和 服务 网 络 
及 时 、 全 面 地 为 客户 提供 技术 支持 和 培训 、 远 程 技 术 诊 断 、 
物流 配送 、 现 场 技术 服务 和 工程 建设 等 。 公 司 在 全 国 建立 
了 一 个 一 级 备件 储备 库 和 30 余 个 二 级 备件 储备 库 , 24 小 时 
的 服务 热线 保障 了 公司 与 客户 的 信息 沟通 。 

经 过 十 几 年 的 发 展 ， 动 力 源 已 经 形成 直流 电源 、 交 流 
源 、 高 效 模块 电源 、 低 压 配 电 产 品 、 道 变 电 源 、 应 急电 
源 、 动 力 环境 监控 系统 、 机 房 新 风 及 热 交 换 系 统 、 高 压 变 
频 器 、 空 气 净化 机 、 新 能 源 储 能 设备 、 农 村 饮用 水 处 理 及 
粮 储 设备 、 太 阳 能 光伏 逆 变 系统 等 近 百 种 产品 ， 拥 有 全 部 
产品 的 知识 产权 ; 公司 的 各 类 产品 遍布 全 国 30 多 个 省 、 
市 、 自 治 区 和 欧美 及 东南 亚 市 场 ， 产 品 广泛 应 用 在 中 国 移 
动 、 中 国电 信 、 中 国联 通 等 国家 公 网 以 及 石油 石化 、 军 队 、 
人 公安、 铁路、 交通 、 地 铁 、 水 利 电力 、 冶 金 矿 山 、 建 材 水 
泥 、 石 油 石化 等 行业 专 网 上 上。 同时， 动力 源 每 年 投入 超过 
年 营业 额 5% 的 资金 ， 对 研发 项 目 给 予 全 方位 的 支持 ， 一 批 
电力 电子 业界 精英 的 技术 骨干 保障 了 强大 的 电力 电子 技术 
及 其 相关 产品 的 研发 实力 。 
主要 产品 介绍 : 
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GPS (D) 系列 光伏 逆 变 器 

北京 动力 源 (DPC) 应 用 现代 电力 电子 技术 、 电 力 并 
网 技术 和 计算 机 控制 技术 等 科研 成 果 ， 依 据 市 场 需求 自主 
研发 光伏 系列 化 产品 ， 可 提供 GPS (D) 系列 光伏 逆 变 器 、 
光伏 组 件 优 化 器 和 汇流 箱 等 及 服务 。 

我 公司 光伏 系统 特点 包括 : 

1) 性 能 优异 的 大 功率 点 (MPPT) 跟踪 ， 确 保 逆 变 器 
效率 最 大 化 ; 

2) 三 相 电 网 无 功 调节 功能 ， 在 额定 
数 超前 0. 95 ~ 滞后 0.95 范围 内 动态 可 调 ; 
3) 标准 配置 绝缘 监视 功能 ， 对 光伏 组 件 状态 进行 实时 


监视 ; 



































1 功 功率 下 功率 
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完善 的 保护 功能 ， 过 / 欠 电 压 、 过 / 欠 频 、 过 电流 、 
过 载 、 短 路 、 防 反 放电 及 孤岛 等 保护 功能 ; 

5) 多 种 通信 接口 ， 实 现 远程 监控 和 数据 归档 ; 

6) 本 地 彩色 液晶 屏 ， 图 形 化 人 机 界面 ， 操 作 方便 ; 

7) 故障 记录 功能 ， 方 便 查询 ; 

8) 功率 单元 模块 化 设计 ， 便 于 维护 。 

企业 高 层 采访 : 

被 采访 人 : 严 友 松 总 经 理 

> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

2015 年 动力 源 获 得 了 科技 部 、 中 科 院 、 北 京 市 政府 联 
合 颁发 的 “ 百 强 创新 企业 ”称号 ; 国家 五 部 委 联合 颁发 的 
“国家 重点 新 产品 ”称号 ; 北京 市 “诚信 纳税 企业 ”“ 和 守信 
企业 ”称号 ; 中 关 村 企业 信用 促进 会 优秀 会 员 称号 ; 中 国 
技术 监督 情报 协会 通信 电源 类 “全 国 用 户 产品 质量 满意 、 














































































































展 的 第 一 天 便 接待 了 来 自 铁塔 、 移 动 、 联 通 、 电 信 等 客户 
的 来 访 。 并 与 华为 、 阿 里 巴巴 、 中 兴 等 知名 企业 同 台 竞技 
展现 动力 源 公司 风采 ， 作 为 铁塔 公司 主 设备 的 供应 商 ， 展 
台 访 客 络绎 不 绝 。10 月 份 我 公司 凭借 自身 实力 ， 应 邀 加 入 
中 国 汽车 研究 中 心 的 电动 汽车 充电 系统 测评 联盟 组 。12 月 
份 我 公司 凭借 骄 人 业绩 获得 “2015 年 度 全 国 节能 服务 公司 
百 强 榜 ”第 7 名 。 此 项 殊荣 是 对 动力 源 快速 发 展 并 为 中 国 
节能 环保 事业 做 出 贡献 的 嘉奖 与 肯定 。 

> 公司 当前 的 苋 争 核心 优势 是 什么 ? 

动力 源 有 别 于 其 它 国内 公司 ， 作 为 国内 电力 电子 行业 
第 一 家 上 市 公司 ， 各 相关 专业 口径 的 主要 技术 人 员 均 有 逾 
10 年 的 工作 经 历 ,积累 了 大 量 的 开发 、 实 践 经 验 与 行业 经 
验 ， 能 够 准确 地 了 解 目 标 客户 的 需求 ， 且 具有 技术 的 前 瞻 
性 。 





















































































































































动力 源 目 前 拥有 3 处 生产 基地 和 多 条 生产 流水 线 ， 装 
备 有 国内 领先 的 印 制 板 贴 装 设备 、 波 峰 焊 设 备 、 测 试 设备 
及 产品 试验 设备 ， 严 格 的 产品 质量 控制 和 精湛 的 工艺 设计 
打造 出 令 广 大 用 户 满意 的 动力 源 系列 产品 。 

动力 源 在 全 国 30 个 省 市 设 有 办 事 处 ， 形 成 了 遍布 全 国 
的 营销 和 服务 网 络 。 拥 有 200 多 人 的 专业 服务 保障 团队 ， 
通过 现代 化 信息 手段 (视频 系统 的 应 用 ) 及 时 、 全 面 地 为 
客户 提供 技术 支持 和 培训 、 远 程 技术 诊 断 、 物 流 配送 、 现 
场 技术 服务 和 工程 建设 等 ， 公 司 在 全 国 建立 了 一 个 一 级 备 
件 储备 库 和 30 余 个 二 级 备件 储备 库 ，24 小 时 的 服务 热线 保 
障 了 公司 与 客户 的 信息 沟通 。 

动力 源 产品 已 成 功 地 进入 欧美 及 东南 亚 市 场 。 出 口 业 
务 占 到 公司 年 营业 收入 的 10% 以 上 ， 公 司 建立 起 了 海外 营 
销 网 络 ， 国 际 业 务 已 经 走 上 快速 发 展 的 轨道 。 

经 过 十 儿 年 的 发 展 ， 动 力 源 已 经 形成 直流 电源 、 交 流 
电源 、 高 效 模块 电源 、 低 压 配 电 产 品 、 北 变 电 源 、 应 急电 
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源 、 动 力 环境 监控 系统 、 机 房 新 风 及 热 交 换 系统 、 高 压 变 
频 器 、 空 气 净 化 机 、 新 能 源 储 能 设备 、 农 村 饮用 水 处 理 及 











粮 储 设备 、 大 阳 能 光伏 逆 变 系统 等 近 百 种 产品 ， 所 有 产品 
均 享 有 自主 知识 产权 ， 其 中 我 们 在 直流 技术 的 理解 和 使 用 
上 已 经 处 于 世界 领先 地 位 ; 在 品牌 上 从 名 不 见 经 传 发 展 成 
为 在 国家 重点 工程 上 多 次 中 标的 知名 企业 。 

公司 在 已 有 电力 电子 方面 技术 积累 的 基础 上 ， 将 产品 
开发 、 市 场 拓展 触角 伸 及 新 能 源 汽车 及 其 核心 部 件 领 域 ， 
开展 动力 电池 和 充电 设备 的 研制 与 市 场 拓展 。 
动力 源 拥有 全 资 子 公司 北京 迪 赛 奇 正 科 技 有 限 公 司 、 
安徽 动力 源 科 技 有 限 公司 、 深 圳 动力 聚 能 科技 有 限 公司 及 












































































































































访 并 





























售后 服务 满意 十 佳 企业 ”; 中 国电 源 和 行业“ 诚信 企业 ”、 
“中 国电 信行 业 通信 工程 优秀 服务 商 ” 等 称号 。 

2015 年 5 月 我 公司 受 邀 参加 了 盘古 天 地 集团 在 深圳 组 
织 的 客户 答谢 会 。 我 公司 自 2014 年 4 月 成 为 盘古 天 地 集团 
的 战略 合作 伙伴 以 来 ,已 获得 高 压 直 流 等 设备 独家 供 货 合 
同 920 余万元 ,通过 施耐德 等 合作 伙伴 间接 获得 订单 近 300 
万 元 。 

2015 年 9 月 我 公司 精彩 亮相 在 北京 中 国 国际 展览 中 心 
拉 开 帷幕 的 “2015 年 中 国 国际 信息 通信 展览 会 ” 。 展 会 开 

































































































































































股子 公司 北京 科 耐 特 科 技 有 限 公司 。 

入 2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ?对 于 主要 业 
务 领域 的 定位 是 哪 方 面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 那些 目标 市 场 ? 

2015 年 动力 源 成 功 进入 了 中 国 铁塔 商务 平台 ， 并 在 光 
伏 产品 和 电动 汽车 充电 桩 行业 也 得 了 长 足 进 步 。 未 来 三 年 
我 公司 将 在 光伏 等 新 能 源 发 电 领 域 加 大 投入 力度 ， 力 争 通 
过 两 年 的 时 间 实 现 产 业 化 并 成 为 公司 新 的 经 济 增长 点 。 进 
一 步 完 善 50kW 光伏 北 变 技术 ,做 好 市 场 推 广 与 宣传 工作 。 
人 研制 开发 大 容量 的 光伏 逆 变 器 (如 500kW) 技术 ， 并 实现 

























































































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “599 ， 




















产品 化 。 公 司 积极 推广 光伏 新 能 源 发 电 的 整体 解决 方案 ， 
研究 和 发 展 具 有 前 景 的 新 技术 ， 力 争 成 为 新 能 源 的 技术 领 
先 企 业 。 

充分 发 挥 公司 在 通信 电源 和 消费 类 电池 领域 多 年 技术 
优势 和 经 验 积累 ， 开 展 电动 汽车 用 动力 电池 组 的 研制 与 生 
产 ， 预 计 在 1 ~2 年 开发 出 具有 核心 竞争 优势 的 动力 电池 组 
产品 ， 成 为 公司 未 来 的 利润 增长 点 。 

公司 将 开展 高 能 量 、 功 率 密度 和 高 安全 性 能 动力 电池 
组 的 研制 与 推广 ， 采 用 最 新 的 材料 和 技术 研制 高 水 平 的 电 
芯 和 热管 理 系统 ， 并 运用 全 新 的 理念 开发 高 效 的 电池 管理 
系统 ， 将 在 2016 年 年 底 实 现 产 品 定型 并 向 客户 交付 。 

伴随 着 我 国 新 能 源 电动 汽车 的 快速 发 展 ， 根 据 国家 制 
定 的 相关 标准 ， 公 司 自 主 研发 生产 了 电动 车 充电 站 设备 暨 
充电 柜 、 充 电 桩 和 充电 监控 系统 、 动 力 电池 及 储 能 电池 管 
理 系统 等 系列 产品 ， 以 满足 社会 对 绿色 能 源 的 需求 ， 为 我 
国 可 持续 发 展 的 长 远 目标 做 贡献 。 







































































































































































































































































北京 中 大 科 慧 科技 发 展 有 限 公 司 


CIDpP 




















中 大 科 直 

地 址 : 北京 市 海淀 区 东北 旺 南路 29 号 首 农 蓝海 中 心 C 座 5 
层 中 大 科 臣 

邮编 : 100094 


电话 : 010-82484848 
传真 : 010-82484848-8006 
邮箱 : zdkh@ zdkh. net 
网 址 : www. zdkh. net 
简介 : 

北京 中 大 科 慧 科技 发 展 有 限 公司 成 立 于 2000 年 ， 是 专 
业 从 事 数 据 中 心 领 域 技术 研究 的 国家 高 新 技术 企业 ， 为 中 
国电 子 工程 协会 会 员 、 中 国电 源 协会 常务 理事 单位 、 国 家 
“十 二 五 ”规划 型 研 单位 ， 是 国内 数据 中 心 领 域 电能 质量 管 
理 设 备 供应 商 ， 信息 安全 服务 商 以 及 IT 运 维 管理 解决 方案 
提供 商 ， 是 IDP 数据 中 心 管控 系统 开拓 者 。 

技术 研发 中 心 : 国内 为 中 科 北 邮 ， 河 北 科技 师范 学 院 ， 
为 公司 产品 技术 创建 了 良好 的 技术 平台 和 保障 。 

公司 在 十 余年 的 发 展 中 ,一 直 关 注 金 融 行 业 的 技术 安 
全 ， 致 力 于 数据 中 心 的 综合 安全 运营 。 在 发 展 过 程 中 ,全 
面 研 发 并 成 功 应 用 的 技术 与 设备 有 : 

IDP 数据 中 心动 力 管控 系统 Internet Date Power， 是 
一 款 为 保障 数据 中 心动 力 安全 管理 为 核心 技术 的 设备 ， 通 
过 对 支撑 数据 中 心 运 行 的 动力 电源 的 全 面 监控 与 治理 ,在 
运用 数据 挖掘 分 析 等 技术 上 ， 实 现 从 多 因素 监控 、 全 程控 
制 ， 转 化 为 及 时 的 触发 信号 ， 实 现 及 时 、 全 范围 的 动态 治 
理 ， 营 造 动力 源 的 安全 、 稳 定 环境 ， 确 保 关键 线路 、 关 键 
设备 以 及 系统 的 可 靠 运行 。 

数据 中 心动 力 系统 安全 检测 技术 ， 是 中 大 科 营 公司 独 
有 的 技术 创新 。 根 据 动力 环境 的 运行 特征 和 数据 ， 实 现 对 
数据 中 心 系统 运行 的 实时 情况 评估 ， 以 确诊 数据 中 心 系统 
运行 的 现状 ， 并 提供 专业 的 检测 报告 ， 确 保 数据 中 心 能 有 




















































































































































































































效 保障 其 系统 的 持续 平衡 运行 。 

移动 数据 中 心 、 移 动 银 行 、 移 动 电源 车 、 数 据 中 心机 
房 验收 、 分 析 、 评 估 、 检 测 服务 是 公司 集 目 前 公司 的 核心 
技术 和 力量 ， 全 面 系统 设计 ， 服 务 于 金融 行业 的 技术 空白 
缺 项 产品 ， 以 全 方位 实现 银行 服务 社会 经 济 的 无 所 不 在 、 
无 所 不 能 的 服务 标准 。 

公司 产品 及 方案 已 通过 中 国 科学 院 、 中 国 科 学 技术 研 
究 院 、 中 国 计 量 科学 研究 院 、 中 国电 力 科 学 研究 院 等 多 家 
权威 机 构 检 验 认证 ， 拥 有 多 项 国家 专利 技术 和 软件 著作 权 ， 
为 各 行业 的 数据 中 心安 全 与 运行 发 挥 着 重要 的 作用 。 为 金 
融 、 政 府 、 通 信 、 能 源 、 医 疗 等 行业 客户 合作 葛 定 了 坚实 
的 基础 。 
目前 ， 公 司 在 行业 内 拥有 着 极 高 的 口碑 ， 且 是 国家 电 
源 学 会 、 国 家 质量 协会 的 常务 理事 单位 ， 也 获得 中 关 村 管 
委 会 “信誉 双 百 企业 ”等 多 项 荣誉 称号 。 继 往 开 来 ， 公 司 
将 在 国家 相关 政策 的 指引 下 ， 在 国家 相关 部 门 的 领导 下 ， 
为 金融 系统 乃至 所 有 的 数据 中 心 提供 更 加 优质 、 全 面 的 服 
务 。 
主要 产品 介绍 : 
























































































































































a \ 

IDP 数据 中 心动 力 管控 系统 

IDP 数据 中 心 管理 系统 ， 可 实时 监测 数据 中 心动 力 设 
施 的 运行 情况 及 供电 环节 的 电能 质量 参数 ， 分 析 各 动力 设 
施 及 电能 质量 中 存在 的 问题 ， 评 估 数 据 中 心 被 监测 设备 的 
安全 运行 情况 ， 是 融合 了 数据 中 心动 力 设施 管理 与 和 电能 
质量 治理 的 一 套 完 整 系统 。 该 系统 可 对 数据 中 心动 力 系统 
各 子 系统 进行 集中 管控 ， 为 数据 中 心 整体 运行 安全 提供 可 
靠 保障 。 
企业 高 层 采访 : 


被 采访 人 : 赵 希 峰 董事 长 

































































东莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公司 


UE UE Electronic 


地 址 : 广东 省 东莞 市 石 龙 镇 新 城区 黄 州 祥 龙 路 富 华电 子 工 
业 园 
邮编 : 523326 














“ 600 ， 中国 电源 行 业 年 鉴 2016 





电话 : 0769-86022222 
传真 : 0769-86023333 
邮箱 : fuhua@ fuhua-cn. com 
网 址 : www. fuhua-cn. com 
简介 : 

东莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公司 (品牌 : UE Electronic ) ， 
始 创 于 1989 年 ， 主 营 全 球 医疗 电源 、I T. E. 电源 、LED 驱 
动 电源 及 消费 类 电源 ， 是 国家 高 新 技术 企业 、 中 国电 子 行 
业 知 名 品牌 、 国 家 火炬 计划 产业 化 示范 项 目 企业 ， 是 世界 
500 强 及 国内 外 知名 电子 企业 首选 的 全 球 电源 供应 商 。 

UE Electronic 拥有 业界 一 流 的 工程 研发 中 心 、 省 级 企 
业 技 术 中 心 ， 并 与 华南 理工 大 学 等 知名 院 校 战略 合作 ， 累 
计 获 得 发 明 专 利 21 项 、 实 用 新 型 及 外 观 专利 79 项， 完成 
国家 、 省 市 科 成 果 20 多 项 ; 拥有 先进 的 全 球 化 绿色 制造 体 
系 与 全 面 质量 管理 体系 ， 月 出 货 量 可 达 1200 万 台 以 上 。 

在 营销 方面 ，UE Electronic 创新 运用 “客户 品牌 定制 + 
品牌 运营 代理 ”双核 营销 模式 ， 先 后 与 飞利浦 、 欧 司 朗 、 
西门 子 、 松 下 电器 、 华 为 、 中 兴 、 诺 基 亚 朗讯 、 创 维 、 康 
佳 、 长 虹 等 国内 外 知名 企业 成 为 战略 合作 伙伴 。 销 售 网 络 
遍布 亚洲 、 欧 洲 、 美 洲 、 中 东 及 新 兴 市 场 ， 市 场 占 有 率 、 
品牌 知名 度 均 居 业 界 前 列 。 

UE Electronic 的 愿景 : 成 为 世界 最 具 竞 争 力 的 电源 供 
应 商 ! 

UE Electronic 的 使 命 : 为 客户 提供 更 多 的 增值 服务 ! 

UE Electronic 因 你 而 变 ! 
主要 产品 介绍 : 
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UE Electronic 医疗 电源 
UE Electronic 医疗 电源 功率 涵盖 5 ~ 240W， 符 合 国际 





区 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 
目前 ， 公司 的 核心 竞争 优势 主要 体现 在 : 

1) 成 立 于 1989 年 ，27 年 的 行业 沉淀 ， 使 得 富 华电 子 
(UE Electronic) 沉淀 了 丰富 的 技术 积累 、 行 业 积累 ， 有 国 
内 外 拥有 和 较 高 的 知名 度 与 美誉 度 ; 

2) 富 华电 子 (UE Electronic) 是 品质 与 技术 性 企业 ， 
在 电源 技术 创新 与 产品 创新 方面 ， 拥 有 强大 的 研发 团队 与 
先进 的 实验 室 ， 一 直 走 在 创新 的 前 沿 ; 

3) 已 完成 国际 化 绿色 制造 体系 升级 与 全 面 质量 管理 体 
系 升 级 ， 不 良 率 低 于 1% ， 月 均 产 能 可 达 1200 万 台 以 上 ; 

4) 拥有 一 流 的 营销 团队 ， 完 善 的 品质 服务 体系 与 客户 
服务 体系 。 

P2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ? 对 于 主要 业 
务 领域 的 定位 是 哪 方面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 那些 目标 市 场 ? 
目前 ， 公 司 以 电源 适配器 为 主 ， 主 营业 务 涵盖 广播 电 
视 网 络 通信 电源 、 医 疗 电源 、LED 驱动 电源 、 消 费 类 电源 ， 
取得 了 不 错 的 市 场 占有 率 。 将 来 会 进一步 考虑 新 能 源 、 战 
略 性 新 兴 电 子 产业 电源 产业 市 场 。 



















































































































































































佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 
» 
A 
地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 张 楼 一 路 115 号 华南 电源 创新 
科技 产业 园 4 座 
邮编 : 528051 
电话 : 0757-82207158 
传真 : 0757-82207159 
邮箱 : baykee@ baykee. net 
网 址 : www. baykee. net 
简介 : 
佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公 司 (简称 “ 柏 克 ”) 
是 中 国电 源 行业 内 成 长 性 较 快 的 公司 。 柏 克成 立 于 2007 
年 ,于 2011 年 完成 股份 制 改 造 ， 注 册 资 本 6000 万 元 ,是 
中 国民 族 品 牌 中 具有 数据 中 心 IT 设施 基础 解决 方案 和 各 类 
大 功率 电源 研发 与 制造 能 力 的 国家 高 新 技术 企业 之 一 。 
柏 克 以 研发 和 生产 销售 数据 中 心 IT 基础 设施 系统 解决 


智 领 全 球 产业 源 动 力 

















































































































医疗 产品 安 规 及 EMC 要 求 一 一 2MOPP 标准 及 最 新 UL 医疗 
认证 第 三 版 标准 ， 并 符合 国际 六 级 能 源 之 星 标准 ， 并 通过 
UL、 CSA、 TUV-GS、 CE、BEAB、C-TICK、PSE-JET、K- 
MARK、TLC、CCC、IRAM、CB、EMC、FCC 及 可 靠 度 评定 
等 各 种 认证 ， 得 到 了 业界 同行 与 客户 的 高 度 认 可 。 有 桌面 
式 、 插 墙 式 以 及 可 换 插 头等 多 种 款式 。 
企业 高 层 采访 : 
被 采访 人 : 李涛 营销 总 经 理 

> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

















































































































方案 ,以 及 电气 系统 应 用 中 的 中 大 功率 不 间断 电源 、 应 急 
电源 、 风 力 发 电 专用 电源 及 光伏 发 电 系 统 、 充 电 桩 和 各 行 
业 技 术 定制 专用 电源 等 产品 为 主 ， 为 高 端 用 户 提 供 优质 服 
务 及 电源 保证 ， 目 前 是 国家 政府 、 大 型 企业 集团 、 各 重要 
行业 配套 供应 厂商 ， 如 武 广 高 铁 全 线 、 京 沪 高 铁 全 线 、 广 
州 亚运 会 80% 场 馆 、 上 海 世 博 会 法 国 馆 、 广 州 电视 塔 、 阳 
江 核 电站 、 广 州 白云 机 场 、 海 南 文昌 卫星 发 射 基地 、 粤 族 
高 速 、 中 国 大 飞机 项 目 、 海 工 、719、701、 中 国 兵 器 等 研 
发 项 目 及 国内 其 它 诸多 重大 工程 ， 成 功 地 服务 于 高 铁 、 军 























































































































































































































公司 在 2015 年 取得 了 稳步 发 展 ， 销量 同比 增长 
32. 6% ， 市 场 知 名 度 、 美 誉 度 位 居 业 界 前 列 。 此 外 ,在 网 
络 通信 和 电源、 医疗 电源 领域 ， 公 司 加 大 了 科研 投放 ， 并 取 
得 了 明显 的 成 效 。 





















































队 与 公共 安全 、IDC 数据 中 心 、 市 政 、 石 油 和 天 然 气 、 电 
力 、 银 行 、 通 信 等 诸多 领域 。 

公司 拥有 9 件 发 明 创造 专利 、33 件 实用 新 型 专利 和 13 
件 软件 著作 权 ， 荣 获 2012 年 度 广东 省 专利 奖 和 广东 省 知识 
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产权 优势 企业 ， 在 此 基础 上 ， 积 极 参与 住房 与 城乡 建设 部 
组 织 的 集中 式 EPS 应 急电 源 行 业 标准 及 铁道 总 公司 信号 电 

















源 屏 行业 标准 等 6 项 行业 标准 的 编制 工作 。 












































柏 克 被 纳入 中 华人 民 共 和 国 财政 部 节能 产品 采购 清单 ， 


是 中 国人 民 解 放 军 总 参谋 部 设备 器 材 人 网 企业 ， 通 过 了 











ISO9001 质量 管理 
OHSAS18000 职 ， 
授予 航天 荣誉 证 


























体系 认证 、IS014001 环境 管理 体系 认证 、 
健康 安全 卫生 认证 ， 因 助力 某 飞 机 研发 被 
和 ， 此 外 ， 还 获得 了 2010 年 ， 





运 会 广东 省 





建筑 电气 推荐 产品 、 中 国政 府 采 购 优选 品牌 等 诸多 荣誉 。 












































柏 克 下 设 广州 花 都 生产 基地 及 佛山 华南 
园 生 产 基 地 ， 在 全 国 建设 了 80 余 家 营销 网 点 ， 和 售后 服务 网 














色 源 创新 科技 











络 全 面 餐 盖 到 全 国 主要 省 市 ， 能 以 行业 快 损 
较 快 地 解决 客户 的 后 顾 之 忧 。 


主要 产品 介绍 : 











E 的 本 地 化 服务 ， 





柏 克 智能 3.0 + 模块 化 UPS 











柏 克 是 业内 同时 兼备 直 挂 母线 与 电池 可 调 技 术 的 公司 ， 














整合 了 当今 9 项 先进 技术 ， 


针对 当今 实际 供 





























设计 的 高 性 价 比 、 灵 活 、 可 靠 及 可 用 的 BKH-M 系列 模块 化 


UPS 产品 ， 以 适应 日 趋 敏感 的 投资 回报 率 、 
远程 智能 管理 及 效能 等 要 求 。 
全 面 提升 系统 可 靠 性 的 专业 设计 











能 源 消耗 成 本 、 


N + X 并 联 元 余 模块 化 设计 ，MTBF (平均 无 故障 时 间 ) 


























高 达 100 万 小 时 以 上 ; 

虚拟 阻抗 并 联 技术 : 保证 功率 模块 稳定 可 靠 地 并 联运 
行 ; 

采用 “无 主 从 分 散 逻 辑 控 制 ”， 整 机 无 任何 单 点 故障 ; 

两 种 逆 变 模式 可 同时 工作 不 降 额 。 

节能 降 耗 的 绿色 电源 设计 

APFC 整流 技术 : 实现 输入 电流 功率 因数 接近 1 的 同 
时 ， 避 人 免 后 期 谐 波 治理 成 本 ; 











优化 三 电 平 逆 变 技术 大 幅度 减 小 UPS 工作 能 








智能 风扇 冷却 系统 有 效 节 能 。 
全 数字 控制 的 智能 化 设计 














高 效 的 DSP + CPLD 运算 、 控 制 、 管 理 系统 ， 保 证 了 产 





品 的 一 致 性 和 可 靠 性 ; 
智能 监控 满足 各 种 监控 需求 ; 








智能 电池 充电 管理 ,4 段 式 充电 ， 有 效 
30% 。 

















延长 














电 需 要 而 研发 


电池 使 用 期 





安全 便捷 的 易 运 维 设计 
LCD 触摸 屏 显示 ; 
热 插 拔 技术 实现 在 线 不 断 电 更 换 所 有 模块 ; 


EPO 功能 实 
企业 高 层 采访 : 





被 采访 人 : 叶 德 智 董事 长 


> 请 您 介 








现 远 程 紧急 关机 功能 。 


绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 


柏 克 通过 不 断 创新 ， 持 续 升级 业务 结构 ， 实 现 了 企业 














多 年 的 高 速 增长 ， 
柏 克 2015 年 同比 2014 年 ， 自 
同比 增长 20% 。 行 】 
同比 增长 300% ， 柏 克 行 业 











成 立 9 年 来 ， 














年 平均 增长 率 超 过 30% 。 


产值 增长 了 36% ， 渠道 业务 
上 市场 业务 铁路 同比 增长 487% ， 工 民 建 
1 场 营 销 模 式 逐 步 成 熟 ， 在 企业 








运营 管理 和 研发 上 ， 柏 克 完 成 研发 团队 引进 和 产品 全 面 升 


级 ,企业 VI 系统 与 PI 系统 全 面 




















> 公司 当前 的 苋 久 














紧 贴 市 场 需求 的 创新 能 力 ， 





企业 可 持续 发 
柏 克 保持 


展 ， 是 机 

















升级 。 


核心 优势 是 什么 ? 


不 断 升级 业务 结构 ， 实 现 





白 克 多 年 来 保持 高 速 发 展 的 核心 要 素 。 








创新 能 力 的 方式 3 











F 安 . 








是 保持 包容 开放 





的 企业 文化 ; 二 是 不 断 培养 和 引进 创新 人 才 ; 三 是 良好 的 
创新 机 制 ， 四 是 科研 平台 建设 。 








2015 年 在 国 























家 战 


各 一 带 一 路 战 











各 、 互 联网 + 战 











队 改 革 推 动 军民 融合 力度 等 政策 的 指导 下 ， 柏 克 通 过 技术 











创新 ， 








不 断 实现 业务 结构 升级 。 
柏 克 的 业务 包括 了 供电 系统 、 








大 板块 。 其中，UPS 电源 、EPS 


传统 优势 业务 。 模 块 化 机 房 、 充 














新 能 源 及 网 络 能 源 等 三 
电源 、 制 冷 供电 是 柏 克 的 























电 桩 、 光 伏 道 变 器 、 风 力 











变 浆 系统 、 足 散 指示 系统 及 ADF 等 产品 是 柏 克 业务 结构 升 


级 后 的 创新 型 产品 ， 构 成 了 柏 克 当前 及 未 来 几 年 新 的 销售 


增长 点 。 

















入 2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ?” 对 于 主要 业 











务 领 域 的 定 








虑 增加 那些 目标 市 场 ? 

2015 年 在 行业 的 分 布 上 我 介 
们 过 去 从 事 一 些 市 政工 程 建设 ， 
场馆 、 博 物 馆 、 展 览 馆 ， 现 在 这 两 年 国家 这 些 项 目 在 逐渐 


减少 , 但 是 








带 一 路 、 交 通 、 





他 是 哪 方面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 


] 也 做 了 一 些 调整 ， 比 如 我 
尤其 是 楼 场馆 所 ， 运 动 会 


























入 的 非常 集中 、 
展 的 习 


们 就 把 市 场 拓 




















高 速 、 机 场 、 高 铁 等 国家 投 
常 大 ， 这些 行 业 都 会 用 到 电源 ， 所 以 我 
攻心 向 这 些 行业 转移 ， 也 取得 了 很 好 的 














成 绩 ， 中 国 大 部 分 高 铁 项 目的 应 急电 源 都 是 由 我 公司 提供 








的 ; 同时 在 新 能 源 领 域 、 太 阳 能 、 

















光伏 发 电 及 风力 发 电 ， 








我 们 也 做 了 很 多 工作 ， 做 了 很 多 好 的 产品 ， 市 场 收 获 也 是 











比较 大 的 ; 








国家 国防 建设 这 儿科 


FE 的 力度 也 非常 大 ， 毫 无 疑 








问 会 带 来 很 多 新 的 机 遇 ; 这 些 都 是 企业 的 增长 点 。 
入 2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 

















续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 


现在 政府 大 力 推动 新 
光伏 发 电 、 风 力 发 电 还 是 











能 源 战略 升级 ， 无 论 是 太阳 能 、 











机 会 ， 柏 克 近 年 来 在 太阳 能 发 

目 ， 同 时 充电 桩 也 正在 生产 。 
和 您 对 整个 电源 行业 的 发 展 态势 

取 了 怎样 的 应 对 措施 ? 








所 能 源 汽 车 ， 都 带 来 了 很 多 新 的 
和 风力 发 电 实施 了 很 多 项 




















什么 看 法 ? 公司 采 
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结合 相克 近 10 年 发 展 历程 ， 我 们 一 直 致 力 通过 技术 创 











新 、 产 业 升级 来 提升 柏 克 品牌 扩大 品牌 效应 ,走出 了 一 





条 自主 创新 之 路 ， 契 合 国家 提倡 的 从 传统 制造 向 “中 国 智 











》 
造 














转变 ， 从 而 推动 柏 克 跨 越 式 发 展 。 柏 克 品 牌 由 产品 质 























观念 


人 没 

















量 、 产 品 技术 和 产品 服务 三 大 要 素 组 成 ， 其 中 质量 一 直 是 
企业 发 展 的 生命 ， 技 术 是 赢得 市 场 的 核心 ， 
为 合同 的 支撑 。 柏 克 一 是 加 快 推进 自主 创新 ， 并 且 要 求 在 
要 创新 ， 别人 没有 想到 的 ， 柏 克 要 想到 并 研发 ; 别 
的 产品 ， 柏 克 已 经 研发 ; 1 台 ; 别人 








民 务 是 信息 转 

















的 产品 ， 柏 区 














要 比 它 更 先进 。 二 是 要 处 理 好 三 个 关系 。 即 把 握 和 处 理 好 














开发 成 果 与 快速 转 为 商品 产生 效益 的 关系 ; 
发 挥 自身 研发 力量 与 借助 外 部 资源 的 关系 ; 





把 握 和 处 理 好 
把 握 和 处 理 好 























产品 研发 与 知识 产权 保护 的 关系 。 正 是 基于 此 ， 柏 区 这 些 


年 一 直 处 在 技术 创新 前 沿 ， 智 




















制 不 是 换 一 个 工人 、 技 术 那 








么 简单 ， 不 仅 是 生产 的 自动 化 、 效 果 高 就 行 ， 首 先是 通过 








正确 的 方向 目标 ， 引 导 企 业 发 
技术 创新 、 制 造 高 效 、 品 牌 战略 等 策略 的 











年 我 们 一 直 在 向 智 制 努力 。 








展 ， 其 次 才 是 企业 人 才 战 略 、 
效 执行 ， 这 些 














佛山 市 新 光宏 锐 电源 设备 有 限 公司 


金 武士 


KINGCHEVALIER 














地 址 : 广东 省 佛山 市 国家 高 新 技术 开发 区 禅 城 园 区 张 楼 街 

































































道 望 沙 路 望 宝 工业 园 西区 三 路 8 号 3 楼 
邮编 : 528000 
电话 : 0757-82236302 
传真 : 0757-82305809 
邮箱 : sun@ sunshineups. com 
网 址 : www. sunshineups. cm 
简介 : 
佛山 市 新 光宏 锐 电源 设备 有 限 公司 成 立 于 2002 年 ， 制 
造 基 地 设 于 广东 省 佛山 市 高 新 区 禅 城 园 区 ， 系 国家 高 新 技 











术 企 
售 和 























业 。 新 光宏 
有 务 ， 为 用 


























锐 一 直 致 力 于 电源 产品 的 设计 、 制 造 、 销 





户 提 供 全面 的 电源 解决 方案 。 








10 多 年 来 ,新 光宏 锐 生产 
为 国内 众多 行业 和 用 户 提供 了 优质 








的 “ 金 武 士 ” 电 源 系列 产品 
民 务 ， 产 品 线 齐 全 。 新 





光宏 锐 还 着 力 打造 核心 供应 链 ， 变 压 器 、 电 池 等 关键 部 件 














自行 研发 和 生产 ， 为 “ 金 起 十 ”产品 量 身 定做 ， 确 保 产品 
质量 精益 求 精 。 同 时 新 光宏 锐 还 招贤 纳 士 ， 打 造 高 效 的 管 
更 团队 、 销 售 团队 和 研发 团队 ， 为 公司 的 健康 运营 保驾 护 
































航 。 努 力 跻 映 于 电源 


行业 的 第 一 方 队 ， 为 客户 提供 最 佳 服 


务 是 新 光宏 锐 孜 孜 以 求 的 企业 梦 。 














新 光宏 锐 秉 承 “ 











品质 才 有 市 场 ， 
车” 的 品质 政策 ， 赢 得 了 客户 的 认可 ， 公司 





创新 才 有 永 续 经 


已 通过 












































ISO9001、ISO14001 认证 ， 并 引入 先进 的 信息 化 管理 系统 ， 








达到 高 效 管理 的 目的 。 
新 光宏 锐 坚信 中 

















不 断 地 创新 ， 才 能 使 企业 持续 健康 





























地 发 展 ,才能 长 久 地 





有 务 客户 ， 实 现 共 启 。 公 司 研发 团队 




















实力 雄厚 ， 每 年 都 会 投入 大 量 经 费用 





























新 产品 的 开发 , 2009 











年 “佛山 市 UPS 电源 与 新 能 源 工程 技术 研究 开发 中 心 ” 在 











新 光宏 锐 成 立 。 在 不 断 充 实 自 














己 研 发 实力 的 同时 ， 新 光宏 


锐 也 与 国内 外 院 校 及 科研 机 构 开 展 了 行业 前 沿 的 技术 开发 





与 合作 。 











新 光宏 锐 研发 成 果 丰 硕 ， 先 后 取得 多 项 国家 授权 专利 ， 


有 计算 机 软件 著作 权 、 广 东 省 自主 创新 产品 及 广东 省 高 新 





技术 产品 认定 ， 顺利 地 完成 了 产品 技术 研究 成 果 的 转型 。 











“REINFORCEMENT” 技 术 作为 新 光宏 锐 的 技术 核心 ， 应 用 














于 新 光宏 锐 的 自主 研发 产品 ， 以 其 独特 性 和 差异 性 在 业界 
节能 认证 、CE 认证 、TUV 认 











独树一帜 。 产 品 逐 步 通过 中 国 


证 、 泰 尔 认证 等 专业 认证 。 




















2009 年 公司 被 认定 为 国家 高 新 科技 企业 、 广 东 省 民营 














科技 企业 ; 2012 年 公司 当选 为 佛山 市 






































电源 行业 协会 会 长 单 


位 、 佛 山 市 禅 城区 高 新 区 商会 会 长 单位 、 中 国电 源 学 会 常 











务 理事 单位 。 
主要 产品 介绍 : 





金 武士 


KINGCHEVALIER 











金 武士 高 频 三 进 三 出 ST33 60-80K 





丰富 。 





产品 的 竞争 日 益 激 烈 ， 大 功率 系列 UPS 向 高 频 化 发 展 


势 在 必 行 。 
现 有 市 
重 、 使 用 成 本 高 。 
新 产品 开发 
户 的 需求 。 
































助 于 丰富 





























随 着 公司 的 不 断 发 展 ， 公 司 人 研发 技术 能 力 日 渐 成 熟 及 





看 上 工 频 机 体积 大 、 成 本 高 、 效 率 低 、 污 染 严 








新 型 材料 设计 PFC 及 INV 电感 ， 功 率 
效 提升 整 机 效率 ， 起 到 节能 环保 的 作用 。 


























损耗 更 小 ， 
PFC 及 INYV 均 采 
重 电流 保护 措施 ， 














稳定 性 更 高 。 


采用 双 DSP 控制 技术 , 减少 外 围 的 控制 IC， 提 高 控制 





系统 的 稳定 性 。 

















采用 具有 公司 专利 技术 的 LCD 触摸 屏 上 








观 、 操 作 方 便 。 


软件 限 流 加 硬件 
效 提 高 系统 的 可 靠 性 及 安全 性 。 


采用 模块 化 IGBT 作为 PFC 及 INV 的 主 功率 





公司 产品 ， 符 合 公 司 销售 和 客 


























包 感 体积 更 小 、 
























































限 流 ， 系 统 具有 双 

















关 融 件 ， 








示 ， 显 示 美 
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广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 


=rAMRE= 


地 址 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 

















: 广东 省 人 
528137 
0757-87362222 
0757-87362828 


www. fsnre. net 


2668495124@ qq. com 


简介 : 


山 市 三 水 区 乐平 工业 园 创新 大 道 东 5 号 





广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 创建 于 1994 年 11 月 8 








日 ， 现 坐落 于 佛山 市 三 水 工业 园 。 

















公司 1) 





房 面 积 82700 平 


方 米 ， 现 有 员工 1000 多 人 。 公 司 主要 产品 有 各 类 变压器 、 





逆 变 器 、 电 子 变压器 、LED 驱动 及 灯饰 类 























全 
™ 竹 。 





2006 年 公司 被 评 为 广东 省 优秀 企业 ; 2008 年 又 被 评 为 
广东 省 民营 科技 企业 ; 2009 年 12 月 ， 公 司 获得 “高 新 技术 

















企业 ”称号 ，2012 年 通过 复审 ; 2010 年 5 月 ， 公 司 的 测试 
中 心 获得 了 中 国 合格 评定 国家 认可 委员 会 颁发 的 实验 室 认 


























可 证 书 ; 2010 年 6 








月 ， 公 司 获 广东 省 科技 厅 、 发 改 委 、 经 


信 委 等 政府 部 门 批准 组 建 广东 省 绿色 电子 照明 工程 技术 研 
究 开发 中 心 。 为 了 全 面 提升 企业 管理 水 平 ， 适 应 市 场 的 需 
































要 ， 促 进 公 司 生产 经 营 全 面 与 国际 接轨 ， 公 司 


先后 通过 了 


ISO09001: 2008 质量 管理 体系 、ISO14001: 2004 环境 管理 体 














系 认 证 及 GBZT28001: 2001 职业 健康 安全 管理 体系 ; 
通过 了 CQC、3C、TUV、VDE、UL、SGCS、CE 等 











产品 


国内 外 权 





威 机 构 的 安全 认证 。 公 司 品 牌 “NRE” 在 国内 外 业界 享有 

















很 高 的 声誉 ， 已 经 申请 欧盟 、 美 国 等 国际 商标 注册 。 
山 市 超 1000 万 元 

















2008 ~2013 年 ， 公 司 连续 6 年 成 为 人 











的 纳税 企业 。 未 来 ， 公 司 将 继续 追求 提高 技术 与 注重 细节 
的 品质 管理 原则 ,保持 并 扩大 在 业界 的 领先 地 位 ， 为 国家 











和 社会 做 出 应 有 的 贡献 。 
主要 产品 介绍 : 





公司 通过 


器 、 电 子 变压器 、LED 驱动 需 、 逆 
6 大 类 几 十 款 产品 ， 主 要 用 于 家 用 
电源 及 新 能 汤 














啊 、 稳 压 














自主 创新 ， 成 功 开发 出 








环形 变压器 、FI 变 压 























变 变 压 器 、LED 灯饰 等 
电器 、 专 业 舞 台灯 光 音 








领域 等 ， 公 司 


的 太阳 能 逆 变 变压器 、 


直流 电子 变压器 、 新 型 节能 灯 产 品 获得 了 广东 省 高 新 技术 





产品 认定 。 





广州 金 升 阳 科 技 有 限 公司 
MORNSUN 


地 址 : 





广州 市 葛 岗 区 科学 城 科 学 大 道中 科 汇 发 展 中 心 科 汇 


一 街 5 号 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 

金 升 阳 是 
力 于 为 工业 、 
整 的 电源 解决 


510663 





020-38601850 
020-38601272 
market300@ mornsun. cn 


Www. mornsun. cn 














电源 解决 方案 厂商 ， 国 


方案 ,帮助 客户 提高 9 





同时 降低 对 环境 的 不 良 影响 。 





金 升 阳 成 立 于 1998 年 7 





























家 高 新 技术 企业 ， 致 


能 源 、 电 力 、 交 通 和 医疗 等 行业 客户 提供 完 





E 产 效率 和 能 源 效率 ， 


月 ， 注 册 资 本 达 2 亿 元 ,拥有 


1000 多 名 员工 和 超过 10 万 平方 米 的 办 公 及 研发 生产 基地 ， 














块 电源 制造 商 前 列 。 目 前 ， 金 升 阳 已 








金 升 阳 已 成 为 国内 集 研 发 、 生 产 、 销 售 一 体 ， 规 模 位 
启动 集团 化 运作 ， 并 











居 模 











拥有 金 升 阳 美国 全 资 子 公 司 、 怀 化 子 公 司 、 
下 属 机 构 。 

金 升 阳 人 以 稳健 和 踏实 的 经 营 作风 ， 
不 挠 的 开拓 精神 ， 图 创 百 年 企业 之 大 策 。 















































黄埔 分 公司 等 


坚韧 不 拔 、 不 届 
金 升 阳 矢 志 于 磁 
隔离 技术 和 电源 产品 的 研究 与 应 用 ， 创 造 了 高 品质 的 
AC-DC 电源 模块 、DC-DC 电源 模块 、 隔 离 变 送 器 、 


ICBT 驱 











动 器 、LED 驱动 器 等 系列 产品 ， 





其 中 多 个 产品 系列 已 经 顺 


利通 过 了 UL、CE 等 认证 。 与 此 同时 金 升 阳 公 司 在 行业 内 率 
先 通 过 了 ISO9001: 2008 质量 管理 体系 认证 、ISO14001 环 
境 管 理 体系 认证 、OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认 





























证 、TS16949 汽车 
进行 管理 的 改进 和 提升 。 
金 升 阳 的 成 长 是 一 个 不 断 自 



































电子 质量 管理 体系 ， 并 严格 按照 体系 要 求 


我 超越 的 历程 。 回 首 过 去 ， 
金 升 阳 踏 着 快速 、 稳 健 的 步伐 ， 以 领先 的 技术 实力 为 起 点 ， 
以 持续 的 创新 为 发 展 动力 ， 成 为 立足 于 全 球 化 工业 电源 市 











场 的 高 科技 企业 。 时 至 今日 ， 金 升 阳 已 申请 专利 350 余 项 ， 








其 中 发 明 专 利 180 余 项 。 


目前 ， 金 升 阳 产品 已 远 销 世 界 各 


地 ， 并 获得 了 包括 GE、SIEMENS 、Honeywell 、 艾 默 生 等 在 








内 的 众多 行业 领袖 企业 的 赞誉 。 
主要 产品 介绍 : 


“ 604 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





58L05-500R3 人 
151600025 








经 济 型 非 隔离 DC-DC 电源 模块 K78-R3 系列 
第 三 代 经 济 型 非 隔 离 K78-R3 系列 DC-DC 稳 压 电源 模 
块 ， 具 有 开 板 式 SIP 封装 和 传统 灌 封 式 SIP 封装 可 选 ， 不 仅 














网 址 : www. ecu. com. cn 
简介 : 

合肥 华 焰 电子 工业 有 限 公 司 于 1992 年 由 中 国电 子 科技 
集团 第 三 十 八 研 究 所 全 资 创办 ， 专 注 于 军用 和 民用 电源 类 
产品 的 研发 、 生 产 和 销售 。 早 在 1996 年 就 通过 ISO 质量 认 
证 、 军 方 质量 体系 认证 。 凭 借 扎实 的 发 展 ， 现 在 的 华 泡 已 
是 国家 高 新 技术 企业 、 国 家 企业 技术 中 心 、 安 徽 省 智能 供 
电工 程 技术 研究 中 心 、 安 徽 省 产 学研 示 范 企业 、 安 徽 省 技 
术 创 新 示范 企业 、 安 徽 省 自主 创新 品牌 示范 企业 、 合 肥 市 
电源 电子 工程 技术 中 心 。 

华 焰 拥有 合肥 、 上 海 两 大 研发 基地 ， 相 继 成 立 院 士 工 
作 站 和 博士 后 工作 站 ， 与 南京 航空 航天 大 学 、 中 科 院 等 多 
所 高 校 、 科 研 机 构 紧密 合作 ， 拥 有 强大 的 研发 及 生产 能 
标准 化 生产 厂房 ， 标 准 化 作业 流程 和 物料 管理 体系 ， 具 有 
国家 第 三 方 监测 资格 的 实验 室 。20 多 年 的 不 懈 努 力 ， 华 兆 




























































































































































































兼容 传统 的 线性 稳 压 器 ， 与 市 场 上 同类 产品 相 比 ， 还 更 具 
性 价 比 。 

K78-R3 系列 输入 电压 高 至 36V， 空 载 输 入 电流 低 至 
0.2mA， 还 具有 纹 波 噪 声 低 ， 短 路 保护 等 特性 ， 其 效率 高 
达 95% ， 无 需 外 加 散热 片 ， 特 别 适 合 应 用 于 对 温 升 敏感 的 
煤矿 、 电 力 监测 及 高 端 仪表 等 行业 。 





















































合肥 华 炊 电子 工业 有 限 公司 


1 三 1] ' 

时 华 焰 电 源 

地 址 : 安徽 省 合肥 市 高 新 区 天 智 路 41 号 华电 大 厦 
邮编 : 230088 

电话 : 0551-68165111 

传真 : 0551-65324417-0 


邮箱 : sales@ ecu. com. cn 


























职 累 了 丰富 的 电源 行业 经 验 ， 所 生产 的 电源 产品 广泛 应 用 
于 工业 控制 、 国 防 安全 、LED 照明 、 新 能 源 汽车 、 医 疗 、 
轨道 交通 等 领域 ， 产 品 销 往 美 国 、 欧 洲 、 澳 洲 等 世界 各 地 ， 
并 与 多 个 世界 500 强 公 司 结 成 优质 合作 伙伴 关系 ， 品 牌 和 
产品 在 业内 具有 较 高 的 知名 度 和 美誉 度 。 

未 来 ， 华 泡 将 一 如 既往 地 秉承 “协作 、 创 造 、 卓 越 ” 
的 核心 价值 观 致 力 于 打造 国际 化 专业 电源 品牌 和 成 为 国际 
能 源 电子 专家 。 
合肥 华 兆 电 子 工 业 有 限 公 司 是 国内 率先 提供 机 载 预 警 
雷达 批 产 电源 的 公司 ， 国 内 率先 提供 高 空 系 留 气球 供 配 电 
系统 的 公司 ， 国 内 率先 提供 大 型 运输 机 襟 缝 翼 控制 电源 的 
公司 ， 国 内 率先 提供 小 型 高 频 医用 高 压 发 生 器 的 公司 ， 以 
及 国内 率先 提供 受 控 核 聚变 (EAST) 辅助 加 热 系 统 兆 瓦 级 
电源 (PSM) 的 公司 。 
主要 产品 介绍 : 






















































































































































































DC-DC 模块 电源 -1 * 1 到 标准 砖 全 系列 (30 ~ 1500W) 


自主 设计 的 DC-DC 模块 电源 系列 ， 采 用 工业 标准 封装 
方式 和 引 脚 设计 ， 可 完全 替代 同类 型 进口 电源 。 从 1* 1 到 
标准 砖 全 系列 〈 标 准 砖 为 1/16 砖 到 全 砖 ) ， 功 率 为 30 ~ 
1500W， 其 产品 性 能 、 品 质 和 可 靠 性 均 达 到 业界 先进 水 平 。 

我 们 能 够 为 分 布 式 供电 架构 提供 标准 的 解决 方案 ， 可 
以 满足 各 式 各 样 直流 电压 转换 和 直流 电源 的 需求 ， 还 可 根 
据 客户 特殊 要 求 迅 速 提供 各 种 定制 方案 ， 为 客户 提供 高 效 、 
贴心 的 服务 。 
企业 高 层 采访 : 
被 采访 人 : 周 伟 副 总 经 理 

> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 










































































作为 “十 二 五 ”规划 收 官 年 ， 公 司 围绕 “聚焦 产品 ， 
突围 市 场 ”的 主题 ， 取 得 了 较 好 的 发 展 成 果 。 

1) 市 场 突围 初 显 成 效 ， 产 品 聚 焦 ， 行 业 细 分 市 场 聚 
焦 ， 客 户 群 聚焦 ， 公 司 已 在 多 个 目标 行业 拥有 数 十 个 年 收 
入 过 百 万 的 优质 客户 。 

2) 技术 创新 平台 迈 入 国家 队 ， 成 为 国家 技术 中 心 分 中 
心 。 承 担 工 信 部 产业 振兴 和 技术 改造 专项 项 目 、 安 徽 省 科 
技 攻关 项 目 等 ， 荣 获 中 国电 源 学 会 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

3) 运营 能 力 改善 提升 ， 申 设 具 有 ULACSAACEACCC 目 
击 实验 能 力 的 国家 第 三 方 检测 资格 实验 室 ; 整合 生产 资源 ， 
推广 精益 生产 ,保障 产品 的 及 时 交付 。 男 外 ， 优 化 供应 链 、 
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降低 成 本 、 财 务 回 款 风险 等 能 力 都 有 提升 。 

> 公司 当前 的 苋 争 核心 优势 是 什么 ? 

华 耀 目前 最 大 的 优势 是 可 参与 客户 前 期 开发 ， 快 速 响 
应 标准 产品 平台 上 的 快速 改制 需求 。 这 个 核心 竞争 力 来 源 
于 三 个 方面 ， 即 研发 平台 与 技术 力量 的 支撑 ， 电 源 开 发 效 
率 和 技术 敏感 的 能 力 ， 以 及 较 完 善 生 产 保 障 、 品 质 控 制 等 
运营 能 力 。 

入 2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ” 对 于 主要 业 
务 领域 的 定位 是 哪 方面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 未 来 会 考虑 增加 哪些 目标 市 场 ? 

公共 安全 、 医 疗 设备 、 电 梯 、 高 端 工控 等 。 未 来 考虑 
轨道 交通 、 电 动 汽车 等 细 分 市 场 。 








































































































鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公 司 

SS =u® 
OS B0330NI 还 宝 
地 址 : 浙江 省 乐清 市 象 阳 工业 区 
邮编 : 325619 
电话 : 0577-62762615 
传真 : 0577-62777738 
邮箱 : hongbaohui@ 163. com 
网 址 : www. hossoni. com 
简介 : 

鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公 司 是 电源 领域 专业 从 事 研 发 、 
制造 、 销 售 、 信 息 及 服务 为 一 体 化 的 大 型 高 新 技术 企业 。 
公司 拥有 16 家 专业 分 公司 ，300 多 家 专业 协作 厂 , 并 在 全 
国 各 地 设 有 500 余 家 销售 公司 和 特约 经 销 处 。 在 国外 设 有 
10 多 家 分 公司 和 50 多 家 销售 代理 。 主 要 生产 的 产品 有 稳 压 
电源 、EPS、UPS 电源 、 风 力 发 电机 、 风 光 互 补 并 网 逆 变 系 
统 、 光 伏 供电 系统 、 光 伏 控 制 器 、LED 路 灯 、 蓄 电池 、 变 
频 器 、 软 起 动 器 、 充 电器 、 逆 变 器 、 变 压 器 、 断 路 器 、 建 
筑 电 气 等 50 多 个 系列 ，3000 多 个 品种 的 电源 产品 。 是 中 
国电 源 行业 “龙头 ”企业 之 一 。 

鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公司 是 中 国电 源 学 会 常务 理事 
单位 ， 公 司 在 同行 业 中 率先 通过 1S09001 质量 管理 体系 、 
ISO14001 环境 管理 体系 认证 、OHSAS18001 职业 健康 安全 
管理 体系 认证 。 所 生产 的 产品 先后 获得 国际 CE、CB、 
SEMKO、SASO 质量 认证 以 及 国内 CCC、CQC、 信 息 产业 部 
TLC 等 质量 认证 。 产 品 连续 被 省 、 市 评 为 “质量 连续 稳定 
产品 ”、“ 质 量 信 得 过 产品 ”,“ 鸿 宝 ” 牌 商标 被 评 为 “中 国 
驰名 商标 ”、“ 浙 江 出 口 名 牌 产品 ”,“ 鸿 宝 ” 牌 UPS 不 间断 
电源 荣获 “产品 质量 国家 免检 ”等 多 项 荣誉 。 成 为 品质 保 
证 和 优质 服务 体系 的 象征 ， 在 国内 外 赢得 广泛 的 信誉 和 从 
奖 。 多 年 来 ， 公 司 连续 被 省 、 市 人 民政 府 评定 为 明星 企 
业 、 出 口 创汇 十 强 企业 、 重 合同 守信 用 企业 、 银 行 AAA 
信用 业 、 百 强 纳税 大 户 和 质量 管理 先进 企业 。 

一 个 对 电源 技术 富有 前 脆性 理解 ， 以 完善 的 工艺 和 对 
产品 质量 的 孜孜 追求 ， 不 断 推出 各 种 优质 产品 的 电源 企业 ; 
一 个 致力 于 满足 用 户 不 断 变化 的 需求 ， 致 力 于 服务 用 户 、 
社会 、 员 工 ， 创 造 共 赢 价值 ， 享 有 国内 、 国 际 市 场 良 好 形 
象 的 电源 企业 ; 始终 坚持 “以 科技 求 发 展 ， 以 质量 求 效 










































































































































































































































































































































































益 ” ， 技 术 、 制 度 、 管 理 创新 体系 日 至 完善 的 高 科技 数字 化 
新 鸿 宝 ， 正 在 跨越 式 发 展 的 道路 上 向 世界 名 牌 挺进 ， 逐 步 
成 为 一 个 管理 科学 、 技 术 先 进 、 规 模 宏大 、 效 益 颇 高 的 现 
代 化 名 牌 企 业 。 
主要 产品 介绍 : 
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SJW 系列 微电脑 无 触 点 补偿 式 电 力 稳 压 器 

产品 介绍 : 本 产品 采用 高 速 DSP 芯片 为 控制 核心 ， 利 
j 计 量 控 制 、 快 速 交 流 采样 、 有 效 值 校正 、 电 流 过 零 切换 
和 快速 补偿 稳 压 等 技术 ， 将 智能 仪表 、 快 速 稳 压 和 故障 诊 
断 结合 在 一 起 ， 实 现 了 无 触 点 控制 ， 使 产品 精密 、 安 全 高 

广泛 应 用 于 金属 加 工 、 生 产 流水 线 、 电 梯 、 医 疗 髓 械 、 
刺绣 轻 纺 、 广 播 电视 及 大 楼 照明 等 需要 稳定 电压 的 用 电 环 
境 中 。 
企业 高 层 采访 : 

被 采访 人 : 王 丽 慧 监事 长 

> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

2015 年 ， 我 国 发 展 面临 着 国际 国内 复杂 严峻 的 环境 ， 
鸿 宝 集团 在 董事 会 的 正确 领导 下 ， 全 体 员 工 共 同 努 力 ， 管 
理 人 员 科 学 管理 ， 我 公司 在 逆境 中 稳步 前 进 ， 品 牌 知 名 度 
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有 了 更 大 的 提高 ， 新 产品 开发 和 市 场 投入 进一步 扩大 ， 内 
部 管理 进一步 完善 ， 公 司 的 整体 销售 也 保持 着 一 个 平稳 发 
展 的 趋势 。 





> 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 

我 公司 的 竞争 核心 优势 是 : 拥有 数 十 名 高 端 技 术 人 才 
组 成 的 研发 团队 ， 该 团队 致力 于 新 产品 的 研究 和 开发 ， 以 
及 对 老 产品 的 技术 改造 。 因 此 ,公司 所 生产 的 产品 无 论 在 
技术 、 性 能 、 工 艺 等 方面 都 属于 行业 领先 。 

入 2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 

现在 是 一 个 信息 化 的 时 代 ， 网 络 营销 作为 当前 最 为 热 
门 的 营销 模式 , 已 经 占据 了 营销 市 场 的 半壁 江山 ,我 们 正 
在 尽快 加 入 这 个 市 场 紧 跟 时 代 趋 势 ， 进 行 线 上 、 线 下 同步 
衔接 。 如 果 能 够 站 在 信息 化 时 代 的 前 缘 ， 做 好 网 络 销售 ， 
那么 这 对 公司 的 销售 及 后 续 发 展会 发 挥 重要 作用 。 

























































































606 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





华东 微 电 子 技术 研究 所 


Sx ECRI 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


MICROELECTRONICS 


info@ cetc43. com. cn 


Www. cetc43. com. cn 


简介 : 


事 微 


安徽 省 合肥 市 蜀山 区 高 新 合欢 路 19 号 
230088 

0551-65743712 

0551-63637579 











华东 微 电 子 技术 研究 所 创建 于 1968 多 











FE， 是 我 国 最 早 从 























电子 技术 研究 的 国家 一 类 研究 所 ， 也 是 我 国 唯一 定位 














于 混合 微 电 子 的 专业 研究 所 。 该 所 数 十 年 如 一 日 ， 致 力 于 


混合 
信息 
成 电 
已 成 


混合 








集成 电路 (HIC) 及 相关 产品 的 人 研制 与 生产 ,为 电子 
系统 提供 小 型 化 解决 方案 ， 先 后 主持 制定 了 《混合 集 











的 小 型 化 需求 ， 在 混合 微 电 子 及 相关 技术 领域 为 国防 事业 
积极 贡献 。 经 过 40 多 年 发 展 , 已 拥有 厚 膜 混合 集成 、 薄 膜 
混合 集成 、 低 温 共 烧 陶 瓷 〈LTCC) 、 表 面 安装 (SMT) 、 金 
属 外 壳 、 电 子 窑 炉 、AlIN 材料 、 电 子 浆 料 等 生产 线 ， 在 混 
合集 成 电路 及 微 组 装 技术 领域 具有 明显 的 综合 优势 并 引领 
国家 行业 发 展 ， 是 国内 军工 市 场 中 DC-DC 电源 、 功 率 驱 动 
有 路、 金属 外 这、LTCC/AAIN 基板 等 产品 的 最 大 供应 商 
一 。 产 品 广泛 应 用 于 航空 、 航 天 、 船 舶 、 电 子 、 通 信 、 雷 
达 、 兵 器 等 高 可 靠 电子 设备 及 工业 领域 。 在 “长 征 ” 系 列 
火箭 、 “神舟 ”系列 飞船 、 “天宫 ”飞行 器 、“ 飞 天 ”宇航 
服 等 百 余 项 国家 重点 工程 研制 生产 任务 中 ， 部 分 产品 和 技 
术 已 接近 或 达到 国际 先进 水 平 ， 并 荣获 百 余 项 省 部 级 以 上 
科技 奖项 。 
“十 三 五 ”期 间 ， 将 秉承 “创新 发 展 、 开 放 发 展 、 和 谐 





























































































































































































































路 通用 规范 》 等 30 余 项 国家 及 行业 通 





























用 规范 和 标准 ， 





为 我 国 高 端 混合 集成 电路 领域 的 领军 者 ， 为 推动 国内 











集成 电路 行业 的 发 展 做 出 了 贡献 。 


该 所 坐落 于 合肥 市 ， 东 、 西 两 区 占 地 170 亩 。“ 高 水 平 











管理 人 才 、 高 层次 科技 人 才 、 高 技能 制造 人 才 、 高 素质 市 
才 ” 四 文人 才 队 伍 不 断 壮大 ， 其 中 专业 技术 占 员工 总 
数 的 43% ; 经 营 管理 人 员 占 员工 总 数 的 9% ; 市 场 营 销 人 
员工 总 数 的 6% ; 技能 操作 人 员 占 员工 总 数 的 42% 。 





场 人 
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监 沙 河 

















支 由 集团 公司 首席 专家 、 高 级 专家 、 专 家 及 43 所 等 
的 科技 领军 专家 队伍 ， 形 成 了 强大 的 人 才 支 撑 。 



































2003 年 8 月 通过 国家 二 级 保密 资格 认证 ; 2004 年 8 月 
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军工 电子 装备 生产 许可 证 审查 ; 2008 年 10 月 通过 武器 
承 制 资格 审查 ; 2009 年 1 月 通过 职业 健康 安全 与 环境 
体系 认证 ; 拥有 国家 、 国 防 、 总 装 认证 的 混合 集成 电 
路 与 电子 元 器 件 检测 实验 室 ， 设 有 EDA 设 























计 、 质 量 检测 、 











情报 和 标准 化 等 4 个 中 心 ， 是 我 国 专 1 





设置 最 为 齐全 


























合集 成 电路 专业 研究 所 。 长 期 承担 中 国电 子 学 会 元 件 












































混合 集成 电路 技术 部 主任 单位 、 国 内 混合 集成 电路 行 
会 副 理 事 长 单位 、 国 内 混合 集成 电路 专业 情报 网 网 长 














单位 














、 中 国电 源 学 会 常务 理事 长 单位 、GJB2438《 混 合集 成 
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规范 》 起 草 单位 。 
华东 微 电 子 技术 研究 所 长 其 
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图 
MV48A5M400B 
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通用 规范 》 及 GBAT8976《 膜 集成 电路 和 混合 膜 集 成 电 


致力 于 系统 、 装 备 和 整 机 


OUT 


























5V/DC 400W 


二 世人 二 17 了 1 
: 12 








发 展 ” 理 念 ， 加 强 科技 创新 步伐 ， 培 育 发 展 新 型 产业 ， 实 
现 “ 强 人 才 、 强 科技 、 强 产业 、 强 经 济 ”目标 ， 为 我 国 
新 技术 持续 发 展 做 出 贡献 。 

主要 产品 介绍 : 
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抗 浪 涌 DCZDC 变换 器 系列 产品 

抗 浪 涌 DCZDC 变换 器 现 有 输出 功率 为 6W、20W、 
40W、65W 四 大 系列 的 厚 膜 混合 集成 抗 浪 涌 电 源 产 品 。 全 
系列 产品 主要 采用 单 端 反 激 式 电路 拓扑 ， 外 形 结构 采用 双 
列 直 插 及 扁平 式 金属 全 密封 。 输入 电压 范围 为 15 ~ 50V， 
并 可 承受 80V/1s 的 浪 涌 电 压 ， 产 品 的 启动 电流 小 。 前 端 抗 
浪 涌 模 块 ， 产 品 体积 小 、 输 出 功率 大 ， 可 同时 承受 80V/ 
50ms 、8V/50ms 的 浪 涌 电压 。 














































































































MV24 和 MV48 系列 DC/DC 变换 器 


第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “607， 





MV24 和 MV48 系列 DCZDC 变换 器 采用 软 开 关 拓 扑 结 
构 ， 变 频 调 制 ， 工 作 频 率 高 达 1MHz; 具有 1/4 砖 、 半 砖 、 
全 砖 三 种 封装 外 形 ， 与 国外 同类 产品 引 脚 兼容 。 系 列 产 品 
输出 功率 75 ~ 500W,， 效 率 高 达 83 ~ 90% 。 具 有 输入 过 、 
电压 封锁 ， 输 出 过 电压 保护 ， 输 出 过 电流 、 短 路 保护 功 
















































































成 硕 电 源 集 产品 研发 、 制 造 、 销 售 及 服务 于 一 体 , 已 
在 美国 、 日 本 、 韩 国 、 新 加 坡 、 欧 洲 、 中 国 香港 、 中 国 台 
湾 设 有 分 公司 或 办 事 处 ， 能 够 为 国内 外 客户 提供 迅捷 的 专 
业 服 务 。 优 秀 的 人 才 、 先 进 的 技术 、 科 学 的 管理 ， 以 及 务 
实 、 进 取 的 创业 精神 使 得 瞩 硕 电源 能 够 持续 处 于 行业 领先 
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5 
能 ， 输 入 一 输出 隔离 3000Vac。 产 品 广泛 适用 于 航空 、 航 
天 、 船 舶 、 兵 器 、 雷 达 、 铁 路 等 军民 用 高 可 靠 电 子 系统 。 
范 


























人 
产品 设计 与 制造 完全 满足 SJ20668-1998《 微 电路 模块 总 规 
》 和 产品 详细 规范 的 要 求 。 
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Ny 样品 “ 
M300A5M400B 
IN OUT 
300VDC 490W 5V/IDC 400W 


1SS3S37391 
NO; 1# 





全 砖 M300A 系列 DC/DC 变换 器 

全 砖 M300A 系列 DCZDC 变换 化 器 采用 LLC 谐振 软 开 
关 技 术 ，BUCK 加 LLC 结构。 电路 由 BUCK 加 LLC 控制 、 
主 功率 、 变 压 器 、 次 级 整流 部 分 及 反馈 电路 等 部 分 组 成 。 



































该 系列 产品 为 模块 式 电 路 结构 ， 采 用 PCB 表面 组 装 工艺 ， 
内 部 采用 导热 材料 灌 封 ， 铝 底板 散热 。 外 形 与 国外 的 同类 产 









































地 位 ， 是 刻 硕 电源 真正 的 核心 竞争 力 。 度 硕 电源 产品 已 涵 
盖 机 项 盒 、ADSL、 手 机 、 平 板 电脑 、 医 疗 、 电 动工 具 、 电 
梯 及 LED 室内、 外 照明 产品 驱动 等 多 种 领域 。 公 司 愿 与 各 
界 客商 携手 共 进 、 互 利 共 赢 、 共 同 发 展 ， 为 全 球 的 节能 减 
碳 事业 出 一 份 绵薄 之 力 ! 

主要 产品 介绍 : 





















































E6 系列 LED 驱动 电源 
E6 系列 LED 驱动 电源 ， 创 新 的 限 功 率 恒 流 技术 ， 和 覆盖 








同 功率 级 产品 。 较 强 的 通用 性 ， 可 降低 用 户 因 同 功率 段 灯 
珠 串 并 联 方式 不 同人 带 来 的 电源 选 型 困难 。 四 合 一 调 光 方式 ， 
0~10V、PWM、 电 阻 、 时 控 四 种 调 光 方式 一 体 化 ， 调 光 信 










































































品 完全 兼容 ， 并 做 到 引 脚 互 换 。 该 系列 产品 广泛 适用 于 航 
空 、 航 天 等 高 可 靠 电子 系统 。 产 品 的 设计 和 制造 完全 满足 
SJ20668-1998《 微 电路 模 块 总 规范 》 和 产品 详细 规范 要 求 。 

















茂 硕 电源 科技 股份 有 限 公 司 


MOSO 茂 硕 电源 
股票 代码 : 002660 

地 址 : 深圳 市 南山 区 西 丽 成 硕 科 技 园 
邮编 : 518108 
电话 : 0755-27657008 
传真 : 0755-27657908 
邮箱 : hao. chen@ mosopower. com 
网 址 : www. mosopower. com 
简介 : 

成 硕 电源 科技 股份 有 限 公 司 (简称 “成 人 硕 电源 ”"， 股 
票 代码 : 002660) 是 国家 高 新 技术 企业 ， 是 国家 十 二 五 规 
划 辟 励 发展 的 节能 减 碳 新 能 源 企业 ， 也 是 国内 有 相当 影响 
力 的 电源 制造 企业 。 公 司 自 2006 年 成 立 以 来 ， 经 过 几 年 的 
快速 发 展 ， 得 到 多 家 世界 500 强 公 司 的 认可 ， 并 与 其 结 成 
战略 合作 伙伴 关系 。 
技术 和 品质 是 茂 硕 电源 的 核心 优势 。 成 硕 电源 与 全 国 
多 所 重点 高 校 进行 多 项 产 学 研 合作 ， 投 入 大 量 研发 资金 ， 













































































号 幅 值 5VA10V 可 选 ， 并 可 设置 反 向 逻辑 。 交 互 式 编程 界 
硬 ， 用 户 可 通过 交互 式 编 程 界面 自 定义 输出 ， 可 自 设置 最 
多 5 个 调 光 时 段 及 对 应 电流 值 。 独 创 微 距 红 外 遥控 ， 微 距 
和 遥控 需 操 作 简 便 ， 粗 调 + 微调 可 实现 输出 规格 的 精准 自 设 
置 。 防 护 等 级 1P67, 已 取得 TUV 出 具 的 IP67 报告 。 防 浪 涌 
等 级 达到 差 模 5kV、 共 模 10kV, 行业 领先 。 害 动 系列 电源 
已 取得 Nemko 出 具 的 10kV 浪 涌 报告 。 容 动 系列 电源 已 取得 
CCC、CE、CB、UL、ENEC 认证 ， 即 将 取得 BIS 认证 。 
企业 高 层 采 访 : 

被 采访 人 : 丁 华 总 经 理 

> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

2015 年 受 经 济 大 环境 影响 整个 LED 驱动 行业 发 展 并 不 
理想 ,公司 也 面临 了 较 多 的 困难 ,但 是 我 们 经 受 住 了 考验 ， 
通过 增加 研发 投入 、 加 强 技术 创新 ， 推 出 了 更 多 高 性 价 比 
的 产品 ; 通过 优化 管理 体系 ， 形 成 了 精英 管理 模式 ; 通过 
业务 布局 ， 巩 固 了 国内 市 场 ， 开 拓 了 国际 市 场 。 总 的 来 说 ， 
2015 年 公司 达成 了 发 展 目标 ， 并 未 2016 年 的 规划 打下 了 良 
好 基础 。 

> 公司 当前 的 苋 争 核心 优势 是 什么 ? 

最 大 的 核心 优势 在 于 拥有 非常 强大 的 研发 团队 、 完 善 
的 销售 渠道 、 高 可 靠 的 平台 化 系列 产品 是 及 多 年 在 行业 里 
所 积累 的 品牌 影响 力 。 

入 2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ?” 对 于 主要 业 

































































































































































































































































建立 了 具有 超 强 研 发 能 力 的 茂 硕 电 源 技术 研究 院 ; 同时 还 
拥有 行业 内 先进 的 可 靠 性 安 规 实验 室 ， 采 用 全 自动 电脑 测 
试 仪 等 先进 生产 和 检验 设备 ， 已 开发 出 多 款 具 有 世界 领先 
水 平 的 高 效率 开关 电源 和 LED 智能 驱动 。 短 短 几 年 间 ， 茂 
硕 电 源 已 取得 近 200 项 国家 专利 。 


































































































务 领域 的 定位 是 哪 方面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 哪些 目标 市 场 ? 

成 硕 的 目标 主要 是 欧美 及 中 国 大 陆 市 场 ， 为 扩大 公司 
4 影响 力 ， 发 达 地 区 、 东 南亚 及 北美 洲 也 将 是 我 们 要 拓展 
的 目标 市 场 。 
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>2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 

政府 对 新 能 源 产 业 的 重视 以 及 “互联 网 +”“ 一 路 一 
带 ” 概 念 的 提出 将 对 公司 的 产业 发 展 方向 及 目标 市 场 产生 
积极 的 影响 ， 公 司 将 保持 与 政府 、 行 业 指 导 同 步 ， 顺 应 产 
业 发 展 大 势 。 

> 您 对 整个 电源 行业 的 发 展 态势 有 什么 看 法 ?公司 采 
取 了 怎样 的 应 对 措施 ? 

我 认为 目前 LED 电源 行业 的 发 展 主要 有 以 下 三 个 方面 
问题 : 
1) 技术 与 创新 , LED 驱动 技术 发 展 至 今日 益 成 熟 ， 新 
的 技术 方向 在 哪里 ,创新 该 往 哪 创 ， 市场 是 否 买 单 ， 考 验 
整个 LED 驱动 行业 。 

2) 成 本 与 利润 ,企业 之 间 恶 性 “价格 战 ",， 使 LED 了 驱 
动产 品 价格 不 断 下 降 ， 成 本 居 高 不 下 ， 利 润 空间 被 进一步 
压缩 。 

3) 产品 与 需求 ， 同 质 化 竞争 严重 ， 产 品 性 能 、 品 质 与 
市 场 需求 不 符 。 

成 硕 的 应 对 措施 : 

1) 坚持 走 精品 电源 路 线 ， 通 过 技术 进步 和 降低 非 原 材 
料 成 本 来 提高 电源 的 性 价 比 。 价 格 战 不 是 一 个 行业 健康 的 
发 展 方式 ， 客 户 要 的 永远 是 价值 而 不 是 价格 。 

2) 紧 跟 市 场 发 展 趋 势 ， 务 实 的 创新 ， 以 满足 客户 实际 
需求 为 出 发 点 和 落脚 点 。LED 驱动 技术 发 展 迅速 ， 但 再 好 
的 技术 也 需要 经 受 客户 的 检验 才能 最 终 得 到 市 场 认 可 。 

3) 经 营 品牌 与 服务 ， 开 展 针 对 性 的 推广 活动 ， 扩 大 自 
己 在 消费 市 场 的 知名 度 ， 形 成 品牌 美誉 度 和 影响 力 。 


































































































宁波 赛 耐 比 光 电 有 限 公 司 


全 


Wu 


地 址 : 宁波 市 高 新 区 科 达 路 56 号 
邮编 : 315000 

电话 : 0574-26266222 

传真 : 0574-27902805 

邮箱 : tuciyi@ snappy. cn 





网 址 : www. snappy. cn 
简介 : 

SNAPPY ， 一 个 平均 年 龄 只 有 35 岁 的 管理 团队 ， 积 极 
的 、 向 上 的 、 团 结 的 、 合 作 的 ， 这 就 是 我 们 ! 

我 们 拥有 一 支 创新 型 的 技术 团队 ，LED 驱动 和 LED 灯 
有 具 设计 是 我 们 的 技术 核心 范 争 力 。 我 们 企业 的 核心 竞争 力 
是 拥有 完整 的 现代 的 管理 经 验 ， 和 不 断 推 出 的 新 产品 ， 我 
们 的 合作 伙伴 为 GE、OSRAM 等 知名 企业 。 

我 们 企业 的 精神 口号 是 : 为 美好 生活 而 快乐 工作 着 ， 
为 绿色 光明 而 努力 奋斗 着 
主要 产品 介绍 : 
































SNP12-12VF 
我 司 专业 生产 LED 驱动 电源 ， 该 产品 涵盖 6 ~ 200W、 
室内 及 室外 ， 同 时 还 拥有 IP67、IP44 等 防水 电源 。 产 品 ) 
































泛 应 用 于 商业 、 家 居 等 领域 。 现 阶段 我 公司 通过 了 TUV、 
CUL、SAA、PSE 、KC 等 认证 。 产 品 远 销 欧 美 市 场 ， 销 售 近 
十 年 来 受到 广大 用 户 的 肯定 和 赞赏 。 



































深圳 华 德 电子 有 限 公 司 

WATT 

地 址 : 广东 省 深圳 市 蛇口 兴 华 大 厦 五 栋 A 座 6 楼 
邮编 : 518066 

电话 : 0755-26693168 


传真 : 0755-26693918 
邮箱 : wangg@ watt. com. cn 

















网 址 : www. watt. com. cn 








深圳 华 德 电子 有 限 公 司 建立 于 1987 年 ， 是 随 经 济 特区 
共同 发 展 成 长 的 专业 电源 技术 公司 。 

公司 注重 高 端 电源 产品 及 技术 的 开发 研究 ， 已 有 成 规 
模 的 电源 产品 ， 涵 盖 了 数据 通信 、 医 疗 设备 、 工 业 设 备 、 
测量 仪器 、 汽 车 及 工程 机 械 动力 控制 系统 、 高 端 计算 机 及 
服务 器 、 民 用 航空 飞行 器 等 领域 。 

在 不 断 发 展 和 完善 产品 研发 及 销售 平台 的 基础 上 ， 公 
司 积极 地 引进 国内 外 先进 搁 术 和 专利 技术 ,采取 自主 设计 、 
定制 、 合 作 开发 等 灵活 的 方式 ， 为 全 球 的 客户 提供 解决 方 
案 、 高 可 靠 产 品 及 优质 服务 。 












































公司 不 断 强化 企业 的 现代 化 管理 水 准 和 体系 建设 , 重 
视 人 才 、 重 视 质 量 。 以 自动 化 的 生产 能 力 和 先进 的 生产 工 
艺 使 产品 品质 得 到 有 效 的 保证 。 
主要 产品 介绍 : 


第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 
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3 4，160W 系 列 电源 模块 
WP2162R 系列 PCB 敞开 型 单 通道 电源 模块 
尺寸 2" x4”x1.3” (51 x101 x33cm ) ; 
输入 电压 90 ~264V/47 ~64Hz; 
额定 输出 功率 160W ; 
直流 输出 电压 12V、24V、48V 可 选 ; 
另 附 12VZ1A 风扇 通道 ; 

整 机 效率 大 于 90% ; 

具有 输出 过 电流 和 过 电压 保护 ; 
安 规 符合 IEC60601/IEC60950; 
EMC 传导 符合 EN55022ClassB。 
























































3" X 5" 360W 系 列 电源 模块 
WP3362R 系列 PCB 敞开 型 单 通 道 电 源 模块 
尺寸 3"xS$" x1.3” (76 x127 x33cm); 
输入 电压 90 ~264V/47 ~64Hz; 

额定 输出 功率 360W ; 

直流 输出 电压 12V、24V、48V 可 选 ; 

另 附 12V/1A 风扇 通道 ; 

整 机 效率 大 于 90% ; 

具有 输出 过 电流 和 过 电压 保护 ; 

安 规 符合 IEC60601/IEC60950; 

EMC 传导 符合 EN55022 ClassB。 



























































深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公司 


人 STAR 和 二 达 


地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 高 新 中 区 科技 中 二 路 软件 园 














栋 4 楼 
518057 
0755-86169858 
0755-86168482 


chenglc@ kstar. com. cn 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 


— 


网 址 : www. kstar. com. cn 


简介 : 


【综合 介绍 】 


深圳 科 士 达 科 
成 立 于 1993 年 ， 





国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 








技 股份 有 限 公 司 (股票 代码 : 002518 ) 


企业 ， 中 国 大 





陆 本 土 UPS 产业 领导 者 、 数 据 中 心 关 键 基础 设施 整体 解决 














方案 提供 商 、 中 国 





领先 的 太阳 能 光伏 逆 变 器 





系统 解决 方案 


提供 商 ， 致力 于 数据 中 心 关 键 基础 设施 产品 线 (UPS、 精 
密 空 调 、 精 密 配 电 、 蓄 电池、 网 络 服务 器 机 柜 、 动 力 环境 





监控 等 ) 和 太 
汇流 箱 、 
监控 等 ) 的 研 








【市 场 业 绩 】 

















阳 能 光伏 发 电 系统 产品 (光伏 














智能 


逆 变 器 、 





防 逆流 箱 、 直 流 配 电 柜 、 太 阳 能 深 循环 蓄电池 、 





发 、 制 造 及 一 体 化 解决 方案 应 











领 行 业 发 展 。 








根据 中 国 

















]， 为 包括 中 


国 在 内 的 全 球 90 多 个 国家 和 地 区 提供 优质 产品 及 全 方位 服 
务 ， 以 创新 动力 不 断 引 





电子 信息 产业 发 展 研 究 院 赛 迪 顾问 (CCID) 











统计 ，2000 年 起 科 士 达 国 内 UPS 销量 市 场 占 


品牌 前 列 。 











根据 国家 商务 部 研究 院 快 窖 咨询 (ChinaQuery) 《中 国 
UPS 配套 铅 酸 电池 产品 市 场 报告 》 统 计 ， 科 士 达 在 中 国 
UPS 配套 阀 控 式 密封 铅 酸 蓄 昌 本 


土 品牌 前 列 。 
科 士 达 是 








电池 市 场 上 ， 市场 占有 率 居 








有 率 稳 居 国 产 





























中 央 国 家 机 关 、 国 家 教育 部 、 














国家 税务 总 局 、 




















、 中 国 
、 中 国 银行 








茧 油画 


























Hr 





家 气象 总 局 、 


电信 、 


肛 行 、 中 国人 寿 等 众多 大 型 行 





国家 广电 总 局 、 国 家 海关 总 
中 国 移动 、 中 国联 通 、 中 国 
、 中 国 工商 银行 、 中 国 农业 银 


























为 国家 三 峡 工 程 、 青 藏 铁路 、 西 气 东 输 工 程 








奥运 会 、2010 
提供 高 可 靠 
【资质 认证 】 























电力 保护 ， 全 力 护 航 中 


年 上 海 世博 会 等 在 内 的 一 大 批 











署 、 解 放 军 总 
石化 、 中 国 石 
行 、 中 国 建设 




















此 机 构 产 品 选 型 入 围 供应 商 。 


、2008 年 北京 
国家 重点 工程 

















国信 息 化 建设 事业 。 


科 士 达 公 司 通过 ISO09001 国际 质量 体系 认证 、 


ISO14001 








国际 环境 体系 认 订 





E、OHSAS18001 职业 健康 安全 





管理 体系 认证 、IECQ QC080000 有 害 物质 过 程 管理 体系 认 





证 。 产 品 取得 


泰 尔 认证 、CCC 认证 、 节 能 认 


证 、 生 产 许可 


证 、 欧 洲 CE 认证 、 美 国 UL 认证、TUV 认证 、 澳 洲 SAA 认 


证 、 








意大利 ENEL、 英 国 G83/1、 法 国 BV 认 























证 、 











国家 

















证 、 金 太阳 认 





电网 零 地 电压 穿越 认证 等 多 项 国内 外 产品 质量 / 安 





规 认 证 ， 是 业内 认证 齐全 的 全 线 产品 供应 商 之 一 。 


【服务 体系 】 





科 士 达 在 业内 率先 建立 起 “全 国 客户 服务 中 心 一 大 区 


技术 支持 中 心 一 省 区 服务 中 心 一 地 市 服务 站 ”为 架构 的 覆 


盖 广 泛 、 布 局 
提供 基于 快速 
全 国 性 区 域 分 
丰富 成 熟 经 验 
【研发 与 创新 】 

科 士 达 公 
驱动 ”的 技术 














合理 、 贴 近 用 户 的 多 级 服务 体系 ， 可 为 











户 








响应 特性 的 全 方位 现场 和 远程 技术 服务 ， 在 

















布 的 行业 系统 大 型 重点 

















程 服务 方面 ， 拥 有 




















， 确 保 





户 关键 应 








司 自 成 立 以 来 ， 始 终 坚 持 “ 市 











系统 可 靠 运行 o 


场 导向 + 技术 


开发 方向 ， 于 2000 年 在 原 有 技术 开发 部 基础 
上 组 建 了 科 士 达 研 发 中 心 ， 目 前 研发 中 心 有 300 余 位 专业 
研发 技术 工程 师 ， 拥 有 业界 领先 的 专业 实验 室 ， 已 取得 100 
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多 项 国家 专利 〈 其 中 核心 技术 发 明 专 利 30 余 项 ) ， 参 与 20 
多 项 国家 和 行业 标准 起 草 /参与 修订 ， 是 国内 电源 和 数据 中 
心 关键 基础 设施 行业 标杆 性 企业 级 研发 中 心 。 
【发 展 规划 】 

自 2005 年 起 ， 科 士 达 开 始 在 全 球 92 个 主要 国家 和 地 
区 注册 KSTAR 商标 ， 不 断 加 大 海外 营销 服务 网 络 建设 力 
度 ， 加 速 布 局 全 球 营 销 网 络 体系 ， 致 力 通过 技术 创新 和 品 
牌 全 球 化 运 车， 迈进 全 球 领 先 的 数据 中 心 关键 基础 设施 和 
新 能 源 电 力 转换 领域 产业 链 领 先 供应 商 之 列 ， 成 长 为 电力 
电子 行业 领域 具有 全 球 产业 影响 力 的 企业 。 
主要 产品 介绍 : 
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科 士 达 数 据 中 心 关键 基础 设施 产品 线 


深圳 市 英 威 腾 电源 有 限 公司 


INVt 

地 址 : 深圳 市 南山 区 北 环 路 猎头 山高 发 工业 区 高 发 1 号 厂 
房 5 层 东 

邮编 : 518055 

电话 : 0755-26784847 

传真 : 0755-26782664 

邮箱 : shangyating@ invt. com. cn 





























网 址 : www. invt-power. com. cn 
简介 : 

深圳 市 英 威 腾 电源 有 限 公 司 是 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 
有 限 公 司 〈 股 票 代码 : 002334) 的 子 公 司 ， 国 家 高 新 技术 
企业 ， 专 注 于 模块 化 UPS 与 数据 中 心 关键 基础 设施 一 体 化 
解决 方案 研发 生产 与 应 用 ， 向 全 球 客户 提供 高 可 靠 、 高 品 
质 的 产品 解决 方案 与 全 方位 的 优质 服务 。 公 司 凭借 专业 的 
研发 团队 、 先 进 的 产品 性 能 、 高 效 的 服务 团队 、 一 流 的 生 
产 规模 等 综合 优势 ， 始 终 处 于 业界 的 领先 地 位 。 

公司 专注 于 数据 中 心 关 键 基础 设施 产品 线 (高 端 模块 
化 UPS、 智 能 UPS、 精 密 空 调 、 精 密 智 能 配 电 、 蓄 电池 、 
智能 监控 、 微 模块 数据 中 心 等 )， 拥 有 产品 的 核心 技术 与 
900 多 项 知识 产权 专利 ,产品 以 高 可 靠 性 、 高 性 价 比 赢 得 了 






















































































广大 客户 的 一 致 赞誉 ， 产 品 广泛 应 用 于 政府 、 金 融 、 通 信 、 
教育 、 交 通 、 气 象 、 广 播 电 视 、 工 商 税 务 、 医 疗 卫 生 、 能 
源 电力 等 各 个 领域 及 全 球 80 多 个 国家 和 地 区 。 

快速 为 客户 提供 全 方位 、 专 业 的 解决 方案 是 公司 的 经 
营 宗 旨 ， 持 续 创新 是 公司 追求 的 目标 。 不 断 推出 的 具有 竞 
争 力 的 解决 方案 和 优质 服务 满足 了 各 行业 用 户 对 于 数据 中 
心 基 础 设施 供电 系统 高 可 靠 性 和 绿色 智能 化 的 需求 。 我 们 
将 致力 于 通过 技术 创新 和 品牌 全 球 化 运营 ， 成 长 为 数据 中 
























































































































































心 基础 设施 电源 及 电力 电子 相关 领域 受 人 尊敬 的 企业 。 
企业 愿景 
成 为 全 球 领先 、 受 人 尊敬 的 工业 自动 化 和 能 源 电力 领 
域 的 产品 和 服务 提供 者 。 
企业 价值 


诚信 : 始终 以 诚信 的 心态 面 对 所 有 的 人 。 

创新 : 我 们 不 断 求 索 行业 技术 的 发 展 趋势 ， 不 断 创新 
产品 为 客户 带 来 更 大 的 价值 。 

坚持 : 不 论 商业 环境 如 何 快 速 多 变 ， 
客户 、 合 作 伙 伴 、 员 工 的 承诺 。 

互信 : 我 们 致力 于 与 所 有 的 客户 达成 互信 的 原则 ， 所 
有 员工 的 互信 亦 是 企业 发 展 的 源 动力 。 

企业 使 命 

引领 电源 及 电力 电子 领域 科技 发 展 ， 为 创造 更 可 靠 、 





我 们 始终 坚持 对 





















































高 效 、 节 能 的 产品 而 不 懈 努 力 。 





RM 系列 模块 化 UPS 

功率 范围 : 10 ~900kVA (N+X 模块 化 ) 

工作 方式 : 三 进 三 出 在 线 双 变换 

RM 系列 模块 化 UPS 电源 是 业界 领先 的 全 数字 化 电源 
产品 ， 集 中 了 单 进 电子 与 自动 控制 领域 先进 的 技术 成 果 ， 
拥有 10 项 专利 ， 使 得 关键 设备 的 供电 可 靠 性 、 可 用 性 、 可 
维护 性 得 到 了 突破 性 的 提高 。 

RM 系列 模块 化 UPS 电源 结合 了 传统 塔 式 机 型 的 技术 
村 点 与 现代 机 房 模块 化 的 需求 ， 在 实现 模块 化 设计 的 同时 ， 
保证 了 系统 的 高 可 靠 性 。 此 系列 产品 各 项 性 能 指标 均 达 到 
国际 领先 水 平 ， 拥 有 高 性 价 比 ， 是 各 行业 高 可 靠 供 电 需 求 
的 满意 选择 。 

RM 系列 产品 提供 各 种 规格 功率 模块 以 及 机 柜 系 统 ， 用 
户 可 根据 负载 需求 进行 灵活 配置 。 广 泛 应 用 于 政府 、 金 融 、 
通信 、 教 育 、 交 通 、 和 气象、 广播 电视 、 工 商 税务 、 医 疗 卫 
生 、 能 源 电力 等 各 个 行业 领域 。 

产品 特点 

功率 模块 : 10kVA/15kVA/20kVA/25/30kVA/40kVA/ 















































































































































第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “611. 





50kVA; 

机 柜 种 类 : 2 模块 机 柜 /3 模块 机 柜 /4 模块 机 柜 /6 模块 
机 柜 /10 模块 机 柜 /20 模块 机 柜 ; 

超 高 输入 输出 功率 因素 kVA =kW (pf=1); 

智能 休眠 、 自 老化 测试 功能 、 高 效 节能 、 绿 色 环 保 ， 
整 机 效率 高 达 96% ; 

监控 旁 路 模块 ， 功 率 模 块 支持 在 热 插 拔 ， 维 护 “有 零 门 
槛 ”; 

“黑匣子 ”故障 录 波 记忆 功能 ; 

功率 模块 采用 独特 的 隔离 风 道 散热 设计 ; 

超 强 的 负载 适应 性 ， 超 强 的 过 载 与 短路 能 

灵活 的 电池 配置 ，32 ~44 节 可 调 ; 

友好 的 人 机 界面 ， 配 置 10. 4/7/5.7 十 彩色 液晶 触摸 屏 
与 控制 键盘 ， 信 息 量 丰富 ， 操 作 简 便 。 
企业 高 层 采访 : 
被 采访 人 : 徐 辉 副 总 经 理 

区 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

2015 年 公司 业绩 仍旧 持续 上 升 ， 产 品 方面 公司 研发 了 
许多 极 具 市 场 竞 争 力 的 产品 ， 其 中 必须 提 到 的 是 SO0kVAg 功 








































































































邮编 : 050035 
电话 : 0311-86967416 
传真 : 0311-86080936 
邮箱 : thdz@ sjzthdz. com 
网 址 : www. sjzthdz. com 
简介 : 

石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公 司 〈 以 下 简称 通 合 电 
子 ) 位 于 中 国 近代 电力 电子 产业 发 源 地 之 一 的 石家庄 市 ， 
毗邻 京 津 地 区 ， 是 环 渤 海 经 济 圈 中 重要 城市 之 一 。 公 司 成 
立 于 1998 年 ， 现 有 员工 500 多 人 ， 是 一 家 极 具 发 展 潜力 的 
智力 密集 型 和 知识 密集 型 高 新 技术 企业 。 总 建筑 面积 4 万 
多 平方 米 新 厂区 目前 正在 建设 中 。 公 司 于 2015 年 12 月 31 
日 在 深交 所 创业 板 成 功 上 市 (简称 “ 通 合 科技 "， 股 票 代 
人 码 : 300491 ) 。 
通 合 电子 是 一 家 致力 于 电力 电子 技术 创新 ， 以 高 频 开 
关 电 源 及 相关 电子 产品 研发 、 生 产 、 销 售 、 服 务 于 一 体 ， 
为 客户 提供 系统 能 源 解决 方案 的 高 新 技术 企业 。 历 经 十 余 
年 的 快速 发 展 ， 公 司 已 开发 出 了 8 大 系列 100 多 种 高 新 技 
术 产 品 ， 涉 及 电力 、 高 速 列车 、 冶 金 、 军 事 工业 、 船 舶 、 






















































































































































































率 模块 ， 对 应 系统 产品 单机 容量 可 达 500kVA。 市 场 开拓 方 
面 ， 国 内 市 场 上 开拓 了 许多 重点 行业 ， 国 外 市 场 公 司 产品 
已 远 销 到 全 世界 80 多 个 国家 和 地 区 。 

> 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 

公司 将 在 一 如 既往 保持 我 们 研发 核心 竞争 力 优势 的 基 
础 上 ， 开 始 整合 各 部 门 资源 ， 全 力 支 撑 市 场 。 包 括 建 立 公 
平公 正和 健康 有 序 的 渠道 政策 ， 增 强 客户 体验 感 和 认同 感 
的 客户 中 心 政策 ,务实 稳健 高 效 和 分 级 管理 的 商务 政策 ， 
专业 高 效 的 售 前 政策 ， 及 时 高 效 本 地 化 的 售后 服务 政策 ， 
专业 并 定制 化 的 产品 设计 政策 。 

P2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ?” 对 于 主要 业 
务 领域 的 定位 是 哪 方 面 ” 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 那些 目标 市 场 ? 

公司 将 从 UPS 设备 厂商 全 面 转型 为 数据 中 心 关键 基础 
设施 一 体 化 解决 方法 提供 商 。 我 们 整合 公司 研发 优势 ， 新 
增加 产品 线 或 新 增 机 型 如 下 : 

1) 供 配 电 系 统 产 品 线 : 新 推出 RMX 第 二 代 模 块 化 全 
系列 UPS， 涵 盖 10 ~600kVA ， 功 率 范 围 大 ; 新 推出 第 二 代 
HT33X 全 系列 UPS， 人 性 能 更 高 ， 价 格 更 有 竞争 力 ; 新 推出 
全 新 LT33 工 频 系列 UPS ; 

2) 基础 设施 产品 线 : 推出 腾 智 一 体 化 数据 中 心 ， 集 成 
了 机 柜 、 供 配 电 、 制 冷 、 监 控 和 布线 等 所 有 系统 ; 

3) 弱电 管理 系统 产品 线 : 推出 动力 环境 集中 监控 产 
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4) 环境 调节 系统 产品 线 : 推出 全 功率 段 智能 精密 空 
调 。 


石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公司 


从 对 .会 记 子 


TonHe 
地 址 : 石家庄 高 新 区 湘江 道 319 号 天 山 科 技 园 12 号 楼 




















广播 电视 、 应 急电 源 、 新 能 源 汽 车 充 换 电 及 和 车载 充 电 电源 
等 多 个 领域 ， 销 售 网 络 遍及 全 国 20 多 个 省 市 自治 区 ， 产 品 
远 销 海外 。 领 先 的 技术 优势 、 可 靠 的 质量 保证 和 卓越 的 服 
务 品质 得 到 了 国内 外 客户 的 一 致 好 评 。 
作为 一 家 秉持 “技术 立 企 ”的 创新 型 企业 ， 公 司 技术 
量 雄 厚 ,， 拥 有 百人 的 专业 研发 团队 。 通 合 电子 一 直 专 注 
于 前 沿 技术 发 展 平台 ,公司 在 功率 变换 技术 领域 拥有 多 项 
国家 专利 技术 ,特别 是 “谐振 电压 控制 型 功率 变换 器 ” 技 
术 被 中 国电 源 协会 名 誉 理事 长 、 清 华 大 学 教授 蔡 宣 三 和 赵 
良 炳 等 著名 专家 评 为 国际 先进 水 平 ， 是 国内 率先 实现 功率 
变换 全 程 软 开 关 的 电力 电子 企业 。 
近 几 年 ， 公 司 的 产品 在 电力 等 传统 领域 继续 保持 良好 
的 发 展 势 头 ; 在 国家 扶持 的 新 能 源 汽 车 领域 里 发 展 势头 迅 
狐 ， 电 动 汽车 充 换 电 电 源 、 电 动 汽 车 车 载 电源 的 市 场 占 有 
率 稳 步 提高 。 同 时 公司 还 加 强 了 新 能 源 领域 光伏 发 电 、 电 
机 控制 器 等 产品 的 研制 和 开发 。 
主要 产品 介绍 : 

































































































































































电动 汽车 直流 交流 充电 设备 

公司 主要 有 3 条 产品 线 ， 包 括 电 力 产品 线 : 主要 产品 
为 直流 操作 电源 以 及 一 体 化 电源 系统 和 直流 电源 系统 ; 电 
动 汽车 充电 设施 产品 线 : 主要 产品 为 电动 汽车 直流 交流 充 
设备 、 充 电站 监控 系统 和 和 运营 系统 ; 车 载 电气 产品 线 : 
主要 产品 为 电动 汽车 车 载 充 电机 、 和 车 载 DCZDC 产品 。 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 612 .中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 
企业 高 层 采访 : 夏 丰 登 充 换 电 站 ”、“ 上 海 嘉 定 叶 城 路 换 电 站 ”、“ 妹 州 章 江 
被 采访 人 : 马 晓 峰 董事 长 新 区 换 电站 ”、“ 国 家 电网 高 速 路 快 充 站 ”、“ 成 都 雅 骏 物流 
PP 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 车 成 都 充电 项 目 "、“ 保 定 市 唐 县 伟 峰 城乡 公交 客运 充电 
2015 年 ， 公 司 把 握 新 能 源 汽车 行业 快速 发 展 的 机 遇 ， ”站 ”、“ 邯 郸 市 鸡 泽 县 城乡 公交 客运 充电 站 ”、“ 邯 郸 赵 王 集 
取得 了 良好 业绩 。2015 年 ， 公 司 实现 营业 总 收入 18547. 15 团 欢 乐 谷 充电 站 ”等 项 目 建设 提供 了 充电 电源 系统 (充电 
万 元 ， 较 上 年 同期 增长 23. 65% ;实现 营业 利润 3445. 96 万 。 桩 ) 及 相关 产品 。2015 年 12 月 ， 公 司 中 标 邢台 市 公共 交通 
元 ， 较 上 年 同期 增长 7.88% ; 实现 利润 总 额 4687. 50 万 元 ， 总 公司 公交 充电 站 建设 项 目 ， 中 标 金 额 为 1912 万 元 , 项 目 
较 上 年 同期 增长 13.79% ;实现 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 ”已 陆续 投入 建设 和 试 运营 。“ 通 合 电子 ”已 成 为 行业 知名 品 
润 4273. 70 万 元 ， 较 上 年 同期 增长 14.73% ; 其 中 ,新 能 源 ， 牌 ， 获 得 了 客户 高 度 认 可 ， 为 公司 进一步 发 展商 定 了 坚实 
方向 充 换 电站 充电 电源 系统 (充电 桩 ) 及 电动 汽车 车 载 电 的 品牌 基础 。 
源 销售 收入 占 营业 收入 的 比重 为 57. 15% ， 较 上 年 同期 增长 5. 成 本 优势 
183.78% 。 谐振 软 开关 技术 与 其 它 技术 模式 相 比 具有 转换 效率 高 、 
P> 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 路 简洁 、 电 磁 干 扰 低 等 优势 ， 公 司 独 有 的 “谐振 电压 控 
1. 技术 研发 优势 制 型 功率 变换 器 ”技术 使 公司 产品 功率 密度 更 高 、 体 积 
公司 自 成 立 以 来 坚持 “技术 立 企 ”的 发 展 路 线 ， 致 力 小、 重量 更 轻 ， 有 效 提升 了 器 件 的 利用 率 ， 大 幅 降 低 了 原 
于 电力 电子 技术 创新 ， 在 多 年 研发 投入 的 基础 上 ， 通 过 自 。 材料 的 耗 用 量 。 同 时 公司 运用 独特 的 技术 工艺 ， 对 不 同类 
主创 新 ,实现 了 谐振 式 功 率 变换 主 拓扑 的 全 程 软 开关 , 大 ”型 、 不 同等 级 的 电源 产品 进行 标准 化 设计 、 模 块 化 生产 ， 
届 提 升 了 产品 的 转换 效率 、 功 率 密 度 和 可 靠 性 。 并 成 功 地 ”从 而 提高 了 通用 器 件 的 使 用 率 和 采购 规模 ， 降 低 了 产品 原 
将 软 开关 技术 应 用 于 逆 变 电路 ， 解 决 了 原 有 的 DC-AC 逆 变 。 和 材料 的 采购 价格 。 公 司 采用 “ 双 品 牌 、 双 供 方 ”的 供应 商 
电路 主 折 扑 以 硬 开关 方式 工作 的 不 足 ， 实 现 了 逆 变 电路 高 管理 策略 ， 全 面 推行 “标准 成 本 ”的 管理 措施 ， 有 效 降 低 
频 功率 变换 的 软 开 关 。 公 司 累计 获得 专利 44 项 、 软 件 著作 。 了 产品 成 本 。 
权 25 项 。 P2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
2. 管理 优势 续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 
公司 各 产品 线 采 取 项 目 管理 运作 模式 ， 有 效 整 合 技术 2015 年 与 公司 发 展 相关 的 主要 热点 为 国家 政策 对 新 能 





人 研发、 营销 及 其 
迅速 。 市 场 开 发 


它 相 关 资 源 ， 对 市 场 需求 把 握 准 确 、 反 应 
与 技术 研发 相 结 合 ， 对 市 场 需求 及 趋势 进 








行 分 析 以 确立 研 
与 工程 技术 相 结 
生产 与 销售 相 结 
成 熟 的 营销 体系 











发 方向 ， 并 建立 基础 技术 平台 ; 产品 管理 
合 ， 打 造 满足 市 场 需求 的 产品 平台 ; 产品 
合 ， 实 现 产 品 量 产 及 市 场 覆 盖 。 公 司 具 有 
和 客户 服务 体系 ， 促 进 了 公司 销售 规模 的 








持续 增长 ， 有 效 增强 了 公司 品牌 知名 度 与 美誉 度 。 


3. 产品 优势 


公司 核心 技 
本 ， 为 客户 提供 
统 (充电 桩 ) 由 
公司 产品 规格 齐 























术 保 证 了 产品 的 高 效率 、 高 可 靠 性 、 低 成 
丁 高 性 价 比 的 产品 。 电 动 汽车 充电 电源 系 
功率 变换 模块 、 监 控 模 块 、 整 机 系统 构成 ， 
全 ， 履 盖 了 新 能 源 乘 用 车 、 新 能 源 商 用 客 



























































车 、 新 能 源 物 流 





车 等 充电 电源 领域 。 除 充电 电源 系统 ( 充 


























bel 


电 桩 ) 外 ， 公 司 
电站 所 必需 的 
及 运营 管理 系统 
解决 方案 。 









































还 具备 完整 解决 方案 设计 交付 能 力 ， 包 括 
高 低压 配 电 系 统 、 充 电 系 统 、 监 控 系 统 以 
等 ， 能 为 各 种 行业 客户 提供 完整 的 端 到 端 





























电动 汽车 车 
AC-DC 充电 顺 ， 
各 种 新 能 源 车 辆 














4. 品牌 和 客户 优势 


载 电气 系统 包括 车 载 DC-DC 转换 器 、 车 载 
公司 产品 已 经 广泛 应 用 于 各 大 商用 车 企 的 


O 




















公司 过 硬 的 
公司 赢得 了 良好 
括 业 内 知名 电力 




















产品 质量 、 领 先 的 研发 能 力 和 技术 优势 为 
口碑 ， 公 司 拥有 超过 600 家 客户 ， 其 中 包 
设备 厂商 及 多 家 大 型 整 车 制造 商 。 公 司 为 























国家 电 


网 上 海 高 和 





充电 站 ”、“ 国 家 电网 湖北 训 阳 停 堡 场 
































充电 站 ”、“ 


国家 
































树 店 充电 站 ”、 





“国家 电网 成 都 龙泉 充电 站 ”、 


网 成 都 红旗 充电 站 ”、`、“ 国 家 电网 成 都 槐 
“国家 电网 宁 





























源 汽车 行业 的 大 
公 厅 关于 加 快 电 
出 : 到 2020 年 ， 
的 充 
需求 ; 建立 较 完 
开放 、 竞 争 有 序 
联网 + 充电 基础 
上 取得 突破 ， 培 
































2015 年 11 月 17 日 ， 国 




















力 扶持 。 如 2015 年 10 
动 汽车 充电 基础 设施 建设 的 指导 意见 》 
基本 建成 适度 超前 、 车 桩 相 随 、 智 能 高 





















































善 的 标准 规范 和 市 场 监管 体系 ， 形 成 统 








] 9 日 , 《国务 院 办 


指 
效 


基础 设施 体系 ， 满 足 超过 500 万 辆 电动 汽车 的 充电 








的 充电 服务 市 场 ;形成 可 持续 发 展 的 “ 
设施 ”产业 生态 体系 ， 在 科技 和 商业 创 
育 一 批 具 有 国际 竞争 力 的 充电 服务 企业 。 
家 发 改 委 、 能 源 局 等 四 部 委 









































合 下 发 《电动 汽车 充 




















电 基 础 设施 发 








年 )》。 作 为 上 述 《指导 意见 》 的 配套 文件 ， 该 《指南 》 














i 
的 指标 : 


充电 桩 在 内 的 充 


环卫 、 物 流 在 内 


期 间 电 动 汽车 充电 桩 、 充 电站 的 发 
2015 ~ 2020 年 将 新 建 包 括 私 人 专 月 
电 桩 480 万 个 ， 新 建 公用 、 人 公交、 出 租 、 











展 给 出 了 明 











的 充 换 电站 共计 1.2 万 座 ， 对 国内 各 地 





按照 推广 程度 的 
个 区 域 制定 目标 
的 充电 需求 。 相 
极 的 推动 作用 。 






































温州 大 学 





地 址 : 温州 市 茶 
邮编 : 325035 











不 同 分 加 快 发 展 、 示 范 推广 和 积极 促进 
。 建 设 目标 为 满足 500 万 辆 各 类 电动 汽 
关 的 政策 扶持 会 对 公司 的 后 续 发 








山高 教 园 区 温州 大 学 南 校 





pal 





充电 桩 和 公 
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互 
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展 指 南 (2015 ~ 2020 
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py 
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第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 


' 613 . 





电话 : 0577-86598000 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 
温州 大 学 简介 
温州 大 学 是 一 所 地 方 综合 性 大 学 ， 办 学 历史 可 追溯 到 
温州 近代 著名 爱国 爱 乡 人 士 黄 漳 初 先生 于 1933 年 创办 的 温 
州 师范 学 校 ， 文 化 底蕴 深厚 ， 有 着 优良 的 办 学 传统 。 
学 校 位 于 浙江 省 南部 美丽 的 沿海 城市 温州 。 学 校 占 地 


wzdx@ wzu. edu. cn 


www. wzu. edu. cn 


























持 教学 工作 的 中 心地 位 ， 坚 持 教学 、 科 研 协调 发 展 。 致 力 


于 培养 “ 重 实践 、 强 包 
高 素质 应 用 型 人 才 ， 绚 

















专业 教育 











新、 能 创业 、 
E 立 以 素质 教育 为 主线 、 
机 结合 的 人 才 培 养 机 人 


懂 管 理 、 敢 担当 ”的 


通 识 教 育 与 























判 ;积极 融合 地 方 元 素 ， 








不 断 创新 人 才 培 养 模式 ， 全 面 加 强大 学 生 的 创新 、 创 业 教 


育 ; 积极 开 
与 水 平 ， 在 
“优秀 ” 


创新 实验 区 

















总 面积 2352 亩 ,分 茶山 校区 和 学 院 路 校区 。 茶 山 主 校区 位 
于 温州 高 教 国内 ， 南 姚 罗 山 群 峰 ， 北 草 三 幸 湿 地 ， 山 水 灵 
秀 与 翰墨 书香 相 得 益 袁 ， 是 莘 莘 学 子 修 身 治 学 的 绝 佳 所 在 。 

学 校 校舍 面积 114.6 万 平方 米 ， 教 学 科研 仪器 设备 总 
值 4.37 亿 元 ， 馆 藏 纸 质 图 书 259.8 万 册 ， 电 子 图 书 约 
162. 2 万 册 ， 各 类 中 外 文 电子 期 刊 和 资料 数据 库 50 个 。 

学 校本 部 下 设 17 个 学 院 ， 现 有 全 日 制 在 校生 14652 
人 ， 各 类 成 人 继续 教育 学 生 10974 人 ; 教 职 工 1755 人 ,其 
中 专任 教师 1069 人 。 专 任教 师 中 ， 具 有 正高 职称 教师 168 
人 、 副 高 职称 教师 363 人 。 教 师 中 具有 博士 学 位 336 人 ， 
硕士 和 博士 生 导 师 310 人 ， 有 国家 、 和 省 、 市 级 各 类 人 才 工 
程 人 选 者 515 人 ， 拥 有 “万 人 计划 ” 百 千 万 工程 领军 人 才 
(1 人 ) “长 江 学 者 ”特聘 教授 (1 人 ) 、 国 家 杰出 青年 基 
金 获 得 者 (2 人 ) 、 国 家 “有 突出 贡献 中 青年 专家 ”人 选 
(1 人 )、“ 国 家 百 千 万 人 才 工 程 ” 人 选 (4 人 ) 、 教 育 部 
“新 世纪 人 才 支 持 〈 培 养 ) 计划 ”人 选 (2 人 ) 、 享 受 国务 
院 政府 特殊 津贴 专家 (9 人 ) 、 浙 江 省 特级 专家 (2 人 )、 
浙江 省 “ 千 人 计划 ”人 选 (12 人) 、“ 钱 江 学 者 ”特聘 教授 
(5 人 ) 、 浙 江 省 教学 名 师 (5 人 ) 、 浙 江 省 21 个 产业 集群 
首席 专家 (3 人 ) 、 浙 江 省 突出 贡献 科技 人 才 (2 人 )、 浙 
江 省 “151 人 才 工 程 ”重点 层次 人 选 (3 人 ) 等 一 批 高 层 
次 人 才 。 举 办 2 个 独立 学 院 ， 其 中 了 葡 江 学 院 开 设 43 个 本 科 
专业 ， 全 日 制 在 校生 7500 余人 ， 城 市 学 院 开设 23 个 本 科 
专业 和 5 个 专科 专业 ， 全 日 制 在 校生 8300 余人 ， 拥 有 一 支 
相对 独立 的 教师 队伍 。 

学 校 现 有 6 个 一 级 学 科 硕 士 点 ，40 个 二 级 学 科 硕 士 点 ， 
教育 硕士 、 工 程 硕士 2 个 硕士 专业 学 位 门类 (覆盖 20 个 
招生 领域 ) 。 化 学 一 级 学 科 为 浙江 省 重 中 之 重 学 科 ， 马 克 思 
主义 中 国 化 研究 、 民 俗 学 、 应 用 经 济 学 、 文 艺 学 、 应 用 数 
学 、 族 聚 态 物理 、 生 态 学 、 电 气 工程 、 防 灾 减 灾 工 程 及 防 
护 工程 等 9 个 学 科 为 浙江 省 重点 学 科 ， 环 境 与 资源 保护 法 
学 和 机 械 制 造 及 其 自动 化 为 温州 市 重点 学 科 。 举 办 55 个 本 
科 专 业 ， 涵 盖 了 文学 、 理 学 、 工 学 、 法 学 、 教 育 学 、 经 济 
学 、 历 史学 、 管 理学 、 艺 术 学 等 学 科 门 类 ， 拥 有 2 个 国家 
级 特色 专业 建设 点 、1 个 国家 级 专业 综合 改革 试点 、5 个 教 
育 部 卓越 工程 师 教 育 培 养 计划 试点 专业 ，24 个 省 级 重点 
(建设 ) 和 优势 、 特 色 (国际 化 ) 专业 ; 10 门 国家 级 精品 
课程 和 精品 资源 共享 课程 、33 门 省 级 精品 课程 ,6 部 国家 
级 规划 教材 、30 部 省 级 重点 教材 ，1 个 国家 级 虚拟 仿真 实 
验 教学 中 心 ，1 个 国家 级 大 学 生 校 外 实践 教育 基地 ，8 个 省 
级 实验 教学 示范 中 心 (建设 点 ) ，4 个 省 级 教学 团队 。 

学 校 牢固 树立 人 才 培 养 质 量 是 办 学 生命 线 的 观念 ， 坚 

































































































































































































































































































































































































































































划 ” 试 点 高 


等 级 。 学 校 被 确立 为 
、 全 国 创 业 教 育 示 范 院 校 、 
新 创业 训练 计划 ”高 校 、 教 育 部 “卓越 工程 师 教育 培养 计 
校 和 浙江 省 教师 教育 基地 。 











展 教学 质量 工程 建设 ， 不 断 提 高 本 科教 学 质量 





2008 年 教育 部 本 科教 学 工作 水 平 评估 中 获得 






































“教师 教育 ” 











二 等 奖 12 项。“ 十 二 五 ”以 来 ， 学 生 参 加 各 类 竞赛 获得 国 


际 奖项 21 项 、 国 家 奖项 321 项 、 省 奖项 1178 项 。 


已 成 为 学 校 办 学 的 两 大 
果 一 等 奖 1 项 、 二 等 奖 1 项 ,浙江 省 








国家 创业 型 人 才 培养 温州 模式 





国家 级 “大 学 生 创 

















“创业 教育 ”和 
特色。 获得 国家 教学 成 
教学 成 果 一 等 奖 7 项 、 









































学 校 始 终 以 服务 地 方 经 济 社会 发 展 为 已 任 ， 坚 持 科 研 
发 展 必 须 “ 顶 天 立地 ”的 方针 ， 坚 持 基 础 研究 与 应 用 研究 











创新 中 心 ”、 





6 个 浙江 省 重点 实验 室 、1 个 浙江 省 























2 个 浙江 省 行业 











j 1 个 浙江 省 
区 域 ) 科技 创新 服务 平台 、 








并 举 ， 坚 持 人 文 社会 科学 、 自 然 科 学 和 工程 技术 研究 并 重 ， 
科研 水 平和 服务 地 方 能 力 不 断 提升 。 学 校 设 
机 构 、26 个 实验 室 (中 心 ); 建 











111 个 科研 
“2011 协同 














程 实验 室 、1 个 浙江 














省 国际 科技 合作 基地 、2 个 中 国 机 械 工业 联合 会 工程 研究 中 








心 (实验 室 








)、11 个 温州 市 重点 实验 室 和 工程 技术 研究 中 











心 〈 行 业 技 术 研究 中 心 ) ，! 个 浙江 省 哲学 社会 科学 重点 研 


究 基 地 、1 个 浙江 省 非 物 质 文化 研究 基地 ; 拥有 4 个 浙江 省 
重点 创新 团队 和 3 个 浙江 省 高 校 
持 承 担 了 国家 科技 重大 专项 项 目 








项 目 3 项 、 
金 重点 项 目 




















国家 杰出 青年 基金 项 

















创新 团队 。 近 五 年 来 ， 主 
1 项 、 国 家 社 科 基 金 重大 
目 2 
2 项 、 国 家 社 科 基 金 重点 项 目 6 项 、 























项 、 国 家 自然 科学 基 
国家 973 




















计划 课题 2 1 
人 研 成 果 获 得 





位 )、 教 育 部 高 等 学 校 科学 研 

















项 等 国家 科研 项 目 266 项 ， 省 部 项 目 669 
国家 科技 进步 二 等 奖 1 项 (主持 人 、 


项 ; 科 
第 3 单 











f 究 优秀 成 果 奖 (科学 技术 ) 





二 等 奖 3 项 、 教 育 部 高 等 学 校 科 学 研究 优秀 成 果 奖 (人文 


社会 科学 ) 


学 校 积极 拓 














三 等 奖 3 项 、 浙 江 省 




















学 之 路 , 已 
德国 、 日 本 
个 高 等 院 校 














自然 科学 一 等 奖 1 项 、 浙 
江 省 科学 技术 一 等 奖 2 项 、 浙 江 省 哲学 社会 科学 优秀 成 果 
一 等 奖 4 项 等 省 部 级 以 上 科研 成 只 
展 对 外 合作 交流 领域 , 不断 探 索 国际 化 办 
与 美国 、 英 国 、 加 拿 大 、 澳 大 利 亚 、 





奖励 47 项 。 





意大利 、 











、 韩 国 、 泰 国 、 新 加 坡 等 国家 及 台湾 地 区 的 58 
、 科 研 机 构建 立 了 良好 的 合作 交流 关系 ， 与 泰 





























国 东方 大 学 合作 举办 孔子 学 院 ， 与 美国 肯 恩 大 学 合作 举办 














温州 肯 恩 大 学 ， 与 丹麦 哥本哈根 商学 院 合 作 举 办 市 场 营销 
本 科 专 业 ， 与 台湾 中 华 大 学 合作 举办 电子 信息 工程 本 科 专 























业 。 学 校 每 年 接收 外 国 留 学 生 、 进 修 生 近 300 人 次 ， 是 全 

















国 华文 教育 基地 ， 获 得 港澳 台 侨 学 和 





联合 招生 资格 ， 是 中 














国政 府 奖学金 委托 培养 院 校 。 
学 校 弘扬 “ 厚 培 德 本 、 深 潜 智 源 ” 的 优良 传统 ,秉承 





“求学 问 是 、 敢 为 人 先 ”的 校训 精神 ， 遵 循 “ 以 人 为 本 、 质 
量 立 校 、 服 务 地 方 、 特 色 取 胜 、 追 求 卓越 ”的 办 学 理念 ， 


立足 温州 、 服 务 浙江 、 面 向 全 国 





， 努 力 建设 具有 人 鲜明 地 域 
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特色 、 国 内 知名 的 教学 研究 型 大 学 ， 成 为 省 内 外 有 影响 的 
应 用 型 创新 创业 人 才 培 养 基地 、 基 础 教育 师资 培养 和 区 域 
内 高 端 人 才 和 集聚 培养 中 心 、 科 技 创新 研发 服务 中 心 、 先 进 
文化 培育 发 展 中 心 。 

温州 大 学 物理 与 电子 信息 工程 学 院 简 介 

温州 大 学 物理 与 电子 信息 工程 学 院 源 于 1977 年 设置 的 
物理 系 。 现 有 物理 学 系 、 电 气 工程 系 、 电 子 科学 与 技术 系 、 
信息 与 通信 工程 系 、 计 算 机 科学 与 技术 系 、 网 络 工 程 系 以 
及 院 实验 中 心 。 教 职工 155 人 ， 其 中 专任 教师 103 人 ， 教 
授 26 人 、 副 教授 39 人 人、 博士 33 人 , 高 级 职称 比例 为 
63% ， 博 士 学 位 比例 为 51% 。 浙 江 省 “ 千 人 计划 ”人 才 3 
人 ， 人 选 浙江 省 “新 世纪 151 人 才 工 程 ” 浙江 省 高 校 中 青 
年 学 科 带 头 人 等 各 类 人 才 工 程 40 余人 。 在 校 研 究 生 112 
人 ， 本 科 生 1516 人 。 

学 院 学 科 涵 盖 电 气 工程 、 物 理学 、 计 算 机 科学 与 技术 、 
电子 科学 与 技术 、 信 息 与 通信 工程 系 等 5 个 一 级 学 科 。 其 
中 ,电气 工程 是 浙江 省 重点 学 科 和 校 重 中 之 重 学 科 ， 凝 聚 
态 物 理 是 浙江 省 重点 学 科 ， 物 理学 是 校 重点 学 科 。 学 院 拥 
有 计算 机 科学 与 技术 一 级 学 科 硕 士 点 、 族 聚 态 物 理 和 理论 
物理 二 级 学 科 硕 士 点 以 及 电气 装备 信息 化 硕士 点 。 建 有 机 
械 工业 用 户 侧 光 伏 微 网 工程 中 心 、 电 气 数字 化 设计 技术 浙 
江 省 工程 实验 室 、 浙 江 省 低压 电器 智能 技术 重点 实验 室 、 
浙江 省 低压 电器 技术 创新 服务 平台 、 浙 江 省 温州 激光 与 光 












































































































































































































































地 址 : 浙江 省 温州 市 鹿城 区 金 丝 桥 路 20 号 
邮编 : 325000 

电话 : 0577-88823874 

传真 : 0577-88845711 

邮箱 : joexzz@ 126. com 


网 址 : www. wzmodern. com 





简介 : 
温州 现代 集团 有 限 公 司 坐 落 于 中 国民 营 经 济 发 源 地 
温州 ， 是 由 原创 办 于 1979 年 的 温州 市 精密 电子 仪器 厂 
经 公司 化 改制 ， 在 1994 年 组 建成 立 了 温州 现代 集团 有 限 公 
司 ， 下 辖 温州 现代 电力 成 套 设备 有 限 公 司 、 温 州 现 代 电 器 
制造 有 限 公 司 、 上 海 华 陶 电器 有 限 公司 、 苏 州 现 代 电 工 仪 
器 有 限 公 司 等 几 个 全 资 分 公司 。 

公司 是 电能 质量 产品 〈 谐 波 治理 /滤波 补偿 装置 、 稳 压 
( 节 电 ) 电源 /变频 电源 、 电 抗 器 、CVT 抗 干扰 电 源 、 零 线 
电流 消除 器 等 电能 质量 综合 治理 产品 ) 、 电 源 测试 设备 〈 调 
压 器 、 测 试 台 电源 ) 和 干 式 变 压 器 的 开发 、 设 计 和 生产 制 
造 专 业 厂 家 ，JBAT7620-1994 标准 起 草 单 位 之 一 ， 通 过 ISO 
9001: 2008 质量 体系 认证 、 信 息 产 业 部 通信 设备 进 网 许可 
认证 ， 是 美国 通用 电气 (GE) 公司 中 国 地 区 稳 压 电源 的 供 
应 商 ,美国 EMERSON 公司 和 上 海 三 菱 电 梯 稳 压 电源 OEM 
商 ， 航 天 科技 集团 环境 试验 认证 ， 军 用 抗 干扰 电源 定点 生 
















































































































































































































































































电 产 业 技术 创新 服务 平台 光电 能 源 服 务 中 心 、 温 州 市 新 能 
源 微 电网 工程 技术 研究 中 心 等 部 省 市 级 科研 平台 。 此 外 ， 
学 院 还 建 有 浙江 省 智能 电网 低压 电器 技术 重点 科技 创新 团 
队 ， 浙 江 省 低压 电器 产业 技术 创新 战 我 略 联盟 秘书 处 也 挂 
靠 在 我 院 。 

学 院 设 有 物理 学 、 电 子 信 息 科学 与 技术 、 电 子 信 息 工 
程 、 通 信 工 程 、 电 气 工程 及 其 自动 化 、 计 算 机 科学 与 技术 、 
网 络 工 程 、 信 息 管理 与 信息 系统 等 8 个 本 科 专 业 。 其 中 物 
理学 为 国家 特色 专业 ; 网 络 工程 专业 为 “十 二 五 ”教育 部 
本 科 专 业 综 合 改革 试点 专业 ; 网 络 工程 、 电 气 工程 及 其 自 
动 化 2 个 专业 为 教育 部 卓越 工程 师 教育 培养 计划 专业 ， 电 
子 信 息 科学 与 技术 为 浙江 省 重点 建设 专业 ; 物理 学 、 网 络 
工程 2 个 专业 为 浙江 省 “十 二 五 ”优势 专业 建设 项 目 。 拥 
有 浙江 省 物理 实验 教学 示范 中 心 、 浙 江 省 计算 机 实验 教学 
示范 中 心 ( 建 设 点 ) 、 温 州 市 电子 信息 实验 教学 示范 中 心 等 
教学 实验 平台 ,实验 设备 总 值 近 亿 元 。 

近年 来 ,学院 教师 承担 国家 自然 科学 基金 重点 项 目 、 
国家 973 计划 子 项 目 等 省 部 级 项 目 50 余 项 ,在 国内 外 学 术 
期 刊 上 发 表 论文 600 余 篇 ， 其 中 被 国际 权威 检索 机 构 SCE、 
EI、ISTP 等 收录 论文 近 400 余 篇 ， 获 得 教育 部 和 省 部 一 等 
奖 1 项 ,二 等 奖 4 项。 学生 在 学 科 竞 赛 中 获得 各 类 省 以 上 
奖项 150 余 项 ， 其 中 国家 10 余 项 ， 国 家 学 会 40 余 项 ; 获得 
省 大 学 生 技 创 新 项 目 40 余 项 ， 校 200 余 项 。 




































































































































































































































































温州 现代 集团 有 限 公司 
和 s 
Mf J MODERN 


电能 质量 优化 专家 


产 厂家 ， 是 浙江 省 区 外 高 新 技术 企业 。 

公司 产品 已 广泛 应 用 于 冶金 、 通 信 、 国 防 军工 、 医 疗 
设备 、 大 型 数据 中 心 、 精 密 仪 器 、 实 验 室 、 
宇 电梯 、 数 控 机 床 、 生 产 流水 线 、 交 通 设施 、 金 融 、 教 育 、 
工矿 企业 等 国民 经 济 各 个 领域 。 

产品 已 覆盖 欧洲 、 北 美 、 澳 洲 等 发 达 国 家 及 东南 亚 、 
拉丁 美洲 、 非 洲 和 中 东 等 发 展 中 国家 。 公 司 始终 如 一 地 致 
力 于 坚持 可 靠 的 产品 质量 和 提高 用 户 满意 度 ， 所 提供 的 优 
质 设备 和 完善 的 售后 服务 得 到 了 用 户 的 一 致 好 评 。 
主要 产品 介绍 : 






































LBJ 滤波 节 电 柜 

针对 直流 轧机 和 中 频 炉 等 产生 大 量 谐 波 , 污染 电网 的 
设备 。 本 公司 专业 生产 滤波 节 电 柜 既 可 提高 功率 因数 ， 又 
能 抑制 谐 波 ， 使 系统 运行 稳定 ， 节 能 效果 明显 。 
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DFC-CW 零 线 电流 消除 器 

大 型 场所 由 于 大 量 使 用 节能 照明 灯具 、 计 算 机 、 变 频 
空调 、UPS 、EPS 等 负荷 ， 在 节能 的 同时 会 产生 大 量 的 三 次 
谐 波 ， 本 公司 开发 生产 的 零 线 电流 消除 器 是 解决 各 行业 电 
气 设备 在 零 线 电流 过 大 引起 的 设备 故障 和 安全 隐患 的 高 科 
技 产 品 。 























SJD-Z 智能 化 照明 稳 压 节 电 柜 

本 公司 开发 生产 的 新 型 智能 化 照明 稳 压 节 电 柜 是 根据 
照明 的 特性 而 设计 的 理想 节 电 产品 ， 大 大 地 减少 了 照明 系 
统 的 维护 费用 。 节 电 率 均 达 15% ~25% 以 上 ， 节 电 效 果 显 
著 ， 一 次 投资 长 期 受益 。 
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TJA 抗 干 扰 电 源 一 一 CVT 


TJA 抗 干 扰 电 源 一 一 CVT 集 隔 离 变压器 、 双 向 滤波 器 、 
宽 范 围 稳 压 器 优点 于 一 体 ， 输 入 输出 隔离 ， 对 电网 中 的 3 ~ 
13 次 谐 波 、 浪 涌 冲 击 、 尖 峰 脉 冲 、 雷 击 等 干扰 具有 良好 的 
抗 干 扰 能 力 。 目 前 , 已 广泛 应 用 于 航天 、 航 空 、 核 工业 、 
铁路 、 医 院 、 人 金融、 证券、 军工、 通信 、 人 公安、 工矿 等 需 
要 更 高 可 靠 性 电源 的 场合 ， 特 别 适合 与 电网 谐 波 污染 严重 
的 配 电线 路 中 的 仪器 设备 配套 使 用 。 

本 系列 电源 产品 质量 通过 航天 科技 集团 〈 原 航天 部 ) 
检测 及 产品 环境 试验 ， 为 军用 定点 专 配 电源 。 





















































无 锡 芯 朋 微 电子 股份 有 限 公司 
区 朋 微 电 子 
Chipown 


高 性 能 电源 芯片 供应 商 

地 址 : 江苏 无 锡 新 区 龙山 路 旺 庄 科技 创业 中 心 C 栋 13 层 
邮编 : 214028 

电话 : 0510-85217718 

传真 : 0510-85217728 

邮箱 : market@ chipown. com. cn 

网 址 : www. chipown. com 

简介 : 

无 锡 芯 朋 微 电子 股份 有 限 公司 〈Chipown) 是 一 家 专业 
从 事 模 拟 及 数 模 混 合集 成 电路 设计 的 高 科技 创新 企业 ， 总 
部 位 于 江苏 省 无 锡 市 高 新 技术 开发 区 内 ， 并 在 苏州 和 香港 
设 有 人 研发 中 心 、 在 深圳 设 有 销售 服务 支持 中 心 ， 在 厦门 、 
中 山 、 顺 德 和 南京 设立 了 办 事 处 。 公 司 成 立 于 2005 年 ， 专 
注 于 开发 绿色 电源 管理 和 驱动 芯片 ,为 客户 提供 高 效能 、 
低 功 耗 、 品 质 稳定 的 集成 电路 产品 ， 同 时 提供 一 站 式 的 应 
用 解决 方案 和 现场 技术 支持 服务 ， 使 客户 的 系统 性 能 优异 、 
灵活 可 靠 ， 并 具有 成 本 竞争 力 。 公 司 已 于 2014 年 1 月 成 功 
登陆 “全 国 中 小 企业 股份 转让 系统 ”， 成 为 挂牌 公众 公司 
(简称 “ 芯 朋 微 ”， 股 票 代码 : 430512 ) 。 

公司 具有 国内 领先 的 研发 实力 ， 特 别 在 高 低压 集成 半 
导体 技术 方面 更 是 拥有 业内 一 流 的 研发 团队 。 公 司 在 国内 
率先 开发 成 功 并 量 产 了 单 片 700V 高 低压 集成 开关 电源 芯 
片 、200V SOI MOS/LIGBT 集成 芯片 、100V CMOS/LDMOS 
集成 芯片 等 产品 ， 均 获得 国家 /省 部 科技 奖励 和 国家 重点 萌 
产品 认定 。 公 司 拥 有 国家 博士 后 企业 工作 站 和 由 中 国 工程 
院 院 士 领 衔 的 江苏 省 功率 集成 电路 工程 技术 中 心 。 公 司 研 
发 团队 中 约 70% 的 工程 师 拥 有 硕士 及 以 上 学 位 ， 并 有 两 名 
江苏 省 产业 教授 和 多 名 博士 主持 项 目的 开发 。 公 司 建立 了 
科技 创新 和 知识 产权 管理 的 规范 体系 ， 在 电路 设计 、 半 导体 
器 件 及 工艺 设计 、 可 靠 性 设计 、 器 件 模型 提取 等 方面 积累 了 
众多 核心 技术 ,拥有 60 余 项 国际 、 国 内 发 明 专 利 ，2012 年 
取得 “江苏 省 知识 产权 管理 规范 化 示范 单位 ”荣誉 称号 。 

公司 是 国家 工信部 认定 的 集成 电路 设计 企业 、 科 技 部 
认定 的 高 新 技术 企业 ,“ 中 国电 源 学 会 ”常务 理事 单位 ， 江 
苏 省 民营 科技 企业 ， 江 苏 省 创新 型 企业 ， 承 担 并 完成 了 多 
项 国家 的 科研 开发 任务 项 目 ， 得 到 各 级 政府 的 嘉奖 和 支持 ， 
并 在 各 类 行业 评比 中 多 次 获得 奖项 。 
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公司 具有 完备 的 IS09001 质量 体系 ， 主 要 产品 包括 AC- 
DC、DC-DC、LED Driver、Motor Driver、 Charger、MOSFET 


等 ， 广泛 应 用 于 个 人 电脑 及 周边 产品 、 移 动 电话 、 个 人 数 

















务 领域 的 定位 是 哪 方 面 ? 取得 了 什么 样 的 成 果 ? 未 来 会 考 
虑 增加 哪些 目标 市 场 ? 




















芯 朋 微 电 子 在 





口才 
白 巧 


电 电 源 市 场 方面 ， 随 着 业内 BOM 























字 终 端 、 家 电 产品 、 平 板 显示 系统 等 领域 ， 目 前 公司 已 发 

展 成 为 国内 家 电 行 业 、 手 持 设备 行业 电源 类 芯片 的 领先 供 

应 商 ， 是 家 用 电器 类 国家 标准 起 草 工作 组 成 员 。 
“进取 、 承 诺 、 和 谐 ” 是 芯 朋 的 企业 文化 ， 为 员工 提供 

精彩 的 发 展 空间 ， 为 客户 提供 精良 的 产品 服务 ， 我 们 真诚 

期 待 与 您 携手 共 赢 未 来 。 

主要 产品 介绍 : 
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号 RS 


高 集成 QR-PSR AC-DC 芯片 一 PN836X 系列 

PN836X 系列 由 准 谐振 多 模式 PSR 控制 器 及 高 压 智能 功 
率 MOSFET 组 成 ， 专 用 于 高 可 靠 、 六 级 能 效 、 极 简 外 围 的 
充电 器 、 适 配器 及 内 置 电 源 ， 输 出 功率 为 5 ~ 12W，SOP7/ 
DIP8 封装 ;内 置 输入 电压 补偿 ， 无 需 额 外 环 路 补偿 电容 ， 
可 编程 输出 线 电压 补偿 ; 全 电压 范围 :3% 的 CCZCYV 精度 ; 
齐备 的 智能 保护 功能 ， 包括 OTP、OLP、0OCP、OVP、UYV- 
LO、 所 有 外 围 元 件 加 工 的 开 短路 保护 、 输 出 开 短路 保护 等 。 
企业 高 层 采访 : 
被 采访 人 : 易 扬 波 董事 副 总 

区 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

2015 年 芯 朋 微 电 子 持续 在 智慧 家 电 、 移 动 数码 、 标 准 
有 源 、LED 照明 四 大 主力 市 场 布 局 深耕 ， 以 市 场 引领 产品 
F 发 、 以 效果 调整 资源 配置 ， 取 得 了 良好 的 效果 。 同 时 成 
立 了 香港 研发 中 心 ， 引 进 了 多 位 资深 的 国际 设计 人 才 。 

公司 2015 年 总 体 销售 额 达 到 1. 85 亿 元 ， 发 展 速度 相 
比 2014 年 有 了 较 明 显 的 提升 。 

区 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 
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芯 朋 微 电 子 核心 竞争 优势 是 高 低压 集成 智能 功率 器 件 
技术 ， 以 第 三 代 PSR 芯片 产品 为 例 ， 其 卓越 性 能 得 益 于 六 
大 专利 技术 。 

1) 高 压 启 动 技 术 : 可 实现 200ms 快速 启动 、30mW 待 
机 功 耗 ; 

2) 自 适 应 谷底 开通 技术 : 降低 功率 管 温度 ， 提 高 转换 





效率 ，SOP 可 实现 12W 电源 应 用 ; 

3) 高 雪崩 能 力 智 能 高 压 MOS: 典型 耐 压 700V， 抗 电 
网 冲击 能 力 强 ， 尤 其 适合 印度 市 场 应 用 ; 

4) 集成 高 压 电 流 采 样 管 : 精确 采样 功率 管 电流 ， 可 实 
现 CS 电阻 异常 短路 保护 ; 

5) 逐 级 限 频 控制 技术 : 改善 动态 ,满足 5kV 以 上 等 级 
EFT 测试 ; 

6) 软驱 动 技术 : 减缓 开关 速度 ， 提 高 EMC 裕 量 。 

入 2015 年 公司 产品 进入 了 哪些 目标 市 场 ? 对 于 主要 业 



















































































最 精简 的 新 一 代 家 电 专用 
成 长 32% ， 特 别 是 在 国内 小 家 电 的 电源 芯片 市 
占 率 继续 保持 前 列 ， 部 分 品类 达到 了 85% 的 市 场 占有 率 ; 








芯片 出 货 ， 












































电源 芯片 的 上 量 ， 实 现 9500 万 颗 



































标准 电源 市 场 是 去 年 亮点 ， 公 司 推出 了 六 级 能 效 全 系列 开 











关 电 源 芯 片 ， 实 现 6500 万 颗 世 片 出 货 ， 成 长 超过 18192 ; 





LED 电源 市 场 在 竞 
客户 ， 全 年 仍 取得 








未 来 将 逐步 加 大 在 工业 设备 市 场 投 入 ， 如 智能 电表 、 














直流 电机 等 o 














争 极为 激烈 的 环境 下 ， 聚 焦 中 高 端 优质 


19% 的 增长 。 











入 2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 








续 发 展 


可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 











2015 年 海外 市 场 对 电器 能 效 的 要 求 日 益 严 茄 ， 而 且 对 
于 各 类 新 兴 的 智能 设备 和 IoT 设备 的 电源 提出 了 新 的 要 求 ， 
公司 未 来 将 紧密 跟踪 智能 硬件 行业 ， 提 前 研发 储备 的 新 一 


民智 能 电源 IC 技术 ， 与 新 兴 市 场 共同 成 长 。 
和 您 对 整个 电源 行业 的 发 展 态势 
取 了 怎样 的 应 对 措施 ? 
































公司 采 





什么 看 法 
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2015 年 电源 行业 发 展 分 化 明显 ， 部 分 门类 如 LED 照明 
E 源 快速 杀 入 低 质 低 价 的 红海 ， 导 致 相关 公司 净利 大 幅 下 





滑 。 部 分 门类 如 手机 快 充 、 汽 车 充电 桩 等 发 展 态势 很 不 错 ， 
成 长 迅速 且 利 润 丰厚 。 公 司 在 红海 市 场 聚 焦 服 务 中 高 端 需 
求 ， 继 续 品质 优先 的 原则 ， 以 利润 为 导向 稳健 发 展 。 在 蓝 





海 市 场 加 大 投入 、| 





























快速 迭代 ， 以 客户 为 导向 积极 推出 新 品 。 


先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 


人 /和 控 


SICON 


EMI 





地 址 : 石家庄 高 新 





区 湘江 道 319 号 第 14 、15 幢 














邮编 : 050035 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


0311-85903698 
0311-85903718 
Dongmei. li@ scupower. com 


WWW. scupower. com 














先 控 捷 联 








电气 股份 


限 公 司 (简称 “ 先 控 电气 ”， 股 

















票 代码 : 833426) 是 全 球 领先 的 电力 电子 类 产品 的 设计 和 
制造 公司 之 一 ， 我们 始终 致力 于 电力 电子 类 产品 的 人 研发、 


[ 定 


E 产 和 推广 。 先 控 











电气 主要 为 数据 中 心 领 域 、 新 能 源 充 电 











六 


入 域 和 绿色 储 能 这 三 大 业务 领域 提供 完整 的 解决 方案 。 








公司 总 部 位 于 河北 省 石家庄 市 ， 负 责 产品 生产 与 制造 ; 
研发 中 心 位 于 广东 深圳 ， 负 责 新 产品 的 研发 ; 并 在 全 国 设 


立 了 27 个 办 事 处 ， 
务 。 公 司 下 设 4 个 全 资 子 公司 ， 分 别 位 于 北京 、 上 海 、 天 





港 和 欧洲 和 荷兰， 并 
总 代理 公司 。 








公司 秉承 “专注 、 专 业 、 卓 越 ” 的 发 











负责 全 国 的 销售 、 工 程 和 售 前 售后 服 




















已 成 为 Newfloor 架空 地 板 在 中 国 地 区 的 




















展 理 念 ， 完 全 实 
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现 了 生产 工业 化 、 标 准 化 、 专 业 化 和 模块 化 ， 并 通过 了 
ISO9001、ISO14001 、OHSAS18001 等 资质 认证 。 先 进 的 生 
产 工艺 在 进一步 保证 产品 交 货 周期 的 同时 更 大 大 提升 了 7 
品 品质 。 目 前 ， 公 司 拥有 各 项 商标 、 专 利和 产品 著作 权 共 
计 100 多 项 ， 先 控 电 气 还 参与 并 起 草 了 相关 行业 标准 的 制 
定 。 拥 有 中 国电 源 学 会 常务 理事 、 中 国 通信 标准 化 协会 会 
员 等 众多 头衔 ， 并 且 连 续 多 年 都 被 评 为 10 强 企业 、 科 学 技 
术 创新 奖 等 。 

因为 专注 ， 所 以 专业 。 先 控 电 气 始终 保持 技术 的 前 瞻 
性 ， 积 极 拓展 新 能 源 行 业 和 绿色 储 能 行业 ， 开 启 了 产品 在 
创新 、 绿 色 、 节 能 、 环 保 、 融 合 、 创 收 的 新 里 程 碑 。 目 前 ， 
数据 中 心 产品 主要 包括 各 类 UPS 供电 系统 、 配 电 系 统 、 电 







































































































































































N 个 功率 模块 并 联 组 成 ,模块 N+X 宛 余 ， 根 据 用 户 需求 
进行 在 线 升级 扩容 ; 

3) 最 多 可 四 套 系统 并 机 使 用 ,满足 N+1、2N、A2N 
多 种 供电 方案 要 求 ; 

4) 监控 模块 、 静 态 开 关 模 块 和 功率 模块 均 可 在 线 热 揪 
拔 ; 

5) 系统 可 随 需 设 定 为 1/1、1/3、3/1 或 3/3 的 进出 线 
方式 ; 

6) 采用 无 主 从 并 联 、 多 级 分 散 式 控制 技术 ， 无 运行 瓶 
颈 、 人 性 能 可 靠 ; 

7) 所 有 功率 模块 共享 电池 组 ; 

8) 具有 完善 的 电池 管理 功能 : 电池 自 放 电 功 能 、 自 动 

























































































池 柜 、 服 务 器 机 柜 、 架 空地 板 ， 除 了 数据 中 心 产品 外 ， 还 
包括 户外 直流 充电 桩 、 交 流 充电 桩 、 交 直流 一 体 充电 桩 、 
车 载 充 电机 、 微 型 数据 中 心 、 锂 电池 成 组 、BMS 管理 单元 、 
储 能 式 UPS 等 多 种 产品 系列 。 

先 控 电气 产品 多 次 人 围 各 级 政府 单位 ， 涉 及 国家 重点 























[也 
















































































均 译 充 转换 功能 、 温 度 补偿 功能 、 自 动 均 流 功 能 ; 

9) 任 一 功率 模块 均 具 有 输入 、 输 出 和 充电 功率 的 平衡 
分 配 功能 ; 

10) 整 机 效率 大 于 95% (AC-AC)， 道 变 效率 大 于 
98% (DC-AC) ,输入 电流 谐 波 (THDI) 小 于 3% ， 输 入 功 







































































项 目 、 数 据 中 心 、 电 力 、 军 事 工 业 、 轨 道 交 通 、 金 融 、 通 
信 、 能 源 、 电 动 汽 车 充电 行业 等 多 个 领域 ,产品 覆盖 全 球 
50 多 个 国家 和 地 区 。 先 控 电 气 坚 持 在 全 球 范 围 内 贯彻 可 持 
续 发 展 理念 ， 实 现 社 会 、 环 境 及 利益 相关 者 的 和 谐 共生 ， 
为 社会 造福 。 

作为 行业 的 领跑 者 ， 数 十 年 来 ， 先 控 不 仅 致力 于 电力 
电子 类 产品 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 ， 同 时 也 在 公益 事 
业 方 面 身体 力行 ， 始 终 以 强烈 的 社会 责任 感 和 使 命 感 服务 
社会 、 感 恩 社会 ， 积 极 参与 教育 、 救 助 、 扶 贫 等 社会 公益 
事业 的 发 展 。 
主要 产品 介绍 : 
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CMS 系列 大 容量 模块 化 UPS 不 间断 电源 

CMS 系列 工业 级 模块 化 UPS 电源 ， 是 先 控 电源 遵循 
“节能 、 绿 色 、 环 保 ” 的 新 概念 而 推 向 市 场 的 一 款 高 端 模 块 
化 UPS 产品 ， 其 不 仅 包 含 了 传统 UPS 的 整流 、 滤 波 、 充 
电 、 逆 变 器 的 装置 ， 还 具备 智能 型 的 电源 保护 功能 ， 并 且 
采用 了 平均 电流 控制 整流 技术 、 顺 位 主 从 同步 控制 技术 、 
多 级 分 散 式 控制 技术 和 三 阶 正弦 波 逆 变 等 多 项 新 概念 技术 ， 
在 大 幅 提高 设备 的 可 用 性 、 可 靠 性 的 基础 上 降低 了 设备 的 
投资 、 运 营 、 维 护 成 本 。 

产品 特点 : 

1) 系统 容量 有 50kVA、100kVA、150kVA、250kVA、 
350kVA 、500kVA 、800kVA 多 个 系列 ， 功 率 模块 为 10kVA、 
25kVA、50kVA、 三 个 功率 范围 ， 用 户 可 根据 负载 大 小 随意 
选择 ; 

2) 系统 为 模块 式 结构 ， 由 静态 开关 模块 、 监 控 模 块 和 



























































率 因数 (PF) 大 于 0.99; 
11) 交流 输入 采用 连续 电流 模式 (CCM) 运行 ， 减 少 
对 电网 干扰 (RFIEMI); 
12) 符合 行业 规范 要 求 的 外 形 结 构 ， 设 备 体 积 小 ， 习 
量 轻 ， 可 满足 普通 楼 宇 承 重要 求 ; 

13) 可 选 配 输入 、 输 出 值 隔离 变压器 ; 

14) 手动 维修 开关 、RS232、RS485/RS422 通信 接口 、 
远程 监控 软件 均 为 标准 配置 。 可 选 配 TCPAIP 扩展 卡 、 防 雷 
模块 及 输入 输出 开关 。 

产品 优势 : 

先 控 电气 在 模块 化 UPS 产业 中 ， 形 成 单 台 模块 容量 》 
10kVA 、25kVA 、50kVA 三 种 模块 组 成 不 同 容 量 段 的 UPS 系 
统 ， 将 产品 标准 化 ， 其 中 50kVA 的 模块 是 业内 功率 密度 最 
大 、 单 台 模 块 容量 最 大 的 产品 。 先 控 已 然 了 解 UPS 行业 发 
展 趋 势必 将 是 模块 化 UPS 取代 传统 UPS， 先 控 电 气 模块 化 
UPS 的 技术 和 产品 发 展 与 整个 UPS 行业 发 展 相 辅 相 成 ， 先 
控 在 一 定 程度 上 推动 了 行业 发 展 , 行业 发 展 又 加 快 了 先 控 
的 模块 化 技术 和 产品 的 发 展 。 
企业 高 层 采访 : 

被 采访 人 : 陈 副 生 总 裁 

和 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

随 着 公司 规模 和 社会 影响 力 的 扩大 ， 先 控 电 气 在 坐 稳 
“模块 化 UPS 电源 行业 ”绝对 领先 地 位 的 基础 上 ， 依 托 先 
进 的 技术 优势 与 业务 创新 模式 ， 积 极 拓展 新 能 源 充电 业务 ， 
这 是 公司 产品 在 创新 、 绿 色 、 节 能 、 环 保 、 融 合 创收 方面 
新 的 里 程 碑 。 
先 控 电气 自 2014 年 涉 入 电动 汽车 充电 设施 领域 ， 自 主 
人 研发 了 目前 国内 先进 的 全 系列 新 能 源 汽车 充电 桩 产品 ， 包 
括 一 体 化 直流 充电 桩 、 交 流 充电 桩 、 自 动车 库 充电 系统 、 
车 载 充 电机 以 及 一 体 化 新 能 源 充电 站 等 ， 为 电动 汽车 充电 、 
检测 及 维护 提供 全 方位 的 解决 方案 。2015 年 ， 先 控 电气 加 
人 中 国电 动 汽 车 联盟 ， 同 时 参加 电力 行业 及 各 地 市 的 充电 
设施 投标 ， 并 采取 与 中 国 特 锐 德 、 科 泰 等 企业 合作 等 方式 
推广 产品 ， 市 场 效 果 显 著 ， 收 获 业 界 一 致 好 评 。 
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区 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 

先 控 电 气 在 模块 化 UPS 产业 中 ， 形 成 单 台 模 块 容量 ， 
10kVA、25kVA 、50kVA 三 种 模块 组 成 不 同 容 量 段 的 UPS 系 
统 ， 将 产品 标准 化 ， 其 中 50kVA 的 模块 是 业内 功率 密度 最 
大 、 单 台 模 块 容 量 最 大 的 产品 。 先 控 电 气 以 模块 化 UPS 电 
源 为 电源 行业 的 核心 竞争 力 产 品 ， 保 持 市 场 占 有 率 前 列 ， 
巩固 模块 化 UPS 的 领先 地 位 。 
依托 长 期 以 来 在 电力 电子 行业 积累 的 功率 变换 及 自动 
控制 核心 技术 ， 先 控 电 气 发 展 完善 了 目前 国内 先进 的 全 系 
列 新 能 源 充电 产品 及 储 能 产品 ， 形 成 了 数据 中 心机 房产 品 、 
充电 设备 、 储 能 设备 3 大 产品 体系 ， 为 数据 中 心 、 新 能 源 
充电 和 绿色 储 能 这 三 大 业务 领域 提供 完整 的 解决 方案 。 

P2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 




































































































































































浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公司 
@ 














地 址 : 浙江 省 德清 县 武康 镇 曲 园 北 路 525 号 
邮编 : 313200 

电话 : 0572-8380103 

传真 : 0572-8085880 

邮箱 : info@ kdm-mag. com 

网 址 : www. kdm-mag. com 








简介 : 

浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公司 (简称 “ 东 睦 科 达 ”) 是 
一 家 致力 于 磁粉 蕊 研发 、 生 产 和 销售 的 新 技术 企业 ,隶属 
于 上 市 公司 一 一 东 睦 新 材料 集团 股份 有 限 公 司 (简称 “ 东 
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我 国 充电 桩 市 场 可 想像 的 空间 巨大 ， 然 而 在 一 利 模式 
上 仍 有 问题 。 目 前 ， 充 电 设施 企业 安装 充电 桩 基本 基于 两 
个 方面 : 一 是 市 场 布局 ， 二 是 政策 鼓励 。 然 而 ， 由 于 电动 
汽车 数量 少 、 充 电 设施 标准 不 统一 等 问题 ，70% ~ 80% 的 
充电 设施 无 法 实现 禾 利 。 先 控 电气 抓 住 这 一 行业 痛 点 ， 将 
在 2016 年 推出 重 磅 充电 产品 ， 使 充电 桩 即使 没有 电动 汽车 
充电 ， 也 可 以 收回 成 本 。 该 产品 推出 后 ， 将 开启 充电 设施 
到 利 新 模式 ， 或 将 颠覆 整 个 电动 汽车 充电 设备 领域 。 

> 您 对 整个 电源 行业 的 发 展 态势 有 什么 看 法 ? 公司 采 
取 了 怎样 的 应 对 措施 ? 

电源 行业 的 发 展 态势 : 

模块 化 UPS 凭借 模块 热 插 拔 易 扩容 、 易 维护 及 可 靠 性 
高 等 特点 已 经 在 市 场 上 获得 充分 认可 ,在 缩短 维护 时 间 、 
降低 维护 难度 及 节约 人 力 成 本 等 方面 具有 不 可 符 代 的 优势。 
从 近 几 年 的 模块 化 UPS 全 球 年 销售 额 来 看 ， 模 块 化 UPS 份 
额 逐 年 上 升 ， 年 均 增长 率 超过 6% ， 未 来 两 年 的 预测 增长 率 
更 将 超过 10% 。 随 着 用 户 对 供电 系统 的 灵活 性 、 可 用 性 等 
要 求 的 进一步 提高 ， 模 块 化 UPS 全 面 取代 高 频 塔 式 UPS 将 
成 为 现实 。 

在 UPS 行业 的 策略 及 目标 : 

1) 巩固 模块 化 UPS 的 绝对 领先 地 位 。 先 控 电气 在 模块 
化 UPS 产业 中 ,形成 单 台 模块 容量 为 10kVA、25kVA、 
50kVA 三 种 模块 组 成 不 同 容量 段 的 UPS 系统 ， 将 产品 标准 
化 ， 其 中 5OKVA 的 模块 是 业内 功率 密度 最 大 、 单 台 模块 容 
量 最 大 的 产品 。 先 控 已 然 了 解 UPS 行业 发 展 趋势 必 将 是 模 
块 化 UPS 取代 传统 UPS， 先 控 电气 模块 化 UPS 的 技术 和 产 
品 发 展 与 整个 UPS 行业 发 展 相辅相成 ， 先 控 在 一 定 程度 上 
# 动 了 行业 发 展 ， 行 业 发 展 又 加 快 了 先 控 的 模块 化 技术 和 
产品 的 发 展 。 

2) 创新 策略 。 根 据 市 场 的 变化 趋势 ， 加 大 新 产品 的 开 
发 力度 ，2016 年 底 ， 先 控 电 气 补偿 式 模块 化 UPS 即将 问 
世 ， 该 产品 的 整 机 效率 大 于 98% ， 远 远 高 于 目前 的 在 线 式 
模块 化 UPS， 完 成 了 技术 上 的 突破 。 先 控 电 气 把 开拓 市 场 
同 开发 新 技术 、 新 产品 、 新 产业 结合 起 来 ， 创 造 和 引领 市 
场 ， 不 断 提高 产品 的 科技 含量 。 



























































































































































































































































































































































睦 ”， 股 票 代码 : 600114) ， 为 东 睦 的 控股 子 公司 。 公 司 主 
营业 务 包括 合金 粉末 、 铁 粉 芯 、 合 金 磁粉 芯 。 

浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公 司 是 国家 高 新 技术 企业 ， 建 
有 省 级 磁性 材料 高 新 技术 研发 中 心 和 省 级 企业 技术 中 心 ， 
拥有 雄厚 的 技术 力量 和 管理 团队 ， 在 不 断 引 进 国 内 外 先进 
技术 的 同时 坚持 自主 研发 及 推广 。 

未 来 ， 浙 江东 有 睦 科 达 磁 电 有 限 公司 将 建成 可 年 产 2 万 吨 
高 性 能 软 磁 金 属 磁 粉 蕊 的 自动 化 生产 线 ， 并 将 继续 秉持 “以 
质量 为 本 ， 以 科技 取胜 ， 求 持续 发 展 ， 使 客户 满意 ”的 经 营 
理念 ， 使 我 们 的 产品 和 服务 不 断 完善 ， 以 满足 客户 的 需求 。 
主要 产品 介绍 : 













































































纳米 复合 磁粉 芯 
纳米 复合 磁粉 芯 的 饱和 磁感应 强度 值 为 13000 高 斯 ， 




















三 导 率 为 26 ~ 125w。 其 特点 是 损耗 低 、DC 偏 置 能 力 好 、 
无 噪声 。 纳 米 复合 磁粉 芯 有 KAM 和 KAH 两 个 系列 ，KAM 
的 损耗 与 铁 镍 钥 磁粉 芯 接近 ， 而 KAH 是 蔡 代 高 磁 通 铁 镍 磁 
粉 芯 的 低 成 本 选择 。 纳 米 复合 磁粉 芯 是 非 晶 粉末 磁粉 芯 的 
理想 替代 者 ， 能 有 效 地 解决 非 晶 粉 未 磁 芯 噪声 及 温度 稳定 
性 差 的 问题 。 

企业 高 层 采 访 : 

被 采访 人 : 威 威 伦 市 场 拓展 部 经 理 

> 请 您 介绍 一 下 2015 年 公司 的 发 展 情况 ? 

2015 年 ， 面 对 极为 错综复杂 的 国内 外 形势 ， 浙 江东 睦 
科 达 磁 电 有 限 公司 处 于 稳 中 有 进 、 稳 中 向 好 的 发 展 态势 。 
浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公司 技术 储备 足 ， 通 过 对 市 场 的 不 
断 开拓 ， 品 牌 效应 正 逐步 形成 。 

> 公司 当前 的 竞争 核心 优势 是 什么 ? 

有 自己 的 粉末 工厂 ， 能 生产 出 优质 的 合金 粉末 。 磁 蕊 
产品 类 型 齐全 ， 能 满足 客户 各 种 需求 ， 且 性 价 比 高 。 拥 有 

















































































































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “619 . 





雄厚 的 研发 团队 ， 能 自主 研发 高 性 能 、 低 损耗 的 产品 。 

入 2015 年 哪些 热点 对 您 有 比较 大 的 触动 ， 对 公司 的 后 
续 发 展 可 能 产生 什么 样 的 影响 ? 

为 了 促进 产业 发 展 ， 国 家 能 源 局 制定 的 《电动 汽车 充 















































电 基础 设施 建设 规划 》 与 《充电 基础 设施 建设 指导 意见 》 
草案 中 明确 提出 ， 到 2020 年 国内 充 换 电站 数量 达到 1.2 万 
个 ,充电 桩 达到 450 万 个 。 浙 江东 睦 科 达 磁 电 有 限 公 司 在 
后 续 发 展 中 将 不 断 加 强 对 新 能 源 和 充电 桩 市 场 的 开拓 力度 。 


























理事 单位 


宝 士 达 网 络 能 源 (深圳 ) 有 限 公 司 
POWER/TARS+iA 


network power/syste 

地 址 : 深圳 市 光明 新 区 公明 汉 海 达 高 新 科技 园 C 栋 8 楼 
邮编 : 518106 

电话 : 0755-36697808 

传真 : 0755-86272562 

邮箱 : info@ powerstarups. com 











网 址 : www. powerstarups. com 
简介 : 

宝 士 达 公 司 成 立 于 2002 年 ， 公 司 经 营 的 UPS 电源 容量 
从 500VA ~ 1200 KVA， 分 为 HR、HP、GP、HPOWER、 
EPOWER 、SPOWER 、MP、MT 等 多 种 系列 ， 可 实现 单机 运 
行 、 元 余 并 联 、 多 机 并 联 、 模 块 化 系统 等 ， 在 UPS 市 场 中 ， 
其 经 营 的 UPS 品种 全 、 功 率 大 、 并 机 数量 多 ， 从 而 能 够 满 
足 各 方面 用 户 的 需求 。 

宝 士 达 公 司 坚持 高 技术 与 高 可 靠 性 并 重 的 原则 ， 始 终 
倡导 引入 绿色 节能 环保 理念 来 开发 未 来 的 UPS 产品 ， 同 时 
不 断 致力 于 降低 UPS 的 生产 成 本 , 减轻 用 户 的 支付 压力 ， 
并 推出 新 一 代 工 业 级 模块 化 UPS， 更 好 贴近 和 服务 市 场 ， 
使 其 生产 的 UPS 电源 在 UPS 市 场 中 占有 重要 份额 ， 目 前 推 
出 市 场 的 产品 广泛 应 用 于 电信 、 移 动 、 金 融 、 证 券 、 广 电 、 
公安 、 医 疗 、 电 力 、 交 通 、 铁 路 、 国 防 、 电 子 政务 、 电 子 
商务 、 科 研 院 所 等 领域 ， 为 用 户 信息 系统 提供 一 个 安全 、 
可 靠 、 高 效 的 电源 环境 。 

宝 土 达 公司 始终 把 为 用 户 提供 优质 、 迅 捷 的 服务 作为 
一 种 不 懈 的 追求 ， 并 以 其 完善 的 技术 服务 网 络 系统 ， 快 速 
响应 来 自 于 用 户 的 售后 服务 需求 ， 为 用 户 提升 价值 。 

创新 是 宝 士 达 发 展 的 不 竭 动力 ,， “绿色 、 节 能 、 环 保 ” 
是 宝 士 达 永 恒 的 追求 目标 。 让 科技 引领 宝 士 达 可 持续 发 展 ， 
为 各 行业 提供 高 可 靠 的 电源 系统 解决 方案 。 
主要 


产品 介绍 : 





































































































数据 中 心 MP 系列 


宝 士 达 MP 系列 模块 化 UPS 不 间断 电源 系统 ， 是 为 满 
足 电力 系统 的 更 高 要 求 而 设计 的 高 可 靠 性 产品 。 该 系统 采 
独创 的 在 线 式 双 变 换 结构 ， 三 进 三 出 的 运行 方式 ; 所 有 
功率 半导体 器 件 均 采 用 进口 集成 模块 ， 大 大 提高 了 系统 的 
可 靠 性 。 









































北京 创 四 方 电子 股份 有 限 公司 


全 ? ® 

S 居 
TransFar BingZi 
地 址 : 北京 市 朝阳 区 酒仙 桥 北 路 甲 10 号 院 201 号 楼 303 
邮编 : 100015 
电话 : 010-57589069 
传真 : 010-57589168 
邮箱 : liup@ bingzi. com 
网 址 : www. bingzi. com 
简介 : 

北京 创 四 方 电子 股份 有 限 公 司 是 一 家 专业 致力 于 各 类 
小 型 精密 电磁 上 器件、 精密 电量 传感器 及 新 能 源 电抗 器 、 特 
种 变压器 和 AC-DC、DC-DC 模块 电源 的 高 新 技术 企业 ， 公 
司 总 部 位 于 北京 市 朝阳 区 中 关 村 电子 城 开 产业 园 ， 集 
发 、 生 产 和 销售 及 配套 为 一 体 ， 拥 有 “BingZi 兵 字 ”和 
“TransFar 创 四 方 ”两 大 自 有 品牌 ， 产 品 覆 盖 全 国 并 远 销 海 
外 。 拥 有 占 地 面积 60 余 雷 ， 建 筑 面 积 16000 平方 米 的 福建 
生产 基地 。 公 司 系 中 国电 源 学 会 理事 单位 ， 北 京 电 源 行业 
协会 常务 理事 单位 ， 中 国电 子 质量 管理 协会 单位 会 员 ， 北 
京 福建 企业 总 商会 常务 副 会 长 单位 ，ISO9001-2008 质量 体 
系 认证 单位 ， 中 国电 子 行业 用 户 满意 企业 、 用 户 满意 产品 
单位 。 

经 过 多 年 的 发 展 ， 公 司 汇聚 了 一 批 高 素质 的 专业 技术 
人 才 , 在 各 类 产品 上 都 能 实现 有 针对 性 的 专业 性 设计 和 高 
品质 制造 。 所 有 产品 都 具有 结构 布局 合理 、 隔 离 耐 压 高 、 
散热 好 、 环 境 适 应 能 力 强 等 显著 优点 ， 可 广泛 应 用 于 工业 
控制 系统 、 电 力 电子 装置 、 光 伏 发 电 、 高 铁 机 车 、 电 力 系 
统 、 智 能 仪器 仪表 、 通 用 电器 设备 等 不 同行 业 复杂 的 使 用 
环境 中 。 
我 公司 的 设计 将 以 市 场 需求 为 导向 ， 不 断 创 新 ， 关 注 
客户 并 努力 为 客户 创造 价值 ， 与 业界 同仁 携手 并 进 ， 共 同 
为 电子 元 器 件 市 场 和 电力 电子 行业 的 繁荣 与 发 展 做 出 应 有 
4 贡献 。 

愿景 : 

让 电 与 磁 的 结合 更 完美 。 
使 命 : 



















































































































































































































































































“ 620 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 





让 自动 化 更 节能 、 更 安全 、 更 高 效 。 














核心 价值 观 : 

专业 、 专 注 ; 勤勉 、 务 实 ; 品质 、 安 全 ; 共 赢 、 成 长 。 
公司 宗旨 : 

“创造 一 流 ， 四 海 丝 知 ， 方 显 卓越 ”。 


质量 方针 : 
提供 优质 产品 ， 满 足 顾 客 不 断 增长 和 变化 的 需求 ， 实 
现 市 场 领先 和 利润 增长 的 目标 ， 从 而 体现 “创造 一 流 ， 四 
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小 型 电磁 元 器 件 

北京 创 四 方 电子 股份 有 限 公司 致力 于 小 型 电磁 元 器 件 
的 研发 和 生产 ， 销 售 自 产 产品 。 公 司 自 1992 年 成 立 之 初 ， 
立足 于 将 进口 仪器 仪表 国产 化 ， 国 产 仪 器 仪表 小 型 化 ,为 
行业 客户 提供 体积 小 巧 、 安 装 方便 、 性 能 优异 、 使 用 安全 
的 小 型 电磁 元 器 件 。 经 过 多 年 的 发 展 ， 不 仅 实现 了 这 一 目 
标 ， 产 品 品种 也 不 断 增长 ， 从 最 初 单一 的 小 型 密封 变压器 ， 
到 小 型 精密 互感 器 ， 到 今天 的 电量 传感器 ， 同 时 进军 小 型 
电源 器 件 的 研发 生产 。 公 司 的 各 类 产品 不 仅 使 客户 满意 ， 
也 得 到 了 行业 的 认可 ， 曾 经 被 评 为 电子 行业 知名 品牌 。 




























































































北京 泛 华 恒 兴 科技 有 限 公司 
泛 华 恒 兴 


PANSIND EOLUTIONS 
地 址 : 北京 市 海淀 区 西 小 口 路 66 号 东升 科技 园 A-4 楼 
邮编 : 100192 
电话 : 010-82156688 
传真 : 010-82156006 
邮箱 : Ting. zhu@ pansino. com. cn 





网 址 : www. pansino-solutions. com 
简介 : 

作为 国内 领先 的 测控 领域 高 科技 企业 ， 北 京 泛 华 致力 
于 发 展 专业 测控 技术 ， 为 各 行业 用 户 提供 高 品质 的 测试 测 
量 解决 方案 和 成 套 的 检测 设备 。 公 司 成 立 以 来 ， 始 终 坚持 
“以 专业 技术 为 立身 之 本 ,诚信 服务 为 承诺 ， 卓 越 品质 为 追 
求 ， 精 益 求 精 为 精神 ”， 综 合 实力 明显 提高 ， 从 1997 年 公 
司 成 立 至 今 ， 员工 总 人 数 超过 200 人 ， 并 实现 了 利税 连年 
快速 增长 。 

北京 泛 华 恒 兴 科技 有 限 公司 在 众多 关键 领域 拥有 一 批 















































海 蕴 知 ， 方 显 卓越 ”的 企业 宗旨 。 

公司 文化 : 

“和 敬业、 实干 ”,“ 平 等 、 尊 重 及 团队 精神 ”。 

公司 目标 : 

“以 新 颖 的 设计 思想 ， 独 到 的 经 营 理念 和 卓有成效 的 管 
理 为 基础 ， 立 足 创 新 ， 实 现 市 场 领先 和 利润 增长 。 
主要 产品 介绍 : 















































1 1] 








备 行业 背景 的 测控 技术 专家 ， 拥 有 丰富 的 测试 测量 工程 
经 验 和 多 项 自主 知识 产权 ， 主 要 研制 和 生产 装备 保障 设备 、 
自动 化 测试 设备 、 试 验 数据 管理 平台 、 工 程 教育 产品 等 。 
北京 泛 华 恒 兴 科技 有 限 公司 核心 产品 涉及 国防 军工 、 电 子 、 
汽车 、 能 源 、 和 雷达 通信 、 科 研 教学 等 行业 。 

主要 产品 介绍 : 
















































































电源 自动 化 测试 台 

北京 泛 华 恒 兴 科技 有 限 公 司 电源 自动 化 测试 台 是 专业 
的 供应 器 系统 ， 模 块 硬件 架构 能 够 提供 灵活 多 变 的 硬件 组 
合 ， 如 可 程控 交流 /直流 电源 供应 器 、 电 子 负载 、 数 字 电 
表 、 示 波 器 、 时 序 / 杂 讯 分 析 仪 和 短路 及 过 电压 保护 测试 器 
等 ， 在 硬件 上 真正 满足 任何 形式 电源 基本 电气 功能 的 测试 
要 求 ; 系统 具备 测试 仪器 的 自动 控制 、 参 数 配置 等 ， 配 套 
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程序 可 以 自 定义 编辑 的 测试 序列 、 显 示 方 式 、 测 试 顺 
、 报 表 生 成 规范 等 ， 能 够 高 效 、 灵 活 地 实现 产 线 测试 。 
松 实现 各 种 电源 供应 器 的 基本 电气 功能 的 测试 。 
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( 山 洛 林产 


地 址 : 北京 市 西城 区 教 场 口 街 一 号 6 号 楼 一 层 
邮编 ， 100120 
电话 : 010-51653700 
传真 ;: 010-51653700-880 
邮箱 : pwrdriver@ pwrdriver com 
网 址 : www. pwrdriver. com 
简介 : 

北京 落 木 源 电子 技术 有 限 公司 是 国内 很 早 从事 IGBT 驱 
动 技 术 开 发 的 公司 ， 公 司 技术 底蕴 深厚 ， 独 立 创 新 的 发 明 
专利 技术 始 于 1995 年 ， 目 前 拥有 多 项 核心 技术 。 
随 着 电力 电子 技术 的 发 展 ， 公 司 的 产品 不 断 向 高 电压 、 
大 电流 、 高 频率 、 高 效率 等 方向 发 展 。 目 前 ， 生 产 的 新 产 
品系 列 包 括 6500V 超 高 压 IGBT 驱动 板 、3600A 超大 功率 
ICBT 驱动 板 、2MHz 高 频 MOSFET 驱动 芯片 等 。 产 品 应 用 
在 高 压 变频 器 、 风 力 发 电 变 流 器 、 逆 变 焊 机 、 电 动 汽车 、 
电力 机 车 、 感 应 加 热 、 电 力 系 统 、 电 能 质量 改善 等 高 端 领 
域 ,同时 也 在 通信 、 冶 金 化 工 、 医 疗 器 械 、 家 电 设备 等 工 
业 领 域 有 大 量 应 用 。 目 前 ， 公 司 在 全 球 有 数 千 家 客户 ， 客 
户 数量 更 以 每 年 30% 以 上 速度 增长 ， 是 优秀 的 IGBTAMOS- 
FET 驱动 技术 解决 方案 供应 商 。 
主要 产品 介绍 : 



















































































































































































IGBT 驱动 器 

北京 落 木 源 电子 技术 有 限 公 司 IGBT 隔离 驱动 器 系列 产 
品 有 驱动 IC 、 驱 动 板 等 多 种 规格 ， 采 用 公司 专利 的 短路 过 
电流 保护 技术 ， 隔 离 耐 压 最 高 可 达到 20kV ， 输 出 电流 可 达 
40A， 可 以 驱动 25 ~ 3600A、600 ~ 6500V 全 系列 ICBT 模 
块 ,， 支 持 1 ~7 路 模块 的 连接 ， 具 有 高 可 靠 性 、 最 大 兼容 
性 、 易 调试 等 优点 。 





北京 伟 仕 天 成 科技 有 限 公 司 


人 人 人) 
DF 


伟 仁 电源 








地 址 : 北京 市 昌平 区 回龙观 龙 祥 制 版 集团 工业 园 2 号 院 3 
号 楼 2 层 
邮编 : 102208 
电话 : 010-52568861 
传真 : 010-52568861-804 


邮箱 : zws@ wispower. com 




















网 址 : www. wispower. com 
简介 : 

北京 伟 仕 天 成 科技 有 限 公 司 是 一 家 专业 的 模块 化 开关 
电源 供应 商 。 
公司 主要 设计 、 制 造 AC-DC、DC-DC、DC-AC 模块 化 
开关 电源 变换 器 。 公 司 凝 聚 了 一 批 专业 人 才 ， 拥 有 多 年 从 
有 电力 电子 开发 经 验 的 工程 师 ， 采 用 成 熟 电 路 和 工艺 。 所 
] 器 件 经 过 长 期 大 批量 验证 ， 经 过 严格 的 过 程控 制 。 产 品 
在 技术 及 品质 上 具备 较 强 的 竞争 优势 ， 广 泛 应 用 于 邮电 通 
信 设 备 、 基 站 及 用 户 电 源 系 统 、 监 控 系 统 、 铁 路 信号 、 电 
力 系统 、 医 疗 设备 、 仪 器 仪表 、 工 业 自 动 化 控制 及 航空 航 
天 、 军 工 等 领域 。 

公司 具备 正规 的 生产 场地 及 设施 ， 采 用 自动 化 的 生产 、 
测试 、 老 化 设备 ， 与 同行 相 比 具有 一 定 优势 。 我 们 高 度 如 
视 质 量 体 系 的 建设 ， 坚 决 贯 彻 执行 09001: 2008 和 GJB 
9001B-2009 质量 体系 标准 ， 脚 踏实 地 、 实 事 求 是 地 按照 质 
量 体 系 要 求 执行 ， 公 司 的 每 位 员工 深入 理解 并 学 习 贯 彻 质 
量 意识 。 
我 们 的 产品 工程 师 可 以 在 您 产品 的 研发 阶段 提供 解决 
方案 与 支持 ， 并 为 用 户 提供 产品 应 用 线路 和 印 制 线路 板 设 
计 ， 我 们 追求 最 短 的 设计 周期 和 制造 优质 的 产品 。 我 们 的 
常规 品 同 全 球 著名 的 电源 供应 商 有 很 好 的 兼容 性 ， 并 且 针 
对 不 同 领域 的 客户 提供 相应 的 产品 方案 。 我 们 接受 客户 的 
定制 产品 ， 在 确保 可 靠 性 的 同时 ， 向 客户 提供 最 低 总 成 本 
的 产品 和 服务 。 
我 们 愿 与 您 分 享 我 们 已 有 的 成 熟 产品 、 多 年 的 业界 经 
验 ， 我 们 珍视 与 您 的 每 一 次 合作 ， 和 希望 和 您 共同 创造 进步 
的 机 会 。 
主要 产品 介绍 : 
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WCHA300 系列 新 型 便装 一 体 化 电源 

WCHA300 系列 新 型 便装 一 体 化 电源 是 一 个 完整 的 封闭 
式 开关 电源 。 它 具备 可 靠 性 和 安全 性 高 、 体 积 小 、 功 率 密 
度 大 、 电 压 精度 高 等 特点 。 电 源 内 部 集成 各 种 保护 功能 
路 ， 满 足 各 种 客户 特殊 需求 。 此 系列 产品 输入 电压 宽 ， 适 
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应 各 种 恶劣 工作 环境 ， 散 热 方 式 灵活 ， 尤 





航 、 车 载 等 相关 军用 领域 。 




















成 都 金 创立 科技 有 限 责任 公司 


JE 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 





610506 


028-83989066 
jel. cdjcl@ 163. com 


www. cdjcl. com 


成 都 金 创立 科技 有 限 责 
广 为 目 标的 高 科技 公司 。 公 司 依托 大 型 科研 院 校 和 





业 化 

















四 川 省 成 都 市 新 都 区 班 竹 园 镇 鸦 





和 瞧 口 社区 








028-83988111 13658068539 


其 适合 通信 、 导 











王公 司 是 一 家 以 等 离子 技术 


和 上 


控股 企业 ， 科 研 开发 能 力 强 ， 技 术 积累 深厚 。 通 过 儿 年 的 


努力 ， 全 面 掌握 了 “等 离子 体 发 4 
电源 技术 。 在 环保 领域 实施 “电弧 等 离子 体 技术 应 用 











器 技术 ”及 大 功率 脉冲 


























为 专项 的 高 科技 项 目 ， 高 压 静 电 除 尘 专用 























在 材料 表面 改 性 领域 实施 真空 镀膜 电源 技术 、 等 离子 表 了 





开发 ” 


电源 及 控制 技术 ， 

















处 理 专用 电源 技术 ， 











成 了 一 定 的 研发 能 力 和 4 
公司 现 有 环保 、 物 理 、 





E 产 能 力 。 




















F< 





3 





材料 、 机 械 、 











让 全、 也 














子 等 学 科 各 类 技术 人 员 多 人 ， 是 专业 从 习 














术 应 用 、 材 料 表面 改 性 处 理 技术 设备 、 大 功率 开关 
专用 脉冲 电源 研究 生产 型 高 科技 企业 。 

















有 低温 等 离子 体 技 





LU、 叱 














公司 成 功 开发 生产 大 功率 开关 电源 和 专用 脉冲 





电源 和 

















已 源 、 





高 压 电源 、 工 业 生 产 用 微 弧 氧 化 设备 、 等 离子 抛光 技术 和 








成 套 表 面 处 理 设备 。 


























可 根据 用 户 对 材料 表面 处 理 的 





提供 整套 解决 方案 或 研制 非 标 设备 。 
公司 遵从 平等 互利 、 友 好 合作 、 坚 持 服 务 至 上 、 信 誉 




















形式 的 技术 服务 和 合作 。 
主要 产品 介绍 : 








等 离子 体 电源 及 发 生 器 系统 
1) 发 生 器 寿命 较 长 ， 单 个 电极 可 达 300h; 
2) 效率 较 高 ， 属 于 多 阳极 结构 ; 











需求 ， 


第 一 的 宗旨 ， 竭 诚 为 科技 界 、 实 业界 提供 技术 产品 和 各 种 


3) 安装 方 














4) 


DN [< 
电源 采 





用 全 道 变 设计 ; 








5) 
6) 
左右 ; 
技术 参数 
1) 
100kW 、 
2) 
3) 


























工作 


电源 体积 小 ， 对 


便 ， 可 根据 用 户 需求 调节 安装 尺寸; 


电源 的 效率 高 ， 可 达 90% ; 


























多 种 输出 功率 可 供 选 择 : 
120kW 、150kW 、200kW 、 250kW; 


电压 : 100 ~650V; 
电压 : 150 ~450V ; 








4) 
5) 
6) 


重庆 荣 凯 川 仪 仪表 有 限 公 司 























色 网 干扰 较 小 ， 功 率 因 数 较 高 0.95 


30kW 、50 kW 、70kW 、 


稳 流 输出 方式 ， 稳 定 度 小 于 1% ; 
高 频 引 弧 ， 自 动 转 弧 ; 
全 数字 控制 和 模拟 控制 〈 由 用 户 选 择 ) 。 


(9 门 荣 饥 叫 仅 


Rongkai Chuanyi Co.,LTD 





地 址 : 重庆 市 
: 400701 








: WWW. IO 


重庆 荣 凯 川 仪 仪表 有 限 公 司 (简称 
中 国 四 联 、 重 庆 川 仪 旗下 的 电源 科 














北碚 区 洪 











: 023-68226587 
: 023-68221017 
: Ikcy21@ 163. com 


ngkai. com. cn 








事 电 力 电子 领 








桐 林 村 1 号 


“ 深 凯 川 仪 ”") 是 


技 公 司 ， 是 一 家 专业 从 


域 产品 的 生产 、 销 售 、 研 发 为 一 体 的 高 新 技 





了 一 套 完 整 的 
鉴定 ， 并 获得 





证 、 中 国 计 量 中 心 EMC 认证 等 。 
电源 产品 的 研发 、 设 计 及 生产 制造 已 





荣 凯 川 仪 








质量 








术 企业 。 公 司 现 已 通过 IS09001 国际 质量 体系 认证 ， 建 立 
监控 体系 。 产 品 通 过 国家 高 新 技术 产品 











欧盟 CE 认证 、TLC 认证 、 英 国 NQA 质量 认 





从 二 
































40 多 年 的 历史 ,公司 从 20 世纪 70 年 代 初 开发 出 国内 第 一 
台 晶 疗 管 逆 变 器 到 90 年 代 引 进 美国 先进 电源 技术 ， 通 过 不 


断 消化 、 



































级 改造 ， 现 已 
企业 。 
琳 凯 川 








自动 化 流水 线 


遇 乙 烯 、 年 产 
源 产品 的 配套 


置 数 万 套 。 在 


铁 、 广 州 地 铁 、 






































成 为 国 








有 吸收、 改进， 于 国内 率先 推出 工业 型 UPS 不 间断 
电源 及 其 系统 。 进 入 21 世纪 后 ， 公 司 产品 经 全 面 智 能 化 升 
内 智能 化 交 直 流 不 间断 电源 系统 领军 








义 拥 有 一 文 有 多 年 从 事 
技术 精英 ， 拥 有 一 批 先进 的 高 精 尖 加 工 检测 设备 和 先进 的 











国内 外 工业 电源 研究 的 

















和 成 套 产品 生产 线 。 目 前 ， 
600 万 吨 钢铁 项 目 、1200MW 机 组 











公司 具备 为 年 产 
| 、60 万 吨 合成 氮 ，80 万 

















300 万 吨 水 泥 生 产 线 等 大 型 工程 提供 UPS 电 











KN 











能 力 。 先 后 向 北京 地 铁 、 重 庆 地 铁 、 成 都 地 





深圳 地 铁 等 国内 重点 工程 提供 UPS 电源 装 
































占有 国内 市 场 的 同时 ,公司 积极 拓展 海外 市 
场 ， 为 印尼 、 巴 西 、 越 南 、 缅 旬 等 国家 重点 建设 项 目 提 供 




















UPS 电源 配套 产品 ， 奠 定 了 公司 在 国内 外 工业 制造 行业 及 








轨道 交通 领域 电源 产品 应 用 市 场 的 主导 地 位 。 
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面向 未 来 ， 荣 凯 川 仪 将 秉承 “诚信 、 品 质 、 人 本 、 创 
新 ”的 经 营 理念 ， 以 产业 报国 ， 造 福 员 工 的 经 营 宗旨 ， 以 
永 不 间断 的 创新 精神 ， 向 “国内 绿色 、 节 能 、 环 保 电源 整 











急 道 交通 专用 
安全 门 /屏蔽 门 电源 系统 


荣 凯 川 仪 工业 电源 是 针对 工业 现场 ， 如 恶劣 的 现场 环 








境 ( 粉 全 、 高 温 )、 受 设备 起 停 影 响 带 来 的 电网 波动 及 电力 
谐 波 、 负 载 多 样 化 等 特点 设计 的 工业 专用 电源 ， 产 品 所 有 
元 器 件 均 采用 工业 级 器 件 ， 大 大 提高 了 产品 的 可 靠 性 和 稳 












































工业 型 EPS 





UPAD 者 能 型 
交 站 流 不 间断 电源 系统 


体 方案 提供 商 ” 而 迈进 ! 
主要 产品 介绍 : 





电力 一 体 化 电源 系统 


邮箱 : ren. tong@ eaco. com 
网 址 : www. eaco. com 
简介 : 


EACO 专注 于 电力 电子 电容 ， 一 直 走 在 工业 应 用 金属 化 












































定性 ， 产 品 主要 有 工业 UPS 、 工 业 EPS、UPAD 智能 型 交 直 
流 不 间断 电源 系统 、 轨 道 交 通 专用 电源 系统 、 触 摸 式 直流 
屏 、 电 力 一 体 化 电源 系统 等 ， 是 工业 负载 优选 的 电源 方案 
之 一 。 





广东 宣 宇 电子 科技 股份 有 限 公司 

地 址 : 广州 市 南沙 区 东 涌 镇 马克 村 (厂房 ) 自 编 号 202 
邮编 : 511475 

电话 : 020-34835888 

传真 : 020-84744966 

邮箱 : gzhuanyu@ vip. 163. com 

网 址 : www. gzhuanyu. cn 





简介 : 

广东 赛 宇 电子 科技 股份 有 限 公司 是 一 家 从 事 研 发 、 生 
产 、 销 售 电梯 控制 信息 技术 的 民营 高 新 技术 企业 ， 也 是 
“国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 ” 。 主 要 产品 有 电梯 应 急 
救援 装置 、 松 闸 电 源 、 应 急电 源 、 五 方 对 讲 、 防 电 扶 梯 首 
转 保 护 系统 、 带 能 量 反 馈 的 一 体 化 电梯 控制 系统 等 10 多 个 
电梯 配套 产品 ， 并 为 行业 一 线 品 牌 的 多 家 电梯 厂商 提供 优 
质 的 产品 配套 服务 。 






























































广东 意 壳 电子 科技 有 限 公 司 


EACD 


地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 容桂 容 里 天 富 来 国际 工业 城 三 
期 四 座 401 

邮编 : 528305 

电话 : 0757-22301650 

传真 : 0757-22301658 


























薄膜 电容 器 领域 的 最 前 沿 ， 专 注 于 电力 电子 电容 器 的 设计 
与 制造 。2007 年 起 ， 中 国 大 陆 市 场 已 是 EACO 定位 的 主要 
市 场 ， 在 中 国 大 陆 投资 开设 了 工厂 ， 投 入 了 更 多 的 技术 和 
销售 支持 ， 与 中 国 的 电力 电子 行业 共同 进步 。 

EACO 电容 的 标准 品 涵盖 了 广泛 的 系列 、 强 大 的 开发 设 
计 能 力 、 快 速 的 交 货 方式 、 具 有 竞争 力 的 价格 ， 为 电力 电 
子 行业 的 产品 设计 工程 师 提 供 灵活 、 多 方面 的 薄膜 电容 解 
决 方案 。 主 要 应 用 领域 有 智能 电网 、 新 能 源 行业 (太阳 能 
/风力 发 电 并 网 变 流 器 ) 、 新 能 源 汽车 ( 纯 电 动 汽 车 /混合 动 
力 汽 车 控制 器 ) 、 高 频 开关 电源 、 变 频 器 、UPS/EPS、 感 应 
加 热电 源 、 逆 变 电 源 等 。 
主要 产品 介绍 : 




































































EACO 的 整个 产品 系列 分 为 DC-LINK 电容 、IGBT 保护 
电容 (Snubber) 、 交 流 滤 波 电 容 (AC _ Filter) 和 其 它 场合 
使 用 的 电容 ( General Application Series) 四 大 类 。EACO 电 
容 具 有 同 容量 体积 小 、 稳 定性 强 、 寿 命 长 的 特点 ， 能 适合 
各 种 DC-AC 滤波 、DC-Link (直流 链 支 撑 )、 功 率 开关 器 件 
的 缓冲 线路 、 电 压 钳 位 、 大 电流 耦合 隔 直 、 高 频 谐 振 、 纹 









































. 624 . 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2010 





波 吸 收 、 高 脉冲 、 储 能 等 线路 。 


杭州 飞 仕 得 科技 有 限 公 司 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


310011 


杭州 飞 仕 得 科技 有 限 公司 (Firstack) 是 ICBT 
生 场 领导 者 。 作 为 全 球 率先 将 智 角 
驱动 引入 到 新 能 源 发 电 领 域 的 企业 ，Firstack 致力 于 通过 数 
字 化 技术 实现 变 流 器 全 状态 监控 与 保护 ， 提 升 变 流 带 长 期 


动 避 领域 的 全 球技 术 与 





Firstack 
下 仕 得 科技 


杭州 市 北部 软件 园 祥 兴 路 100 号 2 号 楼 


0571-88171615 
0571-88173973 
sales01@ firstack. com 


www. firstack. com 








智能 驱 


CC 


























运行 可 靠 性 ， 助 力 风 场 、 光 伏 电站 大 数据 化 管理 。 和 凭借 数 
字 化 带 来 的 高 可 靠 性 ， 高 性 能 优势 ，Firstack 已 成 功 将 智能 
驱动 应 用 于 军工 、 电 力 系统 、 轨 道 交 通 等 高 可 靠 性 领域 。 








Firstack 驱动 器 新 能 源 
国内 市 场 前 列 ， 是 目前 国 




















的 装机 容量 已 经 突破 15GW， 居 
军工 驱动 、 轨 交 驱 动 的 供应 商 ， 








其 中 典型 的 成 功 应 用 案例 有 亚洲 海上 风 场 一 一 东海 大 桥 风 




















场 ; 目前 世界 海拔 最 高 的 风电 项 目 
沙 溪 铜 矿 和 平 劝 一 矿 ; 国 
国内 轨 交 应 用 一 一 武汉 有 轨 电 车 。 
坐落 于 杭州 市 北部 软件 园 ， 拥 有 多 项 独立 
自主 的 知识 产权 ， 获 得 多 项 科技 成 果 ， 其 数字 智能 型 ICBT 


多 个 矿井 
格尔木 光伏 


Firstack 公司 





























电站 ; 


























那曲 风 
内 1500V 





电场 ; 国内 
光伏 电站 















































驱动 器 经 省 专家 鉴定 国内 技术 领先 ， 该 项 目 获 得 省 科技 进 
步 奖 和 优秀 科技 成 果 等 来 誉 。Firstack 公司 被 评 为 国家 双 软 








企业 、 科 技 型 中 小 企业 





























主要 产品 介绍 : 





、 高 新 技术 企业 、 特 色 洪 力 企业 、 
第 三 届 中 国 创新 创业 大 赛 新 能 源 及 节能 环保 领域 十 强 企 业 ， 
已 经 通过 国家 ISO9001 认证 


Lo 











IGBT 智能 驱动 器 集成 了 皮 实 的 硬件 电路 和 智能 故障 管 
理 算法 ， 实 现 了 “不 会 坏 ” 的 驱动 ，“ 会 交流 ”的 驱动 ， 


助力 变 流 融 长 


6 不 会 坏 ” 


路 ; 


智能 故障 管理 系统 ; 











期 高 可 靠 运行 与 大 数据 化 管理 。 











的 驱动 器 ， 可 承受 GE、 副 边 











电源 长 时 间 短 





数控 高 级 动态 有 源 钳 位 ; 
门 极 动态 可 控 开关 ; 
di/dt 保护 ; 


模 组 加 密 ; 





脉冲 异常 保护 。 


合肥 博 微 田村 电气 有 限 公 司 


总 cErc 38Fi| 人 多 


博 候 电气 


EE A 


磁性 元 件 创新 引领 


地 址 : 合肥 高 新 区 天 智 路 41 号 


邮编 : 230088 

电话 : 0551-62724766 
传真 : 0551-65323118 
邮箱 : lql@ ecthf. com 
网 址 : 


简介 : 


www. ecthf. com 

















合肥 博 微 田村 
十 八 所 和 日 本 田村 株式 会 
2000 年 成 立 ，2014 年 销售 














专业 研发 、 设 计 和 生产 各 种 变压器 、 
智能 配 电 单元 ， 主 要 应 用 于 太阳 能 、 
器 械 设 备 、 工 业 自动 化 设备 以 及 家 





电气 有 限 公司 是 中 国 











包子 科技 集团 第 三 
社 共同 成 立 的 高 新 技术 企业 ， 
6 亿 人 民 币 ， 拥 有 1000 名 员工 ， 
电抗 器 、EMI 滤波 器 、 
风力 发 电 设备 、 医 疗 
] 电 器 等 行业 。 公司 通 















































过 了 IS09001: 2000、ISO14001 认证 ， 同 时 取得 了 CB、 德 











EMC 认证 。 
主要 产品 介绍 : 





国 莱茵 TUV、 美 国 UL 及 欧盟 的 CE 等 多 国 





的 安全 认证 及 





第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “625 . 








公司 自主 研发 了 高 频 双 转 换 在 线 式 UPS 全 系列 产品 。 
产品 基于 DSP 技术 、 自 动 控制 技术 、 电 力 电子 技术 及 半 导 
体 应 用 技术 ， 产 品 的 可 靠 性 和 适用 性 均 居 于 世界 前 列 。 

产品 取得 了 泰 尔 证 书 ， 成 功 应 用 于 公共 安全 、 政 府 、 
军队 、 人 金融、 通信、 电力、 交通 等 行业 ， 为 用 户 提供 安全 
可 靠 、 无 污染 的 电力 保障 和 一 体 化 配 电解 决 方案 。 






























































河北 奥 冠 电 源 有 限 责任 公司 





® 
人 
Qoguan 
地 址 : 河北 省 衡水 市 故 城 具 衡 德 工业 园 
邮编 : 253800 


电话 : 400-807-8811 
传真 : 0534-2469588 
邮箱 : aoguan@ 126. com 
网 址 : www. aoguan. com 
简介 : 

奥 冠 集团 是 一 家 集 胶 体 电池 和 锂电 池 研 发 、 生 产 、 销 
寻 、 服 务 于 一 体 的 高 科技 集团 企业 。 下 设 河北 奥 冠 电 源 有 
限 责任 公司 和 山东 奥 冠 新 能 源 科 技 有 限 公 司 ， 集 团 成 立 于 
1987 年 ， 位 于 责 鲁 交界 处 的 河北 省 故 城 县 衡 德 工 业 园 ， 山 
东 奥 冠 位 于 山东 德州 经 济 技术 开发 区 东方 红 路 东 首 ， 高 铁 
站 西 侧 。 
公司 主打 产品 为 电动 汽车 用 、 太 阳 能 风能 发 电 用 、 
动 助力 车 用 、 ee 储 能 型 
体 电池 和 锂电 池 ， 包括 5 大 类 100 多 个 品种 和 规格 。 广 泛 
应 用 于 动力 能 源 、 新 能 源 储 能 、 通 信 、 电 力 等 领域 。 

公司 引进 德国 胶体 技术 和 自动 化 生产 设备 ， 并 进行 了 
升级 改进 ,使 技术 更 加 先进 ， 电 池 性 能 更 加 稳定 、 可 靠 。 

公司 为 中 国电 源 学 会 长 期 会 员 、 中 国电 源 学 会 理事 、 
中 国电 器 工业 协会 会 员 、 中 国 化 学 与 物理 电源 行业 协会 会 
员 。 先 后 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 、ISO14001 环境 管 
理 体 系 和 OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 ， 产 品 
获得 了 欧盟 CE 认证 、 泰 尔 认 证 、 金 太阳 认证 及 北方 车 辆 研 
究 所 权威 认证 。 
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3 是 


















































































































































公司 始终 坚持 “科技 兴 企 ， 人才 强 企 ”发 展 战略 ， 与 
德国 艾诺 斯 电池 公司 、 华 南 师 范 大 学 、 0 
研 院 所 建立 了 长 期 的 产 学 研 合作 关系 ， 通 过 共 建 平台 、 
ee Re ee 
实力 。 先 后 获得 “国家 高 新 技术 企业 ”" 、“ 河 北 省 著名 商 
标 "” “河北 科技 型 中 小 企业 ”、“ 河 北 中 小 企业 名 牌 产 品 ”、 
“省 消费 者 满意 单位 ”等 荣誉 称号 。 获 得 省 市 级 科技 成 果 鉴 
定 5 项、 国家 专利 8 项 。 

我 们 以 为 客户 提供 专业 化 、 现 场 化 、 主 动 化 、 超 值 化 
服务 为 宗旨 ， 满 足 客户 现实 和 潜在 需求 ， 努 力 与 客户 结 成 
战略 合作 伙伴 关系 ,实现 合作 共 赢 。 公 司 销售 网 络 覆 盖 全 
国 ， 并 出 口 美国 、 圩 国 、 东 南亚 国家 。 

未 来 ， 我 们 将 致力 于 新 能 源 电池 研发 、 可 再 生 能 源 的 
开发 和 循环 经 济 的 推进 ， 从 传统 的 蓄电池 供应 商 向 新 能 源 
系统 解决 方案 提供 商 全 速 升 级 ， 开 启 人 类 绿色 能 源 开发 、 
利用 新 纪元 。 
主要 产品 介绍 : 


友 
与 冠 腔 体 电池 


电动 车 电池 ”电动 汽车 电池 ”光伏 储 能 电池 ”备用 电源 电池 
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WA A 


胶体 电池 

采用 德国 进口 的 Gel 胶体 材料 ， 以 及 自主 研发 的 外 导 
包 封 式 蓄电池 极 板 、 防 水 端子 和 防水 蓄电池 专利 技术 、 无 
锅 内 化 成 技术 、 真 空 反 流 灌 胶 技术 等 ， 确 保 了 电池 的 大 容 
量 、 高 耐寒 、 强 动力 和 长 寿命 























锂电 池 

采用 LiFeP04 正极 材料 和 石墨 烯 负极 复合 材料 为 原料 ， 
自主 研发 的 新 型 高 效 导 电 剂 、 变 间距 极 耳 激光 成 型 技术 、 
双 防 爆 阅 设 计 ， 大 大 提高 了 电池 的 安全 性 ， 同 时 具有 容量 
大 、 动 力 强劲 等 特点 。 























南通 新 三 能 电子 有 限 公司 
THREECON 


-一 三 能 E 电 
了 SUNION ELECTRONIC 
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地 址 : 江苏 省 南通 市 通州 区 兴 仁 工业 园区 满足 初期 规定 值 。 

邮编 : 226371 

电话 : 0513-86562925 宁夏 银 利 电气 股份 有 限 公司 

传真 : 0513-86561788 

邮箱 : yb@ sunion. cc 人 利 

网 址 : www. sunion. cc J Yinli 

简介 : 地 址 : 宁夏 回族 自治 区 银川 (国家) 经 济 开发 区 光明 路 45 
南通 新 三 能 电子 有 限 公司 成 立 于 1995 年 ， 是 专业 从 事 号 

电容 器 研发 、 制 造 和 销售 的 国家 高 新 技术 企业 ， 也 是 东南 ”邮编 : 750000 

大 学 产 学 研 合作 伙伴 ， 合 作 开发 了 多 项 用 于 工业 电源 、 新 电话: 0951-5045200 

能 源 领域 及 绿色 节能 照明 专用 的 电容 器 。 传真 : 0951-5019240 
我 公司 产品 应 用 领域 广泛 、 门 类 齐全 、 人 性 能 优异 、 质 ”邮箱 : hr@ yinli. com. cn 

量 可 靠 。 目 前 “Threecon ”品牌 共 分 为 两 大 系列 产品 ， 分 别 网址: www. yinli. com. cn 

是 用 于 电力 电子 领域 的 薄膜 电容 器 和 用 于 节能 照明 、 工 业 ”简介 : 

控制 等 领域 的 电解 电容 器 ， 均 已 形成 相当 规模 。 主 要 为 工 宁夏 银 利 电气 股份 有 限 公 司 成 立 于 1992 年 ， 现 位 于 银 





业 变 频 右 、 电 能 质量 、UPS 上 
































通信 电源 、 
照明 等 提供 





























有 力 机 车 、 电 梯 、 首 变 H 
配套 服务 。 





有 源 、 光 伏 风 能 、 
电焊 机 、LED 照明 、CFL 


轨道 交通 、 

















优质 的 品质 和 令 人 满意 的 服务 使 我 公司 成 功 通过 0S- 


RAM 、PHILIPS、GE 等 国际 著名 跨国 公司 
































的 供应 商 认证 ， 








成 为 全 球 供应 链 采 购 合 格 供 方 。 我 公司 还 成 为 中 国电 源 学 
会 的 理事 单位 和 中 国 工 业 电 器 协会 的 会 员 单位 ， 产 品 被 授 












































耶 质 量 可 信 产 品 等 荣誉 称号 ， 公 司 严 格 实行 09001 质量 


保证 体系 、 
控制 体系 ， 


ISO14000 环境 保证 体系 和 QC080000 有 害 
完全 符合 RoHS 环保 标准 、CE 欧盟 电工 委员 会 

















物质 










































































安全 标准 ， 公 司 获得 了 “国家 科技 部 创新 基金 ”， 拥 有 自主 
知识 产权 和 多 项 发 明 专 利 。 获 得 “江苏 省 电容 器 工程 技术 
研发 中 心 ” 的 光 来 称号 。 

我 们 的 目标 是 成 为 国内 外 工业 控制 、 新 能 源 产业 及 绿 
色 节 能 照明 专用 电容 器 的 首选 品牌 。 
主要 产品 介绍 : 





CD13A 型 超 高 压 铝 电解 电容 器 



























































CD13A 型 超 高 压 铝 电解 电容 器 ， 其 主要 目的 是 为 了 适 
应 大 功率 开关 电源 ， 逆 变 器 等 市 场 的 需求 ， 其 工作 电压 可 
达到 750V， 主 要 技术 经 济 指标 如 下 : 

1) 使 用 温度 范围 (% ) : -40 ~ +85% ; 额定 电压 范 
围 (V): DC600 ~ 750V; 标 称 电容 量 允 许 偏差 : + 20% 


(客户 选用 或 提供 ) ; 漏 


























一 个 较 小 者 (Smin) 20%C ; 





2) 标 称 容 


p= 


3) 





容量 变 


4) 损耗 角 正 切 值 : 不 大 于 规定 值 的 200% ; 


= 
里 : 











化 率 : 在 初 




















电流 : I 友 0.01CV 或 者 SmA 中 任意 


820 ~ 10000; 耐久 性 : 85Y 2000h; 
期 值 上 的 +20% 以 内 ; 


5) 漏电 流 : 小 于 规定 值 2 倍 ; 高 温存 储 : 85%C ，1000 
小 时 ， 试 验 后 恢复 24h 以 上 。 施 加 额定 电压 30min 后 测试 

















川 国家 经 济 开发 区 ， 注 册 资 本 2000 万 元 ， 占 地 面积 2 万 多 

















平方 米 ， 员 工人 数 166 人 ， 是 国家 高 新 技术 企业 。 公 司 已 





建立 健全 了 科学 完善 的 综合 管理 QES 体系 ， 并 于 2012 年 取 
得 了 轨道 交通 国际 质量 IRIS 认证 ，2014 年 通过 了 国际 焊接 



































认证 EN15085CL4 。 





公司 拥有 国家 专利 16 项 ， 拥 有 多 台 全 套 先进 的 变 压 











器 、 电 感 的 生产 和 检测 设备 ， 拥 有 线 绕 、 销 绕 和 VPI 真空 





压力 温 漆 等 先进 的 专业 生产 设备 ， 拥 有 雄厚 











的 技术 研发 基 


础 及 强大 的 科学 生产 能 力 ， 拥 有 具备 国家 权威 检验 认可 资 











质 的 “国家 联合 地 方 工程 实验 室 ”。 











公司 自主 研发 设计 生产 的 产品 品种 丰富 、 系 列 健全 ， 



































涵盖 面 广 。 自 1999 年 起 ， 公 司 先后 涉足 于 轨道 交通 、 新 能 
源 、 电 能 质量 、 航 天 航空 、 船 电 等 行业 ， 并 在 技术 条 件 要 


























求 苛刻 的 新 兴工 业 环境 中 不 断 地 取得 经 验 、 








获得 成 果 、 


孚 














得 声誉 。 为 国内 外 诸多 客户 提供 质量 有 保障 的 产品 ， 及 时 








完善 的 售后 服务 。 








宁夏 银 利 电气 股份 有 限 公司 始终 检查 以 市 场 为 导向 ， 
以 客户 为 中 心 ，2008 年 全 资 注 册 深 圳 银 利 电器 制造 有 限 公 








司 ， 并 于 2012 年 分 别 在 北京 、 上 海 、 武 汉 、 











深圳 等 地 分 别 





成 立 华 北 、 华 东 、 华 中 、 华 南 办 事 处 。 在 全 











国 范围 内 围绕 




















着 有 价值 的 客户 群 ， 建 立 并 发 展 互惠 互利 的 良好 合作 关系 。 


主要 产品 介绍 : 





高 频 谐 振 电感 
性 能 特点 : 


第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “627， 








1) 适合 在 各 种 湿度 、 各 种 环境 条 件 下 正常 工作 ， 可 满 
足 IP65 及 以 上 防护 等 级 要 求 ; 

2) 可 在 -40% 持续 低温 环境 中 正常 运行 ; 

3) 绝缘 性 能 高 ， 可 在 各 种 海拔 下 正常 运行 ; 

4) 抗 冲 击 振动 能 力 强 ， 可 满足 各 类 机 车 试验 严酷 等 级 
和 频率 范围 要 求 ; 

5) 拥有 良好 的 散热 性 且 噪 声 低 。 
























































赛 尔 康 技 术 (深圳 ) 有 限 公司 
Salcomp 


TcwYRING THE MOSRI WOND 
地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 沙井 镇 新 桥 关 蕉 工业 区 赛 尔 康 
大 道 赛 尔 康 技术 (深圳 ) 有 限 公 司 
邮编 : 518125 
电话 : 0755-27255111 
传真 : 0755-27255255 


邮箱 : East. cao@ salcomp. com 


























网 址 : www. salcomp. com 











简介 : 
赛 尔 康 技术 (深圳 ) 有 限 公司 是 一 家 芬兰 独资 企业 ， 
成 立 于 1975 年 ,公司 总 部 位 于 芬兰 。 赛 尔 康 技术 (深圳 ) 


























I 限 公司 在 全 球 各 地 设 有 销售 中 心 ， 在 芬兰 、 深 圳 和 台北 
设 有 研发 中 心 ， 在 中 国 、 巴 西 和 印度 设 有 生产 基地 。 

赛 尔 康 技 术 (深圳 ) 有 限 公司 致 力 于 开发 和 提供 具有 
创新 和 绿色 环保 的 手机 电源 适配器 产品 及 其 它 电 源 方 案 。 
赛 尔 康 在 全 球 手机 电源 适配器 行业 处 于 世界 领先 地 位 ， 公 
司 年 度 总 业绩 达到 6. 8 亿美 元 ， 主 要 客户 涵盖 了 排名 世界 
前 列 的 手机 制造 商 。 赛 尔 康 自主 研发 的 电源 产品 适用 于 各 


































































































以 下 为 赛 尔 康 技术 (深圳 ) 有 限 公 司 主要 产品 类 别 和 
功率 等 级 : 

1) 手机 充电 器 : 5V/500mA ~ 5V/850mA，5V/1A 
5V/1.2A; 

2) 平板 电脑 充电 器 : 5V/2A，, 5V/2.4A, 5V/3A; 

3) 路 由 器 、 机 顶 盒 适配器 : 12V/1A，12V/1.5A， 
12V/2A, 12V/2.5A, 12V/3A, 12V/4A, 12V/5A; 

4) 笔记 本 电脑 适配器 : 19V/2.1A (40W)，19V/ 
3. 42A (65W), 19V/4.74A (90W) 。 









































陕西 柯 蓝 电 子 有 限 公司 
CRiANE 柯 蓝 电子 


地 址 : 西安 市 高 新 区 草堂 科技 产业 基地 秦岭 大 道 西 2 号 科 
技 企 业 加 速 器 11 号 楼 3C 

邮编 : 710075 

电话 : 029-65659350 

传真 : 029-65659354 

邮箱 : Lu huan@ xaguanggu. com 














网 址 : www. criane. com 
简介 : 

陕西 柯 蓝 电子 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 12 月 ， 是 一 家 
专业 从 事 通 信 测 试 维护 系列 设备 的 设计 、 开 发 、 生 产 、 销 
售 、 维 修 和 技术 服务 的 公司 。 公 司 现 位 于 西安 高 新 技术 产 
业 开 发 区 草堂 科技 产业 基地 秦岭 大 道 西 2 号 科技 企业 加 速 
器 11 栋 楼 3C。 公 司 注 册 资 金 为 1000 万 元 。 

公司 产品 主要 包括 通信 用 蓄电池 测试 维护 类 仪表 、 光 
纤 通 信 测 试 维护 类 仪器 仪表 、 后 备 电 源 油 机 测试 维护 设备 、 
中 化 智能 化 的 监测 系统 等 ， 并 具有 完全 自主 产权 。 公 司 


























































































































类 手机 〈 包 括 智 能 手机 )、 无 绳 电 话 、 蓝 牙 耳 机 、 平 板 电 
脑 、 数 码 相框 、 路 由 器 、 机 顶 盒 、POS 机 、 笔 记 本 电脑 等 。 

赛 尔 康 技 术 (深圳 ) 有 限 公司 位 于 深圳 市 宝安 区 沙井 英 
菊 工 业 区 ， 是 国家 评定 的 “高 新 技术 企业 ”"， 同 时 赛 尔 康 深 
圳 的 研发 中 心 是 深圳 市 评定 的 “企业 技术 中 心 ”"。 赛 尔 康 深 






















































































圳 现 有 6000 多 名 员工 ， 主 要 从 事 销 售 、 研 发 和 制造 工作 。 
主要 产品 介绍 : 





赛 尔 康 技 术 (深圳 ) 有 限 公司 的 产品 主要 包括 各 功率 
范围 的 手机 电源 适配器 和 充电 器 ， 适 用 于 各 种 移动 式 和 家 
用 消费 类 产品 。 产 品 主要 特征 为 节能 、 效 率 高 、 待 机 功 耗 
低 、 产 品 体积 小 、 质 量 优 良 、 可 靠 性 高 、 符 合 各 国 目前 有 
效 和 即将 生效 的 能 源 规范 。 





















































是 一 家 拥有 核心 技术 、 前 沿 技术 、 管 理 正 规 、 质 量 可 靠 、 
信誉 良好 的 国内 规模 较 大 、 品 种 较 齐 全 的 通信 设备 智能 检 
测 、 信 号 传输 、 光 缆 测 量 设备 行业 的 领先 企业 。 
公司 对 售 出 产品 一 律 实行 半年 内 包 换 新 机 ， 五 年 内 免 
费 维修 ， 终 身 技术 服务 等 政策 。 柯 蓝 电子 产品 已 经 在 全 国 
各 电信 运营 商 、 电 力 系统 、 通 信 专 网 、 石 油 煤 炭 、 金 融 系 
统 、 交 通 系统 、 公 安 系 统 及 大 型 工矿 企业 、 全 军 各 军区 、 
各 兵种 等 行业 领域 广泛 应 用 。 

相信 通过 我 们 的 创新 和 努力 ， 将 更 好 地 为 用 户 提供 更 
优质 的 产品 、 先 进 的 技术 和 全 面 的 服务 ! 
主要 产品 介绍 : 
































































































































CR-AG 系列 蓄电池 放电 测试 仪 


“ 628 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 








CR-AG 系列 蓄电池 放电 测试 仪 是 针对 市 场 需求 而 推出 
的 一 款 同时 具备 蓄电池 容量 快速 测试 、 在 线 监测 及 放电 测 
试 三 大 功能 于 一 体 的 蓄电池 测试 产品 。 该 产品 广泛 应 用 于 
通信 及 电力 行业 ， 是 专业 的 、 值 得 信赖 的 蓄电池 维护 设备 。 































































































上 海 超群 无 损 检测 设备 有 限 责 任 公司 


> 
CO 
\> @ 

E> 


SANDT 








地 址 : 上 海 市 松江 区 九 亭 镇 松江 高 科技 园区 洋 河 浜路 188 号 
邮编 : 201615 

电话 : 021-37633088 

传真 : 021-37633078 


邮箱 : sales@ sandt. com. cn 











网 址 : www. sandt. com. cn 
简介 : 

上 海 超群 无 损 检 测 设备 有 限 责 任 公司 是 国内 外 具有 领 
先 地 位 的 专业 X 光 设 备 制造 商 ， 在 X 光 领 域 有 超过 50 年 的 
经 验 。 本 公司 与 电源 相关 的 技术 产品 为 高 压 电 源 (30 ~ 
450kV ) 。 

本 公司 专业 设计 、 制 造 的 主要 产品 包括 X 光 实 时 成 像 
系统 、X 光 实 时 线 扫描 系统 、 高 精度 高 稳 度 高 频 X 射线 源 、 
专用 中 高 频 X 射线 源 、X 射线 管 、 气 绝缘 便携 式 X 射线 探 
伤 机 、 油 绝缘 移动 式 X 射线 探伤 机 、 移 动 式 金属 陶瓷 管 X 
射线 探伤 机 、 工 业 用 电子 源 等 。 

产品 应 用 和 销售 的 领域 涵盖 航空 航天 、 兵 器 工业 、 安 
全 检查 、 骑 车 摩托 车 、 铸 件 、 医 疗 卫生 、 印 刷 、 压 力 容 器 
管道 耐火 材料 等 行业 。 本 公司 多 数 产品 远 销 欧美 市 场 ， 并 
在 某 些 领 域 领先 欧美 范 争 对 手 ， 获 得 好 评 。 










































































深圳 晶 福 源 科技 股份 有 限 公司 


E 元 百 } 
fy 晶 柱 源 
地 址 : 深圳 市 南山 区 西 丽 南岗 第 二 工业 区 第 十 二 栋 5 楼 
邮编 : 518360 
电话 : 0755-26632536 
传真 : 0755-26505986 
邮箱 : support@ jfy-tech. com 





网 址 : www. jfy-tech. com 
简介 : 

深圳 市 晶 福 源 电子 技术 有 限 公 司 创建 于 2003 年 ， 总 部 
坐落 于 深圳 特区 ， 拥 有 16000 平方 米 的 标准 生产 厂房 和 先 
进 的 研发 实验 室 ， 是 国家 认定 的 高 新 技术 企业 ，IS09001 : 
2008 国际 质量 体系 认证 通过 企业 。 唱 福 源 以 10 年 的 专业 电 
源 产品 设计 、 生 产 经 验 向 客户 提供 中 高 端 电 源 产品 与 一 体 
化 电源 系统 解决 方案 ， 产 品 包括 系列 齐全 的 太阳 能 并 网 逆 
变 器 、UPS 不 间断 电源 、 通 信 电 源 、 太 阳 能 离 网 混合 动力 
电源 等 , 产品 出 口 至 包括 北美 和 欧盟 在 内 50 多 个 国家 和 地 
























































































































































区 。 其 稳定 的 表现 和 优异 的 性 能 得 到 
主要 产品 介绍 : 


户 的 普遍 认可 。 

















晶 福 源 产品 主要 包括 光伏 并 网 逆 变 器 、 光 伏 配套 设备 、 

















口 
太阳 能 离 网 控制 逆 变 电源 、UPS 电源 、EPS 应 急电 源 、 通 
信和 电源 和 模块 电源 6 大 类 100 多 个 产品 。 
产品 种 类 齐全 、 人 性 能 优异 、 稳 定 可 靠 ， 并 通过 多 项 国 
际 权威 的 认证 测试 ， 已 批量 销 往 德 国 、 意 大 利 、 法 国 、 比 
利 时 、 澳 大 利 亚 、 美 国 、 加 拿 大 等 30 多 个 国家 。 






























































深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公司 


daick 


地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 福永 街道 桥头 社区 正中 工业 厂 
区 7 栋 

邮编 : 518103 
电话 : 0755-29918540 
传真 : 0755-29918005 
邮箱 : licheng@ clicktec. net 
网 址 : www. clickele. com 
简介 : 

深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公 司 (下 称 可 立 克 ) 成 立 于 
2004 年 ， 是 一 家 在 电源 和 磁性 元 件 领域 内 具有 高 增长 性 的 
高 新 技术 企业 ， 专 业 从 事 LED 照明 电源 、 动 力 电池 充电 
器 、 通 信 电 源 、 适 配器 、 磁 性 元 件 等 产品 的 研发 设计 、 生 
产 、 销 售 和 服务 。 公 司 已 拥有 数 十 条 电源 产品 制造 生产 线 
和 百 条 以 上 磁性 元 件 产 品 生 产 线 ， 年 产 电 源 3500 万 只 以 
上 、 磁 性 器 件 1.6 亿 只 以 上 的 生产 能 

公司 自 成 立 以 来 ， 保 持 了 快速 发 展 的 态势 。 产 品 畅销 
国内 外 市 场 ，80% 产品 远 销 欧美 、 澳 洲 、 南 美 及 亚洲 等 国 
家 和 地 区 ， 是 亚太 地 区 乃至 国际 市 场 有 影响 力 的 电源 和 磁 
性 元 件 厂商 之 一 。 公 司 产品 获得 全 球 各 国 的 安 规 认证 ， 并 
取得 ISO9001 TS16949 、QC080000 国际 质量 体系 、ISO14001 
国际 环境 体系 及 BABT 的 认证 。2011 年 还 获得 了 ISO14064 
低 碳 环保 认证 ， 同 时 在 公司 内 部 推行 OHSAS18001 、EDS 
系统 、MES 系统 、 集 成 产品 开发 (IPD) 管理 及 EICC 准 
则 。 




































































































































































在 技术 研发 和 工艺 工程 方面 ， 公 司 紧 跟 行 业 技 术 前 沿 ， 
坚持 自主 创新 ， 兼 收 并 蓄 ， 不 断 引 进 吸 收 先 进 技术 和 设计 
理念 ， 现 拥有 100 多 人 的 研发 队伍 ， 拥 有 一 整套 现代 化 的 
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电源 验证 和 检测 实验 室 (如 EMI，EMS，HALT 等 ); 研发 
中 心 已 成 为 市 级 技术 中 心 ， 每 年 获得 多 项 专利 。 公 司 于 
2010 年 已 获得 广东 省 著名 商标 企业 ， 品 牌价 值 在 不 断 提 














公司 经 过 近 5 年 的 快速 发 展 ， 在 2015 年 12 月 成 为 深圳 





新 能 源 车 载 充 电 模块 
新 能 源 车 载 充 电 模 块 应 用 于 电动 车 充电 ,具有 高 效率 、 





























低 成 本 、 高 可 靠 性 等 特点 。 支 持 宽 范围 电压 输入 ， 并 具有 

完备 的 保护 功能 (输出 短路 保护 、 过 电流 保护 、 过 电压 保 

护 、 过 温 保护 等 ) ， 符 合 信息 技术 设备 安全 标准 要 求 。 
产品 特点 : 

支持 AC100 ~250V 宽 范 围 电压 输入 ; 

带 PFC 功能 ，PF >0. 96 ; 

高 效 (效率 达 89% ) ; 

雷击 指标 : 差 模 6kV/20, 共 模 6kV/20; 

全 日 系 电解 电容 ; 

高 可 靠 性 ，MTBF >250，000 小 时 ; 

长 寿命 (>10 年 ，25%C ) 。 












































让 UDP 一 








深圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 公司 


POCO 


地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 科技 园 北 区 朗 山 路 28 号 2 栋 3 
楼 

邮编 : 518027 

电话 : 0755-26654881 

传真 : 0755-29574277 


邮箱 : sales@ pocomagnetic. com 








网 址 : www. pocomagnetic. com 
简介 : 

深圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 公司 于 2004 年 在 中 国 开始 
粉 体 的 研发 试验 , 2007 年 成 功 开发 出 铁 硅 气 雾 化 粉末 。 至 
此 ， 公 司 完全 掌握 了 铁 硅 、 铁 硅 铝 从 粉 体 研 发 制造 ， 粉 体 
绝缘 到 粉 体 成 型 的 整个 金属 磁粉 芯 的 完整 供应 体系 、 核 心 
技术 及 所 有 知识 产权 。 公 司 将 掌握 的 金属 磁粉 世 的 核心 技 
术 与 应 用 相 结合 ， 为 客户 提供 从 粉 芯 的 生产 、 销 售 ， 到 解 
决 方案 的 设计 、 特 种 电感 器 件 的 供应 ， 完 成 建立 以 服务 客 
户 为 中 心 的 一 站 式 粉 世 服 务 的 完整 平台 ， 全 面 为 客户 解决 
成 本 、 效 率 、 空 间 的 优化 问题 。 




































































为 了 更 好 地 服务 于 客户 ， 于 2009 年 9 月 在 深圳 成 立 深 
圳 市 铂 科 人 磁 材 有 限 公 司 ( 即 铂 科 新 材料 股份 有 限 公司 )， 集 
研发 、 销 售 和 服务 于 一 体 。 公 司 凭借 其 雄厚 的 研发 能 
快速 制 样 能 力 、 快 速 交 货 能 力 和 稳定 的 品质 性 能 赢得 了 海 
内 外 客户 的 高 度 评价 。 目 前 ， 传 统 开关 电源 、 网 络 能 源 电 
源 、UPS 电源 、 太 阳 能 、 风 能 等 新 能 源 领 域 广泛 采用 我 公 
司 产品 。 其 中 大 多 客户 是 世界 500 强 企 业 ， 或 者 是 上 述 各 
领域 内 的 知名 公司 。 

为 了 配合 客户 订单 的 快速 增长 ， 公 司 于 2010 年 在 惠州 
全 资 成 立 惠州 铂 科 磁 材 有 限 公 司 ， 将 其 作为 公司 磁粉 世 的 
生产 基地 。 惠 州 铂 科 磁 材 有 限 公司 拥有 独立 的 工业 园区 ， 
占 地 面积 120 亩 ， 坐 落 于 珠 三 角 产 业 转 移 园 的 中 心 位 置 ， 
是 惠 东 县 政府 第 一 批 引入 产业 转移 园区 的 高 科技 公司 。 目 
前 ， 惠州 铂 科 磁 材 有 限 公 司 建筑 面积 10 000 余 平 方 米 ， 现 
正 准 备 第 二 期 的 扩 产 计划 ， 为 客户 的 产能 扩充 和 快速 交 货 
提供 更 有 力 的 保障 。 
主要 产品 介绍 : 














































































































"二 ' 





©. 


NPH 系列 磁 芯 

NPH 系列 磁 芯 是 深圳 市 铂 科 新 材料 股份 有 限 公 司 研 发 
的 新 一 代 铁 硅 系列 磁 芯 。 具 有 超 低 损耗 ， 优 秀 的 直流 偏 置 ， 
适用 于 光伏 逆 变 器 、 服 务 器 电源 、UPS、 新 能 源 汽 车 等 领 
域 。 磁 芯 外 径 从 0.9in (1lin =0.0254m) 到 5.25in， 磁 导 率 
有 26k.、60k 等 ， 可 满足 工程 师 的 需求 。 























深圳 市 迪 比 科 电 子 科 技 有 限 公 司 


DE 


地 址 : 深圳 市 龙华 新 区 龙华 街道 华 联 社区 龙 观 路 北 侧 迪 比 
科 工 业 园 
邮编 : 518109 
电话 : 0755-61569366 
传真 : 0755-61569399 
邮箱 : jituan@ dbk. com. hk 
网 址 : www. dbk. com. hk 
简介 : 
深圳 市 迪 比 科 电 子 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2004 年 8 月 ， 
注册 资金 人 民 币 5000 万 元 ， 是 一 家 集 研发 、 生 产 、 销 售 、 
自主 品牌 运营 于 一 体 的 高 新 科技 企业 。 迪 比 科 以 “成 为 一 


















































中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 
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4 有 生命 力 的 、 持 续 
愿景 ， 在 十 年 时 间 里 ， 

















为 
策 
产 
公司 
用 好 人 才 ” 
他 们 以 不 断 的 他 
特色 的 “以 电池 及 
的 全 配件 产业 化 首 


路 ， 
电池 系列 、 电 源 系列 、 
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， 实 现 了 从 行业 中 二 


台 终 





终 秉持 “人 人 都 
的 理念 





















































洛 
品 品质 从 中 、 下 游 水 平 路 
司 始 











发 展 的 绿色 智能 生活 高 科技 企业 ” 
践 行 “高 效率 、 快 领先 ”的 竞争 
级 市 场 向 一 级 市 场 的 战略 转移 ， 

居 行 业 领 先 地 位 。 成 立 至 今 ， 


是 人 才 ， 人 人 都 可 成 才 ， 爱 才 惜 才 























， 族 聚 了 一 批 志同道合 的 高 素质 人 才 ， 
新 和 勤 他 的 努力 开拓 出 了 一 
电源 上 下 游 产 品 为 核心 、 








条 具有 迪 比 科 
以 配件 为 辅 ” 
包 尾 系列、 消费 类 
摄影 光学 系列 及 智 

















形成 了 以 聚合 物 
动力 储 能 系列 、 








能 生活 与 可 穿戴 设备 系列 这 六 大 系列 ， 总 计 5 000 多 款 产 


品 ， 获 得 超过 180 项 专 
的 ) 。 
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利 技术 ( 含 已 授权 ,不 含 正 在 





现 量 产 的 六 大 类 产品 中 ， 约 千 余 个 产品 获得 CE、UL、 


动力 储 能 系 





深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公 司 


> 
~ 4 
Inovance 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝 
E 栋 

S18101 
0755-29799595 


0755-29619897 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


深 ] 


www. inovance. cn 


| 市 汇 川 技术 股 


安 区 宝 城 70 区 留 仙 二 路 鸿 威 工 业 区 


hunian hua@ inovance. cn 


份 有 限 公司 专注 于 工业 自动 化 控制 














产品 的 研发 、 生 产 和 销售 ， 














以 拥有 自主 知识 产权 的 
速 为 客户 提供 个 性 化 的 











定位 服务 于 中 高 端 设备 制造 商 ， 
工业 自动 化 控制 技术 为 基础 ， 以 快 
解决 方案 为 主要 经 营 模式 ， 实 现 企 



























































CCC 等 十 余 种 





号 。 更 获得 CNAS 认 训 
公司 产品 在 批量 生产 








国际 认 训 
认定 或 认可 。2007 年 引入 ISO 质量 体系 的 到 
2009 年 先后 通过 ISO9001 、 
2009 年 被 授予 “深圳 | 
企业 ”的 荣誉 称号 ， 于 2015 年 荣获 “深圳 市 知名 品牌 ” 
FE 资质 实验 室 的 检测 及 验证 流程 
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高 新 技术 企业 ”和 














“ 国 
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家 高 新 








及 PSEAVCCIAQI 等 协会 标准 的 
念 后 ， 
ISO14001 的 认证 ， 于 2007 年 和 


司 于 





技术 
称 
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PP 从 上 游 工 模 注 塑 、SMT 贴 片 、 后 焊 、 


组 装 、 检 测 及 包装 等 全 流程 严格 把 关 产 品 品 质 ， 


过 。 长 路 漫漫 


迪 比 科 将 


“优质 严谨 、 














进 、 务 实 创 新 、 感 











践 每 一 个 理念 o 
主要 产品 介绍 : 
深圳 市 








Uuvvy 


电源 系 


共 赢 


4GA7A 


赢 ” 放 在 心里 ， 用 每 


摄影 光学 系列 








下 | 


至 诚 守信 、 
ne 


迪 比 科 电 子 科技 有 限 公司 六 大 产品 系列 


体 化 及 专机 产品 在 多 个 细 分 行业 处 于 业内 领先 地 位 。 


公司 是 国家 高 新 技术 企业 ， 掌 握 了 
术 、PLC 技术 、 伺 服 技术 和 永 磁 同步 
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 
其 中 发 明 专 利 46 项 ， 实 用 新 型 




















公司 拥 





























项 。 公 











15 项 ， 新 增 实用 3 
已 向 国家 知识 产权 











新 型 专利 34 项 ， 间 


























项 ， 其 中 发 明 专利 
外 观 专利 申请 3 项 。 
著作 权 。 








2015 年 公司 的 销 


元 。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 








售 收 入 27.7 亿 元 ， 




















高 性 能 矢量 变频 技 
电机 等 核心 平台 技术 。 
已 获 证 书 的 专利 360 项 ， 
专利 263 项 ， 外 观 专利 51 
司 已 向 国家 知识 产权 局 申报 ，2015 年 新 增发 明 专利 
新 增 外 观 专利 2 项 。 公 司 
局 申报 ， 但 尚未 获得 证 书 的 专利 申请 257 
请 233 项 ， 实 用 新 型 专利 申请 21 项 ， 
公司 及 其 控股 子 公司 共 取得 96 项 软件 


净利 润 为 8. 09 亿 
公司 有 员工 3420 人 ， 其 中 专 





门 从 事 研究 开发 的 人 员 有 733 人 ， 占 员工 总 数 的 21. 43% 。 





经 过 14 年 的 发 











展 ， 公 司 已 成 为 国 
域 的 领军 企业 ， 在 销售 收入 、 盘 利水 平 、 











内 工业 自 








GB 





























































































































动 化 控 


制 令 





技术 创新 等 方面 













































































业 价 值 与 客户 价值 共同 成 长 。 均 处 于 国内 行业 领先 水 平 。 

公司 专门 从 事 工业 自动 化 控制 产品 的 研发 、 生 产 和 和 销 为 了 持续 提升 产能 ， 促 进 公 司 可 持续 发 展 ，2013 年 7 
售 。 主 要 产品 有 低压 变频 器 、 高 压 变频 器 、 一 体 化 及 专机 、 4 日 ， 苏 州 汇 川 二 期 工程 开工 建设 。 苏 州 汇 川 二 期 厂房 
伺服 系统 、PLC、HMI、 永 磁 同步 电动 机 、 动 汽车 电机 榨 总 投资 6 亿 元 ,总 占 地 面积 200 亩 ， 总 建筑 面积 30 万 平方 
制 器 、 轨 道 交 通 牵 引 系 统 等 ; 重点 布局 智能 制造 、 新 能 米 ， 二 期 厂房 建设 含 生产 车 间 、 研 发 大 楼 、 客 户 接待 中 心 
业 互 联网 三 大 领域 ， 产 品 ) 泛 应 用 于 电梯 、 起 重 、 机 床 、 等 项 目 ， 其 中 生产 车 间 自 开始 建设 至 正式 竣工 历时 两 年 ， 
金属 制品 、 电 线 电 绕 、 塑 胶 、 印 刷 包装 、 纺 织 化 纤 、 建 材 、 ”于 2015 年 9 月 17 日 正式 投产 。 苏 州 汇 川 二 期 厂房 生产 车 间 
冶金 、 煤 矿 、 市 政 、 汽 车 、 轨 道 交 通 等 行业 。 公 司 在 低压 投产， 满足 了 汇 川 未 来 发 展 对 场地 的 需求 ， 极 大 地 提升 了 
变频 器 市 场 的 占有 率 在 国产 品牌 厂商 中 名 列 前 茅 ， 其 中 一 ”公司 的 产能 ， 有 助 于 促进 公司 可 持续 发 展 ， 助 力 汇 川 二 次 
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腾飞 ! 


主要 产品 介绍 : 


1 





IMC100R 机 器 人 控制 器 

IMC100R 机 器 人 控制 器 是 汇 川 技术 自主 研发 的 一 款 带 
有 逻辑 控制 的 工业 机 器 人 高 端 控制 器 。 作 为 工业 机 器 人 运 
动 及 现场 工艺 的 载体 ，IMC100R 好 比 一 个 高 度 智能 的 中 央 
大 脑 ， 有 具备 其 它 产 品 无 可 比拟 的 优越 性 能 。 

可 实现 对 机 器 人 运动 的 高 动态 响应 及 高 精准 控制 ; 灵 
活 扩展 性 强 ， 打 破 单一 机 器 人 控制 器 的 局 限 ， 支 持 二 次 开 
发 ; 摇 杆 示 教 ， 图 形 化 编程 ， 内 置 专用 工艺 指令 ， 简 单 易 
用 ; 提供 完备 的 安全 解决 方案 ， 确 保全 程 安全 运行 。 

可 广泛 适用 于 焊接 、 机 床上 下 料 、3C 制造 、 打 磨 抛 
光 、 码 埃 等 行业 应 用 。 
























































深圳 市 京 泉 华科 技 股 份 有 限 公 司 

4 且 

JQH 

地 址 : 广东 省 深圳 市 龙华 新 区 观澜 街道 陂 头 吓 社区 新 圩 龙 
工业 区 1 号 京 泉 华 工业 园 

邮编 : 518110 


电话 : 0755-27040111 
传真 : 0755-27040555 








进 











邮箱 : everrise@ everrise. net 
网 址 : www. jqh. cc 
简介 : 

深圳 市 京 凡 华科 技 股份 有 限 公司 成 立 于 1996 年 6 月 ， 
注册 资本 6000 万 元 。 公 司 总 部 位 于 深圳 市 龙华 新 区 观澜 街 
道 陂 头 吓 社区 新 圩 龙 1 号 京 泉 华 工业 园 。 公 司 专注 于 电子 
元 器 件 行 业 ， 主 要 从 事 磁 性 元 器 件 、 电 源 及 特种 变压器 的 
人 研发、 生产 和 销售 业务 。 同 时 ， 还 为 客户 提供 上 述 产品 的 
ODM 服务 和 专用 产品 的 开发 、 研 制 及 配套 服务 。 公 司 主要 
产品 包括 高 频 变 压 器 、 低 频 变 压 器 、 适 配器 电源 、 裸 板 电 
源 、 光 伏 逆 变 电 源 、 数 字 电源 、 三 相 变压器 、 特 种 电抗 器 
等 。 公 司 的 产品 广泛 应 用 于 家 用 电器 、 消 费 电子 、UPS 电 
源 应 用 、LED 照明 、 通 信 、 光 伏 发 电 等 领域 ， 主 要 客户 包 
括 施耐德 集团 、GE 集团 、ABB 集团 、 格 力 集团 、 华 为 等 国 
内 外 知名 企业 。 

公司 以 磁性 元 器 件 生产 为 基础 ， 以 电源 及 特种 变压器 
同步 开发 为 特色 ， 形 成 了 可 靠 性 高 、 质 量 稳定 、 技 术 先 进 、 
应 用 领域 广泛 、 规 格 品种 齐全 的 产品 线 。 随 着 技术 水 平和 
综合 实力 的 不 断 提 高 ， 已 建立 了 较为 成 熟 的 研发 和 销售 团 
队 ， 积 累 了 丰富 的 开发 、 设 计 、 生 产 和 销售 的 经 验 ， 并 在 
技术 研发 能 力 、 产 品质 量 、 优 质 的 客户 资源 、TPM 管理 及 
持续 优化 创新 和 快速 市 场 反应 等 方面 拥有 较 大 优势 ， 目 前 
已 发 展 成 为 国内 磁性 元 器 件 和 电源 行业 具有 领先 竞争 优势 
和 品牌 影响 力 的 专业 供应 商 。 

公司 经 过 多 年 的 发 展 ， 不 断 开 拓 、 锐 意 进 取 ， 目 前 已 
发 展 成 为 一 家 专业 从 事 磁 性 元 器 件 、 电 源 及 特种 变压器 研 
发 、 生 产 及 销售 的 国家 高 新 技术 企业 。 公 司 是 中 国电 子 元 
件 行业 百 强 企业 ， 中 国电 子 元 件 行业 协会 会 员 单位 ， 中 国 
电源 学 会 会 员 、 理 事 单位 。 公 司 先 后 被 评定 为 “深圳 市 高 
新 技术 企业 ”、“ 深 圳 市 宝安 区 开放 性 研究 开发 基地 ”、“ 深 
圳 市 市 级 研究 开发 中 心 (技术 中 心 类 )” 等 ,并 多 次 承担 
国家 、 省 、 市 的 研究 开发 项 目 。 公 司 品 牌 被 广东 省 工商 行 





















































































































































































































































































































































































































































政 管理 局 评定 为 “广东 省 著名 商标 ”。 
主要 产品 介绍 : 














“ 632 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





公司 主要 产品 分 为 三 大 类 别 : 

1) 电源 类 包括 LED Driver、SMPS Series 、Battery 
Charger 、Adaptor Series 以 及 超 薄 LED 驱动 Max120W 、 无 线 
充电 帘 、 动 力 电 池 管 理 、 微 型 道 变 带 等 新 产品 ; 

2) 磁性 器 件 类 包括 高 频 变压器 、 低 频 变压器 、 电 
滤波 器 、 互 感 器 以 及 立 绕 共 模 电感 、 三 相 立 绕 共 模 电 
非 品类 电抗 器 等 新 产品 ; 




































































合 电力 系统 对 接 人 直流 系统 设备 的 隔离 要 求 ; 

3) 具备 智能 型 无 人 值守 功能 ， 若 发 生 市 电 与 直流 系统 
同时 失 电压 而 造成 设备 停机 ， 则 当 市 电 或 直流 系统 任 一 回 
路 恢复 供电 时 起 动 ， 满 足 无 人 值守 的 要 求 ; 

4) 拥有 单片机 的 完善 检测 和 保护 功能 ， 以 及 采用 先进 
的 逐一 脉冲 过 流 检 测 的 逆 变 技术 ， 使 整 机 具有 抗 干扰 能 
强 、 稳 频 稳 压 精度 高 、 失 真 度 小 、 效 率 高 、 具 有 强大 的 通 



































3) 特种 变 压 咒 类 包括 三 相 变压器 、 三 相 电 抗 顺 、 立 绕 
电抗 器 以 及 硅钢 、 铁 硅 混合 电抗 器 、 铝 线 立 绕 电 抗 器 、 方 
形 立 绕 电 抗 器 等 新 产品 。 



































深圳 市 科 瑞 爱 特 科技 开发 有 限 公司 


TE 
科 瑞 爱 特 
地 址 : 深圳 市 宝安 区 西 乡镇 固 成 南昌 健 裕 第 二 工业 区 B 栋 
邮编 : 215107 
电话 : 0755-23013399 
传真 : 0755-26522816 
邮箱 : szcreate@ 163. com 








网 址 : www. szcreate. com 
简介 : 

深圳 市 科 瑞 爱 特 科 技 开 发 有 限 公司 是 一 家 专业 从 事 电 
源 类 产品 研发 、 生 产 、 销 售 的 广 商 。 目 前 主导 产品 有 逆 变 
器 、 通 信和 电源 、 直 流 变换 器 和 UPS 这 四 大 类 ， 产 品 广泛 应 
用 于 大 中 型 电厂 、 变 电站 、 治 金 、 石 化 、 纺 织 、 铁 路 、 交 
通 、 金 融 、 移 动 、 联 通 等 各 个 领域 。 

公司 是 中 国电 源 协 会 理事 单位 、 武 汉 大 学 电子 信息 学 
院 产 学 研 基 地 和 武汉 大 学 学 生 社会 实践 基地 、 深 圳 市 中 小 
企业 合作 促进 会 常务 理事 单位 、 深 圳 市 高 新 技术 企业 、 深 
圳 市 双 软 企业 。 研 发 的 新 产品 已 获得 软件 著作 权 4 项 ， 专 
利 4 个。 

公司 坚持 以 “绿色 环保 、 节 能 高 效 、 低 功 耗 、 新 技术 ” 
为 发 展 方向 。 拥 有 精湛 的 研发 队伍 ， 先 进 的 检测 设备 ， 完 
善 的 品质 管理 体制 和 良好 的 售后 服务 。 并 导入 ISO9001 质 
量 管理 体系 和 ISO14000 环境 管理 体系 。 
主要 产品 介绍 : 















































































































































在 线 式 纯正 弦 波 高 频 逆 变 器 

应 用 范围 : 从 电脑 设备 、 通 信 系 统 、 电 力 自动 化 控制 
设备 到 无 人 值守 的 变电站 、 发 电厂 及 铁路 都 可 以 使 用 。 

特征 : 
1) 纯 在 线 设 计 ， 交 流失 电压 后 零 时 间 切 换 至 直流 系统 
逆 变 供电 ， 保 证 输出 无 颖 切换 ， 确 保重 要 设备 安全 运行 ; 

2) 特有 的 交 、 直 流 输入 输出 三 方 隔离 设计 理念 完全 符 


















































信 远 程 管理 功能 ; 


5) 标准 19" 机 架 式 结构 设计 ， 满 足 通信 、 电 力 系 统 柜 








-48V 钳 入 式 通信 电源 系统 

特征 : 

1) 整流 模块 采用 有 源 功率 因数 补偿 技术 ， 功 率 因 数 
值 达 0. 99; 
2) 交流 输入 电压 正常 工作 范围 宽 至 90 ~290V; 

3) 整流 模块 采用 全 桥 软 开关 技术 ， 效 率 最 高 可 达 
92% 以 上 ; 

4) 完善 的 电池 管理 ， 有 负载 下 电 和 电池 低 电 压 保护 
(LVLD +LVBD) 及 二 次 下 电 功 能 ， 能 实现 温度 补偿 、 自 动 
均 浮 充 控制 、 自 动 调 压 、 电 池 容 量 计算 、 在 线 电 池 测 试 等 
功能 ; 

5) 整流 模块 采 
时 间 小 于 lmin。 

应 用 范围 : 小 型 程控 交换 机 、 接 入 网 、 传 输 设备 、 移 
动 通信 、 卫 星 通信 地 面 站 、 微 波 通信 供电 。 



















































































无 损伤 热 择 拨 技 术 ， 即 插 即 用 ， 更 换 





















































深圳 市 商 宇 电子 科技 有 限 公司 





地 址 : 深圳 市 宝安 区 石 岩 街道 北大 方正 科技 园 A7-1 楼 
邮编 : 518108 

电话 : 0755-23320458 

传真 : 0755-23321358 

邮箱 : 2851792765@ qq. com 








第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “633 ， 





网 址 : www. shangyuj. com 


简介 





深圳 市 商 宇 科技 股份 























j 限 公司 是 一 家 专业 从 事 不 间断 

















电源 〈UPS) 开发 、 生 产 及 经 营 的 国际 性 厂商 。 生 产 基地 















































设 在 广东 深圳 ， 工 ) 
0. 5kVA 到 | 站 
行业 用 户 的 用 电 需 求 。 


商 宇 科技 股份 有 限 公司 已 经 通 
1SO4000 环境 管理 体系 认 订 





并 率 
CCC 


源 研 








占 地 规模 庞大 ,产品 范 围 











从 后 备 机 





总 








作为 中 国 市 场 上 的 知名 UPS 厂商 , 行业 内 的 领军 品牌 ， 





先 在 行业 内 通 




















过 ISO09000 国际 标准 认证 、 
E 和 ISO18001 职业 健康 体系 认证 ， 











过 了 泰 尔 认 证 、 节 能 认证 、CE 认证 、 








认证 























国家 广电 总 局 认 订 
不 断 创 新 的 技术 是 商 宇 追求 的 目标 。 











FE 等 多 项 行业 认证 。 

















设立 于 深圳 的 电 




















发 中 心 拥 有 志 界 一 流 的 研发 条 件 ， 拥 














有 大 量 研 发 人 员 ， 


其 中 80% 具有 本 科 以 上 学 历 ，10% 具有 高 级 技术 职称 。 强 


大 的 


研发 能 力 保证 了 商 宇 产品 的 先进 怕 











俯 不 
靠 性 


立 规 


保障 作为 重点 ,设立 客户 月 














E 和 创新 性 ， 并 能 持 




















断 推出 更 具 市 场 竞争 力 的 机 种 ， 满 足 用 户 对 UPS 高 可 




















和 高 智能 化 的 需求 。 
规范 高 效 的 服务 是 商 宇 的 核心 竞争 力 。 商 宇 一 直 把 建 
范 化 的 服务 体系 ， 为 客户 提供 及 时 、 高 效 的 技术 支持 

















事 处 ， 配 备 通过 专业 培训 的 技术 工程 师 ， 


户 的 


可 靠 


业 ， 


等 省 





网 络 
和 干 万 














需求 。 














R 务 中 心 ， 全 国 分 布 分 公司 和 办 





时 刻 准 备 响 应 客 


商 宇 公司 在 国内 市 场 多 年 ， 和 凭借 雄厚 的 技术 研发 实力 ， 




















的 产品 品质 ， 完 备 、 快 捷 、 高 效 的 售后 服务 体系 ,得 


























国内 各 行业 用 户 的 一 致 肯定 ， 产 品 已 广泛 应 用 于 政府 、 
融 、 电 信 、 电 力 、 交 通 、 科 研 院 所 、 骨 





| 造 业 及 军队 等 行 


目前 已 通过 多 方 检验 ， 在 政府 行业 ， 商 宇 获得 了 北京 、 
山东 、 浙 江 、 广 西 、 江 西 、 四 川 、 山 西 、 安 徽 芜湖 、 河 南 























、 百 世 汇 通 等 互联 





入 





市 政府 采购 协议 供 货 平台 资格 ， 并 且 在 国税 系统 、 广 























电 系统 等 获得 协议 供 货 资格 ， 同 时 已 获得 淘宝 旗下 的 菜鸟 
网 相关 企业 的 协议 供 货 资格 。 数 以 


的 用 户 正在 依靠 商 宇 UPS 为 其 提供 安 人 全、 绿色、 可靠 

















的 电 











源 环境 。 





深圳 市 智 胜 新 电子 技术 有 限 公司 


ZEASSET 


ELECTRONIC TECHNOLOGY 


地 址 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 





: 广东 省 深圳 
B1 栋 
518026 


WWww. zeasset. 


简介 : 


系 工业 控制 领域 的 铝 电 解 电 容器 和 超级 
与 销售 为 一 体 的 科技 企业 。 本 企业 先后 荣获 “深圳 市 高 新 
企业 ”和 “国家 高 新 技术 企业 ”称号 ， 并 获得 深圳 市 





技术 











0755-83526100 
0755-83526199 


Zeasset@ zeasset. com 


Com 








深圳 市 智 胜 新 











包子 技术 有 限 公司 成 立 于 2004 年 。 企 业 


宝安 区 西 乡 固 成 航 城 大 道 安乐 工业 区 














包容 器 研发 、 生 产 














政府 


“民营 成 长 工程 计划 企业 ”称号 。 
企业 设 有 研发 中 心 ， 研 发 工程 师 占 企业 总 人 数 的 25% ， 




















平均 
所 新 
2013 



































有 15 年 研发 工作 经 验 。 企 业 拥 有 包括 发 明 专 利 、 实 
型 专利 及 软件 著作 权 共 20 项 ; 同时 承接 深圳 市 科 创 委 
年 新 能 源 用 铝 电 解 电容 器 关键 技术 的 研发 项 目 ， 并 获 





























得 深圳 市 中 小 企业 服务 中 心 的 项 目 支 持 。 


生产 








证 时 


合 企 























企业 引进 欧美 、 日 本 、 中 国 台湾 等 国家 和 地 区 的 先进 
设备 ， 配 备 齐全 与 精密 的 检测 和 试验 设备 ; 通过 了 


























ISO9001 质量 管理 体系 和 ISO14001 环境 管理 体系 的 权威 认 











所 有 产品 均 满 足 RoHS 和 SGS 环保 认证 标准 ; 同时 结 
业 7S 系统 的 工作 落实 ,在 管理 环节 、 制 造 环节 、 服 务 
































-4H 
PS 


美 、 
客商 


主要 




















等 诸多 方面 实现 了 标准 化 、 数 据 化 、 制 度 化 ， 确 保 产 
质 的 保障 。 
企业 除了 以 中 国 大 陆 为 主要 销售 市 场 外 ,已 先后 与 欧 
亚洲 很 多 厂商 保持 着 长 期 与 良好 的 合作 关系 ， 获 得 了 
的 一 致 好 评 。 
产品 介绍 : 
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铝 电解 电容 器 及 超级 电容 器 
@ 大 型 铝 电解 电容 器 ( 螺栓 型 、 焊 针 型 ) 
应 用 领域 : 新 能 源 设 备 、 变 频 器 、 伺 服 驱动 、 光 伏 逆 








变 器 
及 电 
领域 


夺 





军工 


深 韦 




















、 通 信和 电源 、UPS、 医 疗 设备 、 电 焊 机 、 变 频 家 电 ， 以 
动 汽 车 、 电 力 机 车 及 新 能 源 (太阳 能 、 风 能) 等 众多 
， 并 广泛 用 于 开关 电源 等 军工 及 民用 产品 。 
@ 超级 电容 器 〈 螺 栓 型 、 焊 针 型 、 引 线 型 ) 
应 用 领域 : 新 能 源 设备 (太阳 能 、 风 能 等 )、 电 动 汽 



















































































、 电 力 机 车 ， 变 频 器 、 能 量 回收 装置 设备 、 通 信 电 源 及 



































设备 。 


| 市 中 电 熊猫 展 盛 科 技 有 限 公司 


上 


www.jensin.cn 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 








所 


广东 省 深圳 市 坪山 新 区 大 工业 区 青 兰 二 路 6 号 兰 
科技 工业 园 C 栋 3-4 楼 

518118 

0755-86238746 

0755-86238829 


webmaster@ jensin. cn 








Www. Jensin. cn 









































` 634 . 中国 电源 行业 年 鉴 2016 
简介 : 传真 : 0816-2417198 

次 圳 市 中 电能 猫 展 盛 科 技 有 限 公 司 是 一 家 集 研 发 、 生 邮箱 : Liusong. yang@ changhong. com 
产 、 销 售 为 一 体 的 高 新 技术 企业 ， 经 过 十 几 年 的 积淀 升腾 ， 网 址 : www. changhong-sinew. com 
始终 致力 于 提供 办 公 类 电源 、 金 融 设备 类 电源 、 动 力 电池 简介 : 























智能 充电 电源 及 LED 照明 与 电视 电源 四 大 领域 的 优质 产品 。 
尤其 是 大 功率 锂电 池 智 能 充电 技术 和 高 性 能 、 高 可 靠 性 、 高 
稳定 性 金融 类 电源 产品 ， 成 为 公司 得 以 快速 发 展 的 基石 。 凭 
、 管 理 、 创 新 等 环节 的 综合 竞争 优势 ， 展 盛 现 已 成 
为 办 公设 备 和 金融 类 产品 开关 电源 领域 的 领跑 者 。 

多 年 来 ， 展 盛 科技 充分 利用 丰富 资源 ， 积 极 开拓 国内 、 
外 市 场 ， 产品 70% 以 上 销 往日 本 、 欧 美 等 国家 。 依 托 强 大 
的 研发 实力 、 过 硬 的 产品 质量 和 完善 的 售后 服务 ， 启 得 了 
广大 客户 的 一 致 认可 。 

立足 更 高 ， 追 求 更 好 ， 展 盛 将 秉承 “持续 改进 ， 品质 
再 超越 ;关注 顾客 ， 满 意 党 在心” 的 宗旨 ， 为 客户 创造 价 
值 和 成 功 ， 做 您 身边 最 坚实 有 力 的 合作 伙伴 。 
主要 产品 介绍 : 








































































































工业 机 器 人 智能 驱动 电源 

输入 : AC100 ~240V 

输出 VAA:DC1:3.3V、DC2:5V、DC3:12V .DC4:24V 
尺寸 : L (234mm) xW (220mm) xH (6lmm) 
IT Safety Approval 














金融 ATM 超 薄 型 一 体 化 电源 
输入 : AC100 ~240V 
偷 出 V/A : DCl : 
AC100 ~240V/3A 
尺寸 : L(345mm) xW(285mm) x H(70mm) 
CCC\ CB Safety Approvals 


24Vcu、 DC2: 24Vio、AC OUT. 





四 川 长 虹 欣 锐 科技 有 限 公 司 
CHANGHONG 长 虹 


地 址 : 四 川 省 绵阳 市 高 新 区 绵 兴 东 路 35 号 
邮编 : 621000 
电话 : 0816-2416807 


四 川 长 虹 欣 锐 科 技 有 限 公司 始 建 于 2007 年 6 


月 ,注册 














资本 1.5 亿 元 人 民 币 ， 属 四 川 长 虹 电 子 集团 旗下 全 资 控股 
































子 公 司 。 公 司 主要 从 事 标 准 开关 电源 





箱 电 控 板 、 冰 箱 变频 板 及 一 体 板 、 空 
办 公设 备 电源 、 投 影 仪 电源 、 工 业 特 种 
明 电 源 、 各 类 定制 电源 、 逆 变 器 、 变 # 











发 、 生 产 、 销 售 和 服务 。 
公司 位 于 广元 市 经 济 技术 开发 区 














源 生产 线 16 条 ， 年 生产 能 力 600 万 台 
传承 长 虹 50 年 军工 品质 、 









































、 平板 电视 电源 、 冰 
调 电 控 板 、 适 配器 、 
EE 源 、LED 驱动 / 照 
据 咒 等 电源 产品 的 研 





























长 虹 工 业 园 内 ,园区 
占 地 20 万 平方 米 ， 按 照 分 期 推进 的 建设 规划 ， 目 前 拥有 电 


( 套 ) 。 


至 上 的 优良 传统 ， 公 司 
通过 内 引 外 联 ， 先 后 与 日 本 Sanken、 


Fair- 


Renesas， 美 国 





child 、Onsemi、TI、02 、Microsemi 和 四 川 大 学 等 企业 和 高 

















校 建 立 了 长 





期 技术 合作 关系 ， 并 与 美国 Fairchild 、Onsemi 








和 日 本 Sanken 公司 建立 了 联合 实验 室 。 同 时 ,按照 “全 面 








质保 ， 客 户 信赖 ”的 要 求 ， 公 司 从 市 场 规 划 、 设 计 开发 、 




















生产 制造 、 品 质 检测 到 售后 服务 都 建立 了 完善 的 质量 管理 体 








系 。 截 至 目前 ,公司 拥有 国家 发 明 专 利 12 项 。 和 凭借 强大 的 
综合 实力 ， 公 司 通过 了 ISO9001 、1SO14001 体系 认证 ， 被 授 
予 国家 高 新 技术 企业 和 四 川 省 知识 产权 试点 企业 等 称号 。 

















主要 产品 介绍 : 








冰箱 变频 电 控 一 体 模块 
冰箱 的 变频 化 趋势 发 展 愈演愈烈 


， 目 前 市 场 上 所 有 变 














频 冰 箱 均 采用 变频 右 、 











EE 控 板 独立 控制 的 方式 ， 长 虹 欣 锐 





研发 的 变频 电 控 一 体 模块 解决 了 分 开 控 制 的 安装 、 控 制 等 





方面 的 难题 ,真正 实现 了 冰箱 的 解放 
模块 已 经 实现 批量 供 货 100 万 台 以 上 。 




















苏州 东山 精密 制造 股份 有 限 公司 
8pre) 





。 有 目前， 该 系列 控制 





地 址 : 江苏 省 苏州 市 吴 中 区 东山 镇 石 稚 山 路 8 号 





邮编 : 215107 


第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “635 . 





电话 : 0512-68582079 
传真 : 0512-66302205 
邮箱 : jacky. zou@ sz-dsbj. com 
网 址 : www. sz-dsbj. com 
简介 : 

公司 成 立 于 1998 年 ， 位 于 苏州 市 吴 中 区 ,注册 资本 
19200 万 元 。2011 年 总 资产 194986 万 元 、 销 售 收 入 117944 
万 元 、 入 库 税 收 总 额 3800 万 元 、 净 利润 6347 万 元 。 公 司 
为 高 新 技术 企业 ， 拥 有 市 级 企业 技术 中 心 , 已 获得 专利 2 
项 , 已 受理 的 专利 申请 12 项 。2011 年 ， 公 司 对 研发 的 投入 
经 费 占 销售 的 比例 为 3.72% 。 

目前 ， 公 司 主 营业 务 为 通信 与 LED 背光 及 LED 照明 项 
目 ， 0 目 客户 是 华为 、 爱 立信 等 国际 知名 公司 ; 
在 国内 ， 公 司 生产 的 直下 式 LED 背光 产品 居 同 行 前 列 ; 
LED 照明 品牌 为 东山 照明 。 

公司 连续 多 年 获得 资信 等 级 AA 级 ， 被 苏州 银行 业 协 
会 定 为 信贷 诚信 企业 。 先 后 荣获 江苏 省 技术 改造 先进 企业 、 
江苏 省 十 佳 民营 企业 、 苏 州 市 科技 创新 示范 企业 、 优 秀 民 
营 创 新 型 企业 、 苏 州 市 吴 中 区 劳动 关系 和 谐 企 业 等 称号 。 
2010 年 6 月 获得 江苏 省 《高 新 技术 企业 》 证 书 ， 近 年 来 有 
3 项 自主 创新 产品 被 认定 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。2010 年 4 
月 公司 股票 在 深交 所 挂牌 上 市 ， 股 票 代码 为 002384。 
主要 产品 介绍 : 















































































































































LED 驱动 电源 




















该 产品 用 于 100 ~200W 工矿 灯 (LED) ， 其 特点 为 全 电 
压 、 高 效率 、 高 可 靠 性 ， 并 通过 了 CCC、UL、TUV 认证 。 




















天 长 市 中 德 电子 有 限 公司 
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地 址 : 安徽 省 天 长 市 天 冶 路 98 号 
邮编 : 239300 
电话 : 0550-7304948 
传真 : 0550-7306809 
邮箱 : zdec@ zdec. cn 
网 址 : www. zdec. cn 
简介 : 
天 长 市 中 德 电子 有 限 公司 成 立 于 2005 年 1 月 。 公 司 通 
过 专业 化 的 研发 、 设 计 、 生 产 组 织 体系 及 以 客户 为 中 心 的 
营销 服务 体系 ， 致 力 于 为 客户 提供 优质 的 软 磁 产 品 及 系统 
整体 解决 方案 。 
公司 所 有 制 性 质 为 民营 有 限 责任 公司 ， 注 册 资 本 7886 
万 元 。 公 司 顺应 新 材料 、 新 能 源 领 域 发 展 趋势 ， 谨 遵 " 实 
业 回 馈 社 会 "的 企业 愿景 ， 牢 记 对 顾客 、 员 工 、 社 会 的 责 
任 ， 目 前 已 成 为 国内 软 磁 行 业 前 十 名 的 企业 。 
公司 位 于 安徽 省 天 长 市 天 冶 路 98 号， 公司 生产 厂 地 
34000 平方 米 ， 研 发 试验 室 2000 平方 米 ， 试 验 检测 设备 50 
多 台 套 。 通 过 ISO09001: 2008 质量 体系 认证 。2013 年 7 月 
被 认定 为 国家 高 新 技术 企业 ; 2013 年 被 评 为 天 长 市 “三 十 
强 企 业 ”; 2013 年 10 月 被 认定 为 滁州 市 技术 中 心 企 业 ; 
2014 年 10 月 被 认定 为 滁州 市 创新 型 企业 、 两 化 融合 企业 ; 
2014 年 12 月 公司 注册 商标 “ 盛 德 ”字母 图 形 商 标 ， 被 安 
徽 省 工商 局 评 为 “安徽 省 著名 商标 ”。 
主要 产品 介绍 



























































软 磁 铁 氧 体 磁 芯 

本 公司 产品 广泛 应 用 于 太阳 能 产品 ， 占 30% ， 在 太阳 能 
产品 方面 我 司 主要 服务 于 厦门 汇 科 ， 深 圳 可 立 克 等 公司 ; 爆 
接 设 备 占 15% ， 主 要 服务 于 深圳 瑞 羚 、 上 海 威 特 力 、 上 海 沪 























工 等 。 电 源 设 备 占 35% ， 主 要 服务 于 台 达 电子 、 台 湾 高效 。 
其 他 20% 主要 是 服务 于 家 用 电器 ， 照 明 ， 汽 车 电子 等 领域 。 公 
司 主 产 品 有 多 种 材料 牌号 铁 氧 体 粉 体 和 众多 品种 规格 磁 蕊 。 
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田村 〈 中 国 ) 企业 管理 有 限 公司 


TANAAUORA 

地 址 : 上 海 市 淮海 中 路 527 号 锦江 国际 购物 中 心 A 座 13 楼 
邮编 : 200020 

电话 : 021-63879388 

传真 : 021-63879268 

邮箱 : sales. shanghai@ tamura-ss. co. jp tech. support@ tamura- 


























ss. co. ]p 

网 址 : tamurash. com 
简介 : 

田村 (中 国 ) 企业 管理 有 限 公司 成 立 于 2003 年 ( 原 
“田村 电子 (上海) 有 限 公司 ”)， 是 日 本 田村 集团 海外 最 
重要 的 产品 研发 和 市 场 营销 基地 ， 现 有 员工 近 百 名 ， 其 中 
研发 中 心 员 工 占 人 数 一 半 以 上 。 
田村 (中 国 ) 企业 管理 有 限 公 司 研发 中 心 成 立 于 2006 
年 ， 主 要 从 事 高 频 开 关 电源 、 电 感 变 压 器 等 电子 元 器 件 的 
研发 及 市 场 开拓 。 主 要 客户 遍及 全 球 国际 性 知名 企业 ， 如 
三 痿 电机、Sony、 丰 田 、 欧 姆 龙 、 施 耐 德 、 牧 田 、FANUC、 
珠海 格力 等 。 根 据 田 村 集团 的 战略 定位 ， 上 海 研发 中 心 与 
日 本 技术 总 部 具有 同等 技术 研发 资质 ， 是 日 系 公 司 在 中 国 
展开 高 水 平 技术 研发 的 少数 公司 之 一 ; 特别 是 通过 不 断 的 
技术 创新 ， 上 海 技术 研发 中 心 正 逐步 成 为 国际 新 能 源 电源 
磁 元 件 技术 领域 研发 的 开创 者 和 领导 者 。 

公司 具有 完善 的 职业 培训 制度 ， 坚 持 严 并 、 规 范 、 高 
效 的 技术 研发 作风 ， 通 过 严格 的 0JT 开发 实战 训练 ， 给 本 
地 员工 提供 与 国际 著名 企业 的 世界 一 流 研发 队伍 进行 定期 
交流 的 技术 平台 。 

田村 集团 的 母 公 司 日 本 田村 制作 所 是 一 家 拥有 90 
年 历史 ， 早 于 20 世纪 70 年 代 在 东京 证 券 交 易 所 上 市 的 机 
电 制 造 业 国际 性 公司 ， 田 村 集团 在 中 国 主要 从 事 电子 材料 、 
电子 元 件 、 电 路 板 焊 接 设备 等 业务 ， 目 前 在 台湾 、 香 港 、 
深圳 、 惠 州 、 东 莞 、 上 上海、 苏州、 常熟、 合肥、 北京 等 地 
区 和 城市 分 别 设 立 了 大 型 生产 基地 、 营 业 部 、 办 事 处 及 上 
海 和 台北 两 个 研发 机 构 。 
主要 产品 介绍 : 
















































































































































































































































































主要 产品 覆盖 全 部 功率 等 级 的 PV 光伏 逆 变 器 、 变 频 空 
调 、UPS、 服 务 器 电源 等 各 种 Boost 电感 、PFC 电感 、 首 变 
滤波 电感 、EMC 共 模 扼 流 圈 等 。 通 过 对 磁 材 料 、 磁 元 件 技 
术 的 不 断 创新 、 形 成 了 领先 世界 的 独特 的 磁 集 成 技术 、 混 
合 磁 路 技术 、L-I Trimming 技术 、 电 磁 静 音 技 术 、Spike 
Blocker® 技 术 等 一 系列 磁 元 件 设计 技术 。 







































































无 锡 新 洁 能 股份 有 限 公 司 


® 
局 新 功 事 
CEPOWER 


地 址 : 江苏 省 无 锡 市 高 浪 东 路 999 号 
邮编 : 214131 

电话 : 0510-85628539 

传真 : 0510-85629718 

邮箱 : zhuyz@ ncepower. com 





网 址 : www. ncepower. com 
简介 : 
无 锡 新 洁 能 专业 从 事 各 种 大 功率 半导体 器 件 与 功率 集 
成 器 件 的 设计 、 生 产 和 销售 ， 是 中 国 大 功率 半导体 器 件 的 
领航 设计 与 销售 企业 。 目 前 (20 ~ 230V) 大 功率 Trench- 
MOS 器 件 、 (75 ~ 150V) Super-Trench-MOS 器 件 、 (600 ~ 
900V) SJ-MOS 器 件 、(1200 ~1350V) IGBT 已 量 产 与 销售 ， 
并 获得 多 项 国家 和 国际 专利 。 公 司 产 品 已 获得 多 家 国际 知 
名 公司 的 认证 和 大 批量 使 用 。 公 司 成 功 的 秘诀 是 利用 自身 
能 融会 贯通 器 件 与 工艺 设计 的 技术 优势 ， 专 注 于 与 国际 领 
先 的 8 英寸 芯片 代 工 三、 封装 与 测试 代 工 三 的 紧密 合作 ， 
通过 保证 产品 在 生产 和 测试 过 程 中 的 参数 质量 控制 ， 确 保 
大 批量 生产 中 ， 产 品 的 持续 优质 和 稳定 供 货 。 

公司 在 功率 MOS 器 件 研 发 能 力 和 实力 排 在 同行 前 列 ， 
功率 MOS 器 件 品 种 最 齐全 、 代 工 生产 量 〈 按 8 英寸 晶 圆 统 
计 ) 大 的 设计 公司 ， 同 时 也 是 国内 率先 研发 成 功 并 上 量 销 
售 超 结 MOSFET (SJ-MOSFET) 的 设计 公司 ， 采 用 双 栅 结 
构 的 Super-Trench-MOS 器 件 ， 其 开关 特性 优异 。 公 司 是 江 
苏 省 重点 支持 的 半导体 大 功率 器 件 设计 高 新 技术 企业 。 目 
标 是 成 为 全 球 客户 最 具 价 值 的 功率 半导体 器 件 与 服务 供应 
商 。 

产品 注重 发 展 大 功率 器 件 、 功 率 模块 和 集成 器 件 ; 性 
能 与 可 靠 性 超越 同行 ;应 用 偏向 高 端 ; 注重 品牌 和 信誉 。 

公司 在 中 国 大 陆 、 中 国 香港 分 别 建立 了 设计 与 运营 中 
心 、 销 售 公司 。 

公司 以 诚信 对 待 、 忠 诚 服务 一 路 相伴 走 来 的 所 有 客户 
和 合作 者 为 理念 ， 致 力 于 建立 合作 共 赢 的 长 期 协作 关系 。 
主要 产品 介绍 : 
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新 洁 能 全 系列 MOSFET 
作为 领先 的 功率 MOSFET 分 立 器 件 设计 与 供应 商 ， 新 
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洁 能 致力 于 推广 性 能 卓越 、 质 量 稳定 并 且 具 有 价格 竞争 力 
的 全 系列 MOSFET 产品 。 目 前 (20 ~250V) 大 功率 Trench- 
MOS 器 件 、 (75 ~ 150V) Super-Trench-MOS 器 件 、 (600 ~ 
900V) SJ-MOS 器 件 、(1200 ~ 1350V) IGBT 已 量 产 与 销售 ， 
并 获得 多 项 国家 和 国际 专利 ， 产 品 广泛 应 用 于 各 类 锂电 池 
保护 模块 ， 电 动 两 轮 车 、 三 轮 车 交通 工具 控制 器 ，DC/AC 
电源 的 同步 整流 ， 直 流 电 动机 驱动 ， 液晶 、 等 离子 电视 ， 
LED 照明 ， 适配器， 电磁 加 热 ， 首 变 器 等 众多 领域 。 







































































西安 爱 科 赛 博 电气 股份 有 限 公司 
DEL 

A ACTIONPOWER 

地 址 : 西安 市 高 新 区 信息 大 道 12 号 
邮编 : 710119 

电话 : 029-88887953 

传真 : 029-85692080 


邮箱 : sales@ cnaction. com 








网 址 : www. cnaction. com 
简介 : 

西安 爱 科 赛 博 电 气 股份 有 限 公司 成 立 于 1996 年 ， 是 专 
业 从 事 高 性 能 电力 电子 电能 变换 和 控制 的 高 科技 企业 。 位 
于 西安 高 新 区 ， 占 地 面积 20 亩 ， 广 房 面 积 为 18000 平方 
米 ， 员 工人 数 为 400 人 。2012 年 成 立 全 资 子 公司 苏州 爱 科 
博 瑞 电源 技术 有 限 责任 公司 。 

公司 是 国家 高 新 技术 企业 ， 是 国家 火炬 计划 重点 高 新 
技术 企业 ， 公 司 技术 中 心 先后 被 认定 为 西安 市 企业 技术 中 
心 、 陕 西 省 企业 技术 中 心 和 陕西 省 电能 质量 工程 研究 中 心 ; 
公司 先后 通过 了 GJB9001B 一 2009 质量 体系 、 三 级 保密 资格 
单位 、 武 器 装备 科研 生产 许可 、 武 器 装备 承 制 单位 资格 等 
军工 产品 资质 的 认证 。 
专注 于 电力 电子 ， 提 升 电能 价值 。 爱 科 赛 博 专 注 于 电 
力 电 子 电能 变换 和 控制 领域 ， 主 要 为 用 户 提供 高 性 能 特种 
电源 和 新 型 电能 质量 控制 设备 和 解决 方案 。 布 局 新 能 源 电 
能 变换 设备 ， 产 品 主要 应 用 于 航空 军工 、 特 种 工业 、 精 密 
装备 和 电力 新 能 源 四 大 领域 ， 是 国内 相关 领域 领先 的 设备 
制造 商 和 解决 方案 提供 商 之 一 。 

公司 以 技术 研发 作为 生存 发 展 之 本 ， 研 发 实力 是 公司 
核心 竞争 力 。 目 前 ， 掌 握 电 力 电 子 功率 变换 和 控制 领域 相 
关 的 自主 知识 产权 和 核心 技术 ， 共 取得 和 获 受理 专利 48 
项 ， 其 中 发 明 专利 20 项 ， 参 与 国家 和 行业 标准 制定 8 项 ， 
获得 包括 两 项 国家 科技 进步 二 等 奖 在 内 的 多 项 技术 奖励 和 
成 果 ， 技术 水 平 国内 领先 、 国 际 先进 。 公 司 采用 业内 领先 
的 IPD 全 流程 全 要 素 的 集成 产品 开发 管理 方式 ， 坚 持 产 学 
研 相 结合 ， 与 西安 交通 大 学 等 高 等 院 校 积极 开展 合作 ， 积 
累 了 比较 丰富 的 产 学 研 管理 经 验 ， 取 得 众多 技术 成 果 。 

公司 始终 秉承 “洁净 电能 、 绿 色 地 球 ” 的 使 命 ， 加 速 
技术 创新 和 应 用 拓展 ， 为 客户 持续 提供 创新 产品 和 解决 方 
案 ， 创 建 一 流 品 牌 ， 使 “中 国 智 造 、 走 向 世界 ”。 
主要 产品 介绍 : 





























































































































































































































































































































民航 电源 (拖车 式 ) 

爱 科 赛 博 自 主 知识 产权 研制 的 特种 电源 产品 主要 包括 
航空 军工 电源 、 工 业 特 种 电源 及 精密 电源 三 类 。 主 要 产品 
有 航空 地 面 静 变 电源 、 武 器 装备 电源 、 武 器 装置 保障 电源 、 
工业 特种 变频 电源 、 工 业 大 功率 直流 电源 、 加 速 器 电源 、 
可 编程 测试 电源 和 大 功率 新 能 源 测 试 模拟 电源 等 ， 应 用 于 
航空 军工 、 特 种 工业 和 精密 装备 领域 。 



































































































































西安 龙腾 新 能 源 科 技 发 展 有 限 公司 
LONTEN 龙腾 


地 址 : 陕西 省 西安 市 风 城 十 二 路 1 号 出 口 加 工区 
邮编 : 710021 

电话 : 029-86658666 

传真 : 029-86658666-5555 

邮箱 : info@ lonten. cc 

网 址 : www. lonten. cc 














简介 : 

西安 龙腾 新 能 源 科 技 发 展 有 限 公 司 是 一 家 致力 于 新 型 
功率 半导体 器 件 、 光 伏 闭 变 器 与 高 性 能 电源 的 人 研发、 生产 、 
销售 及 服务 的 高 新 技术 企业 。 

公司 位 于 西安 出 口 加 工区 ， 由 一 批 在 半导体 、 电 力 电 
子 、 太 阳 能 光伏 等 相关 行业 的 资深 从 业 人 员 创 立 。 管 理 团 
队 由 具备 国际 化 视野 及 上 市 公司 管理 背景 的 专业 化 人 员 组 
成 。 公 司 将 技术 创新 视 为 企业 发 展 的 核心 竞争 力 ， 建 有 国 
内 一 流水 准 的 研发 中 心 及 试验 室 。 

公司 推出 的 600VZ650VZ700V 高 压 超 结 场 效应 管 (Su- 
per Junction MOSFET) 系列 产品 具有 高 能 效 、 高 可 靠 性 及 
高 性 价 比 的 优点 ， 已 在 充电 器 、TV 电源 、PC 及 服务 器 电 
源 、LED 照明 系统 等 多 个 领域 得 到 应 用 。 

公司 的 长 期 发 展 目标 是 成 为 全 球 功 率 半导体 器 件 重要 
供应 商 与 光伏 逆 变 器 重要 厂商 。 
主要 产品 介绍 : 
LONTEN™“ 超 结 MOSFET 基于 先进 的 沟 槽 工艺 ， 是 新 
代 高 压 超 结 MOSFET 产品 。 与 传统 MOSFET 相 比 ,产品 的 
导 通 电阻 大 大 降低 ， 兼 具 低 Rusco 和 低 总 栅 极 电荷 。 通 过 
利用 先进 的 制造 技术 及 精确 的 工艺 控制 ，LONTEN™ 超 结 
MOSFET 产品 具有 优越 的 开关 特性 和 可 靠 性 ， 具 有 更 好 的 
品质 因数 (Figure of Merit, FOM) ， 品 100% 经 过 UIS 雪 
前 能 力 测 试 ， 符 合 绿色 环保 产品 相关 规定 。 
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西安 伟 京 电子 制造 有 限 公 司 
e < 奏 : 

山 eiking 促 订 

地 址 : 陕西 省 西安 市 高 新 区 草堂 科技 产业 基地 秦岭 大 道 西 2 
号 科技 企业 加 速 器 9 号 楼 1C 

邮编 : 710304 

电话 : 029-65660060 


传真 : 029-65660061 
邮箱 : sales@ weiking. com 

















网 址 : www. weiking. com 
简介 : 

西安 伟 京 电子 制造 有 限 公 司 于 2004 年 成 立 ， 是 一 家 集 
电源 模块 和 厚 膜 混合 集成 电路 类 产品 研发 、 生 产 、 销 售 和 
区 务 为 一 体 的 高 新 技术 企业 ， 现 已 形成 了 通用 DC-DC 电源 
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是 一 家 提供 全 面 电 源 解 决 方案 及 电源 保护 产品 的 设计 、 开 
发 、 生 产 和 销售 的 高 科技 公司 。 主 要 产品 有 UPS 电源 、 太 
阳 能 、 风 能 、 光 伏 逆 变 器 、LED 驱动 电源 、 通 信和 电源 、 氧 
燃料 电池 逆 变 器 等 ， 产 品 功率 容量 从 0.5 ~6400kVA。 
公司 已 获得 “厦门 市 著名 商标 ”、“ 福 建 省 著名 商标 ”、 
“中 国 UPS 电源 十 强 企 业 ”、 “中 国 通信 市 场 有 影响 力行 业 
品牌 ”、“2010 年 中 国 行业 信息 化 值得 信赖 品牌 ”等 称号 ， 
并 且 已 连续 6 年 被 评 为 厦门 市 成 长 型 中 小 企业 和 纳税 大 户 。 

已 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 认证 和 ISO14001 环境 
管理 认证 及 IS018000 职业 健康 安全 管理 体系 。 爱 维 达 公司 
现 有 厂房 面积 10000m  ， 现 有 员工 175 人 ， 研 究 开发 人 员 
36 人 。 

公司 在 北京 、 和 天津、 沈阳、 乌鲁木齐 、 西 安 、 西 宁 、 
兰州 、 济 南 、 太 原 、 武 汉 、 长 沙 、 郑 州 、 杭 州 、 南 京 、 南 
昌 、 和 福州、 广州、 南宁、 成都、 重庆 、 昆 明 、 海 口 等 二 十 
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模块 、 高 电压 输出 DC-DC 电源 模块 、 低 纹 波 输出 DC-DC 电 
源 模块 、 线 性 稳 压 器 、 开 关 稳 压 器 、 电 源 滤 波 器 、 预 稳 压 
模块 、 保 持 模块 、 线 性 放大 器 、 开 关 放 大 器 及 无 刷 马达 驱 
动 器 等 产品 系列 ， 能 够 为 客户 提供 小 功率 军用 直流 变换 的 
全 套 解决 方案 和 直流 无 刷 电机 了 驱动 解决 方案 。 产 品 广泛 应 
用 于 航天 、 航 空 、 兵 器 、 船 舶 等 军工 领域 。 

主要 产品 介绍 : 







































































WK3028512T-15M 系列 DC-DC 电源 模块 

WK3028512T-15M 系列 DC-DC 电源 模块 采用 混合 集成 
工艺 、 浅 腔 式 双 列 直 插 式 金属 全 密封 结构 ， 是 航空 、 航 天 、 
军用 电子 等 高 可 靠 应 用 领域 的 理想 选择 。 三 路 输出 电压 分 
别 为 SV& + 12V、5V& + 15V，15V& + 5V,， 输出 功率 为 
15W。 额 定 输入 电压 为 DC28V， 人 允许 输入 电压 为 DC16 ~ 
40V。 工作 频率 约 为 430kHz。 具 有 同步 、 外 部 禁止 、 短 路 
保护 等 功能 。 







































































厦门 市 爱 维 达 电 子 有 限 公 司 
绿色 电源 专家 
EVADA 
地 址 : 厦门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 霞 阳 路 39 号 
邮编 : 361026 
电话 : 0592-8105999 
传真 : 0592-5746808 
邮箱 : market@ evadaups. com 





网 址 : www. evadaups. com 
简介 : 


厦门 市 爱 维 达 电子 有 限 公司 总 部 位 于 福建 省 厦门 市 ， 

















五 个 城市 设 有 驻 外 分 公司 或 办 事 处 ， 组 成 了 全 国营 销 、 服 
务 网 络 。 
主要 产品 介绍 : 









HW 系列 
基站 霹 用 UPS 系 找 


© te 


HW 系列 基站 专用 电源 1 ~6kVA 

本 产品 是 专 为 通信 、 电 力 、 铁 路 、 机 场 、 国 防 等 部 门 
设计 的 户外 型 UPS， 可 彻底 消除 电网 的 冲击 、 浪 涌 、 陷 落 
及 干扰 等 对 通信 设备 造成 的 不 良 影 响 。 采 用 独特 的 反 灌 杂 
音 抑制 技术 ， 利 用 DC-AC 和 AC-DC 双 变 换 技术 及 在 线 式 双 
变换 技术 ， 提 供 极 低 失 真正 弱 波 输出 。 电 池 组 逆 变 为 
AC220V 正 弱 波 时 ， 不 会 影响 其 它 通信 设备 运行 ， 是 通信 设 
备 最 为 理想 的 “保护 神 ”。 



































































































































贡 飞 凌 科 技 〈 中 国 ) 有 限 公司 


er- 一。 
(Infineon 
英 丰 次 
地 址 : 上 海 市 浦东 新 区 松涛 路 647 弄 7-8 号 
邮编 : 201203 
电话 : 021-61019100 
传真 : 021-61649802 


网 址 : www. infineon. com 








简介 : 


关于 英 飞 凌 


第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “639 ， 





总 部 位 于 德国 纽 必 堡 的 英 飞 凌 科 技 股份 公司 ， 为 现代 
社会 的 三 大 科技 挑战 领域 一 一 高 能 效 、 移 动 性 和 安全 性 提 
供 半 导体 和 系统 解决 方案 。2012 财 年 (截至 9 月 30 日 )， 
公司 实现 销售 额 39 亿 欧 元 ,在 全 球 拥有 约 26，700 名 雇 
员 。 英 飞 凌 科 技 公司 的 业务 遍及 人 全球， 在 美国 苗 必 达 、、 
太 地 区 的 新 加 坡 和 日 本 东京 等 地 拥有 分 支 机构 。 英 飞 读 公 
司 目前 在 法 兰 克 福 股票 交易 所 〈 股 票 代码 IFX) 和 美国 柜 
台 交 易 市 场 (OTCQX) International Premier (股票 代码 IFN- 
NY) 挂牌 上 市 。 更 多 信息 可 在 以 下 网 站 找到 : 
www. infineon. com 。 

英 飞 凌 在 中 国 

英 飞 痰 科技 股份 公司 于 1995 年 正式 进入 中 国 市 场 。 自 
1996 年 在 无 锡 建 立 第 一 家 企业 以 来 ， 英 飞 凌 的 业务 取得 非 
常 迅速 的 增长 ， 在 中 国 拥有 1300 多 名 员工 , 已 经 成 为 莫 飞 
凌 亚 太 力 至 全 球 业 务 发 展 的 重要 推动 力 。 英 飞 凌 在 中 国 建 
立 了 涵盖 研发 、 生 产 、 销 售 、 市 场 、 技 术 支 持 等 在 内 的 完 
整 产业 链 ， 并 在 销售 、 技 术 研 发 、 人 才 培 养 等 方面 与 国内 
领先 的 企业 、 高 等 院 校 开 展 了 深入 的 合作 。 













































































































































































主要 产品 介绍 : 
TRENCHSTOP™5 
H5 F5 
UPS, Solar, Welding, SMPS, 
PFC, Battery Chargers Battery chargers 
WR5 L5 
Welding, PFC Solar, UPS 


5 
UPS, Welding, Solar 


TRENCHSTOP”™S SS 用 于 硬 开关 的 软 关 断 型 IGBT 

英 飞 凌 的 S5 系列 基于 超 薄 晶 圆 沟 权 机 场 终止 技术 
TRENCHSTOP™5 的 IGBT 新 系列 ， 专 门 针对 开关 频率 在 10 
~40kHz 的 工业 设备 的 交流 /直流 功率 变换 而 开发 ， 包 括 光 

伏 逆 变 器 ， 不 间断 电源 和 逆 变 焊 机 等 。 
新 的 器 件 特性 令 人 耳目 一 新 ， 恰 到 好 处 的 正 温度 系数 ， 
在 满足 便于 并 联系 件 下 ， 也 确保 在 175%C 下 ， 器 件 的 典型 饱 
和 电压 V CE (sat) 为 1.60 V， 从 而 保证 高 功率 密度 系统 在 
高 温 下 的 能 效 。 

S5 系列 器 件 能 够 满足 系统 实现 不 低 于 98% 的 光伏 系统 
效率 ， 新 产品 系列 更 加 坚固 耐用 ， 质 量 更 好 ， 可 帮助 用 户 将 
设备 寿命 延长 至 20 年。 总 体 而 言 ， 新 推出 的 ICBT 产品 系列 
可 以 提高 客户 产品 的 能 效 ， 以 及 其 价格 竞争 力 和 耐用 性 。 






















































































英 飞 特 电 子 (杭州 ) 股份 有 限 公 司 
INVENTRISNICS 

英 玉 特 电 子 
地 址 : 杭州 市 滨江 区 六 和 路 368 号 海 创 基地 北 区 三 楼 
邮编 : 310053 
电话 : 0571-56565800 
传真 : 0570-86601139 


邮箱 : lilizeng@ inventronics-co. com 
网 址 : www. inventronics-co. com 
简介 : 

英 飞 特 电子 (杭州) 股份 有 限 公 司 由 国家 “ 千 人 计 
划 ” 入 选 者 华 桂 潮 博 士 于 2007 年 创建 ， 注 册 资 金 9900 万 
元 ， 是 一 家 从 事 LED 驱动 电源 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 技术 
服务 于 一 体 的 国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 。 目 前 ， 公 
司 已 研究 开发 覆盖 5 ~300W 各 功率 等 级 的 全 系 LED 驱动 电 
源 产品 ， 被 广泛 应 用 于 LED 路 灯 、 隧 道 灯 、 商 业 照 明 、 景 
观照 明和 室内 照明 等 领域 。 

英 飞 特 电子 最 早 于 2009 年 建成 美国 UL 授权 的 目击 实 
验 室 ，2014 年 升级 为 CTDP 安 规 实验 室 。 同 时 又 建立 德国 
TUYV 目击 安 规 实验 室 和 国际 电工 委员 会 (IEC) 授权 的 CB 
目击 安 规 实验 室 ， 除 此 之 外 ， 公 司 LED 驱动 电源 已 通过 包 
括 UL、TUV、CB、CE、CCC、KC、KS、FCC、PSE、EAC、 
GS、ROHS、SAA 、C-TICK 等 全 球 各 地 认证 ， 产 品 品质 在 全 
球 同 行 企 业 中 具有 较 大 的 优势 ， 行 销 区 域 涵盖 中 国 、 北 美 、 
欧洲 、 日 韩 、 南 美 、 东 南亚 、 中 东 等 全 球 50 多 个 国家 和 地 
区 。 

凭借 自身 卓越 的 创新 意识 及 业内 领先 的 技术 能 力 ， 公 
司 已 获得 国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 、 国 家 知识 产权 
优势 企业 、 国 家 专利 运营 试点 企业 、 中 国 半导体 照明 行业 
“最 具 创 新 力 企业 ”、 浙 江 省 创新 型 试点 企业 、 浙 江 名 牌 产 
品 、 浙 江 省 著名 商标 。 英 飞 特 LED 驱动 电源 分 别 获 浙江 省 
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科学 技术 奖 二 等 奖 、 浙 江 省 优秀 工业 新 产品 (新 技术 ) 一 
等 奖 、 中 国电 源 学 会 科学 技术 一 等 奖 。 
主要 产品 介绍 : 

















高 效 高 可 靠 LED 驱动 电源 

高 效 高 可 靠 LED 驱动 电源 产品 经 过 各 项 严格 的 试验 ， 
如 温水 试验 ， 要求 产 品 符合 IT67 标准 ; 高 低温 试验 (零下 
30 ~70%C ) ， 要 求 产 品 能 够 适应 全 球 各 地 的 气候 与 环境 ; 
DTV 设计 验证 及 寿命 测试 ; 安 规 实验 等 。 并 通过 国家 电光 
源 质量 监督 检验 中 心 的 检测 ， 通 过 CE、UL、TUV、CQC 等 
产品 认证 。 具 有 高 效率 、 高 可 靠 性 、 低 光 衰 、 长 寿命 等 功 
能 特性 。 




















浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公 司 


中 


spearpower 


地 址 : 浙江 省 丽水 市 水 阁 工 业 区 成 大 街 10 号 
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邮编 : 323000 
电话 : 0578-2553355 
传真 : 0578-2553355 
邮箱 : jmli@ spearpower. com 
网 址 : www. spearpower. com 
简介 : 

浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公 司 是 一 家 以 LED 驱动 电源 、 
激光 电源 、 开 关 电源 和 智能 控制 产品 为 主 ， 集 研发 、 生 产 、 
销售 为 一 体 的 新 兴 绿 色 环 保 节 能 高 新 技术 企业 。 公 司 拥有 
一 文 对 LED 驱动 电源 、 激 光电 源 、 开 关 电 源 、 工 业 和 医疗 
电源 、 健 身 控制 板 等 有 多 年 设计 和 管理 经 验 的 资深 团队 ， 
还 拥有 多 条 配备 先进 的 生产 流水 线 。 严 格 贯 彻 I S09001/ 
ISO14000 国际 管理 体系 ， 全 面 导 入 6S 管理 理念 及 先进 的 
可 靠 性 智能 测试 系统 ， 使 公司 品牌 知名 度 和 产品 品质 均 得 
到 了 客户 的 高 度 评价 及 业界 的 充分 肯定 。 产 品 广泛 应 用 于 







































































健身 器 材 、 民 用 、 工 业 、 医 疗 、 通 信 、 安 防 、 照 明 、 电 力 
包子 等 领域 。 

公司 的 所 有 产品 均 已 通过 中 国 质量 认证 中 心 的 CQC、 
CCC 国内 系列 认证 ， 还 通过 了 GS/VDE、UL、CUL、CE、 
CB、PSE、SAA 、KC、BSMI、PSB 、 巴 西 等 国际 安 规 认 证 及 
能 效 认 证 。 本 公司 所 有 产品 均 符 合 ROSH 、REACH 、PAHS 
等 国际 环保 指令 ， 产 品 远 销 国 内 外 多 个 国家 和 地 区 。 

公司 在 杭州 、 广 东 、 上 海 等 地 设 有 驻 外 分 公司 或 办 事 
处 。 公 司 研 发 中 心 于 2015 年 6 月 取得 TUV-TMP 实验 室 资 
质 ， 具 有 CB 认证 权限 ,拥有 厂房 面积 51 亩 。 公 司 引 进 了 
先进 的 生产 设备 ， 包 括 5 台 韩 国 三 星 的 大 型 高 速 SMT 设备 ， 
8 台 无 铝 波 峰 焊接 机 ，40 台 注 塑 成 型 机 ，5 台 AI 自动 插件 
机 等 ， 同 时 在 生产 线 上 配 有 国内 外 极为 先进 的 全 套 综合 自 
动 化 测试 设备 。 
主要 产品 介绍 : 























































































































BB 通用 开关 电源 系列 


激光 电源 系列 本 一 


工控 电源 系列 








矛 牌 电子 产品 类 别 包括 ; 

1~600W 区 间 大 、 中 、 小 功率 用 于 室内 照明 、 户 外 照 
明 及 智能 控制 等 领域 的 LED 驱动 电源 。 

用 于 小 家 电 、 通 信 等 领域 的 开关 电源 ， 该 类 产品 涵盖 5 
~60W 系列 。 























灯具 系列 


了 
: 光 LED 驱动 电源 系列 














目前 ， 公 司 研 发 的 产品 基本 涵盖 了 国内 外 一 流 的 产品 ， 
它们 代表 了 当今 世界 电源 制造 的 一 流水 平 。 公 司 拥有 海归 
博士 后 、 博 士 领衔 的 研发 团队 组 成 的 产品 研发 中 心 ， 并 坚 
持 以 科技 为 先导 ， 与 各 大 高 校 保持 长 期 、 良 好 的 研发 合作 ， 
以 引进 吸收 国际 先进 技术 ， 建 立 严格 的 质量 控制 体系 。 在 
























































以 及 工控 电源 、 激 光电 源 、 医 疗 电 源 、 灯 具 、 移 动 电 
源 、 控 制 板 等 。 




















浙江 特 雷 斯 电子 科技 有 限 公司 














TRESS 

竺 Wi 

地 址 : 浙江 温州 市 乐清 柳 市 镇 排 岩 头 工 业 
邮编 : 325604 


电话 : 0577-61677775 
传真 : 0577-62715225 

邮箱 : tresstech@ tresstech. cn 

网 址 : www. tress-power. com 

简介 : 

特 雷 斯 专业 从 事 新 能 源 、 电 源 领 域 科研 、 开 发 、 生 产 、 
信息 及 服务 一 体 化 的 高 新 技术 企业 。 公 司 经 过 不 懈 努 力 ， 
以 品种 全 、 质 量 高 、 服 务 优 为 广大 客户 所 认可 ， 多 次 获得 
市 政府 “优秀 企业 ”、“ 先 进 企业 ”、“ 诚 信 民 营 企业 ”等 光 
荣 称号 。 
























































上 海 、 湖 北 分 别 建立 研发 设计 中 心 。 

公司 以 代理 分 销 的 经 营 方式 ， 以 多 层次 、 多 方式 开展 
“决战 终端 ”的 战略 。 特 雷 斯 以 优良 的 产品 品质 、 完 善 的 服 
务 体系 、 高 效 的 广告 策划 、 快 捷 的 物流 保障 ， 赢 得 了 越 来 
越 多 的 用 户 对 特 雷 斯 产品 的 支持 和 信赖 。 
主要 产品 介绍 : 

EPS 应 急电 源 、EPS 专用 首 变 嚣 、EPS 专用 变压器 、 太 
阳 能 /风能 并 网 逆 变 器 、 纯 正弦 波 逆 变 器 等 。 




































































浙江 榆 阳 电 子 有 限 公司 


力 


Cfophower 

地 址 : 浙江 省 桐乡 市 同 德 路 656 号 
邮编 : 314500 

电话 : 0573-89817002 

传真 : 0573-89817000 
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邮箱 : amberwang@ acepower. com. cn 
网 址 : www. linkpower. net. cn 
简介 : 

杭州 池 阳 电子 是 一 家 专业 从 事 电 源 适 配器 、LED 驱动 
及 照明 产品 研发 、 生 产 、 销 售 及 提供 技术 服务 的 整体 方案 
供应 商 。 公 司 于 2013 年 创建 LED 照明 产品 品牌 一 一 “ 菜 
区 

公司 LED 照明 产品 坚持 自主 创新 ， 力 求 通过 新 技术 的 
成 熟 应 用 推动 高 效 节 能 、 绿 色 环 保 照 明 产 品 的 快速 发 展 。 
以 向 客户 提供 节能 、 环 保 、 经 济 、 安 全 、 便 捷 的 综合 照明 
解决 方案 ， 为 用 户 提供 全 方位 专业 服务 。 公 司 高 亮度 半 导 
体 照明 产品 已 涵盖 专业 LED 工厂 照明 、 办 公 照 明 及 户外 照 
明 等 应 用 领域 。 

公司 拥有 一 文 配备 精良 的 高 素质 研发 队伍 ， 研 发 人 员 
由 专业 电源 适配器 设计 师 、LED 驱动 研发 工程 师 、 光 学 设 
计 工 程 师 及 工业 设计 工程 师 组 成 。 研 发 队伍 具备 快速 开发 
优质 、 性 价 比 高 的 电源 驱动 、LED 照明 产品 的 能 力 。 

公司 视 产品 品质 为 企业 的 生命 ， 产品 从 原材料 、 制 作 
过 程 至 最 终 产品 的 检验 均 经 过 严格 的 监控 和 检测 ， 以 确保 
提供 给 客户 高 品质 、 高 性 能 的 产品 。 
主要 产品 介绍 : 




























































































电 暖 被 
无 线 遥 控 直 流 电 暖 被 ， 与 传统 电热 毯 的 显著 区 别 是 低 
压 更 安全 ， 被 体 发 热线 触摸 不 到 ， 产 品 可 铺 可 盖 多 用 途 ， 












































GW-CRPS800 
电源 模块 参照 Intel CRPS 规范 设计 ; 支持 N+1 智能 匈 
余 、 热 插 拔 功能 ; 80Plus 铂金 效率 ; 尺寸 小 ，185mm * 


尺寸 多 样 化 。 


中 国 长 城 计 算 机 深圳 股份 有 限 公 司 
Great Wall I 
长 城 电 源 "YS 
中 国航 天 事业 合作 伙伴 


A COOPERATIVE PARTNER OF CHINA SPACE 


地 址 : 深圳 市 南山 区 科技 园 长 城 计算 机 大 厦 
邮编 : 518058 

电话 : 0755-26639997 

传真 : 0755-29519395 

邮箱 : yaokw@ greatwall. com. cn 














网 址 : www. greatwall. cn 
简介 : 





中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公司 成 立 于 1986 年 ， 注 








册 资 本 13. 2 亿 元 ，1997 年 在 深交 所 上 市 (简称 “长 城 电 
脑 ”， 股 票 代码 : 000066 ) ， 是 中 国电 子 信 息 产业 集团 有 限 
公司 通过 长 城 科技 股份 有 限 公 司 控股 的 骨干 企业 。 公 司 在 
深圳 市 南山 区 、 宝 安 区 、 龙 岗 区 、 广 西北 海 市 建 有 自己 的 






































研发、 生产 基地 ， 总 面积 达 128 万 平方 米 ， 拥 有 员工 达 
万 余人 。 
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公司 业务 涵盖 “计算 机 整 机 及 关键 零 部 件 、 信 息 安 全 





与 自主 可 控 产 品 、 云 计算 及 数据 存储 系统 、 新 兴 能 源 ” 等 
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在 全 球 显示 器 研发 制造 商 排名 前 列 、 全 球 第 三 大 液晶 电视 
研发 制造 商 、 国 内 计算 机 电源 研发 制造 商 排名 前 列 、 国 内 























领先 的 云 计算 解决 方案 提供 商 和 服务 商 。 


在 电源 领域 ,公司 自 1989 年 开始 从 事 开 关 电 源 的 生产 
制造 。 经 过 20 余年 的 积累 沉淀 ， 目 前 全 系列 产品 通过 CCC 
认证 ， 并 在 国内 电源 行业 中 率先 通过 了 IS09001 质量 体系 
认证 ， 荣 获 节 能 证 书 ， 同 时 长 城 电 源 也 是 中 国电 源 国家 标 
准 的 主要 起 草 单位 。 长 城 电源 凭借 优良 的 产品 质量 、 贴 心 








































































































的 服务 深 受 广大 消费 者 的 青睐 ， 牢 牢 占 据 国 内 近 35% 的 














中 


场 份额 ， 多 年 来 一 直 稳 居 国内 电源 品牌 前 列 。 其 产品 已 被 











方正 、 清 华 同方 、 清 华 紫 光 、 海 尔 、 神 舟 、 浪 湖 、 曙 光 
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联想 等 国内 外 著名 品牌 计算 机 所 选用 ， 产 品 远 销 欧美 、 日 





韩 等 国家 和 地 区 。 
主要 产品 介绍 : 











73. 5mm x* 40mm ; 支持 了 CA/PMBusl.2 通信 功能 ,同时 支持 


客户 自 定义 功能 需求 。 


“ 642 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





会 员 单 位 


广东 省 


TUV 南 德意志 集 


Choose certainty. 
Add value. 


广东 省 深圳 市 南山 区 南 头 关口 二 路 智 恒 战 略 新 兴 
12&13 栋 
邮编 : 518052 
电话 : 0755-33323274 
传真 : 0755-88285299 
邮箱 : esther. yao@ tuv-sud. cn 
网 址 : www. tuv-sud. cn 
简介 : 
TUV 南 德意志 集团 在 150 年 前 诞生 于 德国 ， 是 业内 领 
先 的 技术 服务 公司 ， 为 您 提供 资讯 、 检 验 、 测 试 、 专 家 指 
导 、 认 证 和 培训 服务 。 集 团 有 23 000 多 名 员工 遍及 全 球 
800 多 个 办 事 处 ， 着 力 为 您 提供 技术 、 体 系 和 实际 运作 中 的 
优化 服务 。 
TUV 南 德意志 集团 大 中 华 区 的 总 部 设 在 上 海 ， 其 主要 
| 州 、 深 圳 、 香 港 和 台北 ， 以 及 超过 
个 贯穿 整个 区 域 的 分 支 机 构 及 办 事 处 。TUV 南 德意志 集 
| 
练 有 素 的 工作 人 员 。 截 至 目前 为 止 ，TUYV 南 德意志 集团 大 
中 华 区 已 与 超过 20 000 家 公司 有 过 合作 ， 包 括 政府 机 构 、 
中 小 型 企业 和 跨国 公司 。 





































































































潮州 市 金刚 眼 电子 有 限 公 司 





地 址 : 广东 省 潮州 市 湘 桥 区 浮 陇 山 工 业 区 24 号 
邮编 : 521000 

电话 : 0768-2206660 

传真 : 0768-2201292 

邮箱 : jgykj888@ 163. com 

网 址 : www. jgykj. com 





潮州 市 金刚 眼 电子 有 限 公司 成 立 于 2001 年 ， 公 司 主 营 
品牌 : 金刚 眼 和 KKE 品牌 。 并 通过 了 3C 认证 、CE 认证 、 
FCC 认证 和 RoSH 认证 。 金 刚 眼 (KKE) 专业 从 事 监 控 摄 
像 机 电源 、 电 源 适 配器 、LED 灯 电 源 、 视 频 分 配器 及 监控 
周边 器 材 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 OEM 、ODM 服务 的 高 科技 
制造 商 。 

金刚 眼 (KKE) 以 “品质 第 一 、 诚 信 为 本 、 服 务 至 上 、 

























































































不 断 创新 、 共 创 双 赢 ” 为 经 营 理念 。 我 们 拥有 高 素质 的 研 
发 队伍 ， 创 新 能 力 强 ， 具 备 完善 友 记 二 半 志 订 二 。 拥有 一 
支 岗位 技能 精 、 质 量 意识 强 、 纪 律 性 好 的 生产 队伍 ， 为 生 
产 高 品质 的 产品 打下 良好 的 基础 。 

经 过 十 多 年 来 的 发 展 ， 我 们 积累 了 丰富 的 开发 经 验 和 
扎实 的 质量 基础 ， 如 今 拥有 厂房 总 面积 约 10 000m 的 生产 
基地 。 目 前 ， 公 司 产品 拥有 280 个 品种 。 

此 外 ， 公 司 拥有 280 名 的 生产 工人 ， 高 级 工程 师 3 名 、 
35 台 自 动 绕 线 机 、2 台大 型 精密 的 全 自动 贴 片 机 和 1 台 全 
自动 波峰 焊 焊锡 机 。 如 今 ， 公 司 日 产量 每 天 达到 25 000 个 
以 上 的 电源 、5 000 台 以 上 的 视频 分 配器 等 产品 。 

客户 是 企业 的 “上 帝 ”， 金 刚 眼 人 承诺 售后 及 时 和 准 
确 ， 金 刚 眼 人 有 信心 为 客户 提供 优质 、 优 价 的 产品 。 金 刚 
上 腿 (KKE) 产品 已 被 广泛 地 应 用 于 各 行 各 业 中 ， 在 国内 市 
场 和 国际 市 场 的 份额 不 断 增加 ， 包括 广东 、 沈 阳 、 上 海 、 
昆明 、 成 都 、 西 安 、 乌 鲁 木 齐 和 其 它 地 区 。 公 司 不 断 扩 大 
国际 市 场 ， 稳 步 在 中 东 、 东 南亚 、 东 欧 、 北 美和 其 它 地 区 
等 发 展 。 公 司 的 产品 深 受 客户 的 好 评 。 






























































































































































地 址 : 广东 省 东莞 市 南城 区 宏 远 路 22 号 
邮编 : 523087 

电话 : 0769-22414096 

传真 : 0769-22414097 

邮箱 : sj _ zhang@ decon. com. cn 


网 址 : www. decon. com. cn 
































广东 宏 远 集团 公司 电子 事业 部 成 员 单 位 一 一 东莞 宏 强 
电子 有 限 公 司 ， 是 一 家 以 研发 、 制 造 和 销售 铝 电 解 电容 器 
为 主 营 业务 的 大 型 港 资 企业 ， 公 司 年 产 12 亿 只 各 种 型 号 的 
电子 装置 用 高 品质 铝 电 解 电容 器 ; 扬州 宏 远 电 子 有 限 公司 
及 新 疆 西 部 宏 远 电子 有 限 公 司 是 原材料 化 成 铝 稍 的 生产 蔓 
地 ， 产 量 位 居中 国 大 陆 前 列 ， 其 产品 也 供应 其 它 电 容器 生 
产 商 ， 电 容器 材料 的 研发 能 力 实 现 了 产品 的 高 品质 和 高 可 
信 。 

公司 的 优势 : 

1) 多 元 化 且 完 整 的 产品 线 ， 覆 盖 了 所 有 形式 和 型 号 的 
铝 电 解 电容 器 ， 垂 直 整 合 的 营运 模式 使 产品 更 具 竞 争 优 势 。 

2) 中 国 高 分 子 化 学 专家 主管 研发 工作 ， 品 质 技术 主 管 
拥有 和 逾 40 年 电容 器 制造 的 理论 和 经 验 ， 长 期 与 国内 专科 学 
院 开展 合作 和 交流 ， 通 过 1S09001 和 正 CQ 认证 ， 整 个 运作 
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流程 导入 ERP 管理 。 

3) 全 面 采 用 符合 RoHS 规范 的 材料 ， 通 过 ISO14001 认 
证 成 为 绿色 企业 ， 为 创造 美好 的 生活 环境 贡献 一 分 力量 。 

4) 新 产品 试制 时 间 为 3 ~5 天 ， 正 常 交 货 时 间 为 7~15 
天 ,迅速 响应 的 全 方位 客户 服务 充分 体现 了 以 客 为 尊 的 服 
务 理 念 。 
真诚 希望 能 与 客户 携手 合作 ， 提 升 产 业 竞 争 力 ， 共 创 
美好 前 景 。 






































东莞 华兴 电器 有 限 公 司 


NH 


地 址 : 广东 省 东莞 市 清 溪 镇 三 中 金龙 工业 区 
邮编 : 523651 
电话 : 0769-82995698 
传真 : 0769-82995693 
邮箱 : info@ wahhing. com. hk 
网 址 : www. wahhing. com. hk 
简介 : 

东莞 华兴 电器 有 限 公司 创建 于 1997 年 ， 位 于 中 国 发 达 
的 制造 业 基地 一 一 广东 省 东莞 市 清 溪 镇 ， 占 地 面积 
110 000m ”,， 现 有 员工 1 500 余人 。 
本 公司 是 一 家 专业 从 事 电源 变压器 、 电 源 转 换 器 、 环 
狐 变 压 器 、 灌 注 型 变压器 、 开 关 电 源 和 充电 器 等 产品 ， 自 
主 研 发、 制造 和 销售 的 大 型 港 资 企 业 。 公 司 在 东莞 、 深 圳 、 
厦门 和 香港 建 有 多 家 生产 和 销售 基地 ， 奉 行 国际 化 的 品牌 
战略 ， 客 户 均 为 世界 著名 电器 制造 商 ， 如 : CASIO、PHIL- 
IPS、SONY 、iRobot、THOMSON 、PANASONIC 、OMRON 和 
SAMSUNG 等 。 


























































































































东莞 立 德 电子 有 限 公司 














® 
地 址 : 广东 省 东莞 市 塘 厦 镇 第 一 工业 区 
邮编 : 523710 


电话 : 0769-87937117 
邮箱 : galen. yu@ l-e-i. com 
网 址 : www. lei. com. tw 
简介 : 

东莞 立 德 电子 有 限 公司 位 于 东莞 市 塘 厦 镇 第 一 工业 区 ， 
公司 注册 资本 : 港币 8050 万 元 ， 员 工 总 人 数 近 4 000 人 。 
总 公司 于 2002 年 12 月 于 台北 交易 所 正式 公开 上 市 ， 全 球 
事业 处 分 布 在 10 个 不 同 的 地 点 遍及 6 个 国家 和 地 区 。 东 莞 
立 德 电 子 有 限 公 司 主要 生产 和 销售 变压器 、 三 相 变 压 器 、 
整流 器 、 充 电器 、 电 源 供应 器 、 半 导体 、 元 器 件 专用 材料 
〈 多 层 线路 板 ) 、 新 型 电子 元 器 件 〈 电 力 电子 器 件 : 电子 安 
定 髓 ， 不 间断 电源 ) 、 锂 离子 电池 、 数 字 放 声 设备 〈 激 光 唱 





























































































































包子 专用 设备 〈 电 源 供应 器 ， 电 磁 锁 ) 和 三 相 变 压 器 等 各 
类 电子 元 器 件 系列 产品 。 











东莞 市 金 河田 实业 有 限 公司 


地 址 : 广东 省 东莞 市 厚 街 镇 科技 工业 城 
邮编 : 523943 
电话 : 0769-85585691-8012 
传真 : 0769-85587456-8012 
邮箱 : iso@ goldenfield. com. cn 
网 址 : www. goldenfield. com. cn 
简介 : 

东莞 市 金 河田 实业 有 限 公司 成 立 于 1993 年 ， 是 一 家 集 
研发、 生产 、 销 售 和 服务 于 一 体 的 民营 高 新 技术 企业 。 主 
要 产品 有 电脑 机 箱 、 开 关 电 源 、 多 媒体 有 源 音 箱 、 键 盘 和 
鼠标 等 ， 是 国内 主要 的 “电脑 周边 设备 专业 制造 商 ” 之 一 。 
金 河田 是 国家 高 新 技术 企业 ， 是 中 国 优 秀 民营 科技 企 
业 、 广 东 省 民营 科技 企业 、 广 东 省 知识 产权 优势 企业 、 广 
东 省 创新 型 试点 企业 和 东莞 市 工业 龙头 企业 等 。 金 河田 公 
司 自主 品牌 “ 金 河 田 ” 商 标 是 中 国 驰 名 商标 和 广东 省 著名 
商标 ; 金 河 田 主导 产品 电脑 机 箱 、 开 关 电 源 和 多 媒体 有 源 
音箱 均 为 广东 省 名 牌 产品 。 
金 河田 产品 销售 和 服务 网 点 已 覆盖 全 国 各 大 中 城市 ， 
并 进入 了 韩国 、 印 度 、 俄 罗斯 、 阿 联 商 、 德 国 、 巴 西 和 澳 
大 利 亚 等 40 多 个 国家 和 地 区 。 







































































































































































东莞 市 锐 源 仪器 股份 有 限 公司 


证 





mee 

地 址 : 广东 省 东莞 松山 湖 高 新 技术 产业 开发 区 松 科 院 9 号 
楼 216 室 

邮编 : 523808 


电话 : 0769-22761001 
传真 : 0769-22761006 
邮箱 : sales@ dectech. cn 
网 址 : www. dectech. cn 
简介 : 

东莞 市 锐 源 仪器 股份 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 ， 多 年 以 
来 以 “ 厚 德 创新 ， 自 强 不 息 ” 为 宗旨 ， 以 强大 的 技术 力量 
为 依托 ， 专 业 从 事 FRIENDS A DECTECH 品牌 测试 系统 与 电 
子 仪器 的 研发 、 设 计 、 生 产 、 销 售 、 服 务 及 饭 金 的 设计 生 
产 ( 仪 器 机 箱 、 标 准 机 柜 (19”)， 以 及 世界 品牌 仪器 的 代 
理 与 服务 。 公 司 自 成 立 以 来 , 已 向 国内 企业 客户 提供 了 大 
量 的 测试 解决 方案 。 服 务 代表 性 企业 客户 有 台 达 电子 、 光 
宝 集 团 、 康 每 电子 、 三 星 电子 、 比 亚 迪 、TCL 集团 、 康 佳 


































































































机 ) 、 宽 带 接 和 人 网 通信 系统 设备 〈 网 络 卡 ) 、 交 换 设备 〈 交 
换 机 ) 、 高 端 路 由 器 〈 路 由 器 ) 、 数 字音 /视频 编译 码 设备 、 


























有 EE 子 、LG 电子 和 中 兴 通 讯 等 。 公 司 的 合作 伙伴 遍布 全 球 ， 
与 世界 著名 品牌 仪器 厂商 如 泰克 、 华 仪 、 太 平 洋 、 日 置 和 
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安捷伦 等 有 着 长 期 战略 合作 伙伴 关系 。 公 司 不 仅 有 电子 测 
量 仪器 的 销售 与 服务 上 的 长 期 优势 ， 同 时 公司 的 自动 测试 
系统 在 电源 行业 的 测试 领域 中 ， 还 为 用 户 提供 了 比较 完善 
的 测试 解决 方案 。 






































东莞 市 天 楠 光 电 科技 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 东莞 市 东城 区 上 桥 桥 浪 路 88 号 
邮编 : 523000 
电话 : 0769-22261313 
传真 : 0769-22451899 
邮箱 : hurz@ quanzhong. com 
网 址 : www. tn-dz. com/ home. asp 
简介 : 
东莞 市 天 楠 光 电 科 技 有 限 公 司 ， 成 立 于 2008 年 7 月， 
注册 资本 2 800 万 元 。 公 司 位 于 东莞 市 松山 湖 国家 高 新 技术 
产业 园区 ， 主 要 从 事 高 、 精 、 尖 智能 升降 设备 的 研发 、 生 
产 及 销售 。 
公司 作为 广东 省 民营 科技 企业 ， 秉 承 “ 企 业 为 主体 、 
市 场 为 导向 、 产 学 研 结 合 ”的 经 营 理念 ， 与 清华 大 学 、 东 
莞 电子 科技 大 学 电子 信息 工程 研究 院 合 作 ， 进 行 产 学 研 技 
术 联 合 攻关 ， 率 先 研 发 了 国内 军 警 民 多 用 途 智能 机 器 人 。 
它 是 一 种 能 负载 人 或 重 物 沿 着 绳索 快速 可 控 运 动 的 便携 式 
特种 升降 设备 。 以 15kg 自重 ， 可 提升 220kg 人 员 或 物品 沿 
绳索 自由 升降 。2011 年 被 认定 为 广东 省 高 新 科技 产品 ， 被 
广东 省 科技 厅 列 为 省 重点 产 学 研 项 目 之 一 ， 荣 获 了 多 项 国 
家 技术 发 明 专利 ， 通 过 了 国家 消防 装备 质量 监督 检测 中 心 
的 认证 ， 是 目前 国内 一 款 不 受 时 间 、 空 间 和 动力 等 因素 限 
制 的 便携 式 升 降 设备 。 可 广泛 适用 于 高 楼 救助 、 矿 井 救援 、 
野外 救援 、 海 上 救助 、 直 升 机 悬 降 、 电 力 网 架 及 桥梁 检测 
维修 等 诸多 领域 。 
未 来 公司 将 以 技术 研发 为 基础 ， 以 产品 产业 化 为 目标 ， 
推动 我 国 特种 装备 向 智能 化 和 高 端 化 发 展 。 
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东莞 市 友 美 电源 设备 有 限 公司 

如) 友 美 电源 设备 有 限 公 司 

wwmi WOOMI POWER TECH CO.,LTD. 

地 址 : 广东 省 东莞 市 宕 步 镇 钙 山 村 长 富 工业 区 兴 山 路 27 号 
邮编 : 523401 

电话 : 0769-88953166 

传真 : 0769-83239410 

邮箱 : hsk@ woomijn. com 





网 址 : www. woomijn. com 
简介 : 

东莞 市 友 美 电源 设备 有 限 公 司 是 专业 从 事 电 源 及 节能 
设备 研发 、 制 造 和 销售 的 综合 型 高 科技 企业 。 公 司 已 通过 
ISO9001: 2000 国际 质量 体系 认证 ， 是 中 国电 源 学 会 会 员 单 
位 、 中 国 节能 协会 理事 单位 。 公 司 系列 产品 在 国内 、 国 际 
上 获得 了 多 项 专利 和 中 国 节能 产品 认证 (CSC 认证 ) 。 公 司 
自主 研发 的 数控 式 路 灯节 能 控制 系统 荣获 广东 省 科技 进步 
一 等 奖 ， 并 被 授予 “广东 省 高 新 技术 企业 ”称号 。 





































































































在 IS09001: 2000 国际 质量 体系 认证 的 保障 下 ， 本 公司 
凭借 丰富 的 经 验 及 精湛 的 技术 制造 的 AVR 数控 式 稳 压 器 、 
智 正 型 SBW 稳 压 器 、 变 压 器 、 全 数字 化 UPS 不 间断 电源 、 
DC 直流 开关 电源 、 线 性 电源 和 调 压 器 等 特种 电源 产品 一 直 
深 受 广大 客户 的 青睐 。 

友 美 电源 设备 有 限 公司 的 产品 已 被 国防 科研 单位 指定 
为 供应 厂家 。 在 市 政 、 金 融 、 医 疗 、 铁 路 、 邮 电 和 广播 电 
视 等 需要 高 品质 电源 的 领域 都 有 相当 好 的 口碑 ， 并 多 次 获 
得 政府 部 门 颁发 的 嘉奖 。 

友 美 人 的 奋斗 目标 : 制造 中 国电 源 、 节 能 行业 领先 品 
牌 。 

友 美 人 的 企业 宗旨 : 诚信 、 创 新 、 服 务 、 共 说 。 





































































































佛山 市 宝 星 科技 发 展 有 限 公 司 


Fiostar 

地 址 : 广东 省 佛山 市 南海 区 罗 村 联 和 工业 西 二 区 石 碍 朗 大 
道 1 号 

邮编 : 528000 

电话 : 0757-81285481 

传真 : 0757-81285480 

邮箱 : info@ prostar-cn. com 





网 址 : www. prostar-cn. com 
简介 : 

佛山 市 宝 星 科技 发 展 有 限 公司 主要 从 事 不 间断 电源 
(UPS) 、 消 防 应 急电 源 (EPS) 、 专 用 逆 变 器 、 蓄 电池 等 电 
源 产 品 以 及 太阳 能 光伏 发 电 系统 ， 风 力 发 电 系统 等 可 再 生 
能 源 发 电 产 品 的 专业 设计 、 研 发 和 制造 。 公 司 自 主 运营 并 
全 权 负 责 Prostar 全 球 业 务 的 推广 和 服务 。 经 过 十 多 年 的 市 
场 开 拓 ， 佛 山 宝 星 科技 发 展 有 限 公 司 业 务 迅速 发 展 ， 销 售 、 
物流 和 服务 等 机 构 日 益 完 善 。 和 凭借 雄厚 的 技术 研发 实力 ， 
可 靠 的 产品 品质 ， 完 备 、 快 捷 及 高 效 的 售后 服务 ， 得 到 了 
国内 各 行业 用 户 的 一 致 肯定 和 好 评 ， 产 品 广泛 应 用 在 中 国 
的 政府 、 金 融 、 电 信 、 电 力 、 财 税 和 制造 等 系统 。2008 年 
北京 奥运 会 ，Prostar UPS 系统 相继 中 标 北 京 老 山 自行 车 场 
馆 、 五 棵 松 篮球 场馆 、 奥 林 匹 殉 公园 网 球 中 心 等 奥运 场馆 
项 目 ， 以 优质 、 可 靠 的 电力 安全 保护 系统 为 北京 奥运 会 
驾 护 航 。 佛 山 市 宝 星 科技 发 展 有 限 公 司 本 着 “以 专业 诚 奶 
的 态度 ， 造 世界 一 流 品 质 ” 目 标 为 己任 ， 坚 持 不 断 地 学 习 
和 勇于 创新 的 精神 ， 勇 攀 事 业 新 高 峰 。 







































































































































































































































































佛山 市 迪 智 电源 有 限 公司 


| 
近 智 电源 









































地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 容桂 容 里 天 富 来 国际 工业 城 二 
期 4 座 702 
邮编 : 528306 


电话 : 0757-26123605 
传真 : 0757-22905246 


第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “645 . 





邮箱 : dss@ dss-power. com dsspower@ 163. com 
网 址 : www. dss-power. com www. dsspower. com. cn 
简介 : 
佛山 市 迪 智 电源 有 限 公 司 是 一 家 专业 从 事 AC/DC、 
DCZDC 系列 开关 电源 研究 、 开 发 和 制造 的 高 新 技术 企业 ， 
公司 位 于 广东 省 佛山 市 顺德 区 ， 公 司 面 积 3 000 多 m , 拥 
有 专业 的 研发 队伍 ， 有 多 年 的 设计 研发 、 生 产 和 销售 经 
验 ， 可 以 灵活 高 效 地 根据 客户 的 要 求 为 客户 提供 全 面 的 电 
源 解 决 方案 ， 公 司 产品 类 型 包括 电源 适配器 、 各 种 电池 充 
电器 、 标 准 化 工业 电源 、RO 纯 水 机 变压器 、LED 防水 、 防 
雨 、LED 灯 条 电源 和 裸 版 型 电源 灯 等 ， 所 有 产品 经 过 全 电 
脑 测试 ，100% 满 负 载 老 化 ,广泛 应 用 于 显示 屏 、 净 水 融 、 
RO 纯 水 机 、 空 气 净 化 器 、 空 气 雾 化 器 、 香 营 机 、 邮 电 、 通 
信 、 电 力 、 仪 器 仪表 、 半 导体 制冷 制 热 、 医 疗 设备 、 监 控 
系统 及 铁路 信号 等 领域 。 

公司 推行 “8S” 管 理 ， 以 “质量 求生 存 、 效 率 求 发 
展 ” 为 宗旨 , “科技 领先 、 品 质 至 上 ”为 指导 的 方针 ， 率 先 
通过 了 ISO9001 国际 质量 认证 体系 ， 八 大 系列 产品 通过 3C、 
CE、CB、GS、TUV、PS 和 SAE 等 认证 ， 部 分 产品 正在 申 
请 UL 的 认证 。 

公司 在 北京 、 上 海 和 杭州 等 全 国 各 大 中 城市 建立 了 几 
上 个 销售 网 点 ， 建 立 了 完善 的 质量 跟踪 与 售后 服务 体系 ， 
能 快捷 、 周 到 地 为 客户 提供 全 方位 的 服务 。 公 司 总 部 以 及 
各 销售 网 点 保持 一 定量 的 标准 产品 库存 ， 能 及 时 地 满足 客 
户 的 需要 。 公 司 的 工程 师 在 了 解 客户 的 需求 后 ， 能 够 迅速 
提出 相应 的 电源 解决 方案 ， 为 客户 定制 出 特殊 规格 的 电 
源 。 











































































































































































































































































































































































































佛山 市 哥 迪 电子 


子 有 限 公司 
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地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 江 湾 二 路 34 号 
邮编 : 528000 

电话 : 0757-82724179 

传真 : 0757-82721428 

邮箱 : market02@ gedi-lighting. com 

网 址 : www. gedi-lighting. com 




















简介 : 
佛山 市 哥 迪 电子 有 限 公司 是 一 家 专门 从 事 照明 产品 研 
发 、 生 产 和 销售 的 综合 性 合资 企业 。 公 司 创办 于 1987 年 ， 











是 率先 进入 照明 行业 的 企业 之 一 。 
公司 一 直 信 奉 “ 以 质量 求生 存 ， 以 信誉 求 发 展 ， 以 管 
理 求 效益 ”的 管理 理念 。 在 充分 引进 吸收 国内 外 先进 技术 
的 基础 上 ， 公 司 不 断 与 国内 多 个 科研 机 构 交 流 合作 ， 使 技 
术 更 成 熟 ， 产 品 更 稳定 。 产 品 全 部 采用 高 品质 原 辅 材料 ， 
采用 先进 的 生产 设备 、 检 测 设备 及 仪器 ， 保 证 了 前 期 研发 
的 准确 性 和 先进 性 。 以 严格 的 生产 管理 体系 为 保障 ， 使 产 
品质 量 达 到 了 国际 先进 水 平 。 
公司 质量 管理 体系 顺利 通过 




















































































































了 TUYV 德国 莱茵 公司 的 




















ISO9000: 2001 认证 ,关键 产品 取得 了 VDE、UL、CUL、 
GS、SAA、TUV、CE 和 EMC 等 各 种 认证 。 

20 年 风雨 兼程 ， 公 司 一 路 走 来 ， 以 诚 立 商 ， 在 竞争 日 
益 激烈 的 电子 市 场 立 于 不 败 之 地 。 今 后， 公司 将 以 更 高 的 
效率 研发 新 产品 ， 以 更 大 的 诚意 谋求 与 海内 外 客户 的 合 
作 。 



























































佛山 市 汉 毅 电子 技术 有 限 公 司 

> 色 质 

Han Yi 

地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 岭南 大 道北 131 号 怕 桂 园 城市 
花园 南 区 3 座 28 楼 

邮编 : 528000 

电话 : 0757-63223916 

传真 : 0757-83835018 

邮箱 : hanny@ hanny. com. cn 

















网 址 : www. hanny. com. cn 
简介 : 
佛山 市 汉 毅 电脑 设备 有 限 公 司 ， 创 建 于 1997 年 ， 现 
生产 基地 5 处 ， 分 别 位 于 佛山 市 禅 城区 、 佛 山 市 顺德 区 陈 
村 镇 、 佛 山 市 顺德 区 伦 教 镇 、 东 莞 市 长 安 镇 和 江西 省 南昌 
市 。 现 有 员工 1 000 余人; 
公司 主导 产品 为 开关 电源 ， 开 关 电 源 年 产量 为 2000 万 












































































































































公司 拥有 高 速 插件 机 8 台 。 一 个 电磁 干扰 测量 室 。 拥 
有 波峰 焊 机 、 红 外 线 温度 测试 仪 、RoHS 光谱 扫描 仪 、 耐 压 






































































































































测试 仪 、 电 参数 测量 仪 、 高 频 示 波 器 、 漏 电流 测试 仪 、 唱 
体 管 多 功能 筛选 仪 和 数字 电 桥 等 一 大 批 电 子 电气 测量 设备 。 
公司 产品 全 部 为 自主 研发 ， 拥 有 自 有 知识 产权 ， 拥 
发 明 专 利 、 实 用 新 型 专利 30 余 件 。 
公司 产品 主要 用 于 电子 制冷 饮水 机 、 净 水 机 、 电 子 冰 
箱 、 超 声波 雾 化 器 和 数字 音响 等 领域 。 


公司 主要 客户 有 美的 水 家 电 、 沁 园 水 处 理 和 安吉 尔 等 。 
产品 同时 出 口 到 德国 、 荷 兰 、 美 国 和 日 本 等 发 达 国家 。 

公司 自 1999 年 以 来 ， 一 直 是 美的 优秀 供应 商 ， 同 时 多 
次 获得 泥 园 优秀 供应 商 、 质 量 优胜 奖 、 安 吉尔 优秀 供应 商 
和 质量 优胜 奖 等 荣誉 。 










































































佛山 市 凯 拓 电源 设备 有 限 公司 

Kaitop 

地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 张 槛 街道 大 富村 大 南 中 街 工 业 
楼 东 座 5 楼 

邮编 : 528000 

电话 : 0757-82662728 

传真 : 0757-82662727 

邮箱 : info@ kaitop. com 

网 址 : www. kaitop. com 











we 


佛山 市 凯 拓 电 源 设 备 有 限 公 司 是 美国 、 中 国 台 湾 和 大 





























“ 646 ”中国 电源 行 业 年 鉴 2016 

















陆 三 方 合作 的 专业 设计 、 制 造 不 间断 电源 (UPS) 和 全 密 
封 免 维护 电池 的 公司 ， 全 权 负 责 大 陆地 区 的 业务 推广 和 服 
务 。 公 司 主要 产品 有 在 线 式 UPS、 电 力 / 通 信 专 用 逆 变 电 
源 、 应 急电 源 EPS、 开 关 电 源 和 蓄电池 ,功率 容量 2 ~ 
400kVA 。 采 用 当今 世界 上 先进 的 IGBT 和 DSP 技术 ， 与 高 
性 能 CPU 芯片 和 智慧 型 、 远 程 监控 管理 软件 完美 结合 ，， 
广大 客户 提供 高 品质 的 电力 保障 ， 满 足 了 不 同 顾客 的 需求 。 
佛山 市 凯 拓 电源 设备 有 限 公 司 拥有 众多 经 验 丰富 的 工 
程 技 术 人 员 ， 全 员 经 过 专业 技术 培训 和 考核 。 公 司 通过 国 
际 ISO9001 国际 认证 联盟 Iqnet (世界 30 多 个 成 员 国 ) 认 
证 ， 严 格 、 细 致 的 品质 管理 ， 给 予 客户 极 大 的 信心 。 多 年 
来 ， 产品 不 断 出 口 到 欧美 、 中 东 和 东南 亚 等 地 区 。 佛 山 市 
凯 拓 电 源 设备 有 限 公 司 的 UPS 电源 已 广泛 应 用 于 机 关 、 公 
安 、 交 警 、 广 电 、 税 务 、 医 院 、 人 金融、 证券、 邮政、 电信、 
移动 、 电 力 、 石 化 、 机 场 、 铁 路 、 高 速 公 路 及 其 它 大 型 工 
矿 企 业 。 

“技术 巩固 、 技 术 创 新 、 服 务 至 上 、 价 格 合理 ”是 我 们 
与 客户 合作 的 基础 ， 也 是 我 们 对 客户 的 郑重 承诺 。 我 们 将 
不 断 通过 技术 创新 ， 给 更 多 的 用 户 创造 高 科技 带 来 的 效益 ， 
为 电源 事业 做 出 应 有 的 贡献 。 



























































































































































































































































佛山 市 力 迅 电子 有 限 公司 


Nefhon- 

地 址 : 广东 省 佛山 市 三 水 区 范 湖 工业 园 
邮编 : 528138 

电话 : 0757-87360282 

传真 : 0757-87360189 


网 址 : www. netion. com. cn 























简介 : 

力 迅 电 子 有 限 公司 成 立 于 2001 年 ， 公 司 位 于 佛山 市 三 
水 区 乐平 镇 范 湖 工 业 区 ， 总 资产 5 500 多 万 元 。 是 专注 于 电 
源 、 电 子 电力 及 新 能 源 电力 转换 领域 的 高 新 技术 企业 。 主 
营业 务 是 为 全 球 用 户 提 供 高 端的 电源 、 电 子 电 力 产品 和 全 

































































佛山 市 南海 区 平 洲 广 日 电子 机 械 有 限 公司 
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关上 日 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


电子 模 械 

广东 省 佛山 市 南海 区 平 洲 夏 西 工 业 区 一 路 3 号 
528251 

0757-87691200 

0757-86791244 

windingchina@ 126. com 














www. windingchina. com 








广 日 电子 机 械 有 限 公 司 是 中 国 环形 绕 线 机 械 制 造 商 之 
一 。 专 业 生 产 环形 变压器 绕 线 机 、 环 形 电感 线圈 绕 线 机 、 
稳 压 右 、 调 压 絮 专用 绕 线 机 、 和 矩形 绕 线 机 / 包 带 机 、 环 形 小 


























孔 包 带 机 、 电 力 变 压 器 绕 线 机 、FI 型 变压器 绕 线 机 、 环 形 
包 绝缘 胶带 机 以 及 环形 线圈 臣 数 / 臣 比 测量 仪 等 产品 。 

公司 已 通过 德国 TUV9001 (2000) 国际 质量 体系 ， 良 
好 的 品质 和 完善 的 售后 服务 说 得 了 众多 客户 的 支持 ， 产 品 
远 销 东南 亚 及 欧美 等 国家 和 地 区 。 





























佛山 市 南海 赛 威 科技 技术 有 限 公司 


[a 
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地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


® 
oiFirst 
广东 省 佛山 市 南海 区 桂城 深海 路 17 号 瀚 天 科技 城 A 
区 7 号 楼 6 楼 604 单元 
528200 
0757-81220912 
0757-81220912 


sales@ sifirsttech. com 











www. sifirsttech. com 





佛山 市 南海 赛 威 科技 技术 有 限 公司 成 立 于 2009 年 ， 是 


























套 电源 及 电力 转换 系统 集成 解决 方案 ， 产 品 涵盖 全 系列 不 
间断 电源 (UPS) ， 各 种 逆 变 电源 、 专 用 电源 、 蓄 电池 、 机 
房 监 控 系 统 、 机 房 温 控 系统 和 机 房 配 电 系 统 等 。 

公司 已 经 通过 ISO9001 国际 质量 体系 认证 、ISO14001 
国际 环境 体系 认证 和 OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 
认证 ， 多 个 系列 产品 荣获 中 国泰 尔 认 证 、 欧 洲 CE 认证 、 
ROHS 认证 、 美 国 UL 认证 和 FCC 认证 ， 取 得 了 国内 多 个 行 
业 入 围 进 网 许可 。 

公司 拥有 和 履 羡 全国 的 营销 网 络 和 专业 团队 ， 产 品 已 在 
以 下 政府 机 构 和 大 型 行业 成 功 中 标 、 和 人 围 或 采用 。 同 时 公 
司 承接 某 些 国际 知名 品牌 的 OEMZODM 制 任 务 ， 产品 畅销 
欧洲 、 美 洲 、 东 南亚 、 中 东 和 非洲 等 世界 各 地 。 
公司 秉承 “领先 的 技术 ， 钻 石 的 品质 ， 心 级 的 服务 ” 
的 理念 ， 以 “创新 不 断 ， 动 力 无 限 ”的 专业 精神 ， 致 力 成 
为 全 球 用 户 心目 中 可 信赖 的 “世界 领先 的 电源 专家 ”。 



































































































































由 佛山 市 南海 区 高 技术 产业 投资 有 限 公司 投资 的 佛山 市 集 
成 电路 设计 企业 。 公 司 总 部 位 于 佛山 市 南海 区 瀚 天 科技 城 ， 
在 上 海 设 有 研发 中 心 ， 深 圳 设 有 商务 中 心 ， 中 山 和 台湾 设 























有 办 








由 留美 博士 ,硕士 及 国内 半导体 资深 设计 专家 组 成 的 创 背 
型 精英 设计 团队 ， 他 们 曾 在 国内 外 著名 半 导 公 司 工作 十 和 


以 上 ， 


帮 处 。 业 务 覆 盖 全 国 ， 辆 射 全 球 。 赛 威 科技 拥有 一 支 














由 一 























有 具 有 广泛 的 理论 基础 和 丰富 的 实践 经 验 ， 在 模拟 与 








数字 混合 电路 芯片 设计 领域 里 领导 开发 出 多 款 世界 一 流 的 
芯片 产品 。 


佛山 市 顺德 区 冠 宇 达 电 源 有 限 公司 


BE 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 


@ 


R 











广东 省 佛山 市 顺德 区 伦 教 冲 涌 工业 
528308 
0757-27736306 
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传真 : 0757-27725706 

邮箱 : ouzhixiong@ 126. com 

网 址 : www. gve-cn. com 

简介 : 

佛山 市 顺德 区 冠 宇 达 电 源 有 限 公司 是 专业 生产 开关 电 
源 的 中 型 厂商 ， 工 厂 面积 12 000m  ， 员 工 500 多 人 , 月 产 
量 80 万 台 ， 品 种 多 (5 大 系列 : 电源 适配器 3 ~250W、 充 
电器 5 ~250W 、LED 电源 、 工 业内 置 电源 和 大 功率 电源 500 
~5 000W)， 产品 通过 UL、FCC、CCC、CE、GS、CB、 
PSE、KETI 和 SAA 等 认证 ， 产 品 三 年 质保 ,年 返修 率 小 于 
0. 1% ， 长 期 供 货 给 美的 、 格 力 和 海尔 等 各 大 企业 客户 。 









































































































































佛山 市 顺德 区 扬 洋 电子 有 限 公 司 


S 


























扬 洋 
地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 陈 村 工业 园 西区 广 隆 中 路 8 号 
邮编 : 528313 


电话 : 0757-23303066 
传真 : 0757-23303063 
邮箱 : sales@ umgz. com 
网 址 : www. umgz. com 
简介 : 
佛山 市 顺德 区 扬 洋 电子 有 限 公司 成 立 于 2002 年 ， 经 过 
10 多 年 的 努力 奋斗 ， 取 得 了 辉煌 的 业绩 。 公 司 设 有 电源 事 
业 部 和 电感 元 器 件 事 业 部 。 
电源 事业 部 致力 于 LED 驱动 电源 方案 的 提供 及 LED 驱 
动 电源 的 生产 与 销售 。 电 感 元 器 件 事业 部 专注 于 生产 高 频 
变压器 ， 滤 波 器 及 电感 类 等 产品 。 
公司 一 直 坚 持 “ 务 实 进取 ， 学 习 创 新 ， 团 队 合作 ， 注 
， 诚 实 守信 ， 互 相 尊重 ”的 经 营 理念 和 “客户 至 上 ， 
精益 求 精 ” 的 质量 方针 ， 充 分 发 挥 产业 链 的 优势 ， 以 专心 、 
专业 和 专注 的 精神 ， 致 力 于 向 社会 各 界 提供 环保 、 安 全 的 
LED 驱动 电源 及 电感 类 产品 。 
公司 拥有 精干 的 技术 团队 ， 先 进 的 自动 化 仪器 设备 ， 
完善 的 生产 和 检测 设备 ， 并 配备 了 可 靠 性 试验 设备 ， 为 产 
品 的 质量 保证 提供 了 坚实 的 基础 。 目 前 ， 已 通过 了 IS09001 
:2008 质量 管理 体系 认证 及 UL 绝缘 系统 认证 ， 全 部 产品 承 
诺 符合 欧盟 ROHS 指令 和 REACH 要 求 ， 部 分 产品 通过 了 
CQC、CE 等 认证 。 公 司 密切 与 各 大 高 校 及 研究 院 合 作 ， 以 
获得 最 大 的 技术 支持 。 
公司 坚持 质量 第 一 ， 
地 努力 ， 期 待 
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重 分 享 









































































































































言 誉 第 一 ， 服 务 第 一 ， 了 孜孜 不 伴 
与 广大 客户 一 道 追 求 卓越 ， 共 创 辉 煌 。 
































佛山 市 众 盘 电子 有 限 公 司 
4 众 盈 电子 


地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 张 楼 一 路 125 号 北 区 2 座 
邮编 : 528000 
电话 : 13726652787 




















传真 : 0757-82021699 
网 址 : www. svcpower. com. cn 
简介 : 

佛山 市 众 公 电子 有 限 公 司 建 立 于 2002 年 ， 现 有 生产 场 
地 16 000m ， 企 业 员 工 规 模 400 多 人 ,配置 3 套 全 自动 贴 
片 线 ; 十 多 套 自动 插件 设备 、ICT 线路 板 测试 设备 、ATE 整 
机 自动 测试 中 心 和 老化 车 间 等 为 所 有 产品 保驾 护航 。 公 司 
力求 出 品 精良 ， 精 益 求 精 。 

非凡 十 年 ， 专注 研发 ， 高 效 生 产 。 众 全 公司 已 经 从 一 
间 专 业 生 产后 备 式 UPS 的 工厂 暗 变 成 一 家 集中 、 小 功率 后 
备 式 UPS， 中、 大 功率 在 线 式 UPS 以 及 家 用 道 变 器 、 太 阳 
能 逆 变 器 和 稳 压 器 等 多 样 化 电源 产品 的 企业 ， 并 逐步 向 生 
活 类 电源 产品 方向 迈进 。 打 造 节 能 环保 产品 是 众 盘 公 司 的 
发 展 方向 。 公 司 在 积极 推广 自身 产品 的 同时 ， 为 全 球 客人 
提供 优质 的 OEM 服务 ， 为 客户 提供 高 质量 的 产品 和 极 具 竞 
争 力 的 价格 ， 赢 得 了 客户 的 信任 和 持续 的 订单 。 

“诚信 、 负 责 ” 是 公司 获得 持续 良好 口碑 的 基石 。 














































































































广东 创 电 科技 有 限 公司 


《0 CHADI 


地 址 : 广东 省 佛山 市 南海 区 瀚 天 科技 城 A7 号 楼 
邮编 : 528200 
电话 : 0757-86766288 
传真 : 0757-86766800 
邮箱 : liaohuil2@ 163. com 
网 址 : www. chadi. com. cn 
简介 : 
广东 创 电 科 技 有 限 公 司 成 立 于 1997 年 ， 是 国家 高 新 技 
术 企业 ， 原 名 广东 创 电 电源 有 限 公 司 ， 是 较 早 从 事 电源 系 
统 设备 研制 和 生产 的 专业 厂家 。2012 年 更 名 为 广东 创 电 科 
技 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 3 010 万 元 , 拥有 近 6 000m? 的 厂 
房 ， 员 工 120 人 ， 核 心 产品 为 UPS、EPS、LED 驱动 电源 和 
特种 电源 等 ， 特 色 产 品 是 大 功率 工业 级 UPS， 自 主 研发 的 
基于 双核 DSP 控制 的 UPS 单机 功率 可 达到 800kV . A， 可 
实现 10 台 宛 余 并 机 。 产 品 通 过 了 泰 尔 认证 、 节 能 认证 和 消 
防 认证 。 公 司 被 评定 为 南海 区 “ 雄 鹰 计划 重点 扶持 企业 ” 
“ 选 种 育苗 行动 重点 扶持 企业 ”和 “南海 区 科技 型 企业 ”。 
2014 年 ， 公 司 在 广东 省 高 新 区 股权 交易 中 心 挂 牌 。 公 司 高 
度 重 视 人 研发 ，2015 年 “广东 省 大 功率 智能 控制 电源 工程 技 
术 研 究 中 心 ”由 广东 省 科技 厅 批 准 在 公司 组 建 。 公 司 长 期 
与 华南 理工 大 学 、 广 东 工 业 大 学 等 高 校 合作 ， 目 前 专职 研 
发 工程 师 有 20 人 ， 发 明 及 实用 新 型 专利 20 余 件 。 
创 电 /Chadi 牌 电源 主要 应 用 于 轨道 交通 、 部 队 、 油 田 、 
公安 、 金 融 、 电 信 、 邮 政 、 广 电 和 医院 等 。 近 年 在 北京 地 
铁 、 天 津 地 铁 、 和 香港 地 铁 机 场 线 、 北 京 奥运 会 、 哈 尔 滨 志 
界 大 学 生 冬 运 会 、 上 海 世 博 会 、 空 军 空 管 和 海军 雷达 基地 
等 工程 中 多 次 中 标 ， 国 外 已 开拓 了 孟加拉 、 拉 美 、 中 东 、 
印尼 、 法 国 、 印 度 、 南 非 和 巴西 等 国家 和 地 区 的 市 场 。 
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广东 大 比特 资讯 广告 发 展 有 限 公司 
® 和 E We 
Big-Bit A 
地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 黄埔 大 道 西 染 园 街 36 号 2 楼 
邮编 : 510630 
电话 : 020-37880700 
传真 : 020-37880701 
邮箱 : isc@ big-bit. com 
网 址 : www. big-bit. 


al-sca. com 


























com www. globalsca. com www. glob- 


历经 12 的 创业 发 展 ， 大 比特 资讯 已 成 长 为 中 国电 子 制 
造 业 优秀 的 资讯 提供 商 。 

业务 范围 涉及 行业 门户 网 站 、 平 面 媒 体 宣传 、 市 场 调 
查 、 行 业 专题 研讨 会 策划 、 展 览 展示 和 人 力 资源 服务 等 一 
系列 围绕 中 国电 子 制造 业 提升 竞争 力 的 服务 举措 。 

大 比特 资讯 旗下 拥有 以 下 成 熟 媒体 : 大 比特 商务 网 
http: [www. big-bit com/ 、 磁 性 元 件 与 电源 网 http: // 
mag. big-bit com/、 半 导体 器 件 应 用 网 hitp: //ic. big- 
bit com/、 电 源 供应 器 网 http: [power big-bit com/、 传 
感 器 应 用 网 “http : /A/sensor. big-bit com/ 、 微 电机 世界 网 
http : //emotor. big-bit com/、 连 接 器 世界 网 http: // 
conn. big-bit com/、 中 国电 子 制造 人 才 网 www. emjob. com 
和 《磁性 元 件 与 电源 》 杂 志 (月 刊 ) 











































































































广东 丰 明 电子 科技 有 限 公 司 


BM 


地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 北海 镇 工业 园 环 镇 东 路 1 号 
邮编 : 528311 

电话 : 0757-26601282 18928664200 

传真 : 0757-23608828 

邮箱 : bmsales@ fm-cap. com 




















网 址 : www. bm-cap. com 




















东 丰 明 电 子 科技 有 限 公 司 是 一 家 2004 年 成 立 的 港 资 
企业 ， 济 发 达 的 珠江 三 角 洲 黄金 腹地 一 一 顺德 北海 
业 园 。 公 司 拥 有 现代 化 的 工业 生产 基地 ， 占 地 面积 3 万 
多 m ,设备 原 值 近 9 000 万 元 ， 总 投资 规模 过 亿 元 ， 员工 
共有 1 000 多 名 ， 电 容器 年 生产 产能 约 7 亿 只 。 公 司 后 续 还 
将 不 断 投资 完善 生产 设备 的 自动 化 、 技 术 更 新 及 提升 ， 力 
ee 
目前 ， 公 司 主要 生产 电力 电子 电容 、 交 直流 滤波 电容 、 
高 频 高 压 谐振 电容 、IGBT 吸收 电容 、CBB60、CBB61、 
CBB65 、CBB20 、CBB21 、CBB80 和 MKP-X2 型 金属 化 薄膜 







































































































































































前 列 。 

公司 已 经 获得 了 CQC、UL、CUL、TUV、VDE 和 CB 等 
多 项 国内 外 产品 认证 ， 通 过 丰 明 人 倾 力 打造 的 “BM” 商标 
容器 现 正 销 往 全 国 各 地 的 电机 、 电 器 制造 商 ， 远 销 东 南 
亚 、 非 洲 及 欧美 等 国 。 公 司 还 计划 专项 增资 实验 室 检测 硬 
件 的 扩充 与 完善 ， 建 立行 业内 具有 先进 水 平 的 产品 实验 室 。 

公司 以 “科技 、 品 质 、 环 保 ” 为 核心 , 秉承 “研发 的 
产品 市 场 满意 、 制 造 的 产品 我 们 满意 、 交 付 的 产品 顾客 满 
意 ”的 质量 方针 ， 以 “顾客 满意 ”为 宗旨 ， 坚 持 严格 的 质 
管理 ， 全 面 建 立 和 执行 I09001 国际 质量 管理 体系 和 
ISO14001 国际 环境 管理 体系 ， 现 已 发 展 成 为 品种 齐全 、 质 
量 可 靠 、 绿 色 环 保 、 技 术 先 进 和 配套 能 力 强 的 规模 性 企业 ， 
赢得 了 众多 合作 伙伴 的 一 致 好 评 ， 并 被 多 家 客户 评 为 优秀 
供应 商 。 

































































































































































广东 和 昌 电 业 集 团 有 限 公司 
OTD Hichain 





和 昌 集团 
广东 省 广州 市 黄埔 区 黄埔 东 路 1401 号 亚 纲 大 厦 1410 
室 

邮编 : 510530 


电话 : 020-62958188 
传真 : 020-62958882 
邮箱 : it@ hichain. com. cn 
网 址 : www. hichain. com. cn 
简介 : 
广东 和 昌 电 业 集团 有 限 公 司 (简称 和 昌 集 团 ) 是 一 家 
集 环保 PVC、 低 烟 无 卤 电 缆 料 、 铀 导体、 电线 电缆 、 成 套 
已 缆 及 电气 控制 设备 研发 、 制 造 、 销 售 和 服务 为 一 体 的 现 
上 化 高 新 技术 企业 ， 总 部 设 在 广州 黄埔 区 ， 生 产 基地 位 于 
肇庆 高 新 区 。 
产品 通过 中 国 3C、 德 国 VDE、 美 国 UL 和 CE 认证 ， 取 
得 1S09001: 2008 质量 管理 体系 、ISO10012: 2003 测量 管理 
体系 认证 和 IS014001 环保 认证 ， 符 合 欧盟 ROHS、REACH 
环保 标准 ， 广 泛 运用 于 电梯 、 通 信和 系统 、 轨 道 交 通 、 后 备 
有 源 、 数 控 机 床 和 医疗 设备 等 行业 ， 同 时 为 客户 提供 全 方 
位 的 低压 弱电 类 线 绕 整体 解决 方案 。 和 凭借 雄厚 的 资金 ， 精 
锐 的 管理 与 营销 团队 ， 坚 强 的 技术 后 盾 ， 完 善 的 服务 体系 
以 及 良好 的 用 户 信誉 ， 和 昌 立 足 于 国内 ,同时 不 失 时 机 地 
深入 拓展 国际 市 场 ， 倾 力 打造 行业 领先 品牌 ， 多 次 被 客户 
评 为 优秀 供应 商 、 优 秀 质 量 奖 ， 取 得 广东 省 著名 商标 、 先 
进 单位 等 荣誉 称号 。 和 昌 将 全 力 推 进 企 业 文化 建设 ， 进 一 
步 完 善 企 业 管理 ， 深 挖 内 部 潜力 ， 促 进 企业 与 员工 的 共同 
发 展 ， 树 百年 和 昌 以 回馈 社会 。 
集团 成 员 : 广州 市 和 昌 线 缆 有 限 公 司 、 
实业 有 限 公 司 和 中 乔 (香港 ) 有 限 公 司 。 






























































































































































































































































後 庆 中 乔 电 气 

















电容 器 ， 产 品 广泛 应 用 于 各 类 电子 设备 、 变 频 器 、 电 源 、 
光伏 风电 新 能 源 行业 、 工 业 感 应 加 热 设 备 、 照 明灯 具 、 空 
调 器 、 电 冰箱 、 洗 衣 机 和 电磁 炉 等 家 用 电器 及 电力 系统 中 。 
其 中 ， 风 扇 用 电容 器 、 空 调 风 机 用 电容 器 和 电磁 炉 专 用 电 


容器 三 大 主导 产品 的 产销 量 连续 领先 业界 多 年 ， 稳 居 全 国 



















































































广东 金华 达 电子 有 限 公司 
[多 毕 这 























































































































































































































































































































































































































































































































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “649 
地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 策 下 涌 东 路 大 地 工业 区 C 栋 5$ 士 后 创新 实践 基地 ， 拥 有 业界 完整 的 电子 线路 和 电线 电缆 
楼 连接 器 生产 系统 ， 以 及 保障 研发 、 生 产 、 检 验 、 电 子 线路 、 
邮编 : 510665 整 机 特性 和 环境 可 靠 性 试验 所 需 的 专业 精密 仪器 设备 ， 打 
电话 : 020-38240010 造 了 高 效 可 靠 的 供应 链 系统 。 
传真 : 020-38259275 广东 乐 科 以 “品质 、 诚 信 、 奉 献 、 团 队 ” 的 核心 价值 
邮箱 : 13922298699@ 139. com 观 为 行为 准则 ， 以 市 场 为 导向 ， 以 服务 为 宗旨 ， 开 展 售 前 、 
网 址 : www. 020k. net 售 中 和 售后 一 体 化 业务 ， 努 力 为 客户 提供 更 专业 ， 更 快捷 ， 
简介 : 更 满意 的 服务 。 
广东 金华 达 电子 有 限 公 司 成 立 于 1995 年 7 月 ， 总 部 设 
于 中 国 广州 市 ， 是 一 家 中 外 技术 合作 高 新 科技 企业 ， 主要 ”广东 省 佛山 科 星 电子 有 限 公 司 
从 事 通 信和 电源 、 电 力 电源 和 汽车 照明 电源 等 ， 防 雷 配 电 设 @ 
备 研发 、 生 产 、 销 售 和 工程 设计 施工 等 业务 。 公 司 自 成 立 | 本 4 KVR 
以 来 致力 于 打造 “金华 达 ” 品 牌 ， 严格 执行 “技术 领先 ， 2 re 洒 下 局 
质量 可 每 ， 服 务 满意 ， 客 户 至 上 ” 经 过 近年 oe | 
并 入 金华 达 通 信 、 
区 人 传真 : 0757-81285189 
了 三 大 客户 信赖。 邮箱 : ler@ kestar. com. cn 
2003 年 金华 达 与 欧洲 企业 合作 共同 开发 了 高 级 时 尚 车 ee 
灯 系 列 一 一 ee 简介 ， 
De 广东 省 佛山 科 星 电子 有 限 公司 是 一 家 大 型 开发 、 生 产 
气 车 灯 系 列 的 各 项 技术 指标 及 品质 达 国 际 中 高 、 国 内 领先 0 Sn 
地 位 ， 并 符合 ECE R98 的 近 光 配 光 性 能 要 求 。 为 国内 车 灯 信友 妇 所 你 饼 下 委 电 朋 融 Varistor) 、SPD 浪 洒 各 制 扩 融 
的 革命 注 人 了 新 的 活力 。 产 品 热 销 海 内 外 ， 并 已 在 全 国 大 。 各 防 入 7 品 等 保 扩 元 短 秆 的 专业 企业 。 公司 通过 了 S09001 
部 分 地 区 拥有 销售 、 服 务 网 络 。 质量 管理 体系 和 ISO14001 环境 管理 体系 认证 。 全 系列 产品 
通过 UL、CE、VDE 和 CSA 等 多 项 国际 安全 认证 。 公 司 产 
、 > 品类 型 丰富 ， 应 用 广泛 ， 主 要 产品 有 MYG 通用 型 压 敏 电 
i 阻 、MYL 防 雷 型 压 敏 电阻 、MYE 高 负载 型 压 敏 电 阻 、MYP 
高 能 压 敏 电阻 银 片 、TMOV、MYN 以 及 拥有 独立 知识 产权 


地 址 : ] 


园 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 








东 省 东莞 市 





塘 厦 镇 科 苑 城 鹿苑 路 168 号 乐 科 工业 





523718 
0769-87289666 
0769-87288518 
sales@ dgleke. com 


www. lekeups. com www. leke. com. cn 

















制造 、 
技术 的 
主流 产 











东 乐 科 电 力 电 子 技术 有 限 公司 〈 原 东莞 市 乐 科 电子 








j 限 公司 ) 是 一 家 专业 从 事 电源 系统 和 电力 电子 设备 研发 、 


























销售 和 服务 的 高 新 技术 企业 ， 专 注 于 电力 电子 前 沿 
研究 与 应 用 ， 以 绿色 节能 模块 化 UPS 不 间断 电源 为 
品 和 研究 方向 ， 致 力 于 为 客户 提供 完善 的 电源 产品 



































和 解决 方案 。 





广东 乐 科 
成 为 技术 领先 的 


ISO900 


系 认证 ， 
业 ”“ 广 东 省 高 











电力 电子 公司 自 1997 年 成 立 以 来 , 一直 朝 着 
创新 型 企业 目标 不 断 迈 进 。 通 过 了 
质量 体系 认证 ，ISO14001: 2004 环境 管理 体 
获得 了 20 余 项 国家 专利 及 “东莞 市 民营 科技 企 
新 技术 企业 ”“ 广 东 省 守 合 同 重信 用 企业 ” 























1—2008 




















等 资质 
组 建 了 








认定 。 拥 有 20 000m 的 自主 厂房 和 1 500 名 员工 ， 
一 支 由 博士 带领 的 500 余人 的 技术 团队 ， 组 建 了 博 

















的 SPD 防 雷 装置 器 件 科 
上 文化 程度 的 技术 人 员 数 十 人 ， 
作 数 年 到 几 十 年 的 多 名 高 级 

















公司 技术 力量 雄厚 ， 拥 有 本 科 以 
其 中 有 从 事 本 行业 研究 工 
只 称 人 员 及 硕士 以 上 研究 人 员 。 

















于 o 


























企业 的 品牌 在 市 场 上 有 着 良好 的 美誉 度 ， 国 内 外 有 较为 完 
善 的 市 场 网 络 和 客户 群体 。 
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Samyange 
三 扬 股份 @ 全 全 全 







































































地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 勒 流 街道 富安 工业 区 30-3 号 
邮编 : 528322 
电话 : 0757-25563570 
传真 : 0757-25566961 
邮箱 : sales@ samyang. cc 
网 址 : www. samyang. cc www. kingsunny. com 
简介 : 
广东 顺德 三 扬 科 技 股 份 有 限 公司 〈 原 广东 金 顺 怡 科技 
有 限 公 司 ) ， 经 过 多 年 的 市 场 息 研 ， 如 今 ， 其 三 大 类 型 产品 
电源 设备 、 电 镀 生 产 线 和 拉链 机 械 设备 涵盖 电力 电子 
整流 、 电 镀 行 业 和 金属 拉链 行业 ， 在 业内 树 起 品牌 ， 形 成 
口碑 。 
通信 电源 产品 凭借 过 硬 的 品质 长 期 服务 于 公安 、 三 防 、 



































“ 650 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 








消防 和 远洋 通信 等 领域 ， 市 场 覆 盖 全 国 各 地 ， 电 镀 电 源 产 
品 在 表面 处 理 行业 享有 高 效 、 节 能 和 质量 稳定 的 赞誉 。 全 
自动 电镀 生产 线 广泛 应 用 于 五 金 、 塑 胶 、 线 路 板 和 电子 电 
疫 等 行业 ; 全 自动 电镀 生产 线 、 半 自动 电镀 生产 线 、 手 动 
电镀 线 和 废气 处 理 系 统 等 产品 均 可 根据 客户 要 求 设 计 、 制 
造 ， 并 提供 整 三 交 付 服务 。 拉 链 机 械 设备 应 用 在 金属 拉链 
生产 的 企业 ， 下 游 配套 服装 业 、 箱 包 业 和 体育 用 品 业 的 产 
品 ， 产 品 较 国外 进口 设备 具有 极 强 的 价格 优势 ， 是 同类 进 
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510460 
020-26261623 
020-26261285 


www. gtmbu. c 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
网 址 : 
简介 : 











州 东芝 
高 新 技术 企业 、 


并 











白云 獒 机 电力 
广东 省 自主 创 


om. cn 























电子 有 限 公 司 被 认定 为 广东 省 
新 示范 企业 、 广 州 市 安全 生 























产 标准 化 达标 企业 和 广州 市 清洁 生产 企业 。 交 











口 设 备 的 首选 替代 品 。 
三 大 产品 ， 三 箭 齐 发 ， 源 于 强大 的 创新 能 力 。 公 司 历 
来 重视 产品 信息 化 、 自 动 化 和 智能 化 的 研发 ， 在 微 电 子 技 


术 与 精密 机 械 制 造 领域 具有 多 年 行业 经 验 ， 设 立 有 工程 技 
术 研 发 中 心 ， 获 得 多 项 国家 专利 。 优 良 的 品质 ， 精 湛 的 工 
ee int 优惠 的 价格 ， 现 代 化 的 管理 是 三 扬 

份 公司 对 客户 的 保证 。 






































广州 安 的 电子 技术 有 限 公 司 


| SAFTTY | 这 ErRoNc TECHNOLOGY 


地 址 : 广东 省 广州 市 番 帅 区 新 造 镇 海景 路 石 角 咀 街 4 号 2 
楼 

: 511436 

: 020-34826856 

: 020-62351066-807 

箱 : 2850173608@ qq. com 


: www. saftty. com 











1999 年 安 的 成 立 于 香港 港 岛 北角 ，2004 年 在 广州 设立 
办 事 处 ，2008 年 成 立 广州 安 的 电子 技术 有 限 公 司 ， 同 年 在 
























































扬州 投资 设立 工厂 ，2011 年 在 看 帅 新 造 设立 新 工厂 ，2013 
年 在 扬州 建立 生产 二 厂 。 公 司 是 中 国家 用 自动 控制 器 标准 























技术 委员 会 委员 企业 ， 拥 有 十 多 项 国家 专利 。 




































































公司 主要 研发 生产 销售 各 类 热 保护 器 、 温 控 开 关 ， 产 
品 广泛 应 用 于 电动 机 、 水 和 泵 、 风 机 、 散 热风 扇 、 电 源 、 电 
焊 机 、 变 压 器 ， 照 明 设备 和 家 用 电器 电 加 热 产 品 的 过 电流 、 
过 热 保 护 领 域 。 





公司 在 广州 设 有 研发 试验 室 ， 拥 有 多 名 有 着 十 多 年 研 
发 生产 经 验 的 工程 师 和 管理 技术 人 才 。 

公司 旨 在 提供 安全 可 靠 的 产品 ,严格 按照 IS09001 质 
量 体 系 进行 品质 管理 ， 产 品 通过 CQC、UL、TUV 和 VDE 认 
证 。 

公司 为 客户 提供 高 效 、 专 业 的 服务 ， 当 天 必须 发 样 ， 
定制 样品 3 ~5 天 内 发 出 ; 销售 部 配 有 技术 支持 人 员 ， 能 
时 为 客户 提供 选 型 、 使 用 和 测试 等 方面 的 技术 支持 。 不 设 
最 小 订单 量 ， 提 供 定制 化 服务 ， 切 实 满足 客户 要 求 。 
















































































广州 东芝 和 白云 菱 机 电力 电子 有 限 公司 


GIMBU 


地 址 : 广东 省 广州 市 白云 区 江 高 镇 神山 管 








理 区 大 岭南 路 18 








市 白云 区 促进 专利 授权 奖 二 等 奖 、 























三 等 奖 ， 中国 质量 评价 


协会 科技 创新 产品 优秀 奖 。 


公司 建 有 


| 东 省 电力 电源 及 变频 调 速 装置 工程 技术 人 研 
































究 中 心 、 广 州 





高 低压 














源 工程 技术 研究 开发 中 心 。 先 后 














承担 了 广东 省 教育 音 
结合 项 目 、 广 州 市 
人 研究 项 目 、“6. 6kV 
“高 效 节 能 型 高 压 变 
和 白云 区 “10kV 大 
撑 项 目 。 
公司 拥 












































计算 机 软件 著作 权 1 件 ; 
| 技术 条 件 及 安全 要 求 》( GBAT 19826 一 2014) 标准 修订 、 


























审定 。 








I 实用 间 


“变电站 交 直 流 一 体 化 电源 ” 产 学 研 
“起 重 机 用 变频 器 ”产业 关键 共性 技术 
高 压 ICBT 变频 器 ”科技 攻关 计划 项 目 、 
频 璐 产业 化 ”专利 技术 产业 化 示范 项 目 
容量 高 压 ICBT 变频 器 产业 化 ”科技 支 

















所 型 专利 32 件 ， 外 观 设 计 专 利 14 件 ， 
参加 《电力 工程 直流 电源 设备 通 














“变电站 交 直 流 一 体 化 电源 ”被 确认 为 广东 省 科学 技术 






























































成 果 ,“6. 6kV 高 压 IGBT 变频 器 ”被 确认 为 广州 市 科学 技 
术 成 果 , “高压 IGBT 变频 器 ”“ 微 机 控制 高 频 开关 直流 电 
源 柜 ”被 认定 为 广东 省 新 技术 产品 ，“ 高 压 ICBT 变频 器 ” 
被 认定 为 广东 省 自主 创新 产品 。 

广州 广 日 电气 设备 有 限 公司 

EFG 信州/ 日 电 扩 设备 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 ) 州 市 番 昌 区 石 楼 镇 国贸 大 道 南 636 号 之 五 
邮编 : 511447 

电话 : 020-84654222 

传真 : 020-84654898 

邮箱 : te@ efg. cn 

网 址 : www. efg. cn 

简介 : 





Ne 


州 广 日 电气 设备 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 10 月 ， 是 
广州 广 日 股份 旗下 一 





家 台 港 澳 与 境内 合资 的 国有 控股 企业 。 


























公司 作为 广东 省 高 新 技术 企业 ， 拥 有 总 面积 约 6 万 m 的 现 





代 化 厂房 和 花园 式 的 工业 园区 。 此 外 ， 





公司 还 在 上 海 青浦 、 














天 津 北辰 、 广 州 大 石 、 广 州 东 团 、 成 都 郭 县 和 广州 从 化 设 
立 了 分 公司 和 生产 基地 。 


公司 建 有 先进 的 自动 化 生 
国内 一 流 的 大 型 配 光 实验 室 


车 间 、 
体系 和 一 
办 公 和 ERP 系统 管 











系列 先进 


理 以 及 制度 化 、 














产 线 、SMT 防 尘 防 静电 生产 
善 的 产品 质量 检测 
的 试验 设备 。 公司 全 面 实行 无 纸 化 绿色 
规范 化 与 人 性 化 管理 。 















































公司 集 研发 、 











生产 于 一 体 ， 主 要 产品 包括 
产品 、LED 照明 类 产品 、 





电梯 配件 类 
矿 用 类 产品 以 及 电子 类 产品 ,其 























第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “651 . 























中 电源 类 产品 作为 电子 类 产品 的 重要 组 成 部 分 ， 在 公司 有 
一 个 专业 的 、 高 素质 的 开发 团队 。 公 司 开 发 的 电源 产品 包 
括 LED 驱动 电源 、 工 业 电 源 以 及 其 它 各 类 客户 定制 电源 。 
公司 以 “顾客 至 上 ,精益求精 ; 诚信 和 企业， 服务 百年 ” 
作为 质量 方针 ， 一 直 保 持 着 良好 的 市 场 信誉 和 行业 领先 地 
位 ， 并 连续 数 年 被 选 为 日 立 电梯 、 奥 的 斯 电梯 、 广 日 电梯 
及 约克 空调 等 知名 企业 的 主要 供应 商 和 长 期 合作 伙伴 。 通 
过 了 德国 莱茵 TUV 认证 审核 ， 并 获得 IS09001 、ISO14001 
和 OHSAS18001 国际 质量 认证 体系 证 书 ， 优 质 的 产品 和 和 良 
好 的 售后 服务 得 到 社会 各 界 的 一 致 认可 和 好 评 ， 公 司 也 因 
NS 2 
究 





























































































































































































































开发 中 心 和 AAAA 级 标准 化 良好 行为 企业 等 来 。 

“诚信 和 企业、 服务 百年 ”是 公司 的 宗旨 ， 公 司 将 以 优质 
的 产品 ， 良 好 的 服务 来 回馈 广大 客户 的 信赖 和 支持 ， 迈 向 
更 广阔 的 市 场 。 




















广州 汉 铭 通信 科技 有 限 公 司 


物 ff HanMing 
Communication 
址 : 


广东 省 广州 市 天 河 区 长 福 路 217 号 长 兴 智 汇 商 务 中 
人 

邮编 : 510665 

电话 : 020-38259019 38383476 

传真 : 020-38259723 

邮箱 : hmdanae _ yan@ 126. com 





地 





网 址 : www. gzhanming. com 
简介 : 

广州 汉 铭 通信 科技 有 限 公司 成 立 于 2003 年 ， 公 司 总 部 
位 于 广州 市 天 河 区 智 汇 软件 园 ， 生 产 基地 设 在 广州 市 花 都 
色 空 港 工业 区 。 是 一 家 专业 从 事 定 制 化 通信 机 柜 开 发 、 生 
产 、 销 售 和 服务 的 民营 高 新 技术 企业 。 公 司 拥有 完全 知识 
产权 ， 自 主 研 发 生产 的 户外 通信 一 体 化 机 柜 广 泛 应 用 于 中 
国电 信 、 中 国 移动 、 中 国联 通 和 中 国 铁塔 的 基站 建设 ， 是 
广东 省 通信 基础 设施 产业 联盟 首 批 会 员 单位 。 

公司 在 华南 地 区 建立 了 完善 的 销售 渠道 和 服务 网 络 ， 
在 北京 设 有 办 事 处 ,与 中 国电 信 、 中 国联 通 和 中 国 移动 三 
大 运营 商 以 及 中 国 铁塔 建立 了 稳定 信赖 的 长 期 合作 关系 ， 
是 中 达 电 通 、 艾 默 生 、 海 信和 日 立 等 知名 企业 的 重要 合作 
伙伴 


























































































































































































































































































































公司 坚持 以 客户 为 中 心 ， 一 贯 奉行 “崇尚 目标 ， 诚 信 
立业 ”的 企业 宗旨 。 全 面 的 品质 保证 ， 完 善 的 售后 服务 是 
公司 郑重 的 承诺 。 公 司 通过 建立 企业 社会 责任 长 效 机 制 ， 
为 客户 创造 最 大 价值 ， 倡 导 员 工 团 结 协作 ， 尊 崇敬 业 创新 
的 精神 ， 使 企业 成 为 阳光 企业 。 公 司 将 竭诚 为 广大 用 户 服 
务 ， 做 用 户 最 可 靠 的 合用 伙伴 。 

@ 用 智 医 积累 财富 ， 用 财富 去 实现 利他 事业 ， 是 汉 狗 
的 精神 。 
@ 不 予 不 取 是 汉 铭 的 原则 ; 让 公司 的 伙伴 都 成 为 真正 

















































































































的 启 家 ， 这 是 汉 铭 的 责 和 有 
@ 弘扬 这 种 精神 ， 
汉 铭 的 使 命 PH o 





工 o 


坚持 这 








页 原则 ， 


广州 华工 科技 开发 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 五 山 华 南 型 








邮编 : 510641 

电话 : 020-85511281 
传真 : 020-85511287 
邮箱 : gqgong@ 32163. c 
网 址 : www. 32163. com 
简介 : 


广州 华工 科技 开发 


民 所 有 制 企 业 ， 承 办 学 校 





om 


完成 这 份 责任 ， 是 


工大 学 内 





有 限 公司 是 直属 华南 理工 大 学 的 全 





等 对 外 业务 ， 是 对 外 进行 技术 开 
具有 法 人 资格 。 


实行 科 、 工 、 贸 结合 ， 
来 ,率先 引进 国外 先进 




















用 技术 交流 会 ， 为 各 单 


























的 电力 











电机 公司 上 











的 科研 成 果 项 目 转让 ， 技 术 服务 
发 和 成 果 转 化 的 重要 窗口 ， 
公司 自 1986 年 以 
电子 器 件 。 特 别 自 1992 年 3 
j 以来， 本 公司 作为 日 本 富士 电机 公司 功率 半导体 器 件 中 
国 代 理 ， 多 次 与 日 本 富士 














工程 技术 人 员 组 织 应 


位 提供 了 大 量 的 技术 资料 和 应 用 技 
术 ， 并 为 各 生产 厂家 和 科研 单位 提供 了 大 量 的 富士 电机 电 























力 电子 器 件 ， 对 促进 电 





























向 国内 高 等 院 校 、 研 究 
公司 最 新 器 件 和 技术 。 








力 电子 技术 的 发 展 

公司 是 日 本 富士 电机 电子 设备 技术 株 双 
体 件 中 国 代理 、 日 本 日 立 AIC 有 限 公 司 
日 本 三 社 电 机 株式 会 社 整流 模块 代理 
经 营 日 本 等 国外 的 先进 




















院 及 国 





























故 出 积极 的 贡献 。 
会 社 功 率 半 导 
电容 器 中 国 代理 和 
E。 公 司 引 进 、 开 发 和 

















内 变频 器 归 





电力 电子 元 絮 件 和 市 











装置 ， 积 极 























E 产 企业 推介 上 述 














件 丝 为 原 厂 定购 ， 质 量 


价格 低 ” 的 宗旨 为 广大 





保证 。 

















广州 健 特 电 子 有 限 公司 


地 址 : 广东 省 广州 市 
邮编 : 510730 

电话 : 020-32029926 
传真 : 020-32029929 





经 济 技术 


邮箱 : sales@ jetekcn. com 


网 址 : www. jetekps. com 


简介 : 











广州 健 特 电 子 有 限 公 


， 成 立 于 2008 年 ， 拥 有 





ee 家 集 人 研发 、 
[、 铁 路 、 





和 销售 为 一 体 的 企业 。 


公司 实力 雄厚 ， 重 守 
始终 保持 “ 








用 户 提供 优质 服务 。 


开发 区 科技 园 








产品 | 





广泛 应 月 








日 本 





F 军 了 


言 誉 ， 每 种 元 


“库存 多 、 交 货 


4 栋 2-6 楼 














民风 
成 


设计 








电力 、 


虹 





船舶 、 医 疗 、 通 信和 自控 等 领域 。 各 系列 产品 以 其 出 众 的 








高 可 靠 性 、 高 稳定 性 及 高 怕 


喜爱 。 





E 价 比 的 特点 深 受 各 行业 客户 的 


健 特 人 有 着 坚韧 不 拔 、 不 屈 不 挠 的 钻研 精神 ， 多 年 来 
致力 于 磁 电 隔 离 技术 和 产品 的 研发 与 应 用 ， 























质 的 DCZDC 系列 产品 ， 公 





并 创造 了 高 品 





\ 司 是 国内 少数 同时 具有 塑封 、 灌 























封 和 包 封 的 电源 厂家 ; 同时 具有 微 点 焊 、 
制 系统 的 电源 1/ 家 之 一 。 与 此 同时 ， 





生产 和 车 间 温 湿度 控 























激光 打 标 、 无 铅 





“ 652 ， 中国 电源 行 业 年 鉴 2016 





公司 通过 了 ISO9001: 2008 质量 管理 体系 认证 、ISO14001 一 
2004 环境 管理 体系 认证 。 随 着 各 项 标准 的 完善 ， 广 州 健 特 
已 成 为 中 国电 源 模 块 研发 制造 技术 与 诚信 方面 值得 信赖 的 
公司 之 一 。 

广州 健 特 以 “技术 创新 、 质 量 第 一 ”为 公司 理念 ， 以 
“诚信 为 本 、 用 户 至 上 ”为 原则 ， 不 断 为 客户 推出 高 端 技术 
产品 。“ 制 造 业 的 使 命 是 一 切 以 客户 的 需求 为 导向 ， 为 客户 
提供 好 的 产品 ， 以 优良 的 品质 及 快速 负责 的 工作 热忱 来 获 
取 客 户 的 信赖 和 支持 ， 为 公司 创造 利润 奠定 基石 ， 建 立 开 
创 永 继 经 营 的 有 利 条 件 ， 建 立 符合 持续 改善 品质 管理 要 求 ” 
是 广州 健 特 务求 技术 创新 、 质 量 第 一 的 品质 承诺 。 公 司 产 
品 与 当前 国家 重点 发 展 的 轨道 交通 、 电 动 汽 车 、 智 能 电网 、 
新 能 源 和 物 联 网 等 新 兴 行 业 大 量 需 求 关 键 电子 零 部 件 相 匹 
配 。 产 品质 量 和 技术 设计 符合 国际 标准 , 兼容 国内 外 大 多 
数 知名 品牌 ， 能 满足 振动 、 潮 湿 和 高 低温 等 工业 级 环境 下 
工作 条 件 。 在 电力 控制 、 通 信 器 材 、 仪 器 仪器 、 医 疗 设备 、 
业 控 制 、 汽 车 电子 、 安 防 监控 、 广 电 仪 器 和 军工 装备 等 
行业 得 到 广泛 应 用 。 

国 公 司 致力 于 满足 客户 的 个 性 化 要 求 ; 及 时 提供 优质 
的 产品 。 

国 服 务 网 点 遍布 全 国 20 多 个 城市 ， 能 够 为 客户 提供 个 
性 化 、 全 方位 和 最 直接 的 服务 。 

国 未 来 ， 公 司 将 不 断 努 力 开拓 海外 市 场 ， 并 提供 更 优 
质 、 环 保 和 高 性 价 比 的 产品 与 服务 。 







































































































































































































































































广州 科 欣 仪器 有 限 公司 


站 


地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 东 团 二 马路 大 埔 商 贸 园 6 栋 一 

楼 115 室 
邮编 : 510310 
电话 : 020-38695149 
传真 : 020-34395932 
网 址 : http : //gzkexin. com. cn 
简介 : 

广州 科 欣 仪器 有 限 公 司 ， 总 部 坐落 于 环境 优美 的 广州 
市 海珠 区 艺 景 路 234 号 。 与 电子 业界 著名 企业 中 国电 子 科 
技 集团 第 七 研究 所 毗邻 而 居 ， 交 通 便利 、 电 子 科 技 氛 围 浓 
郁 。 下 设 深圳 、 东 莞 和 中 山 三 个 分 公司 及 惠州 、 南 宁 
办 事 处 ， 注 册 资 金 1 000 万 元 ，2012 年 被 广州 市 国家 税务 
局 、 广 州 市 地 方 税务 局 联合 评定 为 2010 ~2011 年 度 A 级 纳 
税 人 纳税 信用 等 级 。 

广州 科 欣 仪器 有 限 公 司 ， 是 全 球 测量 领域 的 领导 者 美 
国安 捷 伦 (Agilent) 科技 公司 华南 区 授权 代理 商 。 从 1993 
至 今 ， 公 司 已 成 为 Agilent 公司 重要 的 合作 伙伴 ， 是 安 捷 
伦 科技 “年 度 优秀 业绩 分 销 商 ”。 

经 过 多 年 的 发 展 ， 近 年 来 公司 也 成 为 日 本 HIOKI、 日 
本 NF、 瑞 典 红外 热 成 像 仪 FLIR、 北 京 普 源 、TDK、 中 国 台 
湾 巨 浮 、 台 湾 纵 仪 、 深 圳 稳 科 、 广 州 致远 、 德 国 R&S、 上 
海蓝 非 、 上 海 创 远 、 快 克 锡 焊 、 埃 德 克 斯 和 罗 森 伯 格 等 仪 
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器 授权 代理 商 。 


广州 市 白云 化 工 实业 有 限 公司 


BAIYUN 
地 址 : 广东 省 广州 市 白云 区 广州 民营 科技 园 云 安 路 一 号 
邮编 : 510540 
电话 : 020-36703113 
传真 : 020-36703110 
邮箱 : huangshaoyuan@ china-baiyun. com 














网 址 : www. china-baiyun. com 
简介 : 

广州 市 白云 化 工 实 业 有 限 公 司 〈 原 广州 白云 粘 胶 广 ， 
以 下 简称 白云 化 工 ) 主要 从 事 各 类 建筑 密封 胶 和 高 分 子 新 
材料 的 研究 开发 及 生产 经 车。 公司 成 立 于 1985 年 ， 位 于 广 
州 市 高 新 技术 产业 开发 区 民营 科技 园 内 ， 占 地 面积 4 万 多 
m 。 现 有 员工 186 人 ， 其 中 博士 后 3 人 ,博士 5 人 ,硕士 
17 人 ， 具 有 高 中 级 职称 的 有 30 多 人 ， 大 专 以 上 学 历 的 员工 
占 65% 。 

白云 化 工 是 国内 同行 业 中 率先 通过 英国 BSI 公司 
ISO9001ZISO14001ZOHSAS18001 质量 环境 安全 健康 管理 体 
系 国 际 认证 的 企业 ， 是 建设 部 建筑 密封 胶 技术 产业 化 示范 
建设 基地 、 人 事 部 授予 的 博士 后 科研 工作 站 、 广 东 省 工程 
技术 研究 开发 中 心 、 广 东 省 技术 创新 优势 企业 和 广州 市 高 
新 技术 及 科技 示范 型 企业 。2002 年 ， 公司 建成 具有 志 界 先 
进 水 平 的 硅 酮 密封 胶 连 续 化 生产 线 。 公 司 产品 检测 中 心 设 
备 先 进 完善 ， 能 按 中 国 、 美 国 、 欧 洲 和 日 本 等 标准 进行 产 
品 的 性 能 检测 。 公 司 是 GBXT 14683 一 2003 《 硅 酮 建筑 密封 
胶 》、GBXT 16776 一 2005《 建 筑 硅 酮 结构 胶 》 及 JCT486 一 
2001《 中 空 玻璃 用 弹性 密封 胶 》 等 国家 和 行业 标准 主要 起 
草 单位 。 

公司 奉行 “科技 兴 企 、 以 人 为 本 ”的 方针 ， 立 足 “ 国 
内 领先 ， 国 际 领先 ”。 遍 布 全 国 30 多 个 城市 的 服务 网 点 ， 
是 公司 “质量 第 一 ， 服 务 领先 ”的 有 力 保 证 。 展 望 未 来 ， 
公司 将 一 如 既往 地 服务 社会 ,“ 把 好 产品 贡献 给 人 类 ”。 


































































































































































































广州 市 宝 力 达 电气 材料 有 限 公司 


Bothleader® 


地 址 : 广东 省 广州 市 花 都 区 花山 镇 南村 
邮编 : 510880 
电话 : 020-86947862 
传真 : 020-86947863 
邮箱 : info@ gzbld. com 
网 址 : www. gzbld. com 
简介 : 
广州 市 宝 力 达 电气 材料 有 限 公司 是 电气 绝缘 漆 的 专业 研 
发 和 制造 厂家 ， 是 中 国电 器 工业 协会 绝缘 材料 分 会 及 中 国电 
源 学 会 会 员 单位 ， 是 全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 成 员 ， 
是 我 国 绝缘 漆 行 业 国家 标准 和 行业 标准 的 主要 起 草 单位 。 















































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “653 . 








公司 具有 丰富 的 生产 制造 经 验 及 各 类 中 高 级 技术 人 才 ， 
拥有 强大 的 研制 开发 能 力 ， 通 过 精心 的 设计 ， 先 进 的 生产 
工艺 及 完善 的 检测 手段 ， 确 保 产 品 性 能 优异 ， 质 量 稳定 ， 
完全 能 满足 用 户 的 特殊 要 求 。 

公司 注重 产品 质量 及 职业 健康 安全 管理 ， 先 后 取得 了 
ISO9001: 2008 质量 管理 体系 认证 证 书 、 和 危险 化 学 品 生产 企 
业 安全 生产 许可 证 、 和 危险 化 学 品 从 业 单 位 安全 标准 化 二 级 
企业 证 书 以 及 广东 省 环保 蓄 善 单位 称号 。 







































































地 址 : 广东 省 广州 市 白云 区 石井 镇 横 沙 村 黄 丽 路 18 号 
邮编 : 510180 

电话 : 020-81970003 81799770 

传真 : 020-81970003 

邮箱 : cgz@ huadedianzi. com 

网 址 : www. wate. com. cn 

简介 : 


广州 市 华 德 电子 电器 设备 有 限 公 司 ， 前 身 是 国有 大 型 












































广州 市 宝 力 达 电气 材料 有 限 公司 是 广州 市 守 合 同 重信 
用 企业 ,以 “专业 、 诚 信 ” 为 宗旨 ， 以 顾客 要 求 为 最 高 标 
准 ， 以 用 户 满意 为 最 终 目 的 ， 以 严格 管理 创 优质 产品 ， 竟 
诚 为 国内 外 用 户 提供 优质 产品 和 服务 。 


























广州 市 昌 萎 电气 有 限 公 司 


SHORYO 

地 址 : 广东 省 广州 市 天 河北 路 900 号 高 科大 厦 A410 房 
邮编 : 510630 

电话 : 020-22233181 

传真 : 020-22233183 

邮箱 : lee@ cl-ele. com 

网 址 : www. cl-ele. com 

简介 : 

广州 市 昌 菱 电气 有 限 公 司 是 一 家 以 供应 UPS 电源 为 核 
心 的 电源 综合 解决 方案 供应 商 ， 是 日 本 三 葵 UPS 中 国 总 代 
理 ， 东 芝 三 蔡 TMEIC 品牌 UPS 中 国 全 国 代 理 ， 以 及 日 本 共 
立 (KYORITSU) 双 电 源 转换 开关 中 国 代理 。 

广州 市 昌 鞭 电气 有 限 公 司 的 主要 成 员 由 三 菱 电 机 ( 香 
港 ) 有 限 公司 原 三 萎 UPS 中 国事 业 部 人 员 组 成 。 公 司 拥 有 
包括 多 名 留学 生 在 内 的 博士 、 硕 士 等 高 级 人 才 ， 公 司 董事 
长 原 在 三 菱 UPS 的 基干 工厂 一 一 神户 工厂 从 事 技 术 工 作 ， 
后 调任 三 葵 电 机 (香港 ) 有 限 公 司 三 鞭 UPS 中 国事 业 部 经 
理 ， 统 管 三菱 UPS 在 中 国 的 销售 和 服务 工作 。 其 他 工程 技 
术 人 员 也 在 日 本 三 萎 UPS 神户 工厂 接受 过 严格 的 专业 训练 ， 
多 年 来 一 直 负 责 三 凌 UPS 在 中 国 的 技术 支持 工作 ， 在 三 葵 
UPS 中 国事 业 的 发 展 过 程 中 发 挥 了 重要 作用 。 

2008 年 5 月, 广州 市 昌 萎 电气 有 限 公 司 获 得 ISO 认证 
机 构 颁 发 的 IS09001: 2008 质量 管理 体系 认证 证 书 ( 证 号 : 
11408Q10251ROS) ， 成 为 UPS 销售 与 服务 行业 少 有 的 通过 
ISO 认证 的 企业 。 引 入 国际 标准 的 ISO 质量 管理 体系 ， 使 昌 
尧 电气 的 管理 水 平 迈 上 了 一 个 新 台阶 ， 为 企业 提高 核心 竞 
争 力 和 进入 国际 竞争 创造 了 有 利 的 条 件 。 

公司 非常 重视 可 持续 发 展 。 在 提供 销售 和 技术 服务 的 
同时 ， 非 常 重视 技术 研发 工作 ， 目 前 已 在 UPS 技术 、LED 
照明 和 其 它 电源 技术 领域 取得 了 多 项 国家 专利 。 






















































































































































































































































































广州 市 华 德 电子 电器 设备 有 限 公司 
Wate?” 华 德 广州 市 华 德 电子 电器 设备 有 限 公司 


MA Guangzhou Wate Electron and Wiring Equipment Co.,Ltd. 











计算 机 公司 开关 电源 三， 建立 于 1985 年 。 具 有 十 几 年 开关 
电源 的 设计 和 生产 经 验 。 

公司 集 开 发 、 设 计 、 生 产 、 销 售 和 服务 为 一 体 。 工 艺 
精湛 ， 并 通过 ISO9001 体系 认证 ，CE、CCEE (长 城 ) 和 
CCC 认证 。 公 司 的 产品 有 ACADC、DC/DC 及 DCZAC 开关 
电源 。 包 括 工业 电源 、 通 信和 电源 和 电脑 电源 。 公 司 有 设计 
生产 15 ~2 000W 电源 的 能 力 ， 现 成 标准 产品 15 ~ 1 500W 
的 电源 。 可 根据 用 户 特 殊 要求 ， 设 计 、 生 产 各 类 开关 电源 。 
公司 凭 先进 的 技术 ， 多 年 的 开发 生产 经 验 ， 先 进 的 检 
测 设备 ， 完 善 的 品质 管理 体制 及 完善 的 售后 服务 ， 在 国内 
同类 产品 中 处 于 领先 地 位 ， 赢 得 了 广大 客户 的 信赖 与 支持 。 


























































































































广州 市 锦 路 电气 设备 有 限 公司 
KINGR()AD 


EN 





地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 中 山大 道 89 号 C211 房 
邮编 : 510665 

电话 : 020-85566613 

传真 : 020-85565253 

邮箱 : cici@ gzkingroad. com 








网 址 : www. gzkingroad. com 


广州 市 锦 路 电气 设备 有 限 公 司 努 力 融 合 创新 ， 不断 开 
拓 进 取 ， 永 续 稳 健 运 营 ， 自 2004 年 成 立 以 来 ， 长 期 致力 于 
UPS 电源 、EPS 电源 、 机 房 通信 产品 及 机 房 节 能 产品 的 研 
发 、 生 产 、 销 售 及 服务 ， 是 国内 领先 的 绿色 电源 系统 集成 
供应 商 之 一 ， 同 时 还 和 国际 著名 品牌 : 美国 3M 公司 、 美 国 
PROTEK 公司 和 法 国 SOCOMEC 公司 等 展开 了 深入 、 密 切 的 
合作 。 

公司 产品 品质 卓越 ， 性 能 稳定 ， 优 质 服务 于 广州 亚运 
会 主 会 场 、 亚 运 场馆 、 广 州 塔 、 广 州 地 铁 和 武汉 地 铁 等 标 
志 性 行业 客户 ， 并 荣获 客户 的 一 致 好 评 。 

公司 坚持 于 “大 行业 ， 大 客户 ， 大 项 目 ， 大 团队 ”的 
营销 理念 , 秉承 “开拓 ， 进 取 ， 创 新 ”的 创业 精神 ,保证 
产品 从 研发 到 售后 服务 整个 环节 的 高 质 高 效 地 和 运转， 满足 
客户 发 展 与 改进 的 需求 ， 以 “科技 创新 ”的 观念 不 断 提 升 
客户 的 竞争 力 和 说 利 能 


































































































































































































广州 市 力 索 能 电子 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 广州 市 番禺 区 桥 南 街 陈 涌 村 兴业 大 道 东 五 横 
路 7 号 101 

电话 : 020-34730284 








“ 654 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 





传真 : 020-34730284 
网 址 : http: //resonant-pws. com 
简介 : 

广州 市 力 索 能 电子 有 限 公司 ， 专 注 研 究 开 发 高 功率 因 
数 、 高 效率 、 高 低压 大 功率 电源 及 其 它 特 殊 专 用 电源 ， 生 
产 、 进 口 、 销 售 电源 、 电 子 产 品 及 环境 污染 防治 专用 设备 。 



































广州 市 凝 智 科技 有 限 公 司 
RICHCOMM 凝 智 科 技 


地 址 : 广东 省 广州 市 昔 岗 区 科学 城 科学 大 道中 99 号 科 汇 4 
谷 科 汇 三 街 10 号 C1-8 楼 

邮编 : 510660 

电话 : 400-606-9106 

传真 : 020-82306916 


邮箱 : service@ richcomm. com. cn 


LD 
起 








网 址 : www. richcomm. com. cn 








州 市 凝 智 科技 有 限 公 司 一 一 机 房 与 UPS 动力 系统 安 
理 产 品 专 家 。 自 1999 年 创立 以 来 一 直 致 力 于 智能 UPS 
管理 产品 及 机 房 动力 环境 与 设备 监控 管理 的 软 便 件 系 
研制 和 开发 。 经 过 多 年 的 努力 和 专注 发 展 ,公司 已 成 
内 领先 的 智能 UPS 监控 管理 产品 及 机 房 监 控 管 理解 决 
方案 产品 的 开发 商 和 提供 商 。 
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广州 市 维 能 达 软 件 科技 有 限 公司 


VNATA 


维 能 达 科 技 

地 址 : 广东 省 广州 市 葛 岗 区 科学 城 香山 路 17 号 办 公 楼 4 层 
邮编 : 510000 
电话 : 400-668-9533 
传真 : 020-87589980 
邮箱 : sale@ vnata. com 
网 址 : www. vnata. com 
简介 : 

广州 市 维 能 达 软 件 科技 有 限 公 司 从 2009 年 成 立 以 来 ， 
一 直 专 注 于 UPS 监控 、 机 房 环 境 监 控 等 软件 服务 ， 重视 产 
品质 量 和 技术 含量 ， 目 前 可 为 用 户 定制 从 硬件 设计 到 软件 
开发 的 整体 解决 方案 ， 产 品 通过 了 IS09001 国际 质量 认证 
以 及 中 国 强 制 性 产品 认证 (3C 认证 ); 其 中 部 分 产品 于 
2013 年 获得 外 观 设计 专利 证 书 。 

广州 市 维 能 达 软 件 科技 有 限 公司 争 做 UPS 管理 领航 者 ， 
深入 了 解 广 大 用 户 的 实际 需求 ， 为 不 同行 业 的 用 户 量 身 定 
做 合适 的 UPS 监控 解决 方案 ， 利 用 客户 现 有 的 设备 资源 、 
网 络 资源 等 ， 做 出 具有 成 本 低 ， 技 术 成 熟 ， 远 程 集中 监控 ， 
可 扩展 性 强 ， 安 全 性 高 ， 人 性 化 及 智能 化 等 特点 的 优秀 监 

产品 基于 机 房 现 场 数 据 采 集 、 分 析 和 管理 ， 极 大 地 提 
高 UPS 电源 的 使 用 效率 ， 为 用 户 节 约 大 量 资 源 提供 了 良好 
































































































































的 解决 途径 。 主 打 产 品 已 经 兼容 APC、MGE、Emerson、 
Eaton 、Powerware 、Delta 和 Santak 等 国外 品牌 ， 以 及 Kstar、 
East 和 Kelong 等 国内 品牌 。 

公司 倡导 以 客户 为 本 ， 把 “客户 需求 就 是 我 们 努力 方 
向 ”作为 公司 服务 宗旨 。 公 司 拥 有 一 批 管 理 经 验 丰 富 ， 技 
术 水 平 精湛 的 工程 队伍 ， 为 提供 专业 、 先 进 及 高 可 靠 性 的 
产品 和 优质 、 高 效 及 全 方位 的 服务 提供 了 保证 ， 深 受 广大 
客户 的 赞誉 和 好 评 ， 与 众多 知名 公司 保持 良好 的 合作 关系 。 
维 能 达 的 UPS 监控 产品 被 广泛 用 于 政府 、 金 融 、 电 力 、 交 
通 、 电 信 、 广 电 、 医 疗 和 军事 等 国家 重点 工程 。 































































































广州 市 先锋 电镀 设备 制造 有 限 公 司 








地 址 : 广东 省 广州 市 南沙 区 横 沥 镇 前 进 村 〈 原 前 进 村 小 学 
旧址 ) 

邮编 : 511466 

电话 : 020-84961566 84873354 

传真 : 020-84961455 

邮箱 : xianfeng@ pyxianfeng. com xianfeng. 8hy@ 126. com 





网 址 : www. pyxianfeng. com 
简介 : 

广州 市 先锋 电镀 设备 制造 有 限 公 司 〈 原 番禺 先锋 电镀 
设备 二 厂 ) 位 于 珠江 三 角 洲 中 心地 带 的 广东 省 广州 市 南沙 
区 。 公 司 成 立 于 1986 年 ， 是 早期 引进 国外 先进 技术 ， 集 设 
计 、 开 发 和 制造 于 一 体 的 ， 专 业 生 产 各 种 电源 及 其 它 配套 
设备 的 生产 厂家 ， 为 多 个 行业 开发 生产 行业 所 需 的 特种 电 
源 及 设备 ，1986 年 开始 用 大 功率 晶闸管 整流 设备 在 表面 处 
理 行业 推广 ,代替 直流 发 电机 及 硒 整 流 设备 ， 取 代价 格 较 
贵 的 进口 设备 ,使 表面 处 理 行业 生产 质量 及 效率 大 大 提高 ; 
与 稀土 电解 行业 的 专家 一 同 了 解 稀土 电解 特性 ， 为 稀土 行 
业 研 制 出 加 热 及 电解 一 体 的 稀土 电解 电源 ; 开发 了 大 功率 
开关 电源 ， 当 时 在 国内 处 于 领先 的 地 位 ， 使 电镀 表面 处 理 
在 其 它 大 功率 电解 行业 得 到 推广 应 用 ， 促 进 了 行业 的 节能 
减 排 。 产 品 提供 给 多 个 行业 ， 销 往 全 国 各 地 及 东南 亚 、 南 
美 等 国家 。 




















































































































































































































广州 市 昱 诚 电 子 技术 有 限 公司 
ma 
由 幼 豆 戌 电 了 


YUCHENG 











地 址 : 广东 省 广州 市 白云 区 机 场 路 党 景 街 6 号 寅 景 大 厦 505 
邮编 : 510403 

电话 : 020-37157272 36137270 

传真 : 020-86311921 

邮箱 : scg7201@ 163. com 

网 址 : www. yuchengnet. com 

简介 : 


广州 市 昱 诚 电子 技术 有 限 公司 成 立 于 2000 年 ,运营 总 























第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “655 ， 











部 设 于 广州 ， 是 专门 从 事 民 航空 管 专 网 通信 设备 、 导 航 系 
统 的 集中 监控 设备 及 动力 机 房 一 体 化 解决 方案 的 研究 、 开 
发 与 销售 的 高 科技 企业 。 公 司 注册 资金 1 010 万 元 ， 现 有 员 
工 35 人 。 经 营 产品 涵盖 光 传 输 网 络 、 程 控 电 话 交换 机 网 
络 、 多 媒体 通信 网 路 、 呼 叫 中 心 网 络 、 数 据 网 络 和 动力 机 
房 一 体 化 产品 等 众多 领域 ， 是 一 家 在 民航 行业 经 验 丰 富 ， 
实力 雄厚 ， 信 誉 卓著 的 信息 网 络 解决 方案 提供 商 。 

县 诚 公 司 致 力 于 为 民航 提供 优良 的 网 络 信息 化 系统 建 
设 方案 , 不断 整合 公司 产品 优势 、 技 术 优 势 及 服务 优势 ， 
与 华为 、 艾 默 生 、H3C、IBM、DELL 和 SUN 等 多 家 行业 领 
航 者 保持 长 期 紧密 的 合作 关系 ， 成 为 华为 公司 民航 行业 授 
权 代 理 商 及 系列 产品 工程 资格 ， 艾 默 生 公司 民 航行 业 高 级 
授权 代理 商 及 系列 产品 工程 资格 ，H3C 公司 银牌 代理 商 及 
在 民航 行业 的 合作 伙伴 ， 从 2005 年 8 月 起 ， 历 时 两 年 公司 
与 H3C 公司 共同 成 功 开发 了 适合 民航 业务 传输 的 FA36 设 
备 ， 解 决 了 雷达 信和 号 及 高 频 电 台 信 号 的 卫 网 络 传输 问题 ， 
实现 了 雷达 信号 在 FA36 传输 网 内 广播 ， 获 得 了 中 国民 用 航 
空 总 局 空中 交通 管理 局 颁发 的 “使 用 许可 证 ”， 得 到 了 民航 
总 局 、 民 航 中 南 空 管 局 等 各 级 领导 的 一 致 好 评 。 

经 过 数 年 的 飞速 发 展 ， 胃 诚 拥有 超前 的 设计 理念 、 高 
超 的 技术 能 力 和 丰富 的 务实 经 验 ， 能 为 客户 提供 多 样 化 、 
个 性 化 和 多 层次 的 服务 及 量 身 定制 的 解决 方案 。 作 为 专业 
的 信息 网 络 系 统 集成 公司 ， 旦 诚 秉 诚 “以 质 为 根 ， 以 诚 为 
本 ， 以 德 为 先 ， 以 信 为 生 ” 的 理念 ， 高 质量 地 满足 客户 的 
需求 。 明 诚 以 强大 的 企业 凝聚 力 ， 以 客户 为 中 心 的 服务 宗 
旨 以 及 开放 合作 、 自 主创 新 的 企业 文化 ， 推 动 着 公司 在 激 
烈 的 市 场 竞争 中 持续 高 速 发 展 。 今 后 ， 暗 诚 继续 以 高 品质 
的 技术 、 产 品 、 解 决 方案 和 服务 推动 中 国民 航 网 络 信息 化 
的 建设 ， 致 力 于 成 为 通信 行业 一 流 的 信息 网 络 解决 方案 提 
供 商 。 


































































































































































































































































































海 丰县 中 联 电子 三 有 限 公 司 


地 址 : 广东 省 海 丰 县 金 园 工业 区 A 六 座 
邮编 : 516411 

电话 : 0660-6400997 

传真 : 0660-6405708 

邮箱 : eee@ zldyc. com 











网 址 : www. zldyc. com 
简介 : 

公司 成 立 于 1991 年 ， 位 于 海 丰县 城 金 园 工 业 区 。 公 司 
拥有 自己 的 工业 园区 ， 占 地 面积 为 14 600m 。 自 建 厂 房 建 
筑 面积 为 4000 多 m ; 拥有 现代 化 生产 流水 线 4 条 ， 具 有 





















































(电压 1 000V 内 ， 电流 6 000A 内 )。 公 司 推出 的 系列 开关 
电源 和 系列 充电 机 已 在 UPSAEPS、 电 力 自 动 化 、 广 播 电 视 、 
义 器 仪表 、 通 信 系 统 和 工业 控制 、 电 镀 氧 化 、 元 器 件 老 化 
及 部 队 等 领域 广泛 应 用 ， 用 户 遍 及 全 国 各 地 。 公 司 的 产品 
品种 多 、 种 类 全 。 







































































惠州 TCL 王牌 高 频 电 子 有 限 公司 


追 况 
后 
地 址 : 广东 省 惠州 
邮编 : 516006 
电话 : 0752-2096506 
传真 : 0752-2096615 
邮箱 : xxl@ tcl. com 
网 址 : www. tclrf com 
简介 : 
惠州 TCL 王牌 高 频 电 子 有 限 公 司 是 一 家 从 事 开 关 电 源 
产品 研发 、 生 产 和 销售 为 一 体 的 高 科技 现代 化 企业 ， 综 合 
实力 位 于 全 国 同类 企业 前 列 。 公 司 位 于 广东 省 惠州 市 仲恺 
高 新 技术 开发 区 ， 工 厂 面积 约 4 万 m ,， 现 有 员工 1 500 余 
人 ， 其 中 科研 技术 人 员 200 多 名 。 

公司 有 着 十 几 年 的 电子 产品 生产 经 验 ， 拥有 8 条 电源 
产品 自动 化 装 调 生产 线 和 15 条 高 速 SMT 生产 线 。 生 产 工 艺 
完善 ,电源 的 年 生产 能 力 达 1 000 多 万 只 。 公 司 已 通过 
JIS09001 、ISO14001 和 QC080000 等 认证 ， 被 评 为 “广东 省 
高 新 技术 企业 ”。 公 司 拥 有 两 个 独立 的 研发 中 心 ， 配 备 完善 
的 高 端 实验 仪器 ， 以 规范 的 开发 流程 和 完备 的 实验 手段 ， 
确保 为 客户 提供 满意 的 电源 产品 及 配套 服务 。 

公司 作为 TCL 集团 股份 有 限 公 司 、 泰 科 立 (产业) 集 
团 旗下 一 员 ， 依 托 集 团 资源 与 品牌 优势 ， 做 客户 值得 信赖 
的 伙伴 和 雄厚 实力 的 方案 提供 商 。 





| 市 仲恺 高 新 技术 开发 区 75 号 小 区 








































































































































































































江门 市 安利 电源 工程 有 限 公司 


AnliPOWERS 
地 址 : 广东 省 江门 市 新 会 经 济 开 发 区 银 海 大 道 6 
邮编 : 529100 
电话 : 0750-2630178 2630180 
传真 : 0750-2630179 
邮箱 : 7506192880@ 163. com 


网 址 : www. jmanli. com 
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简介 : 


江门 市 安利 电源 工程 有 限 公司 是 专业 从 事 大 功率 变频 















































完善 的 生产 、 研 发 和 检测 设备 。 公 司 目前 有 员工 100 多 人 ， 
其 中 科研 、 工 程 技术 人 员 30 多 名 。 

公司 为 国内 电源 行业 知名 高 新 技术 企业 及 国内 率先 进 
入 开关 电源 领域 的 专业 研发 生产 厂家 之 一 。 专 业 从 事 各 类 






































包 源 设备 的 研发 设计 、 生 产 制 造 、 销 售 和 安装 调试 一 条 龙 
服务 的 电源 设备 工程 公司 。 是 一 家 以 技术 为 导向 ， 专 注 大 
功率 变频 电源 行业 、 修 造船 厂 以 及 港口 码头 大 功率 船舶 变 
频 岸 电 行业 的 高 新 科技 企业 。 公 司 本 着 “专业 、 专 心 、 专 
注 、 专 一 ”的 精神 ， 提 供 技术 先进 、 性 能 可 靠 的 大 功率 变 



















































































开关 电源 、 充 电机 等 电源 设备 的 研发 、 生 产 和 销售 ， 可 为 
客户 量 身 定制 各 种 开关 直流 稳 压 电源 和 充电 机 等 系列 产品 





















































频 电源 设备 系列 产品 、 完 整 的 大 功率 变频 电源 解决 方案 及 
工程 服务 。 














“ 656 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 














公司 总 部 和 生产 基地 坐落 于 广东 省 江门 市 新 会 今 古 洲 
经 济 开 发 区 银 海 大 道 6 号 (广东 省 高 新 技术 开发 区 )。 公 司 
自 有 工业 生产 用 地 十 亩 ， 建 有 现代 化 园林 式 主 生产 车 间 
2 200m ” ， 办 公 场 地 1 000m ， 配 套 有 产品 研发 实验 中 心 、 
大 功率 负荷 试验 设备 和 电能 质量 分 析 测试 设备 等 完善 的 研 
发 和 生产 设备 。 公 司 的 产品 研发 能 力 、 生 产 制 造 能 力 及 产 
品 的 检测 试验 手段 处 于 我 国 同行 的 领先 水 平 。 
目前 ， 公 司 主要 产品 有 六 大 产品 类 别 : 中 单 台 功率 容 
量 由 50kV . A~12MV .A 大 功率 变频 电源 设备 系列 产品 ; 
@) 单 台 功 率 容量 由 400 ~4 000kV .A 室外 移动 舱 式 船舶 变 
频 岸 电 电源 设备 系列 产品 ; 四 船舶 岸 电 电线 圈 简 和 岸 电 接 
线 箱 ; @ 船 舶 逆 变 式 轴 带 发 电机 ; @@ 大 功率 并 网 道 变 器 ; 
人 @@O 大 功率 能 量 回馈 式 测 试 电 源 。 对 于 客户 的 特殊 要 求 公 司 
可 提供 个 性 化 的 订 制 产品 以 及 任意 功率 容量 的 超级 大 功率 
变频 电源 系统 和 设备 。 




















































































































理 士 国际 技术 有 限 公司 


一 


LEOCH 
理 士 电池 8 
LEOCH BATTERY 


地 址 : 广东 省 当 
邮编 : 526238 
电话 : 0758-3103299 
传真 : 0758-3103300 
邮箱 : domestic@ leoch. com 
网 址 : www. leoch. com 
简介 : 

理 士 国际 技术 有 限 公司 始 建 于 1999 年 ， 是 专门 从 事 铅 
酸 蓄电池 的 研发 、 制 造 和 销售 的 国际 化 新 型 高 科技 企业 ， 
于 2010 年 11 月 16 日 在 香港 联 交 所 主板 上 市 〈 股 票 代 码 : 
00842. HK) ， 是 中 国 领 先 的 铅 酸 蓄电池 制造 商 及 出 口 商 。 

理 士 国际 技术 有 限 公 司 现 建 有 广东 、 江 苏 和 安徽 三 个 
国内 区 域 性 生产 基地 和 马来西亚 、 斯 里 兰 卡 两 个 国外 区 域 
性 生产 基地 ， 拥 有 後 庆 、 安 徽 和 江苏 三 个 专门 的 蓄电池 研 
究 开 发 中 心 和 博士 后 研究 工作 站 ， 总 占 地 面积 近 91 万 m 。 
此 外 ， 公 司 还 在 美国 、 欧 洲 、 香 港 及 新 加 坡 等 地 设 有 销售 
公司 及 仓库 ， 产 品 销 往 全 球 100 多 个 国家 和 地 区 。 

理 士 国际 技术 有 限 公 司 目 前 共有 员工 10 000 余人 , 国 
内 外 技术 研发 人 员 400 余人 ,生产 全 系列 铅 酸 著 电 池 ， 包 
括 : AGM 阀 控 式 密封 铅 酸 蓄电池 ,胶体 (GEL) 电池 ， 纯 
铅 电池 ，OPzV、0PzS、PzS、PzV 和 PzB 管 式 极 板 电 池 ， 汽 
车 用 蓄电池 ， 摩 托 车 用 蓄电池 ， 高尔夫 球 车 用 萃 电 池 及 电 
动 助力 车 用 蓄电池 等 系列 产品 ， 年 生产 能 力 总 和 超过 2 000 
万 kVA . h。 
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庆 国 家 高 新 开发 区 理 士 电池 工业 园 
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山特 电子 (深圳) 有 限 公司 
SANTAK 


An Eaton Brand 


地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 72 区 宝石 路 8 号 
邮编 : 518100 














电话 : 0755-27572666 
传真 : 0755-27572730 
邮箱 : monicawang@ eaton. com 
网 址 : www. santak. com. cn 
简介 

山特 电子 深圳) 有 限 公司 根植 中 国 30 余年 ， 赁 借 雄 
厚 的 技术 研发 实力 ， 可 靠 的 产品 品质 ， 完 备 、 快 捷 和 高 效 
的 售后 服务 体系 ， 得 到 了 国内 各 行业 用 户 的 一 致 肯定 , 产 
品 已 广泛 应 用 于 政府 、 人 金融、 电信、 电力、 交通、 科研 院 
所 、 制 造 业 及 军队 等 行业 ， 数 以 千 万 的 用 户 正在 依靠 山特 
UPS 为 其 设备 提供 安全 、 可 靠 的 电源 环境 。 山 特 于 2008 年 
加 入 伊顿 。 




























































































汕头 华 汕 电子 器 件 有 限 公 司 


[CTS 


地 址 : 广东 省 汕头 市 兴业 路 27 号 
邮编 : 515041 

电话 : 0754-88324709 

传真 : 0754-88630152 

邮箱 : jay@ huashan. com. cn 


网 址 : www. huashan. com. cn 





简介 : 

汕头 华 汕 电子 器 件 有 限 公司 是 创建 于 1983 年 11 月 的 
汕头 华 汕 电子 器 件 公 司 经 改制 后 设立 的 有 限 责 任 公司 ， 专 
业 生 产 和 销售 半导体 器 件 及 芯片 。 

公司 生产 用 地 20 000m*， 其 中 厂房 面积 10 000m ， 现 
有 资产 3.1 亿 元 ， 专 业 技 术 人 员 占 公司 员工 30% 以 上 。 

公司 制造 和 检测 设备 绝 大 部 分 从 先进 国家 和 地 区 引进 ， 
高 度 自动 化 ， 技 术 先 进 ， 是 国家 机 电 产 品 出 口 基地 之 一 ， 
也 是 广东 省 确认 的 高 新 技术 企业 ， 多 次 荣获 信息 产业 部 优 
秀 质量 管理 小 组 一 等 奖 ， 拥 有 国家 外 经 贸 部 授予 的 中 华人 
共和 国 进出 口 企 业 资格 证 书 和 挪威 船 级 社 (DNV) 颁发 
的 ISO9001 质保 体系 国际 认证 证 书 。 产 品 全 部 采用 IEC 标 
准 ， 性 能 优越 ， 质 量 可 靠 。 
自 1993 年 以 来 ， 先 后 与 韩国 三 星 电子 株式 会 社 、 美 国 
捷 半 导体 公司 、 中 国 台湾 华 昕 电子 股份 有 限 公司 和 飞 利 
浦 公司 建立 合作 伙伴 关系 。 
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深圳 安 回电 子 科技 有 限 公司 


地 址 : 广东 省 深圳 市 龙岗 区 坂田 街道 东 村 十 四 埠 一 号 
邮编 : 518129 

电话 : 0755-28896787 

传真 : 0755-28894255 

邮箱 : andgood@ 188. com 

网 址 : www. andgood. cn 











深圳 市 安 固 电子 科技 有 限 公 司 (注册 商标 : AND- 
GOOD) 成 立 于 2005 年 6 月， 是 一 家 集 LED 照明 、LED 驱 





第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “657， 























动 电源 、 安 防 监控 电源 和 车 载 电 源 等 产品 的 研发 、 制 造 、 
销售 及 服务 于 一 体 的 高 科技 企业 。 公 司 拥 有 一 批 在 节能 高 
效 开关 电源 领域 有 丰富 经 验 和 技术 专长 的 专业 技术 人 才 。 
































水 电 和 风能 等 新 能 源 领域 ， 如 在 举世 瞩目 的 长 江 三 峡 工 程 、 
西 电 东 送 工程 、 南 水 北 调 工程 、 岭 澳 核 电站 、 大 亚 湾 核 电 
站 以 及 全 国 规模 大 的 深圳 大 运 中 心 充电 站 均 有 深圳 奥 特 迅 












































为 适应 LED 照明 事业 的 发 展 需要 ， 公 司 注资 3 300 万 元 人 
民 币 在 福建 购买 了 近 50 亩 土地 投 建 工 业 园 ， 并 于 2011 年 6 
月 成 立 安 上 (漳州 ) 科技 有 限 公司 ， 工 业 园 投产 后 将 成 为 
现代 化 的 后 方 生产 基地 。 

公司 主要 产品 有 LED 照明 灯具 、LED 驱动 电源 、 安 防 
监控 系统 后 备 专用 电源 和 城市 公交 IC 卡车 载 读 卡 机 专用 电 

公司 产品 种 类 齐全 ，LED 照明 系列 主要 有 路 灯 、 隧 道 
灯 、 荧 光 灯 、 射 灯 和 洗 墙 灯 等 ; 生产 的 LED 驱动 恒 流 恒 压 
电源 具有 高 效率 、 高 功率 因数 和 高 可 靠 性 等 特点 。 安 防 监 
控 后 备 电 源 是 率先 在 国内 考勤 门禁 系统 及 监控 报警 系统 中 
推广 应 用 开关 电源 的 成 功 案例 ， 其 高 效 节能 的 特性 ,合理 
的 结构 ， 稳 定 可 靠 的 品质 ， 得 到 客户 的 广泛 赞誉 ， 产品 
92% 以 出 口 为 主 ; 公司 开发 生产 的 城市 公交 IC 卡车 载 读 卡 
机 专用 电源 系列 在 北京 公交 、 北 京 地 铁 、 深 圳 公交 及 澳门 
公交 等 全 国 各 大 城市 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

公司 所 有 电源 产品 符合 CE、UL 安 规 认 证 及 电磁 兼容 
要 求 ， 公 司 不 但 有 自己 研发 的 众多 通用 型 优良 产品 ， 更 可 
以 为 客户 量 身 定 做 多 款 物 美 价 廉 的 产品 ， 为 客户 赢得 更 多 
利润 空间 。 
公司 本 着 “优良 的 产品 品质 ， 合 理 的 价格 ， 迅 速 的 交 
期 及 完善 的 售后 服务 ”为 宗旨 ， 重 质量 ,， 重 人 才 ， 重 研 
发 ， 重 管理 ， 重 服务 ， 力 争 在 本 行业 中 创 出 优秀 品 


二 党 
绩 。 
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深圳 奥 特 迅 电 力 设备 股份 有 限 公 司 

(A) 奥 特 迅 

地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 科技 园 北 区 松 坪山 路 3 号 奥 特 
迅 电力 大 厦 

邮编 : 518057 

电话 : 0755-26520500 

传真 : 0755-26615880 

邮箱 : atcsz@ 163. net 


网 址 : www. atc-a. com 




















简介 : 

深圳 奥 特 迅 电力 设备 股份 有 限 公 司 ， 是 大 功率 直流 设 
备 整 体 解决 方案 供应 商 ， 是 直流 操作 电源 细 分 行业 的 龙头 
企业 。 公 司 成 立 于 1998 年 ， 位 于 深圳 高 新 技术 产业 园区 ， 
是 国家 高 新 技术 企业 ， 于 2008 年 在 深圳 证 券 交 易 所 成 功 上 
市 ， 公 司 销售 额 连续 9 年 位 居 同 业 前 列 ， 公 司 负责 起 草 或 
参与 制定 了 多 项 国家 及 电力 行业 标准 。 

公司 “拥有 自主 知识 产权 ， 独 创 行 业 换 代 产 品 ” 之 理 
念 ， 致 力 于 新 型 安全 、 节 能 电源 技术 的 研发 ， 创 新 新 型 电 
源 技术 在 多 领域 的 应 用 ,研究 开发 的 多 项 技术 填补 国内 空 
白 。 产 品 有 直流 操作 电源 系列 、 核 电 安全 电源 系列 、 电 动 
汽车 充电 站 完整 解决 方案 和 通信 和 高压 直流 电源 系列 。 主 要 
应 用 在 电动 汽车 、 通 信 、 核 电 、 智 能 电网 、 太 阳 能 储 能 、 







































































































































































































































































电力 设备 股份 有 限 公 司 的 产品 在 和 运行。 








深圳 辰 达 行 电 子 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 福田 区 振 华 路 易 诚 国际 大 厦 3008 
邮编 : 518031 

电话 : 0755-82727366 

传真 : 0755-82727133 

邮箱 : myj@ szchenda. com 

















网 址 : www. szchenda. com 
简介 : 
深圳 辰 达 行 电子 有 限 公司 成 立 于 2008 年 3 月 ， 位 于 ) 
东 深 圳 ， 是 一 家 专业 从 事 半 导 体 分 立 器 件 研 发 、 生 产 、 销 
售 和 技术 支持 的 制造 商 。 
公司 品种 规格 齐全 ， 有 普通 整流 、 快 速 恢 复 、 高 效率 、 
超 快速 、 肖 特 基 、 整 流 桥 以 及 双向 触发 、 高 压 、 瞬 态 抑制 、 
开关 和 稳 压 等 各 种 系列 的 二 极 管 /整流 桥 。 所 有 产品 均 符 合 
欧盟 (ROHS、REACH) 标准 ， 可 为 客户 提供 量 身 定制 与 
研发 设计 的 专业 服务 ， 并 可 以 提供 满足 客户 需求 的 无 讽 素 
产品 。 






















































































深圳 古 瑞 瓦特 新 能 源 股份 有 限 公 司 
rowWatt 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 石 岩 光明 路 28 号 

邮编 : 518108 

电话 : 0755-29515888 

邮箱 : info@ ginverter. com 














网 址 : www. growatt. com 
简介 : 
深圳 古 瑞 瓦特 新 能 源 股份 有 限 公 司 成 立 于 2010 年 5 
] ， 是 一 家 专注 于 太阳 能 逆 变 器 、 储 能 逆 变 器 及 其 监控 系 
统 等 新 能 源 设备 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 的 国家 高 新 技 
术 企 业 。 公 司 一 直 致 力 于 做 世界 一 流 的 新 能 源 解 决 方案 供 
应 商 ， 为 全 人 类 服务 。 
深圳 古 瑞 瓦 特 新 能 源 股份 有 限 公 司 技术 团队 自主 研发 
的 1~1 260kW 的 全 系列 光伏 并 网 逆 变 器 、300VA ~5kV .A 
离 网 道 变 器 机 型 及 3 ~ 100kW 储 能 逆 变 器 ， 完 全 适用 于 家 
屋顶 、 商 业 屋 顶 、 地 面 电 站 及 小 型 离 网 系统 等 光伏 电站 
项 目 。 其 中 Growatt 5000 为 率先 获得 国际 权威 PHOTON 实 
验 室 A+ 评 定 的 亚洲 逆 变 器 ，Growatt 5000MTL 也 率先 获得 
PHOTON 实验 室 双 A 评定 。Growatt 18000-20000TL3-HE 更 
是 在 2014 年 1 月 成 功 获得 PHOTON 双 A + 评定 ,效率 超过 
99% ， 全 球 在 售 商用 逆 变 器 中 效率 排名 前 列 。 

公司 的 道 变 器 产品 先后 通过 了 SAA、C-Tick 、CE、 
TUV、 VDE0126、 VDE AR-N4105、G59、G83、ENEL、CEI 
0-21 、DK5940 、 EN50438 、 RD1663 、 RD1669 、 EN61727 、 
EN62116 、 EN50530 、 IEC62109 、 IEC60068 、 IEC61683 、 
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“ 658 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





ETL、 FCC、NRS 097-2-1、PEA、MEA、CQC、CGC 和 


LVRT 等 多 项 国际 权威 认 训 



































E 和 测试 ， 产 品 已 大 规模 销 往 澳 、 























欧 、 美 、 亚 、 非 和 拉 六 大 洲 超过 80 个 国家 及 地 区 ， 获 得 全 
球 众多 客户 的 认可 和 青睐。 

公司 依托 国内 外 市 场 的 优异 表现 ， 先 后 荣获 政府 “ 国 
家 高 新 技术 企业 ”以 及 权威 机 构 颁 发 的 ” “中 国 逆 变 器 10 
大 品牌 供应 商 ” “2012 中 国 创新 成 长 企业 100 强 ”“ 2014 
十 大 创新 逆 变 器 企业 ”“2014 光 能 杯 优秀 组 串 式 逆 变 器 供 
应 商 "“2015 光 能 杯 优秀 组 串 式 道 变 器 供应 商 ” 等 多 个 荣 
誉 称号 。 


深圳 华 意 隆 电气 股份 有 限 公司 


HYLY3N 4F 襄 暗 


地 址 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 





: 广东 省 深圳 市 南山 区 














深圳 蓝 信 和 电气 有 限 公司 是 一 家 专业 从 事 电 力 系 统 操 作 
电源 及 电力 自动 化 设备 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 的 创新 型 
高 新 技术 企业 。 公 司 的 主要 产品 有 : 交 直 流 一 体 化 电源 、 
小 容量 直流 电源 、 多 功能 直流 电源 、 电 力 专 用 UPS、 蓄 电 
池 在 线 监测 系统 及 变电站 综合 自动 化 设备 ， 可 应 用 于 各 级 
变电站 、 开 闭 所 、 环 网 柜 、 柱 上 开关 和 箱 式 变电站 等 场合 。 

公司 秉承 “诚信 、 创 新 、 专 业 、 共 赢 ” 的 理念 ， 始 终 
坚持 “质量 立 企 ,塑造 精品 ， 为 顾客 创造 价值 ”的 经 营 战 
略 。 经 过 多 年 的 积累 和 发 展 ,公司 拥有 一 批 电源 及 电力 自 
动 化 领域 的 技术 精英 ， 在 国内 电源 和 电力 自动 化 产品 等 领 
域 占据 领先 地 位 ， 公 司 产 品 已 达到 国内 、 国 际 同类 产品 的 
领先 水 平 。 

公司 拥有 完整 的 产品 系列 ， 能 满足 从 小 容量 客户 终端 
到 大 容量 变电站 、 发 电厂 的 需求 。 公 司 自 主 研发 生产 的 小 
容量 直流 电源 、 多 功能 直流 电源 、 电 力 专用 UPS 等 产品 ， 

































































































































































西 丽 镇 红 花 岭 工 业 南 区 五 区 三 











栋 
518055 


0755-86000571 
sz@ szhuayilong. com 


www. szhuayilong. com 


简介 : 
深圳 华 意 隆 电气 股份 有 限 公司 是 一 家 集 研发 、 生 产 、 
销售 和 服务 为 一 体 的 专业 从 事 逆 变 焊 市 设备 制造 的 高 新 技 
术 企业 ,拥有 自 党 进出 口 权 。 经 过 多 年 的 技术 创新 和 品牌 


-as 
经 营 ， 


的 自 
国家 





六 于 
六 于 











誉 AAA 级 企业 ” 。 目 前 公司 


公司 先后 被 授予 “中 


主 研 发 、 设 计生 














0755-86000398 86007952 




















国名 优 品 牌 ” “质量 、 服 务 、 信 











公司 在 职员 工 近 1 000 名 ， 具 有 雄厚 
产 制造 能 力 。 拥 有 的 和 正在 申请 的 




















专利 共计 90 余 项 。 并 荣获 多 种 奖项 。 
公司 主要 产品 有 : 全 数字 化 多 功能 逆 变 焊 机 、 逆 变 直 





工 弧 焊 机 系列 、 逆 变 手 





工 / 毛 弧 焊 机 系列 、 逆 变 等 离子 


切割 机 系列 、 首 变 C0, 气体 保护 焊 机 系列 、 逆 变 埋 弧 焊 机 
系列 、 数 字 化 脉冲 握 弧 焊 机 和 数字 化 单 管 逆 变 气体 保护 焊 
机 系列 等 26 大 系列 ， 共 计 200 余 种 产品 。 涵 盖 了 民用 型 、 















































工业 型 、 数 字 化 和 经 济 型 焊 机 四 大 类 ， 广 泛 应 用 于 建筑 、 
桥梁 、 钢 筋 架 构 、 火 电厂 、 汽 车 、 造 船 以 及 五 金 加 工 等 各 
大 行业 。 工 程 案例 遍及 全 国 各 地 ， 同 时 建立 物流 配送 、 售 
后 服务 中 心 ， 及 时 有 效 的 为 客户 提供 服务 与 技术 保障 。 
深圳 蓝 信 电气 有 限 公司 

可 人 让 住 用 三 


[ese 
PA LANXIN ELECTRICAL 


: 广东 省 深圳 市 宝安 区 沙井 街道 南浦 路 531 号 汇 景 源 


地 址 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 








大 厦 9 层 下 办 公 区 
518104 
0755-23311001 
0755-23068500 
lxpower809@ 163. com 


www. lxpower. com. cn 





简介 : 




















有 节约 资源 、 小 型 化 、 智 能 化 和 高 可 靠 性 等 特点 ， 获 得 
了 广大 客户 的 欢迎 和 认可 , 已 广泛 应 用 于 全 国 各 大 电力 、 
铁路 、 钢 铁 、 煤 炭 、 化 工 、 石 油 、 矿 山 和 交通 运输 等 行业 ， 
用 户 遍 及 全 国 各 地 并 出 口 到 海外 。 

公司 在 科研 和 开发 方面 的 投资 占 年 营业 额 的 10% 以 上 ， 
拥有 先进 的 研发 、 测 试 和 生产 仪器 设备 ， 集 中 了 电源 和 电 
力 自动 化 领域 优秀 的 行业 专家 ， 并 与 国内 多 家 科研 单位 和 
高 等 院 校 建立 了 良好 的 合作 关系 ,产品 不 断 创新 ， 目 前 在 
智能 电网 相关 领域 进行 了 大 量 科研 并 取得 了 丰硕 的 成 果 。 


















































































































































深圳 麦 格 米 特 电 气 股 份 有 限 公 司 

MEGMEET 

地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 高 新 区 北 区 朗 山 路 13 号 清华 紫 
光 科 技 园 5 层 A, B,C501-C503, D, EE 

邮编 : 518000 

电话 : 0755-86600500 

传真 : 0755-86600999 


网 址 : www. megmeet. com 























简介 : 

深圳 麦 格 米 特 电气 股份 有 限 公司 成 立 于 2003 年 ， 注 册 
资本 金 1. 33 亿 。 公 司 总 部 位 于 广东 省 深圳 市 高 新 技术 开发 
区 。 公 司 致力 于 电力 电子 和 工业 控制 核心 技术 产品 的 研发 、 
生产 与 销售 ， 形 成 了 以 智能 家 电 电源 、 工 业 电源 和 工业 自 
动 化 为 三 大 方向 的 产品 线 ， 并 各 自 推出 面向 消费 品 市 场 的 
液晶 电视 电源 、 变 频 微 波 炉 控 制 器 、 变 频 空 调控 制 问 和 智 
能 卫浴 ; 面向 工业 领域 的 新 能 源 汽车 充电 电源 、 通 信和 电源 、 
医疗 电源 、 新 能 源 汽 车 定制 电源 、 工 业 导 轨 电 源 、 电 力 电 
源 和 LED 路 灯 集 中 供电 系统 等 ; 以 及 工业 自动 化 领域 的 全 
智能 自动 焊 机 、 工 业 微 波 电 源 、 变 频 驱 动 器 、 伺 服 驱 动 器 、 
新 能 源 汽车 驱动 器 和 可 编程 序 控制 器 。 所 有 产品 均 拥有 自 
主 研发 的 核心 知识 产权 ， 累 计 拥 有 各 项 专利 200 多 项 ， 其 
中 发 明 专 利 40 多 件 。 公 司 总 人 数 1 500 多 人 ， 其 中 研发 人 
员 400 多 人 ，2015 年 销售 收入 超过 8 亿 。 公 司 是 广东 省 智 
能 电源 工程 技术 研究 中 心 、 深 圳 市 技术 研究 开发 中 心 ， 
2013 年 获得 了 “深圳 市 知识 产权 优势 企业 ”称号 ，2015 年 
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第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 659 . 








获 批 建设 “ 窄 间隙 焊 机 技术 工程 实验 室 ”。 公 司 的 战略 是 ， 
以 自主 知识 产权 的 技术 和 产品 ， 在 电力 电子 和 工控 领域 的 
成 为 全 球 一 流 的 电气 控制 与 节能 领域 的 方案 提供 商 。 





























欧陆 通电 子 有 限 公司 
> 欧 击 通 - 


“OTO 


HO OO com 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 西 乡 街道 洲 石 路 111 号 富源 工 
业 城 C7. C8 栋 

邮编 : 518126 

电话 : 0755-33857166 (20 线 ) 

传真 : 0755-81453115 

邮箱 : honor@ honor-cn. com 


深圳 欧 








网 址 : www. honor-cn. com www. honoto. com 
简介 : 

欧陆 通 由 香港 达 信 (Maxjade) 投资 创办 于 1995 年 ， 
目前 拥有 三 大 品牌 欧陆 通 、ASPOWER 和 M-ipal。 总 部 位 于 
深圳 ， 并 已 在 美国 、 韩 国 、 中 国 台 湾 、 中 国 香 港 、 北 京 和 
杭州 等 地 区 成 立 分 公司 和 办 事 处 。 在 深圳 和 赣州 设立 工业 
园 ， 生 产 占 地 25 000m ， 员 工 2 800 多 人 ,工厂 月 产量 达 
300 万 台 以 上 。 欧 陆 通 专业 研发 制造 电源 适配器 、 工 业 电 
源 、 快 充电 源 、LED 电源 、 移 动 电源 、 数 码 配件 及 智能 
居 等 电子 产品 ， 拥 有 强大 研发 力量 和 自主 创新 能 力 ， 是 国 
家 高 新 技术 和 深圳 市 高 新 技术 企业 。 目 前 , 已 取得 几 十 项 
实用 新 型 及 外 观 专利 ， 并 拥有 数 十 项 自主 软件 著作 权 ，] 
品 已 通过 UL 、CUL 、CE、VDE、GS、CCC、PSE、EK、 
NOM 、PSB、GOST、BSMI 和 SAA 等 认证 并 出 口 到 世界 各 
地 。 

公司 产业 结构 及 定位 : 

1) 基础 产业 。 欧 陆 通 品牌 (HONOTO) 
子 设备 电源 供应 器 
到 行业 领先 水 平 。 

2) 技术 升级 产业 。ASPOWER 品牌 一 一 云 计算 领域 服 
务 器 存储 器 宛 余 电源 及 智能 家 居 集 中 供电 系统 。 

3) 商业 模式 升级 产业 。M-iPAL 品牌 
移动 电源 、 数 码 配 件 及 智能 
的 时 尚 
式 。 

















































































































































































































消费 类 电 
19 年 沉淀 的 研发 技术 和 生产 技术 已 达 
































快 充 电源 、 
居 产 品 ， 开 发 市 场 终端 需求 
高 档 的 数码 产品 ， 建 立新 时 代 B2C、020 商业 模 



































深圳 青铜 剑 科 技 股份 有 限 公 司 


青铜 剑 科 技 
Bronze Technologies 


地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 松 坪山 路 1 号 源 兴 科技 大 厦 南 
座 11 楼 

邮编 : 518057 

电话 : 0755-33379866 

传真 : 0755-86329521 

邮箱 : info@ qtjtec. com 














网 址 : www. qtjtec. com 
简介 : 








深圳 青铜 剑 科技 股份 有 限 公司 是 由 剑桥 大 学 和 清华 大 
学 博士 团队 创立 的 国家 高 新 技术 企业 ， 专 业 从 事 大 功率 电 
力 电子 器 件 和 系统 解决 方案 的 开发 。 
“青铜 剑 " ， 谐 音 “ 清 ” 同 “ 剑 "， 代 表 公 司 创 业 团 队 
来 自 国际 一 流 学 府 清 华 大 学 和 剑桥 大 学 。 青 铜 剑 ， 是 数 干 
年 前 中 国人 民 的 伟大 创造 ; 今天 ， 青 铜 剑 的 创业 团队 立志 
凝聚 清华 同 剑桥 的 智慧 ， 打 造 21 世纪 中 国人 的 高 科技 产 






























































































































































品 ， 铸 就 科技 创新 创业 的 辉煌 。 

青铜 剑 科 技 的 研发 团队 以 中 央 “ 千 人 计划 ”专家 为 核 
心 ， 针 对 新 能 源 发 电 、 新 能 源 汽车 、 轨 道 交 通 、 工 业 节能 、 
智能 电网 和 国防 军工 等 领域 推出 了 ICBT 驱动 器 、 电 流传 感 

















器 、 有 源 滤波 器 、 电 力 电子 积木 和 测试 平台 等 系列 产品 ， 
性 能 达到 国际 一 流水 平 ， 成 功 打破 了 国外 的 技术 垄断 。 

青铜 剑 科技 成 立 六 年 来 ,立足 深圳 ， 在 北京 、 上 海 、 
南京 和 青岛 设立 子 公 司 ， 构 建 全 国 性 的 布局 ， 实 现 了 跨越 
式 的 发 展 。 青 铜 剑 科技 入 选 : 中 国 留学 人 员 回 国 创业 启动 
支持 计划 、 国 务 院 侨 办 重点 华侨 华人 创业 团队 、 中 国 留学 
人 员 创 业 园 百 家 最 具 创 业 潜 力 企业 、 科 技 部 科技 型 中 小 企 
业 技 术 创 新 基金 、 深 圳 市 技术 攻关 项 目 、2013 中 国清 洁 技 
术 20 强 、2015 深圳 市 自主 创新 百 强 中 小 企业 、2015 德勤 
高 科技 高 成 长 中 国 50 强 和 2015 德勤 高 科技 高 成 长 深圳 20 
强 。 




























































































创业 团队 成 员 和 人 选 : 中 央 海 外 高 层次 人 才 引 进 计划 
“ 千 人 计划 ”创业 人 才 、 深 圳 市 海外 高 层次 人 才 引 进 计 划 
“ 孔 省 计划 ”A 类 人 才 、 深 圳 市 高 层次 专业 人 才 引 进 计 划 、 
第 五 届 中 国 侨 界 贡献 奖 、 中 国电 源 学 会 科学 技术 奖 青年 奖 、 
深圳 市 青年 科技 奖 和 深圳 市 南山 区 青年 创新 创业 “成 长 之 
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深圳 市 桑 达 国际 电源 科技 有 限 公 司 


人 -_R5 REEE 


地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 科技 园 桑 达 工 业 大 厦 7 楼 
邮编 : 518057 
电话 : 0755-86316420 
传真 : 0755-86316446 
邮箱 : sales@ sed-ipd. com 
网 址 : www. sed-ipd. com 
简介 : 

深圳 桑 达 国际 电源 科技 有 限 公司 是 专业 从 事 可 靠 、 优 
质 环保 LED 驱动 电源 、 客 户 定制 电源 、BMS 及 锂电 池 后 备 
电源 、BMS 检测 仪 、 光 伏 控 制 器 、 便 携 式 发 电 系统 、 家 用 
光伏 发 电 系统 和 光伏 并 网 逆 变 器 等 产品 的 研发 、 制 造 和 技 
术 服 务 的 高 新 技术 企业 、 全 国外 商 投资 双 优 企业 、 深 圳 市 
高 新 技术 产业 协会 会 员 单位 及 中 国电 源 学 会 会 员 单位 。 公 
司 研发 、 测 试 设备 在 国内 同行 处 于 领先 地 位 ， 研 发 流程 管 
理 与 项 目 管 理 水 平 与 跨国 公司 全 面 接轨 ， 现 已 发 展 成 为 可 
再 生 能 源 行 业内 颇具 影响 力 的 企业 之 一 。 公 司 拥有 中 国 新 
能 源 电力 电子 技术 专家 、 教 授 、 博 士 及 资深 工程 师 20 多 
人 ， 与 清华 大 学 深圳 研究 院 、 天 津 大 学 、 华 南 理工 大 学 、 




























































































































































































“ 660 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





东南 大 学 和 西安 理工 大 学 等 国内 各 著名 高 等 院 校 开展 深度 
合作 。 与 华南 理工 大 学 和 西安 理工 大 学 结 成 “ 产 学 研 ” 战 
略 联盟 ， 共 同 组 建 可 再 生 能 源 联合 实验 室 及 研究 生 实习 基 
地 ， 实 现 优势 互补 ， 促 进 企 业 技 术 创 新 及 产业 升级 。 






































深圳 市 爱 维 达 新 能 源 科 技 有 限 公 司 
受 俊 达 - 绿色 电源 


EVADA 
















































































公司 通过 ISO9001: 2008 、TS16949: 2002 及 ISO14001: 

















2004 体系 认证 ， 建 立 了 一 套 从 产品 研发 、 生 产 
过 程 品质 管理 体系 ,产品 取得 了 CCC 、CE、 
产品 认证 证 书 。 





深圳 市 安 托 山 技术 有 限 公 司 


























































































































































































































、 到 出 货 的 全 
FCC 和 UL 等 
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地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 沙井 街道 新 玉 路 北 侧 圣 伍 治 科 pa 
技工 业 园 A3 栋 4 楼 业 园 6 栋 
邮编 : 518104 邮编 : 518104 
电话 : 0755-23123688 电话 : 0755-33842888 
传真 : 0755-23123698 传真 : 0755-33923833 
邮箱 : hjg@ evadasz. com 邮箱 : market@ atstek. com. cn 
网 址 : www. evadaups. com 网 址 : www. atstek. com. cn 
简介 : 简介 : 
深圳 市 爱 维 达 新 能 源 科 技 有 限 公司 为 厦门 市 爱 维 达 电 深圳 市 安 托 山 技 术 有 限 公 司 是 深圳 市 安 托 山 投资 发 展 
子 有 限 公司 控 股子 公司 ， 爱 维 达 是 一 家 致力 于 提供 全 面 电 。 有 限 公司 下 属 的 一 家 致力 于 逆 变 器 、 光 伏 发 电 系统 和 电子 
源 解 决 方案 及 电源 保护 产品 的 设计 、 开 发 、 生 产 和 销售 的 B 控 产品 的 开发 、 生 产 及 销售 的 高 科技 企业 ， 产 品 辐射 新 
高 科技 公司 ， 是 科技 部 认定 的 高 新 技术 企业 和 市 重合 同 守 能源、 通信 、 电 力 、 工 业 控 制 及 其 它 高 科技 领域 , 属国 家 
信用 单位 。 是 福建 省 电源 学 会 常务 理事 单位 ， 厦 门 电力 电 ”高 新 技术 企业 和 深圳 市 高 新 技术 企业 。 公 司 已 通过 
器 产业 联盟 理事 单位 ， 厦 门 光 电 协 会 理事 单位 。 承 担 过 八 ” 1IS09001 一 2008 质量 体系 认证 和 ISO14001 一 2004 环境 体系 
项 市 科技 计划 和 三 项 国家 重点 新 产品 计划 。 认证 。 
作为 爱 维 达 在 深圳 的 子 公司 ， 从 事 新 能 源 产品 的 研发 、 公司 位 于 深圳 市 沙井 安 托 山高 科技 工业 园 内 。 安 压 








销售 和 服务 为 一 体 的 高 新 技术 企业 ， 公 司 生产 产品 有 太阳 
能 光伏 控制 器 、 风 能 控制 器 、LED 驱动 电源 和 各 种 通信 订 
制 电源 ， 腹 盖 全 国 各 地 的 28 个 办 事 处 ， 为 用 户 提供 全 方位 
的 售 前 、 售 后 服务 体系 。 

注重 客户 利益 和 满足 客户 的 需要 是 爱 维 达 公 司 的 一 贵 
宗旨 ， 爱 维 达 人 以 “和 敬业， 诚信, 合作， 创新 ”经 营 理念 ， 
为 广大 用 户 奉 献 出 优质 的 产品 和 服务 。 爱 维 达 公 司 将 以 
“成 为 行业 规模 化 、 专 业 化 的 制造 企业 ， 新 技术 、 新 产品 的 
研发 中 心 ”为 目标 ,向 国际 型 企业 迈进 。 


































































































深圳 市 安 科 讯 实 业 有 限 公司 


ACT 


地 址 : 广东 省 深圳 市 盐田 区 北山 大 道北 山 工业 区 5 号 楼 

邮编 : 518083 

电话 : 0755-25552808 

传真 : 0755-25558229 

邮箱 : info@ szaction. com support@ szaction. com 

网 址 : 

简介 : 
深圳 市 安 科 讯 实 业 有 限 公 司 成 立 于 1999 年 ， 是 一 家 集 

产品 研发 、 生 产 和 销售 为 一 体 的 高 新 技术 企业 。 依 靠 多 年 

积累 的 行业 技术 经 验 和 自身 强大 的 研发 创新 能 力 ， 在 彩色 

平板 显示 领域 不 断 取得 突破 ， 现 有 产品 包括 数字 电视 、 数 

码 相框 、 手 机 、 笔 记 本 和 电源 等 。 产 品 主要 销 往 欧 美 、 澳 

大 利 亚 和 亚洲 等 20 多 个 国家 和 地 区 。 





Www. szaction. com 

































































E 山 





集团 投资 10 多 亿 元 人 民 币 建造 的 安 托 山 沙 井 高 科技 工业 


园 ， 占 地 28 万 m , 总 建筑 面积 86 万 m ， 有 商 住 楼 4 栋 13 
单元 ， 高 标准 工业 厂房 21 栋 ， 是 集 工业 、 研 发 、 商 住 和 商 











务 酒店 为 一 体 的 大 型 综合 性 高 科技 工业 园区 。 








公司 拥有 数位 国务 院 津 贴 的 专家 ， 聚 集 











了 电力 电子 、 


热学 、 结 构 、 硬 件 和 软件 等 多 学 科 的 一 支 梯次 配置 合理 的 
技术 骨干 队伍 ， 整 个 团队 具有 强大 的 新 产品 开发 和 快速 响 











应 能 力 。 











公司 在 设计 、 工 艺 和 设备 等 方面 均 达 到 国际 先进 水 平 ， 


生产 工艺 机 械 化 、 自 动 化 程度 高 ; 





并 配备 有 
































一 级 实验 室 ， 


引进 国际 先进 检测 设备 ， 建 立 完备 的 试验 、 检 测 系统 ， 确 

















保 产 品 保持 国际 国内 领先 水 平 
高 可 靠 性 的 元 器 件 ， 以 精 弓 
程 ， 经 过 严格 完备 的 测试 与 评 
性 的 ATSTEK 精品 。 





产品 选 






































lo 用 经 过 长 期 验证 的 、 
的 工艺 流程 ，100% 的 受 控 过 
1 ， 制 造 出 高 品质 和 高 可 靠 


公司 本 着 精益 求 精 的 原则 ， 顺 应 产品 绿色 潮流 ， 响 应 








人 类 社会 与 自然 环境 的 和 谐 发 展 ， 走 可 持续 性 发 展 之 道路 ， 
在 规范 的 管理 体系 运行 下 ， 以 良好 的 质量 ,合理 的 价格 来 
满足 专业 用 户 的 需求 。 根 据 客户 提出 的 产品 性 能 指标 ， 将 














以 优质 的 解决 方案 ， 为 客户 提供 优质 的 服务 。 


深圳 市 倍 通 检测 股份 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 南 头 关 口 二 路 智 恒 产 业 园 23-24 


栋 
邮编 : 518000 
电话 : 0755-26747751 





第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “661 ， 





传真 : 0755-26504032 
邮箱 : christina@ bst-lab. com 
网 址 : www. bst-lab. com 
简介 : 

深圳 市 倍 通 检测 股份 有 限 公 司 〈 股 票 代码 : 832172 ) 
前 身 为 深圳 市 倍 通 科技 有 限 公司 ， 是 我 国 率先 开创 民族 第 
三 方 检测 、 认 证 专业 服务 型 的 高 新 技术 企业 。 

公司 成 立 于 2003 年 ， 主 要 从 事 电 子 电器 的 技术 检测 服 
务 ， 目 前 在 国内 拥有 〈 上 海 市 倍 通 检测 技术 有 限 公 司 、 东 
莞 市 倍 通 检测 技术 有 限 公 司 和 宁波 市 倍 通 检测 技术 有 限 公 

司 ) 3 家 独立 法 人 子 公司 机 构 , 3 家 分 公司 〈 深 圳 倍 通 上 海 
分 公司 、 深 圳 倍 通 南 山 分 公司 和 东莞 市 倍 通 检测 技术 有 限 

公司 中 山 分 公司 )。 
拥有 员工 总 人 数 300 人 ， 拥 有 化 学 、 安 全 和 电磁 兼容 
等 领域 的 第 三 方 检测 机 构 ， 取 得 了 欧美 、 日 本 及 加 拿 大 相 
关机 构 的 认可 ，CNAS 国家 合格 评定 委员 会 实验 室 认可 资格 
和 检查 机 构 认 可 资格 ，BST 倍 通 检测 严格 遵循 ISOAIEC 
Guide 65 和 SOAIEC 17025 的 要 求 运 作 ， 同 时 具备 中 国 合格 
评定 国家 认可 委员 会 CNAS (1L3574/L5034) 认可 ， 受 IL- 
AC-MRA 国际 实验 室 认 可 合作 组 织 多 边 互 认 协 议 承认 。 此 
外 , 公司 还 获得 香港 机 电工 程 署 EMSD、UL、 Intertek 
( ETL-SEMKO ) 、CSA、MET、Tav Rheinland、TiVSiD、 
SGS、 NEMKO、FCC、IC、CPSC、TMICO 和 California Ener- 
gy Commission (美国 加 州 能 效 CEC) 等 权威 机 构 的 认可 ， 
BST 倍 通 检测 的 报告 具有 法 律 效力 和 国际 公信 力 

公司 经 过 12 年 的 市 场 化 运作 ， 专 业 化 服务 ， 检 测 数据 
具有 较 高 的 国际 公信 力 ， 检 测报 告 得 到 包括 欧美 、 亚 洲 和 
日 本 等 很 多 国家 和 地 区 的 认可 。 

12 年 来 ， 公 司 致力 于 在 第 三 方 检测 、 认 证 服务 领域 创 
建 具 有 国际 公信 力 的 “中 国 检测 、 认 证 服务 ”品牌 ， 为 中 
国 制造 业 产品 创新 、 产 业 升级 提供 公共 技术 服务 平台 ， 
中 国 乃 至 世界 各 地 的 产品 质量 、 安 全 、 环 保 、 健 康 和 节能 
等 提供 监督 和 支持 。 
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深圳 市 比亚迪 锂电 池 有 限 公 司 


地 址 : 广东 省 深圳 市 龙岗 区 宝 龙 工业 城 宝 坪 路 1 号 
邮编 : 518116 
电话 : 0755-89888888 
传真 : 0755-89643262 
邮箱 : fu. cejian@ byd. com 
网 址 : www. byd. com. cn 
简介 : 

深圳 市 比亚迪 锂电 池 有 限 公 司 ( 以 下 简称 比亚迪 锂 
池 公 司 或 公司 ) ， 成 立 于 1998 年 ， 是 比亚迪 股份 有 限 公 
(以 下 简称 比亚迪 股份 ) 的 全 资 子 公司 。2001 年 ， 比 亚 ; 
股份 启用 事业 部 制 管理 ， 遂 将 比亚迪 锂电 池 公 司 内 部 命名 
定 为 第 二 事业 部 。 目 前 ， 第 二 事业 部 拥有 深圳 、 上 海 、 惠 
州 和 商洛 四 大 生产 基地 ， 下 设 9 个 工厂 、1 个 研究 所 和 7 个 
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只 能 部 门 ， 拥 有 员工 18 000 余人 。 

公司 产品 规划 由 生产 单一 的 锂 离 子 电 池 ， 逐 渐 转 向 为 
客户 提供 全 套 能 源 解决 方案 。 

现 有 产品 主要 包括 铁 电 池 、 锂 离子 电 芯 、 电 池 Pack 和 














聚合 物 电池 ， 以 及 新 兴 产 品 电 动 自行 车 电池 、EV/HEV 电 
池 、 硅 铁 模块 、UPS、DPS、 太 阳 电 池 片 和 太阳 电池 模 组 
等 ， 主 要 应 用 于 手机 、 无 绳 电话 、 笔 记 本 、 数 码 产品 、 电 
动工 具 、 后 备 电 源 、 通 信 设 备 备 电 、 太 阳 能 路 灯 及 照明 设 
备 、 电 动车 船 和 各 类 储 能 电站 等 领域 。 

2008 年 、2009 年 ， 公 司 锂 离子 电池 总 销量 超过 5 亿 
a de a 

同年 ， 公 司 确立 了 以 清洁 能 源 为 核心 的 多 元 化 发 展 道 
路 ,公司 坚持 在 发 展 壮 大 锂 离 子 电 池 产 品 的 基础 上 ， 用 完 
善 的 能 源 方案 服务 客户 。 

在 完善 产品 结构 的 同时 ， 公 司 同样 坚持 对 生产 设备 的 
开发 与 完善 。 目 前 , 已 拥有 核心 生产 设备 自主 开发 能 
实现 了 主要 设备 自动 化 和 半自动 化 ， 并 逐渐 向 全 自动 化 生 
产 推进 。 
公司 始终 坚持 创新 、 务 实 的 企业 文化 ， 坚 持 技术 为 王 、 
| 新 为 主 ， 加 强 产品 研发 力度 、 提 升 装备 制造 能 力 ， 提 高 
We 
念 ， 为 丰富 员工 业余 生活 ,设立 了 员工 图 书 室 、 活 动 室 
二 传 等 文化 场所 和 窗口 ， 举办 了 丰富 多 彩 的 文体 活动 ， 
如 家 文化 之 有 奖 知识 问答 、 节 日 礼物 发 放 、 员 工 生日 晚会 、 
各 种 体育 比赛 和 综合 性 晚会 等 ， 让 广大 员工 在 工作 之 余 ， 
深切 感受 到 企业 的 家 一 般 的 温暖 。 
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深圳 市 创 容 新 能 


[RJ] 


地 址 : 广东 省 深圳 市 光明 新 区 恒 泰 裕 工 业 园 5 栋 
邮编 : 518107 

电话 : 0755-29948998 

传真 : 0755-29948906 

邮箱 : sales@ csdcap. com 


源 有 限 公司 














网 址 : www. csdcap. com 
简介 : 

深圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司 专 业 生 产销 售 全 系列 金属 
化 薄膜 电容 ， 各 种 工业 大 电容 、X2 安 规 电容 和 CBB 电容 
等 。 公 司 自 2001 年 创立 以 来 ， 凭 借 全 套 先进 的 进口 设备 和 
精湛 的 生产 工艺 以 及 全 面 推行 国际 质量 体系 ,使 公司 的 产 
品 以 优异 的 品质 在 电力 电子 行业 、 新 能 源 汽 车 、 风 能 发 电 
和 太阳 能 发 电 等 光伏 行业 ， 以 上 乘 的 服务 和 具有 竞争 力 的 
价格 赢得 了 广大 客户 良好 的 声誉 和 口碑 。 














































































































深圳 市 东 辰 科技 有 限 公司 


DcTEC 


地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 宝 城 68 区 留 仙 二 路 鸿 辉 工业 区 
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2 号 厂房 
邮编 : 518101 
电话 : 0755-26632038 
传真 : 0755-26633000 
邮箱 : market@ dctec. com. cn 
网 址 : www. dctec. com. cn 
简介 : 

公司 成 立 于 2004 年 ， 注 册 资 本 3 068 万 元 ， 是 专注 于 
Detec 品牌 高 频 开关 电源 的 研发 、 生 产 与 销售 的 高 科技 企 
业 。 深 圳 市 东 展 科技 有 限 公 司 坚 持 以 服务 客户 为 己任 ， 立 
足 于 自主 研发 ,专业 从 事 高 频 开 关 电 源 的 定制 服务 。 

公司 聚集 和 培养 了 大 量 电源 行业 的 精英 ， 组 成 了 强大 
的 研发 、 生 产 、 品 控 和 管理 队伍 。 拥 有 10 000 多 m 的 研发 
与 生产 基地 ,员工 近 300 人 。 于 2005 年 3 月 顺利 通过 
ISO9001 质量 体系 认证 ， 从 2006 年 3 月 开始 导入 ROHS 管 
理 体 系 ， 多 数 产 品 通 过 了 UL、TUV、CE 、CSA、CCC、 
PCT、EK、IRAM 和 NOM 等 多 项 认证 ， 并 获得 了 数 十 项 产 
品 发 明 专利 。 

现 有 600 余 种 ACZDC、DCZDC、DCZXAC 客户 定制 产品 
的 种 类 和 系列 ， 功 率 覆 盖 2 ~ 10 000W 等 级 ,广泛 应 用 于 移 
动 通信 、 网 络 通信 、 服 务 器 、 金 融 ATM、 工 业 控制 、 医 疗 
设备 、 高 速 铁路 、 新 能 源 以 及 其 它 高 科技 领域 。 

































































































































































深圳 市 飞 尼 奥 科技 有 限 公 司 





@ @ 

Fineio 

地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 桃源 街道 大 园 工业 区 7 栋 1 楼 
邮编 : 518052 


电话 : 0755-82838425 
传真 : 0755-82838444 
邮箱 : benpeng@ fineio. com 
网 址 : www. fineio. com 
简介 : 
深圳 市 飞 尼 奥 科 技 有 限 公 司 〈 以 下 简称 飞 尼 奥 ) 是 一 
家 集 创 新 ， 高 新 技术 ， 代 理 贸 易 为 一 体 的 企业 ， 公 司 成 立 
之 初 为 德国 INF INEON 代理 商 ，INF INEON 中 国 区 第 三 方 
设计 公司 及 战略 合作 伙伴 ， 公 司 拥有 国内 顶尖 的 自主 研发 
设计 方案 ,包括 家 电 、 工 业 加 热 和 直流 电动 机 等 ， 客 户 履 
盖 全 国 20 多 个 省 市 主要 城市 。 有 优秀 工程 团队 及 销售 团 
队 ， 能 为 客户 提供 全 方位 的 更 加 贴心 的 配套 服务 。 

























































































深圳 市 港 特 科 技 有 限 公司 


9 港 特 科技 

KTRANSFORMERS 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 松 岗 街道 燕 川 社区 广 田 路 永 建 
鸿 工业 园 2 栋 

邮编 : 518105 

电话 : 0755-29095011 29095012 29095055 

传真 : 0755-29095058 

邮箱 : ktt@ kttchina. com 

网 址 : www. kttchina. com 




















简介 : 

深圳 市 港 特 科 技 有 限 公司 具有 10 余年 丰富 的 变压器 人 研 
、 生 产 经 验 的 积累 ， 已 成 为 电源 行业 知名 的 优质 供应 商 ， 
公司 始终 坚持 “诚信 和 是 企业 的 生命 ,创新 是 公司 的 灵魂 ” 
企业 发 展 理念 。 公 司 引 进 了 先进 的 生产 与 检测 设备 ， 以 完 
善 的 品质 管理 ， 严 格 的 生产 工艺 要 求 以 及 优质 的 售后 服务 ， 
更 以 专业 的 技术 研发 使 之 不 断 地 创新 突破 。 
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深圳 市 卑 文 电 子 有 限 公 司 

TE [ft 

地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 西 丽 学 郊 大 道 1001 号 智 园 A5 
栋 5 楼 

邮编 : 518055 

电话 : 0755-26805439 

传真 : 0755-26696592 

邮箱 : cherry. chen@ hawun. com 

















网 址 : www. hawun. com 
简介 : 

深圳 市 卑 文 电子 有 限 公 司 是 一 家 专业 从 事 开 关 电 源 及 
各 类 功率 变换 产品 设计 、 生 产 和 销售 的 企业 。2010 年 通过 
ISOAGJB9001 质量 体系 认证 ， 并 属于 国家 高 新 技术 企业 。 
产品 广泛 应 用 于 军工 、 铁 路 、 通 信 、 工 业 控 制 及 新 能 源 等 
领域 。 

公司 经 过 多 年 的 技术 积累 ,拥有 高 素质 的 专业 设计 团 
队 和 先进 的 技术 开发 平台 。 设 计 和 生产 的 电源 具有 高 可 靠 、 
高 效率 、 高 功率 密度 、 宽 范围 、 高 电压 输入 和 系列 化 等 特 
点 ， 能 与 国际 主流 电源 厂商 竞争 ， 并 在 国家 多 个 重点 项 目 
上 批量 生产 装备 ， 达 到 国内 外 领先 水 平 。 公 司 还 可 根据 客 
户 的 定制 要 求 ， 在 成 熟 的 标准 品 技 术 平台 上 ， 为 客户 提供 
经 济 、 快 速 的 个 性 化 设计 和 服务 。 公 司 经 过 自身 不 断 创 
新 ， 努 力 成 为 提供 高 端 开 关 电 源 产 品 和 服务 的 领先 供应 
商 。 
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深圳 市 核 达 中 远 通电 源 技 术 有 限 公司 


VAPEL 

地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 桃源 街道 留 仙 大 道 1268 号 众 冠 
红 花 岭 工业 北 区 1 栋 

邮编 : 518055 

电话 : 0755-26515709 

传真 : 0755-26515601 

邮箱 : wangyong@ vapel. com 











网 址 : www. vapel. com 
简介 : 
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市 核 达 中 远 通 电源 技术 
团 ， 是 国家 核准 认定 的 高 新 技术 企业 。20 多 年 专业 致力 于 
VAPEL 品牌 高 频 开关 电源 的 研发 、 生 产 和 和 销售。 公司 已 通 
过 IS09001 国际 质量 体系 认证 、ISO14001 国际 环境 体系 认 


限 公司 隶属 广东 核电 集 
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证 和 TS16949 汽车 质量 体系 管理 认证 。 是 北汽 福田 、 海 马 、 
宇通 、 长 春 一 汽 、 长 安 汽车 、 华 为 、 中 兴 、 诺 基 亚 、 爱 立 
信和 惠普 等 国内 外 知名 企业 的 优秀 供应 商 。 

总 部 设 在 深圳 ， 拥 有 80 000 多 m? 的 开发 和 生产 基地 。 
现 有 员工 1 700 多 人 ，400 多 名 的 研发 队伍 ， 具 有 强大 的 新 
产品 开发 和 快速 响应 能 力 。 电 源 通过 UL、TUV、CE、CSA、 
CCC 和 TLC 等 国内 外 的 产品 安 规 认证 ， 其 中 TUV 达到 ACT 
水 平 ，UL 达到 CTDP 水 平 。 现 有 8 000 余 种 AC/DC、DC/ 
DC 和 DC/AAC 标准 产品 、 非 标准 产品 及 客户 定制 产品 的 种 
类 和 系列 ， 广泛 应 用 于 新 能 源 、 通 信 、 电 力 、 工 业 控 制 、 
仪器 仪表 、 医 疗 、 铁 路 和 军工 等 其 它 高 科技 领域 。 自 主 研 
发 设计 的 电动 汽车 交 直 流 智 能 充电 桩 满足 低速 车 、 乘 用 车 、 
物流 车 、 大 巴 车 和 装备 车 等 所 有 车 型 和 各 种 充电 方式 。 模 
组 化 全 系列 宽 电 压 车 载 充 电机 、 车 载 转换 电源 ， 满 足 所 有 
电动 汽车 车 载 充电 机 应 用 和 所 有 车 型 的 电源 转换 。 是 国内 
公司 规模 全 面 的 电动 车 电源 厂家 。 


































































































































































































深圳 市 坚 力 坚 实业 有 限 公 司 


CHNKONGFU. 


地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 沙井 街道 昨 乡 路 教师 村 3 栋 102 
室 

邮编 : 518104 

电话 : 0755-27722489 

传真 : 0755-27722739 

邮箱 : sz27727887@ 126. com 

网 址 : www. china-jlj. com 




















简介 : 

自主 研发 系列 高 效 开关 电源 厚 膜 集成 电路 。 自 置 半 导 
体 封装 设备 ， 产 能 为 每 月 28 万 片 。 涵 盖 PFC、BUCK、 
BOOST、RD、PP、BTL 和 SR 等 拓扑 ， 供 电源 整 机 选 配 。 


















































深圳 市 捷 益 达 电 子 有 限 公 司 

Jeldar 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 固 成 东方 建 富 愉 成 工业 园 12 栋 
2 楼 

邮编 : 518126 

电话 : 0755-26696338 

传真 : 0755-26811099 

邮箱 : jeidar@ 163. com 


网 址 : www. jeidar. com 























1993 年 成 立 的 深圳 市 捷 益 达 电 子 有 限 公 司 ， 是 集 研发 、 
生产 、 销 售 和 服务 为 一 体 的 电源 专业 制造 商 ， 获 得 中 国政 
府 认定 的 国家 高 新 技术 企业 、 深 圳 市 高 新 技术 企业 、 深 圳 
市 双 软 企业 和 深圳 市 自主 创新 企业 称号 。 

公司 在 中 国 多 个 省 市 建立 了 办 事 与 服 务 机 构 ， 并 在 海 
外 多 个 国家 建立 了 品牌 经 销 商 和 服务 商 。 具 备 年 产 电 源 15 
































































































































专用 UPS 电源、 蓄电池 及 动 环 监控 产品 。23 年 来 ， 公 司 产 
品 以 先进 的 技术 、 高 可 靠 的 品质 、 高 性 价 比 以 及 突出 的 服 
务 ， 启 得 了 各 行业 用 户 的 好 评 。 

公司 在 持续 推动 品牌 建设 的 战略 下 ， 以 自主 创新 ， 掌 
握 产品 的 核心 技术 ,， 走 国际 化 、 标 准 化 及 规范 化 的 管理 之 
路 ; 在 产品 的 研发 和 制造 上 ， 公 司 始终 围绕 着 :“ 高 可 靠 的 
根本 理念 "， 采 用 国际 先进 技术 和 制造 工艺 精益 求 精 。 

公司 以 客户 为 至 尊 ， 珍 惜 所 有 为 企业 付出 努力 的 员工 ， 
以 及 与 企业 一 起 携手 合作 的 伙伴 。 

“真诚 、 互 信 、 沟 通 、 合 作 ”， 深 圳 市 捷 益 达 电 子 有 限 
公司 愿 与 客户 携手 同行 ! 














































































































深圳 市 金 顺 怡 电子 有 限 公 司 





地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 西 丽 镇 官 龙 工业 区 东区 Al15 号 
邮编 : 518055 

电话 : 0755-26749900 

传真 : 0755-26749903 

邮箱 : plan@ szjsy. com. cn 








网 址 : www. szjsy. com. cn 
简介 : 
深圳 金 顺 怡 电子 有 限 公司 创立 于 1995 年 8 月 。 专 业 化 
生产 各 类 型 的 电子 变压器 、 电 源 变压器 、 电 抗 器 和 电感 等 ， 
应 用 于 光伏 闭 变 器 、UPS、EPS 、 逆 变 电 焊 机 、 电 力 操作 电 
源 和 高 频 智 能 开关 电源 等 电子 产品 。 
公司 具有 丰富 的 制造 特种 变压器 的 经 验 和 完善 的 生产 
工艺 为 保证 。 能 够 完全 达到 欧盟 的 ROHS 要 求 。 测 试 手段 
齐全 。 技 术 力 量 雄厚 ， 产 品质 量 可 靠 。 深 得 广大 客户 的 信 
赖 。 公 司 每 年 给 世界 500 强 企业 艾默生 提供 大 量 的 变压器 、 
电感 和 电抗 ， 凭 借 可 靠 的 品质 ， 工 艺 手段 ,已 成 为 艾默生 、 
华为 、 山 特 和 科 华 等 最 忠实 的 供应 商 。 
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深圳 市 金 威 源 科技 股份 有 限 公司 


Goldpower 

地 址 : 广东 省 深圳 市 坪山 新 区 大 工业 区 聚 龙山 片区 金 威 源 
工业 厂区 A 栋 1-3 层 ，B2 栋 1-5 层 

邮编 : 518101 

电话 : 0755-83433146 

传真 : 0755-29799837 

邮箱 : cehua@ gold-power. com 

















网 址 : www. gold-power. com 
简介 : 

深圳 市 金 威 源 科 技 股份 有 限 公 司 是 全 球 领先 的 电源 解 
决 方案 服务 商 ， 具 有 高 度 自 主 知识 产权 的 高 科技 信息 核心 












































万 台 的 生产 能 力 。 目 前 ,产品 有 商用 UPS 电源 、 工 业 用 
UPS 电源 、 通 信用 逆 变 电源 、 光 伏 并 离 网 逆 变 电源 、 电 力 


















































骨干 企业 ， 集 产品 研发 生产 及 销售 为 一 体 ， 拥 有 世界 领先 
的 产品 研发 平台 、 可 靠 性 测试 平台 和 现代 化 自动 生产 制造 



































































































































“ 664 ， 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
平台 。 针 对 通信 、 太 阳 能 绿色 环保 、 汽 车 应 用 电子 和 新 能 。” (变频 器 、 频 闪 器 、 储 能 焊 机 、 激 光 焊 机 和 UPS 和 EPS 等 工 
源 领 域 形 成 了 六 大 核心 产品 系列 ， 标 准 通信 电源 、 远 供电 ” 业 储 能 设备 ) 、 医 疗 领域 (X 光 机 、MRI 机 、 美 容 仪 、 生 命 
源 、 高 压 直 流 电源 、 太 阳 能 光伏 、LED 电源 和 汽车 充电 控 ”监护 系统 和 医疗 检查 系统 )，U-CON 品牌 的 高 品质 螺栓 型 铝 
制 电 源 ， 产 品 广泛 应 用 于 通信 、 电 力 电 子 、 自 动 化 控制 、 电解 电容 器 得 到 用 户 的 一 致 好 评 ， 正 在 完全 替代 进口 品牌 。 












































铁路 、 军 工 、 医 疗 、LED 、 太 阳 能 发 电 和 汽车 充电 控制 系 





统 。 客 户 遍 布 欧美 、 日 本 、 





区 。 


家 和 地 


赁 着 快捷 ， 























全 球 用 户 提供 完善 的 























国电 信 、 中 
四 


优选 服务 商 。 





印度 、 中 东 、 巴 西 和 非洲 等 国 


京瓷 、 阿 朗 、 大 唐 电 信和 


























创新 ， 卓越 ， 为 用 户 增 值 的 经 营 理念 ,为 
电源 解决 方案 。 已 成 为 中 
国联 通 、Indonesia PT. TELKOM 、India Reliance、 





国 移动 、 中 











国内 外 著名 企业 的 


公司 为 客户 在 特定 领域 或 行业 提供 创新 性 、 个 性 化 的 
解决 方案 和 产品 服务 ,快速 的 、 准 确 地 为 客户 提供 产品 技 
术 支 持 ， 提 供 全 方位 、 多 元 化 的 解决 方案 ,高 效 全 面 地 为 


用 户 服务 。 


深圳 市 金 元 电子 技术 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 
大 道 462 号 浦 京华 成 ] 
0755-88210315-823 
0755-88210211 

lyxj. 888@ 163. com 


www. uconl00. com 


电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 











区 松 岗 街道 罗 
[ 业 园 

















田 第 三 工业 区 象山 





深圳 市 金 元 电子 技术 有 限 公司 成 立 于 2003 年 9 月 ， 经 


过 八 年 艰苦 卓绝 的 研发 与 不 断 创 新 ， 在 长 期 从 事 军 用 铝 电 
解 电容 研发 与 生产 的 不 断 总 结 
意大利 和 韩国 


消化 和 革新 ， 








电容 器 专用 站 


金 元 在 对 新 能 源 、 
全 面 开 发 与 研究 的 基础 上 ， 对 其 
究 ， 并 且 成 功 开发 出 新 能 源 、 


的 基 硬 








上 上 ， 























对 从 德国 、 日 本 、 

















于 2011 年 在 中 国 





栓 型 、 焊 针 〈 片 ) 型 铝 电 解 电容 器 生 / 
量 达 到 世界 一 流 同行 的 先进 水 平 ， 完 全 可 以 全 部 替代 进口 。 
节能 专用 螺栓 型 铝 电 解 电容 器 进行 


变频 

















电解 液 专用 








掌握 核心 技术 ， 








目标 。 


金 元 公司 U-CON 品牌 的 高 品质 螺栓 型 铝 
各 个 领域 得 到 广泛 应 月 
的 努力 。U-CON 品牌 的 高 品质 螺栓 型 铝 电 解 


用 于 新 

















发 























引进 的 先进 设备 与 一 流 技术 进行 了 充分 吸收 、 
深圳 建成 投产 了 
世界 先进 的 年 产量 为 2 000 万 颗 新 能 源 、 


国内 一 流 、 
变频 节能 专用 的 曙 











目 ， 并 为 中 国 








线 。 产 品 性 能 与 质 


























用 材 


变频 节能 
9 高 压 化 成 铝 稍 与 高 压 长 寿命 耐 大 纹 波 电流 的 
电解 质 ， 为 在 新 能 源 、 
铝 电解 电容 絮 领 域 全 面 赶 超 世 界 一 流水 平 打下 了 坚实 基础 。 
出 造 世界 一 流 的 节能 原件 ， 为 节 
做 贡献 ， 是 金 元 公司 的 企业 价值 ， 也 是 金 元 人 不 断 奋 斗 的 


变频 








的 国 








料 进行 了 开发 与 研 
专用 螺栓 型 铝 电 解 








节能 专用 的 螺栓 型 











能 减 排 多 

















电解 电容 器 在 




















深圳 市 巨 昂 电子 有 限 公 司 
世 交 深圳 币 巨 申 坪 子 有 限 公司 


SHENZHEN JUDING ELECTRONICS C0.,LTD. 



















































































地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 宝田 一 路 231 号 凤凰 岗 第 三 工 
业 区 B5 栋 5 楼 
邮编 : 518102 
电话 : 0755-26974799 
传真 : 0755-26974522 
邮箱 : sales@ judingpower. com 
网 址 : www. judingpower. com 
简介 : 
深圳 市 巨 易 电子 有 限 公 司 是 一 家 专业 的 高 频 开 关 电 源 
制造 商 ， 成 立 于 1998 年 , 一 直 专 注 于 开关 电源 的 研发 、 生 
产 、 销 售 与 服务 ， 致 力 于 为 客户 提供 高 品质 的 、 高 可 靠 的 
电源 产品 和 完美 的 电源 解决 方案 。 





公司 的 产品 包括 ACZDC 一 次 电源 、DCZDC 二 次 电源 、 


ADAPTER 适配器 








下 














正 电 源 及 UPS 不 间 
标 电 源 产品 ， 单 机 电源 功率 涵盖 0.5 ~5 000W。 











电源 、DCZAC 首 变 电源 、PFC 功率 因素 校 
断 电源 等 六 大 系列 ，1 000 多 种 标准 与 非 
































































































































目前 ， 公 司 产品 在 国内 电子 检测 设备 和 银行 监控 等 应 
用 领域 处 于 领先 地 位 ， 其 中 集中 供电 电源 成 为 人 围 多 家 银 
行 监控 工程 的 产品 。 

“高 质 求生 存 ， 低 价 赢 客户 ， 优 服 促 发 展 ” 是 公司 的 
营 宗 由。 制造 高 品质 、 高 可 靠 性 的 电源 产品 仅仅 是 公司 迈 
出 的 第 一 步 ， 为 每 一 个 客户 提供 完美 的 电源 解决 方案 才 是 
公司 的 最 终 目 标 。 
深圳 市 科 陆 电源 技术 有 限 公司 
科 陆 
地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 科技 园 北 区 宝 深 路 科 陆 大 厦 21 

楼 电源 公司 

邮编 : 518055 
电话 : 0755-36901166 


传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


深圳 市 科 陆 
家 专业 从 事 电力 


目 








防 建设 做 出 了 自己 


书 
电容 器 主要 应 



































能 源 领域 (风能 发 电 系统 、 光 伏 发 电 系统 等 新 能 源 
系统 ) 、 清 洁 能 源 应 用 领域 高铁、 混合 动力 汽车 和 纯 
电动 汽车 等 清洁 能 源 运输 系统 ) 、 





节能 设备 等 工业 应 用 领域 





和 起 


断 UPS 
备 、 电 


0755-26632050 
wangwencheng@ szclou. com 


www. szclou -power. com 























电源 技术 有 限 公司 (以 下 简称 科 陆 电源 )， 
电源 产品 〈 直 流 操作 电源 设备 、 不 间 
电源 设备 、 电 力 用 直流 和 交流 一 体 化 不 间断 电源 设 
力 专 用 电源 设备 等 ) 的 研发 、 生 产 、 销 售 与 服务 的 


















































公司 。 


有 限 公 司 的 











成 立 于 2005 年 ， 其 前 身 是 深圳 市 科 陆 电子 科技 股份 
电源 事业 部 。 


























第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “665 ， 





深圳 市 技术 有 限 公 司 自 成 立 以 来 ， 紧 密 依托 高 新 技术 ， 
以 发 展 民族 工业 为 已 任 ， 创 造 国 际 品 牌 ， 永 居 电 力行 业 高 
峰 为 目标 ， 得 以 持续 快速 发 展 ;其 产品 先后 在 1 000 MW 及 
以 下 的 发 电 行 业 、750 kV 及 以 下 等 级 的 变电站 行业 ， 以 及 
在 轨道 交通 、 石 油 化 工 和 水 利 行业 都 得 以 广泛 的 应 用 。: 
品 具 备 的 技术 先进 性 、 安 全 可 靠 性 、 易 操作 性 、 抗 干扰 性 、 
可 扩展 性 、 开 放 性 和 适用 性 的 特点 ， 得 到 了 广大 用 户 的 
致 好 评 。 
目前 ， 公 司 拥有 几 十 项 国家 专利 及 软件 著作 权 ， 其 电 
力 电源 产品 全 部 具有 自主 知识 产权 ， 使 用 “ 科 陆 ”商标 。 

深圳 市 科 陆 电源 技术 有 限 公 司 是 中 国电 源 学 会 、 全 国 
电力 系统 直流 电源 委员 会 委员 单位 ; 也 是 广东 省 电机 工程 
学 会 交 直 流 电源 专业 委员 会 常务 委员 会 委员 。 
深圳 市 科 陆 电源 技术 有 限 公 司 的 愿景 是 “打造 世界 领 
先 能 源 服务 商 ”。 






































































































































































































































深圳 市 库 马 克 新 技术 股份 有 限 公 司 
WCMK 

Cumask Mew Tech. 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 石 岩 镇 宏 发 工业 园 三 栋 二 楼 
邮编 : 518108 

电话 : 0755-81785111 

传真 : 0755-81785108 


邮箱 : business@ cumark. com. cn 

















网 址 : www. cumark. com. cn 
简介 : 

深圳 市 库 马 克 新 技术 股份 有 限 公司 成 立 于 2001 年 3 月 
日 ， 注 册 资 本 5 740 万 ,证 券 代码 831251。 公 司 专注 于 
源 管理 和 工业 自动 化 产品 的 研发 、 生 产 和 销售 。 公 司 依 
其 优异 的 电力 电子 及 自动 化 控制 技术 和 多 年 积累 行业 应 
经 验 ， 根据 各 行 各 业 工 艺 需求 ， 为 工业 级 用 户 提 供 高 效 
靠 的 自动 化 及 能 源 管理 完整 解决 方案 。 

公司 主要 产品 有 高 压 变频 器 、 低 压 变频 器 、 防 爆 变频 
器 和 电力 滤波 器 等 ; 主要 服务 于 装备 制造 业 、 节 能 环保 和 
新 能 源 三 大 领域 ， 产 品 广泛 应 用 于 起 重 、 机 床 、 金 属 制品 、 
电线 电线、 塑胶、 印刷 包装 、 纺 织 化 纤 、 建 材 、 治 金 、 煤 
矿 、 市 政和 汽车 等 行业 。 

公司 是 一 家 专注 于 电力 电子 和 自动 化 控制 技术 研究 的 
国家 高 新 技术 企业 。 目 前 ， 拥 有 自主 知识 产权 的 工业 自动 
化 控制 技术 ， 掌 握 了 高 性 能 矢量 (闭环 、 开 环 ) 变频 技术 、 
PLC 技术 和 防爆 变频 器 等 核心 平台 技术 。 截 至 2014 年 12 
月 31 日 ， 公 司 拥有 已 获 证 书 的 专利 24 项 ， 各 种 技术 资格 
或 末 誉 各 项 ; 公司 拥有 一 文人 数 众 多 ， 经 验 丰富 ， 技 术 领 
先 的 研发 团队 ， 专 门 从 事 核 心平 台 技术 的 研究 、 应 用 技术 
的 研究 和 产品 的 开发 。 



























































































































































深圳 市 华 天 启 科技 有 限 公 司 


直 @ 
$e. 


华 天 局 科技 工业 





地 址 : 广东 省 深圳 市 松 岗 镇 罗 田 井 山 路 14 号 
邮编 : 518105 
电话 : 0755-27103658 
传真 : 0755-81732210 
邮箱 : szhuaqi@ 163. com 
网 址 : www. huatianqi. com 
简介 : 

深圳 市 华 天 启 科技 有 限 公 司 是 一 家 民营 高 新 科技 企业 ， 
专业 从 事 有 机 胶粘剂 产品 的 开发 ， 生 产 和 销售 。 公 司 产品 
类 型 有 粘 接 密封 类 胶粘剂 、 敷 形 类 胶粘剂 、 灌 封 类 胶粘剂 
和 导热 类 胶粘剂 等 。 产 品 塞 括 了 单 组 份 室温 硫化 硅 橡胶 、 
双 组 份 室温 硫化 硅 橡 胶 、 双 组 份 加 成 型 硅 橡胶 、 导 热 硅 脂 




































































(散热 谊 、 传 温 油 )、 有 机 硅 树 脂 和 环 氧 树脂 灌 封 胺 等 胶 粘 
剂 。 主 要 应 用 于 电子 ， 电器， 通信 ，IT， 灯 饰 ,汽车 ， 航 






























































空 等 领域 。 随 着 全 球 电 子 电 器 及 全 电路 高 集成 、 高 精密 的 
发 展 ， 对 其 相应 配套 的 化 工 材料 提出 了 更 高 的 要 求 。 为 满 
足 其 要 求 我 公司 在 原材料 采购 ， 产 品 测试 ， 产 品 批量 生产 ， 
产品 销售 以 及 售后 服务 都 严格 按照 S09001 质量 管理 体系 
执行 ， 确 保 了 产品 的 稳定 性 和 可 靠 性 。 在 产品 研发 方面 不 
断 加 强 同 国内 多 家 知名 的 研究 所 及 大 学 开展 合作 ， 拥 有 独 
立 的 3 个 实验 室 和 检测 中 心 。 雄 厚 的 技术 实力 , 完善 的 生产 
销售 管理 ， 先 进 的 生产 工艺 ， 齐 全 的 检测 手段 使 我 厂 产 品 
有 了 坚固 的 质量 保证 ， 并 不 断 扩 展 产品 应 用 领域 。 

一 直 以 来 ,“ 华 天 启 ”都 怀 着 一 颗 感 恩 的 心 ， 怀 着 冷静 
的 思考 ， 怀 着 一 种 深刻 的 行业 责任 ， 并 以 这 种 专业 而 锐意 
进取 的 精神 创造 出 优质 、 安 全 、 高 效 的 产品 回报 给 社会 。 


































































































深圳 市 南方 默 顿 电子 有 限 公司 


你 Erdn 


地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 松 岗 街 道 东方 社区 大 田 洋 工业 
区 东方 华 丰 工业 园 (华美 路 段 ) D 栋 4 楼 1 号 
邮编 : 518105 

电话 : 0755-27143393 

传真 : 0755-27143830 

邮箱 : merdn@ merdn. com 


























网 址 : www. merdn. com 
简介 : 
深圳 市 南方 默 顿 电子 有 限 公司 是 一 家 自 人 研发、 生产 、 
销售 到 售后 服务 一 体 化 的 专业 UPS 生产 制造 公司 。 公 司 一 
贯 秉承 “品质 第 一 ， 客 户 至 上 ， 追 求 卓越 ”的 经 营 理 念 与 
奋斗 目标 ， 长 期 致力 于 科技 研发 与 技术 创新 ， 给 消费 者 提 
供 更 合适 的 产品 。 完 整 的 系统 技术 ， 优 异 的 产品 品质 ， 给 
客户 提供 完整 的 电力 解决 方案 。 
公司 生产 基地 坐落 于 经 济 优越 、 科 技 领 先 的 广东 深圳 。 
公司 品牌 与 OEM 并 行 ， 在 印度 、 泰 国 和 日 本 等 地 都 有 很 好 
的 品牌 知名 度 与 市 场 占有 率 ， 并 为 各 国 知名 品牌 OEM 生 
























































































































































公司 生产 通过 了 IS09001 国际 质量 管理 体系 认证 以 及 
ISO14001 国际 环境 体系 认证 ， 所 生产 的 UPS 产品 也 通过 了 
CE 、CQC 等 产品 品质 认证 ， 未 来 的 深圳 市 南方 默 顿 电子 有 
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限 公 司 更 会 致力 于 技术 的 创新 与 服务 的 提升 ， 援 引 学 术 高 
端 科技 与 力量 ， 奔 向 国际 电源 行业 新 标 航 。 











深圳 市 帕 瓦 科技 有 限 公 司 
QAWQASZ 
帕 瓦 科技 
地 址 : 广东 省 深圳 市 龙岗 区 龙 西 社区 宝座 工业 园 B 区 C 栋 
2 楼 
邮编 : 518116 
电话 : 0755-28968700 
传真 : 0755-28968689 
邮箱 : root@ szpower-tech. cn 

















网 址 : www. szpower-tech. cn 
简介 : 

深圳 市 帕 瓦 科技 有 限 公 司 是 专业 从 事 电源 及 节能 设备 
研发 、 制 造 和 销售 的 综合 性 高 科技 企业 。 公 司 产 品 已 在 市 
政 、 金 融 、 医 疗 和 广播 电视 等 需要 高 品质 电源 的 领域 ， 深 
受 广大 客户 的 青睐 ， 自 2006 年 成 立 以 来 ， 先 后 获得 “电源 
学 会 会 员 单 位 ”“ 高 新 技术 企业 ”等 荣誉 称号 。 

公司 科技 运用 丰富 的 电能 效率 管理 经 验 及 现代 化 的 电 
能 损耗 诊断 分 析 手 段 ， 从 低压 电网 侧 人 手 ， 对 客户 的 电 效 
和 降 耗 的 管理 结构 、 配 电 系统 、 动 力 设 备 、 照 明 系 统 以 及 
产品 流程 等 方面 ， 进 行 系统 的 综合 性 分 析 和 诊断 ， 为 客户 
提供 系统 的 电能 损耗 现场 诊断 和 分 析 评 估 ， 从 而 帮助 客户 
j 效 地 降低 电能 消耗 和 设备 故障 率 ， 提 高 产品 品质 和 设备 







































































































































































利用 效益 ， 降 低 直接 和 间接 运作 成 本 ,提升 企业 的 鳃 利 能 
力 和 市 场 兖 争 能 力 。 

公司 的 企业 目标 : “提升 电能 质量 ”和 “降低 用 电 成 
本 ”。 

公司 的 服务 承诺 : “让 我 们 尽心 尽力 ， 让 客户 称心 如 
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深圳 市 鹏 源 电子 有 限 公 司 
a 
Forever power Chenzhen AAvantase Powe? Limited 
地 址 : 广东 省 深圳 市 福田 区 新 闻 路 侨 福 大 厦 4F 
邮编 : 518034 
电话 : 0755-82947272 
传真 : 0755-82947262 
邮箱 : sales@ szapl. com 








网 址 : www. szapl. com 
简介 : 
深圳 市 觅 源 电 子 有 限 公 司 是 一 家 专业 为 新 型 能 源 产 品 
提供 核心 电子 零件 的 代理 商 ， 既 提供 包括 各 类 IGBTs、 
MOSFET、 快 速 二 极 管 、 整 流 桥 、 品 闸 管 、 碳 化 硅 二 极 管 和 
场 效应 管 和 控制 IC 等 关键 的 半导体 器 件 ， 也 提供 薄膜 电容 
器 、 铝 电解 电容 器 和 滤波 器 等 产品 ， 能 为 功率 变换 的 各 个 
环节 提供 关键 的 元 器 件 。 
公司 拥有 专业 的 销售 工程 师 团 队 ， 能 为 客户 提供 准确 、 
高 效 和 经 济 的 元 器 件 方案 ， 让 客户 的 设计 处 于 业界 前 沿 。 



















































































在 通信 电源 、UPS、 电 力 电源 、 变 频 器 、 电 爆 机 、 风 能 、 太 
阳 能 和 SVG 等 领域 , 公司 都 有 成 熟 和 领先 的 元 器 件 方案 ， 
能 有 效 地 减少 工程 师 挑选 元 器 件 的 时 间 ， 缩 短 产品 开发 的 
周期 。 




































































产品 众多 、 现 货 充足 是 公司 的 优势 之 一 ， 无 论 是 跨国 
企业 还 是 国内 厂家 ， 都 能 得 到 公司 迅速 、 可 靠 和 专业 的 服 








务 。 

公司 代理 的 产品 包括 IXYS、Westcode、CREE、icel、 
Panjit、CET、NEM 、Wavefront 和 苟 力 科技 等 ， 服 务 的 客户 
包括 Emerson 、SIEMENS、GE、Philips 、 中 兴 通 讯 和 中 国 南 
车 等 。 公 司 致力 于 为 客户 提供 一 站 式 的 服务 ， 是 电力 电子 
行业 首选 的 供应 商 。 





















































深圳 市 锐 能 微 科 技 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 海天 一 路 13 号 深圳 市 软件 产业 
基地 5B-401 

邮编 : 518057 

电话 : 0755-86221680 

传真 : 0755-26400023 


邮箱 : wuxiaoli@ renergy-me. cn 














网 址 : www. renergy-me. cn 
简介 : 

深圳 市 锐 能 微 科技 有 限 公司 成 立 于 2008 年 5 月 ， 是 一 
家 高 科技 半导体 技术 公司 ， 专 业 从 事 集 成 电路 的 研发 、 生 
产 和 销售 。 具 有 完整 的 集成 电路 设计 队伍 ， 公 司 现 有 员工 
66 名 。 公 司 属国 家 高 新 技术 企业 ,深圳 市 高 新 技术 企业 ， 
家 软件 企业 和 集成 电路 设计 企业 ， 为 深圳 市 半导体 行业 
协会 会 员 单 位 ， 深 圳 市 软件 行业 协会 会 员 单 位 ， 软 件 企 业 
及 软件 产品 认定 企业 。2012 年 及 2013 年 连续 两 次 通过 了 国 
家 发 改 委 等 五 部 委 的 “国家 规划 布局 内 重点 集成 电路 设计 
企业 ”认定 。 
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深圳 市 瑞 必 达 科技 有 限 公 司 


地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 福永 桥头 富 桥 二 区 北 A3 栋 
邮编 : 518103 

电话 : 0755-33850600 

传真 : 0755-29912756 

邮箱 : guoguiyuan@ rbdpower. com 














网 址 : www. rbdpower. com 


深圳 市 瑞 必 达 科技 有 限 公司 成 立 于 2006 年 ， 是 瑞 达 国 
际 全 资 子 公司 ， 专 业 从 事 各 类 开关 电源 、 充 电器 等 相关 产 
品 研发 、 生 产 、 销 售 及 服务 于 一 体 的 公司 。 拥 有 一 流 的 生 
产 、 检 测 、 试 验 设备 及 仪器 : 采用 全 自动 开关 电源 测试 系 
统 、AT 捅 件 机 、 贴 片 机 、 波 峰 焊 、 回 流 焊 、AOI、RoHS 光 
谱 分 析 仪 、EMC 测试 系统 、 环 境 试验 箱 、 高 温 老 化 房 和 数 
据 采 集 一 等 先进 生产 和 检验 设备 。 为 产品 的 优良 品质 提供 

















































































































































































































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 667 . 
了 有 效 保证 ， 公 司 生 产 的 系列 电源 , 已 广泛 地 应 用 于 航空 ” 地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 西 丽 镇 官 龙 村 第 二 工业 区 6 号 
航天 、 电 信 、 电 动车 、 医 疗 、 多 功能 家 具 、 体 育 娱 乐 设备 、 厂房 1-3 楼 
工厂 设备 及 LED、 电 动工 具 等 领域 。 工厂 已 通过 了 TUV 邮编 : 518000 
ISO19001 一 2000 质量 体系 认证 ， 产品 通过 了 TUV、CB、 电话 : 0755-26749992 
CE、UL、FCC、PSE、C-Tick、Gost、CCC 和 能 源 之 星 等 质 传真 : 0755-26749991 
量 安全 认证 ， 产 品 销 往 欧洲 、 美 洲 和 大 洋 洲 等 40 多 个 国家 ”邮箱 : samwha2002@ vip. 163. com 
和 地 区 。 网 址 : www. samwha-cn. com 


深圳 市 瑞 晶 实业 有 限 公司 
JE 


地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 西 丽 镇 丽 山 路 民企 科技 园 
楼 

: 518055 

: 0755-88860609 

: 0755-26515068 


箱 : zhen. xiuping@ rjsz. net 








: Www. I]Jsz. net 


深圳 市 瑞 晶 实业 有 限 公司 成 立 于 1997 年 ， 是 一 家 集 





科 、 工 、 


贸 





3 栋 6 





于 一 体 的 民营 股份 制 企业 ， 坐 落 于 深圳 市 内 著 











名 的 大 型 工业 区 一 一 西 丽 和 
府 
动物 园 等 。 工 业 区 内 配套 完善 ， 





化 监 














交通 十 分 便利 。 

















生产 。 现 公司 拥有 10 000m 生产 平台 ， 
































业 区 ， 紫 邻 深圳 著名 学 
深圳 大 学 城 ， 以 及 西部 风景 旅游 点 : 西 丽 湖 度假 村 、 


目前 ， 公 司 主要 从 事 开 关 电 源 类 产品 的 研制 、 开 发 和 
1 000 名 员工 和 一 批 


专业 技术 骨干 ， 生 产 装配 线 20 条 及 4 台 SMT 自动 贴 片 机 ， 
各 种 专业 电子 测试 仪器 ,信赖 性 测试 设备 ， 及 可 同时 




















BURN 一 IN 7200pecs 的 老化 室 。 日 平均 产能 35 k， 
可 达到 50 k。2005 年 的 年 产值 已 超过 亿 元 大 关 。 

















条 值 产 能 


1999 年 开始 公司 为 国外 内 主流 通信 设备 及 相关 厂商 提 























供 各 类 规格 的 开关 电源 、 工 业 电 源 和 LED 驱动 电源 。 

















主要 





客户 包括 深圳 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 、 福 建 星 网 锐 搜 通讯 


























股份 有 限 公司 、 
大 型 厂商 。 


德 赛 电 子 (惠州) 有 限 公 司 和 韩国 











LG 等 


2006 年 中 国电 子 科技 集团 公司 (CETC) 第 九 研 究 所 
( 原 信息 产业 部 电子 九 所 ) 与 公司 合资 合作 , 资产 整合 后 注 
册 资 本 为 959 万 元 ,现今 公司 是 国有 控股 的 军 转 民 形式 的 
股份 制 科 技 企业 ， 依 托 于 九 所 这 一 强大 技术 后 盾 ， 致 力 于 







































































简介 : 


深圳 市 三 和 














有 力 科 技 有 限 公 司 是 一 家 立足 于 深圳 的 高 

















科技 企业 ， 主 要 从 事 以 电力 节能 为 中 心 的 高 科技 产品 的 研 


发 、 








、 制 造 ， 同 时 与 大 专 院 校 联合 承担 科研 开发 课题 。 
多 年 的 研发 和 生产 经 验 ， 公 司 在 无 功 补偿 、 


凭借 





滤波 方面 积累 








了 丰富 的 经 验 ， 多 项 技术 引领 行业 发 展 。 公 司 受 国家 委托 
参与 了 多 个 国家 行业 标准 的 起 草 和 制定 工作 。 
公司 的 核心 技术 : 供电 系统 的 无 功 补偿 技术 和 智能 型 















































t 电 系统 高 、 低 压 谐 波 治理 ; 供电 系统 的 稳定 性 分 
































行 ; 柔性 输电 技术 SC、SVC、 








控制 ; 供 
析 ; 电容 器 装置 的 安全 运 
SVG、 














APF 和 UPFC 系统。 稳定 的 产品 质量 ， 专 业 化 的 咨 





询 ， 一流 的 服务 ,使 公司 迈 向 新 的 高 度 。 





深圳 市 实 润 科技 有 限 公 司 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


深圳 市 实 润 科技 
代理 商 。 
产 厂 家 和 中 国 的 设计 工程 师 们 架 起 





广东 省 深圳 市 福田 区 彩田 路 中 银 大 厦 了 B 座 9A-9E 室 
518026 

0755-83517155 

0755-82468308 


alex@ sprintek. com. cn rafael@ sprintek. com. cn 





www. sprintek. com. cn 

















j 限 公司 是 一 家 专业 的 电力 电子 器 件 
以 “成 就 你 我 ”的 心 为 来 自 全 球 的 电子 元 器 件 生 
座 畅 通 的 “桥梁 ”， 一 
















































































直 致 力 于 产品 线 和 新 项 目的 推广 是 公司 不 断 发 展 的 基石 。 


依托 中 国 和 深圳 地 区 近 30 多 年 的 高 速 发 展 ， 现 已 成 为 中 国 
工业 领域 值得 信赖 的 合作 伙伴 。 公 司 的 产品 线 包 括 : 高 压 
































硅 堆 、 

















整流 二 极 管 、 快 恢复 二 极 管 、 首 特 基 二 极 管 、 桥 式 











整流 器 、 三 相 整 流 桥 、IGBT 单 管 、MOSFET 单 管 、 





整流 二 








极 管 模块 、 快 恢复 二 极 管 模块 、 首 特 基 二 极 管 模块 、 品 疗 





管 模块 、 三 相 整流 模块 、 隔 离 光 耦 、 驱 动 光 耦 、 
IGBT 模块 、MOSFET 模块 、 电 流传 感 器 、 











发 展 成 为 国内 一 流 的 电源 产品 研制 ， 生 产 ， 销 售 一 体 化 的 
专业 公司 。 
2009 年 ， 深 圳 市 瑞 晶 实业 有 限 公 司 成 为 深圳 市 LED 7 











BT 驱 














业 标 准 联 盟 核心 会 员 单 位 (该 
牵头 创建 ) 
已 成 为 深圳 市 有 关 LED 产业 中 



































深圳 市 三 和 电力 科技 有 限 公 司 


3S 


三 和 电力 科技 


SANHE POWER TECH 





居 盟 是 次 圳 市 计量 院 与 标准 局 
， 积 极 参加 深圳 市 LED 产业 标准 的 制定 工作 ， 并 
已 源 产 品 的 核心 生产 三家。 

















已 合 





高 速 光 耦 、 
电压 传感器 、IC- 
电容 器 和 电力 薄膜 

















动 器 、 安 规 电 容 、 





电解 电容 、 薄 腊 

















在 科技 与 市 场 日 新 





月 异 的 今天 ， 公司 将 不 断 地 扩展 更 

















多 的 产品 线 ， 挖 气 更 新 的 市 场 机 会 ， 与 供应 商 和 客户 伙伴 
一 起 成 长 。 积 累 成 实 ， 润泽 万 物 ， 成 就 你 我 。 














深圳 市 思 凡 贝 特 科技 有 限 公司 
BR 


贝 特 科技 


地 址 : 





广东 省 深圳 市 光明 新 区 公明 汉 海 达 高 新 科技 园 C 栋 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 668 .中 国电 源 行业 年 鉴 ，2016 
8 楼 仪 、 精 密 直流 电阻 测试 仪 、 变 压 器 综合 参数 测试 仪 、 直 流 
邮编 : 518106 肢 加 程控 恒 流 源 、 磁 性 材料 功 耗 测试 仪 、 绝 缘 耐 压 安 规 测 
电话 : 0755-27639970 试 仪器 、 无 刷 电 机 程控 绕 线 机 、CNC 自动 排 线 式 绕 线 机 和 
传真 : 0755-27639971 无 刷 电机 数控 驱动 器 ,公司 还 正在 研制 开发 电容 纹 波 测试 
邮箱 : 307241364@ qq. com 仪 、 精 密 电解 电容 测试 仪 、 高 频 功 率 计 和 开关 电源 综合 参 
网 址 : www. safebata. com 数 测试 仪 等 新 产品 。 公 司 所 投产 的 所 有 产品 都 要 收集 国内 
简介 : 外 最 新 的 相关 产品 进行 详细 研究 ， 综 合 各 家 之 所 长 ， 并 加 
德国 贝 特 国际 集团 是 一 家 致力 于 UPS 不 间断 电源 、 逆 。 上 本 公司 独创 的 电路 及 根据 从 广大 用 户 收集 来 的 意见 改进 
变 电 源 、 清 洁 能 源 和 内 控 旬 维护 电池 等 技术 领域， 集 研 发 、 的 电路 。 形 成 吧 有 先进 性 符合 用 户 需 求 的 下 他 产品 。 
生产 、 销 售 和 服务 于 一 体 的 全 球 电源 领导 厂商 ， 其 卓越 的 
产品 品质 、 创 新 的 技术 以 及 完善 的 售后 服务 体系 都 已 成 为 深圳 市 西格玛 泰 变压器 有 限 公司 
业界 的 标准 。 
德国 贝 特 国际 集团 在 全 球 拥有 国际 先进 的 生产 和 检测 Sm 
设备 ， 以 及 完整 的 销量 网 络 和 售后 服务 体系 。 其 产品 销售 
及 服务 网 络 遍布 全 球 ， 广 泛 应 用 于 通信 系统 、 电 力 系 统 、 
金融 系统 、 紧 急 供电 系统 以 及 安全 系统 等 。 德 国 贝 特 UPS ”地 址 ; 广东 省 深圳 市 宝安 区 厂 洗 街道 办 光明 小 36 号 西格玛 
不 间断 电源 是 值得 依赖 的 国际 知名 品牌 产品 ， 在 国际 上 被 来 工业 大 怕 (大 汽车 站 后 出 。 训 室 工业 F) 
誉 为 “全 球 电源 解决 之 道 ”的 专业 电源 解决 方案 专家 。 邮编 : 518108 
深圳 思 凡 贝 特 科技 有 限 公司 依托 德国 贝 特 国际 集团 的 。 ”电话 : 0755-29827108 
先进 技术 、 品 牌 销售 和 服务 网 络 ， 设 计生 产 的 贝 特 品牌 产 传真: 0755-29827008 
品 采 用 国际 上 更 为 先进 的 设计 理念 。 公 司 产品 具 要 长 的 邮箱 : cgsb1@ szxgmt com 
使 用 寿命 及 稳定 可 靠 的 卓越 品质 ， 是 保护 网 络 设备 稳定 运 。 网址 : www sn eom 
人 同 钙 ; 
量 保证 ， 符 合 IS09001 国际 标准 。 深圳 市 西格玛 泰 变压器 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 6 月 28 
公司 任 借 20 多 年 的 专业 经 验 和 对 行业 发 展 的 敏感 预 日， 专业 从 事 高 低压 空 蕊 电 折 器 \ 高 低压 铁心 电抗 器 \ 各 半 
测 ， 不 断 投入 新 技术 、 新 应 用 和 新 概念 的 研发 ， 不 仅 提高 。 上 下 变 庄 恬 的 三 发、 设计 、 制 造 、 塞 锅 和 技术 服务 。 公 司 
了 产品 的 可 靠 性 ， 而 且 随 着 新 技术 的 应 用 降低 了 产品 的 成 。 现 有 员工 100 余人 ,厂房 4300 m ， 经 党 管理 和 工程 技术 人 
本 3 天 大 可 天 了 产品 的 仁 伯 此 > 特惠 刘 为 广泛 的 而 扬 庆 本 全 入 全 全 各 和 于 人 生 全 作 人 
公司 致力 于 为 客户 提供 全 方位 的 专业 电源 管理 服务 ， 本 行业 超过 19 年 。 公 司 与 华中 科技 大 学 、 厦 门 大 学 和 沈阳 
以 及 一 体 化 的 动力 系统 解决 方案 。 公司 注重 硬件 的 研发 ， ”下属 研 究 所 长 其 进行 技术 合作 。 公 司空 意 电 抗 器 的 研发 、 
设计 开发 的 专业 管理 软件 更 具有 强大 的 兼容 性 ， 可 以 应 用 。 制造 处 于 图 内 行业 前 列 。 公 司 产品 已 销 京 、 津 、 沪 、 渝 和 
于 多 种 操作 平台 ， 使 系统 管理 更 为 简捷 及 时 ， 令 管理 人 员 。 到 20 多 个 省 、 市 、 自 治 区 和 港 、 澳 、 台 、 加 拿 大 、 澳 大 利 
OO Re 亚 、 西 班 牙 、 阿 联 阁 、 意 大 利和 新 加 坡 等 国家 与 地 区 。 
公司 成 交 客户 超过 400 户 ， 已 为 艾默生 电气 、 清 华 紫 
光 、 科 陆 电 子 、 骆 驼 股份 等 多 家 上 市 公司 供应 各 类 电抗 器 、 


深圳 市 威 日 科技 有 限 公司 














NE/ 

Fertreert 

地 址 : 广东 省 深圳 市 龙华 新 区 大 浪 街道 英 泰 工业 园 5 栋 三 
楼 A 区 

邮编 : 518109 

电话 : 0755-28133003 

传真 : 0755-29787957 

邮箱 : vz2008@ 126. com 

网 址 : www. weiri. net. cn 


简介 : 

深圳 市 威 日 科技 有 限 公司 /深圳 市 兆 伟 科 技 开 发 有 限 公 
司 位 于 深圳 宝安 区 龙华 二 线 拓展 区 内 ， 是 以 开发 生产 电子 
元 件 检测 仪器 和 元 件数 控 自 动 生产 设 备 为 主 的 高 科技 型 公 
司 。 现 公司 有 9 大 类 别 30 余 种 型 号 产品 : 精密 LCR 测试 

































































变压器 30 余 万 台 套 。 公 司 自 

















行 设计 、 








客户 产品 安装 在 人 民 大 会 党 和 钓鱼 台 








效 运行 9 年 。 





制造 的 变压器 ， 配 套 
国宾 馆 , 已 安全 、 高 








深圳 市 希 顺 有 机 硅 科 技 有 限 公 司 
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Technology C0,,LTD 


最 交 的 硅胶 厂 





地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 





518000 


0755-29596296 
liuhuafang@ sisun. 


Www. sisun. cn 





cn 





) 省 深圳 市 光明 新 区 塘 家 和 衬 


0755-29596265 13823101696 





F 区 塘 家 南路 A28 号 


第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “669 . 





深圳 市 硕 顺 有 机 硅 科 技 有 限 公司 是 一 家 研发 、 生 产 和 
销售 电子 胶 黏 剂 的 国家 高 新 技术 企业 ， 公 司 成 立 于 1999 
年 ,产品 以 有 机 硅胶 粘 剂 为 主导 ， 配 套 有 环 氧 腕 、 塑 料 胶 、 
快 干 胶 、UYV 胶 、 厌 氧 胶 及 多 种 特殊 胶粘剂 ， 产 品 广泛 应 月 
于 电源 工业 制造 领域 。 
公司 总 部 设 在 深圳 ， 在 成 都 ， 上海 ， 浙 江 等 全 国 多 地 
设置 分 公司 或 分 支 机 构 ， 业 务 范 围 遍布 全 球 。 

目前 ， 公 司 与 康佳 、TCL、JVC、 三 星 、 伟 创 力 、 富 士 
康 、 华 龙 、 九 洲 、 阿 特 斯 、 长 城 电 源 、 珈 伟 、 湖 南 兴业 、 
冠 德 、 富 华 、 佛 山 照 明 、 生 辉 照 明 、 立 达 信 和 和 南 玻 集 
国内 外 知名 企业 建立 了 长 期 合作 伙伴 关系 ， 是 中 国电 
器 、 照 明 、 太 阳 能 和 汽车 制造 业 
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j 胶 粘 剂 供应 商 之 一 。 








深圳 欣 锐 科技 股份 有 限 公司 
> SHINRY 欣 说 科技 


地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 学 苑 大 道 
栋 14 层 

邮编 : 518055 

电话 : 0755-86261588 

传真 : 0755-86329100 

邮箱 : evcs@ shinry. com 








1001 号 南山 智 园 Cl 








网 址 : www. shinry. com 
简介 : 

深圳 欣 锐 科 技 股 份 有 限 公司 成 立 于 2005 年 ， 是 以 新 能 
源 汽车 产业 为 核心 业务 的 国家 高 新 技术 企业 ， 是 国家 科技 
部 863 项 目 和 国家 发 改 委 战略 性 新 型 产业 项 目的 主 承接 单 
位 。 拥 有 汽车 级 TS16949 体系 认证 标准 的 规范 化 工厂 ,为 















































客户 提供 高 效率 、 高 功率 密度 、 智 能 化 和 高 可 靠 性 的 电力 
电子 解决 方案 ， 产 品 服务 全 球 。 














公司 自 2006 年 初 进入 新 能 源 汽车 产业 ， 拥 有 车 载 电源 
原创 性 核心 技术 的 全 部 自主 知识 产权 。 在 车 载 电 源 (DC/ 
DC 变换 器 、 车 载 充电 机 ) 和 大 功率 充电 领域 积累 了 丰富 的 
研发 及 产业 经 验 ， 拥 有 业界 领先 的 研发 创新 能 力 及 工程 制 
造 能 力 ， 产 品 技术 居 全 球 领先 水 平 。 公 司 的 车 载 电源 配 夺 
了 国内 外 众多 车 型 ， 国 内 主流 车 型 覆盖 率 达 80% ， 直 接 促 
进 国内 新 能 源 汽 车 行业 朝 产 业 化 方向 发 展 ， 并 逐步 成 为 全 
球 性 的 车 载 电 源 和 大 功率 充电 解决 方案 提供 商 。 

公司 秉承 锐意 进取 、 特 设 服务 的 理念 ， 通 过 频繁 的 国 
际 交流 开拓 全 球 化 专业 视野 。 以 卓越 的 产品 创新 理念 ， 为 
行业 客户 提供 专业 价值 服务 ， 致 力 于 成 为 全 球 领先 的 电力 
电子 企业 。 
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深圳 市 新 能 力 科技 有 限 公 司 


@ 一 


煌 驰 为 SINOLY 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 新 安 街 道 留 仙 一 路 67 区 甲 岸 科 
技 园 3 号 厂房 6 楼 ( 北 区 ) 

邮编 : 518000 





电话 : 0755-83409828 
传真 : 0755-83417632 
邮箱 : sinoly@ sinoly. com 
网 址 : www. sinoly. com 
简介 : 

深圳 市 新 能 力 科 技 有 限 公 司 成 立 于 1999 年 5 月 , 一 直 
以 来 致力 于 大 功率 高 频 开关 变 流 技术 及 计算 机 控制 技术 的 
研究 、 开 发 和 生产 。 是 国家 科技 部 、 财 政 部 、 深 圳 市 科技 
局 和 财政 局 重点 扶持 的 高 科技 企业 。 

公司 产品 现 包 括 电 力 高 频 开 关 电 源 模块 、 微 机 高 频 开 
关 电 源 监控 器 、 智 能 电力 参数 仪表 、 智 能 电 度 表 、 电 能 质 
量 谐 波 分 析 仪 表 、 电 力 操 作 电 源 小 系统 、BZW 系列 壁挂 电 
源 和 GZDW 微机 控制 高 频 开关 直流 系统 。 并 分 别 通过 了 电 
力 工业 部 电力 设备 及 仪表 检测 中 心 和 国家 继电器 检测 中 心 
的 严格 检验 。 

公司 秉承 “创新 、 合 作 、 服 务 、 双 赢 ” 的 经 营 理 
坚持 “全 员 参 与 ， 制 造 优 质 产品 ， 持 续 改进 ， 满足 客户 需 










































































































































































求 ”的 方针 ， 坚 持 “ 求 实 创 新 ， 质 量 第 一 ; 用 户 至 上 ， 服 
务 社会 ”的 服务 宗旨 ， 以 可 靠 的 质量 ,优良 的 性 能 ， 互 囊 
的 价格 ， 碟 实 的 服务 ， 与 社会 各 界 广大 用 户 同 发 展 、 共 进 
步 。 


太吉 市 兴 龙 夺 科技 误 限 公 司 











地 址 : 广东 省 深圳 市 龙岗 区 横 岗 镇 西 坑 村 西湖 工业 区 19 栋 
邮编 : 518002 

电话 : 0755-89737829 89737228 89737666 

传真 : 0755-89737108 89737118 

邮箱 : admin@ unitefortune. com 





网 址 : www. gd-battery. com 
简介 : 
深圳 市 兴 龙 辉 科 技 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 ， 是 一 家 专 
门 从事 设 计 、 制 造 镍 氧 电池 、 锂 电池 和 聚合 物 电 池 的 生产 
企业 。 产 品 广泛 应 用 于 数码 /摄像 机 、PDA、 手 机 和 无 绳 电 
话 等 。 
自 公 司 成 立 以 来 ， 始 终 坚 持 “ 技 术 第 一 ， 品 质 卓 越 ， 
顾客 至 上 ”的 原则 。 其 先进 的 品质 检测 设备 及 严格 的 质量 
管理 体系 确保 金龙 电池 在 生产 过 程 中 品质 更 完善 ， 性 能 更 
稳定 。 
经 过 多 年 的 研究 与 发 展 ， 任 和 借 良好 的 产品 品质 与 不 断 
的 技术 创新 ， 金 龙 品牌 电池 已 逐渐 成 为 国内 电池 业 畅 销 产 
品 。 其 产品 同时 远 销 美国 、 欧 洲 、 东 南亚 和 中 东 等 国家 与 
地 区 。 
































































































































深圳 市 雄 研 电源 科技 股份 有 限 公 司 
ei 雄壮 电源 


CENTER POWER 
地 址 : 广东 省 深圳 市 大 鹏 镇 同 富 工业 区 雄 辐 科技 园 
邮编 : 518120 











“ 670 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 





电话 : 0755-84318700 
传真 : 0755-84318700 
邮箱 : sales@ vision-batt. com 
网 址 : www. vision-batt. com 
简介 : 

深圳 市 雄 确 电源 科技 股份 有 限 公 司 是 全 球 蓄 电池 生 
企业 之 一 ， 成 立 于 1994 年 。 现 有 员工 3 500 人 ， 两 大 生产 
基地 一 一 深圳 雄 友 科技 园 及 越南 雄 帮 总 占 地 面积 为 260 000 
m 。 在 中 国 大 陆 、 中 国 香港 、 越 南 、 欧 洲 、 美 国 和 印度 拥 
制造 基地 或 销售 中 心 ， 分 销 网 络 遍布 全 球 100 多 个 国家 
和 地 区 。 

公司 产品 涵盖 密封 铅 酸 、 锂 电子 电池 两 大 品类 : 密封 
铅 酸 蓄电池 包括 ACM 、 深 循环 、 胶 体 和 纯 铅 四 大 系列 ; 锂 
电子 电池 包括 销 酸 锂 、 铺 酸 锂 和 磷酸 铁 锂 。 

公司 在 全 球 100 多 个 国家 和 地 区 的 通信 、 电 动 交 通 工 
具 、 光 伏 、 风 能 、 电 力 、UPS 和 电子 及 数码 设备 等 领域 为 
客户 提供 完善 的 产品 应 用 与 服务 。 目 前 ， 在 全 球 的 主要 合 
作 伙伴 有 艾默生 (EMERSON )、 沃 达 丰 〈VODAFONE )、 
APC-MCE 、 伊 顿 (EATON ) 、 中 国 移动 、 中 兴 和 南方 电网 
等 。 




































































































































































深圳 市 英 可 瑞 科技 开发 有 限 公司 


A 


地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 马 家 龙 工业 区 77 栋 
邮编 : 518052 

电话 : 0755-26586000 

传真 : 0755-26545384 


邮箱 : increase@ increase-cn. com 





网 址 : www. increase-cn. com 
简介 : 

深圳 市 英 可 瑞 科 技 开 发 有 限 公司 成 立 于 2002 年 ， 是 一 
家 总 部 设立 在 深圳 市 的 民营 国家 高 新 技术 企业 。 公 司 从 成 
立 之 初 就 立足 于 电力 电子 领域 ， 走 自主 研发 、 技 术 创新 的 
道路 ， 专 业 从 事 于 电力 电子 产品 的 研发 、 生 产 、 销 售 。 公 
司 业务 范围 包括 电力 电源 、 通 信和 电源、 大 功率 可 并 联 逆 变 
电源 、 汽 车 充电 站 用 电源 、 电 力 UPS、EPS 及 其 它 特殊 工 
业 电 源 等 。 

自 公司 成 立 以 来 ， 在 全 体 员 工 的 共同 努力 下 ， 公 司 在 
技术 研发 能 力 、 产 品 品 质 、 和 市 场 占 有 率 几 方面 在 电源 行 
业内 已 经 占有 一 定 的 地 位 。 合 作 的 国内 企业 已 经 多 达 数 百 
家 ， 生 产 的 电源 产品 已 经 大 量 运 行 在 国内 及 世界 各 地 ， 广 
泛 地 应 用 于 电力 、 铁 路 、 城 市 交通 、 冶 金 和 能 源 等 多 种 行 
业 。 生 产 的 产品 先后 参与 保障 了 青藏 铁路 、 北 京 奥 运 会 、 
上 海 世 博 会 和 广州 亚运 会 相应 电源 设备 的 顺利 平稳 运行 。 
公司 有 着 一 支 高 素质 的 研发 队伍 ， 使 公司 成 为 技术 和 
革新 的 先锋 ， 在 公司 各 部 门人 员 的 配合 下 ， 不 仅 为 客户 提 
供 现 有 的 产品 和 经 验 ， 同 时 也 能 提供 解决 问题 的 新 产品 和 
新 方案 。 


























































































































































































































深圳 市 粤 嘉 鸿 电子 有 限 公司 


hld 
地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 六 区 前 进 一 路 宝 前 埠 46 号 经 发 大 
厦 十 一 楼 1101-1105 号 

邮编 : 518000 
电话 : 0755-29743120 
传真 : 0755-29743152-808 
邮箱 : aaron@ hihtek. cn 
网 址 : www. hihtek. cn 
简介 : 

深圳 市 粤 嘉 鸿 电子 有 限 公司 成 立 于 2008 年 ， 是 专注 于 
电子 元 器 件 供应 的 一 般 纳税 人 企业 ， 并 在 香港 设 有 分 公司 
和 中 转 货 仓 。 公 司 立 志 于 把 更 有 价值 和 更 适合 应 用 的 产品 
供应 给 客户 ， 以 达到 客户 、 供 应 商 和 公司 互利 共 赢 。 
目前 ， 公 司 是 JOULWATT ( 杰 华 特 )、ZOWIE ( 智 威 
科技 ) 、UTC (台湾 友 顺 ) 、JINGDAO (山东 晶 导 ) 、SILER- 
GY ( 砂 力 杰 )、 擎 力 科技 (SPNC)、NCE (新 洁 能 ) 、 晨 砂 
微 、 大 昌 、 康 源 、 芯 龙 和 芯 谷 的 一 线 授 权 代理 商 。 公 司 主 
要 经 营 各 类 电源 IC 、 品 种 齐全 的 MOSFET、 高 低 电 压 整流 
的 各 类 元 器 件 、 通 用 IC、 多 种 规格 的 二 极 管 、 唱 体 管 、 埠 
尔 IC 以 及 多 种 保护 器 件 。 产 品 广泛 应 用 于 各 类 主板 和 板 
卡 、 开 关 电 源 、 快 充 、 各 类 适配器 、LED 驱动 电源 、 液 唱 
电视 以 及 电源 、DVD 和 DVB 以 及 电源 、 通 信和 太阳 能 以 及 
车 载 逆 变 电源 、 移 动 电源 、 旅 行 以 及 车 载 充 电器 、 电 动工 
和 应 急 灯 电源 等 诸多 领域 。 

公司 的 价值 观 :“ 诚 信 、 专 业 、 用 心 、 高 效 ”。 
公司 经 营 理念 和 方针 : 只 卖 优 质 产 品 ， 常 用 物料 备 现 
货 ,， 保持 价格 优势 ， 持 续 改 善 产 品 供应 。 

选择 我 们 的 六 个 理由 : 1) 我 们 完全 没有 假 货 、 劣 质 产 
品 供应 ; 2) 我 们 供 货 稳 定 、 及 时 ， 避 免 断 货 造 成 停工 待 料 
的 损失 ; 3) 我 们 人 员 流 动 率 极 低 ， 避 人 免 新 老 交替 的 麻烦 ; 
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4) 拥有 香港 公司 和 货 仓 ， 合 作 方 式 灵活 ; 5) 我 们 有 良好 
的 内 控 管理 和 ERP 信息 系统 ， 有 效 降低 出 错 率 ; 6) 有 良 
好 的 技术 支援 能 


深圳 市 正 能 实业 有 限 公司 





pan 

地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 西 丽 留 仙洞 工业 区 顺和 达 厂 区 2 
栋 2 楼 西 

邮编 : 518067 

电话 : 0755-26698797 

传真 : 0755-26698765 

邮箱 : zhengneng@ zhengneng. com 








网 址 : WWW. zhengneng. Com 


第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “671 . 








深圳 市 正 能 实业 有 限 公 司 成 立 于 1999 年 ， 是 一 家 民营 
高 新 技术 企业 。 公 司 总 部 员工 80 余人 ， 其 中 研发 人 员 40 
余人 ， 生产 基地 800 余人 。 多 年 来 主要 从 事 功 率 电子 学 ， 
电气 控制 及 相关 成 套 设备 的 研究 、 开 发 和 生产 ， 尤 其 擅长 
于 高 频 开 关 电源 微机 控制 技术 ; 从 而 在 电力 和 通信 高 频 开 
关 电 源 以 及 智能 监控 领域 ， 有 很 强 的 市 场 竞 争 能 力 ， 其 主 
要 产品 有 分 布 式 电 源 、 电 力 操作 电源 、 通 信和 直流 电源 、 
力 充电 模块 、 通 信 智能 高 频 开关 充电 模块 、 小 系统 监 监 
模块 、 直 流 变换 器 、 工 频 高 频道 变 器 、UPS 和 EPS 等 。 
2008 年 ， 公 司 成 立新 能 源 事业 部 ， 以 实力 雄厚 的 专业 技术 
人 员 ， 结 合 高 等 院 校 的 专家 、 教 授 ， 共 同 研制 、 开 发 的 主 
要 产品 都 通过 微 处 理 控制 ,采用 智能 化 、 数 字 化 、PWM 调 
制 、SPWM 调制 及 无 触 点 静态 控制 等 技术 ， 达 到 国内 技术 
领先 水 平 。 其 主要 产品 有 太阳 能 系列 离 网 /并 网 逆 变 器 、 太 
阳 能 充 放 电 控 制 器 、 风 光 互 补 控制 器 、 太 阳 能 探 逆 一 体 机 、 
风光 互补 系统 路灯、 家庭 用 电 ) 、 太 阳 电 池 及 组 件 和 太阳 
能 光伏 系统 集成 等 。 
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深圳 市 中 科 源 电子 有 限 公 司 


® 
LET 
地 址 : 广东 省 深圳 市 光明 新 区 公明 楼 村 社区 志峰 工业 园 下 
栋 3 楼 
邮编 : 518100 
电话 : 0755-23429958 
传真 : 0755-23429958-808 


邮箱 : sean@ szcpet. com 




















网 址 : www. szcpet. com 
简介 : 

CPET 致力 于 电源 、 家 电 、 灯 具 老 化 设备 、 自 动 化 设 
备 、 测 试 仪器 和 软件 产品 等 多 类 相关 产品 的 研发 、 制 造 、 
销售 与 服务 ， 在 华东 与 华南 设 有 营销 服务 机 构 ， 国 内 拥有 
40 多 家 合作 伙伴 ， 是 业界 领先 的 老化 测试 设备 制造 商 。 

CPET 始终 以 技术 创新 为 发 展 的 源 动力 ， 重 视 对 研发 的 
投入 ， 现 已 获得 发 明 专 利 与 软件 著作 权 50 多 项 ， 获 得 了 深 
圳 市 双 软 企业 、 深 圳 市 优秀 软件 类 企业 、 深 圳 市 高 新 技术 
企业 和 国家 高 新 技术 企业 等 殊荣 。 

CPET 产品 广泛 应 用 于 电源 的 研发 设计 、 生 产 测试 、 电 
池 、LED 照明 、 家 电 、 光 伏 和 电力 新 能 源 等 产业 。 

CPET 已 服务 于 全 球 上 千家 客户 ， 如 Philips (飞利浦 ) 、 
SAMSUNG (三 星 )、Panasonic (松下 )、CVTE ( 视 源 )、 
NVC ( 雷 士 ) 、 三 雄 极光 、MTC 兆 驰 、MOSO 成 硕 、BYD 
比亚迪 、Inventronics ( 英 飞 特 ) 和 MOONS” ( 鸣 志 ) 等 等 
知名 企业 ， 在 国内 外 市 场 上 享有 和 较 高 的 品牌 知名 度 和 美誉 
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CPET 在 产品 创新 上 不 断 获得 成 功 ， 以 客户 为 中 心 ， 不 
断 追 求 更 好 的 技术 、 品 质 、 服 务 和 价值 为 经 营 理念 。 








深圳 市 中 兴 昆 腾 有 限 公司 


® 


地 址 : 广东 省 深圳 市 
期 厂房 8 楼 
邮编 : 518000 

电话 : 0755-86296585 
传真 : 0755-86296063 


邮箱 : quantumService@ zte. com. cn 





EE 安 区 67 区 留 芳 路 6 号 庭 威 工业 区 二 























网 址 : www. ztequantum. com 
简介 : 

深圳 市 中 兴 昆 腾 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 9 月 8 日 ,总 
部 设 在 深圳 ， 产 品 覆 盖 新 能 源 光伏 产品 、 矿 山 避 险 和 通信 
产品 和 自助 机 类 产品 等 多 个 领域 。 

公司 前 身 为 中 兴 新 通讯 设备 有 限 公 司 (ZTEHoldings) 
机 械 事 业 部 。 中 兴 新 通讯 设备 有 限 公 司 ， 是 国务 院 确定 的 
520 家 全 国 重点 国有 企业 之 一 ， 是 高 科技 上 市 公司 中 兴 通 讯 
(SZ000063) 的 控股 母 公司 。 

中 兴 昆 腾 现 有 员工 300 人 ， 拥 有 一 批 经 验 丰富 的 产品 
研发 和 生产 管理 队伍 。 同 国内 一 流 院 校 、 研 究 所 建立 联合 
实验 室 ， 注 重 产品 研发 和 创新 。 目 前 ， 公 司 已 累计 获得 专 
利 45 项 ， 其 中 申报 发 明 专 利 11 项 、 取 得 实用 新 型 专利 27 
项 、 外 观 专利 7 项 和 软件 著作 权 8 项。 

承载 着 中 兴 集 团 28 年 的 研发 、 生 产 制 造 经 验 。 公 司 成 
立 后 第 一 年 ，2012 年 即 实现 产品 的 批量 销售 ， 实 现 收入 
1.5 亿 。 

公司 全 面 通过 了 1S09001 质量 管理 体系 认证 ， 相 关 产 
品 取得 日 本 JET 认证、 欧洲 TUV 认证 、 中 国 金 太阳 认证 和 
国 煤矿 产品 安 标 认 证 等 。 

深圳 市 中 兴 昆 腾 有 限 公司 以 诚信 和 经营， 回报 社会 为 理 
念 ， 不 断 追 求 卓越 ， 为 客户 提供 优质 的 产品 和 服务 。 
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深圳 市 卓越 至 高 电子 有 限 公司 
ETOP ES 


EXCELLENT TOP 
地 址 : 广东 省 深圳 市 龙岗 区 坂田 街道 雪 象 社区 在 茂 工 业 厂 2 
号 厂房 
邮编 : 518129 
电话 : 0755-89395358 
传真 : 0755-22640117 
邮箱 : ad@ excellenttop. com. cn 








网 址 : www. etopower. com 
简介 : 

深圳 市 卓越 至 高 电子 有 限 公 司 是 一 家 优秀 的 电源 解决 
方案 供应 商 ， 拥 有 十 余年 的 电源 研发 、 制 造 经 验 ， 致 力 于 
以 优惠 的 价格 ， 准 时 的 交 货 时 间 为 客户 提供 优质 的 产品 与 
服务 。 经 国家 对 外 贸易 经 济 合作 部 批准 ， 拥 有 对 外 经 营 权 。 
公司 电源 产品 系列 包括 : 标准 通信 系统 电源 产品 、 标 准 髓 
入 式 系 统 电 源 产品 、 定 制 电 源 产品 、 标 准 模 块 电源 产品 、 
标准 工业 电源 产品 、 标 准 仪 器 电源 系统 产品 和 交 直 流 配 电 
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系统 产品 等 ， 产 品 广泛 用 于 通信 、 电 力 电子 、 自 动 化 控制 、 
铁路 、 军 工 和 医疗 等 行业 ， 并 大 量 销 往 欧 美 、 日 本 、 印 度 
和 中 东 等 国家 和 地 区 ; 公司 重视 技术 ,重视 人 才 ， 不 断 强 
化 内 部 管理 ， 狠 抓 产 品质 量 。 公 司 的 产品 100% 经 过 高 温 老 
化 ,符合 CCC、CE 和 UL 多 个 国家 权威 机 构 的 安全 认证 的 
标准 。 公 司 以 “卓越 质量 ， 高 效 服 务 ” 为 宗旨 ， 竭 诚 为 客 
户 提供 优质 的 服务 。 

为 了 保证 及 时 交 货 ， 我 们 一 直 保持 标准 品 库存 ， 为 您 
解决 燃眉之急 。 如 果 您 不 能 从 我 们 的 产品 展示 上 找到 合适 
的 机 型 ， 或 者 您 无 法 在 市 场 上 找到 您 合适 规格 的 产品 ， 请 
联系 我 们 强大 的 研发 队伍 ， 一定 能 按照 您 的 需求 开发 定制 
出 您 满意 的 产品 。 

奉行 “诚信 、 严 谨 、 创 新 、 高 效 ” 的 理念 ,公司 坚 持 
以 顾客 满意 为 中 心 、 以 环境 友好 为 已 任 、 以 安全 健康 为 基 
点 、 以 品牌 形象 为 先导 的 价值 观 ， 一 如 既往 地 为 国内 外 顾 
客 提供 优质 的 技术 服务 和 工程 产品 。 



































































































































拓 哲 〈 广 州 ) 电子 科技 有 限 公司 
TOZER 


Power Solution Provider 
地 址 : 广东 省 广州 市 广州 经 济 开发 区 东区 宏明 路 271 号 1 
栋 4 楼 
邮编 : 510530 
电话 : 020-82068466 
传真 : 020-82181182 


邮箱 : sales@ tozerpower. com 














网 址 : www. tozerpower. com 
简介 : 

Tozer Technologies Limited 是 专业 设计 、 生 产 及 销售 电 
能 转换 设备 和 变频 系统 的 科技 公司 。 历 史 可 以 追溯 到 世界 
上 第 一 家 提供 IC 封装 微 功率 DC-DC 转换 器 系列 的 Newport 
Components Ltd (建立 于 20 世纪 80 年 代 初 期 ) 。 经 多 年 的 
努力 经 营 ，Tozer 已 经 成 功 延 续 了 Newport 时 代 的 电源 技术 
创新 优势 并 逐步 成 为 电源 行业 领先 的 制造 服务 公司 。 

拓 哲 〈 广 州 ) 电子 科技 有 限 公司 Tozer ( Cuangzhou ) E- 
lectronics Technologies Ltd. 是 Tozer Technologies 在 中 国 投资 
的 全 资 子 公司 。 

Tozer 产品 范围 涵盖 了 DC-DC 转换 器 、AC-DC 电源 、 
定制 磁性 器 件 和 LED 驱动 器 等 电源 相关 设备 。 

























































































协 丰 万 佳 科技 (深圳 ) 有 限 公司 


A 














地 址 : 广东 省 深圳 市 龙岗 区 平湖 街道 良 安田 社区 良 白 路 179 
鼠 
邮编 : 518111 


电话 : 0755-84687559 
传真 : 0755-84687810 
邮箱 : trml@ hipfunggroup. com 


网 址 : http : //hipfunggroup. com 
简介 : 

协 丰 万 佳 科技 (深圳 ) 有 限 公司 是 香港 协 丰 公司 在 内 
地 投资 兴建 的 企业 ， 公 司 在 中 国 的 加 工 生产 基 地 主要 向 窜 
户 提供 各 种 电子 产品 加 工 生产 服务 ， 满 足 各 种 OEM 客户 的 
需求 和 各 种 复杂 产品 的 加 工 要 求 。 

公司 于 2002 年 5 月 引进 无 铅 焊接 技术 ， 生 产 无 铅 产 
品 ， 目 前 公司 的 生产 设备 可 以 满足 欧洲 市 场 。 

此 外 ， 公 司 加 强 环 境 管理 体系 ， 参 与 了 一 些 客户 的 
“绿色 伙伴 ”计划 ， 并 根据 ROHS 指示 减少 、 逐 渐 停 止 或 随 
后 禁止 采购 和 使 用 破坏 环境 的 物质 。 

公司 在 亚洲 和 美国 都 设 有 采购 办 事 处 ， 在 澳门 设立 了 
一 个 办 事 处 以 满足 一 些 特 别 客户 的 需求 ， 具 有 稳定 的 人 力 
资源 ， 国 际 专门 的 生产 设备 ， 良 好 的 质量 控制 ， 准 时 交 货 ， 
与 相关 方 保 持 互 利 的 合作 与 信任 ,使 公司 与 来 自 日 本 、 美 
国 、 欧 洲 及 澳大利亚 等 大 型 电子 公司 客户 保持 着 良好 的 商 
业 合 作 关系 。 






















































































































































































伊 戈 尔 电气 股份 有 限 公 司 
Fr 

EAGUERISE 

伊 芝 尔 电 气 股 份 有 限 公 司 


地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 北海 镇 环 镇 东 路 4 号 
邮编 : 528311 

电话 : 0757-86256888 

传真 : 0757-86256886 


邮箱 : riyun. liao@ eaglerise. com 











网 址 : www. eaglerise. com 
简介 : 

伊 艾 尔 电气 股份 有 限 公司 〈 原 日 升 电 业 ) 始 创 于 20 世 
纪 90 年 代 ， 现 有 标准 厂房 9 万 m ,员工 约 2 100 余 人， 是 
一 家 致力 于 向 全 球 市 场 提 供 变压器 产品 、 成 套 电源 产品 及 
变压器 铁心 组 件 的 专业 供应 商 ， 主 要 产品 系列 有 电感 模式 
电源 产品 、 电 子 模式 电源 产品 、 特 种 变压器 、 电 力 变压器 
及 变压器 铁心 组 件 等 5 大 类 ，300 余 个 品种 ,广泛 应 用 于 照 
明 、 电 力 、 新 能 源 和 工控 等 行业 。 伊 戈 尔 电气 坚持 以 市 场 
为 导向 ， 以 客户 为 中 心 ， 在 中 国 北京 、 上 海 、 日 本 、 美 国 、 
德国 、 孟 加 拉 和 巴基斯坦 分 别 设 有 驻 外 机 构 ， 在 全 球 范围 
内 围绕 着 有 价值 的 客户 群 ， 建 立 并 发 展 着 互惠 互利 的 良好 
合作 关系 。 
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亿 曼 丰 科 技 〈 深 圳 ) 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 龙华 新 区 观澜 街道 横 坑 环 观 中 路 59-69 
邮编 : 518110 

电话 : 0755-28035501 28035502 

传真 : 0755-28085122 

邮箱 : xiang@ szymf cn 

网 址 : www. szymf com 

简介 : 


亿 曼 丰 科技 (深圳 ) 有 限 公司 是 一 家 深圳 注册 集 专业 




















第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 673 . 





无 源 
的 国 





固定 


电子 元 器 件 -电容 器 的 研发 、 设 计 、 生 产 和 销售 于 一 体 
家 高 新 技术 企业 。 
公司 成 立 于 2004 年 6 月 ， 注 册 资 金 500 万 元 〈 港 币 ) ， 
资产 投资 达 5 000 万 元 , 年 产量 12 Gpcs， 产品 符合 















































IEC 标准 ， 广 泛 应 用 于 通信 、 工 业 控 制 、 家 用 电器 (节能 


灯 、 
司 已 








LED 照明 和 音 视频 设备 ) 、 电 脑 以 及 新 能 源 等 领域 ， 公 
成 为 中 国 大 陆 具 有 发 展 潜力 的 电容 融 制 造 企 业 ， 总 部 





















































位 于 
曼 丰 
越 ” 
执着 
电容 
检测 
进 的 
直 致 
要 系 











深圳 市 龙华 新 区 观澜 街道 横 坑 社区 环 观 中 路 69 号 。 亿 
科技 (深圳 ) 有 限 公 司 以 “诚信 、 务 实 、 开 拓 、 卓 
为 宗旨 和 “做 科技 行业 的 领跑 者 ， 打 造 国际 品牌 ”的 
追求 ， 由 小 到 大 , 已 拥有 从 韩国 、 日 本 等 国家 引进 的 
器 生产 线 和 检测 仪器 ， 自 动 化 程度 高 ， 生 产 设备 先进 ， 
手段 完善 ， 技 术 力 量 雄 厚 ， 具 有 科学 的 生产 管理 ， 先 
生产 技术 和 严谨 的 质量 保证 体系 。 公 司 自 成 立 以 来 一 
力 于 研发 、 生 产 各 种 规格 和 款式 的 高 品质 电容 器 。 主 
列 有 金属 化 薄膜 电容 器 系列 X2、CLII、CL21、 














































































































CBB13 、CBB81 和 CBB28 等 ， 应 用 广泛 的 金属 化 薄膜 电容 

















髓 具 


自己 的 注册 商标 。 














国际 





公司 有 完善 的 质量 管理 体系 ，2009-03-01 通过 ISO9000 
质量 管理 体系 认证 ， 并 获得 CQC、VDE、IEC、UL 和 








ENEC 等 著名 产品 的 安全 认证 ， 能 满足 不 同市 场 和 电器 制造 


行业 


家 和 
度 的 
术 工 
源 和 
造 具 
用 户 
器 产 


理念 





的 需求 ， 并 为 客户 提供 放心 满意 的 产品 和 售后 服务 。 
公司 集合 了 一 批 有 几 十 年 电容 器 制造 技术 和 工艺 的 专 
工程 技术 人 员 ， 对 电容 器 科技 产业 发 展 的 信息 有 着 高 
敏感 性 和 快速 响应 能 力 ， 在 全 面 研究 国内 外 本 行业 技 
艺 材 料 等 的 基础 上 ， 博 采 众 长 ， 紧 紧 结合 本 地 实际 资 
环境 ， 根 据 电容 器 新 材料 、 新 工艺 和 新 技术 ， 设 计 制 
有 亿 曼 丰 特 点 的 产品 投放 市 场 。 公 司 特别 致力 于 根据 
的 特殊 环境 和 要 求 与 用 户 共同 携手 创意 个 性 化 的 电容 
HOo 
公司 以 “丰满 的 意志 ， 宽 宏 的 容量 ,耐久 的 服务 ”为 
， 全 方位 满足 客户 要 求 。 






































































































































中 山 市 横 栏 镇 阿 瑞 斯 电子 厂 


(Cmur® 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 


广东 省 中 山 市 横 栏 镇 贴 边 村 西边 路 30 号 
528400 

0760-87615167 86906235 

0760-87615167 

ktj7210@ yahoo. com. cn 


简介 : 








中 国 
目 

是 一 
主 营 


段 开 


科学 


和 优 











阿 瑞 斯 电子 厂 位 于 珠江 三 角 腹 地 ， 中 山 市 横 栏 镇 紧邻 
灯饰 之 都 一 一 古镇 ， 地 理 位 置 优 越 ， 交 通 运 输 便捷 ， 
家 专业 从 事 开发 设计 及 制造 各 类 灯饰 配套 电器 的 企业 ， 
电子 变压器 、LED 变压器 、 电 子 镇 流 器 和 数码 遥控 分 
关 等 产品 。 

自 创 办 至 今 ， 经 过 多 年 的 积累 ， 阿 瑞 斯 电子 厂 已 拥有 
的 设计 理念 、 先 进 的 生产 工艺 、 资 深 的 工程 技术 人 员 
秀 的 管理 人 员 ， 确保 了 产品 的 品质 。 优 质 的 产品 、 合 




















































































































理 的 价格 和 热忱 的 服务 使 阿 瑞 斯 电子 三 的 产品 深 受 客户 的 
言 任 和 青睐 ,不 仅 销 往 全 国 各 地 ， 还 远 销 至 欧洲 、 中 东 、 
中 国 台湾 和 中 国 香港 等 国家 和 地 区 。 
“质量 至 上 ， 信 誉 第 一 ”是 阿 瑞 斯 电子 厂 不 变 的 理念 ， 
“诚信 经 营 ， 优 质 服务 ”是 阿 瑞 斯 电子 三 的 经 营 原则 ， 客 户 
的 满意 、 我 们 的 好 “ 芯 ” 是 阿 瑞 斯 电子 三 永远 的 承诺 ! 
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中 山 市 万 科 电 子 有 限 公司 


Jscon, 


地 址 : 广东 省 中 山 市 东区 白沙 湾 工 业 区 
邮编 : 528403 

电话 : 0760-88280321 

传真 : 0760-88280320 

邮箱 : ming@ wanko. cn 

网 址 : www. wanko. cn 

简介 : 

万 科 电 子 有 限 公 司 创 建 于 1997 年 ， 位 于 伟人 孙中山 的 
故乡 中 山 市 。 公 司 创建 至 今 ， 始 终 坚 持 “ 以 科技 开拓 未 来 ， 
j 质 量 创造 价值 ”为 经 营 理念 ， 严 格 按照 IS0 一 9001 标准 
体系 ， 对 所 有 产品 进行 质量 管理 与 控制 . 在 全 体 员 工 团 结 
一 致 不 断 努 力 下 ， 经 过 十 年 的 稳步 发 展 , 已 跃 居 为 国内 车 
名 的 铝 电 解 电容 器 专业 生产 三， 公司 占 地 面积 15 000 m?， 
拥有 现代 化 的 标准 厂房 ， 先 进 的 生产 线 ， 整 套 的 生产 技术 
及 专业 技术 管理 人 才 和 完善 的 生活 配套 设施 。 

公司 生产 的 产品 主要 为 开关 电源 、 显 示 器 、 电 脑 、 音 
响 及 灯饰 等 工业 和 家 用 电器 提供 电子 元 件 和 附件 提供 配套 
服务 ， 产品 的 工作 电压 范围 为 4~500 V、 容 量 范围 为 0.1 ~ 
100 000 uF、 外 形 尺 寸 为 83 x5 ~ 4$72 x 120mm 产品 类 型 
无 极 性 、 导 针 式 、 焊 针 式 、 焊 片 式 和 螺栓 式 等 20 余 种 型 号 
规格 ， 可 以 满足 所 有 电子 电路 和 整 机 的 使 用 要 求 。 公 司 年 
产能 量 高 达 15 亿 只 ， 产 品 超过 1 000 多 种 ， 产 品 远 销 海内 
外 ， 客 户 数 量 多 达 200 多 个 。 各 种 不 同类 型 的 整 机 产品 ， 
均 得 到 了 广大 用 户 的 一 致 好 评 。 

新 世纪 ， 新 阶段 ， 新 征程 。 务 实 、 创 新 、 奋 进 的 万 科 
人 愿意 与 海内 外 客商 一 道 ， 携 手 开创 美好 的 未 来 。 































































































































































































珠海 金 电 电源 工业 有 限 公 司 


ED), 


地 址 : 广东 省 珠海 市 港 昌 路 256 号 
邮编 : 519020 

电话 : 0756-3883366 

传真 : 0756-3883366-8012 

网 址 : www-. gep-power. com 




















简介 : 

珠海 金 电 电源 工业 有 限 公司 是 一 家 专业 从 事 高 频 开 关 
电源 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 技术 服务 的 具有 独立 法 人 资格 
的 高 科技 企业 。 自 1992 年 公司 创立 时 起 ， 就 一 直 致 力 于 高 
频 开 关 电 源 的 开发 、 研 制 与 生产 。 公 司 创 始 人 曾 先后 为 清 

































































“ 674 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 














华 大 学 物理 系 、 北 京 迪 赛 通用 技术 研究 所 、 山 东 烟 台 计 算 
公司 、 珠 海通 用 电源 厂 和 深圳 华为 技术 有 限 公司 等 单位 
主持 电源 产品 设计 ， 其 电源 技术 对 中 国电 源 产业 的 发 展 7 
生 过 巨大 的 影响 。 

公司 具有 现代 化 企业 创新 经 营 意识 ， 采 用 硅谷 高 科技 
创新 机 制 ， 以 人 为 本 ， 注 重 人 才 。 目 前 ， 已 经 发 展 成 为 拥 
员工 260 余 名 ， 其 中 技术 人 员 占 60% 以 上 ，11 000 多 mw 
生产 厂 地 和 成 套 的 生产 和 科研 设备 ， 具 有 年 生产 电源 能 力 
达 2 700 余 套 的 现代 生产 型 科技 企业 。 长 期 以 来 公司 坚 提 
“以 技术 为 先导 ， 以 质量 、 服 务 为 保证 ”的 经 营 方针 ， 采 上 
国际 上 先进 的 电源 工作 模式 ， 结 合 我 国 国情 ， 独 具 匠 心 ， 
设计 开发 出 性 能 卓越 、 功 能 完备 的 高 频 开关 电源 系统 ， 在 
我 国 高 频 开 关 电 源 工业 发 展 中 占据 着 重要 地 位 。 
如 今 ， 公 司 产品 已 被 广泛 应 用 于 电力 、 电 信 、 移 动 、 
联通 、 国 防 、 水 利 、 石 化 、 银 行 、 铁 路 和 广播 电视 等 领域 。 
经 过 多 年 的 不 断 发 展 与 稳步 成 长 ， 产 品 遍布 全 国 各 省 、 市 、 
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珠海 山特 电子 有 限 公 司 


Cy) 


地 址 ; 
邮编 : 
电话 ; 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


广东 省 珠海 
519000 


市 唐 家 湾 镇 哈工大 路 1 号 -1-C102 





0756-3388866 
0756-3388877 


ata@ ataups. com 


www. ataups. com 




















珠海 山特 电子 有 限 公 司 是 目前 国内 具有 较 完整 产品 系 
间断 电源 (UPS) 和 人 免 维护 蓄 电池 生产 制造 企业 之 


列 的 不 


O 






































ATA 是 珠海 山特 电子 有 限 公司 的 自主 品牌 。 


公 








自治 区 ， 并 以 性 能 优良 、 运 行 可 靠 赢得 了 广大 用 户 的 信任 





和 认同 。 


珠海 科 达 信和 电子 科技 有 限 公 司 


珠海 科 半 信息 子 科技 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 珠海 市 香洲 区 梅 华西 路 1089 号 2 栋 601 
邮编 : 519070 

电话 : 0756-8658523 

传真 : 0756-8620978 

邮箱 : marinasun@ qq. com 





网 址 : www. zhcodasun. com 











简介 : 
珠海 科 达 信和 电子 科技 有 限 公 司 是 专业 致力 于 交流 稳 压 
器 及 相关 动力 设备 的 研制 、 生 产 和 销售 的 高 新 技术 企业 ， 








拥有 一 大 批 多 年 从 事 电源 开发 的 专业 技术 人 员 ， 不 断 创新 ， 
为 用 户 提供 符合 国情 电网 环境 的 优质 电源 产品 ， 提 供 动力 
系统 的 全 方位 技术 解决 方案 。 

秉承 “科技 为 先 ， 诚信 为 本 ”的 企业 理念 ， 以 满足 用 
户 的 需求 为 已 。1997 年 自主 研制 开发 出 国内 第 一 台 “ 蝇 闻 
管 步 进 调 压 式 无 触 点 电力 稳 压 器 "， 先 后 获得 八 项 国家 专 
利 。 该 产品 一 经 推出 ， 其 卓越 的 技术 性 能 即 受到 广大 用 户 
的 认可 和 欢迎 并 得 以 迅速 推广 使 用 。 几 年 来 ， 它 倡导 了 
“无 触 点 ” 稳 压 技术 新 概念 ， 在 信息 产业 部 及 各 省 份 的 选 型 
检测 中 连续 名 列 榜首 ， 度 成 为 世代 传统 机 械 稳 压 器 的 畅 
销 产品 。 

多 年 来 ， 公 司 不 仅 重视 产品 的 质量 ， 更 看 重 对 用 户 的 
服务 ， 为 用 户 提供 技术 咨询 、 产 品 配套 、 精 心 选 型 及 完善 



























































































































































司 的 产品 主要 有 不 间断 电源 ( UPS) 、 逆 变 器 、 稳 压 
电源 以 及 免 维护 蓄电池 。 其 中 不 间断 电源 有 后 备 式 、 高 频 



























































格 ; 免 

















在 线 式 、 工 频 在 线 式 和 在 线 互动 式 等 几 大 系列 100 余 种 规 
维护 蓄电池 有 世界 各 种 型 号 汽车 电池 以 及 广泛 用 于 
、 电 力 和 消防 等 各 个 行业 用 的 2~24 V 电池 。 以 上 产 






























































品 能 够 


计生 产 ， 














满足 世界 上 不 同 用 户 的 要 求 ， 并 可 根据 客户 要 求 设 
接受 OEM 订单 。 











公司 采用 先进 的 设备 进行 生产 ， 产 品质 量 的 管理 体系 

















通 
名 企业 























通过 ISO 9001 国际 质量 管理 体系 认证 ， 并 大 力 引 进 志 界 著 
的 管理 理念 ， 














以 确保 满足 用 户 对 高 品质 产品 的 要 求 。 











ATA 品牌 的 系列 产品 广泛 用 于 金融 证 券 、 医 疗 、 通 信 、 














交通 等 各 个 领域 ， 并 大 量 出 口 至 东南 亚 、 中 东 、 南 











教育 和 
非 




















和 欧美 等 世界 各 个 地 区 。 


珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公 司 


四 TITANS: 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


广东 省 珠海 
519015 


市 石花 西 路 60 号 泰坦 科技 园 











0756-3325899 
0756-3325889 


titans@ titans. com. cn 


www. titans. com. cn 


泰坦 全 称 为 “ 


港 联 交 所 主板 上 市 企业 (股票 代码 2188)， 包 括 珠海 泰坦 


科技 股份 有 限 公司 、 
泰坦 新 能 源 系 统 有 限 公 司 和 北京 优 科 利 尔 能 源 设备 公司 等 
公司 以 电力 电子 为 主要 行业 定位 ， 集 科研 、 制 造 及 


企业 ， 























的 售 前 、 售 中 和 售后 全 方位 的 服务 。 用 优异 的 产品 质量 和 
完善 的 售后 服务 来 赢得 各 方 用 户 的 信赖 。 

目前 公司 生产 的 稳 压 器 在 全 国 20 几 个 省 、 市 、 自 治 区 
应 用 于 国防 、 广 电 、 通 信 、 金 融 、 民 航 、 医 疗 和 厂矿 等 不 
同行 业 。 


































































































中 国泰 坦 能 源 技术 集团 有 限 公司 ”， 为 香 











珠海 泰坦 自动 化 技术 有 限 公司 、 珠 海 









































营销 一 体 化 ， 围 绕 发 电 、 供 电 和 用 电 的 各 类 用 户 ， 运 用 先 














进 的 电 

















力 电子 和 自动 控制 技术 ， 解 决 电能 的 转换 、 监 测 、 














控制 和 











节能 的 需求 ， 通 过 技术 创新 和 新 技术 、 新 产品 的 推 












































广 应 用 促进 企业 的 发 展 。 公 司 成 立 于 1992 年 9 月 ， 总 部 设 
在 风景 优雅 的 珠海 市 石花 西 路 泰坦 科技 园 。 公 司 拥有 专业 





化 、 高 





素质 的 员工 团队 和 雄厚 的 研发 实力 ， 以 及 覆盖 全 国 
































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 


675 . 





的 营销 和 技术 服务 网 络 。 


J 


公司 研制 和 营运 的 主要 产品 











压 器 设计 和 制造 的 专业 / 














电力 直流 产品 系列 Vy 

















动 汽车 充电 设备 、 电 网 监测 及 治理 设备 和 风能 太阳 能 发 电 


























系统 等 产品 。 


专 顺 电 机 (惠州 ) 有 限 公司 
CSE power 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 

















广东 省 惠州 市 博 罗 县 石 湾 镇 科技 产业 园 科技 大 道 一 
Ly 

516127 

0752-6928301 

0752-6928311 


csc@ csepower. com 








WWW. CSepower. com 


专 顺 电机 在 中 国 台 湾 成 立 于 1978 年 ， 是 一 家 致力 于 变 


北京 市 











北京 博 电 新 力 电气 股份 有 限 公司 
国 了 DONOVDO 博 电 : 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
网 址 : 
简介 : 


气 ， 证 券 代码 : 
气 试验 及 检测 、 


北京 市 海淀 区 知春 路 甲 48 号 一 都 大 厦 C 座 
100098 

010-58731010 

010-58731816 


WWW. PonNnovo. cn 




















b 京 博 电 新 力 电气 股份 有 限 公 司 (证 券 简 称 : 博 电 电 
832921 ) 一 一 电力 系统 检测 方案 解决 商 ， 电 
监测 设备 制造 商 ， 新 能 源 、 能 源 互联 网 电 







































































气 试验 及 检测 服务 提供 商 。 


制 企 业 ， 总 部 坐落 于 中 关 村 高 科技 产业 园区 ， 是 




















上 京 博 





B 2001 年 注册 成 立 ，2011 年 改制 成 为 现代 股份 
“国家 火 



































炬 计划 重点 高 新 技术 企业 ”“ 新 三 板 ” 上 市 企业 。 














上 京 博 电 现 已 发 展 成 为 中 国电 力 检测 、 











监测 和 仿真 设 

















备 制 造 领域 的 龙头 企业 。 公 司 检测 产品 范围 涵盖 智能 电网 


检测 
网 )、 
检测 
工 ) 
方面 。 

| 




















务 。 面 向 新 能 源 ， 
设备 检测 、 微 网 


及 智能 用 电 检 测 (充电 桩 、 储 能 设备 和 智能 
































一 、 


新 能 源 及 微 网 、 特 高 压 、 智 能 变电站 和 智能 配 电 
电气 化 交通 检测 (电动 汽车 、 轨 道 交 通 )、 工 业 电 气 
(航空 、 航 天 、 石 化 、 冶 金 、 煤 避 、 船 舶 、 国 防 和 军 
EE 表 ) 等 










































































上 京 博 电 为 电力 系统 测试 提供 高 品质 、 系 统 级 测试 月 
推出 新 能 源 并 网 性 能 检测 、 新 能 源 发 电 


气 设备 检测 、 储 能 电气 设备 检测 、 电 能 


br 
















































































质量 检测 及 监测 等 装置 ， 有效 保障 新 能 源 并 网 安全 可 靠 运 





























行 ; 


出 先进 的 半 实 物 仿真 试验 设备 为 分 布 式 能 源 、 微 网 














等 新 领域 提供 有 效 的 试验 手段 ;充电 棕 、 电 动 汽车 相关 检 
测 产 品 及 服务 为 电动 汽车 推广 应 用 做 出 积极 贡献 。 
在 数字 仿真 技术 领域 ， 北 京 博 
































电 是 国内 数字 仿真 专 














< 




















成 绩 。2002 年 成 立 了 专 顺 
于 中 国 惠州 市 石 湾 镇 ， 占 地 本 









































商 并 在 变压器 行业 取得 了 骄 人 的 
机 (惠州 ) 有 限 公司 ， 工厂 位 
积 60 000 多 m, 现 有 员工 


1 500 多 人 。 为 更 好 地 满足 客户 需求 ， 在 苏州 、 菲 律 宾 和 印 














度 设立 生产 服务 据点 。 公 司 的 主要 产品 包括 电源 变压器 、 
UPS 变压器 、 环 形变 压 器 、 自 耦 变压器 、 三 相 变 压 器 、 高 
































频 变 压 器 、 线 圈 和 非 唱 
成 为 许多 全 球 知名 品牌 客户 的 一 级 供 货 商 。 















































包 抗 器 等 。 经 过 多 年 的 努力 公司 已 


公司 始终 以 质量 和 创新 的 理念 来 经 营 管理 。 通 过 了 UL 


认证 (Class B.F. H. N. R)。 及 TUV ISO9001 质量 认证 ， 全 





























看 执行 RoHS 标准 。 公 司 的 欧洲 研发 团队 及 有 经 验 丰富 的 





管理 人 员 和 高 效 熟练 的 员工 ， 公 司 现代 化 设备 使 公司 成 为 











变压器 行业 的 先驱 ， 并 为 客户 提供 物美 价 廉 的 产品 。 














完善 的 质量 体系 ， 严格 的 原材料 和 生产 质量 检测 以 及 








优质 的 售后 服务 ， 树 立 了 客户 对 公司 产品 的 信心 ， 
及 国内 市 场 享有 较 好 信誉 。 






































放大 器 及 仿真 接口 设备 的 领导 厂商 ， 研 制 出 一 整套 适用 于 
智能 变电站 仿真 、 暂 态 




















直流 工程 、 保 护 ( 含 数字 ) 测试 、 











在 国际 






































仿真 及 实物 仿真 研究 等 相关 应 用 的 仿真 接口 产品 


PA 系 











列 仿 真 功率 放大 器 及 其 配套 设备 ， 国 内 
业 前 列 。 在 特 ( 超 ) 高 压 输电 领域 ,北京 博 电 是 国 





















































不 多 的 可 提供 完整 的 特 、 超 高 压 换 流 站 














场 占有 率 雄 居 行 


内 为 数 


电气 设备 测试 解决 





方案 的 生产 三家。 测试 对 象 涵盖 阀 厅 、 交 流 场 、 直 流 场 、 











保护 控制 系统 ， 为 换 流 站 的 运 维 检修 提供 了 可 靠 的 工具 。 
电站 测试 技术 领域 ， 北 京 博 电 研 发 出 的 智能 变 电 

















广 [= 
在 智能 变 









































站 测试 设备 覆盖 智能 变 





电站 站 控 层 、 间 PB 


沁 





灵 、 过 程 屋 ， 为 




































































智能 变电站 整 站 测试 提供 全 面 、 系 统 、 丰 富 的 试验 手段 。 
北京 博 电 是 带电 检测 技术 领域 主流 厂家 之 一 ， 产 品种 类 齐 
全 、 功 能 强大 、 技 术 先 进 ， 产 品 广泛 应 用 于 国家 电网 、 南 














方 电网 系统 ， 备 受 好 评 。 




















公司 投资 兴建 的 北京 博 

















电大 厦 是 2011 年 北京 市 重点 产 


业 布 局 重点 工程 项 目 ， 位 于 路 东区 - 环 渤海 总 部 基地 商 圈 ， 

















总 建筑 面积 近 6 万 m ， 集 研发 试验 、 生 产 制 造 和 全 球 销售 
月 ， 作 为 “北京 市 
竺 色 产 业 园 发 展 联 盟 ” 成 员 单位 之 一 ,“ 博 电能 源 














服务 三 大 功能 于 一 体 。2015 年 7 
术 开 发 区 


























经 济 技 


互联 网 创新 园 ” 获 北京 经 济 技术 开发 区 管 委 会 授 牌 。 北 京 
博 电 倾 力 率先 打造 北京 地 区 以 智能 电网 、 分 布 式 发 电 、 云 

















计算 和 大 数据 等 能 源 互 联网 关键 技术 为 者 
基地 ， 积 极 助 推 国家 能 源 互 联网 建设 的 快速 发 展 。 

















北京 大 华 无 线 电 仪 器 厂 


地 址 : 北京 市 海淀 区 学 院 路 5 号 
邮编 : 100085 











础 的 创新 


、 创 业 






































676 .中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
电话 : 010-62937102 62937111 网 站 Www isodn Com 
传真 : 010-62921303 简介 : 
邮箱 : dahua@ dhtech. com. cn dhtech@ dhtech. com. cn 北京 航 星 力 源 科技 有 限 公 司 位 于 北京 市 中 关 村 科技 园 
网 址 : www. dhelec. com. cn www. dhtech. com. cn 昌平 园区 ， 是 一 家 专业 从 事 大 功率 高 频 开 关 电 源 模块 、 高 
简介 : 精度 恒 流 源 、 智 能 化 电源 系统 、UPS 、 逆 变 电 源 和 太阳 能 并 


北京 大 华 无 线 电 仪器 厂 (768 厂 ) 建 于 1958 年 ， 是 我 
成 的 微波 测量 仪器 大 型 军工 骨干 企业 ， 企 业 通过 
质量 管理 体系 认证 ， 武 器 装备 科研 生 








国 较 早 
了 GJB9001 、ISO9001 




















产 许可 
认证 > 








从 


企业 主要 产品 有 新 能 源 装备 、 

















证 、 军 工 电 子 装 备 科 研 生 产 许可 证 和 装备 承 制 单位 
近年 来 ， 企 业主 持 或 参与 编写 了 多 个 行业 标准 。 









































应 用 四 大 类 产品 。 其 中 新 能 源 装 备 涵 盖 锂 上 




















电源 、 微 波 仪器 和 微波 
电池 化 成 设备 、 


Module 和 Pack 检测 设备 、 充 放电 机 和 充电 桩 等 相关 产品 ; 























电源 涵盖 交 直 流 稳 压 稳 流 电源 、 姑 
块 电源 测试 系统 和 LED 电源 测试 系统 等 相关 产品 。 广 泛 应 
用 于 各 军 兵 种 、 科 研 院 所 、 高 等 院 校 及 各 类 了 
提高 企业 生产 效率 提供 了 高 稳 





























北京 航天 星 瑞 电 子 科技 有 限 公司 





XPOWER 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


41 


f 的 大 手 形 


F 关 电源 、 电 子 负 载 及 模 


[ 业 企 业 , 为 
定 度 、 高 可 靠 性 的 优秀 产品 。 


北京 市 经 济 技术 开发 区 万 源 街 18 号 四 层 425 室 





100176 
010-67878915 
010-67888906 
sale@ xrpower. com 


WWW. XrpoWwer. com 


北京 航天 星 瑞 电子 科技 有 限 公 司 是 一 家 高 新 技术 企业 ， 
位 于 北京 经 济 技术 开发 区 。 公 司 致力 于 航空 航天 及 各 种 军 








系列 、 





用 领域 测控 电源 设备 以 及 民用 测控 电源 的 设计 、 开 发 、 生 
产 和 服务 ， 是 中 国电 源 学 会 会 员 单位 。 
公司 主要 产品 包括 程控 直流 电源 系列 






































大 功 率直 流 





电源 系列 和 军品 定制 























、 程 控 交 流 电源 
电源 系列 ， 还 可 以 


根据 用 户 需求 设计 专用 电源 ， 提 供 军用 测控 系统 供 配 电解 





决 方案 
公司 通过 了 GJB 9001B 一 2009 国 


证 和 国 














o 


军 标 质量 管理 




















家 三 级 保密 资格 单位 认证 ; 





有 丰富 的 























体系 认 


FE 用 电源 人 研 





制 经 验 ， 产 品 涉及 海军 、 陆 军 、 空 军 及 二 炮 的 多 种 武器 系 


统 。 


北京 航 星 力 源 科技 有 限 公 司 


2 








HISOON 
航 星 电源 
地 址 : 北京 市 昌平 区 白 浮 泉 路 10 号 兴业 大 厦 七 层 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 

















102200 

010-69700498 
010-69700196 
hangxingliyuan@ 163. com 























网 设备 等 系列 产品 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 的 高 科技 工 
业 企 业 。 作 为 电源 行业 的 大 型 龙头 企业 ， 正 处 于 引领 国内 
市 场 ， 步 人 国际 化 发 展 阶段 。 

公司 拥有 自己 的 现代 化 标准 工业 厂房 、 先 进 的 研发 和 
生产 设备 ,通过 了 ISO9001: 2008 国际 管理 体系 认证 。 公 司 
拥有 产品 的 全 部 自主 知识 产权 和 十 余 项 专利 技术 ， 技 术 水 
平 处 于 国际 前 沿 水 平 。“ 航 星 电源 ”为 绿色 节能 产品 ， 在 业 
界 以 “ 八 高 一 低 ” 而 著称 ， 即 高 可 靠 性 、 高 性 价 比 、 高 适 
应 性 、 高 合格 率 、 高 转换 效率 、 高 负载 率 、 高 功率 因数 、 
高 功率 密度 及 低 返修 率 。 

公司 为 “北京 市 高 新 技术 企业 ”“ 航 星 电源 ”至 今 已 
具有 19 年 的 历史 ,为 电源 行业 的 知名 品牌 ，“ 航 星 电 源 ” 
广泛 应 用 于 军工 、 航 空 、 航 天 、 广 电 、 铁 路 、 电 力 、 医 疗 、 
通信 和 科研 等 领域 ， 并 出 口 到 日 本 、 德 国 和 第 三 世界 国家 。 



















































































































































































北京 恒 电 电源 设备 有 限 公司 
可 但 四 

HENDAN 
地 址 : 北京 市 海淀 区 温泉 路 26 号 
邮编 : 100086 
电话 : 010-62451119 
传真 : 010-62451121 
邮箱 : wuchao@ hendan. com. cn 
网 址 : 
简介 : 

北京 恒 电 电源 设备 有 限 公司 成 立 于 1990 年 ， 是 北京 恒 
有 创新 科技 有 限 公 司 全 资 子 公司 ， 是 中 国 北部 知名 的 电源 
研制、 开发 和 制造 基地 ， 是 我 国 率先 生产 UPS 电源 的 高 新 
技术 企业 ， 也 是 我 国 率先 生产 新 能 源 电源 的 企业 之 一 。 公 
注册 资金 2000 万 ， 在 中 关 村 科技 园区 拥有 近 万 平方 米 的 
生产 基地 ， 员 工 200 多 人 ， 配 备 一 流 的 专业 生产 及 检测 设 
备 。 主 要 产品 为 UPS 电源 、 特 种 电源 、 逆 变 器 、 新 能 源 控 
制 器 、 新 能 源 逆 变 器 及 新 能 源 一 体 机 。 

公司 自 创 立 以 来 ， 一 直 保 持 自己 的 专业 研发 队伍 ， 并 
与 国内 一 些 知名 院 校 建立 并 保持 着 良好 的 合作 关系 。 依 托 
雄厚 的 技术 实力 ， 自 主 研制 、 开 发 和 制造 恒 电 有 牌 (HEN- 
DAN) 系列 电源 产品 并 获得 德国 莱茵 公司 IS09001 、TUV 
及 CE 等 国际 认证 。 并 在 2003 年 被 中 国 国家 发 改 委 列 人 
“可 再 生 能 源 项 目 ”合格 供应 商 名 单 。 产 品 各 项 技术 指标 均 
通过 中 国 国家 电子 部 质量 检测 中 心 的 检测 。 多 种 产品 取得 
中 国 国家 “金太 阳 ” 认 证 ， 中 国电 信 设 备 进 网 许可 证 ， 并 
被 中 国电 子 商 会 授予 名 牌 产品 及 售后 服务 信誉 单位 称号 。 

系列 产品 通过 国家 信息 产业 部 产品 质量 检测 中 心 的 检 
测 ， 同 时 还 获得 中 华人 民 共 和 国 发 改 委 “新 能 源 项 目 ” 合 
格 供应 商 和 世界 银行 新 能 源 产 品 合格 供应 商 。 产 品 广泛 应 











www. hendan. com. cn 
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第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 


. 677 . 





用 于 银行 、 证 券 、 通 信 、 
和 水 力 等 国内 外 重点 行业 领域 。 
弘扬 民族 工业 ， 打 造 国 
的 产品 ， 系 统 化 的 管理 ， 周 到 全 面 的 服务 成 为 中 国 及 世界 
电源 品牌 的 佼佼 者 。 


























电力 





防 、 医 疗 、 铁 路 、 交 通 、 





国 






































际 品牌 。 恒 电 电源 要 以 高 品质 














北京 汇 众 电 源 设备 厂 






















































































我 院 拥 有 现代 化 的 科学 研究 设备 ， 尤 其 是 电子 剧 
仪器 设备 大 都 是 全 国 一 流 的 ; 拥 




































































光学 


世界 先进 水 平 的 计算 机 
系统 与 控制 系统 仿真 实验 室 ; 有 863 高 科技 技术 等 多 个 


国 








家 重点 实验 室 ， 可 为 从 事 科 研 工作 提供 先进 的 研究 与 测试 














手段 。 


北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责 任 公司 

































































































































































































































































/A® eis 

[人 他 

地 址 : 北京 市 海淀 区 上 地 七 街 一 号 地 址 : 北京 市 丰台 区 三 需 地 甲 3 号 

邮编 : 100085 邮编 : 100040 

电话 : 010-62974051 电话 : 010-88680221 

传真 : 010-62974057 传真 : 010-88681899 

邮箱 : huizhong _ gyj@ 163. com 网 址 : www. chunshu. com 

网 址 : www. huizhong. com. cn 简介 : 

简介 : 北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责任 公司 始 创 于 1960 年 ， 总 
北京 汇 众 电源 设备 厂 始 建 于 1986 年 ， 位 于 海淀 区 上 地 ”部 位 于 北京 市 丰台 区 , 隶属 于 北京 控股 集团 有 限 公 司 ， 注 

七 街 一 号 ， 自 有 土地 10 000m ， 三 栋 科研 及 生产 大 楼 , 建 。 册 资 金 7 284 万 元 ， 资产 总 额 超 过 2.2 亿 元 ， 是 中 国 率先 生 

筑 面积 23 500 m”。30 年 来 一 直 致 力 于 电源 产品 的 设计 、 开 ” 产 电力 电 子 器 件 和 电力 电子 变 流 装置 的 高 新 技术 企业 。 

发 、 生 产 和 服务 ， 获 得 了 丰富 的 工艺 理念 、 可 靠 的 技术 储 公司 目前 拥有 市 级 企业 技术 中 心 、 博 士 后 科研 工作 站 

备 和 全 系统 质量 管理 经 验 ， 建 立 了 一 支 稳定 可 靠 的 职工 队 ”以 及 北京 市 优秀 创新 工作 室 ， 与 清华 大 学 、 北 京 交 通 大 学 

伍 。2008 年 ， 获 国家 科技 进步 奖 一 等 奖 。 闫 合 研制 开发 产品 ， 与 西安 理工 大 学 联合 开展 工程 硕士 培 
产品 包括 模块 电源 、 车 载 电 源 、 逆 变 电 源 、 军 用 微 电 养 。 拥 有 国内 一 流 的 半导体 器 件 生产 超 净 车 间 及 防 静 电 电 

路 电源 和 高 精度 定制 电源 。 源 生产 车 间 。2000 年 通过 IS09001 质量 体系 认证 ，2008 年 
主要 应 用 于 航天 、 航 空 、 船 舶 、 兵 器 、 铁 路 通信 和 电 ”通过 GJB/Z 9001A 一 2001 军工 质量 管理 体系 认证 。 

力 等 领域 。 公司 产品 秉承 “优质 环保 、 高 效 节能 ”的 发 展 方向 ， 


资质 认证 : 武器 装备 质量 管理 体系 认证 证 书 、 军 工 保 
密 资 格 证 书 、 
格 单位 证 书 、 























武器 装备 科研 生产 许可 证 、 武 器 装备 承 制 资 
TS16949 汽车 行业 管理 体系 认证 。 























北京 机 械 设备 研究 所 
地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
简介 : 


北京 市 海淀 区 永定 路 50 号 (142 信箱 208 分 箱 ) 
100854 

010-88527004 

010-68386215 

m15027842488@ 163. com 
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Pp 国航 天 科 工 集团 ( 即 原 中 














国航 天 工业 总 公司 ) 第 二 





研究 院 是 航天 科研 系统 中 的 一 个 重要 的 、 多 学 科 及 专业 的 








性 科研 单位 ， 有 两 弹 一 星 功勋 奖章 获得 者 黄 纬 禄 、 有 6 




















国 工程 院 院士 、2 000 多 名 高 级 科研 人 员 和 4 000 多 名 
中 级 科研 人 员 。 其 中 既 有 我 国电 子 界 、 宇 航 界 的 老 前 辈 ， 























又 有 实践 经 验 十 分 丰富 的 中 、 青 年 科技 专家 。 
我 院 不 仅 承担 多 种 类 型 飞行 器 系统 的 总 体 、 控 制 、 制 





导 、 探 测 、 跟 踪 、 动 力 及 地 面 系统 
空间 高 科技 产品 的 研制 ; 不 仅 承担 国内 的 重大 科研 项 目 ， 
还 承担 着 外 贸 出 口 任务 。 研 究 院 采 





的 设计 与 生产 ， 还 承担 

















有 现代 科学 的 系统 工程 








管理 方法 ， 把 众多 的 研究 所 与 生产 三 有 机 地 组 成 一 体 。 近 


年 来 ， 共 获 国家 与 

















国防 科 工 委 各 种 发 明 奖 以 及 重大 科技 成 














果 奖 数 千 项 。 

















电解 
电源 、 中 频 感 应 加 热电 源 、 多 唱 硅 还 原 炉 电源 、 








电源 产品 主要 
弧 炉 

































































包 镀 电源 、LED 用 蓝宝石 炉 电 源 、 电 


氧化 


炉 电 源 、 单 晶 炉 电源 和 适 锭 炉 电 源 等 系列 装置 。 近 年 来 ， 





致力 于 开关 电源 、 有 源 滤波 器 APF、 静 止 无 功 发 生 器 、 

















PWM 整流 器 和 直流 斩 波 














电源 等 产品 领域 的 研究 与 开发 。 














公司 为 航天 科技 集团 























国 、 英 国 和 美国 等 装备 三 家 认可 ， 近 几 年 出 口 额 增幅 
拥有 自 
奖 。 












































北京 纽 绅 埔 科技 有 限 公司 


ZX) 








提供 了 在 世界 范围 内 大 规模 的 单 
套 电源 系统 ; 在 国内 率先 实现 了 MW 级 开关 电源 在 多 晶 制 
备 直流 系统 的 应 用 ， 并 推广 到 多 个 行业 ; 多 个 产品 获 





得 德 


巨大 ; 





主 知识 产权 十 余 项 ; 连续 三 年 获得 北京 市 科学 技术 











地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 

北京 纽 绅 埔 科技 有 限 公 司 位 于 北京 中 关 村 科技 
成 立 于 1999 年 1 月 6 日 ,公司 具有 多 年 








100098 

010-82822323 82821187 
010-82821187 

info@ ncpups. com 


Www. DCPUPS. com 












































北京 市 海 省 区 白 塔 庵 5 号 汉 荣 家 园 1 号 楼 507 号 





园区 ， 


色 源 设备 及 蓄电池 


"678 . 


中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





的 设计 、 研 发 和 市 场 推广 的 历史 ， 以 及 拥有 一 大 批 年 轻 化 、 
高 科技 及 高 素质 的 专业 技术 人 才 。 公 司 是 一 家 高 新 技术 企 


业 ， 


人 人 


[= 
安全 由 


认证 





O 


公司 针对 中 


中 关 村 创新 企业 发 














展 促 进 会 副 理事 会 员 和 中 国电 源 学 
单位 。 公 司 已 通过 1SO 9001: 2008 国际 质量 管理 体系 






































国电 力 发 展现 状 及 需求 以 ODM 的 生产 方 





式 ， 采用 先进 的 搁 术 ， 自 2000 年 公司 电源 及 蓄电池 系列 产 
品 先后 进入 了 各 行业 所 需 的 特异 UPS 电源 及 蓄电池 领域 ， 
如 铁道 部 户外 轨道 衡 系 统 、 全 国 率先 建成 的 大 秦 线 CSM-R 


铁路 通信 基站 、 直 放 站 及 一 体 化 基站 系统 、 
震 监 测 系 统 、 
系统 等 。 由 于 公司 经 营 水 平 的 不 断 
扩大 ， 公 司 在 产品 的 生产 和 研发 方 














国家 地 震 局 地 
人 民 解 放 军 及 中 国航 天 部 
提高 和 行业 市 场 的 不 断 
面 投入 了 更 大 的 力度 ， 











公安 部 系统 、 中 国 





















































并 














殊 环境 和 特殊 条 件 的 不 同 要 求 。 





在 产品 的 发 展 方向 上 满足 了 行业 用 户 对 特殊 行业 、 特 


J 


公司 将 继续 坚持 服务 了 
充分 利用 公司 的 整体 优势 ， 生 产 出 技术 先进 、 











用 户 的 行业 为 依托 ， 


工艺 精湛 和 





条、 则 - 

















安全 可 靠 的 高 品质 新 品 ， 以 满足 广大 行业 用 户 的 需求 。 当 


前 公司 在 中 
列 产 品 已 逐步 进入 国际 市 场 。 公 司 高 品质 的 产品 以 及 优质 
及 时 到 位 的 售后 服务 说 得 了 】 





3 
PPro 





国 设 





1 多 家 营销 总 部 及 技术 服务 中 心 ， 公 司 系 























大 用 户 的 一 致 认可 与 好 


北京 普罗 斯 托 国 际 电气 有 限 公司 


® 
/EPROSTAR 
地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


U 谷 )。 是 一 家 专业 致力 于 研发 设计 、 制 造 太阳 能 i 
太阳 能 离 网 发 


日 


普罗 


北京 市 通州 区 马 驹 桥 联 和 东 U 谷 工业 园 15 号 9D 
101102 

010-88861981 

010-88861976 


market@ prostarele. com 





www. prostarele. com 

















斯 托 国际 电气 有 限 公司 坐 落 于 亦庄 开发 区 ( 联 东 


变 融 、 















































包 系 统 、 太 阳 能 控制 器 、UPS 不 间断 电源 、 





隔离 变 月 
全 球 的 电源 产品 和 尖端 技术 ， 为 世界 工业 和 
供 完善 全 
作为 电源 领域 的 专家 ， 普罗 
产品 研发 及 制造 能 力 。 普 罗 
产品 ， 其 主要 竞争 
上 共 满 足 客户 要 求 


了 人 





户 提 


提 


证 ， 产 品 通 过 严格 的 欧盟 CE、ROHS 产品 





日 














EE 器、 稳 压 





电源 产品 的 国际 化 集团 公司 。 以 其 享誉 
力 等 行业 客 



































看 的 电力 解决 方案 。 





























斯 托 国 际 电气 拥有 强大 的 
斯 托 除 了 提供 标准 配置 的 电源 
日 户 的 不 同 要 求 ， 





















































优势 还 在 于 能 够 根据 
的 “ 非 标 ” 特 殊 产 品 。 
电气 率先 通过 IS09001 国际 质量 体系 认 
































斯 托 国 











际 


























质量 认证 。 其 产 


























al 








品 具 有 高 可 靠 性 、 稳 
普罗 
口 世 界 50 多 个 国家 并 拥有 多 个 服务 机 构 ， 为 所 有 普罗 斯 托 





EE 性、 耐用 性 及 适用 性 。 





北京 群 萎 能 源 科技 有 限 公 司 


”a 群 萎 能 源 


RR Qunling Energy Resources 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 

北 
系统 集 








司 在 光 
公 


知识 产 














北京 市 经 济 技术 开发 区 科 创 14 街 99 号 汇 龙 森 科技 
园 33 号 楼 B 座 6 层 
100176 


010-56290111 
010-56532088 
innet@ china. com 


www. qunling. cc 


京 群 萎 能 源 科技 有 限 公 司 专业 致力 于 新 能 源 检测 及 
成 、 电 动 汽 车 充电 站 检测 及 系统 集成 、 电 源 测试 设 























备 研 发 与 制造 的 高 新 技术 生产 型 企业 ,公司 注册 资金 
10 888 万 








。 得 益 于 多 年 能 源 检测 领域 不 断 的 研究 与 探索 ， 公 
伏 北 变 器 检测 等 相关 行业 拥有 核心 苑 争 力 。 

司 是 中 国 从 事 新 能 源 检 测 的 先导 者 之 一 ， 拥 有 自主 
权 ， 可 提供 10 kW ~3 MW 光伏 并 网 北 变 器 的 出 厂 检 







































































测 、 车 
试 仪 、 
(BMS) 
备 等 。 




















电站 验收 等 相关 的 设备 。 主 线 产品 有 光伏 方 阵 测 
并 网 道 变 器 防 抓 岛 检 测 设备 、 电 动 汽车 充电 站 
检测 平台 、 后 备 电 源 检测 设备 、 微 网 及 储 能 检测 设 
公司 产品 先后 获得 金太 阳 、CQC 和 CE 等 认证 ， 并 


提 
载 









































成 功 应 
等 。 为 
方案 。 

公 
外 一 流 
目 有 : 














用 于 国内 各 首 变 器 生产 型 企业 、 科 研 机 构 和 实验 室 
中 国 新 能 源 领 域 的 相关 用 户 ， 提 供 全 面 的 系统 解决 















































司 具备 高 效 、 卓 越 的 系统 集成 能 力 ， 能 够 引领 国内 
新 能 源 行 业 尖 端 广 商 承 接 并 已 经 顺利 通过 验收 的 项 
国 网 电力 科学 研究 院 防 抓 岛 车 载 移 动 检测 平台 、 国 





























家 风电 
学 院 兆 
储 能 

















研究 检测 中 心 试验 基地 1MW 检测 平台 、 中 国电 力 科 
瓦 级 并 网 逆 变 天 测试 系统 、 微 网 逆 变 器 检测 系统 、 
变 右 检测 系统 、 北 京 理工 大 学 充电 站 检测 实验 室 和 


















































上 海 电 





力 储 能 并 网 检测 设备 实验 检测 平台 等 。 


北京 韶 光 科技 有 限 公司 


C 


地 址 : 北京 市 海淀 区 知春 路 108 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


北 











号 豪 景 大 厦 了 座 2002 室 
100086 

010-62105512 18614041784 

010-62101976 

xuyp@ shaoguang. com. cn ligl@ shaoguang. com. cn 


www. shaoguang. com. cn 





京 韶 光 科技 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 ， 是 国内 率先 从 
































j 托 建立 了 完整 的 销售 及 售后 服务 网 ， 产 品 已 出 





























产品 提供 快速 方便 的 服务 。 








事 代 理 











仙 童 功率 器 件 产品 的 公司 ， 公 司 主要 致力 于 半导体 














器 件 的 


推广 MOFET 、ICBT 单 管 及 模块 和 超 快 恢复 二 极 管 。 











同时 ， 
南京 晟 





公司 还 代理 韩国 半导体 大 卫 、 美 格 纳 的 功率 模块 及 
芯 半 导体 IGBT、MOS、FRD 单 管 及 模块 产品 (适应 




















第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 679 . 





半导体 国有 化 的 趋势 ) ， 并 向 客户 提供 一 流 的 服务 。 

公司 的 产品 主要 应 用 于 充电 桩 、 开 关 电 源 ( AC/DC、 
DC/DC) 、 逆 变 电 源 、UPS/EPS 电源 、 通 信 电 源 、 车 载 电 
源 、 电 焊 机 、 特 种 电源 、 马 达 控 制 器 、 高 频 感应 加 热 、 纺 
织 机 械 和 仪器 仪表 等 
公司 在 北京 、 上 海 、 南 京 和 深圳 均 设 有 库房 ， 备 有 大 
量 的 现货 库存 ， 价 格 具 有 竞争 性 ， 并 且 可 为 客户 配套 服务 。 

公司 在 北京 、 深 圳 、 南 京 、 上 海 、 佛 山 和 成 都 设 有 办 
事 处 ， 公 司 各 办 事 处 都 设 有 技术 支持 部 门 ， 技 术 实力 雄厚 ， 
可 以 给 客户 提供 技术 解决 方案 ， 解 决 客户 的 技术 难题 。 

以 质量 和 诚信 占有 市 场 是 公司 始终 坚持 的 宗旨 。 以 创 
新 和 共 赢 求 发 展 。 
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北京 索 英 电气 技术 有 限 公司 


来 半 电气 


SOARING 

地 址 : 北京 市 海淀 区 永 丰 产业 基地 永 捷 北 路 3 号 永 丰 科 技 
企业 加 速 器 (一 区 ) A 座 

邮编 : 100094 

电话 : 010-58937318 

传真 : 010-58937315 


邮箱 : soaring@ soaring. com. cn 




















网 址 : www. soaring. com. cn 
简介 : 

北京 索 英 电气 技术 有 限 公司 创立 于 2002 年 ， 是 国内 率 
专注 于 电能 回收 及 可 再 生 能 源 发 电 设备 及 系统 自主 研发 、 
生产 和 销售 的 国家 高 新 技术 企业 。 

凭借 十 几 年 扎根 节能 回馈 技术 和 三 相 逆 变 技术 领域 的 
研发 优势 ， 公 司 已 为 全 球 知 名 电源 企业 提供 一 体 化 的 适合 
多 种 电源 产品 的 节能 回馈 型 老化 测试 系统 。 有 效 实 现 企业 
生产 线 智能 化 管理 的 同时 ， 可 极 大 地 降低 测试 环节 的 电能 
开销 (节能 效率 最 高 达 95% 以 上 ) ， 降 低 生 产 成 本 ， 提 高 
老化 产能 ， 降 低 火 灾 隐 患 。 

公司 2003 年 率先 推出 中 国 自主 研发 并 实现 商业 化 应 
的 三 相 节 能 回馈 负载 ， 先 进 的 技术 、 较 高 的 回馈 效率 和 智 
能 化 的 应 用 设计 得 到 了 众多 国际 大 型 电源 企业 的 一 致 好 评 ， 
已 成 为 艾默生 、 华 为 、 中 兴 、GE 和 Power-One 等 全 球 知名 
企业 的 长 期 独家 供应 商 ， 至 今 已 连续 10 年 国内 市 场 占有 率 
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邮编 : 100080 
电话 : 010-62604402 
传真 : 010-62604102 
邮箱 : glf@ tchuizhi. com 
网 址 : www. tchuizhi. com 
简介 : 

公司 是 国内 专业 从 事 “ 微 型 模块 电源 ”研发 、 生 产 和 
销售 为 一 体 的 高 新 技术 企业 。 公 司 通过 了 ISO9001 质量 管 
理 体 系 认 证 ， 拥 有 多 项 技术 专利 。 公 司 汇集 了 一 批 高 素质 
专业 技术 人 才 ， 具 有 雄厚 的 技术 实力 及 开发 能 力 ， 可 定制 
优质 的 电源 设计 方案 。 















































北京 通力 盛 达 节能 设备 股份 有 限 公 司 
TONLIER 

地 址 : 北京 市 经 济 技术 开发 区 科 创 14 街 9 号 
邮编 : 101111 

电话 : 010-81508899 

传真 : 010-81508855 

邮箱 : sales@ tonlier. com 





网 址 : www. tonlier. com 
简介 : 

北京 通力 盛 达 节能 设备 股份 有 限 公 司 集 节 能 产品 研发 、 
生产 、 销 售 及 服务 为 一 体 的 综合 型 高 新 技术 企业 ， 是 中 国 
率先 研制 智能 通信 电源 ， 率 先 参加 起 草 技术 标准 和 具有 专 
业 实 力 的 企业 。 公 司 以 节能 减 排 、 保 护 环境 理念 为 核心 ， 
努力 成 为 中 国 节能 环保 产业 的 领军 企业 。 

公司 主 营 产品 有 通信 用 高 频 开 关 电 源 系统 (包括 室内 
型 、 室 外 一 体 化 型 、 室 内 外 壁挂 型 和 对 入 型 ) 、 机 房 智能 换 
热 空调 、LED 路 灯 和 LED 驱动 电源 等 ， 是 北京 市 认定 的 质 
量 AAA 级 单位 。 

公司 先后 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 认证 、 
1SO14001 环境 管理 体系 认证 和 GB/T28001 职业 安全 管理 体 
系 认证 , 不 断 引 进 先 进 的 ERP (企业 资源 管理 系统 ) 和 
CRM (客户 管理 系统 ) 管理 系统 ， 使 企业 运营 管理 效率 和 
市 场 竞 争 力 不 断 提 升 。 

公司 技术 一 直 瞄 准 国 际 先进 水 平 ， 奉 行 生产 一 代 ， 研 
制 一 代 的 产品 创新 策略 ， 确 立 市 场 化 的 设计 思想 ， 组 建 了 
一 支 敬业 、 团 结 和 奋进 的 研发 队伍 。 公 司 现 拥有 专利 几 十 
项 、 多 项 软件 著作 权证 书 ， 是 北京 市 专利 工作 试点 单位 ， 













































































































































































排名 前 列 ， 是 中 国电 源 老化 节能 测试 领域 的 市 场 开 拓 者 之 


通过 北京 索 英 电气 技术 有 限 公司 提供 的 测试 老化 节能 
改造 ， 每 年 为 全 球 各 地 的 电源 制造 企业 减少 高 达 1 亿 多 kW 
“上 的 电力 开销 ， 相 当 于 每 年 减 排 10 万 多 + C0,, 极 大 地 降 
低 了 成 本 ,提升 了 品质 ， 真 正 实现 了 绿色 制造 。 




















北京 天 创汇 智 科技 有 限 公司 


《 天 人 |) 图 
中 )L 外 
TIANCHUANG HUIZHI TECHNOLOGY 


地 址 : 北京 市 海淀 区 海淀 大 街 3 号 易 好 大 厦 A 座 1726 室 














被 评 为 国家 高 新 技术 企业 。 





北京 维 通 利 电气 有 限 公司 
4 一 一 四 
ASS 北京 入 和 电气 有 只 公司 


BEIJING VICTORY ELECTRIC CO.LTD 
地 聚 富 南路 8 



































地 址 : 北京 市 通州 
和 合 

邮编 : 101105 

电话 : 010-81556123 

传真 : 010-81583804-8005# 


邮箱 : huliang@ beijingvictory. com. cn 








区 聚 富 苑 民族 发 展 产 业 烧 











680 ， 中 国电 源 行业 


年 鉴 2016 





网 址 : www. beijingvictory. com. cn 


简介 : 





















































































































































传真 : 010-89496346 


网 址 : www. bjasau. com 


















































































































































































































































北京 维 通 利 电 气 有 限 公司 创建 于 1994 年 ，20 多 年 来 坚 ”简介 : 
持 走 “进口 奉 代 、 和 柔性 制造 、 专 业 化 生产 ”的 发 展 道路 ， 北京 亚 澳 博信 通信 技术 有 限 公 司 是 由 河北 亚 澳 通 讯 电 
专门 为 客户 提供 的 导电 连接 件 解 决 方案 ， 围 绕 特种 焊接 工 ，” 源 有 限 公司 与 北京 顺义 林 河 开发 区 合资 组 建 的 股份 制 软件 
艺 ， 逐 步 开 发 形成 了 “ 铜 铝 导 电 连 接 件 、 触 头 系统 、 和 柔性 科技 型 高 新 技术 企业 ， 是 一 家 集 研 发 、 制 造 和 销售 为 一 体 
触 指 、 寿 层 母 排 、 散 热 器 和 旋 变 变压器 ”等 六 大 产品 系列 。 ”的 开关 电源 生产 厂家 ,拥有 业界 领先 的 电源 技术 、 研 发 、 
产品 广泛 应 用 于 电力 电工 、 输 配 电 、 新 能 源 、 电 动 汽 车 和 ” ” 产品 制造 及 服务 平台 。 主 营业 务 为 通信 用 开关 电源 系统 、 
轨道 交通 等 行业 。 开关 电源 模块 、 直 流 远 供 系统 、 机 房 监控 产品 、 新 能 源 汽 

公司 经 营 面 积 55 000 m*， 在 北京 和 无 锡 分 别 建立 了 生 ”车 、 节 能 节 电 产品 (高效 电源 ) 及 其 它 电子 产品 。 公 司 产 
产 基地 。 目 前 ,公司 拥有 大 功率 分 子 扩散 焊 、 银 针 焊 、 感 ” 品 广 泛 应 用 于 联通 、 移 动 、 电 信 、 原 网 通 、 铁 通 、 军 网 、 
应 焊 、 米 格 焊 、 氧 弧 焊 、 摩 擦 焊 和 真空 焊 等 焊接 设备 80 多 力 、 广 电 、 石 油 和 金融 等 行业 领域 ， 并 出 口 至 法 国 、 俄 
台 套 ， 配 套 的 CNC、 水 切割 机 和 线 切割 机 等 加 工 设备 达到 罗斯、 印度、 南非 、 古 巴 、 备 加 拉 和 中 东 等 国家 和 地 区 。 


400 多 台 ， 并 拥有 配套 的 模具 伟 





技术 实力 、 








判 造 中 心 和 电镀 厂 。 以 其 自 
生产 规模 和 品牌 知名 度 为 国内 外 300 多 家 电气 














身 


制造 企业 提供 配套 服务 ,与 ABB、GE、SIEMENS 和 Schnei- 








der 等 世界 500 强 企业 确立 








长 期 的 战略 合作 关系 。 





北京 新 雷 能 科技 股份 有 限 公司 














: 100096 
: 010-82912892 
: 010-82912862 


: www. suplet. com 


北京 新 雷 











生产 和 销售 








列 ， 
寞 区 电源 、 厚 膜 混合 梨 成 
铁路 专用 电源 、 电 力 专用 上 








光伏 变换 髓 、 整 流 器 和 和 代入 式 


能 科技 股份 有 限 公司 是 北京 市 
业 ”， 创 立 于 1997 年 ， 专 业 从 事 高 可 靠 性 
， 是 中 国电 源 产业 “十 大 知名 品牌 企业 ”。 


品 输出 功率 1 W ~100 kW 范围 。 


: 北京 市 西 三 旗 东 路 新 雷 能 大 厦 


: webmaster@ suplet. com 
































DCZDC 变换 器 、 特 种 定制 
电源 、LED 电源 、 电 力 操作 


























用 于 航空 、 航 天 、 和 车 载 、 





及 新 能 源 等 领域 。 
公司 通过 了 ISO9001 质量 管理 
量 管理 体系 、ISO14001 


业 健 康 安全 管理 体系 和 GJB9001B-2009 军工 产品 
体系 的 认证 ， 通 过 保密 资质 认证 。 








北京 : 


秀 舶 、 通 信 、 














“高 新 技术 企 
电源 产品 研制 、 


公司 
员工 总 数 合 计 900 余人 ， 厂 房 及 办 公 面 积 24 000 余 mm 。 
人 ACZDC 和 DC/AC 三 大 系 









































体系 、TL9000 

















包括 微 功 率 电源 、 
电源 、 
EE 源 、 
电源 及 系统 等 。 产 品 广泛 应 
铁路 、 电 力 、 工 控 


电信 行 业 


环境 管理 体系 、OHSAS18001 职 
质量 管 玫 








亚 澳 博 信 通 信 技 术 有 限 公 司 


北京 亚 澳 博 信 通 信 技 术 有 限 公司 


Beijing ASAU Boxin Communication Technologies Co.,Ltd. 











地 址 : 北京 市 顺义 区 林 河 工业 开发 区 林 河 大 街 21 号 


邮编 : 101300 
电话 : 010-89496341 





里 





eee 大 科技 开发 有 限 责 任 公司 


只 所 SILVER -二 a & 这 























































































































地 址 : 北京 市 西城 区 北三 环 中 路 甲 29 号 华 尊 大 厦 A 座 403 
室 

邮编 : 100029 
电话 : 010-82021883 82021884 
传真 : 010-62034689 
邮箱 : yxtd@ silverst. com 
网 址 : www. silverst. com 
简介 : 

北京 银 星 通达 科技 开发 有 限 责任 公司 前 身 创建 于 1994 
年 5 月 ， 是 北京 中 关 村 高 新 技术 企业 。 本 公司 自 成 立 以 来 ， 
始终 致力 于 国际 知名 品牌 电源 产品 在 国内 市 场 的 推介 工作 。 
是 国内 外 各 知名 品牌 UPS 电源 、 特 种 电源 、 蓄 电池、 机 柜 、 
发 电机 以 及 相关 电子 产品 的 销售 、 服 务 代理 商 ; 是 专业 从 
事 各 行业 数据 中 心机 房 建设 、UPS 供 配 电 、 制 冷 和 监控 等 
系统 整体 解决 方案 的 提供 商 。 公 司 与 中 环 物 研 检测 中 心 合 























作 ， 具有 国家 质量 监督 部 门 批 准 的 对 机 房 环境 、 基 础 设施 
检测 资质 ; 可 为 数据 中 心 提 供 设计 规划 、 竣 工 验收 、 等 级 
评定 和 测试 鉴定 等 服务 项 目 。 多 年 来 ， 公 司 同 仁 不 断 开 拓 
进取 ， 和 凭借 良好 的 敬业 精神 ， 过 硬 的 专业 技术 及 竭诚 服务 
于 用 户 的 意识 ， 得 到 了 广大 用 户 和 业界 的 认可 。 公 司 自 
2004 年 起 至 今 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 认证 ， 被 北京 
市 工商 行政 管理 局 评 为 “守信 企业 ”， 被 北京 市 企业 评价 协 
hd ns el 


















































































































































业 ” 证 书 。 公 司 是 中 央 国 家 机 关 政 府 采 购 中 心 、 北 京 市 政 
i Bd 
公司 秉承 “和 和谐、 求实 、 敬 业 、 创 新 ”的 理念 ， 追 求 
绿色 环保 、 a 
学 的 技术 ,安全 可 靠 的 方案 ,周到 精湛 的 服务 ,力争 成 为 
己 户 可 信赖 的 基础 设施 解决 方案 、 电 源 供 电 系统 专家 。 
北京 英 博 电气 股 份 有 限 公 司 
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地 址 : 北京 市 丰台 区 南 四 环 西 路 188 号 总 部 基地 10 区 2 号 ， 地址: 北京 市 昌平 区 沙河 镇 七 里 渠 育 来 教育 园区 〈 北 门 ) 
楼 邮编 : 102206 

邮编 : 100070 电话 : 010-80707609 

电话 : 010-63805588 传真 : 010-80707609-8009 

传真 : 010-82600608 邮箱 : sun-zthk@ sohu. com 

邮箱 : info@ in-power net 网 址 : www. zthk. com. cn 

网 址 : www. in-power. net 简介 : 

简介 : 北京 中 天 汇 科 电 子 技术 有 限 责任 公司 系 一 家 专业 的 电 









































一 般 经 营 项 目 : 电能 质量 系统 解决 方案 、 高 低压 滤波 。” 力 电子 制造 企业 ,具有 18 年 生产 开关 电源 的 历史 。 产 品 累 
补偿 成 套装 置 (无 功 补偿 、 无 源 滤波 和 有 源 滤波 装置 )、 高 。 计生 产 达 数 万 余 台 ,广泛 应 用 于 通信 设备 、 广 播发 射 、 电 










































































































































































































































































低压 滤波 电抗 器 、 滤 波 补偿 控制 器 、 输 配 电 系统 监测 、 检 ”” 力 自动 化 和 EPS 应 急电 源 等 多 个 行业 。 
测 技术 及 节能 技术 的 设计 、 研 发 、 供 应 、 安 装 调试 及 技术 中 天 汇 科 公司 注册 于 北京 中 关 村 昌平 科技 园区 ， 是 中 
服务 ; 能 源 系 统 的 优化 设计 、 能 效 管 理 的 系统 集成 ; 新 型 ” 国电 源 学 会 的 团体 会 员 ， 并 取得 了 高 新 技术 企业 认证 。 公 
高 效能 量 转 换 与 储存 技术 的 研发 及 技术 服务 。 司 下 设 开发 部 、 生 产 部 、 销 售 部 和 质 管 部 等 职能 部 门 ， 
有 一 批 高 新 技术 人 才 ， 其 中 具有 大 专 学 历 以 上 的 人 员 (会 
北京 宇 翔 电子 有 限 公司 高 级 职称 ) 占 员工 的 60% 。 
公司 自 创 业 以 来 以 诚 为 本 ， 坚 持 以 科技 为 先导 。 与 中 
< 国 矿业 大 学 紧密 合作 采取 校 企 协作 ， 以 知名 教授 及 高 级 工 
程 师 为 技术 后 盾 ， 不 断 地 研制 出 各 种 新 型 的 电力 、 电 子 产 
地 址 : 北京 市 朝阳 区 东直门 外 西 八 间 房 万 红 西 街 2 号 品 。 
邮编 : 100015 公司 已 通过 IS09001 一 2000 质量 体系 认证 ,产品 安全 
电话 : 010-64320432-2076 及 电气 性 能 完全 符合 信息 产业 部 “YD/T731 一 2000 高 频 开 
传真 : 010-64320432-8082 关 整 流 器 标准 ”， 通过 了 “北京 市 产品 质量 监督 检验 所 ” 
邮箱 : anhuali789@ 163. com 及 “国家 电力 科学 院 ” 等 权威 部 门 的 检测 。 
简介 : 





















































北京 字 翔 电子 有 限 公司 是 一 家 专业 从 事 半 导体 集成 电 。 海 瑞 弗 机 房 设备 (北京 ) 有 限 公司 
路 和 分 立 器 件 设计 制造 的 企业 。 该 公司 于 2012 年 由 宇 翔 公 @ 
司 ( 原 北 器 三 三) 、 北 顺 五 三 、 北 器 六 三 以 及 落成 公司。 人 2 
( 原 国 营 878 厂 ) 等 几 家 企业 整合 重组 而 成 ， 具 有 40 余年 
研发 、 生 产 半 导体 器 件 的 悠久 历史 。 地 址 : 北京 市 海淀 区 上 地 东 路 35 号 院 1 号 楼 5 层 1-510-522 
公司 建 有 一 条 4 in 铝 机 CMOS 集成 电路 制造 线 和 一 条 6 ”上 邮编: 100085 
in 双 极 集成 电路 制造 线 ; 具备 军 〈 民 ) 用 集成 电路 和 分 立 电话 : 010-60608890 
器 件 三 大 类 数 百 种 型 号 上 千 种 规格 产品 的 设计 、 研 发 、 生 ”传真 : 010-60609980 
产 和 服务 的 能 力 。 邮箱 : 1287393460@ qq. com 
公司 产品 包括 : 数字 集成 电路 : CC4000 系列 、C000 系 网 址 : www. hairf com. cn 
列 、54HC 系列 和 BH 系列 专用 集成 电路 等 ; 电源 管理 电 ”简介 : 










































































































































































































































































































































































































































































路 : CW7800ACW7900 固定 正 / 负 压 电压 调整 器 系列 、 海 瑞 弗 机 房 设 备 (北京 ) 有 限 公 司 是 全 球 领先 的 机 房 
CW117ACW137 可 调 正 / 负 压 电压 调整 器 系列 、LDO 低压 差 。” 制冷 系统 及 关键 电源 系统 供应 商 。 公 司 旗 下 主要 产品 为 机 
电压 调整 器 系列 、PWM 脉冲 宽度 调制 融和 精密 电压 基准 电  ” 房 精 密 空 调 ，UPS 电源 ， 免 维护 铅 酸 萃 电 池 ，STS， 智 能 配 
路 等 ， 半 导体 分 立 器 件 : PN 硅 单 结晶 体 管 、 开 关 / 稳 压 / 恒 已 系统 ， 雷 电 防 护 产 品 等 。 
流 二 极 管 、SBD-SiC 二 极 管 、TVS 瞬 态 电压 抑制 二 极 管 、 公司 采用 机 房 精密 空调 解决 方案 、 交 流 不 间断 电源 解 
JFET 和 MOSFET 等 及 SOTASODADFNAQFN 等 多 种 封装 形式 ” 决 方案 、 直 流 不 间断 电源 解决 方案 、 低 压 配 电解 决 方案 、 
产品 。 动力 环境 集中 监控 解决 方案 组 成 了 一 体 化 的 区 CZIDC 机 房 
公司 执行 GBAT19001 质量 管理 体系 和 IECQ-HSTM 动力 系统 整体 解决 方案 。 公 司 专 业 的 系统 工程 师 以 及 国际 
QC080000 控制 要 求 ， 产 品质 量 安全 可 靠 。 化 的 销售 和 服务 团队 遍及 墨西哥 、 俄 罗斯 、 巴 基 斯 坦 、 阿 
顾客 的 想法 就 是 我 们 的 目标 ， 本 公司 将 一 如 既往 地 为 ”和 尔 及 利 亚 、 印 度 尼 西 亚 和 中 国 ， 为 四 大 洲 30 多 个 国家 的 用 
新 老 客 户 提供 高 品质 的 产品 和 优质 的 服务 。 户 保 驾 护航 。 充 分 满足 用 户 的 售 前 技术 支持 ， 设 备 现场 安 
装 调试 ， 以 及 后 期 设备 运行 维护 ， 备 件 供应 等 全 方位 的 服 
北京 中 天 汇 科 电子 技术 有 限 责 任 公司 务 需求 。 
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能 科 节 能 技术 上 股份 有 限 公司 
NANECEAL 

有 自 E 和 有 县份 能 所. 工科 

地 址 : 北京 市 海淀 区 清河 小 营 西 路 48 号 汇 苑 仁和 大 厦 
邮编 : 100085 

电话 : 010-62980077 

传真 : 010-62981083 


网 址 : www. nancal. com 








简介 : 

能 科 节 能 技术 股份 有 限 公司 ( Nancal) 成 立 于 2006 
年 ， 立 足 于 工业 系统 节能 ， 专 注 于 工业 能 效 管理 业务 ， 是 
集 研发 、 设 计 、 生 产 、 工 程 实施 、 运 营 维 护 和 全 程 服务 于 
一 体 的 高 新 技术 企业 。 
公司 实行 集成 化 研发 设计 、 定 制 化 工程 技术 服务 ， 具 
突出 的 资源 整合 、 成 果 转 化 、 市 场 开 拓 和 商业 模式 创新 
能 力 。 目 前 ， 公 司 已 于 国内 石油 化 工 、 冶 金 、 电 力 、 煤 交 
和 矿山、 航空 军工 和 交通 航运 等 若干 行业 50 多 家 大 型 企业 建 
立 了 长 期 的 工程 技术 服务 关系 ， 并 成 功 进入 中 东 、 东 南亚 
10 余 个 国家 的 工业 节能 服务 市 场 ， 是 工业 能 效 管理 业务 领 
域 的 先导 型 企业 。 

公司 以 技术 创新 为 发 展 之 基 ， 拥 有 现代 化 的 企业 研发 
中 心 ， 能 够 为 客户 提供 持续 的 技术 服务 。 公 司 以 智能 配 电 、 
传动 控制 和 数据 通信 三 大 技术 为 支撑 ， 在 广泛 调研 客户 需 
求 的 基础 上 ， 经 过 多 年 的 潜心 研究 和 实践 ， 实 现 了 设备 节 
能 技术 应 用 、 过 程 优 化 技术 应 用 和 企业 级 能 源 管理 中 心 系 
统 技术 应 用 。 在 能 源 管 理 、 节 能 优化 和 节能 措施 方面 ， 形 
成 了 一 系列 具有 能 科 特 色 的 工业 系统 节能 整体 解决 方案 。 

公司 以 科学 管理 为 发 展 之 本 ， 不 断 引 进 国内 外 先进 的 
管理 理念 和 模式 ， 建 立 了 现代 化 的 企业 管理 体系 。 公 司 的 
全 面 质量 管理 系统 已 经 通过 了 ISO09001 质量 管理 体系 认证 ， 
并 得 到 了 船 级 社 认证 公司 的 高 度 评价 。 通 过 实施 全 面 质量 
管理 ,公司 已 在 研发 、 生 产 、 电 气 控 制 设计 、 模 块 优化 组 
合 、 功 效 检测 试验 、 产 品 销售 执行 和 售后 技术 服务 等 方面 
实现 了 标准 化 作业 。 

公司 以 专业 服务 为 发 展 之 舵 ， 利 用 稳固 的 软件 平台 ， 
实现 与 客户 的 长 期 对 话 和 闭环 服务 。 公 司 在 节能 服务 市 场 
中 拥有 突出 的 系统 和 全 产业 链 整合 及 服务 能 力 ， 多 年 来 为 
客户 开发 、 提 供 了 变频 驱动 、 电 动机 起 动 、 电 能 质量 、 照 
明 节 能 、 新 能 源 、 电 网 安全 与 控制 、 数 据 处 理 与 站 控 、 数 
据 采集 与 通信 以 及 能 源 介质 平衡 和 综合 利用 等 一 系列 整体 
解决 方案 ， 并 绪 得 客户 的 一 臻 赞誉! 经 过 多 年 的 行业 积累 
和 近年 来 的 快速 发 展 ， 公 司 已 成 为 工业 节能 服务 市 场 资 深 
的 高 端 整体 解决 方案 提供 商 。 

















































































































































































































































































































派 沃 力 德 (北京 ) 电子 科技 有 限 公 司 


地 址 : 北京 市 昌平 区 沙河 镇 白 各 庄 新 村 4 号 楼 1 单元 101 


























室 

邮编 : 102206 
电话 : 010-52728212 18600334099 
传真 : 010-58851231 
邮箱 : buyanfen@ byconn. com 
网 址 : www. pwleader. com 
简介 : 

派 沃 力 德 (北京 ) 电子 科技 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 ， 
地 处 北京 北 五 环 亚 奥 商 轿 ， 毗 邻 中 关 村 科技 园区 ， 是 专业 
的 电源 产品 制造 商 。 

公司 致力 于 测控 电源 、 工 控 领域 电源 的 设计 、 开 发 、 
E 产 和 服务 ， 产 品 广泛 应 用 于 航空 航天 、 军 用 测控 以 及 通 
、 铁 路 、 电 力 、 工 控 和 新 能 源 等 领域 ,为 客户 提供 高 性 
、 专 业 的 电源 解决 方案 。 
公司 产品 主要 包括 智能 程控 电源 系列 、CPCI 电源 系列 
及 定制 化 电源 系列 。 秉 承 创新 就 是 创造 一 种 资源 的 理念 ， 
凭借 公司 的 专业 、 高 效 与 热情 ， 全 心 全 意 为 客户 提供 优质 
服务 ， 实 现价 值 最 大 化 。 

公司 的 宗旨 : 致力 于 成 为 高 品质 智能 电源 的 领导 者 。 
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伊顿 电源 (上海) 有 限 公 司 


E:TN 
Powering Business Worldwide 
地 址 : 北京 市 朝阳 区 建国 门 外 大 街 甲 8 号 IFC 大 厦 9 层 
邮编 : 100022 
电话 : 010-59259325 
传真 : 010-59259211 
邮箱 : lynnewei@ eaton. com 

















网 址 : www. eaton. com. cn 
简介 : 

伊顿 电源 (上海) 有 限 公司 是 一 家 拥有 超过 103 年 历 
史 的 全 球 领先 的 动力 管理 公司 , 2014 年 销售 额 达 226 亿美 
元 。 公 司 致 力 于 提供 各 种 节能 高 效 的 解决 方案 ， 以 帮助 客 
户 更 有 效 ， 更 安全 ， 更 具 可 持续 性 地 管理 电力 、 流 体 动力 
和 机 械 动 力 。 公 司 在 全 球 拥有 约 10. 2 万 名 员工 ， 产 品 销 往 
超过 175 个 国家 和 地 区 。 





















































中 科 航 达 科 技 发 展 ( 北京) 有限 公司 


| 

地 址 : 北京 市 大 兴 区 黄村 镇 兴 华 大 街 绿 地 财富 中 心 D 座 
712 

邮编 : 100085 

电话 : 010-82758895 

传真 : 010-82758895-8002 

邮箱 : xy@ bjzkhd. com wxq@ bjzkhd. com 

网 址 : www. bjzkhd. com 

简介 : 


中 科 航 达 科 技 发 展 〈 北 京 ) 有 限 公 司 (以 下 简称 中 科 














第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “683 . 





航 达 ) 














注册 于 北京 市 海淀 区 中 关 村 科技 园 北 区 ， 依 托 于 中 





科 院 以 及 中 关 村 科技 园 强大 的 科研 平台 ,以 及 多 年 积淀 的 





























雄厚 技术 背景 ， 专 注 习 





铁路 、 








电力 、 军 工 以 及 公 网 、 专 网 





等 高 端 通信 设备 所 需要 的 整体 化 电源 提供 方案 的 设计 、 研 


发 、4 


主要 产品 包括 研制 应 用 
系统 、 监 控 传输 设备 、 铁 路 


























BE 





、 生 产 以 及 产品 销售 。 为 信息 产业 及 国防 电力 以 及 铁路 
系统 提供 全 方位 、 高 品质 上 





电源 方案 。 




















满足 于 通信 交换 、 基 站 、 电 源 
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言 号 、 铁 路 通信 、 工 业 自 动 化 














控制 、 电 力 监 控 以 及 传输 系统 的 自动 化 控制 、 航 空 、 航 天 


江苏 省 





艾 普 斯 电源 (苏州 ) 有 限 公司 


AC POWER 


江苏 省 苏州 市 新 区 科技 工业 园 火炬 路 39 号 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 





215009 
0512-68098868 
0512-68083816 
service@ acpower. net 


WWW. acpower. cn 




















艾 普 斯 电源 (苏州 ) 有 限 公司 1989 年 创立 于 中 国 台 
北 ， 现 已 发 展 成 为 拥有 完备 的 研发 、 制 造 、 销 售 和 技术 文 


持 服务 体系 的 著名 专 } 


















































电源 企业 。 除 掌握 优良 的 交流 与 直 
流产 品 技术 之 外 ， 更 具备 技术 整合 能 力 ， 创 造 产 品 的 多 样 
化 与 独特 性 。 目 前 ， 设 有 人 台北、 天津 和 苏州 三 个 制造 工 | 














及 研发 中 心 ， 拥 有 雄厚 的 技术 实力 ， 工 程 技 术 人 员 占 员工 
总 数 的 40% 以 上 。 公 司 在 销售 及 服务 领域 积累 了 丰富 的 经 


验 ， 在 


























大、 北美 等 地 区 逾 20 个 中 心 城市 设 有 销售 及 服务 











分 支 机 构 ， 更 好 地 满足 各 地 顾客 的 需求 ， 全 方位 为 客户 提 


供 各 类 电源 项 目的 设计 方案 、 


专业 用 


公司 在 中 国 大 陆 、 中 国 
数 十 项 专利 ， 曾 先后 获得 外 
省 “高 新 技术 企业 ”等 称号 ， 在 业内 率先 通过 ISO 


业 ”、 





民 务 。 








[a] 


合 济 





安装 、 调 试 、 维 护 及 培训 等 











这 和 欧美 等 国家 和 地 区 拥有 




















经 贸 部 “外 商 投资 先进 技术 企 





























9001 国际 质量 体系 认证 ， 以 及 CE、EMC、 信 息 产业 部 电信 
设备 进 网 许可 证 和 中 国民 用 航空 总 局 航空 静 变 电源 生产 许 








可 证 等 多 项 认证 。 
























































安 伏 (苏州 ) 电子 有 限 公司 


EFORE 


从 
地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 


ENERGY FOR ELECTRONIC. 


S 








江苏 省 苏州 市 工业 园 











久生 


EE 龙 街 428 号 21 幢 A&B 








215126 
0512-67671500 
0512-62833080 


vivian. liu@ efore. com 


和 和 军工 等 领域 特 
装 化 多 输出 系统 

一 体 化 ， 智 
终极 目标 ， 通 过 











20 年 的 设计 经 验 ， 目 前 已 为 国内 主流 设备 厂家 提供 了 全 面 、 








殊 要 求 的 高 功率 密度 模块 电源 以 及 模块 拼 
电源 产品 。 
能 化 ， 低 能 耗 是 中 科 航 达 电 源 产 品 发 展 的 
为 铁路 电力 以 及 军工 行业 服务 所 积累 的 近 




































































系统 和 智能 化 的 








电源 解决 方案 。 和 凭借 强大 的 技术 创新 以 及 





强大 的 市 场 开发 








能 力 ; 树立 GJB9001B 一 2009 质量 体系 思想 








作为 管理 核心 ， 
障 ; 为 客户 提供 





以 完备 的 市 场 体系 作为 技术 支持 和 服务 保 
全 面 ， 迅 捷 ， 智 能 化 的 电源 解决 方案 。 




















网 址 : www. efore. com 


简介 : 





安 伏 〈 苏 州 














) 电子 有 限 公 司 是 Efore 集团 在 中 国 的 全 资 














子 公司 ， 总 部 位 








于 芬兰 Espoo， 是 专业 设计 ， 制 造 和 销售 


























源 相 关 产 品 的 国 








际 化 公司 。 创 立 于 1975 年 ， 在 欧洲 、 亚 洲 




















和 非洲 设 有 工厂 ， 在 芬兰、 瑞典 、 中 国 和 意大利 设 有 技术 














研发 中 心 。 安 伏 
计 ， 制 造 能 力 为 
品 设计 及 制造 服 

公司 专注 于 








集团 利用 先进 的 全 球 物 料 系统 ， 优 秀 的 设 
通信 、 照 明 、 工 业 和 电子 行业 客户 提供 产 
务 。 
一 流 设计 的 一 体 化 定制 电源 解决 方案 、 直 
































流 电源 系统 以 及 产品 维护 ， 密 切 配 合 客户 需求 ， 为 客户 提 








供 有 效 的 电源 产 
公司 在 产品 
及 环境 友好 。 
多 年 的 专注 
企业 的 合作 伙伴 




















常州 东 华电 力 





品 以 及 电子 产品 。 
的 研发 中 致力 于 减少 能 耗 ， 提 高 效率 ， 以 











经 营 与 管理 ， 如 今 ， 公 司 已 成 为 众多 知名 


9 


电子 有 限 公司 





地 址 : 江苏 省 常 
邮编 : 213200 








州 市 金 坛 区 下 塘 桥 108 号 








电话 : 0519-82358200 
传真 : 0519-82359200 


邮箱 : tzb8896@ 


qq: com 


网 址 : www. donghuaelec. com 


简介 : 


常州 东 华电 


力 电子 有 限 公司 成 立 于 2008 年 ， 注 册 资 金 





100 万 元 ， 是 规模 化 的 电力 半导体 模块 制造 企业 ， 是 一 家 拥 
有 自主 知识 产权 的 高 新 技术 企业 ， 公 司 地 处 长 江 三 角 洲 ， 





交通 便利 ， 现 拥 
产 线 1 条, 拥 
目前 ， 主 要 
超 快 恢复 二 极 管 























3 年 产 50 万 只 电力 半导体 模块 的 自动 化 生 














员工 30 人 。 


产品 有 : 品 闸 管 、 快 速 唱 闸 管 、 整 流 管 和 
等 各 种 桥 臂 模块 、 单 〈 三 ) 相 整 流 桥 模 块 、 





单 (三 ) 相交 流 开 关 模块 、 绝 缘 型 降 压 硅 堆 模 块 以 及 三 相 





整流 桥 与 晶闸管 











成 的 模块 、NBC 焊 机 及 充电 机 专用 硅 整 


流 组 件 、IGBT 单 管 、MDST 组 合 模块 以 及 IPM 智能 功率 模 








块 等 。 产 品 已 ) 
控制 、 励 磁 电源 








泛 用 于 军工 、 通 信 、 电 子 、 交 直流 电动 机 
、 斩 波 调 速 、 光 电 电 源 、 控 温 调 光 、 静 止 











“ 684 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








无 功 补偿 、 电 镀 电 解 、 交 流 无 触 点 动力 开关 、 数 控 机 械 、 





























交流 电动 机 软 起 动 以 及 各 种 工业 自动 化 工业 装置 和 逆 变 电 
源 等 多 种 行业 ， 并 在 多 项 国家 重点 工程 项 目 中 得 到 了 应 用 ， 






























































部 分 产品 已 配套 出 口 ， 稳 定 、 可 靠 的 产品 质量 深 受 广大 用 








户 好 评 。 











公司 冬 夭 “ 亲 如 一 家 ， 多 干 实事 ， 品 质 优 先 ” 的 企业 
精神 ,不断 引进 先进 技术 及 设备 为 客户 提供 完善 的 技术 支 
持 和 诚挚 的 售后 服务 。 公 司 渐渐 建立 了 属于 自己 的 领域 ， 


























致力 于 创造 出 自己 的 品牌 ， 跻 身 于 行业 发 展 的 前 端 。 














常州 瑞 华电 力 电 子 器 件 有 限 公 司 
GD 
@ 

办 
申 社 
地 址 : 江苏 省 金 坛 市 社 头 工业 园 8 号 
邮编 : 213231 
电话 : 0519-68080108 


传真 : 0519-82711121 


邮箱 : meijun. zhou@ ruihuaelec. com 





网 址 : www. ruihuaelec. com 


简介 : 














常州 瑞 华电 力 电子 器 件 有 限 公 司 属国 内 率先 成 为 专业 




















化 、 规 模 化 电力 半导体 模块 制造 企业 之 一 ， 是 一 家 拥有 





























自 





主 知识 产权 的 国家 高 新 技术 企业 ， 江 苏 省 著名 商标 ， 成 立 


了 江苏 省 电力 半导体 器 件 模块 工程 中 心 ， 同 行业 中 率先 通 


























过 了 ISO09000 质量 管理 体系 认证 及 ISO14000 环境 体系 认证 。 

目前 ,畅销 国内 外 市 场 的 产品 主要 有 晶闸管 、 快 速 蝇 
闻 管 、 整 流 管 和 超 快 恢复 二 极 管 等 各 种 桥 臂 模块 以 及 单 
(三 ) 相 整流 桥 模块 、 单 〈 三 ) 相交 流 开 关 模 块 、 绝 缘 型 
降 压 硅 堆 模块 以 及 三 相 整 流 桥 与 品 疗 管 集成 的 模块 、NBC 



























































焊 机 及 充电 机 专用 硅 整 流 组 件 、IGBT 单 管 、MDST 组 合 模 











块 以 及 IPM 智能 功率 模块 等 ,产品 均 通 过 了 国家 电力 电子 




















产品 质量 监督 检验 中 心 的 测试 以 及 UL 认证 和 CE 认证 。 























公司 与 西安 电力 电子 技术 研究 所 、 清 华 大 学 和 秦皇岛 
燕山 大 学 等 知名 院 校 签署 了 长 期 产 学 研 合 作协 议 ， 成 立 了 
浙江 大 学 汪 椰 生 院 士 工 作 站 以 及 燕山 大 学 研究 生 工作 站 ， 
与 国外 专家 团 签 订 了 长 期 的 技术 合作 协议 ， 全 面 引 进 国外 
知名 公司 的 封装 工艺 、 设 计 理 念 以 及 品质 管理 等 相关 技术 。 
拥有 一 支 由 教授 、 高 工 和 硕士 等 高 级 专业 技术 人 员 组 成 的 


















































研发 团队 ， 该 研发 团队 勇于 创新 、 坚 持 创新 ， 取 得 了 多 项 
































自主 创新 成 果 ， 并 多 次 参与 电力 电子 产品 国家 及 行业 标准 























的 编审 ， 现 已 拥有 20 多 项 国家 专利 。 





常州 市 超 顺 电子 技术 有 限 公司 


人 (让 是 嘱 














地 址 : 江苏 省 常州 市 新 北 区 春江 镇 百丈 工业 区 港口 大 道 10 


ep 
邮编 : 213034 


电话 : 0519-85914838 
传真 : 0519-85911248 


邮箱 : sjl@ csdztech. com 
网 址 : www. csdztech. com 


简介 : 


常州 市 超 顺 电 子 技术 有 限 公 司 是 一 家 专业 从 引 
































研发 、 
生产 金属 基 和 获 铜 钵 层 压板 ( 铝 基 、 铁 基 和 铜 基 )) 的 民营 科 








技 企业 。 公 司 位 于 常州 市 新 北 区 百丈 工业 区 ， 公 司 面 积 
18 000 m*， 员 工 280 人 ， 年 生产 能 力 800 000 m*， 产 品 具 
有 高 散热 ， 低 热 阻 的 特点 ， 广 泛 应 用 于 大 功率 LED 景观 照 


明 ， 各 种 模块 电源 。 
军工 产品 等 。 









































常州 市 创 联 电源 有 限 公 司 


加 TFT 


Chuanglian Power Supply 


地 址 : 江苏 省 常州 市 钟楼 经 济 开 发 区 童子 河西 路 8 号 





邮编 : 213100 
电话 : 0519-85210525 
传真 : 0519-85215252 





邮箱 : cls@ cl-power. com 


网 址 : www. cl-power. com 


简介 : 











常州 市 创 联 电源 有 限 公司 是 中 国 LED 电源 行 } 
者 ， 公 司 成 立 于 2000 年 ， 国 家 高 新 技术 企业 ， 旧 
间 面 积 超过 22 000 m  。 公 司 产品 线 目 前 已 经 涵盖 显示 
源 、 超 薄 电 源 、 工 业 电 源 、 防 两 日 





















































电源 4 


电动 机 及 马达 驱动 器 ,太阳能 电站 和 


上 的 领航 
E 产 车 





屏 电 


电源 、 防 水 电源 和 亮 化 电 


源 等 ,，5 ~2 000 W 多 个 系列 产品 ， 有 2 000 余 种 规格 。 创 





联 电源 在 行业 内 率先 通过 权威 认证 机 构 英 
ISO9001 国际 质量 体系 认证 ， 大 部 分 产品 通 
CB、CE 和 CCC 认证 。 
保 检测 ， 符 合 ROHS 认证 。 
公司 电源 产品 的 关键 元 器 件 均 采 用 世界 一 流 品 牌 ， 以 
确保 电源 性 能 的 高 可 靠 性 ; 公司 拥有 自动 插 伯 



























































国 NQA 公司 的 
过 了 UL、TUV、 


公司 产品 一 次 性 通过 了 欧盟 SGS 环 











F 机 ，SMT 贴 


片 机 ， 全 自动 波峰 焊 机 、 自 动 电源 测试 系统 和 ROHS 光谱 








分 析 仪 等 先进 的 生产 设备 与 检测 





的 研发 团队 ， 并 配备 了 一 整套 国 








设备 ， 同 时 在 行业 内 率先 建立 了 自己 的 EMC 实验 室 。 





今天 ， 常 州 市 创 联 电源 有 P 











设备 。 创 联 电源 拥有 强大 
际 先进 的 进口 测试 仪器 与 





民 公 司 已 拥有 创 联 、 创 锦 和 


哈 特 克 三 大 主 品 牌 ， 年 销售 各 种 电源 超过 了 800 万 台 , 在 




















国内 显示 屏 电源 市 场 销 量 遥 遥 领 先 。 拥 有 数 百 家 国 
售 一 级 代理 商 ，LED 电源 远 销 欧洲 、 美 国 、 日 本 、 韩 国 和 

















香港 等 50 多 个 国家 和 地 区 ， 同 时 创 联 电源 也 广泛 应 用 于 国 
家 大 型 和 重点 工程 建设 中 ， 为 城市 亮 化 和 美 











做 出 了 突出 贡献 。 





内 外 销 

















常州 市 武进 红 光 无 线 电 有 限 公 司 
HGPOWER 纪 光 


七、 节能 减 排 











第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “685 ， 





地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 
常州 市 武进 红 光 无 线 电 有 限 公司 成 立 于 1998 年 ， 一 直 
致力 于 交换 式 电 源 产 品 的 开发 及 生产 。 
目前 ， 公 司 已 成 为 国内 知名 的 开关 电源 生产 基地 ， 拥 
先进 的 生产 工艺 和 完善 的 品质 保证 体系 ， 主 要 产品 全 部 
通过 CCC、UL、CE、GS 和 FCC 认证 ， 并 通过 国际 ISO9001 
:2008; 1SO14000: 2004; GJB9001B: 2015 和 TS16949: 2015 
等 到 质量 体系 认证 。 

目前 ， 公 司 产品 已 广泛 应 用 于 家 电 、 通 信 网 络 、LED 
驱动 、 电 动 汽 车 充电 和 模块 电源 等 领域 , 公司 现 有 固定 资 
产 15 000 万 元 ， 厂房 及 宿舍 面积 达 50 000 m*， 生 产 开关 电 
源 2 万 台 / 天 。 

公司 拥有 一 支 作风 严谨 、 高 素质 的 研发 队伍 ， 可 以 灵 
活 高 效 地 为 客户 提供 全 面 的 电源 解决 方案 。 

创 一 流 品质 ， 持 续 不 断 推 出 高 效 、 节 能 及 绿色 的 电源 
产品 ， 打 造 中 国电 源 品牌 是 公司 的 宗旨 。 


江苏 省 常州 市 武进 青 洋 路 桂 阳 路 1 号 
213176 

0519-86733545 86732495 
0519-86731270 


ww@ hgpower. com 





www. hgpower. com 














































































































































































































国 充 充 电 科技 江苏 股份 有 限 公司 


ff 
H PF = 一 一 TOPOWER 
J 岂 源 解 决 方案 领导 者 


地 址 : 江苏 省 扬州 市 维扬 经 济 开发 区 小 官 桥 路 20 号 
邮编 : 225008 
电话 : 0514-87639993 
传真 : 0514-85122289 
邮箱 : sales@ shek. cn 
网 址 : www. shek. cn 
简介 : 
国 充 充电 科技 江苏 股份 有 限 公 司 创 立 于 1994 年 ， 是 集 
研发 、 生 产 和 销售 于 一 体 的 国家 高 新 技术 企业 ， 在 上 海 、 
南京 和 扬州 设 有 多 个 研发 中 心 和 生产 基地 。 公 司 以 建设 中 
国安 全 的 新 能 源 汽车 智能 充电 生态 家 园 为 核心 ， 主 要 经 营 
交 / 直 流 稳 压 稳 流 电源 、 直 流 充电 桩 、 新 能 源 汽车 充电 站 和 
电动 汽车 充电 站 整体 解决 方案 等 产品 。 
公司 坚持 以 客户 为 中 心 的 经 营 理念 ， 从 设计 、 生 产 、 
区 务 等 各 个 方面 用 心 满 足 客户 需求 。 拥 有 40 000 多 m? 生产 
和 研发 场所 ， 年 产 10 万 台 套 生产 能 力 。 

公司 拥有 雄厚 的 科研 力量 ， 多 个 研发 团队 ， 拥 有 国内 
顶尖 的 电源 设计 人 才 ， 并 和 浙江 大 学 、 南 京 航空 航天 大 学 
和 同济 大 学 等 建立 了 长 期 的 合作 关系 ， 以 确保 公司 的 产品 
领先 ，21 年 来 获得 数 十 项 发 明 专 利和 著作 权 ， 多 项 国家 重 
点 新 产品 证 书 ， 多 项 高 新 技术 产品 证 书 ， 多 次 获得 科技 部 
创新 基金 。 
21 年 高 端 电源 研发 生产 经 验 ， 让 国 充 拥 有 业内 顶尖 的 






































































































































































































































ISO09001 国际 质量 体系 认证 ， 通 过 国际 知名 检测 机 构 SGS 
的 严格 检测 ， 获 得 欧盟 CE 认证 证 书 。 



































江苏 爱 克 赛 电气 制造 有 限 公司 
: 江苏 省 扬州 经 济 技术 开发 区 金山 路 142 号 
: 225131 
: 0514-87525888 
: 0514-87526268 
: webmaster@ eksi. cn 
网 址 : 
简介 : 
江苏 爱 克 赛 电气 制造 有 限 公司 坐落 在 风景 秀丽 的 江苏 
省 扬州 经 济 技术 开发 区 ， 是 国内 大 型 专业 研发 、 生 产 UPS 
不 间断 电源 、 电 力 专 用 UPS、EPS 消防 应 急电 源 、 光 伏 控 
制 器 、 太 阳 能 并 网 、 离 网 逆 变 器 、 通 信和 电源 、 交 直流 稳 压 
电源 、 铬 酸 免 维 护 蓄 电池 、 变 压 器 和 电抗 器 等 产品 的 科技 
型 股份 制 企业 。 
公司 是 高 新 技术 企业 ， 中 国电 源 学 会 会 员 单 位 ， 在 同 
行业 中 率先 通过 ISO9001: 2008 质量 管理 体系 、ISO14001: 
2004 环境 管理 体系 认证 ; 中 国 节能 认证 、 泰 尔 认证 、 欧 洲 
CE 认证 、 德 国 TUV 认证 和 澳洲 的 AS4777 认证 等 国际 产品 
认证 。 产 品 连续 被 认为 “质量 信得过 ”及 “江苏 省 名 牌 ” 
产品 等 荣誉 称号 。 
公司 设 有 30 多 个 分 公司 (办 事 处 ) 和 100 多 家 销售 代 
里 ， 拥 有 较为 完善 的 产品 销售 服务 网 络 。 产 品 广泛 应 用 于 
融 、 银 行 、 证 券 、 交 通 、 民 航 、 海 关 、 税 务 、 教 育 、 邮 
电信 、 石 油 和 华工 等 国内 重要 领域 ， 并 出 口 西班牙 、 
国 和 美国 等 30 几 个 国家 和 地 区 。 赁 着 一 流 的 技术 优势 ， 
过 硬 的 质量 水 平 ， 优 质 的 服务 体系 ， 赢 得 电源 保护 服务 专 
家 的 赞誉 。 


www. eksi. cn 
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江苏 禾 力 清 能 电气 有 限 公 司 











地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 

江苏 禾 力 清 能 电气 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 ， 地 处 太湖 
之 滨江 苏 宜兴 ， 为 江浙 沪 三 大 都 市 圈 的 中 心 区 域 , 地 理 位 
置 优越 ， 周 边 交 通 发 达 。 公 司 一 期 注册 资金 1 000 万 元 ,办 
公 与 生产 面积 共计 6 000m 。2012 年 公司 人 选 无 锡 市 引进 领 
军 型 海外 留学 归 国 创业 人 才 “530” 企业， 江苏 省 可 再 生 能 
源 行业 协会 理事 单位 ， 并 通过 国家 太阳 能 产品 认证 ， 属 无 
锡 市 重点 高 新 技术 企业 。 


江苏 省 宜兴 市 经 济 开发 区 创业 园 二 期 C2 
214213 

0510-87868659 

0510-87868609 


seanjiang@ 126. com 











www. helinice. com 
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大 功率 充电 电源 技术 。2001 年 在 同行 业 中 率先 通过 了 
































中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 








公司 拥 
中 试 基地 ， 华 东 地 区 具有 现代 化 的 





公司 长 期 致力 于 太阳 能 发 电 、 光 伏 并 网 逆 变 系统 、 稳 








压 系统 、 不 间断 UPS 及 光伏 并 网 发 电 相 关 电 气 产品 的 研发 、 
制造 、 销 














驴 与 技术 服务 ， 并 提供 一 体 化 的 整体 解决 方案 。 











公司 现 有 行业 专家 十 多 名 ， 具 有 行业 领先 的 研发 实力 。 

















了 光伏 并 网 逆 变 器 、UPS 及 EPS 的 自主 开发 平台 和 
电力 电子 专业 实验 室 及 















































多 项 相关 发 明 专 利 。 公 司 自主 研发 生产 的 500 kW 大 功率 道 
变 器 、 模 块 化 UPS 不 间断 电源 产品 获得 市 场 一 致 好 评 。 





江苏 坚 力 电子 科技 股份 有 限 公司 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


江苏 省 常州 市 钟楼 区 香 樟 路 52 号 
213023 

0519-86926679 

0519-86960580 
505241319@ qq. com 


www. czjianli. com 





江苏 坚 力 

















包子 科技 股份 有 限 公司 ( 原 常州 坚 力 电子 有 





限 公 司 ) 创建 于 20 世纪 60 年 代 , 积累 了 60 多 年 的 专业 
制造 经 验 ， 是 一 家 集 研发 、 生 产 、 制 造 、 销 售 和 服务 为 一 
体 的 EMIEMC 电源 滤波 器 制造 企业 。 公 司 坐落 于 风景 秀丽 
的 江苏 省 常州 市 ， 地 理 位 置 优越 ， 处 于 长 三 角 经 济 圈 内 ， 


















































物流 四 通 八 达 。 
公司 产品 涵盖 0.5 ~2 000 A 各 种 规格 的 单 相 、 三 相交 


直流 


器 仪表 、 医 疗 设备 、 电 力 设 备 、 通 信 


备 、 


有 











电源 滤波 器 以 及 屏蔽 设施 类 滤波 器 ,广泛 用 于 各 种 仪 
电源 、UPS 、 变 频 设 
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先进 的 测试 设备 ,严格 的 品质 管理 ， 完 善 的 








电梯 设备 及 轨道 交通 等 。 

















镶 后 服务 














eo 





形成 了 公司 的 独特 优势 。 坚 力 产品 畅销 海内 外 ， 拥 
外 各 领域 优秀 客户 ， 如 华为 、 中 兴 、 














国内 
烽火 通讯 、 南 车 、 北 















































、 通 用 、 西 门 子 、 艾 默 生 和 合肥 阳光 等 ， 深 受 广大 客户 





的 赞誉 和 信赖 。 公 司 是 军用 领域 的 指定 配套 三 家， 国家 重 


点 工程 























洲际 火箭 、 电 子 








方 舱 、 运 载 火 第 、 考 察 船 以 及 





飞船 系列 等 配套 ， 并 得 到 中 央 军 委 的 嘉奖 。 





金海 新 源 电 气 江 苏 有 限 公司 


KSNR 宇 污 新 源 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


金海 新 源 电气 





江苏 省 扬中 市 经 济 开 发 区 港 隆 路 558 号 
212215 

0511-88205918 

0511-88205985 

info@ ksnr. cn 


www. ksnr. com 
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EE 落 于 江苏 省 扬中 市 





经 济 开发 区 ， 


是 一 家 高 科技 企业 集团 ， 旗 下 有 金海 新 源 电气 江苏 有 限 公 
司 、 江 苏 金 源 腾 峰 换 热 设备 有 限 公 司 和 江苏 金 迪 电子 子 科 
技 有 限 公司 等 核心 子 公司 。 

金海 新 源 电 气 集团 其 前 身 为 镇 江 市 金 默 电器 设备 厂 ， 
2010 年 3 月 经 增资 扩 股 ， 产 品 结构 调整 ， 更 名 为 金海 新 源 
电气 集团 ， 注 册 资 本 10 888 万 元 ， 厂 区 建筑 面积 28 000 多 
m ， 二 期 建设 厂房 40 000m*， 现 有 员工 约 300 人 ， 其 中 大 
专 及 以 上 学 历 人 员 占 比 70% 以 上 ,研发 团队 有 博士 3 人 ， 
高 级 工程 师 15 人 。 公 司 产业 涉及 输 配 电 设备 、 光 伏 发 电 系 
统 电 气 设备 和 分 布 式 光纤 传 感 系统 设备 三 大 板块 。 
金海 新 源 电气 江苏 有 限 公 司 人 将 始终 贯彻 “团结 、 勤 
奋 、 节 俭 、 责 任 、 创 新 、 奉 献 ” 的 核心 价值 观 ， 致 力 于 客 
户 的 满意 与 成 功 ， 向 着 一 流 企业 的 目标 迈进 ， 这 是 公司 的 
追求 也 是 公司 的 责任 。 









































































































































昆山 渝 科 电 子 科技 有 限 公司 
KAIVIEW 


地 址 : 江苏 省 昆山 市 千 灯 镇 曼 氏 路 200 号 
邮编 : 215341 
电话 : 0512-81861622 
传真 : 0512-57477375 
邮箱 : kaiview_ power@ yeah. net 
网 址 : 
简介 : 
昆山 渝 科 电子 科技 有 限 公 司 位 于 中 国 苏州 著名 的 历史 
文化 古镇 一 一 千 灯 镇 ， 依 靠 沪 宁 和 苏 沪 高 速 公 路 ， 交 通 便 
捷 。 公 司 成 立 于 2009 年 ， 专 业 人 研发 生产 高 频道 变 电 源 、 开 
关 电 源 和 非 标 电源 模块 ， 参 与 光伏 发 电 等 新 能 源 应 用 领域 。 
公司 系列 产品 通过 相关 国家 机 构 检 验 并 获得 认证 ， 满 足 出 
口 条 件 。 电 源 产品 广泛 应 用 于 通信 和 电力、 光伏 发 电 、 航 空 
航天 、 军 工 、 车 载 船舶 、 监 控 医 疗 和 自动 化 控制 等 领域 ， 
在 国内 发 展 建立 了 区 域 销 售 网 络 ， 能 快捷 方便 地 为 客户 提 
供 安装 ， 售 后 服务 。 公 司 自 成 立 以 来 不 断 改 进 优化 产品 性 
能 ， 提 高 产品 质量 ， 完 善 售 后 服务 体系 ， 得 到 了 广大 新 老 
客户 的 认可 。 





www. kaiview. cn 



























































































































































雷诺 士 〈 常 州 ) 电子 有 限 公司 


@ ® 

雷 族 士 | Reros 
地 址 : 江苏 省 常州 市 新 北 区 华山 中 路 38 号 
邮编 : 213022 
电话 : 0519-85190886 
传真 : 0519-85190886-8228 
邮箱 : zhangjun@ rerosups. com 
网 址 : 
简介 : 

雷诺 士 〈 和 常州 ) 电子 有 限 公司 是 国内 知名 电源 设备 制 
造 商 ， 是 集成 设计 、 生 产 、 销 售 和 服务 于 一 体 的 高 科技 股 
份 制 企业 。 公 司 总 部 及 科研 生产 基地 坐落 于 国家 常州 高 新 





WWW. rerosups. com 















































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 


687 . 





技术 开发 区 ， 紫 邻 上 海 、 南 











内 电源 设备 制造 重点 





京 ， 是 国 








企业 之 一 。 目 前 ， 拥 有 两 大 生 ; 


占 地 面积 35 000 m?。 














基地 ,4 个 生产 厂区 ,工厂 

















公司 长 期 从 事 电源 产品 
设计 、 制 造 工艺 、 出 厂 检验 
经 验 。 主 要 产品 有 UPS 不 
空调 、 精 密 配 电 柜 、 稳 压 电 
配套 设备 ， 为 国 












































个 性 化 、 智 能 化 、 环 保 化 及 
具备 强大 的 技术 研发 实力 ， 
标 
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公司 已 通过 ISO9001 质 














理 体系 以 及 IS018001 职业 健康 安全 管理 体系 的 





间断 


内 多 家 知名 品牌 
务 ， 相 关 产 品 已 出 口 到 80 多 个 国 





的 制造 与 销售 ， 在 产品 的 电源 
和 开通 调试 等 方面 具有 丰富 的 
电源 、EPS 应 急电 源 、 精 密 
电池 以 及 机 房 一 体 化 集成 
UPS 电源 厂商 提供 OEM 服 
家 和 地 区 。 公 司 产品 具有 
品质 高 等 性 能 特点 。 同 时 公司 
能 根据 用 户 需求 ， 量 身 定 制 非 























源 9 
























































电源 产品 ， 以 满足 特殊 供电 环境 的 需求 。 


量 管理 体系 、1SO14001 环境 管 
国际 标准 ， 














并 获得 认证 证 书 。 相 关 产 品 已 连续 人 围 “ 中 央 政 府 采购 网 ” 








“国税 总 局 采购 平台 ”， 

















企业 获得 “江苏 省 高 新 技术 企业 ” 
“绿色 与 创新 企业 ”“ 江 苏 省 UPS 研发 机 构 ”“ 中 


国 通 企业 














办 会 会 员 


“中 








国电 源 学 会 会 员 单位 ” 


“用 户 满意 度 品 牌 ” 














等 来 誉 称号 。 雷 诺 士 产品 广泛 应 用 于 医疗 卫生 、 政 府 机 关 、 
税务 人 金融、 电力、 教育、 铁路、 冶金、 科研、 消防、 交通 、 





























国防 、 航 空 航天 和 广电 等 重 
力 保 护 神 的 重要 作用 。 














溧阳 市 华 元 电源 设备 厂 


< 





海 和 军事 等 领域 。 


南京 时 恒 电子 科技 有 限 公 司 


/Ty 








地 址 : 
: 211121 

: 025-52121868 
: 025-52122373 


南京 时 恒 电 子 科技 有 限 公 司 (SHIHENG) 为 
技术 企业 ， 专 业 生 产 全 系列 NTC 热 敏 
感 器 、PTC 热 敏 电阻 器 和 氧化 锌 压 敏 
的 敏感 元 器 件 专业 生产 企业 。 公 司 通过 了 
体系 认证 、TS16949 质量 管理 体系 认证 和 


是 国内 规模 大 
ISO9001 质量 管理 

















: export@ shiheng. com. cn 


: www. shiheng. com. cn 


江苏 省 南京 市 江宁 区 湖 熟 镇 金 阳 路 18 号 


国家 高 新 
e 阻 器 、NTC 温度 伟 















































包 阻 器 等 敏感 元 器 件 ， 









































ISO14001 环境 管理 体系 认证 ， 并 先后 被 认定 为 “南京 市 民 








要 领域 ， 在 各 个 行业 发 挥 着 电 























A 人 ER 






1 





伟 全 | 和 太 多 将 一 > 高 可 靠 的 








地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


华 元 电源 设备 厂 专 业 从 


213300 
0519-87383088 
0519-87383088 


江苏 省 漆 阳 市 经 济 开 发 区 民营 路 3 号 


lyhydy _ hj400@ 163. com 


WWW. huayuan-power. Com. cn 





事 高 频 开关 电源 的 新 技术 研发 














及 新 产品 的 生产 ， 拥 有 高 频 




















开关 电源 的 自主 发 明 专 利和 多 



































国 
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营 科 技 企业 ”“ 
业 ”“ 国 家 高 新 技术 企业 ” 











(CECA) 会 员 单位 和 中 国 


南京 市 高 新 技术 企业 ”“ 江 苏 省 民营 科技 企 


。 公 司 还 是 中 


国电 子 元 件 协会 














Sn 
电源 本 





会 会 员 单位 。 























公司 不 断 研 发 出 具 





1 国 

















技 项 目 获 得 包括 国家 火炬 
的 各 级 政府 的 立项 和 资助 
主要 产品 均 通 过 了 
全 认证 和 德国 























计划 、 


O 


CQC 标志 认证 、 美 
TUV 认证 ， 产 品 广泛 应 用 于 工业 





际 先进 水 平 的 新 产品 ， 多 项 科 





国家 科技 部 创新 基金 在 内 





国 UL、C-UL 安 
电子 设备 、 












































试 仪器 和 电源 设备 等 领域 





通信 、 电 力 、 交 通 、 医 疗 设备 、 汽 车 电子 、 家 


测 








有 有 电器 、 测 











苏州 美 恩 斯 电子 科技 有 限 公司 


NMAINS 




















j 限 公司 


江苏 省 苏州 吴 中 经 济 开发 区 兴 中 路 18 号 


是 一 家 专注 于 研发 、 生 


产 和 销售 于 一 体 的 高 科技 企业 。 拥 有 现代 化 厂房 ， 先 进 的 


项 专 有 技术 ， 是 省 科技 型 民营 企业 。 地 址 : 

工厂 研发 生产 的 氨 灯 、 和 汞 氨 灯 和 人 金 贞 灯 等 多 种 大 功率 ”邮编 : 215000 
电光 源 电源 ， 高 可 靠 ， 节 能 环保 效果 明显 高 于 目前 市 售 的 电话 : 0512-66351237 

内 外 同类 产品 ， 价 格 比 进口 同类 产品 低 。 该 类 产品 已 被 ”传真 : 0512-66352923 

内 许多 内 资 、 外 资 、 中 外 合资 光学 及 光学 应 用 企业 采用 ， ”邮箱 : www. meskj. com 
有 的 运用 于 军事 ; 研发 生产 的 电动 汽车 智能 化 充电 机 ， ”网 址 : szmains@ 163. com 
2005 年 起 配套 国内 锂电 池 生 产 厂商 的 电池 远 销 欧 美 、 日 本 、 ”简介 : 
独 联 体 、 中 东 及 东南 亚 许多 国家 和 地 区 ， 从 未 有 质量 性 的 苏州 美 恩 斯 电子 科技 
返修 。 目 前 工厂 正在 研发 和 生产 电池 组 充 放电 主动 均衡 模 
块 ， 决心 以 快捷 、 高 效 、 可 靠 的 实效 ， 攻 克 这 一 世界 性 难 





























题 ， 为 新 能 源 及 电动 汽车 产业 的 发 








工厂 应 用 自主 专利 技术 
电源 、 低 压 大 电流 高 频 开 
均 流 好 ， 环 保 等 特色 ， 可 应 
































天 





展 做 出 贡献 。 

研发 生产 的 特大 功率 高 频 开关 
电源 ， 具 有 高 效率 ， 高 可 靠 ， 
用 于 太阳 能 、 风 能 等 的 特大 功 



































率 的 充电 储 能 ， 还 可 应 用 于 


专心 致力 于 设计 研发 以 














军工 、 医 疗 、 电 机 和 


品 
HHo 


肥力、 


生产 设备 ， 积 极 引进 新 型 技术 ， 不 断 改进 产品 性 能 及 工艺 。 





电子 、 工 业 、 教 学、 科研 、 











能 源 等 相关 行业 为 核心 的 电源 系列 产 





公司 主要 产品 : 高 频 直 流 稳 压 稳 流 电源 、 液 晶 程 控 直 








高 能 物理 、 化 工 冶炼 、 航 天 航 








流 稳 压 稳 流 电源 、 可 编程 直流 稳 压 稳 流 电源 、 线 性 直流 稳 


























" 688 . 中国 电源 行业 年 鉴 ”2016 
压 稳 流 电源 、 唱 闸 管 直 流 稳 压 稳 流 电源 、 高 速 响应 电源 、 























电解 电镀 电源 、 真 空 镀膜 电源 、 表 面 处 理 电 源 和 污水 处 理 
电源 等 专用 直流 电源 系列 ; 变频 电源 、 中 频 电 源 、 逆 变 电 
源 和 交流 稳 压 





























电源 等 系列 。 














[| 


























公司 始终 专注 于 行业 电源 领域 ， 坚 持 以 市 场 需求 为 导 


向 ， 以 技术 创新 作为 企业 发 














富 ， 自 主创 新 能 力 较 强 的 专业 研发 团队 ， 
































RS485 


护 、 温 度 显 示 、 湿 度 


导向 ， 
培养 ; 





展 的 核心 。 培 育 了 一 支 经 验 丰 
能 在 短 时 间 内 为 
客户 设计 研发 出 具有 特殊 功能 和 较 高 技术 含量 的 专用 














已 源 o 

















具有 操作 简单 ， 体 积 小 ， 效 率 高 ， 高 精度 ， 
配备 先进 的 LEDALCD 液晶 显示 ， 智 能 化 PC 系统 和 RS232 、 
电流 、 过 温度 、 短 路 保 
示 及 预 置 等 功能 让 用 户 更 放心 使 用 。 
公司 发 展 思路 一 贯 坚持 “科技 是 第 一 生产 力 ” 的 ] 























过 








等 功能 ; 完善 的 过 电压 、 






































高 稳定 等 性 能 ， 





























昌 论 


始终 坚持 科技 的 创新 ， 技术 的 进步 ， 高 素质 人 才 的 
以 “质量 求生 存 、 创 新 求 发 展 、 品 牌 战略 为 先导 ” 

















的 方针 ， 任 着 对 
产 工艺 和 对 产品 的 孜孜 以 求 ， 























电源 技术 前 脆性 理解 ， 以 完善 、 
推出 各 种 优质 的 电源 产品 ， 





的 生 








精油 











满足 广大 客户 的 不 同 需求 ， 在 国内 外 市 场 树立 了 良好 形象 。 


苏州 能 








讯 高 能 半导体 有 限 公司 


DynaxXx 能 讯 半导体 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


江苏 省 昆山 市 高 新 区 晨 丰 路 18 号 
215300 

0512-36886888 

0512-36835030 

info@ dynax-semi. com 


www. dynax-semi. com 








苏州 能 讯 高 能 











导体 有 限 公司 是 由 获得 中 国 “ 千 人 计 








划 ” 支 持 的 海外 归 国 人 员 创 办 的 高 新 技术 企业 。 公 司 创 立 


于 2007 年 ， 目 前 注册 资本 为 2.79 亿 了 

















by， 公司 





在 苏州 市 昆 











山高 新 区 建设 了 中 国 第 一 家 所 化 锋 电 子 器 件 工厂 ， 设 计 六 











能 为 自 








(IDM) 的 商业 模式 ， 























F 产 3 才 氮 化 锋 晶 圆 6 000 片 ， 其 技术 力量 和 生产 规模 
位 于 国际 前 列 。 
苏州 能 讯 高 能 半导体 








I 限 公司 采用 了 整合 设计 与 制造 


























子 两 大 领域 。 公 司 在 2009 年 率先 生产 出 2 


功率 器 件 产品 ， 在 2010 年 完成 了 中 国 通信 基站 用 120 W 氮 





























其 产品 应 用 涵 括 了 射频 电子 和 电力 电 

















000 V 高 压 开关 








化 锋 功 放 芯 片 的 开发 ，2014 年 在 全 球 发 布 业界 领先 的 量 产 


损 化 锋 射 频 微波 器 件 。 











苏州 能 讯 高 能 半导体 有 限 公司 已 拥有 39 项 中 国 发 明 专 
利和 10 项 国际 发 明 专利 ， 其 技术 水 平和 产品 指标 均 已 达到 




















学 历 ， 


国际 先进 水 平 。 




















后 承担 了 科技 部 863 重大 项 目 、 中 小 企业 
苏 省 重大 科技 成 果 转 化 项 目 等 省 市 级 重大 科技 产业 项 目 。 
苏州 能 讯 高 能 半导体 有 限 公 司 已 成 为 




















半导体 供应 商 为 使 命 。 





公司 有 员工 150 余人 ，50% 以 上 拥有 本 科 
其 中 包括 海外 归 国 博士 8 名 、 硕 士 40 余 名 。 公 司 先 





创新 基金 以 及 江 








国际 领先 的 高 能 





苏州 市 电 通 电力 电子 有 限 公司 


® 





地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


215001 


江苏 省 苏州 市 高 新 区 人 竹 园 路 209 号 











0512-68410244 
0512-68410338 
sales@ szdt. com. cn 


www. szdt. com. cn 





一 直 以 来 ， 电 通 人 本 着 “求实 、 求 新 、 求 精 ”的 精神 ， 
着 力 开创 电子 材料 科学 新 愿景 。 在 压 敏 陶瓷 材料 制造 、 过 












































E 压 测试 、 产 品 设计 和 技术 应 用 等 方面 取得 了 一 系列 开创 











性 的 成 果 ， 由 此 获得 国家 多 项 发 明和 实用 新 型 专利 ，2009 














年 “纳米 掺 杂 高 能 氧化 锌 压 敏 








色 阻 阀 片 及 其 专用 添加 剂 的 
































制造 ”项 目 又 被 列 入 苏州 高 新 区 创新 领军 人 才 计 划 。 
截至 目前 广泛 应 用 于 冶金 、 化 工 、 能 源 、 交 通 和 航空 





航天 等 领域 的 公司 产品 
和 保护 箱 ; DSP 差 模 
DCP 复合 式 电 涌 保 护 器 、SVP 

















: SVP 系列 吸 能 型 过 电压 保护 器 





















































电 涌 保护 器 、CSP 共 模 电 涌 保护 器 、 
EE 压 限 制 型 电 涌 保护 箱 、 





























SEID 系列 对 地 绝缘 在 监控 仪 、 多 功能 防 雷 器 和 灭 磁 单 元 








等 。 其 中 SVP 系列 吸 能 型 过 电压 保护 器 ， 继 成 为 我 国 
9 韶 九 型 电力 机 车 整流 电源 过 电压 保护 定型 装置 后 ， 
马克 项 目 、 国 防 科大 磁悬浮 工程 中 心 自 行 
| 的 磁悬浮 列车 、 胜 利 油田 海上 钻井 、 西 康 卫 星 发 射 中 


人 研制 
又 被 中 科 院 托 科 
研制 

















自行 


























心 风 洞 实验 装置 、 





西门 子 传动 系统 、ABB 传动 系统 和 西门 

















子 风 电 系 统 等 项 














目 领域 过 电压 保护 的 首选 配套 产品 。 


苏州 市 申 浦 电源 设备 厂 


驴 吧 四 志 


地 址 : 


江苏 省 苏州 市 吴 中 区 角 直 镇 凌 港 村 角 胜 路 〈 胜 





浦 大 








桥 南 100 米 ) 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


苏州 市 


215127 




















南 临 苏 沪 机 场 路 ， 北 靠 312 





0512-65043983 
0512-82176007 
515596668@ qq. com 


www. sz-spdy. com 


申 浦 电源 设备 厂 坐落 于 美丽 富 侯 的 长 江 三 角 洲 ， 











国道 ， 交 通 便利 ， 环 境 优美 ， 

















工厂 技术 先进 ,实力 雄 厚 ， 是 集 科 研 生产 一 体 化 的 专业 企 


业 。 


工厂 专业 生产 BT 一 33 型 多 功能 大 功率 晶闸管 触发 板 、 
BT 一 1 型 多 功能 恒 流 压 调 节 板 、 整 流 器 、 品 闸 管 调 压 器 、 
直流 调 速 器 、 电 子 负 载 、 充 电机 、 恒 流 源 及 各 种 规格 晶 闸 























管 调 压 变 流 设 备 。 普 通 硅 整流 设备 ， 大 功率 高 频 开 关 电 源 ， 
贵金属 电镀 用 脉冲 电源 ， 铝 氧化 用 大 功率 脉冲 电源 ， 营 电 
池 生 产 测 试用 大 功率 充 放电 电源 ， 大 功率 直流 电机 调 速 装 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “689 . 
置 及 其 它 蓄电池 生产 测试 用 相关 设备 。 提供 客户 最 可 靠 的 品质 与 服务 。 
公司 的 市 场 营销 策略 是 ; 优质 低 价 ， 服 务 快捷 ， 相 同 太仓 电 威 光电 有 限 公司 是 第 一 家 完成 数字 电路 超 薄 化 
档次 的 产品 我 们 的 价格 达到 最 低 。 安定 器 的 华人 企业 ， 拥 有 专用 芯片 ， 产 品 畅销 全 球 。 
公司 将 以 一 流 的 创业 精神 、 全 新 的 质量 观念 、 优 质 的 太仓 电 威 光电 有 限 公 司 于 2004 年 通过 ISOZTS16949 品 
民 务 态度 和 精诚 的 团结 信念 广 结 中 外 朋友 ， 共 谋事 业 发 展 。 质保 证 系统 的 认证 ， 确 保 产 品 通过 FCC、CE/CB、TUV、 
UL 和 CQC 等 权威 国际 认证 ， 符 合 RoHS 法 规 中 产品 有 害 物 
苏州 台 智 源 电 子 有 限 公 司 质 使 用 禁令 限制 ， 维 护 环境 。 
@@ @ 公司 主要 产品 : QLED 驱动 电源 : 室内 、 室 外 照明 。 
Q@CDM 陶瓷 金 讽 灯 电子 式 安定 器 : 路 灯 、 商 业 空间 照明 ， 
TAzly uan 民用 照明 。@HID 石英 金 讽 灯 电子 式 安定 器 : 舞台 演出 灯 
e。 Dev 4， 摄 影 贿 灯具 ， 船 舶 照明 ， 汽 车 头 灯 。 
© 
地 址 : 江苏 省 昆山 市 陆 家 镇 泗 桥 村 312 国道 往 北 100 米 pe 
邮编 .215300 无 锡 东 电化 兰 达 电子 有 限 公司 
电话 : 0512-57691662 eT DI< 
a ee 地 址 : 江苏 省 无 锡 市 行 创 二 路 6 号 
邮箱 : taizhiyuanzd@ 126. com 邮编 : 214028 
A Www. cectzy. com 电话 : 0510-85281029 
简介 : 传真 : 0510-85282585 
苏州 台 智 源 电子 有 限 公 司 是 经 政府 注册 和 中 国电 源 工 邮箱 : david. wei@ cn. tdk-lambda. com 
业 协 会 及 多 家 行业 协会 认可 ， 并 通过 1S09001 一 2008 质量 ”网址 ，www en tdk-lambda. com 
管理 体系 认证 的 高 新 、 智 能 和 环保 电子 科技 企业 。 简介 ， 
公司 坐落 在 江苏 省 昆山 市 花 桥 国际 城 商务 城 。 下 设 : 9 唐 1L 月 成 识 二 富 上海 腾 闫 业 这 电 字 省 及 类 宙 
昆山 天 恩 达 自动 化 设备 有 限 公 司 、 台 智 源 电子 宁波 分 公司 专门 从 事 开关 稳 压 电源 的 研发 、 生 产 和 销售 业务 。 
和 重庆 台 智 源 自动 化 设备 有 限 公司 及 地 区 服务 处 。 公 司 特 1995 年 5 月 随 着 生产 量 销售 业绩 的 扩 天 ， 在 江苏 洛 无 
聘 科 研 院 校 教授 、 国 内 外 高 级 工程 师 为 技术 顾问 和 专业 的 锡 市 成 立 了 “无 锡 联 美 兰 达 电 子 有 限 公司 ”， 
研发 团队 共同 研发 、 生 产 高 新 、 节 能 环保 的 智能 电源 设备 、 si 
高 频 电源 、 电 解 电源 和 机 器 人 远程 控制 通信 系统 设备 。 服 。 地 在 限 公司 "， 向 着 继续 保持 中 国 工业 电源 行业 先锋 和 进 一 
务 于 航空 设备 、 兵 器 制造 、PCB 电路 板 、 汽 车 配件 、 电 子 元 的 发 展 前 进 。 公司 在 上 海 设 有 研发 中 心 ， 实 旋 雄 厚 。 同 
元 器 件 、 灯 具 卫浴 、 五 金 配件 、 稀 土 冶炼 和 环境 治理 等 行 。 将 市 场 和 销售 总 部 设 在 上 海 ， 并 生 在 北京 、 上 海 、 大 连 、 
业 。 深 > y 会 下 设 有 销 信 分 从 司 或 
公司 承诺 秉承 科技 、 环 保 和 创新 作为 企业 经 营 理念 ， 
人 公司 通过 针对 中 国 市 场 的 深入 调研 活动 ， 规 划 性 价 比 
eh 适合 中 国 市 场 的 新 产品 ， 在 中 国 开发 、 生 产 ， 进 而 在 全 国 
范围 内 销售 。 同 时 为 了 加 强 对 客户 和 市 场 的 服务 ， 在 无 锡 
太仓 电 威 光电 有 限 公司 和 上 海 成 立 了 售后 服务 中 心 和 技术 支持 团队 ， 配 备 了 资深 
EPE> 的 技术 人 员 以 及 先进 的 设备 ， 实 现 了 在 中 国 国内 可 以 对 所 
Ep 六 肝 7 有 TDK-Lambda aas 电源 产品 进行 维护 。 公 司 将 继续 专注 
0 基础 设施 相关 市 场 ， 进 一 步 加 强 交通 、 能 源 、 环 境 和 医疗 
ELECTRONICS TECHNOLOGY CO..LTD. 等 与 百姓 生活 i 源 产品 和 服务 的 提供 。 
地 址 : 江苏 省 太仓 市 城厢 镇 新 毛 区 新 港 西 路 66 号 此 外 ，TDK-Lambda 集团 作为 TDK 集团 的 一 员 ， 在 日 
邮编 : 215400 本 、 美 国 、 欧 洲 、 以 色 列 、 新 加 坡 、 马 来 西亚 和 印度 等 
电话 : 0512-82775558 完善 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 售后 服务 网 络 ， 可 以 对 客户 就 
传真 : 0512-82776898 地 提供 全 方位 的 电源 解决 方案 ， 使 顾客 可 以 长 期 安全 和 放 
邮箱 : epe@ powerepe. com 心地 使 用 公司 的 产品 。 
网 址 : www. powerepe. com 
3 二 So 扬州 凯 普 电子 有 限 公司 
电 威 光电 有 限 公司 于 1999 年 在 台北 成 立 ， 专 业 》h 
事 各 类 电子 式 安定 器 的 研发 与 生产 ， 应 市 场 需求 ， 于 2000 KPr 
年 在 江苏 太仓 设立 工厂 ， 本 着 “专业 研发 、 专 业 生 产 、 共 ” ”地址 : 江苏 省 高 邮 市 高 邮 镇 工业 园 
享 市 场 、 创 造 双 语 ” 的 发 展 策略 ， 全 方位 满足 客户 需求 ， 邮编 : 225600 





690 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 


2010 





电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


扬 


0514-84540882/1/0 
0514-84540883 
service@ yzkprdz. com. cn 


www. yzkprdz. com. cn 





州 凯 普 电子 有 限 公 司 是 一 家 专 


























此 从 事 薄 膜 电 容器 制 





造 和 研发 的 公司 ， 通 过 引进 国内 外 先进 的 制造 和 试验 设备 ， 
产 各 类 介质 的 薄膜 电容 器 ， 可 以 根据 客户 需求 定制 


研发 生 





个 性 化 产品 ， 满 足 消费 类 电子 及 工 




















业 类 客户 的 需求 。 


公司 完全 按照 ISO9001 :2008 、TS16949 ;2009 等 标准 体 
系 构建 并 有 效 运行 ， 采 用 自主 知识 产权 的 国家 发 明 专 利 技 
术 (5 项 ) 与 高 校 科研 合作 ， 创 


子 薄膜 
系列 产 











站 



































品 均 通 过 专业 机 构 的 认证 。 











新 研发 高 可 靠 性 的 电力 电 
电容 器 ， 获 省 高 新 技术 产品 (3 项 ) 进步 奖 等 多 项 ， 









































公司 将 以 市 场 需求 与 科技 发 展 为 导向 ， 以 稳定 的 品质 、 
高 可 靠 性 和 一 流 的 服务 为 依托 ， 继 续 努 力 ， 力 争 成 为 一 流 


企业 的 


主力 供应 商 。 


越 峰 电 子 〈 昆 山 ) 有 限 公司 


Aew 


江苏 省 昆山 市 黄浦 江北 路 533 号 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 
网 址 : 
简介 : 

越 
系 企业 











215337 
0512-57932888 
0512-57664667 


: info@ acme-ks. com. cn 


Www. acme-ferite. com. tw 








条 电子 (昆山 ) 有 限 公 司 





成 立 于 2000 年 ， 为 人 台 聚 关 


























造 及 销 














售 , 产品 属于 电感 类 被 动 





昂 宝 电子 (上海 ) 有 限 公司 


、 i 
区 Brighten Your Life 


昂 宝 电 
地 址 : 


邮编 ; 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


子 (上海 ) 有 限 公 司 


。 公 司 主要 业务 为 锰 锌 和 锦 锌 软 性 铁 氧 磁铁 心 之 制 





包子 组 件 ， 为 功率 变压器 、 


上 海 市 


上 海 市 张江 高 科技 园区 华 伦 路 168 号 商业 中 心 3 号 





楼 

201203 

021-50271718 
021-50271680 

andrew _ lin@ on-bright. com 


www. on-bright. com 








中 

















产业 要 








1 宝 电子 ( 上海) 有限 公司 坐落 在 
地 一 一 上 海 浦东 张江 高 科技 园区 ， 是 一 
能 模拟 及 数 模 混 合集 成 电路 设计 的 企业 。 











P 国 国家 信息 技术 
家 从 事 高 性 














公司 专注 于 设计 、 开 发 、 测 试 和 销售 基于 先进 的 亚 微 


负载 线圈 、 抗 流 圈 、 消 磁 线 圈 和 感应 天 线 棱 /平板 等 之 原 材 
料 ， 应 用 于 交换 式 电源 供应 器 、 电 脑 显示 器 、 笔 记 型 电脑 、 
宽频 网 络 系统 、 车 用 电力 电子 、 车 用 天 线 棒 / 感 应 钥匙 、 无 
线 充电 器 、 电 话 交换 机 、 中 继 站 、 行 动 电话 、PDA、 液 唱 
电视 、 数 位 相机 、 数 位 摄影 机 、 掌 上 型 电玩 以 及 扫描 器 等 
3C 产品 。 
























































































































































张家港 市 电源 设备 厂 

地 址 : 江苏 省 张家港 市 长 安 中 路 599 号 
邮编 : 215600 

电话 : 0512-58683869 

传真 : 0512-58674019 

邮箱 : zjgpower@ hotmail. com 








简介 : 

江苏 省 张家港 市 电源 设备 厂 位 于 风景 秀丽 、 美 丽 富饶 
的 长 江 三 角 洲 畔 的 新 兴 城 市 -张家港 市 ， 这 里 紧 靠 苏锡常 沪 
等 发 达 地 区 ， 交 通 便 捷 。 

工厂 始 创 于 1983 年 ， 主 要 生产 通信 和 电源、 高 频 开关 稳 
压 电源 、 直 流 稳 压 恒 流 电源 、 道 变 电 源 、 变 频 电 源 、 交 流 
稳 压 电源 、UPS 不 间断 电源 和 中 频 电 源 等 各 种 电源 的 开发 、 
生产 、 销 售 和 工程 设计 施工 等 多 种 业务 于 一 体 的 专业 工厂 。 
公司 的 产品 以 体积 小 、 重 量 轻 、 效 率 高 、 智 能 化 程度 高 和 
维护 操作 方便 等 诸多 优点 赢得 了 用 户 的 一 致 好 评 。 
工厂 通过 了 ISO9001 质量 体系 认证 ， 形 成 了 完备 的 质 
量 管理 体系 (原材料 采购 、 物 料 管理 、 产 品 制造 与 质量 控 
制 、 生 产 技 术 工 艺 与 设备 管理 、 产 品 储 运 等 )。 公 司 将 紧 随 
国际 电力 电子 技术 的 发 展 步伐 ， 不断 研 发 更 高 性 能 的 电源 
系列 产品 ， 以 高 标准 ， 高 品质 ， 高 性 价 比 来 满足 广大 用 户 
的 要 求 ， 同 时 公司 也 为 客户 量 身 定 做 电源 产品 来 满足 用 户 
的 特殊 需求 。 












































































































































































































































米 CMOS、BIPOLAR 、BICMOS 和 BCD 等 工艺 技术 的 模拟 及 
数字 模拟 混合 集成 电路 产品 ， 以 通信 、 消 费 类 电子 、 计 算 
机 及 计算 机 接口 设备 为 市 场 目 标 ， 致力 成 为 世界 一 流 的 模 
拟 及 混合 集成 电路 设计 公司 。 
公司 拥有 一 批 来 自 国 内 外 顶尖 半导体 设计 公司 的 资深 
专家 组 成 核心 技术 团队 ， 既 有 在 模拟 及 混合 集成 电路 领域 
多 款 成 功 产 品 的 开发 经 验 ， 也 带 来 了 鲜 活 的 创新 思维 。 核 
心 技术 团队 的 数位 成 员 来 自 美国 的 著名 半导体 公司 ， 拥 
超过 40 项 美国 专利 。 通 过 将 这 支 资深 的 技术 专家 队伍 与 本 
地 优秀 的 设计 人 才 相 结合 ， 公 司 为 客户 提供 高 品质 、 具 有 
成 本 竞争 力 的 半导体 精品 芯片 、 解 决 方案 以 及 优良 的 服务 。 
公司 坚持 以 创新 、 务 实 、 高 效 和 共 赢 为 经 营 理念 ， 为 客户 
提供 适合 的 半导体 解决 方案 。 
主要 产品 涵盖 : 电源 管理 lc， 高 速 、 高 精度 数 模 / 模 数 
转换 器 ， 无 线 射频 Ics， 泥 合 信号 的 系统 级 芯片 (S0C)。 


































































































































































































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “691， 

















美 尔 森 电 气 保护 系统 (上 海 ) 有 限 公 司 发 高 效 节 能 的 模块 化 产品 、 绿 色 环 保 的 太阳 能 产品 ， 制 造 
aR 出 满足 不 同 客户 需求 的 多 规格 品种 ， 为 客户 关键 设备 提供 

VE Shawmut 3 | R-Theta 稳定 可 靠 的 动力 保 障 和 

地 址 : 上 海 市 松江 区 书 山 路 55 弄 6、7 、8 号 

邮编 : 201611 上 海德 创 电 器 电子 有 限 公司 

电话 : 021-67602388 | 

传真 : 021-67760722 DECHUANG 

邮箱 : liuxiong. mao@ mersen. com 地 址 :上海 市 普陀 区 同 普 路 1225 弄 16 号 

网 址 : www. ep-cn. mersen. com 邮编 : 200333 

简介 : 电话 : 021-52704506 





美 尔 森 电气 保护 系统 (上海 ) 有 限 公 司 作 为 世界 领先 。 传真 : 021-52700380 

的 电气 保护 专家 ， 为 市 场 提供 高 品质 的 、 安 全 可 靠 且 不 断 。 邮箱 : edetron@ intech-tron. com 

创新 的 产品 和 符合 客户 需求 的 解决 方案 ， 从 而 帮助 客户 优 。 网址 : www. e-detron. com 

化 电力 效率 ,满足 不 同 客户 的 需求 。 公 司 拥有 品种 全 面 的 。 简介 : 

中 低压 熔断 器 产品 及 熔断 器 底座 、 浪 涌 保 护 器 、 散 热 冷 却 上 海德 创 电器 电子 有 限 公 司 是 一 个 具有 近 20 年 历史 的 
产品 、 大 电流 隔离 开关 、 低 压 接触 器 以 及 琶 层 母 排 等 , 广 ”专业 电源 供应 公司 ， 位 于 上 海 市 长 征 经 济 开发 区 。 厂 房 面 
泛 应 用 于 电力 控制 、 输 配 电 、 大 功率 低压 配 电 和 电力 电子 。 积 近 3 000 m?: ， 现 有 员工 300 多 人 ， 是 国内 率先 生产 电力 系 


































































































































































































































































































































































































































































等 领域 。 统 自动 化 装置 开关 电源 的 供应 商 之 一 ， 其 品牌 和 产品 得 到 
了 业界 和 电力 系统 自动 化 专业 市 场 的 肯定 及 认可 。 公 司 集 

上 海 百 纳 德 电 子 信息 有 限 公司 自主 研发 设计 与 生产 制造 于 一 体 ， 不 仅 拥有 一 支 具有 多 年 
会 三 丰富 电力 系统 自动 化 装置 电源 设计 经 验 的 设计 团队 ， 并 
有 和 多 条 配备 先进 的 制造 和 检测 设备 的 生产 线 。 公 司 以 可 靠 

地 址 ， 上 海 市 普陀 区 祁连山 南路 2891 弄 100 号 B401 室 EE 源 供应 作为 公司 的 立 命 之 本 ,可 靠 是 电源 最 基本 的 要 求 ， 
邮编 , 200331 也 是 赖 以 生存 和 发 展 的 保障 。 因 此 ， 公 司 始终 将 建立 、 健 
电话 : 021-66166126 全 质量 管理 体系 作为 质量 管理 的 重点 ， 根据 质量 管理 体系 ， 
传真 : 021-66166126-822 从 原材料 检验 到 样品 检验 、 生 产 过 程 巡 检 、 测 试 中 心 例 行 
邮箱 : shbnd@ vip. 163. com 试验 和 成 品 检验 等 ， 建 立 了 完整 的 品质 保证 流程 ,确保 给 
网 址 : www. bnd-ups. com 客户 可 靠 的 电源 供应 。 公 司 通过 IS09000 质量 管理 体系 认 
简介 . 证 、CCC、ESD 和 UL、TUV 工厂 认证 ， 部 分 产品 远 销 欧 、 












































上 海 百 纳 德 电子 信息 有 限 公司 是 德国 百 纳 德 ( 国际 公 。 美 市 场 ， 是 上 海地 区 规模 很 大 的 专业 电源 公司 之 一 。 


司 ) 在 中 国 的 合作 公司 。 在 中 国有 30 多 个 分 公司 (办 Se 
处 ) 及 五 大 片区 用 户 服务 中 心 。 上 海 百 纳 德 电子 信息 有 限 。 上 海 罕 远 电子 有 限 公司 


公司 是 致力 于 电子 、 电 源 事业 发 展 的 高 新 科技 企业 ， 主 要 
从 事 UPS、EPS 不 间断 电源 、 稳 压 电 源 及 电源 相关 产品 、 


电气 设备 的 生产 和 销售 ， 通 信 设 备 、 通 信 器 材 、 电 子 产 品 、 
仪器 仪表 、 机 电 设备 和 计算 机 软 硬 件 的 生产 和 销售 ， 计 算 。 地 址 : 上 海 市 宝山 区 呼 兰 路 515 型 3 号 A 区 
机 软件 的 开发 等 。 邮编 : 200431 
经 过 多 年 的 发 展 ， 公 司 苓 荃 了 一 批 行业 顶尖 的 人 才 ， 电话 : 021-66213593 
为 更 好 地 服务 市 场 需求 ，2008 年 在 扬州 首 期 投资 人 民 币 传真 : 021-66213591 
3 000 万 元 建立 了 工业 园区 ， 成 为 国际 化 的 一 流 企业 。 公 司 邮箱 : hy1288@ 126. com 
在 业界 树立 起 了 良好 的 企业 形象 ， 成 为 受 人 尊重 ,值得 信 网 址 : www. haoyuandianzi. com 
赖 的 品牌 。 简介 : 

公司 是 一 个 具备 人 人才、 资金 及 现代 化 管理 模式 的 多 元 上 海 豪 远 电子 有 限 公司 是 一 家 致力 于 各 类 电源 变压器 、 
化 发 展 公 司 。 本 着 以 “勤奋 、 务 实 、 创 新 、 坚 持 ” 的 精神 ， 稳 压 电源 、 逆 变 电 源 和 开关 电源 等 产品 的 开发 、 设 计 、 制 
以 “海纳百川 、 以 德 为 先 ” 的 企业 文化 ， 以 “重视 人 才 、 造 、 销 售 和 服务 于 一 体 的 民营 高 科技 企业 。 公 司 自 1997 年 
培养 人 才 、 追 求 高 效 团队 ”的 管理 理念 ， 以 “诚信 服务 ” 成 立 至 今 ,一直 秉 承 以 客户 为 中 心 ， 以 产品 质量 为 根本 的 
的 守则， 以 “客户 的 满意 是 我 们 追求 的 目标 ”的 产品 营销 间 导 思想 ， 在 激烈 的 市 场 竞 争 中 站 稳 了 脚跟 ， 取 得 了 骄 人 
理念 ， 重 视 科 学 管理 和 对 优秀 人 才 的 任用 ， 对 员工 实行 长 ”的 成 绩 。 公 司 先后 通过 了 IS09001: 2000 国际 质量 管理 体系 
期 能 力 开发 和 培训 。 为 顺应 社会 的 需求 ， 公 司 引 进 德国 先 认证、 中 国 质量 认证 中 心 CQC 认证 、 欧 盟 CE 认证 和 环保 
进 电 源 科技 产品 及 生产 技术 ， 致 力 于 投入 大 量 资金 精细 研 。” 认证 、 部 分 产品 已 通过 UL 认证 ， 并 荣获 国家 “3. 15 诚信 
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“ 692 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 





承诺 单位 ” “2006 年 全 国产 品质 量 稳定 合格 企业 "“ 百 家 知 

名 品牌 企业 ”等 称号 ， 经 过 公司 员工 的 辛勤 努力 ， 公 司 赢 

得 了 海内 外 客商 的 一 致 先 誉 和 好 评 ， 产 品 出 口 世 办 各地。 
根据 公司 发 展 的 需要 ，2003 年 10 月 公司 投资 1 000 多 




















上 海 华 翌 电气 有 限 公 司 ， 是 一 家 专业 生产 道 变 应 急电 
源 、UPS、 电 力 直流 操作 电源 、 仪 表 电源 、 通 信 电 源 、 交 流 
稳 压 电源 、 智 能 照明 控制 电源 、 电 动机 分 批 自 启动 柜 和 低 
压 开 关 柜 产品 的 企业 ， 公 司 总 部 位 于 上 海 市 恒 丰 路 218 号 

















































































































万 元 在 安徽 马鞍 山 建成 了 占 地 22 亩 规模 庞大 的 马鞍 山 豪 远 
电子 工业 园 ， 形 成 了 以 上 海 总 公司 为 窗口 ， 以 马鞍 山 为 生 
产 基地 的 集团 化 发 展 模式 。 
















































































上 海 现代 交通 商务 大 厦 20 层 ， 制 造 技术 中 心 位 于 上 海 市 虹 
口 区 三 门路 760 号 和 上 海 市 德 力 西 路 128 号 ， 制 造 采 用 日 
本 进口 的 数控 冲床 、 数 控 折 弯 机 、 数 控 剪 板 机 、 数 显 铜 排 






































公司 不 仅仅 生产 产品 ， 更 着 重 于 品质 与 信誉 , “以 客户 
为 中 心 ， 以 品质 为 先驱 ”是 公司 的 宗旨 。 
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上 海 厚 国电 气 有 限 公 司 


凡 史 科技 
地 址 : 上 海 市 闵行 区 浦江 竹 园 路 518 号 8208 室 
邮编 : 201112 
电话 : 021-34718986 
传真 : 021-51685595 
邮箱 : hggchina@ 126. com 
网 址 : www. shhgdq. com 



































上 海 厚 国电 气 有 限 公 司 系 电力 电源 领域 产品 生产 、 销 
售 的 高 新 技术 企业 ， 具 独立 的 法 人 资格 及 生产 资质 。 专 业 
从 事 于 各 系列 稳 压 器 、 变 压 器 、 变 频 电 源 、UPS 电源 及 电 
气 自 动 化 系列 设备 的 生产 、 研 发 与 销售 。 公 司 拥有 业内 大 
型 生产 基地 及 先进 生产 设备 ， 深 入 研发 ,精良 制作 ， 严 并 
质 控 ， 完 善 售后 ， 力 求 为 用 户 提供 最 为 优质 的 电力 电源 产 
品 及 高 标准 化 的 服务 。 

目前 ， 厚 国 公司 产品 销售 及 服务 至 国内 近 100 多 个 城 
,已 荣誉 成 为 中 国 移动 、 三 一 重工 、 长 城 汽车 、 东 方 明 
腺 、 群 升 集团 、 日 升 集团 、 中 兴 通 讯 、ABB 中 国 、 上 海 虹 
乔 机 场 、 长 虹 集 团 、 日 立 电梯 在 和 东芝 医疗 等 企业 的 合格 
上 共 应 商 。 全 球 市 场 上 已 有 广泛 的 配套 应 用 , 已 配套 出 口 至 
美洲 古巴 ， 非 洲 尼 日 利 亚 、 埃 塞 俄 比 亚 、 坦 桑 尼 亚 、 乌 
F 达 和 肯尼亚 等 国家 和 地 区 。 

发 展 理念 : 厚积薄发 追求 卓越 思索 创新 持续 发 展 打 
造 高 端 产品 品质 。 

服务 宗旨 : 真诚 的 用 户 沟通 完善 的 售后 保障 建立 高 
效 、 标 准 服务 体系 。 
团队 精神 : 理解 沟通 支持 配合 共同 学 习 共同 成 长 。 
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上 海 华 翌 电 气 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 虹口 区 三 门路 760 号 
邮编 : 200439 

电话 : 021-65445708 

传真 : 021-56688889 

邮箱 : 13901680595@ 139. com 


网 址 : www. huayi-power. com 








简介 : 


加 工 机 、 模 拟 负载 箱 、 温 度 控 制 箱 、 低 压 开 关 实 验 台 、 耐 
压 试 验 仪 、CL312 三 项 电能 表现 场 校 验 仪 、CHXLW 微 电 阻 
测试 仪 、LB0 一 522 日 本 LEADER 示波器 、HSI801 电 涌 绝 
缘 测 试 仪 、QT2 型 半导体 管 特性 图 示 仪 和 HF2811C 型 LCR 
数字 电 桥 等 先进 加 工 、 检 测 设备 。 具 有 中 、 高 级 职称 的 专 
业 技 术 人 员 55 人 ， 从 事 电源 设备 、 低 压 配 电 柜 的 开发 、 研 
究 、 设 计 和 制造 。 

企业 具有 先进 的 生产 、 监 测 手 段 和 国内 一 流 的 制造 技 
术 ， 以 “质量 为 本 ,科技 立业 ”为 宗旨 ， 把 产品 的 质量 视 
为 企业 的 生命 ，2003 年 7 月 获得 中 国 国家 强制 性 产品 3C 认 
证 证 书 。 本 厂 按 IS09001 标准 建立 了 质量 管理 体系 ， 并 于 
2002 年 获得 了 该 质量 体系 认证 证 书 。 开 发 CZTW 智能 型 系 
列 直流 电源 柜 ，1998 年 在 香港 获得 世界 华人 发 明博 览 会 银 
质 奖 。 并 获得 公安 部 消防 设备 的 照明 EPS 应 急电 源 CCC 证 
书 。 企 业 生 产道 变 应 急电 源 、UPS、 电 力 直流 操作 电源 、 仪 
电源 、 通 信和 电源 、 交 流 稳 压 电源 、 智 能 照明 控制 电源 和 
有 动机 分 批 自 起 动 柜 ， 与 德国 西门 子 公 司 合作 生产 SIVA- 
CON8PT 及 MNS 低压 开关 柜 在 燕山 石化 、 中 原油 田 、 安 庆 
石化 、 塔 河 石化 、 青 岛 石 化 、 扬 子 石化 、 镇 海 石 化 、 中 化 
泉州 石化 、 四 川 维尼 纶 三 、 青 岛 大 炼油 、 海 宁 供 电 局 、 上 
海南 桥 50 万 伏 变电站 、 宝 钢 、 武 钢 、 水 钢 、 广 西 钢铁 集团 
防城港 项 目 、 宝 钢 湛江 项 目 和 上 海 国际 博览 中 心 等 国家 重 
点 工程 中 获得 一 致 的 好 评 ， 被 中 石化 总 公司 、 中 华 集团 、 
中 海 油 及 冶金 、 电 力 等 国家 重点 企业 选 为 资源 市 场 成 员 ， 
2003 加 入 中 石化 总 公司 战略 合作 伙伴 。 































































































































































































































































































































































































上 海 吉 电 电子 技术 有 限 公 司 


Vidian Electronics 

地 址 : 上 海 市 纪 展 路 288 号 
邮编 : 201107 

电话 : 021-52964208 

传真 : 021-52964207 


邮箱 : samson _ au@ shanghai-jidian. com 





网 址 : www. shanghai-jidian. com 
简介 : 

上 海 吉 电 电子 技术 有 限 公司 成 立 于 2001 年 。 是 全 球 数 
十 家 著名 半导体 企业 在 亚太 地 区 的 重要 代理 商 ， 同 时 也 是 
众多 知名 电子 制造 和 研发 企业 的 重要 合作 伙伴 ， 供 应 产品 
广泛 应 用 于 电力 电子 、 仪 表 仪器 、 新 能 源 、 汽 车 电子 、 工 
业 自 动 化 、 通 信 工 程 集成 配套 、 电 梯 制造 、 机 器 人 、 大 型 
计算 机 中 心 和 轨道 交通 等 领域 。 

公司 拥有 与 国际 接轨 的 服务 系统 ， 强 大 的 销售 与 专业 





























































































































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “699 ， 








技术 支持 团队 及 优秀 的 研发 设计 人 员 ， 集 代理 、 科 研 、 开 
发 和 制造 为 一 体 。 为 客户 需求 “ 量 身 定制 "， 提 供 多 种 方案 


选择 ， 


























术 和 低 噪声 处 理 技 术 的 集成 创新 电站 产品 及 解决 方案 ， 包 





括 标 准 型 机 组 、 静 音 型 电站 、 和 车 载 电 站 、 挂 车 
电站 以 及 电源 一 体 化 解决 方案 。 个 性 化 、 智 能 化 、 环 保 性 























支持 供应 商 库存 管理 服务 。 还 与 科技 机 构 及 大 学 建 


























立 了 长 期 的 战略 发 展 合作 关系 。 

公司 坚持 “品质 第 一 、 诚 信服 务 ” 的 经 营 方针 ， 获 得 
ISO9001 认证 。 在 北京 、 深 圳 、 沈 阳 、 南 京 、 株 洲 和 成 都 等 
主要 城市 ， 以 及 香港 、 新 加 坡 、 东 京 及 南非 等 地 都 设 有 分 

















公司 





。 创 造 了 销售 额 连续 多 年 递增 的 业绩 。2015 年 被 评 为 














上 海 民 营 100 强 企业 (排名 第 56 位 )。 





上 海 科 梁 信息 工程 股份 有 限 公司 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 





上 海 市 宜山 路 829 号 海 博 新 大 楼 2 楼 
200233 

021-54234718/19/20 

021-54234721 

info@ keliangtek. com support@ keliangtek. com 





www. keliangtek. com 








上 海 科 梁 信息 工程 股份 有 限 公 司 (简称 科 梁 ) 是 一 家 
主要 为 高 端 科研 机 构 提 供 研 发 测试 产品 、 系 统 、 服 务 及 完 
整 性 解决 方案 的 高 科技 公司 。 公 司 成 立 于 2007 年 ， 注 册 于 









































上 海 清河 泾 新 兴 技 术 开 发 区 ， 是 上 海 市 高 新 技术 企业 、 








GJB9001B 一 2009 质量 管理 体系 认证 企业 、“ 双 软 ” 认 证 企 


业 及 上 海 市 科技 小 巨人 培育 企业 。 














科 梁 致力 于 为 军工 、 电力、 车 辆 以 及 教育 等 行业 的 高 


科技 装备 提供 世界 一 流 的 仿真 测试 解决 方案 和 交 钥 匙 工程 


服务 。 






























































公司 专注 于 提供 面向 先进 电力 电子 应 用 的 仿真 测试 






































系统 解决 方案 ， 典 型 的 解决 方案 包括 电力 电子 控制 器 仿真 
测试 系统 、 功 率 硬件 在 环 系 统 、SVG 入 网 测试 系统 和 光伏 
逆 变 器 并 网 测试 系统 等 。 

















上 海 科 泰 电源 股 份 有 限 公 司 


GssLTECH 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 








上 海 市 张江 高 新 区 青浦 园 天 展 路 1633 号 
201712 

021-59758500 

021-69758500 


zhang haixia@ cooltechsh. com 








www. cooltechsh. com 











上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 于 2002 年 在 上 海 市 青浦 工 
业 园 区 成 立 ， 是 一 家 专业 从 事 智 能 环保 电源 设备 的 开发 、 





















































及 高 品质 是 公司 产 




















目前 ， 公 司 拥有 
外 观 设计 专利 ，2 项 计算 机 软件 著作 权 。 
通过 持续 的 研发 技术 投入 ,公司 拥有 目前 国内 较 先 进 


























有 站 、 方 舱 








品 的 重要 特点 。 
11 项 发 明 专利 ，28 项 实用 新 型 和 1 项 
























































的 柴油 发 电机 组 性 能 实验 室 ， 并 先后 获得 英国 劳 氏 
(LRQA) IS09001 质量 体系 认证 、ISO14001 环境 体系 、OH- 
SAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 以 及 比利时 安 普 





(APRACAZ) CE 认证 。 























公司 在 不 断 提升 科技 创新 能 力 的 同时 ， 凭 借 在 行业 内 
上 上 





























的 领先 地 位 和 技术 优势 ， 积 极 参与 GB/T2820 等 多 项 国家 柴 
油 发 电机 组 行业 有 关 标 准 的 制定 。 























市 高 新 技术 企业 ” 
等 诸多 来 誉 。 


公司 近年 来 获得 了 “全 国 实施 用 户 满 意 企 业 ”“ 上 





Ea 








“上 海 市 实施 卓越 绩效 管理 先进 企业 ” 





上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 


RENLE 


雷诺 尔 








地 址 : 上 海 市 嘉定 
邮编 : 201807 


区 城北 路 3988 号 





电话 : 021-39538087 13761222202 
传真 : 021-39538104 
邮箱 : renle-power@ 163. com 


网 址 : www. renle. com 


简介 : 


上 海 雷诺 尔 科 技 股份 有 限 公司 成 立 于 2008 年 ， 坐 落 于 
高 新 技术 产业 园区 内 ， 占 地 面积 100 000 


上 海 市 嘉定 区 国家 



































m， 厂 房 面 积 85 000 m ， 总 投资 2. 5 亿 元 。 公 司 专业 生产 





高 中 低压 电动 机 软 起 动 器 、 高 中 低压 变频 调 速 器 、EPS 消 

















防 应 急电 源 、UPS 不 间断 电源 、 直 流 屏 、 智 能 化 电气 和 高 

















低压 输 变 电 成 套 设备 ， 是 集 贸易 、 科 研 和 生产 为 一 体 的 高 





科技 企业 ， 是 国内 




















智能 化 电气 传动 行业 之 龙头 企业 。 具 有 
































颇具 实力 的 新 产品 
领先 地 位 。 建 立 健 








开发 研究 机 构 ， 产 品 技术 一 直 处 于 国内 








全 了 质量 管理 体系 和 CAD 、CAM 技术 中 











心 , 行业 内 率先 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 认证 、 























ISO14001 环境 体系 认证 ,公司 所 有 产品 均 获 得 国家 质 检 总 
































局 颁发 的 生产 许可 证 ， 并 全 部 通过 “CCC” 认 证 。 






































公司 EPS 消防 应 急电 源 先 后 为 上 海 世博 会 配套 项 目 、 


北京 奥运 会 配套 项 目 、 上 海 虹 桥 机 场 、 石 家 庄 机 场 、 厦 门 


机 场 、 哈 尔 滨 西 客 
家 重点 项 目 配套 ， 























站 、 贵 广 高 铁 和 甘肃 卫星 发 射 中 心 等 国 
在 化 工 、 钢 铁 、 医 药 、 石 油 和 民用 建筑 





























等 领域 都 有 良好 业绩 ， 优 质 的 服务 和 售后 技术 赢得 了 一 至 

































































设计 、 生 产 、 销 售 和 售后 服务 的 高 新 技术 企业 。 公 司 于 
2010 年 12 月 29 日 在 深圳 交易 所 上 市 ， 股 票 代码 为 300153。 
公司 主要 产品 为 智能 环保 集成 电站 ， 系 综合 利用 软件 


工程 、 





























微 电 子 、 计 算 机 、 通 信 、 网 络 等 工程 及 电子 信息 技 

















包 气 专业 供应 商 。 














的 好 评 。 公 司 用 品质 征服 世界 ， 立 志 成 为 享誉 全 球 的 智能 





“ 694 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





上 海 全 力 电 器 有 限 公 司 


外 .主力 电 尖 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


上 海 市 静安 区 新 闻 路 568 弄 445 号 
200041 

021-62535836 

021-62558838 


querli@ querli. com 








www. querli. com 


简介 : 


上 海 全 力 电 嚣 有限 公司 坐落 于 上 海 市 嘉定 区 南 翔 蓝天 
























































占 地 面积 2 万 m"  ， 建 筑 面积 1.2 万 m ， 属 中 国电 











半 立 
涉 从 











区 ， 

学 会 会 员 单 信 位 。 是 一 家 专业 从 事 各 种 交 直 流 电源 研究 、 
、 生 产 和 销售 于 一 体 的 综合 性 企业 。 

公司 创办 以 来， 贯 坚持 “以 质量 求生 存 ， 以 科技 求 






































发 展 
艺 和 
加 可 
努力 








”的 发 展 纲领 ， 不 断 引进 和 吸收 国内 外 ; 新 技术 、 新 工 
新 器 件 ， 产 品 品质 不 断 提高 ， 功 能 不 断 完善 ， 性 能 
靠 。 全力 人 本 着 “追求 永 无 止境 ”的 理念 ,不断 创 新 ， 
开拓 ， 先 后 取得 中 国电 工 产品 安全 认证 (长 城 认证 )、 























ISO9001 国际 质量 体系 认证 ， 并 由 中 国人 民 保险 公司 承担 质 


量 责 


























责任 保险 。 经 过 十 年 拼搏 、 奋 斗 ， 现 已 发 展 成 为 具有 多 











基地 
直流 
器 等 








( 套 )， 


场 ， 








内 领先 技术 ， 以 高 科技 为 基础 的 初 具 规 模 的 电源 生产 
。 目 前 ,和 i ee 
稳 压 电源 的 、 闭 变 电 源 、 各 种 充电 机 、 调 压 器 和 变 压 
和 
产品 畅销 全 国 近 100 个 城市 ， 部 分 产品 远 销 国际 市 
深 受 国内 外 用 户 的 好 评 。 





















































上 海 泰 可 金属 制品 有 限 公 司 


MEG 


ELECTRONIC 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


上 海 市 浦东 新 区 川 沙 镇 川南 奉公 路 551 号 
201201 

021-50135980 

021-51862803 


info@ megelectronic. com 





www. megelectronic. com 


简介 : 


出 资 


意 方 





环形 变 





器 件 

















上 海 泰 可 金属 制品 有 限 公 司 是 一 家 由 中 方 和 意 方 共同 
， 按 照 S02001: 2008 体系 进行 管理 的 合资 企业 。 和 凭借 
投资 商 将 近 30 年 的 丰富 经 验 ， 公司 致力 于 变压器、 
压 器 、 三 相 变压器 、 电 感 、 互 感 器 以 及 相关 电磁 元 
的 生产 。 经 过 3 年 的 共同 努力 ， 公 司 逐 步 发 展 成 为 具 
定 规 模 和 经 验 的 电器 产品 供应 商 。 无 论 是 生产 流程 管 






























































控 ， 

技术 
贸 区 ， 
30 mt 


还 是 质量 管理 体系 ， | 改进 

水 平 ， 以 满足 不 同 客户 的 需求 。 而 且 公 司 毗 邻 上 海 自 
拥有 十 分 便利 的 交通 条 件 ，10 min 可 搭 上 海 机 场 ， 

in 达到 上 海港 口 。 

公司 将 继续 创新 ， 努 力 进取 ， 以 值得 信赖 的 质量 和 服 





















































务 ， 竭 诚 欢迎 海内 外 客户 。 


上 海 稳 利 达 科 技 股份 有 限 公司 


WENLIDA > 
地 址 : 上 海 市 嘉定 区 高 石 公 路 2439 号 
邮编 : 201816 
电话 : 021-63534701 63534702 
传真 : 021-63533418 
邮箱 : sales@ wenlida. com 


网 址 : www. wenlida. com 











上 海 稳 利 达 科 技 股份 有 限 公 司 (简称 “ 稳 利 达 ”) 成 
立 于 1995 年 ， 是 专业 生产 稳 压 器 、 变 压 器 、 节 电器 、 无 源 
(有 源 ) 谐 波 滤 除 装置 和 太阳 能 逆 变 器 等 系列 产品 的 大 型 生 
产 基地 及 电源 系统 服务 供应 商 。 环 
保 、 节 能 和 安全 的 新 能 源 产 品 的 开发 。 以 “行业 专用 稳 压 
器 "” “变压器 ”“ 谐 波 滤 除 装置 ”“ 节 能 为 基础 ， 努 
力 将 公司 创建 为 国内 新 能 源 产品 制造 现代 企业 。 多 年 来 ， 
公司 以 先进 技术 、 优 异 产品 、 稳 定 质量 和 一 流 的 服务 ， 在 
市 场 上 赢得 了 良好 的 美誉 度 。 产 品 远 销 欧美 、 东 南亚 、 南 
美洲 、 中 东 和 非洲 等 世界 各 地 。 

公司 现 有 : 上 海 嘉定 和 浙江 嘉善 两 处 标准 型 生产 基地 
和 研发 中 心 。 先 后 成 立 北京 、 广 州 、 青 岛 、 济 南 、 长 春 、 
沈阳 、 西 安 、 重 庆 、 成 都 、 苏 州 和 新 疆 分 公司 与 办 事 处 。 

公司 荣获 : 泰 尔 产 品 认 证 、 国 家 广播 入 网 认定 、CCC 
认证 、ISO14001 环境 认证 、IS09001 体系 认证 、 太 阳 能 
品 认证 、 高 新 成 果 转 化 、CE、SGS 认证 供应 商 和 SONCAP 
认证 等 一 系列 认证 。 

公司 客户 有 华为 、 中 兴 、 海 尔 、 海 信 、 中 国 移动 、 中 
国 石油 、 百 超 、 斗 山 、 三 莹 重工 、 海 德 堡 、 梅 兰 日 兰 、 上 
海 明 珠 、 娃 哈哈 、 胜 利 油田 、 中 国 英利 、 时 风 集 团 、 临 工 
机 械 、 正 泰 集团 、 朝 阳 轮 胎 和 上 海宝 钢 等 知名 企业 指定 供 

企业 资质 : 国家 信息 产业 部 “ 稳 压 器 ”行业 标准 起 草 
单位 。 



































































































































































































































上 海 稳 压 器 厂 
上 海 稳 压 器 厂 
@ 区 SHANGHAI 


地 址 : 上 海 市 松江 区 文 翔 东 路 58 号 2 号 楼 
邮编 : 200023 
电话 : 021-64108585 
传真 : 021-64543587 
邮箱 : sales@ csvrp. com 
网 址 : www. csvrp. com 
简介 : 
上 海 稳 压 器 厂 是 国家 稳 压 器 定点 生产 厂家 ， 长 期 从 事 
电力 稳 压 器 等 电源 产品 的 生产 和 研究 。 和 凭借 多 年 的 生产 研 
发 经 验 ， 独 具 前 瞻 的 技术 观念 和 功能 设计 ， 为 各 行业 提供 



























































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “695 ， 



































高 品质 的 电源 产品 。 多 年 来 承担 了 国家 军用 、 民 用 和 重大 上 海 阳 顿 电气 制造 有 限 公司 


工程 项 目 所 需 稳 压 电 源 的 研制 和 生产 任务 ， 为 各 行业 的 发 YUTION'PH SR 


展 提 供 强劲 的 推动 力 。 ‘ . eo 
从 单一 的 订单 式 设备 制造 ， 到 为 客户 提供 个 性 化 系统 ee 


解决 方案 ， 上 海 稳 压 器 厂 实 现 了 打造 中 国 稳定 电源 专家 的 
四 A 电话 : 021-33519445 
这 一 核心 理念 。 传真 : 021-33519449 
今后 ， 上 海 稳 压 器 厂 仍 会 坚持 以 专业 成 就 高 品质 的 理 。 邮箱 ”576025192@ 
本 ‘i 和 . COM 
念 ， 致力 于 新 产品 、 新 技术 和 新 工艺 的 不 断 创新 和 开拓 。 网 址 ”ww vion ca 
公司 是 中 国 率先 生产 SBW 型 自动 补偿 式 稳 压 器 的 诞生 be 
地 ， 中 国 经 过 部 级 鉴定 的 稳 压 器 生产 厂家 ， 国 家 电力 电子 
产品 质量 监督 检验 中 心 检验 产品 及 ISO09001 国际 质量 管理 


























































































































简介 : 
上 海 阳 顿 电气 制造 有 限 公 司 注册 资本 505 万 元 ， 是 一 
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Sd 家 专业 从 事 于 电力 能 源 领域 产品 研发 、 生 产 和 销售 的 高 新 
als 技术 企业 。 创 业 初期 ， 公 司 代理 国际 知名 品牌 的 不 间断 电 
-0 . 源 和 蓄电池 ， 是 施耐德 电气 、 伊 顿 电气 在 大 中 华 区 的 合作 
上 海 新 康 电器 制造 有 限 公司 伙伴 。 通 过 多 年 的 积累 与 发 展 ， 依 靠 众多 优质 客户 的 支持 ， 
他 公司 现成 功 转型 成 为 一 家 专业 生产 不 间断 电源 的 工厂 ,已 
成 为 国内 电源 行业 的 领军 型 高 科技 企业 之 一 。 

MINKANG 当前 ， 国 内 不 间断 电源 行业 莲 勃 发 展 ， 百 花 齐 放 ， 各 
地 址 : 上 海 市 青浦 区 沪 青 平公 路 2933 弄 17 蛋 三 商 的 品质 良 芝 不 齐 。 公 司 后 来 居 上 ， 研 发 生产 的 金刚 系 
邮编 : 201703 列 大 型 UPS， 单 机 最 大 容量 为 400 kV . A， 可 实现 多 台 UPS 
电话 : 021-69755111 69755193 69755333 元 余 并 机 。 率 先 将 高 可 靠 性 、 高 效 、 节 能 、 环 保 及 低 碳 的 
传真 : 021-69755116 设计 理念 集 于 一 体 ， 实 现 了 用 户 效益 最 大 化 ,改变 了 由 洋 

邮箱 : xinkang@ online. sh. ch 品牌 在 国内 大 功率 UPS 市 场 的 垄断 状况 。 
网 址 ，www xinkang com 公司 在 努力 拓展 市 场 的 同时 ， 坚 持 “专业 营销 ， 精 品 
简介 ; 研发 ， 专 注 制造 ， 完 善 售后 ”的 总 体 战略 ， 恪 守 “ 优 质 产 
上 海 新 康 电器 制造 有 限 公 司 ， 是 我 国 从事 电 力 稳 压 器 品 ， 完 善 服务 ， 以 客 为 尊 ， 合 作 双赢 ”的 质量 方针 ， 履 行 












































制造 的 专业 生产 企业 ， 是 中 国电 源 学 会 的 会 员 单位 。 随 着 。 “全 年 无 休 ， 及 时 响应 ,快速 维护 ,保障 有 力 ” 的 服务 承 
现代 科技 的 发 展 ， 工 矿 企 业 、 和 科研、 邮电、 医院 及 国防 等 ” 诺 。 公 司 注重 开发 ， 在 科研 和 开发 方面 的 投资 占 年 营业 和 额 
部 门 对 电网 供电 质量 的 要 求 愈 来 愈 高 。 为 确保 工业 生产 的 。 的 8% 以 上 ,公司 拥有 国际 先进 的 研发 、 测 试 和 生产 仪器 设 
正常 进行 ,科研 工作 的 顺利 开展 ， 迫 切 需 要 容量 大 , 损耗 备 , 集中 了 国内 优秀 的 电源 界 技术 精英 ,并 与 国内 多 家 科 





















































































































































低 ， 波 形 失真 小 及 稳 压 精度 高 的 优质 稳 压 电源 。 研 单位 和 高 等 院 校 建 立 了 良好 的 合作 关系 ,巩固 了 公司 在 
公司 现 有 生产 场地 13 000 余 m  ， 从 事 生 产 稳 压 器 生产 ”国内 电源 行业 的 领先 地 位 。 

的 员工 218 人 ， 甚 中 科研 及 工程 技术 人 员 占 35% ; 齐全 的 公司 注重 质量 管理 ， 建 立 了 完善 的 质量 管理 体系 ， 率 

工装 设备 ， 使 新 康 公 司 的 产品 一 直 处 于 行业 领先 地 位 ,并 ”” 先 通 过 了 由 英国 优 卡 斯 公司 认证 的 IS09001 国际 质量 体系 


















































多 次 在 国际 上 获得 金奖 ; 为 使 新 康 的 产品 让 用 户 更 加 放心 认证 ,产品 均 通 过 了 电源 行业 权威 的 泰 尔 认证 。 公 司 产品 
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公司 除 免 费 对 设备 安装 督导 ， 负 责 设备 的 开通 调试 ， 免 费 ”应 用 于 全 国 各 地 的 电力 、 通 信 、 交 通 、 医 疗 、 教 育 和 工业 
保修 一 年 及 实行 终身 维修 之 外 ， 在 全 国 各 地 分 布 有 16 个 办 ”控制 等 重要 领域 。 

事 机 构 ， 以 确保 售后 服务 工作 能 及 时 到 位 ， 充 分 满足 对 用 公司 立足 于 素 有 “东方 明珠 ”之 称 的 世界 大 都 市 一 一 
户 的 承诺 。 上 海 ， 在 华东 地 区 及 全 国 的 主要 城市 均 设 有 服务 网 点 。 被 

















1999 年 ， 上 海 新 康 电器 制造 有 限 公司 通过 了 ISO9001 业界 誉 为 华东 地 区 的 一 枝 “ 电 源 新 秀 ”。 
质量 体系 国际 认证 ， 同 时 新 康 的 稳 压 器 还 获得 中 华人 民 共 
和 国信 息 产业 部 电信 设备 进 网 许可 ， 为 新 康 电器 提高 市 场 上 海 鹰 峰 电 子 科技 有 限 公司 
竞争 力 及 同 国际 接轨 打下 了 坚实 的 基础 。 集 新 康 电器 十 余 “人 号 二 
年 丰富 的 生产 经 验 和 雄厚 的 科研 力量 ， 新 康 的 电力 稳 压 器 地址; 上 海 市 松江 区 石 湖 功 工业 园 唐 明 路 258 号 
销量 已 逾 80 000 台 ， 安 全 可 靠 地 运行 于 全 国 各 地 的 不 同行 邮编: 201617 
业 ， 深 受用 户 的 赞誉 。 新 康 电器 不 仅 遍 销 全 国 各 地 ， 而 且 ”电话 : 021-57842298 
已 有 销 往 印度 尼 西 亚 、 马 来 西亚 国外 之 业绩 。 传真 : 021-57847517 
总 之 ， 新 康 公司 本 着 “以 质量 求生 存 ， 靠 管理 降 成 本 ” 邮箱 : zhaozhanglong@ eagtop. com 
这 一 宗旨 ， 让 新 康 的 产品 更 好 地 民 务 于 社会 ， 新 康 愿 与 客 网 址 : www. eagtop. com 
户 一 道 ， 共 创新 世纪 的 辉煌 。 简介 : 

上 海 鹰 峰 电 子 科技 有 限 公司 是 以 专业 研发 、 生 产 电力 

































































































































































696 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 











电子 无 源 器 件 为 发 展 方向 的 高 新 技术 企业 ， 是 国内 领先 的 
无 源 器 件 解决 方案 供应 商 。 主 要 产品 包括 电抗 器 、 镭 层 母 
线 、 薄 膜 电容 器 、 水 冷 散 热 器 、 功 率 电阻 器 、 制 动 单元 和 
电力 滤波 器 等 。 公 司 先 后 通过 了 SQC、IS09001: 2008 质量 
管理 认证 体系 和 1ISOATS16949 一 2009 质量 管理 认证 体系 。 
公司 不 断 致力 于 产品 的 开拓 与 创新 ， 为 工业 传动 、 新 
能 源 、 轨 道 交 通 和 电能 质量 等 行业 客户 提供 具有 竞争 力 的 
无 源 器 件 综 合 解决 方案 和 服务 ， 持 续 了 解 客户 需求 ， 配 合 
客户 共同 研发 ， 提 升 用 户 体验 ， 为 用 户 创 造 最 大 价值 。 



































































































































上 海 灼 日 精细 化 工 有 限 公司 


Meare 


灼 日 化 工 
地 址 : 上 海 市 松江 区 长 塔 路 85 号 
邮编 : 201617 
电话 : 021-51872995 
传真 : 021-51872995-802 
邮箱 : jorle@ jorle. net 
网 址 : www. jorle. net 
简介 : 

上 海 灼 日 精细 化 工 有 限 公 司 致力 于 环 氧 树脂 、 有 机 硅 
及 聚氨酯 新 材料 的 研发 、 生 产 和 销售 ， 一 直 以 电子 封装 材 
料 为 主要 研发 方向 ， 着 重 开发 电子 、 电 气 、 电 力 、 太 阳 能 
及 其 它 行业 所 需要 的 各 类 特殊 封装 材料 。 

“科技 ， 点 燃 灼 日 的 魅力 ”， 灼 日 化 工 是 勇于 追求 ， 不 
断 超越 ， 积 极 创新 的 人 企业， 公司 将 始终 不 渝 地 以 诚信 为 纽 
带 ， 建 构 信 任 的 桥梁 ， 与 您 携手 ， 同 步 世界 。 




















上 海 作 永 电气 有 限 公 司 


2 

a 

地 址 : 上 海 市 中 山北 路 1759 号 浦发 广场 D 座 11 层 
邮编 : 200061 

电话 : 021-60492298 60492299 

传真 : 021-60917727 

邮箱 : sales@ zuoyongdq. com 








网 址 : www. zuoyongdq. com 
简介 : 


上 海 作 永 电气 有 限 公司 位 于 国际 化 大 都 市 ， 素 有 东方 
































公司 将 不 断 努 力 创新 ， 精 益 求 精 ， 致 力 于 成 为 符合 国 
际 化 要 求 的 中 国 制造 企业 。 




















晨 朗 (上海 电力 电子 有 限 公司 
Fh 


地 址 : 上 海 市 钦州 北 路 1089 号 53 幢 4F 
邮编 : 200233 

电话 : 021-64857422 

传真 : 021-64857433 

邮箱 : infor@ slpower. com 


网 址 : www. slpower. com 

















SLPE 隶属 美国 上 市 公司 SL 实业 集团 公司 (AMEX: 
SLI) 。SL 公司 是 全 球 独立 的 医用 电源 提供 者 ， 也 是 产品 线 
窗 盖 广泛 的 世界 一 流 电 源 供应 商 。 和 凭借 高 超 的 设计 制造 能 
力 及 完善 的 售后 服务 体系 ,公司 不 仅 能 为 客户 提供 优质 、 
可 靠 的 高 端 产品 ， 而 且 还 能 提供 整体 的 系统 集成 解决 方案 。 
良好 的 客户 服务 使 公司 在 医疗 和 工业 客户 群 中 享有 极 高 的 
声誉 。 公 司 的 电源 产品 涉及 的 领域 包括 医疗 仪器 、 工 业 设 
备 、 军 用 电源 ， 网 端 电源 (POE)、 通 信 产 品 以 及 其 他 市 
场 。 


























































































































公司 的 产品 包括 各 种 内 /外 置 开 关 电源 、 线 性 电源 和 充 
器 等 ， 电 源 功 率 从 1 ~6 000 W， 满 足 不 同 客户 的 需求 。 












































时 冠 电 气 ( 上海) 有 限 公司 
(R) 


SG Power 

地 址 : 上 海 市 松江 区 新 车 公路 418 弄 1 号 厂房 
邮编 : 201611 

电话 : 021-57609501 

传真 : 021-37601484 

邮箱 : sgbyq@ sgbyq. com. cn 











网 址 : www. sgbyq. com 
简介 : 

时 冠 电 气 (上 海 ) 有 限 公 司 是 集 科 研 、 制 造 、 销 售 以 
及 产品 保养 为 一 体 的 综合 性 电源 公司 。 公 司 拥有 雄厚 的 技 
术 开 发 力量 和 一 流 的 检测 试验 设备 。 公 司 在 吸收 和 利用 国 
内 外 先进 技术 的 基础 上 ， 充 分 开发 具有 公司 特色 的 工艺 和 
工装 ， 通 过 不 断 优化 创新 ， 主 要 经 济 、 技 术 指 标 均 居 国 




























































































明珠 之 称 的 上 海 。 公 司 是 一 家 集 人 研发 、 生 产 、 销 售 及 产品 
服务 于 一 体 的 电源 制造 企业 ， 系 中 国电 源 学 会 会 员 单位 。 
公司 专业 生产 、 销 售 大 功率 补偿 式 电力 稳 压 器 、 低 压 
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领先 水 平 ， 达 到 国际 领先 水 平 。 公 司 不 断 加 强 对 原材料 质 
量 和 工艺 过 程 的 控制 ， 保 证 产品 质量 的 稳定 性 。 
公司 所 生产 的 变压器 、 稳 压 器 、 调 压 器 、 电 抗 器 、 逆 






























































变压器 、UPS 旁 路 柜 以 及 直流 电源 、 变 频 电源 等 电气 产品 、 
广泛 用 于 数控 机 床 、 机 械 加 工 、 医 疗 髓 械 、 印 刷 设备 、 广 
电 和 实验 室 仪器 仪表 等 行业 ， 获 得 广大 客户 的 认可 。 

公司 遵循 “以 科技 求 发 展 ， 以 质量 求 效 益 ” 和 “质量 
第 一 ， 服 务 第 一 ”为 宗旨 ， 全 心 全 意 为 广大 用 户 提供 优质 
的 产品 和 满意 的 服务 。 
























































变 电 源 、 变 频 电 源 ，EPS，UPS 不 间断 电源 以 及 配 电 箱 等 ， 
十 多 个 系列 ，100 多 种 产品 ， 产 品 远 销 北 美 、 西 欧 、 中 东 和 
北非 等 50 多 个 国家 和 地 区 ， 得 到 了 广大 用 户 的 一 致 好 评 。 

公司 始终 贯彻 “技术 创新 ， 品 质 求 精 ， 诚 信 为 本 ， 追 
求 卓 越 ” 的 质量 方针 ， 力 求 使 出 厂 的 每 一 台 产 品 都 成 为 精 
品 。2005 年 公司 率先 在 全 国 同行 业 中 通过 1S09001: 2000 质 






























































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “697 











量 体 系 认 证 ， 全 面 提高 企业 综合 管理 水 平 。 











中 达 电 通 股份 有 限 公 司 
公 NELT4 台 近 


中 达 电 通 股份 有 限 公 司 
地 址 : 上 海 市 浦东 新 区 民 夏 路 238 号 
邮编 : 201209 

电话 : 021-58635678 

传真 : 021-58630003 

邮箱 : li. qi-pd@ deltaww. com 





网 址 : www. deltagreentech. com. cn 
简介 : 

1992 年 中 达 电 通 股份 有 限 公司 成 立 于 上 海 ， 自 营业 以 
来 ， 保 持 着 年 均 增长 35. 5% 的 高 速 发 展 ， 为 工业 级 用 户 提 
供 高 效 可 靠 的 动力 、 视 讯 、 自 动 化 及 能 源 管理 解决 方案 。 





























在 通信 电源 的 市 场 占有 率 位 居 全 国 前 列 、 同 时 也 是 视讯 显 
示 及 工业 自动 化 方案 的 领导 厂商 。 

公司 整合 母 公司 台 达 集团 优异 的 电力 电子 及 控制 技术 ， 
持续 引进 国内 外 性 能 领先 的 产品 ， 在 深入 了 解 中 国 客户 营 
运 环境 下 ， 依 据 各 行 各 业 工 艺 需求 ， 提 出 完整 解决 方案 ， 
为 客户 创建 竞争 优势 。 秉 持 “ 环 保 、 节 能 、 爱 地 球 ” 的 经 
营 使 命 ， 成 为 中 国 移动 的 绿色 行动 战略 伙伴 ， 在 节能 减 排 、 
娄 宇 节能 的 技术 上 ， 陆 续 开 展 多 项 新 应 用 。 
为 满足 客户 对 不 间断 运营 的 需求 ， 公 司 在 全 国 设立 了 
41 个 分 支 机 构 、64 个 技术 服务 网 点 与 12 个 维修 网 点 。 依 
靠 训练 有 素 的 技术 服务 团队 ,公司 得 以 为 客户 提供 个 性 化 、 
全 方位 的 售 前 、 售 中 服务 和 最 可 靠 的 售后 保障 。 

20 年 深耕 ， 在 近 2 000 名 员工 的 努力 下 ,公司 2011 年 
的 营业 额 超过 36 亿 人 民 币 。 未 来 ， 中 达 电 通 股份 有 限 公 司 
更 将 不 断 推陈出新 ， 厌 由 与 客户 的 紧密 合作 ， 共 同 开创 更 
智能 、 更 环保 的 未 来 。 







































































































































































浙江 省 


杭州 奥 能 电力 设备 制造 有 限 公 司 


dp 


[| 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 拱 墅 区 康桥 工业 园 康 政 路 30 号 
邮编 : 310015 
电话 : 0571-88182145 
传真 : 0571-88090507 
邮箱 : aoneng2008@ 163. com 


网 址 : WWW. aoneng. CC 














电话 : 0571-88966622 
传真 : 0571-88966986 
邮箱 : on@ on-eps. com 
网 址 : www. on-eps. com 
简介 : 

杭州 奥 能 电源 设备 股份 有 限 公司 ， 是 一 家 集 开 发 、 生 
产 、 销 售 和 服务 为 一 体 的 国家 高 新 技术 企业 和 软件 企业 ， 
专业 生产 闭 变 电源 、ups 电源 、 高 频 开 关 电源 、 电 力 用 智能 
一 体 化 电源 、 高 压 直 流 电源 〈hvde) 系统 和 新 能 源 电动 汽 
车 充 换 电 系统 等 系列 产品 及 一 体 化 解决 方案 的 主流 供应 商 。 
“质量 第 一 ， 客 户 至 上 ”是 公司 的 经 营 理念 ， 公 司 奉献 



































































































































杭州 奥 能 电力 设备 制造 有 限 公司 坐落 于 高 新 技术 开发 
区 ， 是 一 家 高 科技 股份 制 集团 企业 。 公 司 成 立 至 今 ， 经 过 
奥 能 人 的 艰苦 创业 、 奋 发 图 强 ， 经 营 规 模 不 断 扩 大 ; 经 济 
实力 不 断 增 强 ; 逐步 形成 了 一 个 日 益 完 善 的 经 营 服务 体系 ， 
目前 公司 已 在 南京 、 鞍 山 、 成 都 、 武 汉 、 长 春 和 乌鲁木齐 
等 省 会 城市 设立 办 事 机 构 ， 是 集 科 研 、 生 产 、 销 售 和 服务 
为 一 体 的 集团 公司 。 公 司 承接 各 种 自动 化 成 套 设备 的 制造 、 
安装 、 调 试 以 及 软件 开发 、 技 术 培 训 和 新 产品 开发 等 项 目 ， 
技术 力量 雄厚 ， 生 产 设备 齐全 ， 制 造 工 艺 先 进 、 测 试 手段 
和 检测 设备 均 符合 国家 标准 要 求 。 公 司 已 获得 IS09001 国 
际 质量 体系 认证 证 书 。 












































































































































杭州 奥 能 电源 设备 股份 有 限 公司 


dy 


EE 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 区 科技 经 济 园区 振 中 路 202 号 1 
号 楼 
邮编 : 310030 























给 用 户 的 不 仅 是 品质 优良 的 产品 ， 同 时 也 提供 优质 ， 可 靠 ， 
及 时 的 服务 。 随 着 企业 的 不 断 发 展 ， 公 司 已 全 面 贯彻 实 
ISO09001 质量 管理 体系 并 顺利 通过 认证 。 

客户 的 满意 是 我 们 永远 的 追求 ! 

创 一 流 企业 是 我 们 最 终 的 目标 ! 

企业 使 命 致力 于 为 社会 节能 做 出 贡献 ， 并 在 此 过 程 
中 ， 为 全 体 员工 追求 物质 与 精神 两 方面 幸福 搭建 平台 。 

企业 愿景 : 成 为 行业 内 具备 实力 和 倍 受 尊敬 的 企业 。 

核心 价值 观 : 创造 价值 ， 创 造 快乐 ， 守 正 出 奇 ， 敬业 
爱 岗 ， 分 享 共 顾 。 

发 展 理念 : 做 大 ， 做 专 ,， 做 快 ， 做 强 。 

员工 管理 理念 : 以 人 的 发 展 为 本 。 

































































杭州 易 泰 达 科 技 有 限 公 司 
易 泰 达 科 技 
[Id EASITECH” 


We make your work easi 





地 址 : 浙江 省 杭州 市 上 城区 钱 江 路 58 号 太 和 广场 3 号 15 
楼 


“ 698 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





邮编 : 310008 
电话 : 0571-85464125 
传真 : 0571-85464128 
邮箱 : sales@ easi-tech. com 
网 址 : www. easi-tech. com 
简介 : 
杭州 易 泰达 科技 有 限 公司 是 一 家 为 国防 军工 、 航 空 航 
天 、 铁 道 船 舶 、 汽 车 、 电 机 电器 、 电 气 传动 和 天 线 雷 达 等 
机 电 行业 提供 产品 设计 分 析 、 Od th 
及 咨询 服务 的 专业 技术 公司 。 公 司 坚 持 以 电磁 场 、 温 度 场 
和 结构 应 力 场 多 场 耦合 技术 为 核心 ， DR 
术 为 纽带 ， 以 员工 和 公司 的 持续 学 习 能 力 为 保障 ， 以 切实 
解决 用 户 难 题 并 不 断 改 进 用 户 体验 为 目标 ， 通过 专业 的 技 
ts 4 和 服务 流程 ， 为 客户 提供 经 济 、 高 效 、 可 靠 的 解决 
案 和 专业 的 咨询 服务 ， 以 帮助 客户 实现 技术 创新 、 提高 
a emit 







































































杭州 远 a shee 
EVERFINE 远方 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 滨江 区 滨 康 路 669 号 
邮编 : 310053 

电话 : 0571-86699998 

传真 : 0571-86673318 

邮箱 : emc@ emfine. cn 

网 址 : www. emfine. cn 

简介 : 


杭州 远方 仪器 有 限 公 司 是 远方 光电 (股票 代码 : 











号 


邮编 : 310053 
电话 : 0571-86699838 
传真 : 0571-86699755 
邮箱 : zhengquan@ hzzh. com 
网 址 : www. hzzh. com 
简介 : 

杭州 中 恒 电气 股份 有 限 公司 自 1996 年 创立 以 来 ， 始 终 
秉承 “至 诚 至 精 ， 中 正 恒 久 ” 的 企业 价值 观 ， 以 “致力 于 
创新 应 用 电力 电子 和 互联 网 技术 ， 为 用 户 提供 世界 一 流 的 
产品 ”为 使 命 ， 稳 健 务实 ， 精 简 高 效 ， 快 速成 长 。 

公司 一 直 专 注 于 主 营 业务 ， 围 绕 电 力 电 子 产品 制造 板 
块 深耕 细作 ， 为 客户 提供 通信 电源 系统 、 高 压 直 流 电 源 系 
统 (HVDC)、 电 力 操 作 电源 系统 和 新 能 源 电 动 汽车 充 换 电 
系统 等 产品 及 电源 一 体 化 解决 方案 

公司 始终 以 市 场 为 导向 ， 不 断 发 气 客 户 的 需求 ， 坚 持 
技术 驱动 ， 持 续 创 新 ,不断 为 客户 创造 新 的 价值 ， 为 客户 
提供 增值 服务 ， 是 行业 的 领军 企业 。 国 家 电网 、 南 方 电网 、 
中 国 移动 、 中 国电 信 、 腾 讯 、 阿 里 巴巴 、 百 度 和 戴尔 等 都 
是 公司 长 期 合作 的 核心 客户 。 

“ 守 拙 出 奇 ,恒久 致远 ”， 中 恒 人 既 坚 守 自己 的 信念 ， 
也 善于 抓 住 时 代 机 遇 ， 依 托 自身 深厚 的 电力 行业 背景 ， 以 
及 跨 界 的 技术 优势 ， 公 司 通过 电力 信息 化 技术 和 电力 电子 
技术 的 有 效 互 联 ， 实 现 从 软件 和 设备 供应 商 向 智慧 能 源 综 
合 解决 方案 服务 商 的 升级 ， 逐 步 将 产业 重点 转向 能 源 互联 
网 ， 完 成 公司 跨 领域 的 产业 整合 。 

公司 一 直 以 来 ， 关 爱 员工 ， 共 享 成 长 ， 赢 得 员工 信赖 ; 
快速 响应 ， 做 精 做 强 ， 启 得 客户 认可 ; 积极 践 行 企业 公民 








































































































































































































































































































300306) 的 全 资 子 公司 ， 专 业 从 事 电磁 兼容 (EMC) & 电 
子 测量 仪器 的 研发 及 EMC 实验 室 整体 解决 方案 的 提供 ， 是 
国内 率先 独立 进行 全 系列 电磁 兼容 测试 仪器 研发 的 国家 重 
点 高 新 技术 企业 。 建 有 企业 院士 工作 站 、 博 士 后 工作 站 、 
省 企业 技术 中 心 和 省 研发 中 心 等 科研 平台 ， 并 多 次 承担 国 
家 高 技术 研究 发 展 计划 (863 计划 ) 课题 和 省 市 级 重大 科 
技 攻关 项 目 ， 拥 有 国内 外 发 明 专 利 30 余 项 。2013 年 被 评 为 
福布斯 潜力 上 市 公司 100 强 企 业 〈 排 名 第 四 ) 。 

经 过 多 年 的 技术 发 展 与 积累 ， 远 方 公司 的 EMC& 电子 
测量 仪器 已 远 销 全 球 70 多 个 国家 和 地 区 ， 应 用 于 LED 和 照 
明 、 家 用 电器 、 电 动工 具 、 低 压 电 器 、 医 疗 器 械 、 国 网 电 
力 、 通 信 、 广 播音 视频 、 汽 车 电子 、 军 工 等 领域 ， 客 户 包 
括 中 国 科学 院 、 中 国 计 量 院 (NIM) 、ETL 国际 认证 实验 
室 、 中 检 集 团 、 深 圳 计量 院 、 广 东 省 出 和 人 境 检验 检疫 局 、 
清华 大 学 、 浙 江 大 学 、 四 川 大 学 、philips、 三 星 、 松 下 、 西 
门 子 、 海 尔 、 美 的 、TCL 等 著名 国际 检测 认证 机 构 、 跨 国 
企业 、 研 究 所 及 高 校 。 
































































































































































































































杭州 中 恒 电 气 股份 有 限 公司 
@ | ZHONHEN 中 恒 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 国家 高 新 技术 产业 开发 区 东信 大 道 69 




















责任 ， 赢 得 社会 尊敬 。 
康 舒 电子 ( 东莞) 有 限 公 司 杭州 分 公司 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 八路 11 号 杭州 数字 
信息 产业 园 D 座 3 楼 

邮编 : 310030 

电话 : 0571-87997535 

传真 : 0571-87963179 

邮箱 : hr_ hz@ apitech. com. tw 

网 址 : www. acbel. com 

简介 : 

康 舒 电子 (东莞 ) 有限 公司 杭州 分 公司 创立 于 1981 

年 ， 一 直 谨 守 创 新 、 和 谐 和 超越 的 经 营 理念 ， 并 以 客户 满 

意 为 目的 行事 ， 经 过 持续 不 断 的 技术 创新 及 客户 开拓 ， 以 

昌 源 管理 技术 为 核心 的 康 舒 科技 已 成 为 众多 世界 一 级 大 厂 

的 主要 合作 伙伴 ， 并 进入 全 球 电源 供应 器 产业 的 领导 厂商 

之 列 。 

康 舒 科技 目前 以 中 国 台湾 为 全 球 研发 总 部 ， 在 中 国 大 

陆 、 美 国 及 马来西亚 等 地 亦 设 有 专业 研发 团队 。 近 年 来 ， 

康 舒 科技 有 感 于 地 球 暖 化 情形 日 益 显 著 ， 除 了 积极 改进 产 















































































































































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “699 ， 





品 设计 以 提高 电源 供应 器 产品 的 电 力 转 换 效率 ， 协助 客户 电话 : 0574-87354108 
的 终端 系统 节能 减 碳 外 ， 也 积极 投入 照明 、 能 源 及 电力 通 。 传真 : 0574-87131583 



























































































































































































































































































































































































































































讯 等 新 触角 ， 期 以 RE 发 展 出 整 邮箱 : csrsensor@ csrzic. com 
体 解 决 方案 。 网 址 : www. csrsensor. com 
杭州 分 公司 作为 康 舒 科技 的 车 用 电子 事业 处 ， 主 要 转 简介 : 

绕 电 动 汽 车 用 各 类 电源 开展 应 用 : 客户 遍及 整 车 厂 、 动 力 宁波 中 车 时 代 传 感 技 术 有 限 公 司 ( 原 株洲 电力 机 车 研 

电池 厂 及 国家 电网 等 ， 产 品 包括 车 载 产 品 、 非 车 载 产 品 和 ” ” 究 所 宁波 分 所 ， 以 下 简称 “中 车 宁波 时 代 传 感 ") 始 创 于 

动力 电池 的 管理 与 均衡 系统 等 。 公 司 为 优秀 人 才 搭 建 了 良 ”1990 年 ， 隶 属于 株洲 中 车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 (H 股 )， 

好 的 发 展 平台 ,在 这 里 ， 您 将 接触 到 业界 领先 的 技术 和 富 是 宁波 市 率先 成 建制 引进 两 家 部 属 科研 院 所 之 一 ，2006 年 

激情 的 工作 团队 。 6 月 更 名 为 宁波 南车 时 代 传 感 技术 有 限 公 司 ，2016 年 4 月 
更 名 位 宁波 中 车 时 代 传 感 技术 有 限 公司 。 

乐清 市 永茂 电源 有 限 公 司 公司 历经 20 多 年 的 发 展 ， 围 绕 行业 领先 的 测控 技术 业 
已 形成 三 大 产业 板块 ， 包括 以 电流 、 电 压 、 压 力 、 速 度 

fh 忒 哺 位 移 和 温度 为 主 的 传感器 产业 ; 以 站 台 屏 项 门 、 安 全 门 和 

es 车 辆 门 为 主 的 轨道 门 产业 ; 以 真空 集 便装 置 、 机 车 整体 卫 
生 间 、 污 物 (水 ) 后 处 理 装置 及 感应 卫生 洁具 为 主 的 环保 

地 址 : 浙江 省 乐清 市 大 林 工 业 园区 产业 。 产 品 出 口 欧洲 、 北 美 、 中 东 和 东南 亚 等 国家 和 地 区 ， 

邮编 : 325609 并 逐步 将 产品 应 用 领域 拓展 至 工业 和 民品 控制 领域 。 目 前 ， 

电话 : 0577-62216128 公司 已 成 为 中 国 南车 在 长 三 角 经 济 区 域 的 重要 产业 化 基地 

传真 : 0577-62122938 和 出 口 基地 。 

邮箱 : yongmaoinverter@ 163. com 

网 址 : www. power-ok. com 三 科 电 器 集团 有 限 公 司 





间 介 & — FN® 
乐清 市 永茂 电源 有 限 公司 创建 于 2008 年 ， 地 处 于 浙江 SAKO 三 科 
省 乐清 市 天 成 工业 区 ， 依 山 傍 水 ， 交 通 便利 ， 紧 舍 风景 和 地 址 : 浙江 省 乐清 市 经 济 开发 区 纬 十 一 路 258 号 三 科 科 技 
丽 的 旅游 胜地 一 一 雁荡 山 ， 与 开放 中 的 ; 加 
人 邮编 : 325600 
空 航天 、 国 防 、 交 通 、 科 研 机 构 及 大 中 型 厂矿 企业 等 领域 。 ” 电话: 0577-62666888 
公司 是 专业 从 事 正弦 波 道 变 电 源 、UPS 不 间断 电源 等 ”传真 : 0577-62666022 
产品 的 研发 、 生 产 、 销 售 及 服务 于 一 体 的 创新 型 科技 企业 。 ”邮箱 : sako@ sako. cn 
在 电源 产品 的 技术 研究 、 设 计 、 制 造 工艺 、 质 量 管理 和 售 。 网 址 : www. sako. cn 
前 售后 服务 等 方面 都 有 丰富 的 经 验 ， 是 国内 外 电源 产品 生 ”简介 1: 
产 的 重要 基地 ， 享 有 很 高 的 声誉 和 知名 度 。 三 科 电 器 集团 有 限 公 司 是 一 家 现代 化 的 专业 电源 制造 
公司 一 直 坚 持 “ 以 人 为 本 ”的 人 才 战 略 ， 吸 纳 了 具有 商 ， 创 办 于 1997 年 。 目 前 ， 已 拥有 深圳 、 杭 州 和 温州 三 大 




























































































































































































































































































































































































































































































经 验 丰富 的 工程 技术 人 员 和 专业 管理 人 才 ， 严 管理 、 高 技 。 制造 基地 ， 专 业 研 发 、 制 造 、 销 售 、 服 务 UPS、EPS、 稳 压 

术 、 先 进 的 生产 设备 及 完善 的 检测 手段 ， 生 产 高 品质 的 7 EE 源 、 变 频 器 、 直 流 电 源 屏 、LED 驱动 电源 和 光伏 发 电 系 

品 ， 提 供 优质 的 售后 服务 。 产 品 配套 国内 知名 企业 ， 并 成 统 等 系列 产品 ， 销 售 网 点 遍及 全 国 100 多 个 城市 、 全 球 30 

为 国外 著名 品牌 OEM a 扬 销 全 国 、 远 扬 海外 。 多 个 国家 和 地 区 ， 是 高 新 技术 企业 、 中 国电 源 学 会 理事 单 
公司 本 着 以 更 高 品质 的 产品 和 服务 ， 赢 得 客户 高 度 的 。 ”位 和 浙江 省 电源 学 会 理事 单位 。 

满意 为 宗 间 ， 依 靠 先进 的 现代 企业 管理 不 断 深化 企业 内 部 公司 先后 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 、IS014001 环 

改革 ， 全 面 推行 质量 保证 体系 。 提 高 产品 质量 ， 发 扬 “ 示 境 管理 体系 和 OHSMS28001 职业 健康 安全 管理 体系 等 国际 

















实 、 创 新 、 团 结 、 进 取 ” 的 精神 ， 秉 着 “不 断 为 顾客 创造 ”标准 管理 体系 认证 ， 主 要 产品 取得 了 35 产品 认证 、CQC 产 
价值 ， 为 社会 承担 责任 ”的 经 营 理念 ， 期 待 着 与 社会 各 界 ”部 闪 证 、CE 认证 和 ROHS 认证 等 ， 公 司 妨 终 坚持 日 主 研发 
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携手 共 进 ， 共 同 谱写 电源 事业 的 新 篇 章 。 的 创新 之 路 ， 目 前 已 荣获 70 多 项 国家 专利 。 
公司 坚持 “诚信 待人 、 踏 实 做 事 、 追 求 . ee 共同 成 
宁波 中 车 时 代 传 感 技 术 有 限 公 司 长 ”的 精神 ， 以 “ 致 广大 而 尽 精 微 ” 作 为 经 营 理念 ， 确立 
四 “为 投资 者 创造 回报 ， 为 用 户 创造 价值 ， i 
ED Ee 为 社会 创造 文明 ”的 使 命 观 。 在 保持 企业 健康 快速 发 展 的 
同时 ， 为 保护 民族 的 传统 文化 ， 集 团 斥 巨 资 兴建 了 企业 
地 址 : 浙江 省 宁波 市 江北 区 振 前 路 138 号 “三 科 非 物质 文化 博物 馆 ”， 收 藏 并 展示 了 国家 非 物 质 文化 
邮编 : 315021 遗产 一 一 黄杨 木雕 、 细 纹 刻 纸 等 优秀 作品 这 即 是 三 科 以 








700 .， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 








“传承 中 华文 化 ， 致 力 科技 创新 ， 共 建 活力 和 谐 ”企业 核心 
文化 完美 体现 。 

面 对 经 济 全 球 化 的 浪潮 ， 公 司 正 紧 紧 围绕 着 “专业 营 
销 、 专 业 研 发 、 专 业 制 造 ” 的 经 营 战略 ， 坚 定 地 朝 着 “ 打 
造 全 球 知名 电源 品牌 ”的 宏伟 目标 迈进 。 























温州 华 高 电气 有 限 公司 


HAGOE 






































地 址 : 浙江 省 温州 市 龙湾 区 状元 街道 横 街 工业 区 1 幢 18 号 
邮编 : 325011 
电话 : 0577-86509098 
传真 : 0577-86509068 
邮箱 : hagoe@ 163. com 
网 址 : www. hagoe. com 
简介 : 

温州 华 高 电气 有 限 公司 是 集 科 研 、 设 计 、 开 发 为 一 体 
的 高 新 技术 企业 。 公 司 下 设 华 高 电源 、 华 高 自动 化 。 公 司 
是 一 家 专业 从 事 电 力 操 作 电源 ( 直流 屏 )、 直 流通 信 电 源 、 

















高 频 整 流 模 块 、 模 块 化 逆 变 器 、 模 块 化 EPS 及 工业 定制 电 
源 研究 、 开 发 及 生产 的 公司 。 并 被 中 国电 源 学 会 纳 为 会 员 
单位 。 产 品 通 过 了 国家 权威 部 门 的 检测 检验 。 

企业 借助 不 断 创新 所 带 来 的 管理 、 技 术 整 合 优势 ， 以 
“高 技术 求 发 展 、 高 质量 求 信誉 ”作为 经 营 理 念 ， 努 力 进 
取 ， 以 一 片 至 诚 服务 于 客户 ， 以 高 质量 的 产品 奉献 给 社会 。 

“创新 科技 ， 服 务 社会 ， 立 足 中 华 ， 高 瞻 全 球 ” 为 公司 
发 展 方针 。 公 司 一 直 致 力 于 研发 力量 的 建设 ， 现 已 组 成 由 
硕士 及 国家 重点 大 学 优秀 本 科 生 组 成 的 研发 队伍 ， 和 凭借 高 
素质 研发 队伍 、 丰 富 的 现场 使 用 经 验 ， 开 发 出 电源 领域 新 
产品 及 污水 处 理 、 微 机 控制 ; 公司 管理 严格 按照 本 09001 : 
2000 及 现代 化 管理 模式 ， 从 元 器 件 的 采购 、 生 产 、 调 试 、 
销售 及 售后 等 已 形成 严格 、 严 谍 、 规 范 化 的 管理 程序 ， 从 
而 保证 了 公司 的 产品 品质 的 优异 性 ， 得 到 了 广大 客户 的 一 
致 好 评 。 
对 于 客户 在 使 用 产品 的 过 程 中 ， 公 司 有 完整 的 解决 方 
案 ， 售 前 的 答疑 、 售 中 的 指导 及 售后 的 技术 支持 与 服务 ， 
均 有 专业 工程 技术 人 员 负 责 ， 解 决 了 客户 的 后 顾 之 忧 ， 使 
客户 能 放心 使 用 。 

华 高 人 以 智慧 的 眼光 注视 着 未 来 ， 并 以 科技 创新 、 发 
展 高 新 技术 为 源 动力 ， 走 向 企业 今后 发 展 的 成 功 之 路 。 华 
高 人 的 目光 投向 地 界 ， 华 高 人 正 朝 者 美好 的 未 来 奋进 。 


微 信 公众 账号 : 华 高 直流 屏 
























































































































































































































































浙江 创 力 电子 股份 有 限 公 司 
® 

A 

Makepower 

地 址 : 浙江 省 温州 市 龙湾 区 高 新 技术 产业 园区 下 幢 2 楼 

邮编 : 325013 

电话 : 0577-86557922 











传真 : 0577-86557923 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 

作为 行业 领先 的 通信 应 用 系统 支持 服务 供应 
已 子 股份 有 限 公司 自 1996 年 成 立 以 来 ,长 期 专注 


gulitao@ makepower. cc 


WWW. makepower. CC 

































































生产 及 系统 整合 。 目 前 ， 公 司 是 一 家 集 科 、 工 、 
的 国家 高 新 技术 企业 。 创 业 十 余 载 ， 创 力 不 断 开 
拼搏 









































我 公司 生产 的 主要 产品 涵盖 了 一 个 物 联 网 综 
理 平台 和 四 个 系列 产品 ， 包 括 用 电量 管理 系统 、 











据 测 量 、 传 给、 设备 自控 、 信 息 技术 等 产品 的 设 i 


， 企 业 苗 壮 成 长 ， 产 品 涵盖 全 国 20 多 个 省 市 。 


商 ， 创 力 
于 各 类 数 
t、 开 发 、 








合 监 控 管 


全 已 了 
智能 门禁 
局 

















及 动力 环境 监测 系统 、 综 合 节 能 系统 和 卡通 系统 等 产品 。 








实现 了 “工业 化 "”、“ 信 息 化 ”的 融合 ， 为 节能 减 


























有 力 保障 。 我 公司 产品 广泛 应 用 于 通信 机 房 、 基 站 、 广 电 、 

















有 力 、 人 码头 、 企 业 和 校园 等 。 











排 提供 























公司 拥有 核心 研发 、 设 备 生产 线 ， 现 有 近 500 多 名 员 

















工 ， 属 于 国家 高 新 技术 企业 、 国 家 信息 产业 部 计 








算 机 信息 


系统 集成 三 级 资质 以 及 IS09001 质量 管理 体系 认证 企业 。 























创 力 坚持 以 一 流 的 技术 ， 优 质 的 产品 质量 ， 完 善 
务 来 满足 用 户 日 益 增 高 的 要 求 ， 坚 持 以 高 水 平 的 


























的 售后 服 
科技 产品 

















为 载体 ， 以 优质 的 售 前 、 售 后 为 纽带 ， 与 
局 面 。 




















浙江 海 利 普 电 子 科 技 有 限 公司 


EHoLp 


Member of the Dantoss Group 


丹佛 斯 成 员 企 业 
地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


浙江 海 利 普 电子 科技 有 限 公司 成 立 于 2001 年 











浙江 省 海盐 县 武 原 镇 新 桥 北 路 339 号 
314300 

0573-86169999 

0573-86158001 


xuliqun@ danfoss. com 





www. holip. com 








用 户 实现 “ 双 启 ” 


， 于 2005 














年 被 Danfoss 纳入 旗下 ， 成 为 其 全 资 子 公司 ， 丹 佛 大 








是 丹麦 

















跨国 工业 制造 公司 ， 创 立 于 1933 年 ， 丹 佛 





斯 以 推 











广 应 用 先 











进 的 制造 技术 ， 并 关注 节能 环保 而 闻名 于 世 ， 是 
调控 制 ， 供 热 和 水 控制 ， 以 及 传动 控制 等 领域 处 
先 地 位 的 产品 制造 商 和 服务 供应 商 。 

公司 共有 员工 600 余人 ， 是 一 家 集 研 发 、 生 
于 一 体 的 国家 高 新 技术 企业 ， 同 时 也 是 国内 一 家 























制冷 和 空 


于 世界 领 

















变频 研发 中 心 的 企业 ， 其 核心 产品 HLP 系列 变频 
应 用 于 纺织 、 
家 重点 新 产品 ”“ 国 家 火炬 计划 项 目 ”"”， 并 于 2004 
“浙江 省 名 有 牌 产品 ”、“ 国 内 具有 有 竞争 力 的 产品 ” 
是 国内 规模 较 大 的 变频 器 生产 厂家 之 一 。 

为 迎合 丹佛 斯 在 中 国 建立 第 二 家 乡 市 场 的 战 
依靠 丹佛 斯 的 强大 支持 ， 寻 求 高 速 发 展 。 更 加 巩 





































































































化 工 、 机 床 和 塑料 等 行业 ， 先 后 被 列 人 “ 国 











器 ,广泛 





年 被 授予 
， 同 时 也 





略 ， 公 司 
固 公 司 在 





第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “701. 








国产 变频 器 领域 的 领先 地 位 ， 同 时 逐渐 成 为 丹佛 斯 旗下 的 
传动 控制 部 在 亚太 地 区 的 制造 和 物流 中 心 。 

















浙江 宏 胜 光电 科技 有 限 公 司 


f°/ DSGD 
宏 胜 光电 


地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 镇 柳 黄 路 2285 号 5 楼 
邮编 : 325604 

电话 : 0577-61676211 

传真 : 0577-61676212 

邮箱 : 9029226@ qq. com 

网 址 : http: //hosgd. 1688. com 

简介 : 
浙江 宏 胜 光电 科技 有 限 公司 创立 于 2010 年 3 月 ， 是 一 
家 集 开 发 、 设 计 、 和 生产、 销售 和 服务 于 一 体 的 高 科技 专业 
化 电源 制造 企业 。 

公司 重视 人 才 的 培养 与 引进 ， 以 人 为 本 的 理念 ， 拥 有 
一 批 高 素质 专业 人 才 。 公 司 有 员工 200 余人 ， 其 中 高 级 技 
术 人 员 10 多 人 ,专业 管理 人 员 20 余人 ， 质 检 人 员 10 余人 ; 
年 产量 达 200 多 万 台电 源 ， 厂 房 面积 3 000 余 m ; 公司 注 
册 资 金 1 020 万 元 ， 是 国内 规模 较 大 的 开关 电源 专业 制造 企 
业 。 































































































公司 以 产品 质量 为 方针 ， 注 重 产品 的 研发 ， 技 术 的 更 
新 ;同时 公司 引进 全 自动 插件 机 、 自 动 化 生产 流水 线 ， 采 
用 精确 完善 的 检测 设备 ， 筛 选 优 质 的 进口 电子 元 件 ; 产品 
经 过 100% 烧 机 老化 、 耐 压 检测 ， 合 格 率 高 达 99% 以 上 ， 
通过 先进 的 管理 和 流程 ， 铸 就 高 品质 的 电源 产品 。 

公司 主要 产品 : 防水 电源 、 防 雨 电源 、AC-DC 单 组 、 
多 组 开关 电源 、 超 薄型 、 小 体积 、 导 轨 型 、 大 功率 开关 电 
源 、DC-DC 开关 电源 、 充 电 开 关 电 源 、 适 配器 开关 电源 、 
逆 变 器 开关 电源 等 上 千 种 电源 规格 产品 。 另 外 ， 公 司 可 快 
速 开发 各 种 非 标 电源 及 特殊 定做 规格 电源 产品 ， 来 满足 客 
户 对 不 同 产 品 的 需要 。 产 品 广泛 应 用 于 LED 亮 化 工程 、 
LED 显示 屏 、 监 控 设 备 、 医 疗 设备 、 工 控 自 动 化 、 电 力 通 
信 等 领域 。 

企业 宗旨 : 服务 员工 、 服 务 顾 客 、 服 务 社会 。 

企业 方针 : 技术 创新 ; 质量 创新 ， 服 务 创新 。 

本 公司 竭诚 欢迎 各 界 朋友 前 来 考察 ， 洽 谈 ， 合 作 ， 共 
发 展 ! 
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浙江 省 海宁 市 海 整整 流 器 有 限 公司 
地 址 : 浙江 省 海宁 市 庆 云 庆 建 路 9 号 
邮编 : 314416 
电话 : 0573-87788141 
传真 : 0573-87788695 
简介 : 

公司 前 身 创 办 于 1994 年 6 月 的 浙江 省 海宁 市 整流 器 厂 。 
近 40 年 来 获 浙大 ， 上 海 电 科 所 等 大 专 院 校 ， 科 研究 院 所 畏 
育 ， 实 现 校 企 联 盟 。 目 前 ， 高 频 开关 电源 、 可 控 电源 和 脉冲 
电源 ， 都 已 实现 了 标准 化 ， 微 机 化 、 系 列 化 。 设 计 创造 的 系 






















































































列 直 流 电源 最 大 输出 额定 电流 为 30 000A， 最 高 输出 额定 电 
压 为 600 V。 实 现 PC 控制 换 向 时 间 、 电 流 和 电压 等 有 关 参 
数 。 并 记录 打印 。 系 列 脉冲 电源 最 高 额定 电压 为 400 Y， 最 
大 额定 电流 为 1 000 A。 分 单 脉冲 、 双 脉冲 两 种 。 

公司 资信 等 级 AAA。 购 买 直流 或 脉冲 电源 ， 请 认证 
“ 海 整 ”商标 。 















































浙江 腾腾 电气 有 限 公 司 


TTN ELECTRIC 
地 址 : 浙江 省 温州 市 鹿城 轻 工 产业 园区 创 达 路 28 号 
邮编 : 325019 
电话 : 0577-56968888 
传真 : 0577-56556999 
邮箱 : hr@ ttnpower. com 











网 址 : www. tinglang. cn www. ttnpower. com 
简介 : 

浙江 腾腾 电气 有 限 公司 系 国家 高 新 技术 企业 、 浙 江 省 
科技 型 中 小 型 企业 、 浙 江 省 企业 技术 研究 开发 中 心 和 浙江 
省 专利 示范 企业 ， 是 中 国电 源 学 会 会 员 单位 、 中 国电 器 工 
业 协 会 会 员 单位 。 公 司 成 立 于 1994 年 ， 是 一 家 集 研 发 、 生 
产 和 销售 各 种 规格 光伏 离 网 发 电 系统 、 智 能 交 直 流 稳 压 电 
源 、UPS、EPS、 智 能 家 居 和 电脑 万 年 历 等 产品 为 一 体 的 现 
代 化 电气 行业 撼 楚 。 在 公司 100 多 类 1 000 余 种 研发 产品 
中 ， 共 履 盖 家 庭 、 工 业 、 农 业 、 消 防 、 通 信和 医疗 等 诸多 
领域 ， 销 售 网 点 500 多 处 遍及 全 国 各 地 ， 办 事 机 构 延 伸 到 
莫斯科 、 法 兰 克 福 、 洛 杉 矶 、 迪 拜 和 拉 各 斯 等 国际 大 都 市 ， 
产品 畅销 全 球 50 多 个 国家 和 地 区 。 有 目前， 新 研发 的 3 D 打 
印 设备 即将 投产 ， 产 品系 列 包含 从 单 头 单 色 打 印 到 多 头 多 
色 打 印 ， 材 质 包 含 打印 塑料 及 打印 金属 ; GPRS 智能 路 灯 控 
制 系统 ， 通 过 网 络 控制 调节 ， 为 现在 普遍 使 用 的 路 灯 系 统 
节省 40% 以 上 的 电能 ; IGBT 智能 高 频 电 子 式 稳 压 电源 产品 
为 各 领域 高 、 精 、 尖 设备 的 必 备 配套 产品 ， 此 项 科技 产品 
的 研发 成 功 将 是 国际 上 高 端 电源 产品 中 的 一 次 革命 ;此 外 ， 
公司 正在 与 西北 工业 大 学 合作 研发 的 大 功率 激光 电源 、 何 
服 电动 机 等 等 高 科技 系列 产品 。 

























































































































































































































































































浙江 西 奥 根 电气 有 限 公司 
SIGA 
西 熏 根 
地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 镇 新 光大 道 26-28 号 
邮编 : 325604 
电话 : 0577-62798358 
传真 : 0577-62790118 
邮箱 : chinasiga@ chinasiga. com 
网 址 : www. chinasiga. com 
简介 : 
浙江 西 奥 根 电 气 有 限 公 司 ， 创 建 于 1994 年 9 月 ,坐落 
于 乐清 市 柳 市 镇 新 光 工 业 园区 新 光大 道 28 号 ， 注 册 资 金 
800 万 元 ， 现 有 员工 120 多 人 ， 其 中 科技 人 员 20 多 人 , 厂 




































































:702 ， 中国 电源 行业 年 鉴 2016 








房 面 














积 6 000 m*，2010 年 创 产 值 近 2 000 万 元 ， 出 口 创汇 





40，31 万 美元 。 


大 功 
制 变 





源 类 
生产 久 





国际 





四 二 网 
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格 








电机 、 





公司 以 生产 稳 压 器 《交流 稳 压 器 、 精 密 净 化 稳 压 器 、 
率 稳 压 器 和 微电脑 无 触 点 大 功率 稳 压 器 ) 、 变 压 器 〈 控 
压 器 、 干 式 变压器 和 油 浸 变 压 器 ) 、 自 耦 式 启 动 器 、 充 
逆 变 器 、UPS 不 间断 电源 和 EPS 消防 应 急电 源 等 电 
产品 为 主 ， 其 它 电器 产品 为 辅 , 集 产品 设计 、 开 发 和 
吕 易 为 一 体 的 国内 先进 企业 ， 公 司 为 “中 国电 源 学 会 
国内 贸易 部 批准 《家 用 交流 自动 调 压 器 》 专 业 委 













































































员 
公司 管理 制度 健全 ，2004 年 7 月 顺利 通过 了 IS09001 
质量 体系 认证 ，2006 年 6 月 通过 了 国家 公安 消防 












































“CCC” 质 量 体 系 认证 。 公 司 技术 力量 雄厚 ， 积 极 创新 ， 质 


























流 ， 拥 有 多 项 国家 专利 证 书 ， 国 家 电力 电子 检测 中 心 
证 书 ， 电 工 产品 安全 认证 ，SICA 西 奥 根 列 产品 已 经 成 
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品 
为 电 














源 行 业 知 省 品牌 。 
公司 拥有 自 营 进 出 口 权 , 积极 开展 国际 化 经 营 ， 组 建 


























本 国 
十 几 
率 不 


易 会 ” 


乐清 
明星 





际 营 销 网 络 ， 产 品 远 销 欧美 、 中 东 、 东 南亚 和 非洲 等 
个 国家 和 地 区 。 公 司 知名 度 不 断 提高 ， 国 际 市 场 占有 
断 扩大 ， 每 年 参加 “广交会 ”和 上 海 举 办 的 “华东 交 
等 。 产 品质 量 深 受 国内 外 用 户 和 客商 的 好 评 。 

公司 所 取得 的 成 绩 也 得 到 了 上 级 政府 的 肯定 ， 先 后 被 
市 政府 和 部 门 授 予 “ 文 明 私 营 企 业 、 先 进 私营 企业 、 
企业 、 诚 信和 民营 企业 、 重 合同 守信 用 单位 、 稳 压 电 源 




































































专家 
产品 


多 年 


业 。 


进 ， 
浙江 
全 球 
追求 





























和 中 国 EPS 应 急电 源 十 强 企 业 。2016 年 9 月 荣获 中 国 
质量 协会 产品 质量 “AAA” 级 证 书 等 光荣 称号 。 连 续 














被 中 国 农业 银行 浙江 省 分 行 评 为 “AAA” 级 信用 企 














公司 坚持 以 科技 为 先导 ， 以 客户 需求 为 重点 ， 不 断 改 
努力 提高 产品 质量 。 以 人 力 资 源 为 第 一 要 素 ， 先 后 与 
大 学 、 重 庆 大 学 建立 了 长 期 研发 合作 关系 。 面 对 经 济 
化 、 市 场 信息 化 的 挑战 ， 西 奥 根 人 将 以 “改善 电源 ， 
无 止境 ”为 目标 而 努力 奋斗 !!1 

































































浙江 宇 光照 明科 技 有 限 公 司 


(2) 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 





浙江 省 绍兴 市 柯 桥 区 平水 镇 会 移 村 工业 集聚 
312051 

0575-85739999 

0575-85730969 


info@ universelite. com 


x 





www. uvlte. com 


简介 : 


浙江 宇 光 照明 科技 有 限 公 司 (UNIVERSELITE CO.， 





LTD. 

















面积 约 50 亩 ， 











) 是 一 家 专业 生产 照明 产品 的 科技 型 企业 。 公 司 占 地 














发 展 快 的 稳健 型 企业 。 








建筑 面积 30 000 m”， 注 册 资 金 568 万 美元 ， 
总 投资 1 080 万 美元 。 现 有 员工 300 余人 ， 其 中 具有 中 高 职 
称 人 员 50 多 人 。 公 司 秉承 “诚实 守信 ， 品 质 为 先 ， 客 户 至 
上 ， 持 续 发 展 ” 的 经 营 理念 ， 是 一 
务 优 、 

浙江 宇 光 照明 科 











家 重 品质 、 守 诚信 、 服 


技 有 限 公 司 是 研究 和 制造 绿色 环保 电 





光源 产品 的 专业 厂家 ， 专 注 于 生产 无 极 灯 、HID 气体 放电 


灯 及 LED 等 三 大 系列 产品 。 宇 光照 明 是 国家 重点 扶持 高 新 
技术 企业 、 浙 江 省 省 科技 型 企业 、 
范 企业 、 浙 江 省 创新 型 中 小 企业 、 
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浙江 省 清洁 生产 试点 示 
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长 单位 、 复 旦 大 学 教育 科研 实验 下 
草 单 位 。 公 司 拥有 强大 的 技术 研发 团队 与 实力 ,设立 了 守 














中 国 无 极 灯 联盟 副 理事 
地 和 无 极 灯 国 家 标准 起 
































光照 明 省 级 高 新 技术 企业 研究 开发 中 心 ， 每 年 均 有 几 十 项 
创新 技术 获得 国家 专利 。 公 司 通 过 1S09001 一 2008、 
1SO14000 管理 体系 认证 ; 产品 符合 CCC、CE、FCC、CB 和 


UL 等 认证 。 
美好 灯光 、 美 好 世界 ， 宇 光照 明 将 专注 于 照明 领域 ， 


服务 于 全 球 照 明 事业 ， 为 人 类 创造 更 加 美好 的 明天 而 不 懈 























努力 。 


浙江 正泰 电源 电器 有 限 公 司 


ChNT 


浙江 省 温州 经 济 技术 开发 区 滨海 2 道 318 号 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


浙江 正泰 电源 电器 


阳 能 》 
开关 


大 的 





325000 
0577-86800767 
0577-86800726 
wwb@ chint. com 


www. chint-e. com 

































































电源 电器 生产 供应 商 之 一 。 




















公司 通过 自主 研发 等 途径 ， 不 断 加 快 现 有 产品 的 更 新 
































j 限 公司 专业 从 事 低 压 变压器 、 太 
伏 逆 变 电 网 变压器 、 电 抗 器 、 调 压 器 、 稳 压 电源 、 
电源 、 互 感 器 、 起 动 器 、 频 敏 变阻器 、 电 力 保 护 继 电 
器 和 漏电 保护 器 的 研发 和 生产 ， 产 品 达 70 多 个 系 多 
多 种 规格 。 公 司 属 “ 浙江 省 高 新 技术 企业 ， 是 国内 规模 较 








| ，7 000 




















换代 及 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 的 研究 和 运用 ， 共 获得 各 
类 专利 60 多 项 。 正 泰 牌 变压器 获 浙江 省 名 牌 产品 ， 正 泰 牌 
互感 器 获 温 州 市 名 牌 产 品 。 


公司 在 行业 
ISO14001 环境 管理 体系 认 
管理 体系 认证 。 需 强制 性 认 训 


















































产品 通过 了 国内 CQC、 欧 共 体 CE、 
斯 PCT 等 认证 ,产品 远 销 亚洲 、 非 洲 、 美 洲 、 欧 洲 和 中 东 















































等 30 多 个 国家 和 地 区 。 





内 率先 通过 了 ISO9001 质量 管理 体系 认证 、 
FE 和 OHSAS18001 职业 健康 安全 
E 产 品 全 部 通过 3C 认证 ， 部 分 




















凯 码 〈KEMA ) 和 俄 罗 








第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 703 . 
山东 省 
海湾 电子 (山东 ) 有 限 公 司 Ce 急电 源 、 动 力 型 应 、 快 速 切 换 型 应 急电 


GULF SEMI 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 





山东 省 济南 市 高 新 技术 开发 区 孙 村 片区 科 远 路 1659 
号 

250104 

0531-83130301 

0531-83130303 


mk _ king@ gulfsemi. com 


www. gulfsemi. com 


简介 : 


海湾 电子 (山东) 有 限 公司 (GULF) 是 以 专业 玻璃 钝 











化 及 玻 球 封装 技术 ,提供 电子 照明 、LED 照明 、LCD 电源 


供应 器 、 工 





件 i: 
sung、 


等 )。 


10 多 年 来 直接 服务 于 








业 类 电源 、 仪 器 仪表 等 业界 广泛 使 用 的 整流 器 
各 领域 的 国际 知名 公司 (Sam- 
GE、 Emerson、Delta、Panasonic 和 Sharp 











Philips 、 











长 期 以 来 ， 公 司 依托 二 极 管 先进 的 玻璃 球 钝 化 工艺 技 





术 , 已 完整 开发 了 PHILIPS 原 BYV、BYM 和 BYT 等 系列 产 
品 ， 满 足 业 界 对 高 性 能 ， 高 可 靠 性 产品 的 需求 ; 海湾 电子 
近年 来 又 相继 引进 了 外 延 、 玻 璃 钝 化 技术 ， 已 替代 原 SAN- 


KEN、 
满足 业界 对 高 频率 、 低 VF 和 高 效 整流 的 需求 ; 

















ON SEMI、TOSHIBA 和 IR 等 知名 公司 的 系列 产品 ， 
海湾 电子 还 



































大 量 开 发 了 肖 特 基 ， 高 性 能 桥 堆 等 系列 产品 ， 满 足 各 个 领 
域 的 整流 方案 。 


济南 朗 瑞 电 气 有 限 公 司 


《2 


LANGRUI 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


山东 省 济南 市 历 城区 花园 路 35 号 
250000 
0531-55711025/26/27/28/29 
0531-55711026 

sdlangrui@ 126. com 





www. sdlangrui. com 


简介 : 


济南 朗 瑞 电 气 有 限 公 




















司 是 一 家 专业 设计 研发 、 生 产销 



































售 各 类 
电气 系统 集成 设备 的 山东 省 高 新 技术 企业 ， 是 国内 外 一 流 





E 用 、 工 业 用 和 民用 高 性 能 交 直 流 电源 产品 及 电力 
































术 、 


行业 专用 UPS、 电 力 专用 UPS 电源 、 船 舶 岸 电 
电源 、 





的 电源 行业 系统 解决 方案 及 产品 提供 商 。 
公司 以 市 场 需求 为 导向 ， 以 技术 创新 为 宗旨 ， 
研发 资源 及 企业 追求 创新 








与 高 校 
LE 念 相 结 合 ， 不 断 探索 开发 新 技 





























新 产品 。 主 要 产品 有 交流 变频 电源 、 稳 压 稳 频 电源 、 





























电源 、 直 流 
通信 、 机 车 、 光 伏 、 风 力 发 电 专 用 逆 变 电源 、 








电力 、 






































、 消 防 跑 散 指示 系统 、 航 空 0 Hz 中 频 电 源 、 
36V/1 000 Hz 中 频 电 源 、 军 用 逆 变 电源 、270 V 直流 电源 和 
28.5 V 直流 电源 以 及 根据 用 户 需求 特殊 订 制 产品 。 产 品 ) 
泛 应 用 于 航空 航天 领域 、 飞 机 船舶 制造 与 维修 、 家 电 电子 
制造 、 电 机 测试 、 电 力 通信 、 高 低压 配 电 、 铁 路 机 车 、 医 
疗 器 械 、 新 能 源 以 及 国家 机 关 和 科研 院 所 等 ， 获 得 众多 客 
户 认可 并 取得 长 期 的 信赖 与 认可 。 

公司 致力 于 正规 化 管理 ， 标 准 化 生产 ， 规 范 化 操作 ， 
拥有 完善 的 检测 设备 ， 确 保 产 品质 量 ， 秉 承 “ 技 术 创 新 、 
品牌 优良 、 服 务 完善 ”的 企业 价值 理念 ， 注 重 公司 长 远 发 
展 ， 并 以 开放 的 心态 ， 灵 活 的 经 营 模式 和 真诚 负责 的 态度 
为 新 老 用 户 长 期 优质 服务 。 

“科技 创新 、 技 术 领 先 ， 为 用 户 提 供 可 靠 、 高 效 、 绿 
色 、 安 全 的 电源 产品 ”是 朗 瑞 电气 永远 的 追求 ， 朗 瑞 电气 
将 凭借 充满 活力 的 企业 文化 、 高 素质 的 人 才 、 一 流 的 设备 、 
先进 的 技术 和 管理 ， 更 充分 、 更 完美 地 服务 社会 ， 专 业 守 
护 ， 成 就 用 户 价值 。 




































































































































































































































































临沂 翌 通 新 能 源 科技 有 限 公司 


GS 


旦 通 新 能 源 
地 址 : 山东 省 临沂 
邮编 : 276000 
电话 : 0539-7109391 
传真 : 0539-7109391 
邮箱 : wsc76821@ 163. com 
网 址 : www. ytxny. cn 
简介 : 

临沂 昱 通 新 能 源 科技 有 限 公司 是 以 生产 电子 变压器 、 
滤波 器 、 电 感 和 锰 锌 软 磁 铁 氧 2 
品 主要 应 用 于 家 电 、 通 信 、 绿 色 照 明 、 汽 车 电子 和 太阳 能 
等 领域 。 


i 新 区 新 华 路 中 段 








lI 
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青岛 航天 半导体 研究 所 有 限 公司 


CE@src 


地 址 : 山东 省 青岛 市 
邮编 : 266071 

电话 : 0532-85718548 
传真 : 0532-85718548 
邮箱 : qsi@ qdsri. com 
网 址 : 
简介 : 


青岛 航天 半导体 研究 所 有 限 公 司 ， 原 创建 于 1965 年 的 


福州 北 路 10 号 





www. qdsri. com 








“ 704 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 











青岛 半导体 研究 所 ，2011 年 年 底 ， 青 岛 市 国资 委 与 中 国航 















































天 科 工 集团 对 其 进行 了 重组 ， 性 质 为 全 资 国有 。 

公司 现 有 职工 310 人 ， 占 地 面积 9 550m ， 拥 有 11 000 
m 的 工业 厂房 〈 含 净化 厂房 2 000m*) 和 3 600 m 的 科研 
办 公 综 合 楼 。 公 司 是 我 国 高 可 靠 电子 元 器 件 研 究 与 生产 定 
点 单位 ， 为 国家 重点 工程 承担 配套 研制 生产 任务 已 有 50 年 
的 历史 , 产品 主要 用 于 航空 、 航 天 、 兵 器 、 船 舶 、 电 子 、 
石油 和 工业 控制 等 领域 。 

公司 通过 了 GJB9001A 一 2001 质量 管理 体系 认证 ， 被 认 
定 为 “高 新 技术 企业 ”“ 青 岛 市 企业 技术 中 心 ”等 。 厚 膜 
混合 集成 电路 生产 线 年 生产 能 力 为 5 万 只 ; 微 电 路 模块 
(SMT) 生产 线 年 生产 能 力 为 5 万 只 ; 电力 电子 器 件 生 产 线 
年 生产 能 力 为 50 万 只 。 
1) 信号 变换 类 混合 集成 电路 产品 : (VAF、LF、F/V、 
V/A1、CAV) 转换 器 、 滤 波 器 、 加 速度 计 伺 服 电路 、 陀 螺 解 
调 电 路 、 单 片 集成 电路 和 运算 放大 器 等 。 
2) 电源 功率 类 产品 : 中 小 功率 DCZDC、DCZAC 和 高 
低压 电源 模块 ; Interpoint 、Victor 兼容 产品 ; 二 三 相 陀螺 电 
源 、 功 率 模块 和 尖峰 浪 涌 抑制 器 等 。 

3) 电力 电子 类 产品 : 中 小 功率 整流 器 件 、 品 闸 管 、 
MOSFET 功率 器 件 、 晶 体 管 、IGBT 模块 和 固态 继电器 等 。 

4) 压力 、 振 动 和 温度 传感器 等 。 
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青岛 晶 讲 伟业 高 磁 材料 科技 有 限 公司 
WE 一 

到 下 ” 书 攻 伟业 

J 及 WY 青岛 时 讲 伟 业 育 磁 材料 科技 有 限 公司 


地 址 : 山东 省 青岛 市 李 沧 区 金水 路 1057 号 
邮编 : 266000 
电话 : 0532-80930595 
传真 : 0532-87658828 
邮箱 : 1664729055@ qq. com 
网 址 : www. jingxinweiye. com 
简介 : 
创立 于 2009 年 的 青岛 唱 奢 伟业 高 磁 材 料 科技 有 限 公 司 
坐落 于 美丽 的 滨海 城市 一 一 青岛 ， 是 一 家 集 科 研 、 开 发 、 
销售 和 服务 为 一 体 的 高 科技 企业 。 从 最 初 非 唱 带 材 剪 切 和 
直 喷 带 材 ， 发 展 到 现在 的 各 类 非 唱 磁 芯 、 非 唱 电 感 另 、 非 







































































唱 电 抗 器 、 变 压 需 、 逆 变 电 源 和 UPS 不 间断 电源 的 生产 ， 
已 达到 质 的 飞跃 。 
公司 拥有 雄厚 的 技术 力量 ， 先 进 的 检测 设备 ， 专 业 的 

















A 


研发 队伍 。 公 司 的 非 晶 、 纳 米 品 材料 及 其 衍生 品 广泛 服务 
于 航空 航天 、 信 息 通信 、 电 力 电 子 、 治 金 机 械 和 能 源 交 通 
等 领域 。 非 晶 产 品 具 有 损耗 低 ， 寿 命 长 ， 性 价 比 高 的 优点 ， 
可 取代 传统 硅钢 片 、 铁 氧 体 等 材料 ， 性 能 大 大 提高 ， 是 国 
家 大 力 扶持 的 高 科技 技术 产品 。 

企业 的 宗旨 是 科技 先导 ， 产 品 创新 ， 信 誉 至 上 ， 
保障 。 










































































质量 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


青岛 威 控 电气 有 限 公 司 ， 


青岛 威 控 电 气 有 限 公司 








山东 省 青岛 即墨 市 天 山 三 路 4 和 2 号 
266200 

0532-82530096 
0532-82530096-3008 


wenjuan. miao@ veccon. com. cn 





WWW. Veccon. Com. cn 

















墨 市 大 信和 镇 天 山 三 路 42 号 ， 是 国家 高 新 技术 企业 、 
大 功率 变频 器 工程 研究 中 心 、 
人 研发 中 心 、 





青岛 市 矿 用 防爆 变频 
青岛 市 市 企业 技术 中 心 、 青 岛 市 智能 微 









































工作 站 和 青岛 市 “ 专 精 特 新 ”示范 企业 ， 并 通过 


ISO9001 
远 ” 的 发 展 理念 ， 








质量 体系 认证 。 公 司 始终 坚持 “ 践 行 良知 ， 
致力 于 成 为 行业 领先 ， 受 人 尊重 


























始 创 于 2006 年 ， 位 于 青岛 即 


青岛 市 
器 技术 
网 专家 
恒 以 致 
的 高 效 











能 源 管理 企业 ， 力 求 为 客户 提供 先进 的 产品 与 优质 的 服务 。 


公司 主 营 煤 矿 


PCS。 














用 隔 爆 变频 器 、 智 能 微 网 系统 








矿 用 隔 爆 变频 器 是 将 煤炭 从 井下 运输 到 地 面 的 





备 之 一 ， 




















和 储 能 


核心 装 


目前 市 场 份额 在 国内 同行 业 处 于 领先 地 位 。 公 司 





新 研发 的 3 300 VA、C 系列 矿 用 三 电 平 变频 器 ， 是 


率先 研发 并 投入 现场 使 























经 信 委 专家 联合 鉴定 ， 性 能 已 达到 国际 先进 水 平 ， 


辐 村 < 








ABB 等 跨国 公司 产品 。 
能 微 网 系统 、 储 能 PCS， 主 要 用 于 风力 和 光 


























知 
合 | 
外 


再 生 能 源 发 电 系统 ， 对 于 改善 可 再 生 能 源 发 





在 国内 





用 的 煤矿 生产 核心 设备 。 经 科技 局 、 


比肩 西 


伏 等 可 



































发 




















之 电 稳 定性 具有 于 
的 研究 热点 之 一 。 公 司 ] 
的 所 全 钒 液 流 
































电池 系统 ， 














EE 质量， 提升 
要 的 意义 ， 是 目前 全 球 有 关 新 能 源 利用 
比 类 产品 已 运用 于 中 科 院 大 连 化 物 
国家 电网 辽宁 省 电力 科学 院 智能 
微 网 系统 等 ， 并 已 获得 国家 科技 部 中 小 企业 创新 基金 


全 扶持。 








“以 人 为 本 ， 管 理 规范 ， 专 业 敬 业 ， 预 防 为 主 ， 











新 ， 永 续 经 营 ” 





























现 。 公 司 坚持 企业 效益 与 社 








开拓 创 


是 公司 的 最 高 运营 准则 。 从 客户 的 价值 实 


现 出 发 ， 遵 循 价值 管理 的 规律 ， 打 造 与 客户 一 体 的 价值 管 
理 链条 ， 是 公司 对 “ 践 行 良知 、 恒 以 致 和 ”宗旨 的 具体 实 





























推动 企业 和 行业 的 健康 发 展 。 


青岛 云 路 新 能 源 科 技 有 限 公司 


外 


QDYL 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


青岛 云 路 新 能 源 科技 


月 


山东 省 青岛 市 即墨 兰 村 火车 站 西 
266232 

0532-82599910 

0532-82593000 


kaifa-ht@ yunlu. com. cn 





www. yunlu. com. cn 














限 公 司 成 立 于 1996 年 ， 





会 效益 并 重 ， 携 手 同 行 ， 共 同 


前 身 是 


第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 705 . 








青岛 云 路 电气 有 限 公 司 ， 自 2008 年 起 成 为 中 航 黎 明 与 云 路 
电气 合作 的 央企 控股 企业 。 是 专业 生产 微波 炉 用 高 压 电源 
变压器 ， 变 频 空调 电抗 器 、PFC 电感 及 共 模 电感 ， 医 疗 器 
械 专 用 变压器 ， 电 梯 专 用 变压器 ， 工 业 微波 炉 专 用 变压器 ， 
UPS 电源 专用 线性 变压器 ， 风 力 发 电机 专用 变压器 和 电抗 
器 等 产品 。 微 波 炉 变压器 产量 居 世 界 前 三 名 、 占 份额 20% 、 
变频 空调 电抗 器 产量 连续 8 年 排名 世界 前 列 、 占 份额 40% 。 
2014 年 起 青岛 云 路 已 开始 为 汽车 充电 桩 提供 器 件 及 方案 设 
计 。 为 了 将 企业 做 大 做 强 ， 公司 从 2008 年 开始 研制 高 科技 
产品 非 晶 带 材 ， 依 托 中 航 工 业 技术 和 品牌 优势 ， 已 形成 了 
千 吨 级 生产 能 





























































































































山东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公 司 


2 
™. 


和 时 禄 涯 \ 








LASERPWR 
地 址 : 山东 省 济南 市 高 新 区 颖 秀 路 知 慧 大 厦 
邮编 : 250003 


电话 : 0531-88190005 
传真 : 0531-88190005-814 
邮箱 : 123755472@ qq. com 
网 址 : www. laserpwr. com 
简介 : 

山东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公司 前 身 是 济南 宏 源 
气 有 限 公 司 ， 于 2001 年 在 济南 市 解放 路 成 立 ， 是 一 家 专 】 
从 事 电源 设备 的 开发 、 设 计 、 生 产 和 销售 ， 并 为 客户 提 
技术 咨询 、 培 训 、 安 装 和 维修 等 售 前 、 售 后 服务 的 高 新 
术 企业 。 公 司 下 辖 全 资 子 公司 两 家 ， 分 公司 一 家 ， 拥 有 总 
资产 近 1 亿 元 ， 员 工 60 余人 ， 年 生产 各 类 电源 5 万 多 台 
套 。 公 司 于 2015 年 9 月 30 日 在 全 国 中 小 企业 股 转 系统 上 
市 ， 股 票 代码 为 833611 。 

公司 主要 产品 为 激光 电源 ， 系 综合 利用 激光 器 放电 特 
性 和 电气 电子 信息 技术 的 集成 创新 供电 产品 及 解决 方案 ， 
包括 气体 激光 电源 〈 如 CO, 、 氨 氛 和 C0 等 ) 、 固 体 激 光驱 
动 电源 (如 半导体 、YAG 等 ) 、 步 进 电机 驱动 一 体 电源 、 
压 电 源 、 开 关 电 源 以 及 其 他 特种 电源 一 体 化 解决 方案 。 
制 化 、 智 能 化 、 安 全 性 和 稳定 性 是 公司 产品 的 主要 特点 。 
公司 通过 15 年 持续 的 研发 投入 ， 不 断 提 升 创新 能 力 的 
同时 ， 和 凭借 在 行业 内 领先 地 位 和 技术 优势 ， 积 极 参与 各 种 
学 术 研 讨 。 申 请 并 授权 了 多 项 专利 ， 并 先后 获得 ISO9001 
质量 体系 认证 、 欧 盟国 家 CE 认证 等 。 

多 年 来 ， 公 司 坚持 “以 客 为 主 ， 甘 当 配角 ; 竭诚 服务 ， 
精益 求 精 ”的 经 营 宗旨 ， 视 质量 为 生命 ,诚意 接受 广大 用 
户 的 监督 ， 并 真诚 希望 能 够 成 为 您 事业 成 功 的 助手 。 
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山东 山大 华 天 科技 集团 股份 有 限 公 司 


HOTEAM 山 大 华 天 











地 址 : 山东 省 济南 市 千 佛 山路 5 号 华 天 大 厦 
邮编 : 250061 

电话 : 0531-82959900 82670000 

传真 : 0531-82952200 

邮箱 : huatianwth@ 126. com 


网 址 : www. huatian. com. cn 





简介 : 

山大 华 天 科技 集团 股份 有 限 公 司 创立 于 1991 年 ，2000 
年 改制 为 由 山东 大 学 产业 集团 控股 的 股份 制 企 业 ， 注 册 资 
本 6 000 万 元 ， 正式 职工 500 余人 。 

公司 依托 山东 大 学 的 人 才 和 技术 优势 ， 致 力 于 电力 电 
子 产品 的 开发 、 制 造 、 销 售 与 服务 ， 主 导 产 品 包括 有 源 电 
力 滤波 器 、 静 止 同步 补偿 器 、 高 速 动 态 消 谐 无 功 补偿 器 、 
应 急电 源 和 稳 压 电源 等 ; 公司 是 国家 重点 高 新 技术 企业 ， 
并 拥有 省 级 企业 技术 中 心 、 山 东 省 电能 质量 控制 工程 中 心 
以 及 山东 省 电能 质量 控制 工程 实验 室 ; 公司 承担 多 项 国家 
级 、 省 市 级 科技 项 目 ， 拥 有 数 十 项 国家 专利 ， 多 次 荣获 国 
家 科技 进步 奖 和 山东 省 科技 进步 奖 ， 公司 产品 获 国家 重点 
新 产品 、 山 东 名 牌 等 荣誉 ;公司 被 评 为 山东 省 创新 型 企业 、 
山东 省 质量 管理 先进 企业 和 山东 省 管理 创新 优秀 企业 等 ， 
“山大 华 天 ”被 认定 为 山东 省 著名 商标 。 



























































































































































山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公 司 
eX 圣 阻 电源 

Wn SACRED SUN 

地 址 : 山东 省 曲阜 市 圣 阳 路 1 号 
邮编 : 273100 

电话 : 0537-4438666 

传真 : 0537-4411980 

邮箱 : gongjianbo@ sacredsun. cn 


1 
1 








网 址 : www. sacredsun. cn 
简介 : 

山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公司 〈 简 称 圣 阳 股 份 ， 股 票 代 
但 : 002580) 创建 于 1991 年 ，2011 年 5 月 6 日 在 深交 所 中 
小 板 成 功 上 市 ， 是 国内 率先 研发 、 制 造 铅 酸 蓄 电池 的 企业 
之 一 ， 是 国家 高 新 技术 企业 ， 中 国 铅 酸 蓄电池 行业 首 家 通 
过 出 口 免验 企业 ， 中 国电 源 系 统 定制 方案 供应 商 ， 绿色 能 
源 的 倡导 者 。 产 品 门类 涵盖 铅 酸 蓄 电池 和 锂电 池 以 及 新 能 
源 系统 集成 系列 产品 ， 公 司 目 前 拥有 50 项 AGM 和 GEL 铅 
酸 蓄电池 专利 技术 , 现 有 5 大 类 21 个 系列 400 多 种 规格 产 
品 ， 是 通信 、 电 力 、UPS、EPS、 光 伏 和 风力 发 电 储 能 等 领 
域 的 主要 供应 商 ， 产 品 出 口 近 30 个 国家 和 地 区 。 公 司 先后 
通过 了 ISO09001 质量 管理 体系 、ISO14001 环境 管理 体系 、 
OHSAS18001 职业 健康 安全 体系 的 认证 。 圣 阳 品 牌 先后 荣获 
“山东 省 名 牌 ” “山东 省 著名 商标 ”等 多 项 荣誉 。 




































































































































































山东 泰 开 电源 有 限 公 司 



































































































































“ 706 . ”中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
地 址 : 山东 省 泰安 市 高 新 区 龙潭 南路 10 号 泰 开 南 区 工业 园 油 、 化 工 、 市 政 、 风 力 发 电 、 轨 道 交 通 等 领域 。 
邮编 : 271000 公司 通过 了 ISO9001 质量 管理 体系 、ISO14001 环境 管 
电话 : 0538-8933065 理 体 、OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 。 2009 年 ， 
传真 : 0538-8933196 公司 被 授予 “中 国电 器 工业 影响 力 品 牌 ” 称 号 ; 2009 ~ 
邮箱 : k8933196@ 126. com 2012 年 ， 公 司 连续 四 年 被 行业 权威 机 构 评 为 “中 国 变频 器 
网 址 : www. tkzdh. cn 和 户 满意 十 大 品牌 ”。 
简介 : 2014 年 公司 获得 2013 ~ 2014 中 国 变 频 咽 行业 年 度 评选 
山东 泰 开 电源 有 限 公司 是 专业 从 事 直流 一 体 化 电源 的 研 “成 长 力 十 强 ”。 





制 生产 ， 是 一 家 顺应 国家 电力 
是 出 “建设 坚强 智能 电网 ”的 需要 而 





















































及 ， 特 别 是 响应 国家 电网 公司 
器 起 的 高 新 技术 企业 。 














公司 拥 1 000 m? 的 科研 楼 和 2500 平方 米 的 生产 场地 。 








公司 拥 




















I 卓越 的 管理 队伍 和 优秀 的 研发 人 才 ， 其 中 本 














科 以 上 专业 技术 人 员 占 75% 以 上 ， 是 一 支 充满 朝气 和 富有 


协作 精神 的 团队 。 公 司 十 多 年 专注 了 





























电力 电网 电源 产品 的 











研发 ， 先 后 开发 出 了 智能 高 频 直 流 电源 系统 、TKDY49 一 体 





化 
























































源 系统 、TKE 电动 汽车 充电 系统 等 系列 产品 ， 形 成 了 
门类 齐全 的 产品 系列 ， 所 
格 测试 和 入 网 测试 。 
公司 拥有 多 种 国际 领先 的 检测 仪器 和 先进 的 生产 设备 
具备 了 良好 的 生产 和 试验 检测 环境 。 
用 于 国家 电网 工程 及 冶金 、 石 油 、 煤 炭 和 化 工 等 厂矿 企业 ， 
用 户 遍 布 国内 30 多 个 省 区 并 出 口 





产品 均 通 过 了 





国家 权威 机 构 严 









































目前 ， 公 司 产品 广泛 应 























到 俄 罗 





斯 、 印 度 等 国家 。 








山东 新 风光 电子 科技 发 展 有 限 公 司 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


272500 


山东 省 汶 上 县 经 济 开 发 区 


0537-7220735 
0537-7222900 
info@ fengguang. com 


www. fengguang. com 





山东 新 风光 电子 科技 发 
控股 ,公司 研发 生产 基 1 





I 厂房 面积 80 























展 有 限 公 司 是 由 充 矿 集团 投资 
地 位 于 文明 十 都 山东 省 汶 上 县 ， 现 











000 m?。 




















技术 研究 

















Es 
Ho 


公司 产品 3 


公司 是 变频 调 速 右 国 家 标准 起 草 审 
工业 协会 变频 器 分 会 副 理事 长 单位 ， 件 有 山东 省 变频 调 速 
E 广 中 心 、 山 东 省 电力 
中 心 、 山 东 省 企业 技术 中 心 、 山 东 省 
装备 院士 工作 站 、 山 东 省 软件 工程 技术 中 心 等 科技 创新 平 








国电 噩 





E 单 位 中 




















一 
号 村 














与 变频 工程 技术 研究 
电力 电子 技术 及 能 源 





























要 为 各 类 高 、 中 、 低 压 变频 器 、 高 压 动态 








无 功 补偿 装置 























电源 等 ,广泛 应 用 于 电力 、 煤 炭 、 治 金 、 





(SVG) 、 再 生 制 动能 量 吸收 逆 变 装置 、 特 种 
采矿 、 水 泥 、 石 














2013 年 10 月 公司 获得 双 软 企业 认证 。 





2015 年 1 月 18 日 通过 标准 化 良好 行为 企业 AAAA 级 认 











证 。 公 司 产品 先后 获得 1 项 国家 发 














步 奖 ，5 项 国家 重点 新 产品 ，1 
科技 部 中 小 企业 技术 创新 妇 
下 对 未 来 ， 公 司 条 承 
并 将 其 融入 企业 经 营 的 血 
努力 实现 
基地 ”的 长 远 目标 。 














金 项 






































威海 文 隆 电池 有 限 公司 





ff WEIHAI 








: 264423 

: 0631-8849087 

: 0631-8842068 

: wenlongbattery@ 163. com 


: Www. wenlong. cc 


“创新 
脉 之 
“节约 能 源 ， 服 务 社会 ， 








目 。 
if、 





明 奖 ，4 项 山东 省 科技 进 
项 国 





家 火炬 计划 项 目 ，2 项 


品质 、 服 务 ” 的 理念 ， 


打造 中 国 


到 顾 海 文 蜂 昌 池 有 限 公司 


WENLONG BATTERY CO 


.LTD 


: 山东 省 文登 市 万 家 镇 大 英 村 北 





Ph, 不断 追求 成 长 与 突破 ， 








威海 文 隆 电池 




















I 限 公司 成 立 于 





六 1991 笑 


E10 


节能 产品 制造 








月 ， 是 集 研 


发 设计 、 生 产 制造 及 销售 服务 于 一 体 的 各 类 阀 控 式 铝 酸 蓄 




















电池 、 
源 柜 、EPS 电源 和 UPS 





















































公司 设 有 省 级 山东 特种 
认定 企业 技术 中 心 , 通过 























高 速 动 车 组 电气 控制 柜 、 微 机 监控 高 频 开关 直流 电 
电源 专业 制造 商 。 
源 工程 技术 研究 中 心 和 省 级 
了 ISO9001、1S014001、OH- 








SAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 ， 全 

















许可 证 、 























牌 商标 为 山东 省 著名 商标 。 
公司 人 研发 生产 的 “ 固 
“CA 型 储 能 用 铬 酸 





定型 


























泰 尔 产品 认证 、 中 铁 铁 路 产品 认 订 
欧洲 CE 标志 认证 等 ， 产 品 获得 国家 免检 、 山 东 名 牌 ， 


流 电 源 柜 ”三 种 主要 产品 先后 丝 被 列 为 





























品 ”， 产 品 广泛 用 于 国内 通信 、 





BE 力 、 














域 , 并 出 口 到 美国 、 韩 国 、 
创造 了 一 定 的 经 济 和 社会 效益 。 











湖北 省 


空军 预警 学 院 电 子 技术 研究 所 
地 址 : 湖北 省 武汉 市 黄浦 大 街 288 号 (空军 预警 学 院内 ) 





邮编 : 430010 
电话 : 027-85990787 


印度 、 








国 工 业 产品 生产 
F 以 及 美国 UL 和 











I 利 








阅 控 式 密封 铅 酸 蓄电池 ” 
电池 ”“GZDW 型 微机 监控 高 频 开关 直 
“国家 重点 新 产 
新 能 源 及 各 类 UPS 领 
尼日利亚 等 国家 和 地 区 ， 














第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “707 . 





传真 : 027-85990787 
邮箱 : 13607167688@ 139. com 
简介 : 

空军 预警 学 院 电 子 技术 研究 所 是 国内 率先 研制 与 生产 
静止 变频 电源 及 大 功率 直流 稳 压 电源 的 专业 厂家 。 产 品 电 
气 性 能 指标 达到 或 超过 国家 军用 标准 (GJB181 一 1986)、 航 
标 (HB5962 一 1986) 和 美军 标 (MIL 一 STD 一 704E) 的 要 
求 ， 可 与 飞机 、 舰 船 、 雷 达 、 火 炮 和 计算 机 等 需要 400Hz 
电源 或 大 功率 直流 稳 压 电源 供电 的 设备 配套 使 用 。 工 厂 开 
发 的 第 四 代 SFC 型 静止 变频 电源 ， 采 用 了 正弦 脉 宽 调 制 
(SPWM) 的 控制 方式 、 新 型 的 IPM 智能 模块 以 及 集成 电感 
变压器 和 微 处 理 器 。 产 品 技术 指标 不 断 提 高 ， 性 能 不 断 完 
话 ， 记 得 了 广大 用 户 的 信赖 和 赞誉 ， 并 多 次 获得 国家 颁发 
的 荣誉 证 书 及 表彰 。 


























































































































武汉 泓 承 科技 有 限 公 司 


@ 


流质 科 按 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 东湖 新 技术 开发 区 大 学 园 路 20 号 普 
工业 园 1 栋 4 楼 

邮编 : 430233 

电话 : 027-86774565 87751017 

传真 : 027-86633682 

邮箱 : wuhanhchy@ 163. com 

网 址 : www. whhckj. com. cn 

简介 : 
武汉 泓 承 科技 有 限 公 司 是 集 研发 、 生 产 于 一 体 的 高 新 

科技 型 企业 ， 主 要 产品 可 分 为 五 大 类 : AC-DC 系列 开关 电 




















简介 : 

武汉 瑞 源 电力 设备 有 限 公司 是 湖北 省 一 家 专门 生产 直 
流 电源 屏 的 厂家 。 公 司 产品 主要 销售 在 煤炭、 化 工 和 机 电 
设备 等 行业 。 产 品质 量 优良 ， 运 行 稳定 可 靠 ， 深 受用 户 好 
评 。 





























武汉 泰 可 电气 股份 有 限 公 司 


CE 


© 
地 址 : 湖北 省 洪山 区 政 狼 南 路 519 号 明 泽 丽 湾 1 栋 C 单 

14 层 
邮编 : 430070 
电话 : 027-87227071/2 
传真 : 027-8722707172 
邮箱 : gba8786@ 163. net 124707646@ qq. com 
网 址 : www. tkdl. net 
简介 : 

武汉 泰 可 电气 股份 有 限 公 司 (简称 : 泰 可 电气 ) 是 在 
2015 年 1 月 新 三 板 上 市 企业 〈 证 券 代 码 : 831921) 、 国 家 高 
新 技术 企业 、 软 件 企业 。 从 事 电力 行业 高 压 输电 线路 在 线 
监测 系统 、 感 应 电源 及 通信 系统 、 无 线 能 量 传输 系统 、 变 
电站 微机 防 误 闭锁 系统 和 配 网 设备 等 电力 装备 的 生产 制造 、 
安装 调试 服务 。 是 集 研 发 、 和 生产、 销售 和 服务 为 一 体 的 经 
济 实体 。 公 司 自 2000 年 成 立 以 来 ,依托 武汉 大 学 等 多 所 国 
内 一 流 高 等 院 校 的 支持 ， 自 主 研发 多 项 新 型 高 科技 产品 并 
拥有 完全 的 知识 产权 ,企业 已 通过 了 1S09001 一 2008 国际 
质量 管理 体系 认证 。 企 业 目 前 拥有 员工 30 多 人 ，50% 的 员 
工 为 技术 研发 人 员 ，90% 的 员工 具备 大 学 以 上 学 历 ， 在 经 
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源 、DC-DC 系列 开关 电源 、DC- AC 系列 逆 变 电源 、 有 源 功 
率 因数 校正 模块 和 特种 电源 。 通 过 了 GJB 9001A 一 2001 和 
GBZT 9001 一 2000 质量 管理 体系 ， 拥 有 完善 的 质量 管理 体 
系 ， 产 品 设 计 、 生 产 完全 按照 军品 标准 实施 ， 确 保 了 每 台 
产品 的 可 靠 性 和 质量 稳定 性 。 产 品 主要 面向 航空 航天 、 舰 
船 雷达 、 通 信 指 挥 、 军 用 车 载 及 地 面 控制 等 军用 领域 和 高 
端的 工控 、 铁 路 、 电 力 和 通信 等 工业 领域 ,公司 已 累计 向 
国内 100 多 家 用 户 提供 了 万 余 台 ( 套 ) 电源 产品 ， 承 担 并 
完成 多 项 国防 重点 工程 型 号 的 电源 研发 、 生 产 任务 ， 性 能 
卓越 、 质 量 稳定 ， 获 得 了 广大 客户 的 认同 。 








































































































































































































武汉 瑞 源 电力 设备 有 限 公 司 

GOLD RAIN 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 东西 湖区 高 桥 经 济 开发 区 台中 大 道 特 1 
号 (神州 通 物流 园 内 

邮编 : 430040 

电话 : 027-83266481 

传真 : 027-83266481 

邮箱 : whruiy@ 163. com 


网 址 : www. whruiy. com 
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营 实 践 中 立足 电力 行业 、 服 务 电力 生产 ,积累 了 丰富 的 行 
业经 验 ， 启 得 了 业内 普遍 赞誉 和 客户 信赖 。 




















武汉 新 瑞 科 电 气 技术 有 限 公司 
新 瑞 各 电气 


地 址 : 湖北 省 武汉 市 东湖 高 新 技术 开发 区 东 二 产业 园 财富 
一 路 8 号 

邮编 : 430205 

电话 : 027-87166570 

传真 : 027-87166933 

邮箱 : newrock2004@ 126. com 


网 址 : www. newrock. com. cn 











简介 : 

武汉 新 瑞 科 电 气 技术 有 限 公司 成 立 于 2000 年 ， 位 于 武 
汉 市 东湖 开发 区 东 二 产业 园 内 ， 是 集 研 发 、 生 产 和 销售 为 
一 体 的 高 新 技术 企业 。 公 司 占 地 13 雷 ， 拥 有 现代 化 的 生产 
厂房 和 专业 的 生产 及 检验 设备 ， 现 有 员工 70 余人 ， 是 中 国 
电源 学 会 会 员 单位 ， 武 汉 电 源 学 会 秘书 处 挂靠 单位 ， 拥 
ISO09001 一 2000 质量 管理 体系 认证 ， 是 多 家 军工 企业 的 合格 
分 承 制 方 。 公 司 设 有 三 个 事业 部 : 电子 元 器 件 事 业 部 、 特 
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种 变压器 事业 部 及 电源 事业 部 。 公 司 在 温州 、 深 圳 等 地 设 























项 目 及 中 央 预 算 内 投资 项 目 。 


















































立 办 事 处 ， 并 在 香港 成 立 子 公司 ,服务 遍及 全 球 客户 。 公司 是 多 家 科研 院 所 及 企业 的 军用 装备 、 民 用 设备 配 
电子 元 器 件 事业 部 一 直 致 力 于 功率 半导体 及 其 配套 的 套 物 资 合 格 供 方 。 公 司 致力 于 将 科技 与 应 用 工程 完美 结合 ， 

电力 电子 元 器 件 的 代理 销售 ， 包 括 IGBT 模块 、 晶 闸 管 、 整 ” 为 客户 提供 最 有 竞争 力 的 产品 技术 解决 方案 。 

流 桥 、LEM 传感器 、 台 湾 SUNON 风扇 和 铃木 电解 电容 等 ; 


特种 变压器 事业 部 长 期 为 广大 科研 院 所 及 电源 设备 


计 、 旨 








产品 。 

















三 家 设 





E 产 多 种 特殊 用 途 和 特殊 要 求 的 变压器 和 电感 产品 ; 
电源 事 





部 主要 生产 特种 用 途 的 逆 变 电源 、 充 电机 等 电源 











武汉 永 力 科 技 股份 有 限 公 司 


(WY 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 








湖北 省 武汉 市 东湖 新 技术 开发 区 武大 园 一 路 9-2 号 
430223 

027-87927990 87927991 87927992 

027-87927916 

yl@ ylpower. com 








www. ylpower. com 





武汉 永 力 科 技 股份 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 9 月 ,位 于 


武汉 。 








中 国光 谷 ， 是 一 家 专业 从 事 电源 技术 的 研究 和 应 用 
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的 高 新 技术 企业 。 公 司 拥有 移 相 式 全 桥 软 开关 变换 技术 、 








三 相 











源 功率 因数 校正 技术 、 大 功率 恒 流 并 联 均 流 技术 、 


射频 环境 的 抗 干扰 技术 和 计算 机 控制 技术 等 多 项 核心 技术 
及 专利 ， 可 为 客户 量 映 定制 ACADC、DCADC 和 DCAAC 系 














列 








电源 产品 。 
公司 产品 




















有 体积 小 、 重 量 轻 、 效 率 高 、 可 靠 性 强 和 











绿色 环保 等 显著 特点 ， 特 别 是 大 功率 通信 发 射 机 电源 、 干 
扰 发 射 机 电源 、 雷 达 发 射 机 电源 和 船舶 压 载 水 环保 处 理 设 
备 配套 电源 等 产品 ， 其 电磁 兼容 性 、 抗 干扰 能 力 和 环境 适 
































应 性 方面 ， 多 项 指标 优 于 国内 同类 产品 ， 获 得 了 


泛 好 评 ， 被 重点 应 


























户 的 广 
用 于 军队 武器 装备 系统 、 重 大 国防 科研 


























武汉 中 磁 浩 源 科 技 有 限 公司 
CMGS 
中 位 洪 源 


地 址 : 湖北 省 武汉 新 技术 开发 区 光 谷 大 道 黄龙 山南 路 5 号 








科 锐 工业 园 
: 430074 

: 027-83820662 
: 027-84812691 


: cmgs-inc@ cmgs-inc. com 








: Www. cmgs-inc. com 


武汉 中 磁 浩 源 科技 有 限 公司 是 一 家 以 软 磁 材 料 的 研发 、 











金属 粉末 磁性 材料 、 特 种 粉末 等 




















国防 、 电 子 通信 、 
家 电 、 汽 车 、LED 设备 和 仪器 仪表 等 众多 等 领域 。 

公司 前 身 洗 源 磁 材 科 技 发 展 
究 所 软 磁 材 米 
现 有 的 技术 骨干 




























































































生产 、 销 售 及 应 用 服务 于 一 体 的 高 新 技术 企业 ， 主 要 生产 
功能 型 新 材料 ， 涉 及 军事 
计算 机 、 自 动 控制 、 电 力 输送 、 新 能 源 、 








限 公司 是 由 武汉 冶金 研 
人 研究 室 的 一 批 技术 骨干 创立 于 1999 年 ， 公 司 
自 70 年 代 起 就 开始 金属 软 磁 粉 芯 的 研究 工 
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作 ， 当 时 研发 的 产品 主要 用 于 航天 、 航 
点 项 目 ， 如 东方 红 一 号 、 











空 和 军事 等 国防 重 
东风 和 巨 浪 等 。 目 前 ， 公 司 还 纤 
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HH 

















建 了 来 自 中 国 大 陆 、 中 国 台 湾 及 日 本 方 画 
专家 团队 ， 具 有 和 较 强 的 创新 及 研制 能 
武汉 光 谷 第 一 








的 软 磁 


















































书 方 面 6 
。 同 时 ， 本 公司 是 
比 胜 羚 企 业 及 武汉 3551 人 才 引 进项 目 。 








Peay 


公司 在 山西 省 总 投资 达 2 000 万 元 成 立 控股 子 公 司 以 实 











现 产能 扩充 ， 目 前 已 实现 产能 规模 达 1 200 V 年 。 
未 来 ， 公 司 将 以 软 磁 材 料 的 
事业 ， 人 类 最 美好 的 未 来 继续 努力 。 























四 川 省 


究 院 成 都 同 创 材料 表面 新 技术 工程 中 心 、 香 港 进 科研 发 有 


成 都 普 斯 特 电 气 有 限 责 任 公司 


由 


PUL. 


SETECH 









































普 斯 特 

地 址 : 四 川 省 成 都 市 双流 航空 港 经 济 开发 区 西 航 港大 道 二 
段 219 号 

邮编 : 610207 

电话 : 028-82820918 

传真 : 028-82820920 

邮箱 : huangyu@ pulsetech. com. cn 

网 址 : www. pulsetech. com. cn 

简介 : 
成 都 普 斯 特 电 气 有 限 责 任 公司 是 由 核 工业 西南 物理 研 





基础 ， 为 人 类 的 节能 


环保 


限 公司 和 成 都 锣 创 源 电 气 有 限 责任 公司 共同 出 资 组 建 的 合 




















资 企 业 。 公 司 成 立 的 宗旨 是 凭借 先进 的 开关 























源 和 自 





















































已 源 、 脉 冲 电 
动 控制 技术 ， 以 长 期 研究 的 等 离子 体 应 用 领域 为 突 
破 口 ， 集 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 于 一 体 ， 专 业 生 产销 售 





大 功率 开关 电源 和 专用 脉冲 电源 、 专 用 自动 控制 系统 等 设 
备 。 公 司 以 诚信 为 本 ， 视 提高 中 国 特种 电源 及 相关 控制 系 
统 技术 水 平 为 己任 ,锐意 进 取 、 力 求 技术 创新 ， 以 具有 自 
主 知识 产权 的 高 价值 、 高 效率 和 小 体积 特种 开关 电源 为 主 











要 产品 ， 和 凭借 不 断 创新 的 技术 形成 核心 竞争 力 ， 以 
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完善 的 























产品 质量 和 售后 服务 立足 于 市 场 并 发 展 壮 大 。 公 司 














发 





展 的 


战略 目标 是 主要 力争 成 为 国内 有 特色 的 特种 电源 和 专用 控 











制 系统 的 主要 供应 商 。 








第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 709 . 





成 都 顺 通 电气 有 限 公司 


登 顺 通 电气 


Shuntong Electric 
地 址 : 四 川 省 成 都 市 龙泉 驿 区 界 牌 工业 园区 
邮编 : 610100 
电话 : 028-84854598 
传真 : 028-84859059 
邮箱 : cdstdq@ vip. 163. com 
简介 : 

成 都 顺 通 电气 有 限 公司 坐落 在 成 都 经 济 技术 开发 区 内 ， 
是 一 家 通过 了 ISO9001 质量 管理 体系 认证 ， 并 专业 致力 于 
直流 电源 系统 、 低 压 成 套 开关 设备 和 消防 应 急电 源 系 统 的 
研究 、 开 发 、 生 产 和 销售 的 高 新 技术 企业 。 公 司 与 电子 科 
大 、 佛 山大 学 等 高 校 紧密 长 期 合作 ， 成 立 了 “电子 科大 顺 
通电 气 技术 研发 中 心 ”。 拥 有 成 熟 的 产品 研发 、 生 产 组织 、 
市 场 营销 和 服务 的 能 力 ， 并 能 根据 顾客 的 要 求 提供 个 性 化 
的 成 熟 的 产品 解决 方案 。 

公司 自行 研发 的 具有 自主 知识 产权 的 消防 应 急电 源 系 
统 已 一 次 性 通过 了 国家 消防 电子 产品 质量 监督 检验 中 心 
(沈阳 ) 的 型 式 检验 ， 并 取得 了 国家 公安 部 消防 评定 中 心 
(北京 ) 颁发 的 产品 型 式 认 可 证 书 ; 公司 生产 低压 成 套 开 关 
设备 (SP 系列 产品 ) 已 通过 了 中 国 质量 认证 中 心 的 型 式 检 
验 ， 并 取得 了 中 国 国 家 强制 性 产品 认证 证 书 (CCC 产品 认 
证 ); 公司 生产 的 GZDW 微机 型 高 频 开关 直流 电源 系统 也 
已 一 次 性 通过 了 国家 继电器 质量 监督 检验 中 心 的 型 式 检验 ， 
并 取得 了 GZDW 微机 型 高 频 开 关 直 流 电源 系统 产品 型 号 使 
用 证 书 及 四 川 省 经 委 颁 发 的 产品 鉴定 证 书 及 已 取得 国家 知 
识 产权 局 的 专利 证 书 ， 同 时 被 艾默生 网 络 能 源 有 限 公 司 认 
证 为 电力 电源 合作 厂 等 ， 使 顺 通 公 司 的 电源 产品 具备 了 推 
向 市 场 ， 服 务 社会 的 良好 条 件 。 





















































































































































































































































































































































四 川 厚 天 科技 股份 有 限 公 司 








HDN 
厚 德 能 电气 
地 址 : 四 川 省 天 府 新 区 仁寿 视 高 经 济 开发 区 
邮编 : 610200 


电话 : 028-85186517 
传真 : 028-85186517 
邮箱 : hdn@ sc-hdn. com 
网 址 : www. sc-hdn. com 
简介 : 

四 川 厚 天 科技 股份 有 限 公司 致力 于 电力 电子 技术 研究 ， 
专注 于 电能 质量 治理 领域 和 新 能 源 领 域 ， 公 司 聚 集 了 一 批 
国内 电力 系统 及 自动 化 、 计 算 机 和 自动 控制 领域 的 专家 和 
研究 人 员 。 公 司 立 足 于 自主 开发 ， 积 极 跟 踪 和 掌握 电力 电 
子 科技 技术 的 发 展 ， 与 国内 相关 高 校 和 研发 机 构 、 团 体 有 
良好 的 合作 关系 。 
















































































公司 是 高 新 技术 企业 ， 研 发 团队 由 研发 经 验 丰富 的 教 
授 、 博 士 、 硕 士 和 专业 研发 人 员 等 组 成 。 在 大 功率 电力 电 
子 应 用 和 供 配 电 成 套 设备 领域 不 断 创造 佳绩 ， 并 不 断 成 长 
和 壮大 。 产 品 涉及 电力 、 石 油 、 煤 炭 、 机 械 和 冶金 等 行业 
的 电能 质量 服务 和 供 配 电 成 套 设备 等 。 

公司 产品 涉及 35 kV 及 以 下 配 电 、 电 能 质量 、 优 化 控 
制 与 节能 降 耗 整体 解决 方案 ; 柔性 交流 输 配 电 装置 技术 ; 
输 配 电 系 统 稳定 性 分 析 、 电 能 质量 咨询 和 治理 服务 ; 电动 
汽车 的 整体 充电 方案 和 太阳 能 逆 变 设备 的 研发 和 制造 。 
公司 有 较 强 的 成 套 配套 能 力 ， 有 先进 的 调试 、 测 试 仪 
器 、 高 压 试验 设备 和 数控 冲 、 剪 、 切 等 机 床 ， 可 以 完整 地 
完成 从 研发 、 设 计 、 生 产 、 调 试 、 测 试 和 成 套 等 所 有 的 产 
制作 流程 。 
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四 川 省 科学 城 帝 威 电 气 有 限 公司 


@® 
科学 城 沉 威 
地 址 : 四 川 省 绵阳 市 科 创 园区 园 兴 街 26 号 
邮编 : 621000 
电话 : 0816-2545193 2276372 2276872 
传真 : 0816-2543937 
邮箱 : dwpower@ 126. com 
网 址 : www. dwpower. cn 








简介 : 
四 川 省 科学 城 帝 威 电气 有 限 公司 属 国家 高 新 技术 企业 ， 
是 依托 中 物 院 ( 核 九 院 ) 的 国家 重点 创新 型 企业 ， 公 司 位 
于 中 国 科技 城 的 科学 城内 。 

公司 专业 从 事 GZP 一 Y1 系列 智能 交 直 流 一 体 化 电源 系 
统 、GZGW 智能 直流 电源 系统 、GZGW 智能 交流 配 电 系 统 、 
GT 特种 电源 、PLC 控制 系统 和 进口 弧 光 保护 设备 及 其 软 硬 
件 配套 产品 的 研发 、 生 产 、 销 售 、 安 装 和 服务 。 

公司 已 通过 GJB 国 军 标 体系 认证 、ISO 质量 体系 认证 、 
中 国 工 程 物理 研究 院 测 试 报告 、 国 家 继电器 检测 中 心 型 式 
实验 、 产 品 型 号 使 用 证 书 、 银 行 资信 、 电 源 学 会 、 高 企 认 
证 、3C 认证 及 国家 项 目 立项 等 证 书 ， 公 司 获 得 国家 专利 及 
软件 著作 版 权 20 余 项 。 

公司 聚集 了 一 批 科技 精英 ， 博 士 3 名 ， 硕 士 6 名 ， 学 
士 10 名 ， 其 余人 员 都 是 大 专 以 上 的 学 历 ， 同 时 ， 公 司 与 科 
研 院 所 紧密 结合 ， 外 聘 专家 教授 10 名 ， 已 形成 产 、 学 、 研 
一 体 的 高 科技 企业 。 

公司 始终 以 满足 客户 的 需要 为 宗旨 ， 为 客户 量 身 定制 
有 创造 力 的 、 高 品质 的 优质 产品 和 服务 ， 产 品 广泛 应 用 了 
国内 外 。 帝 威 员工 将 创新 视 为 连接 未 来 的 桥梁 ， 并 积极 主 
动 不 断 地 发 展 团体 。 公 司 致力 于 在 所 进入 的 领域 中 取得 技 
术 和 市 场 领 先 地 位 ， 因 此 帝 威 人 精诚 团结 ， 勇 于 开拓 ， 敢 
于 创新 ， 同 时 致力 于 与 科研 院 校 的 全 面 合作 ， 使 公司 迅速 
成 长 人 才 葵 茜 、 技 术 领 先 和 市 场 知 名 度 较 高 的 创新 科技 企 
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大 让 


四 咱 





公司 的 质量 方针 :“ 零 缺陷 ”是 我 们 永恒 的 追求 ,，“ 万 
失 ” 是 必 达 的 目标 。 

公司 的 理念 : 诚信 、 品 质 、 服 务 、 创 新 。 

企业 愿景 : 做 智能 电源 领域 的 “ 零 缺 隐 ”供应 商 。 
企业 追求 : 更 安全 、 更 可 靠 、 更 智能 、 更 高 效 。 
视 用 户 为 上 帝 ， 树 立 品牌 之 威 。 公 司 愿意 与 社会 各 界 
真诚 合作 ， 为 共 创 美 好 未 来 贡献 自己 的 一 份 力量 。 
















































































| 斯 维 奇 电 气 科技 有 限 公司 


CNSIWO 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
网 址 : 


四 川 省 成 都 市 郸 县 成 都 现代 工业 港北 片区 港 通 北 四 
路 850 号 

610073 

028-87607788 

028-87627788 


www. Switch. com 
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四 川 斯 维 奇 电气 科技 有 限 公司 是 一 家 以 制度 创新 、 优 
合 ， 产 学 研 相 结 合 组 建 的 专业 从 事 消防 电气 行业 的 高 
术 企 业 。 
公司 组 建 实力 强大 的 研发 团队 ， 以 电力 电子 技术 、 通 
术 和 微 处 理 技术 为 基础 ， 构 建 业界 领先 的 消防 电气 技 
发 、 软 件 开 发 、 产 品 制造 和 服务 平台 ， 致 力 于 将 消防 
控制 科技 与 应 用 工程 技术 完美 结合 ， 为 客户 提供 优质 
防 电气 产品 及 消防 智能 控制 的 一 体 化 解决 方案 。 

公司 在 IS09001 质量 保证 体系 的 基础 上 结合 自身 实际 ， 
先进 科学 的 内 部 管理 ， 以 市 场 为 导向 ， 以 品质 作 保障 ， 
新 促 发 展 ， 整 合资 源 ， 强 化 服务 ,不 断 提高 企业 的 核 
争 力 ， 努 力 打造 行业 领军 品牌 。 

公司 生产 的 EPS 消防 应 急电 源 、 数 字 智 能 消防 巡 检 控 
备 、 电 气 火灾 监控 系统 、 智 能 开关 配 电 箱 系统 和 网 络 
电力 仪表 ， 以 独到 的 设计 理念 、 外 观 造型 及 过 硬 的 品 
业界 颇 受 推崇 。 
公司 将 立志 “技术 创新 ， 制 度 创新 ”的 经 营 理 念 ; 树 
人 才 为 支柱 、 质 量 拓 市 场 ” 的 指导 思想 ; 坚持 “科技 
、 专 业 生 产 、 优 质 服 务 ”的 理念 ; 秉承 “成 功 源 于 进 
创新 成 就 辉煌 ”的 创业 精神 ， 冰 步 在 市 场 经 济 的 海洋 
风 破 浪 、 昂 首 前 行 。 











































































































































































































| 依 米 康 环境 科技 股份 有 限 公 司 


@ SUNRISE 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


依 米 康 环境 科技 

四 川 省 成 都 市 高 新 区 科 园 南 二 路 二 号 
610041 

028-82001888 

028-82001888-1 


yimikang@ sunrisegroup. com. cn 











www. sunrisegroup. com. cn 
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简介 


守 


创业 板 上 站 


过 20 多 项 ， 居 国 





依 米 康 环境 科技 股份 有 限 公司 创立 于 2002 年 ， 一 直属 


“创建 世界 级 品牌 ”人 信念， 坚持“ 开创 和 创新 ”精神 ， 
经 过 十 年 猴 而 不 售 的 努力 ， 从 默默 无 闻 到 2011 年 在 深交 所 


























,已 经 成 为 了 行业 具有 竞争 力 的 公司 。 





公司 致力 于 成 为 行业 引领 者 。 目 前 ,公司 拥有 专利 超 














内 精密 环境 行业 领先 水 平 ， 拥 有 系列 化 核 








心 产品 、 高 效 节 能 技术 、 专 业 项 目 管理 和 项 目 实践 ， 能 够 
为 客户 提供 从 产品 、 项 目 实施 、 运 营 管 理 、 基 础 设施 外 包 
服务 和 专业 培训 等 全 面 服 务 ， 已 经 完成 从 提供 产品 到 提供 
服务 转型 。 


造 


满足 信息 化 时 代 客 户 化 服务 需求 ， 同 时 ， 通 过 五 位 一 体 的 


























公司 致力 于 开创 和 创新 。 构 建 了 “技术 研发 、 产 品 制 
、 营 销 服务 、] 




















[ 程 服务 、 外 包 服 务 ” 五 位 一 体 服务 模式 ， 














差异 化 服务 模式 ,构建 公司 核心 技术 体系 和 竞争 优势 ， 创 


建 


公司 已 经 对 


旧 界 一 流 品牌 。 











公司 致力 于 成 为 国内 第 一 竞争 力 服务 商 。 公 司 质量 标 
准 是 “客户 满意 "”， 服 务 标准 是 “ 零 上 距离 ”本 地 化 服务 。 























二 立 了 获 盖 全 国 的 营销 网 络 、 服 务 中 心 网 络 和 物 


流 网 络 ， 能 够 确保 服务 承诺 ， 公 司 已 经 成 为 广大 客户 值得 


信赖 和 托付 的 月 





R 务 商 。 





公司 致力 于 技术 和 产品 领先 战略 。 公 司 在 成 都 建立 了 
“企业 技术 中 心 ” 
为 核心 价值 ， 关 注 未 来 客户 的 需求 ， 坚 持 开创 和 创新 ,不 
断 开发 新 技术 和 新 产品 ， 成 为 行业 领先 者 ， 并 引领 行业 发 


和 “产品 制造 基地 ， 以 技术 和 产品 领先 














展 。 








在 中 国 ， 公 司 是 能 同时 为 不 同行 业 提 供 全 方位 精密 环 














境 整体 解决 方案 
系统 方案 、 项 目 管理 、 工 程 技术 与 实施 、 运 维 、 市 能 科技 、 
精密 空调 与 净化 设备 等 。 








民 务 商 ， 服 务 内 容 包 括 规划 、 设 计 咨询 、 





四 川 英杰 电气 股份 有 限 公 司 


aae -一 上 


sy 
INJET 








地 址 : 四 川 省 德 虹 
邮编 : 618000 


电话 : 
传真 : 
邮箱 : 


网 址 : www. injet. 
简介 : 


四 川 英杰 电气 股份 有 限 公司 成 立 于 1996 年 ， 是 专业 的 


工业 

















应 用 于 石油 、 化 工 、 冶 金 、 机 械 和 建材 等 传统 行业 及 核电 、 
光伏 、 晶 体 生 长 、 半 导体 和 特种 金属 材料 等 新 兴 行 业 ， 同 




















杰 电 气 


日 市 金沙 江西 路 686 号 








0838-2903600 
0838-2900985 


injet@ injet. cn 


cn 





电源 、 特 种 电源 和 功率 控制 器 的 设计 与 制造 企业 。 


公司 是 国家 高 新 技术 企业 ， 拥 有 省 级 企业 技术 中 心 ， 

















被 授予 院士 专家 






































作 站 。 通 过 多 年 的 发 展 , 已 形成 了 完善 











的 技术 创新 体系 ,拥有 众多 的 专利 技术 ,公司 自 2002 年 起 
通过 了 ISO9001 质量 管理 体系 认证 、3 C 认证 等 。 





公司 自 成 立 以 来 ， 始 终 以 自主 研发 为 核心 ， 产品 广泛 
































第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 “711， 



































































































































时 也 销 往 世界 多 个 国家 和 地 区 。 公司 以 技术 创新 为 核心 ， 以 质量 提升 为 突破 ， 持 续 开 展 管 
公司 位 于 具有 中 国 “西部 鲁 尔 ”之 称 的 “中 国 重大 技 ， 理 优 化 ,提升 公 司 综合 实力 和 核心 竞争 力 ， 为 客户 提供 优 
术 装 备 制造 业 基地 ” “联合 国清 洁 技术 与 再 生 能 源 装备 制造 。” 质 的 产品 和 高 效 的 服务 ， 创 “英杰 ”品牌 立志 成 为 一 流 
业 国际 示范 城市 ”一 一 四 川 省 德阳 市 ， 公 司 占 地 80 余 雷 。 ”的 设备 制造 商 。 
安徽 省 


安徽 明 瑞 智能 科技 股份 有 限 公 司 
地 址 : 安徽 省 滁州 市 黄山 北 路 11 号 
邮编 : 239000 
电话 : 0550-3018020 
传真 : 0550-3018989 
邮箱 : 48990593@ qq. com 
网 址 : www. ahmrzn. com 
简介 : 

安徽 明 瑞 智 能 科技 股份 有 限 公 司 (前 身 : 滁州 南 瑞 继 
远 电力 设备 有 限 公 司 ) 自 2004 年 创立 以 来 ， 始终 秉承 超 
越 、 创 新 、 务 实 的 理念 ， 以 致力 于 智能 电源 系统 (其 中 交 
直流 一 体 化 电源 系统 是 该 行业 率先 获得 国家 创新 基金 支持 
的 项 目 ) 以 及 综合 自动 化 微机 保护 监控 通信 系统 的 研发 、 
生产 、 销 售 和 服务 领域 并 拥有 完整 解决 方案 的 双 软 企业 和 
高 新 技术 企业 。 

公司 目前 坐落 于 滁州 市 国家 经 济 技术 开发 区 ， 公 司 占 
地 近 9 000m*, 现 有 员工 近 120 人 ,平均 年 龄 30 岁 左右 ， 
大 专 以 上 学 历 占 60% ,公司 与 国 网 电 科 院 形成 长 期 合作 及 
产 学 研 关 系 。 公 司 始终 以 市 场 为 导向 ， 目 前 公司 产品 涉及 
的 领域 包括 石油 ， 电 力 发 电 以 及 新 能 源 行 业 ， 是 行业 的 优 
质 领 军 企 业 。 国 家 电网 、 中 石油 宁夏 石化 、 延 长 石油 、 国 
电 南 瑞 、 南 瑞 继 保 、 太 阳 纸 业 、 晨 鸣 集 团 、 淮 化 集团 、 中 
电 投 和 中 广 核 等 都 是 公司 长 期 合作 的 核心 客户 。 

公司 愿 以 高 品质 技术 和 产品 为 客户 提供 优质 服务 方案 ， 
为 完善 中 国 能 源 消费 结构 ， 提 高 环境 质量 ,创造 绿色 生态 
家 园 贡献 全 部 力量 ! 





































































































































































































































































































安徽 首 文 高 新 材料 有 限 公 司 


2 


人 
地 址 : 安徽 省 宿州 市 经 济 开发 区 金泰 二 路 
邮编 : 234000 
电话 : 0557-3250935 
传真 : 0557-3256788 
邮箱 : sales@ swmagnetic. com 
网 址 : www. swmagnetic. com 
简介 : 

安徽 首 文 高 新 材料 有 限 公 司 ， 是 一 家 专业 从 事 金 属 磁 
粉 蕊 系列 产品 研发 、 生 产 和 销售 的 高 新 技术 企业 。 公 司 由 
中 国 首钢 国际 贸易 工程 公司 (简称 中 首 ) 和 安徽 博文 集团 
共同 出 资 成 立 ， 并 由 中 首 公司 控股 。 公 司 成 立 于 2010 年 6 
月 ,项目 整体 规划 占 地 面积 约 240 亩 ， 其 中 包括 一 期 厂房 
7 000m” 、 办 公 楼 6 000m 、 科 研 楼 等 。 公 司 位 于 安徽 省 宿 








































































































州 市 经 济 技术 开发 区 ， 公 司 配备 了 一 流 的 生产 、 研 发 和 检 
测 设备 ， 并 拥有 一 支 经 验 丰 富 、 技 术 实力 雄厚 的 科研 队伍 ， 
核心 技术 人 员 均 在 磁性 材料 领域 工作 多 年 。 公 司 采用 现代 
化 的 管理 体系 ,按照 国际 化 标准 进行 生产 过 程 中 的 管控 ， 
从 而 保证 了 产品 的 稳定 性 和 先进 性 ， 并 先后 顺利 通过 了 
RoHS 认证 以 及 IS09001 认证 。 同 时 ， 公 司 与 宿州 市 人 民政 
价 、 合 肥 工业 大 学 于 2011 年 6 月 合作 成 立 了 “磁性 材料 工 
程 技术 研究 院 ”。 

公司 所 有 产品 均 符 合 国际 质量 标准 ， 并 始终 致力 于 为 
j 户 提供 高 性 能 的 产品 以 及 优质 的 服务 ， 满 足 用 户 的 不 同 


需求 。 











































































































合肥 科 威 尔 电 源 系 统 有 限 公 司 
Kewell 


地 址 : 安徽 省 合肥 市 高 新 技术 产业 开发 区 潜水 东 路 88 号 成 
烨 工业 园 2 栋 

邮编 : 230088 

电话 : 0551-65837951 

传真 : 0551-65837953-6006 

邮箱 : sales@ kewell. com. cn 


网 址 : www. kewell. com. cn 

















简介 : 

合肥 科 威 尔 电源 系统 有 限 公 司 是 专业 从 事 于 交 直 流 电 
源 和 仪器 开发 的 科技 创新 型 公司 。 公 司 拥有 一 支 由 博导 、 
博士 和 硕士 为 主 的 研发 团队 ,团队 主要 成 员 长 期 从 事 电力 
外 子 专 业 工 作 并 拥有 多 年 在 外 资 电源 企业 的 工作 背景 。 公 
司 和 合肥 工业 大 学 能 源 研究 所 (教育 部 光伏 系统 工程 研究 
中 心 ) 长 期 合作 ， 是“ 产 、 学 、 研 ”合作 的 典范 。 

公司 的 主要 产品 有 : 可 编程 交流 电源 、 双 向 可 编程 交 
流 电源 (10 ~2 000 kV. A); 可 编程 直流 电源 (高 频 开关 
式 单机 10 ~40 kW) 、 大 功率 IGBT 式 可 编程 直流 电源 (100 
kW ~1.5 MW) 双向 直流 电源 (100 ~ 630 kW) 等 电源 产 
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HOo 



































































































































折 向 新 能 源 行业 ( 光伏、 电动 汽车 等 ) 公司 推出 IVS 
系列 光伏 阵列 TV 模拟 器 、 双 向 交流 模拟 电网 电源 、 双 向 直 
流 电源 (电池 模拟 器 ) 以 及 专业 光伏 阵列 测试 仪器 一 一 光 
伏 阵列 IV 测试 仪 。 面 对 军工 行业 公司 推出 了 400 Hz/ 
800 Hz 系列 交流 电源 及 28 V/270 V 系 的 直流 电源 。 

公司 的 多 款 产品 ,成 功 在 多 家 国家 重点 实验 室 运用 ， 
推出 的 产品 填补 了 国内 空白 。2013 年 5 月 光伏 阵列 IV 模拟 
器 及 光伏 阵列 TV 曲线 测试 仪 产品 参加 SNEC (2013) 国际 
太阳 能 产业 及 工程 展会 ， 在 2000 多 家 的 展商 产品 评比 中 获 
得 了 “十 大 亮点 ”荣誉 。2013 年 公司 和 中 科 院 电工 研究 所 
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就 新 能 源 行 业 的 相关 测试 达成 战略 合作 。 
“专业 、 价 值 、 服 务 ” 是 公司 核心 的 文化 ， 科 威 尔 公司 
将 以 专业 的 产品 和 服务 为 客户 、 公 司 和 员工 创造 价值 。 





合肥 联 信和 电源 有 限 公 司 


二 


地 址 : 安徽 省 合肥 市 高 新 区 玉兰 大 道 61 号 
邮编 : 230088 

电话 : 0551-65323322 

传真 : 0551-65313339 

邮箱 : hflx88@ 163. com 


网 址 : www. lianxin. net 




















简介 : 
合肥 联 信和 电源 有 限 公 司 位 于 合肥 国家 高 新 技术 开发 区 ， 
成 立 于 1997 年 9 月 ,注册 资金 1.05 亿 元 ， 是 中 国 消防 协会 

















AAA 信用 企业 。 公 司 坚持 走 自主 研发 与 科技 创新 之 路 ， 产 
品 有 智能 消防 应 急 照 明 电 源 、 消 防 设备 动力 电源 、 节 能 型 
不 间断 电源 、 操 作 直 流 电源 和 轨道 站 台 门 电源 等 ; 广泛 运 
用 于 场馆 、 医 院 和 综合 体 等 各 种 建筑 内 的 重要 负载 ， 包 括 
应 急 照 明 、 玲 散 指 示 、 消 防 泵 、 喷 淋 泵 、 排 烟 风机 、 消 防 
电梯 和 防火 卷帘门 等 。 联 信 参 与 15 个 城市 地 铁 电源 投标 ， 
中 标 上 海 、 武 汉 、 杭 州 和 合肥 地 铁 项 目 。 产 品 于 首都 体育 
馆 等 20 个 场馆 ， 国 家 非典 实验 室 等 100 多 个 医院 ， 南 京 禄 
口 等 12 个 机 场 ， 安 粮 城市 广场 等 50 多 个 综合 体 ， 绩 黄 高 
速 50 多 条 公路 隧道 ， 以 及 石化 煤化 40 多 个 乙 二 醇 、 甲 醇 
项 目 运行 。 

作为 合肥 市 应 急电 源 工程 研究 中 心 ， 公 司 向 用 户 提供 
优质 的 500V.A~500 kV .A 全 系列 300 个 品种 应 急电 源 
产品 。 率 先 制造 的 小 容量 电源 主机 模块 化 抽 敢 式 工艺 设计 ， 
延长 主机 寿命 受到 用 户 欢迎 ; 全 国 大 功率 500 kV ' A 光纤 
正弦 波 应 急电 源 ， 恨 好 运行 多 年 ; 应 急 照 明 集 中 控制 系统 
获得 国家 发 明 专 利 证 书 ; 与 中 科大 建立 紧密 的 战略 合作 关 
系 ， 主 编 四 项 工信部 产品 行业 标准 。 成 熟 、 先 进 、 适 用 、 
安全 及 可 靠 的 应 急电 源 产 品 ， 行 销 全 国 各 地 ! 
























































































































































合肥 通用 电子 技术 研究 所 
@ 


ly 


地 址 : 安徽 省 合肥 市 高 新 区 玉兰 大 道 机 电 产 业 园 
邮编 : 230088 

电话 : 0551-65842896 

传真 : 0551-65317880 

邮箱 : api_ power@ 126. com 





网 址 : www. apii. com. cn 
简介 : 

合肥 通用 电子 技术 研究 所 下 辖 通用 电子 技术 研究 所 和 
通用 电源 设备 有 限 公 司 ， 位 于 合肥 市 高 新 区 机 电 产 业 园 内 。 










































































公司 采用 科研 和 生产 相 结合 的 方式 ， 科 技 研发 有 效 地 保证 
了 产品 技术 的 领先 地 位 ， 专 业 化 的 生产 及 时 高 效 的 将 研发 
成 果 转 化 为 电源 产品 。 

我 公司 坚持 走 “ 专 业 定制 ”之 道 , 秉承 “ 造 电 源 精 
品 ， 创 世界 品牌 ”的 企业 目标 ， 致 力 于 解决 系统 设备 的 馈 
电 问 题 ， 为 广大 客户 提供 性 能 稳定 的 开关 电源 。 从 研发 生 
产 到 服务 一 次 性 通过 了 GJB9001A 一 2001 标准 的 认证 , 目前 
电源 在 业内 以 性 能 稳定 而 着 称 ， 并 受到 广大 客户 的 青睐 和 
好 评 ， 通 用 电源 已 广泛 应 用 到 自动 控制 、 军 工兵 器 、 智 能 
办 公 、 医 疗 设备 以 及 科研 实验 等 领域 ， 并 累计 向 业界 提供 
了 120 多 万 台 高 品质 电源 。 
通用 电源 拥有 两 条 生产 线 ， 两 条 装配 线 ， 两 条 产品 老 
化 线 ， 一 条 产品 测试 线 和 高 低温 老化 房 等 ， 引 进 国外 先进 
的 测试 仪 、 频 谱 分 析 仪 、 多 功能 电子 负载 和 存储 示波器 等 
检测 仪器 。 本 着 “效益 源 于 质量 ， 质 量 源 于 专注 ”的 企业 
宗旨 ， 严 把 质量 关 ， 强 化 细 化 过 程 管理 ， 精 雕 细 琢 ， 成 就 


完美 。 

































































































































































































































































中 国 科学 院 等 离子 体 物理 研究 所 


地 址 : 安徽 省 合肥 市 境 山 区 蜀山 湖 路 350 号 (合肥 市 1126 
信箱 ) 

邮编 : 230031 

电话 : 0551-65591322 

传真 : 0551-65591310 

邮箱 : shyhuang@ ipp. ac. cn 

网 址 : www. ipp. ac. cn 

简介 : 

中 科 院 等 离子 体 物 理 研究 所 电源 及 控制 研究 室 主 要 从 
事 脉冲 电源 的 研究 、 开 发 、 和 运行 和 维护 工作 ， 并 为 托 克 马 
克 核 聚变 装置 的 运行 提供 电源 。 

近年 来 ， 本 研究 室 致 力 于 高 功率 脉冲 电源 技术 、 超 导 
储 能 技术 、 二 次 换 流 技术 和 大 功率 直流 发 电机 励磁 控制 等 
方面 的 研究 ， 并 取得 了 较为 成 熟 的 研究 成 果 和 实践 经 验 。 
本 室 主 要 承担 了 EAST、HT-7、HT-6B、HT-6M 等 托 卡 马克 
装置 的 磁体 电源 及 辅助 加 热电 源 的 设计 、 运 行 和 维护 等 课 


题 。 












































目前 ， 本 研究 拥有 一 套 自 主 设计 的 直流 断路 器 型 式 试 
验 设 备 ， 该 试验 系统 主要 由 四 台 脉 冲 发 电机 组 成 ， 该 电机 

台 额 定 输出 电流 为 50 kA， 额 定 电压 为 500 V。 多 年 来 ， 
公司 已 依据 国家 标准 、 欧 洲 标准 和 IEC 标准 ， 多 次 为 众多 
国内 及 外 企 断 路 器 厂家 进行 型 式 试验 。 

本 研究 室 拥 有 一 支 非 常 专业 的 科研 团队 ， 主 要 从 事 大 
功率 变 流 技术 、 电 力 电子 技术 、 高 压 绝缘 技术 、 自 动 控制 、 
电磁 兼容 和 接地 技术 等 方面 的 研究 。 截 至 目前 ， 本 室 曾 先 
后 获得 46 次 国家 科技 奖 ，22 项 国家 技术 专利 。 此 外 ， 本 室 
还 招收 相关 专业 的 人 硕士 和 博士 研究 生 ， 至 今 已 培养 出 51 位 

































































































































































第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “713 . 



































































































































































































































人 硕士、 博士 毕业 生 ， 他 们 大 都 在 国内 外 高 新 技术 领域 的 科 ”保持 着 紧密 的 交流 和 合作 ， 如 ABB 变 流 器 公司 、 中 日 核心 
研 院 校 和 企业 表现 出 色 。 本 室 现 有 在 读 研究 生 24 名。 大 学 项 目 ， 美 中 磁 约 束 装 置 研讨 组 ， 德 国 马 普 学 会 ， 通 用 
同时 ， 本 研究 室 还 与 众多 企业 、 国 际 科 研 院 所 和 组 织 。 原子 能 公司 核 聚变 工作 组 等 。 
河北 省 
产业 与 信息 化 诚信 单位 ; 河北 省 优秀 软件 企业 等 。 
公司 致力 于 高 频 开 关 电 源 的 研制 和 生产 。 多 年 来 ， 公 
司 承 担 了 国家 自然 科学 基金 计划 、 国 家 中 小 企业 技术 创新 
基金 项 目 、 省 、 市 科技 攻关 计划 和 省 信息 发 展 计划 。 
地 址 : 河北 省 保定 市 高 阳 县 庞 口 农机 市 场 中 区 14 栋 10 号 在 企业 自主 知识 产权 基础 上 ， 引 进 国内 、 国 际 先进 技 
邮编 : 071504 术 并 进行 消化 吸收 ， 开 发 生产 了 七 个 系列 ， 五 百 余 种 电源 
电话 : 0312-6854777 6856777 产品 ， 拥 有 1 项 专利 和 6 项 软件 著作 权 ， 产 品 处 于 国内 领 
传真 : 0312-6853699 先 和 国际 先进 水 平 ， 其 中 高 功率 脉冲 电源 、 大 功率 密封 防 
内 水 电源 分 别 获得 石家庄 市 科学 技术 进步 一 三 等 奖 。 
ee 公司 电源 产品 广泛 用 于 军民 两 用 领域 ， 取 得 较 好 的 经 
i 济 效益 和 社会 效益 。 
保定 科 诺 沃 机 械 有 限 公司 是 专业 生产 充电 机 、 蓄 电池 经 过 多 年 的 培养 和 积累 , 今天 的 河北 汇 能 欣 源 电子 技 

















起 动机 的 企业 ， 公 司 已 通过 IS09001: 2008 国际 质量 体系 认 术 有 限 公司 公司 已 经 拥有 了 职业 化 的 管理 团队 ， 专 业 的 研 




























































































证 ， 由 清华 电力 系 教授 指导 研究 ， 拥 有 先进 的 检测 和 生产 。 发 团队 、 珊 素质 的 生产 团队 和 市 场 销售 团队 。 和 是 一 家 具有 
设备 ， 和 国内 众多 电动 三 轮 车 厂 配套 ， 产 品行 销 国内 27 个 ”发展 潜力 的 智力 和 知识 密集 型 企业 。 

省 市 及 中 东 、 东 南亚 等 国家 和 地 区 。 公 司 以 优异 的 质量 、 
合理 的 价格 和 良好 的 服务 赢得 了 海内 外 广大 客户 的 青睐。 河北 远大 电子 有 限 公司 


多 年 来 公司 被 评 为 中 国电 源 学 会 会 员 单位 ， 省 、 市 、 
消费 者 信得过 单位 。 省 、 市 守 合同 、 重 信用 单位 等 众多 业 ” 居 让 


誉 尔 号 。 
大 鹏 一 日 同 风 起 ， 扶 摇 直 上 九 万 里 。 跨 入 新 世纪 ， 我 2 

公司 全 体 员工 以 不 断 创 新 、 赶 超一流 的 气势 ， 奋 力 开拓 、 ”地 址 : 河北 省 沧 县 薛 官 屯 乡 工业 园 

积极 进取 ， 为 您 创造 更 满意 的 产品 ， 提 供 更 优质 的 服务 。 ”邮编 : 061037 

















































































































































































































































































































我 们 愿 与 广大 新 老 朋 友 携 手 发 展 、 共 创 辉 煌 1 电话 : 0317-4883888 
传真 : 0317-4889185 
河北 汇 能 欣 源 电子 技术 有 限 公司 邮箱 : 570774485@ qq. com 
地 址 : 河北 省 石家庄 市 新 华 区 合作 路 113 号 网 址 : www. czyuanda. com 
邮编 : 050051 简介 : 
电话 : 0311-87040435 河北 远大 电子 有 限 公 司 始 建 于 1996 年 ， 位 于 河北 省 沧 
传真 : 0311-87040436 州 市 薛 官 屯 乡 工业 园区 ， 是 生产 各 种 非 标准 电源 、 电 子 变 
邮箱 : hnxy04@ 163. com 压 器 、 电 源 变 压 器 、 煤 矿 防 爆 变 压 器 、 变 频 变 压 器 、 电 抗 
网 址 : www. xypower. net 器 、 交 流 电源 和 交流 稳 压 电源 的 专业 公司 。 厂 区 面积 
简介 : 23 300 m” ,厂房 建筑 面积 16 800 m 。7 个 车 间 ，1 个 研发 
河北 汇 能 欣 源 电子 技术 有 限 公司 ( 以 下 简称 欣 源 公司 ) 中 心 。 
成 立 于 2004 年 8 月 ， 注 册 资 金 750 万 元 。 公 司 位 于 中 集团 公司 拥有 变压器 、 电 源 专 业 人 才 ， 员 工 130 人 ， 其 中 
第 十 三 研究 所 院内 ， 是 一 家 研发 、 生 产 和 销售 特种 电源 为 研发 人 员 18 人 ,技术 人 员 20 人 ,销售 人 员 8 人 ， 拥 有 先 
主 的 高 新 技术 企业 。 进 的 设备 和 雄厚 的 技术 力量 。 以 及 遍及 山东 、 山 西 、 河 南 、 
公司 通过 了 双 软 认证 ， 是 软件 企业 ， 拥 有 多 项 软件 产 河北、 北京 、 上 海 、 陕 西 和 东北 三 省 等 十 几 个 省 市 的 销售 






































品 ; 通过 IS09001: 2008 质量 体系 认证 和 GJB9001B-2009 质 网 络 ， 煤 矿 防 爆 变 压 器 已 占 到 全 国 市 场 65% 的 份额 。 

















































































































量 管理 体系 认证 ; 具备 三 级 保密 单位 资格 ; 取得 武器 装备 公司 荣获 纳税 功臣 称号 ; 获得 河北 省 科技 型 中 小 企业 
科研 生产 许可 证 。 称号 。 并 于 2002 年 获得 了 1S09001: 2000 质量 管理 体系 认 
在 发 展 的 道路 上 ， 荣 获 省 、 市 多 项 荣誉 : 石家庄 市 信 ”证 ，2009 年 获得 了 CE 产品 质量 认证 ， 公 司 生 产 的 电源 变 




















息 产 业 化 暨 信息 产业 工作 先进 单位 ; 河北 省 信息 产业 先进 ” 压 器 、 牵 引 变 压 器 、 控 制 变 压 器 、 高 压 限 流 变 压 器 、 变 频 
单位 ; 河北 省 信息 产业 科技 创新 先导 型 企业 ; 河北 省 信息 变压器、 煤矿 防爆 变压器 和 电抗 器 等 产品 ， 随 机 销 往 美国 、 
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日 本 、 
可 靠 、 





中 东 等 地 ， 并 获得 了 广泛 认可 和 赞誉 。 创造 100% 高 
高 品质 产品 是 远大 公司 的 质量 方针 。 

















公司 广 交 各 界 朋友 ， 竭诚 为 客户 服务 ， 为 客户 加 工 定 


制 特殊 





产品 。 











公司 正在 进行 的 技术 开发 的 新 产品 主要 有 三 大 项 : 
SH15 系列 非 唱 合金 铁心 电力 变压器 、SHM 系列 全 密封 电力 


变压器 和 干 式 电力 变 压 絮 。 






































空 载 损 耗 比 普通 变压器 的 降低 约 70% ， 节 能 效果 十 





~ 














亚 者 
全 。 











对 于 





。 王 式 电 力 变压器 也 获得 了 广泛 的 应 用 ， 既 环保 又 
该 项 目 2014 年 1 月 份 正式 投产 。 





























任 丘 市 先导 科技 电子 有 限 公司 





地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


人 性 








术 力 量 


@ 
本 


河北 省 任 丘 市 城 东 津 保 南 路 北 张 工业 区 
062562 

0317-2968283 

0317-3369058 

hbxdkj@ 126. com 


www. xdkjw. com 











乓 市 先导 科技 电子 有 限 公 司 始 建 于 2001 年 ， 是 一 家 





集 科研 、 生 产 和 销售 于 一 体 的 现代 化 科技 型 企业 。 公 司 技 














雄厚 ， 生 产 设备 先进 ， 专 业 生产 鞭 电 池 充 放电 设备 ， 























电动 车 
设备 以 


















































充电 机 ， 电 动 汽车 充电 桩 、 充 电站 。 蓄 电池 充 放 电 
其 独特 的 功能 设计 ， 新 型 的 专利 技术 ， 广泛 应 用 于 




















蓄电池 

















生产 企业 ;“ 征 程 ” 牌 系列 电动 车 充电 机 现 已 行销 全 














各 地 ， 
深 受 广 























为 国内 众多 电动 车 生产 厂家 选 为 优质 配套 产品 ， 
大 消费 者 的 青睐 ， 并 已 成 功 打 入 替 国 及 东南 亚 市 场 。 






































2005 年 先导 公司 正式 加 入 中 国电 源 学 会 ， 成 为 优秀 会 
天 津 市 


其 中 工程 技术 人 员 35 人 。 公 司 成 立 以 来 , 已 形 








天 津 市 华 明 合 兴 机 电 设备 有 限 公 司 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 

天 
新 区 ， 
电力 事 
与 低压 
先 水 平 ， 
家 ”。 

天 














天 津 市 东 丽 区 华 明 镇 南 坨 
300300 

022-84901298 
022-84900608 

tjhmhx@ 126. com 


www. tjhmhx. com 


收 园 华 成 道 



































津 市 华 明 合 兴 机 电 设备 有 限 公司 坐落 于 天 津 华 明 高 
吡 邻 天 津 滨海 国际 机 场 。“ 华 明 合 兴 ” 紧 紧 抓 住 国家 
业 建 设 飞 速 发 展 的 契机 ， 依 靠 科技 力量 ,研发 生产 
电器 配套 相关 的 高 端 产 品 ， 在 国内 同行 业 中 居于 领 
受到 用 户 的 广泛 赞誉 ， 被 称 为 “低压 电器 制造 专 


















































津 市 华 明 合 兴 机 电 设备 有 限 公司 成 立 于 1997 年 ， 占 





























地 面积 14 000 m*， 建 筑 面积 7 600 m-  ， 现 有 员工 150 余人 ， 




















员 单位 。 在 有 关 专 家 的 精心 指导 和 公司 全 体 员工 的 不 懈 努 
力 下 ， 公 司 产品 质量 和 管理 水 平 突飞猛进 ， 于 2006 年 顺利 
































通过 ISO9001: 2000 国际 质量 管 
发 展 黄 定 了 坚实 的 基础 。 
“ 铸 诚 信 、 保 质 





















































量 ” 疙 企业 发 展 之 根本 ， 公 




















往 地 为 用 户 提供 一 


位 同仁 携手 ， 共 同步 人 更 加 辉煌 的 明天 ! 





唐山 尚 新 融 大 电子 产品 有 限 公司 


《 


Creative 


地 址 : 河北 省 唐山 市 洪 南 县 职业 教育 中 心 实 训 基 


邮编 : 063500 




















电话 : 0315-4166302 
传真 : 0315-4166301 


邮箱 : creativemix 


@ 126. com 


网 址 : www. creativemix. cn 





唐山 尚 新 融 大 
































理 体 系 认证 。 为 企业 进一步 


司 将 一 如 既 


i 的 产品 和 完善 的 服务 。 先 导 人 愿 与 各 





地 


Ee 子 产品 有 限 公司 ， 创 立 于 2008 年 4 
1 。 公 司 分 为 电力 电子 事业 部 、 军 品 及 标准 事业 部 、 定 制 





批 产 事业 部 ; 三 大 事业 部 。 公 司 致 力 于 为 军用 电源 电路 、 








UPS、 智 能 电网 、 











轨道 交通 、 光 伏 并 网 逆 变 器 和 

















通信 电源 提 














供 磁性 元 器 件 系 统 化 解决 方案 。 是 


磁粉 芯 、 非 癌 纳 





力 的 综合 性 科技 





画 


证 。 公 司 依托 磁 





军 标 质量 体系 认证 ， 通 过 武器 装备 制造 单位 














国内 少数 同时 具备 金属 























米 唱 磁 芯 、 平 面 变压器 、 电 感 器 、MIL- 
STD-1553B 总 线 变压器 和 平面 磁 集 成 滤波 器 ， 人 研制、 生产 
企业 。 已 通过 ISO9001 及 GJB9001B-2009 























mh 
































三 级 保密 认 








器 件 解决 方案 。 





有 结合 核心 竞争 力 ， 为 广大 客户 提供 感性 








知识 产权 的 核心 技术 ， 顺 利通 过 IS09001 国际 
认证 。 公 司 主要 产品 有 : 电源 自动 转换 开关 、 电 涌 保 护 器 、 



























































成 具有 自主 
质量 体系 的 








































































































地 、 重 点 工业 、 公 安 消防 、 高 层 楼 宇和 公益 设施 等 相关 行 


业 。 产品 畅销 东北 、 华 北 、 西 北 、 中 南 地 区 和 津 京 两 市 ， 




















销售 网 络 覆 盖 国 内 20 多 个 省 市 自治 区 。 

















天 津 市 津 铝 工 贸 有 限 公司 





地 址 : 天 津 市 河 j 
邮编 : 300230 




















电话 : 022-26263152 13352072696 
传真 : 022-26262903 
邮箱 : tjjinlv@ 126. com 


微型 断路 器 、 塑 壳 断 路 器 、 电 弧 保 护 断 路 器 、 自 复式 过 欠 
电压 保护 器 、 控 制 与 保护 开关 电器 、 应 急电 源 、 电 气 火灾 
监控 产品 和 低压 电器 成 套 等 系列 产品 ,| - 泛 应 用 于 军事 




















上 区 南口 西 路 4 号 〈 天 动工 业 园 内 ) 


第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “715 . 





网 址 : www. tjjinlv. cn 


简介 


合金 


天 津 市 
电力 日 








[也 





津 铝 工 贸 有 限 公司 是 国内 有 色 金 属 生产 制造 











子 散热 器 的 专业 厂家 、 

















是 电动 汽车 冷却 器 及 














制 器 壳 体 生产 研发 基地 。 公 司 集中 了 很 多 专业 水 平 的 研 


人 员 


散热 


汽车 冷却 器 、 


。 构 思 、 
金 型 材 散 热 器 ， 所 和 


器 型 材 








设计 符合 厂家 要 求 的 各 种 工业 用 和 民用 铝 
E 产 的 JLD、DXC 电力 和 电子 用 铝 合 
断面 近 千 种 。 广 泛 应 用 于 诸多 行业 。 其 中 电 
























































水 本 


此 质 


户 提供 全 方位 的 服务 ， 满 足 
将 不 负 各 界 同 仁 的 重 望 ， 不 断 
以 真诚 才能 永远 ,诚信 才能 永久 的 
先进 的 技术 、 可 靠 的 质量 和 周到 和 


焊接 超大 截 


公司 2007 年 通过 ISO9001: 2008 质量 体系 认证 。 并 





















































铝 
控 
2 
九 
区 和 
Es 


2 
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动 





控制 器 底 盖 配合 式 壳 体 、 大 截面 粘 片 、 镰 片 、 
看 散热 咒 是 公司 的 拳头 产品 ， 达 到 了 国际 先 


进 


将 








量 体 系 贯穿 生产 经 营 等 各 项 工作 的 全 过 程 。 公 司 为 用 
























































大 用 户 提供 更 好 的 服务 。 











j 户 各 种 不 同 加 工 要求 。 公 司 
提高 技术 ， 做 到 精益 求 精 。 





经 营 理念 和 科学 的 管理 、 





天 津 市 九 荣 铭 电源 技术 有 限 公 司 


BS 
二 全 


灵 


荣 言 POWER 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


天 津 





WWW. 


简介 : 


流 源 
标 电 




















022-83714416 83714416 
022-83714446 
yaorong69@ 163. com 


tj9r. com 





企业 主 
、 军 品 
源 。 








要 生产 开关 电源 、 变 频 电源 、 大 功率 恒 压 、 























电源 、 等 离子 体 电源 、 








天 津 市 鲁 鹏 电子 有 限 公司 


QO 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


天 津 





WWW. 


简介 : 


天 津 市 蚀 鹏 电子 有 限 公司 创建 于 1984 年 , 厂区 面积 


23 000 余 m” ， 建 筑 面积 15 000 余 呈 ， 上 毗邻 京 沪 高 速 ， 环 


优美 





了 国 


























可 交通 
公司 现 
内 、 国 











市 静海 经 济 开发 














301600 

022-68687673 
022-68680568 

kunpeng _ vip@ 126. com 


tj-kp. cn 


便利 。 
1 资深 设计 人 员 12 人 ， 














义 | 
> 
> 











微 弧 氧 化 电源 及 各 种 

















的 服务 ， 一 如 既往 地 为 广 


恒 


非 


备 5 套 ， 真空 浸 漆 流 水 线 
干燥 设备 2 套 及 与 生产 配 
测 仪 器 55 台 套 。 

















自动 绕 线 机 28 台 ，R 型 绕 线 机 6 台 ， 大 型 自动 箱 式 绕 线 设 











2 条 ， 全 自动 真空 环 氧 浇注 设备 、 
套 机 械 冲 压 设备 18 台 套 ， 各 种 检 











公司 主要 产品 有 EPS 
j 单 相 、 三 相 变压器 和 电 

















大 可 做 到 25 000 kV A; 单 相 、 三 相 电 源 变压器 、R 型 变 压 





器 。 环 型 变压器 ; 单 相 和 
变压器 和 电感 器 。 及 按 客 























电源 、UPS 电源 、 变 频 电 源 、 专 
抗 器 。 其 中 SB 三 相隔 离 变压器 最 



































三 相 C 型 变压器 ; 各 种 高 频 开关 
户 要 求 加 工 定制 各 种 特殊 变压器 。 














公司 生产 电力 系统 配 电 变 压 需 已 获得 国家 认证 。 生 产 
SB10、S11、S13 和 S15 等 系列 油 浸 变 压 器 、 干 式 变压器 、 
非 晶 合金 变压器 和 配套 电抗 器 。 功 率 30 ~ 25 000 kV :A。 









































在 2012 年 国家 质 检 总 局 的 质量 抽查 中 ， 产 品质 量 全 部 达 











标 ， 获 得 好 评 。 
公司 年 产 各 类 变压器 











、 电 源 模 块 和 稳 压 电源 55 万 台 套 














以 上 ， 铁 路 智能 综合 信和 号 
































企业 通过 IS09000. 
ISO14000 : 环境 管理 体系 
认证 。 及 国家 大 型 企业 优 





























电源 系统 1 200 台 套 ， 产 品行 销 全 























国 。 广 泛 应 用 于 科研 、 电 子 、 能 源 、 交 通 、 医 疗 、 安 防 ， 
家 用 电器 、 节 能 产品 和 光伏 风能 发 电 等 领域 。 








2008 质量 管理 体系 认证 和 
认证 。 产 品 通过 CQC 认证 和 CE 
秀 供应 间 认证 o 












































2011 年 公司 获得 科技 型 企业 称号 ，2013 年 获得 国家 高 
新 技术 企业 称号 承接 国家 科技 研发 项 目 , 已 获得 专利 11 
项 。 多 次 为 国家 重点 工程 和 出 口 项 目 配套 ， 在 国内 同行 业 




















中 居 领 先 地 位 。 























天 津 市 蓝 丝 莱 电 子 科技 有 限 公司 


Ss 


ww./s/ai.com 





地 址 : 天 津 市 南开 区 科研 
邮编 : 300192 

电话 : 022-87891548 
传真 : 022-87890535 
邮箱 : hyn@ lslai. com 
网 址 : www. lslai. com 
简介 : 


天 津 市 蓝 丝 莱 电 子 科 





























西 路 12 号 











技 有 限 公 司 是 从 事 特 种 高 压 电源 ， 


高 压 电 源 模 块 ， 以 及 相关 仪器 设备 开发 、 制 造 的 高 科技 企 














业 。 专 为 工业 、 科 研 和 国 


























防 提 供 安 全 可 靠 和 精确 的 高 压 电 








源 产 品 。 是 高 压 电源 的 专业 生产 企业 ,倡导 先进 工艺 、 模 








块 化 的 设计 。 通 过 辛勤 





耘 ， 公司 高 压 电 源 拥有 小 型 化 、 





高 精度 、 抗 干扰 、 高 质量 





和 高 可 靠 性 的 众多 优点 。 


公司 以 大 学 和 科研 所 为 依托 ， 拥 有 一 批 经 验 丰 富 的 研 
发 工程 师 ， 具 有 设计 、 生 产 各 种 高 压 电 源 的 雄厚 实力 。 多 
年 来 ， 为 国内 科研 院 所 、 大 专 院 校 以 及 军工 、 国 防 、 通 信 、 




















其 中 高 级 人 才 6 名 。 





外 同行 业 先进 生产 设备 100 余 台 套 ， 其 中 电 
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医疗 、 电 力 、 铁 路 、 化 工 、 仪 器 仪表 、 工 业 控 制 、 光 学 、 
光谱 、 高 能 物理 和 科研 等 行业 开发 出 数 百 种 高 压 模块 、 高 
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压 电源 产品 。 











"71 


6 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 










































































































































































































































































































































































福建 省 

福建 联 晨 捷 电 子 科技 有 限 公司 高 压 熔断 器 ) 、 高 低压 成 套 开 关 设 备 、 机 柜 加 工 及 各 类 仪器 

NS 仪表 等 一 系列 电力 生产 、 维 护 和 检测 设备 ,广泛 应 用 于 电 
本 量 撞 力 、 通 信和 金融 等 重要 领域 。 
LAN rhenedre 公司 通过 了 IS0O9001: 2008 质量 管理 体系 认证 ， 并 正 
地 址 : 福建 省 福州 市 华 林 路 338 号 锦绣 福城 2 座 25 层 1913 Ne ed a 对 各 项 工作 集中 管理 ,全面 提 

室 升 公司 综合 实力 。 公 司 还 与 国内 多 所 科研 机 构 、 高 等 院 校 

邮编 : 350013 保持 交流 合作 ， 研 发 、 设 计 和 制造 能 力 得 到 迅速 提高 ， 生 
电话 : 0591-87516665 产 规 模 不 断 扩大 。 目 前 , 已 成 长 为 综合 型 的 技术 实体 ， 形 
传真 : 0591-87515299 成 了 研发 、 设 计 、 生 产 、 工 程 维 护 和 贸易 等 多 个 专业 团队 。 
网 址 : www. lsjie. com 公司 重视 加 强 企 业 技术 创新 与 技术 改造 。 迄 今 为 止 ， 
简介 : 公司 获得 9 项 国家 实用 新 型 专利 、1 项 发 明 专利 ，1 项 外 观 

福建 联 许 捷 电 子 科技 有 限 公 司 是 一 家 以 机 房 动力 一 体 专利 及 14 项 软件 著作 权 。 
化 设备 、 机 房 建设 、 暖 通 空调 、 视 频 会 议 系 统 和 工业 照明 公司 拥有 福州 市 软件 园区 14 号 楼 3-4 层 2 000 余 m 
为 主 营 ， 集 设计 、 销 售 、 安 装 维护 于 一 体 的 综合 性 公司 。 ”的 生产 场所 和 海 西高 新 区 创业 楼 14 楼 全 层 1 500 m? 的 经 营 
公司 自 2004 年 3 月 30 日 成 立 以 来 ， 相 继 成 为 法 国 梅 兰 日 办 公 场 所 。 公 司 在 武夷 新 区 购 地 50 余 亩 ， 建 设 厂 房 面 积 
兰 、 伊 顿 爱 克 赛 、 法 国 CHLORIDE 、 法 国 索 克 曼 、 美 国 海 。 30 000 nm 的 瑞 盛 科技 园 ， 为 瑞 成 公司 集团 化 打下 坚实 的 基 
志 、 日 本 大 金 、 美 国库 柏 电 气 、 美 的 和 中 达 电 通 等 国内 外 ” 础 。 
知名 企业 在 国内 的 合作 伙伴 。 

公司 秉承 着 “依靠 科学 管理 ， 创 建 一 流 工程 ， 提 供 优 福州 福光 电子 有 限 公司 


质 服务 ” 


政府 、 
矿 企 业 


面 对 


本 着 “ 
利 的 


应 用 解决 方案 ， 为 客户 

















的 质量 方针 ， 承 接 了 众多 项 目 ， 使 公司 的 业务 在 
人 金融、 能源、 电力、 化工、 电信、 交通、 公安 和 工 
等 多 个 领域 取得 了 良好 的 发 展 。 

未 来 ， 福 建 联 晟 捷 电子 科技 有 限 公司 的 奋斗 目标 : 
坚持 不 懈 ， 将 科技 与 应 用 完美 结合 ， 为 用 户 提供 有 
创建 竞争 优势 ”的 理念 ， 为 用 

















































































































户 提 供 全 线 高 科技 产品 和 专业 化 服务 。 


福建 省 瑞 盛 电力 科技 有 限 公司 


(让 RAZENS 





有 































































































新 技术 产业 园 ” 创 业 大 厦 B 区 14 层 
邮编 : 350100 
电话 : 0591-87667370 
传真 : 0591-87538390 
邮箱 : razens@ 163. com 
网 址 : www. razens. com 
简介 : 

福建 省 瑞 盛 电力 科技 有 限 公 司 成 立 于 2006 年 ， 是 一 家 
集 科研 、 设 计 、 和 生产、 维修 、 销 售 和 系统 集成 为 一 体 的 技 
术 型 生产 企业 。 目 前 ,公司 业务 领域 涉及 功率 电子 、 在 线 
监测 、 电 力 仪表 和 现代 输 变 电 技术 产品 开发 、 制 造 和 营销 。 
在 充分 引进 吸收 国内 外 先进 技术 的 基础 上 ， 公 司 已 成 功 开 
发 出 智能 交 直 流 一 体 化 电源 、 高 频 开 关 直 流 电源 、 继 电 保 
护 试验 电源 、 通 信 电 源 、 分 布 式 智能 配 网 直流 小 电源 、 
UPS、 高 压 直 流 电源 、 微 机 保护 装置 、 用 户 分 界 负 荷 开关 控 
制 器 、35 kV 及 以 下 高 压 元 件 〈 含 真空 断路 器 、 隔 离开 关 、 
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福光 ， 
地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


福光 电子 

Fuguang Electronics 

社 您 的 测试 更 简单 

福建 省 福州 市 台 江 区 广 达 路 68 号 金 源 大 广场 东区 24 
楼 

350005 

0591-83305858 

0591-83375868 


cailei@ fuguang. com 











www. fuguang. com 








福 


州 福光 电子 有 限 公 司 成 立 于 1993 年 ， 是 一 家 专注 于 














仪器 仪表 的 研发 、 生 产 和 销售 ， 并 提供 全 套 测试 维护 解决 


方案 的 


工人 数 170 位 ， 


维护 、 


试 设备 领 


铁路 、 


公司 销售 服务 网 络 已 覆盖 全 国 各 省 份 和 城市 ， 
多 地 设 
的 售 前 、 
电信 和 集 


























市 场 ， 





高 新 技术 型 企业 。 





目前 ， 公 司 注册 资金 2 530 万 ， 员 
年 仪表 销售 额 近 2 亿 元 。 产 品 涉及 蓄电池 
常规 电源 测试 、 接 地 测试 和 机 房 环境 测试 等 工业 测 
域 ; 客户 遍及 移动 、 电 信 、 联 通 、 铁 塔 、 电 力 、 
攻 、 广 电 、 部 队 及 各 企业 专 网 等 。 






























































石 











在 全 国 
办事 处 与 售后 服务 中 心 ， 可 高 效 快捷 地 提供 良好 
售 中 及 售后 服务 。 在 通信 市 场 ， 福 光电 子 是 中 国 
团 和 中 国 移动 集团 仪器 仪表 集 采 和 人 围 厂 家 ; 在 电力 
福光 电子 式 多 省 电力 公司 仪器 仪表 超市 化 采购 的 中 





























































































































标 厂 家 ; 在 国际 市 场 ， 福 光电 子 品 牌 产品 已 经 远 销 至 全 球 


30 多 个 国家 和 地 区 。 
公司 每 年 投入 大 量 资源 用 于 创 





余 项 国 


























新 研发 ， 目 前 已 拥有 20 
家 技术 专利 和 软件 著作 权 。 未 来 ， 福 光 还 将 不 断 地 























向 行业 内 推 














出 更 多 拥有 自主 知识 产权 、 更 加 科学 方便 、 更 














第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “717 . 








加 安全 节能 、 更 加 经 济 实 惠 的 仪器 仪表 及 测试 维护 解决 方 
案 ， 为 客户 带 来 更 大 的 效益 ， 为 社会 创造 更 大 的 价值 。 








厦门 埃 尔 华 进出 口 有 限 公司 


中 国 一 级 代理 商 
埃 尔 华 企业 


地 址 : 福建 省 厦门 市 湖滨 南路 51 号 名 官 大 厦 20 楼 B 座 
邮编 : 361004 

电话 : 0592-2237175 

传真 : 0592-2237170 


邮箱 : kschoi@ almar. com. cn 








网 址 : www. almar. com. cn 
简介 : 
埃 尔 华 进出 口 有 限 公 司 成 立 于 1987 年 ， 在 1990 年 埃 
尔 华 进出 口 有 限 公 司 被 日 本 RUBYCON 公司 任命 为 中 国 和 
香港 一 级 代理 商 。 专 业 代 理 日 本 RUBYCON 公司 生产 的 红 
宝石 铝 电解 电容 器 、 塑 料 薄 膜 电 容 和 PC-CON 固体 电容 等 。 
埃 尔 华 进出 口 有 限 公 司 有 20 多 年 扎根 在 电源 行业 经 
历 ， 积累 了 宝贵 的 经 经 历 。 
“以 客 为 本 ,成 就 客户 ”是 公司 的 关键 成 功 要素 之 一 。 
从 产品 技术 咨询 及 售后 服务 ， 我 们 能 实时 提交 优化 评估 方 
案 ， 帮 助 客户 第 一 时 间 了 解 产品 特性 ， 让 客户 收益 最 大 化 。 
















































































厦门 蓝 溪 科 技 有 限 公司 

三 全 厦门 医 漂 科技 有 了 眼 公司 

LA NX I XIAMEN LANXI TECHNOLOGY CO., LTD 
地 址 : 福建 省 厦门 市 火炬 高 新 区 创业 园 伟业 楼 N508 
邮编 : 361006 

电话 : 0592-5730682 

: 0592-5734682 


网 址 : www. xmlanxi. com 











厦门 蓝 溪 科 技 有 限 公 司 系 国家 高 新 技术 型 企业 、2012 
~2013 年 度 国 家 科技 部 火炬 计划 单位 ， 公 司 由 归 国 留学 人 
员 创 立 ， 拥 有 强大 的 自主 创新 研发 能 力 ， 是 “分 布 式 直流 







































































专利 以 来 ,结合 国内 外 先进 技术 ,不 断 的 升级 、 完 善 电力 
电源 模块 及 模块 软件 的 自主 研发 与 创新 技术 ， 系 国家 电力 
子 学 标准 委员 会 《模块 式 不 间断 电源 》 标 准 制定 单位 ， 
国电 源 学 会 会 员 单 位 ， 福 建 省 电源 协会 创始 会 员 单位 。 
多 
企 



















































































次 被 列 人 “全 国电 网 建设 与 改造 所 需 产 品 选 型 选 厂 推 
企业” 等 单位 。 

公司 所 有 产品 均 通 过 了 北京 电 科 院 及 许 继 开 普 实验 室 
等 国家 权威 检测 机 构 的 检验 和 鉴定 ， 直 流 电源 产品 覆盖 
24 V、48V、110 V 和 220 V。 目前 , 已 广泛 应 用 于 全 国 各 
大 电力 、 通 信 、 铁 路 、 高 速 公 路 、 机 场 、 矿 山 和 境外 电站 































































































对 系统 ， 用 户 数 多 达 20 000 多 个 ， 公 司 于 2011 年 注册 蓝 溪 
(美国 ) 有 限 责任 公司 ， 产 品 远 销 欧 美 、 东 南亚 及 非洲 。 




















厦门 兴 厦 控 恒 昌 自 动 化 有 限 公司 
® 
DY 
人 
地 址 : 福建 省 厦门 市 集美 区 汽车 工业 城 ( 三 期) 江口 南路 
598 号 
邮编 : 361023 
电话 : 0592-6368300 
传真 : 0592-6368308 
邮箱 : liping-feng@ hexec. com 



































网 址 : www. hcxec. com 
简介 : 
厦门 兴 厦 控 恒 昌 自 动 化 有 限 公 司 是 一 家 致力 电力 系统 
配 网 自动 化 设备 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 的 高 新 技术 企业 。 
公司 汇聚 了 各 类 专业 人 才 ， 吸 收 消化 国内 外 先进 技术 ， 将 
专注 于 在 智能 电网 、 节 能 减 排 等 绿色 能 源 建 设 方面 提供 更 
先进 ， 更 环保 ， 更 可 靠 完善 的 全 套 智 能 电气 解决 方案 。 自 
公司 成 立 以 来 ， 致 力 于 持续 自主 研发 创新 ， 先 后 开发 了 拥 
有 自主 知识 产权 ， 并 获得 多 项 国家 专利 的 各 类 产品 ， 如 户 
外 柱 上 智能 断路 器 、 户 外 智能 分 界 负 荷 开 关 、 智 能 交 直 流 
一 体 化 电源 系统 、 新 型 插 框 式 直 流 电源 屏 、 小 微分 布 式 电 
源 装置 和 基于 总 线 布置 方案 的 电动 机 保护 装置 等 。 目 前 ， 
广泛 应 用 在 各 类 发 电厂 、 冶 金 、 石 化 和 矿山 、 国 家 电网 、 
南方 电网 和 城镇 建设 等 领域 。 公 司 严 格 按 照 I S09001 质量 
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电源 装置 "、“ 隔 离 故 障 的 直流 电源 供电 系统 ”“ 便 携 式 直 
流 操作 电源 ”等 产品 专利 的 发 明 者 与 拥有 者 。 公 司 至 2014 
年 1 月 ， 共 取得 自主 知识 产权 专利 28 项 ， 其 中 发 明 专 利 6 
项 目 ， 涉 及 电力 电源 领域 10 项 。 拥 有 蓝 溪 电 力 操 作 电源 软 
件 著 作 权 证 。 公 司法 人 自 2001 年 取得 分 布 式 直流 电源 发 明 


































































































管理 体系 和 1SO14000 环境 管理 体系 要 求 运 作 ， 良 好 的 企业 
信誉 、 产 品质 量 和 售后 服务 深 得 用 户 信赖 ， 赢 得 了 许多 中 
外 客商 的 好 评 。 厦门 兴 厦 控 恒 昌 自动 化 有 限 公 司 将 秉承 
“科技 创新 ， 顾 客 满意 ”的 理念 ， 以 新 技术 、 高 质量 的 产品 
和 服务 为 客户 创造 价值 。 


















































湖南 省 


湖南 长 沙 阳 环 科技 实业 有 限 公司 


(% 


地 址 : 湖南 省 长 沙市 芙蓉 中 路 2 段 200 号 新 世纪 花 苑 红 龙 











居 1405 

邮编 : 410015 

电话 : 0731-85179118 
传真 : 0731-85179118 
邮箱 : pyk4956@ 163. com 


718 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 





网 址 : www. yangwhuan. com 
简介 : 

湖南 长 沙 阳 环 科技 实业 有 限 公 司 是 湖南 省 专业 研发 、 
生产 及 销售 各 类 稳 压 电源 、UPS 电源 的 骨干 企业 ， 公 司 于 
2001 年 在 湖南 省 同行 业 中 率先 通过 ISO09001 国际 质量 管理 
体系 认证 。 公 司 生 产 的 SH1791 一 15 kV . A、20 kV . A 精密 
化 交流 稳 压 电源 系 目前 国内 率先 通过 国家 质量 中 心 3 C 
(CQC) 认证 的 净化 电源 ; 并 且 公司 还 是 净化 电源 专利 的 持 
者。 公司 自 2003 年 以 来 连续 五 年 是 “教育 部 农村 中 小 学 
现代 远程 教育 项 目 工程 ”的 人 围 企业 ， 而 且 公司 还 是 “ 教 
育 部 农村 党 员 干 部 现代 远程 教育 项 目 工 程 ” 的 入 围 企业 。 
产品 遍布 全 国 各 地 ， 广 泛 应 用 于 教育 、 电 力 、 通 信 、 高 速 
公路 、 银 行 和 医院 等 高 要 求 领域 。 
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湖南 东方 万 象 科 技 有 限 公司 
地 址 : 湖南 省 长 沙市 黄蓉 区 万 家 丽 北 路 569 号 银 港 水 晶 城 
E4 栋 304 房 
邮编 : 410016 
电话 : 0731-88156696 
传真 : 0731-88156695 
邮箱 : 470798290@ qq. com 
简介 : 
湖南 东方 万 象 科技 有 限 公 司 成 立 于 2006 年 7 月 ,注册 
资金 508 万 ， 是 计算 机 机 房 辅 助 设备 (不 间断 电源 系统 、 
开关 电源 、 低 压 配 电 系 统 、 环 境 监 控 系 统 、 设 备 监控 系统 
和 机 房 精 密 空调 ) 的 专业 服务 商 和 设备 供应 商 ， 以 向 客户 
提供 好 的 、 专 业 的 服务 为 宗 旧 ， 面 向 通信 、 银 行 、 保 险 、 
证 券 、 外 企 、 军 队 系统 以 及 科研 院 所 等 重要 部 门 的 交换 机 
房 、 电 脑 机 房 和 仪器 设备 机 房 提 供 全 线 产品 和 其 相关 的 售 
前 售后 技术 服务 。 



























































湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公 司 


es 


地 址 : 湖南 省 浏阳 市 工业 园 
邮编 : 410331 

电话 : 0731-83281148 
传真 : 0731-83281113 


网 址 : www. fengri. com 











简介 : 

湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公司 是 国内 率先 生产 蓄 电 
池 和 直流 电源 、 电 气 成 套 设备 的 专业 企业 之 一 。 产 品 注册 
“ 丰 日 ” 牌 ， 为 中 国 驰 名 商标 。 

公司 是 国家 高 新 技术 企业 ， 成 立 了 化 学 电源 研发 中 心 ， 
并 与 中 南大 学 等 高 等 大 专 院 校 长 期 合作 ， 共 同 进行 电池 、 电 
源 新 产品 的 开发 创新 。 拥 有 56 项 国家 专利 ，3 项 国际 专利 。 
丰 日 产品 经 全 国 20 余 省 市 通信 、 电 力 、 铁 路 、 广 电 、 
部 队 和 工矿 企业 等 行业 数 千家 单位 的 多 年 使 用 ， 并 与 德国 
西门 子 、 日 本 东芝 公司 、 美 国 CE 公司 、 法 国 阿尔 斯 通 、 美 








































































































































































































国 EMD 公司 和 加 拿 大 庞巴迪 等 大 公司 长 期 合作 配套 ， 以 
质量 稳定 、 价 格 合理 及 服务 周到 赢得 了 用 户 的 一 致 好 评 和 
信赖 。 

公司 坚持 贯彻 “诚信 服务 顾客 、 产 品 件 件 质 优 、 管 理 
持续 改进 、 铸 造 丰 日 品牌 ”的 质量 方针 ， 致 力 于 不 断 革 新 
产品 技术 ， 优 化 生产 工艺 , 严格 产品 的 过 程控 制 。 公 司 通 
过 了 ISO9001 质量 体系 和 ISO14001 环境 体系 、GB/ 
T28001 一 2001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 。 


















































湖南 科 明 电源 有 限 公司 


mn 
4 KEMING 


地 址 : 湖南 省 长 沙市 莲 谷 工业 网 桐梓 坡 西 路 183 号 
邮编 : 410205 
电话 : 0731-88996378 
传真 : 0731-88996468 
邮箱 : keming@ sina. com 
网 址 : www. hnkmdy. com 
简介 : 

湖南 科 明 电源 有 限 公司 是 以 国家 大 型 企业 湖南 仪器 仪 
表 总 厂 为 中 方 ， 于 1994 年 11 月 在 长 沙 高 新 开发 区 成 立 的 
高 新 技术 企业 。 从 事 各 种 交 、 直 流 电源 装置 的 专业 厂家 。 
产品 获得 国家 新 产品 证 书 及 国家 新 技术 新 产品 金奖 。 本 公 
司 全 部 产品 均 通 过 了 国家 权威 检测 机 构 的 型 式 试验 和 省 
(部 ) 级 鉴定 。 

公司 主要 产品 有 通信 电源 屏 、 电 力 用 交 直 流 电 源 屏 
(高 频 开关 电 源 、 唱 闸 管 全 控 桥 整流 电源 ) 、 一 体 化 电源 系 
统 、 电 力 、 通 信用 高 频 开 关 直 流 电源 及 高 频 模块 、 晶 闸 管 
全 控 桥 智能 充电 机 、 直 流 系统 微机 监控 系统 、 营 电池 自动 
巡 检 装置 、 蓄 电池 综合 测试 系统 (人 恒 流 放电 、 容 量 及 内 阻 
检测 ) 、 微 机 绝缘 在 线 监测 装置 、 绝 缘 、 电 压 、 闪 光 多 功能 
继电器 和 低压 配 电 成 套 设备 等 ， 是 国内 配套 齐全 的 直流 电 
源 生 产 专业 厂家 之 一 。 

公司 1999 年 通过 了 IS09001 国际 质量 体系 认证 ， 拥 
先进 的 设备 和 检测 仪器 及 雄厚 的 技术 力量 , 并 有 专门 的 训 
练 有 素 的 技术 服务 队伍 。 公 司 生产 的 直流 电源 屏 及 低压 配 
成 套 设备 已 广泛 用 于 全 国 各 省 市 铁路 、 电 力 和 冶金 化 工 
等 系统 ， 享 有 良好 的 声誉 。 在 铁路 近年 的 国家 重点 工程 高 
铁 、 客 专 和 货运 专线 建设 中 多 次 中 标 ， 设 备 运行 良好 。 
公司 的 交 直 流 电源 产品 曾 多 次 在 国际 招标 和 国内 重大 
项 目 招标 中 中 标 ， 并 有 部 分 产品 销 往 白俄罗斯 、 越 南 、 印 
度 、 巴 基 斯 坦 和 巴西 等 国外 市 场 。 

公司 为 中 国 直流 电源 十 佳 企业 。 
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湘潭 市 华 讲 电子 科技 有 限 公司 
[ 鄙 集 寺 电子 


WHOOSH electronic 
地 址 : 湖南 省 湘潭 市 雨 湖区 二 环线 
邮编 : 411100 
电话 : 0731-52338338 





第 九 篇 “主要 电源 企业 简介 


. 719 . 





传真 : 
邮箱 
网 址 : 
简介 : 
华 





和 销售 


发 团队 和 管理 队伍 。 公 司 旗下 产品 
适配器 ”两 大 类 别 。 产 品 广 泛 应 


华 先 电 子 科技 
人 毛泽东 的 故乡 “湘潭 


0731-52328738 


www. hnhxdz. com 

















: 2355842968@ qq. com 


j 限 公司 位 于 风景 秀丽 的 湘江 河畔 、 





伟 
















































































行 ”， 是 一 家 集 电源 产品 研发 、 生 产 

于 一 体 的 科技 实体 公司 ， 拥 有 一 支 专业 、 资 深 的 研 
“开关 电源 ”、 “电源 

] 于 工业 自动 化 ，LED 照 











兰州 精 新 电源 设备 有 限 公司 


甘肃 省 兰州 市 城关 区 座 西 路 1376 号 工业 城北 五 区 10 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


栋 

730010 
0931-2186797 
0931-2186976 


jxps126@ 126. com 


www. JxXps. com 








、\ 


州 精 新 











发 区 内 











， 是 专业 从 事 

















产 和 销 


公司 拥有 


校 、 科 
电源 、 
物理 加 
波 扫 描 





























电子 产 


废气 、 























电力 
售 的 高 新 技术 企业 。 
批 实力 雄厚 的 专业 技术 人 员 。 并 以 高 等 院 

















明 、 显 示 、 城 市 亮 化 及 通信 ， 医 疗 ， 矿 山 等 领域 。 


公司 拥有 高 标准 的 现代 化 生产 设备 设施 ， 先 后 通 


ISO9001: 2008 
认证 、 欧 盟 
年 正式 吸纳 为 
































国家 质量 体系 认证 ; 





“中 国 

















过 
国家 强制 “CCC” 质 量 








国际 “CE” 韩 国 “KC” 质 量 认 证 ， 并 于 2008 


电源 学 会 ”会 员 单位 。 








公司 自 
服务 决胜 市 场 ” 
的 企业 精 凶 








成 立 就 确立 “诚信 和 姑 
”的 经 营 方针 ， 和 诚信 
和 。 不 断 进 取 ， 以 高 度 严 说 的 敬业 态度 ， 致 力 于 





F 拓 市 场 、 品 质 巩固 市 场 、 











、 敬 业 、 创 新 、 卓 越 




















成 为 全 球 最 大 的 电源 供应 商 。 


甘肃 省 


天 水 七 四 九 电 才 
重组 的 高 新 技术 企业 。 公 司 前 身 
建 于 甘肃 省 秦安 县 ，1995 年 整体 搬 
面积 16 675 m* ， 总 资产 1.15 亿 元 ,， 拥 

















司 占 地 























源 设备 有 限 公 司 位 于 兰州 











人 研 院 所 的 专家 、 教 授 为 技术 后 盾 。 凭 








脉冲 ] 








速 器 、 高 稳定 度 、 
色 源 为 基础 ， 研 发 | 
具有 自主 知识 产权 并 获得 多 项 国家 专利 的 高 、 
特种 电源 在 材料 改 公 
烟尘 治理 和 电化 学 领域 者 
公司 以 诚信 为 本 ， 视 提高 中 国 

















和 超时 








品 。 公司 
































特种 


一 批 具有 























电源 、 高 





国家 高 新 技术 开 
电子 技术 及 其 相关 产品 研发 、 生 











普 先 进 的 开关 


功率 技术 和 自动 控制 技术 ， 以 长 期 研制 生产 核 
高 频 、 高 压 、 高 功率 脉冲 、 三 角 
国内 领先 水 平 、 











精 、 新 电力 








E、 表 面 处 理 、 刻 水、 
发 挥 着 不 可 替代 的 作用 。 


频 、 高 压 、 高 





功率 和 快 脉冲 电源 技术 为 己任 ,锐意 进取 、 精 益 求 精 、 不 
断 创新 的 技术 形成 核心 竞争 力 ， 以 完善 可 靠 的 产品 质量 和 
优良 售后 服务 立足 于 市 场 。 








天 水 七 四 九 电 子 有 限 公 司 


® 
*@D + 








: 甘肃 省 天 水 市 泰州 区 双 桥 路 14 号 
: 741000 

: 0938-8631053 
: 0939-8214627 


: Www. ts749. cn 


表 768 台 套 。 现 
































9 限 公司 是 由 原 天 水 永 红 器 材 厂 改制 





























国营 永 红 顺 材 ) 


1969 年 始 
迁 至 甘肃 省 天 水 市 。 公 





























是 国内 率先 研制 生产 集成 电路 的 企 





片 集成 电路 、 混 合集 成 





























电路 和 

















各 种 仪器 仪 





职工 306 人 ， 专 业 技术 人 员 95 人 。 公 司 


业 之 一 ， 主 要 产品 有 单 


氏 源 模块 〈 包 括 厚 膜 化 电源 ) 











三 大 类 产品 600 多 个 品种 ， 产 品 以 


于 航空 、 航 天 、 
为 “长 征 系 列 ” 
“神舟 ”号 宇宙 
曾 荣 获 “ 省 优 ” 











其 优良 的 品质 广泛 应 用 











兵器 、 船 舶 、 电 子 、 




















通信 及 自动 化 领域 。 曾 








火箭 、“ 风 云 ” 














中 国 科 学 院 近代 物理 研究 所 
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CG 


| 


: 甘肃 省 兰州 市 南昌 


> 


路 509 号 











: 730000 


中 








国 科 学 院 近 代 物 到 











: 0931-4969563 
: 0931-4969560 


: WWww. Inpcas. ac. cn 


研究 所 创建 于 1957 年 ， 





J 星 、“ 嫦 娥 ” 探 月 工程 和 
号 宇宙 飞船 等 多 个 重点 工程 提供 过 高 质量 的 产品 ， 
\、” 部 优 ” 及 “国家 重点 新 产品 ”称号 。 











以 重 离子 














核 物 理 基础 研究 和 相关 领域 的 交叉 








发 








物理 研究 所 已 成 为 国际 上 有 和 较 高 知 











物 : 


人 研究 为 主要 方向 ， 相 应 


展 加 速 器 物理 与 技术 及 核 技 术 。50 多 年 来 ,中科院 近代 


名 度 的 中 、 低 能 重 离 子 











国 规模 最 大 、 加 








中 
速 器 (HIRFL) 








国 科学 院 近 
































励磁 








蛙 研 究 中 心 之 一 。 与 此 同时 ， 兰 州 重 离子 加 速 器 〈HIR- 
FL) 也 发 展 成 为 我 
很 高 的 重 离子 研究 装置 ， 主 要 技术 指标 达到 国 
作物 理 研 究 所 电源 室 负责 兰州 重 离子 加 
电源 系统 以 及 供 配 





速 离子 种 类 很 多 和 能 量 
际 先 进 水 平 。 


























包 系 统 的 设计 、 运 











行 和 维护 工作 。50 多 年 来 ， 近 代 物 理 研究 所 电源 技术 在 大 










































































功率 高 稳定 度 直流 稳 流 电源 技术 ， 大 功率 脉冲 开关 电源 技 
术 ， 以 及 特种 电源 技术 方面 形成 自己 鲜明 的 特色 。 研 究 所 
已 源 技术 由 直流 输出 发 展 到 脉冲 输出 ， 由 慢 脉冲 发 展 到 快 
脉冲 ， 由 模拟 控制 发 展 到 全 数字 控制 ， 电 源 性 能 不 断 提 高 ， 









































720 ， 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2016 








满足 了 重 离子 加 速 器 的 发 





展 需要 。 


洛阳 隆盛 科技 有 限 责任 公司 


星 七 利 技 
RODEN 


ROSEN ‘TECHNOLOGY 


地 址 : 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


简介 : 


471009 

400-0379-613 
0379-63917137 

rosen. rosen@ 163. com 


www. rosen-tech. com 


河南 省 


河南 省 洛阳 市 凯旋 西 路 25 号 


洛阳 隆盛 科技 有 限 责 任 公司 成 立 于 1996 年 4 月 ， 总 部 


位 于 牡丹 花城 一 一 洛阳 ， 直 





究 所 (613 所 ) 。 公 司 专 业 从 习 





属于 


P 航 工业 洛阳 电光 设备 研 











有 各 类 电源 产品 的 设计 、 开 


发 、 生 产 和 服务 ， 并 代理 销售 Vicor、GAIA 和 COSEL 等 世 























界 著 名 品牌 的 





已 源 模块 。 


公司 自主 设计 开发 的 “Rosen” 军 








“Vcan” 工 业 用 模块 化 






































重量 轻 和 效率 高 ， 











模块 化 电源 和 











电源 系列 品牌 可靠 性 高 、 体 积 小 、 
有 多 种 保护 功能 ， 并 能 满足 各 种 环境 














要 求 ， 产品 性 能 处 于 行业 领先 地 位 。 目 前 ， 














舰 船 雷达 、 指 挥 通信 、 军 用 车 载 及 地 
高 端的 工控 、 铁 路 、 电 力 和 通信 等 工业 领域 ,公司 已 




















掉 向 航空 航天 、 
下 控制 等 军用 领域 和 



































善 的 质量 管理 体系 ， 被 中 国电 源 学 会 评 为 “理事 
电源 行业 诚信 单位 ” 。 作 为 美国 Vi- 








国电 子 商 会 评 为 “中 国 








单位 "， 中 























cor 公司 授予 的 “中 国 
心 ” ， 公 司 还 不 断 的 为 用 














地 区 经 销 商 ”和 “产品 应 用 开发 中 
户 提供 着 优秀 的 电源 解决 方案 和 强 








大 的 技术 支援 。 在 北京 、 上 海 、 南 京 、 西 安 、 成 都 和 武汉 


等 地 ， 公 司 都 设 

















服务 保障 体系 。 


许 继 电 源 有 限 公 司 
































I 专门 的 销售 和 服务 机 构 ， 建 立 了 完整 的 


77 2 Mt 

XJ POWER 

地 址 : 河南 省 许昌 市 中 原 电 气 谷 许 继 新 能 源 产业 园 
邮编 : 461000 

电话 : 0374-3219505 


传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 
简介 : 


许 继 电 源 有 限 公 司 是 


0374-3215203-678 
weizhongdy@ 126. com 


Www. xJpower. com 











国家 电网 许 继 








浪 





团 有 











限 公 司 下 属 











的 子 公司 ， 是 专业 从 事 








电力 电子 产品 研发 、 生 








计 的 厂商 ， 





























名 国 




















多 项 国 
为 “身边 的 模块 化 电源 专家 
公司 拥 























内 200 多 家 用 户 提 供 了 数 万 余 台 套 
防 及 民生 重点 工程 型 号 的 电源 研发 生产 任务 ， 被 誉 


9 大 型 的 生产 、 人 研发 基地 和 试验 检验 中 心 ; 








E 源 产品 ， 承 担 并 完成 























集 





聚 了 设计 经 验 丰富 的 电源 专家 和 专业 技术 高 超 和 工程 技术 








人 员 ; 配备 了 包括 全 自 














测试 仪器 ; 配备 了 全 套 的 电源 加 工 生产 和 各 种 环境 筛选 试 





验 设 备 。 公 司 通过 了 GJB9001B 质量 管理 体系 认证 ， 拥 有 完 


陕西 长 岭 光 伏 电 气 有 限 公 司 


@@)] 长 内 光伏 
地 址 : 
邮编 : 721006 

话 : 0917 一 3607661 
: 0917 一 3607650 


: www. changlingpv. com 


陕西 省 宝鸡 市 清 姜 路 75 号 


箱 : 13772662816@ 163. com 











陕西 长 岭 光 伏 电气 有 限 公 司 ( 以 下 简称 长 岭 光伏 电气 














公司 ) 由 陕西 长 岭 电气 有 限 责 人 有 
共同 出 资 组 建 。 公 司 注册 资本 2 亿 元 人 民 币 。 公 司 33 











E 公 司 和 陕西 光伏 产业 有 限 





mT 


要 从 事 光 伏 逆 变 器 、 控 制 器 、 汇 流 箱 、 配 电 柜 、 安 装 支 架 、 



































源 产 品 等 高 
石化 、 煤 炭 、 








水 利 、 环 保 、 





主要 产品 涵盖 电动 汽车 充 换 上 
电能 质量 控制 设备 、 军 工 特种 电源 和 光伏 发 电 
新 技术 领域 。 这 些 产品 已 广泛 应 用 于 在 电力 、 
国防 、 轨 道 交通 和 公共 事业 中 。 

















电 系 统 、 


产 及 系统 设 
电力 电源 、 
并 网 逆 变 电 

















许 继 电 源 有 限 公司 秉 承 “ 尊 重 、 超 越 、 共 赢 ” 的 企业 
核心 价值 观 ， 以 “推进 绿色 电能 变换 技术 ， 美 好 我 们 的 生 











活 和 工作 ”为 使 命 ， 以 “成 为 中 








国 领先 的 电力 





















































会 已 < 
电子 电能 变 




















家 





[9 五 ” 





期 间 投资 建设 的 156 项 导 














点 工程 之 一 ， 国 


动 电源 测试 系统 在 内 的 精良 先进 的 。”” 换 设备 供应 商 及 系统 集成 商 ” 为 愿景 ， 许 继 电 源 有 限 公司 
将 携 同 客户 及 合作 伙伴 一 起 开拓 中 国电 力 电子 产品 的 美好 
未 来 。 
陕西 省 
追 日 系统 等 光伏 发 电 相关 配套 产品 的 开发 、 生 产 、 销 售 和 
服务 及 以 上 产品 的 进出 口 业 务 。 
陕西 长 岭 电 气 有 限 责任 公司 的 前 身 国营 第 七 八 二 厂 是 





家 





























展 ， 已 形成 以 








、 纺 织 机 电 产 品 、 家 























国 
军工 骨干 企业 。 经 过 50 多 年 的 发 
品 
术 
i 




















产 





EE 工 电 


用 电器 产品 和 太阳 能 光伏 产品 为 支 
主 的 大 型 国有 企业 。 公 司 总 资产 16. 8 亿 元 ， 在 职员 工 4 300 


余人 ， 其 中 各 类 专业 技术 人 员 1 000 余人 。 公 司 拥有 先进 的 























子 产 品 装 联 生产 线 、 家 用 














回 














外 器 产品 生产 线 和 





良 的 机 械 加 工 设备 ， 齐 全 的 环境 实验 设备 和 先进 的 精密 检 
测 设 备 ， 先 后 通过 了 GJB/9001 质量 管理 体系 认证 、 
ISO10012 计量 体系 认证 和 ISO14001 环境 管理 体系 认证 ， 是 





大 批 性 能 优 














家 技术 监督 局 批准 的 一 级 计量 单位 ， 琳 获 全 国 




















电子 行业 





第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 “721. 














用 户 满意 先进 单位 ， 全 国 诚信 企业 ， 陕 西 省 质量 服务 双 满 
意 企业 等 琳 誉 称号 。 

陕西 长 岭 光伏 电气 公司 可 为 用 户 提 供 BIPV、BAPV、 
LSPV 和 CPV 等 光伏 发 电 系 统 的 整体 解决 方案 ， 提 供 逆 变 
器 、 汇 流 箱 、 配 电 柜 、 电 站 监控 系统 、 安 装 支架 和 追 日 系 
统 等 产品 及 光伏 电站 设计 、 施 工 、 安 装 调试 、 系 统 检测 、 
软件 升级 、 技 术 咨 询 和 人 员 培 训 等 多 方面 的 服务 。 

公司 坚持 “品质 第 一 ， 规 范 管理 ， 持 续 改 进 ， 用 户 满 
意 ” 的 质量 方针 ， 通 过 了 GB/T28001 一 2011/OHSAS18001 
:2007 职业 健康 安全 管理 体系 认证 、GB/T19001 一 2008/ 
ISO9001: 2008 标准 质量 管理 体系 认证 、GB/T24001 一 2004/ 
1SO14001: 2004 环境 管理 体系 认证 ， 建 立 了 完善 的 质量 管理 
体系 。 































































































陕西 赛 雷 博 瑞 新 能 源 科技 有 限 公司 
HI3REY 赛 雷 博 瑞 新 能 


Shaan Xi Galibrey Now Ensrgy Tech Go. ,LTD 

地 址 : 陕西 省 西安 市 高 新 区 锦 业 路 锦 业 路 69 号 瞪 羚 谷 A 座 
706 室 

邮编 : 710000 





大 连 工大 麦 尔 斯 动 信息 技术 研究 院 有 限 公 司 


4 二 











地 址 : 辽宁 省 大 连 市 甘井 子 区 轻 
邮编 : 116034 

电话 : 0411-86322338 

传真 : 0411-86323707 

邮箱 : dl _milestoneQ@ 163. com 
简介 : 

大 连 工大 麦 尔 斯 动 信息 技术 研究 院 有 限 公 司 ， 成 立 于 
2014 年 5 月， 注册 资金 200 万 ， 以 大 连 工业 大 学 集成 测控 
技术 研究 所 为 依托 ， 致 力 于 学 生 从 知识 工程 到 价值 工程 的 
人 才 培 养 、 研 究 成 果 转 化 、 专 利 战略 实施 和 校 企 项 目 合作 
的 一 个 平台 。 充 分 激发 学 生 创 造 力 ， 支撑 学 生 创意 产品 从 


过 









































电话 : 029-81870206 
传真 : 029-81870206-603 
邮箱 : info@ calibrey. com 
网 址 : www. clbr-energy. com www. calibrey. com 
简介 : 

陕西 赛 雷 博 瑞 新 能 源 科 技 有 限 公 司 位 于 陕西 省 西安 市 
高 新 区 创业 研发 园 ， 专 注 于 储 能 系统 、 新 能 源 汽车 、 太 阳 
能 照明 设备 及 风光 互补 发 电 系统 技术 研发 和 项 目 建 设 。 公 
司 拥有 先进 的 测试 设备 ， 严 格 的 测试 标准 以 及 完善 的 质量 
管理 体系 ,已 通过 IS09001: 2008 品质 管理 体系 认证 。 同 
时 ， 产 品 已 获得 CE、 正 C 等 多 项 国际 认证 。 

公司 致力 于 为 客户 提供 储 能 系统 及 新 能 源 机 车 的 完整 
解决 方案 ， 专 注 于 BMS 、 大 功率 器 件 集成 以 及 PACK 整体 
方案 的 产品 开发 、 生 产 制 造 、 管 理 销售 以 及 工程 实施 ， 产 
品 广泛 应 用 于 储 能 电站 、 新 能 源 汽车 、 家 庭 储 能 、 锂 电池 
UPS 后 备 电源 、 太 阳 能 照明 及 风光 互补 发 电 系 统 等 不 同 领 
域 ， 全 方位 满足 全 球 客户 的 多 元 化 需求 。 

作为 行业 内 优秀 的 储 能 系统 能 源 解决 方案 专家 ， 公 司 
拥有 雄厚 的 研发 实力 、 高 素质 的 人 才 队 伍 、 核 心 的 科研 技 
术 以 及 成 熟 的 产业 化 成 果 。 




































































































































































地 址 : 辽宁 省 朝阳 市 电源 路 1 号 
邮编 : 122000 

电话 : 0421-2732351 

传真 : 0421-2828501 

邮箱 : 50hz@ vip. sina. com 


网 址 : www. 4nic. com. cn 























航天 长 峰 朝 阳 电 源 有 限 公司 是 经 中 国航 天 科 工 集团 批 
准 ， 由 中 国航 天 科 工 防御 技术 研究 院 和 朝阳 市 电源 有 限 公 
司 于 2007 年 9 月 5 日 投资 组 建 的 国有 控股 公司 ， 注 册 资金 
11 760 万 元 。 

公司 前 身 为 朝阳 市 电源 有 限 公 司 ， 成 立 于 1986 年 ， 是 
国内 率先 生产 专业 电源 的 公司 ， 具 有 27 年 的 电源 设计 制造 
和 测试 经 验 ， 是 当前 国内 规模 较 大 的 专业 电源 生产 基地 。 
以 “4NIC”“ 航 天 电源 ”及 “CASIC 中 国航 天 科 工 集团 ” 
为 品牌 ， 生 产 30 多 个 系列 30 余 万 品 种 稳 压 电源 、 恒 流 电 
源 、UPS 电源 、 脉 冲 电源 和 滤波 器 等 各 种 电源 和 电源 相关 








































































































































































































研发 、 制 作 和 推广 整个 价值 链 的 全 面 扶持 。 另 外 ， 公 司 还 
承担 ICBT 国家 项 目 、 软 件 开 发 项 目 、 硬 件 开发 项 目 和 服务 
产品 项 目 等 。 























航天 长 峰 朝 阳 电 源 有 限 公 司 


csic 
中 国航 天 科 工 集团 


CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY CORP. 











产品 。 应 用 领域 覆盖 航空 、 航 天 、 兵 器 、 机 载 、 雷 达 、 船 
舶 、 机 车 、 通 信 及 科研 等 领域 ， 尤 其 是 在 需要 高 可 靠 性 的 
军工 领域 发 挥 着 不 可 替代 的 作用 ,为 国家 的 国防 建设 和 经 
济 建设 做 出 了 卓越 贡献 。 

公司 位 于 辽宁 省 朝阳 市 电源 路 1 号 ， 现 址 占 地 20 多 万 
m  ， 建 筑 面积 15 万 m 。 新 厂区 占 地 面积 各 万 m ， 建 筑 面 
耻 20 万 m*。 公 司 在 国内 30 多 个 主要 城市 设 有 办 事 处 ， 履 
行 “航天 电源 就 在 您 身边 ”的 承诺 。 企 业 泰 行 “以 顾客 为 
关注 焦点 ， 量 体裁 衣 做 电源 ”的 经 营 战略 ， 满 足 个 性 化 需 
求 。 
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重庆 汇 厢 电气 有 限 公司 
A 


Hwyton 


地 址 : 


邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


重庆 市 两 江 新 区 水 土 高 新 技术 产业 园区 云 汉 大 道 
号 附 23 号 

400714 

023-68204158 

023-68204198 

hwyton@ 163. com 


www. hwyton. com 


简介 : 



































重庆 汇 炸 电气 有 限 公司 成 立 于 2007 年 ,工厂 位 于 重庆 














市 两 
消防 
术 企 
获得 


通讯 


























江 新 区 水 土 高 新 技术 产业 园 ， 是 一 家 专业 从 事 电源 及 











邮编 : 541004 
电话 : 0773-5858088 5852696 5825199 5852939 
传真 : 0773-5855299 2183788 


桂 
种 高 性 


了 C 























: gsme@ gsme. com. cn sales@ gsme. com. cn 


: WWW. gsme. com. cn 














林 斯 壮 微 电 子 有 限 责任 公司 以 设计 、 开 发 和 生产 各 
能 半导体 功率 器 件 为 主 营 业务 ， 目 前 主要 产品 有 低 
阻 和 低 机 电荷 密度 的 功率 场 效应 晶体 管 ( Low Rd- 












































son、LowQg MOSFET) 及 低 导 通电 压 的 肖 特 基 二 极 
(LowVF) 、 开 关 二 极 管 和 稳 压 二 极 管 等 桂 微 牌 产品 ， 产 品 


广泛 应 


























用 于 开关 电源 适配器 UPS 、 逆 变 器 变频 器 、 移 动 通 














言 基 站 、 


智能 家 居 产 品 、 物 联网 硬件 产品 、 汽 车 电子 产品 、 

















电子 产品 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 为 一 体 的 高 新 技 
业 。 公 司 通过 了 IS09001 质量 管理 体系 认证 ， 并 先后 
了 重庆 市 高 新 技术 企业 、 全 国 消防 标准 化 技术 委员 会 
委员 、 中 科 院 重庆 绿色 智能 研究 院 工 业 设计 平台 会 员 









































单位 、 





中 国 消防 协会 单位 会 员 、 创 新 基金 重点 培育 企业 
































安防 系 
小 型 视 
器 和 工 











统 、 智 能 手机 及 其 附属 产品 、 计 算 机 及 其 附属 产品 、 
听 多 媒体 终端 产品 等 消费 类 电子 信息 产品 、 家 用 电 
业 自 动 化 控制 设备 等 。 















































“ 桂 微 牌 ”产品 不 断 提高 专业 水 平 ， 为 客户 提供 高 性 能 


和 低 成 








(四 星 级 ) 和 中 国电 源 学 会 会 员 单 位 和 “全 国 质量 诚信 承 


诺 优 秀 企业 


业 的 
制造 
国 先 
电源 ， 





昌 


























上 ” 称号。 

公司 建 有 国内 一 流 的 电源 产品 和 消防 灯具 生产 线 ， 专 

调试 检测 设备 、 实 验 室 和 智能 老化 运行 系统 ， 能 生产 

九 大 类 上 千 种 规格 的 电源 和 消防 产品 。 公 司 从 引进 美 

进 技术 的 Hwyton 工业 级 UPS， 到 自主 开发 的 EPS 应 急 
以 及 和 中 科 院 合作 开发 的 EIS8000 智能 玻 散 系 统 ， 
































采用 了 先进 的 DSP 数字 化 技术 和 工业 产品 的 生产 工艺 ， 并 














米 
不 断 
满 
国 











进行 技术 革新 ， 致 力 保持 技术 先进 、 质 量 可 靠 和 用 户 
。 公 司 产品 已 拥有 11 项 专利 技术 ， 消 防 产品 并 通过 了 
公安 部 的 CCC 认证 和 型 式 认可 ， 获 得 了 “重庆 市 高 新 
























































产品 ”“ 重 庆 市 重点 新 产品 ”“ 重 庆 市 名 牌 产品 ”和 














“全 国 质量 检验 稳定 合格 产品 ”等 称号 。 








我 们 一 直 遵 循 “精心 制造 ， 持 续 创新 ， 优 质 高 效 ， 顾 








客 满 
的 支 








意 ” 的 质量 方针 ， 并 通过 客户 服务 中 心 及 各 地 办 事 处 
供 最 优质 的 “5 +X ”服务 。 多 年 来 ， 在 广大 用 户 朋 友 
持 和 帮助 下 ， 公 司 产品 在 工业 、 能 源 、 交 通 、 商 业 、 























医院 、 








酒店 、 学 校 、 政 府 和 公用 工程 等 行业 已 得 到 广泛 应 
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产品 遍布 中 国 30 多 个 省 (市 ) 自治 区 以 及 南美 、 非 洲 
公司 本 着 “诚信 、 和 谐 、 高 效 、 创 新 ”的 公司 经 营 理 
竭诚 希望 与 广大 新 老 客户 携手 奋进 、 共 同 发 展 ! 






































桂林 斯 壮 微 电 子 有 限 责任 公司 








: 广西 壮族 自治 区 桂林 市 国家 高 新 区 信息 产业 园 D-8 


























满意 ” 


本 的 优质 产品 ， 推 行 “ 精 益 求 精 、 卓 越 品 质 、 客 户 
的 品质 政策 ， 和 努力 成 为 客户 必 备 的 优质 供应 珀 伙伴 。 














贵州 航天 林泉 电机 有 限 公司 


cEsic 


地 址 : 器 
邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 


简介 : 


贵州 省 贵阳 市 长 岭南 路 89 号 
550081 
0851-84842028 
0851-84849057 
chu_ min4182@ 126. com 








是 中 国 
人 研制 生 
是 国家 
机 硕士 

















站 )。 通 过 了 GJB9001A-2001 质量 保证 体系 、ISO9001 质量 





州 航 天 林泉 电机 厂 隶 属于 中 国航 天 科 工 集团 公司 ， 
航天 微 特 电 机 、 二 次 电源 及 小 型 化 遥测 设备 的 专业 
产 单位 ， 是 航天 微 特 电 机 专业 技术 中 心 和 检测 中 心 。 
批准 的 自 营 进出 口 权 单位 ， 也 是 国家 批准 的 航天 电 
研究 生 培养 点 和 博士 后 科研 工作 站 〈 微 特 电机 专业 

























































































保证 体系 的 认证 。 


工厂 
1987 年 调 迁 至 贵州 省 贵阳 市 。 工 厂 占 地 面积 10 万 m， 现 








台 建 于 1965 年 ，1966 年 内 迁 至 贵州 省 桐梓 县 ， 
































有 职工 710 人 ， 0 351 人 。 建 厂 40 多 年 来 ， 
共 为 300 多 种 型 号 研制 生产 了 上 千 种 产品 ， 有 86 项 获 国 
家 、 省 部 级 科技 进步 奖 。 


a 际 集团 科技 有 限 公司 


4 光宇 条 团 


rm COSLIGHT GROUP 


第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 723 . 





地 址 : 黑龙 江 省 哈尔滨 市 南岗 区 学 府 路 电缆 街 68 号 
邮编 :150086 

电话 : 0451-86677970 

传真 : 0451-86678032 

邮箱 : 448153847@ qq. com 


网 址 : www. cncoslight. com 





简介 : 
光宇 国际 集团 科技 有 限 公司 创建 于 1994 年 ，1999 年 在 
香港 联 交 所 主 版 上 市 。 集 团 在 国内 拥有 哈尔滨 光宇 蓄电池 
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省 ， 并 远 销 非洲 、 印 度 和 中 东 等 电压 特别 不 稳定 地 区 。 南 
昌 大 学 教授 电气 制造 三 是 国内 规模 较 大 的 家 用 电源 生产 企 
业 之 一 。 

南昌 大 学 教授 电气 制造 厂 依托 南昌 大 学 的 研发 力量 ， 
有 能 力 不 断 创新 ， 因 此 产品 更 新 换代 非常 快 ， 总 是 以 新 的 、 
适合 消费 者 的 产品 ， 为 各 级 经 销 商 创造 新 的 商机 ， 为 终端 
书 户 提供 更 好 的 产品 。 

南昌 大 学 教授 电气 制造 厂 2001 年 通过 了 IS09000 质量 
管理 体系 ， 有 着 严格 的 质量 控制 程序 ， 因 此 产品 质量 一 直 








































































































股份 有 限 公 司 、 哈 尔 尝 光宇 电源 股份 有 限 公司 等 23 家 子 公 
司 ， 在 欧美 、 俄 罗斯 、 日 本 和 东南 亚 设 有 19 家 海外 营销 子 
公司 或 办 事 机 构 。 集 团 现 有 员工 11 000 余人 ，2010 年 总 资 
产 42 亿 元 人 民 币 ， 销 售 额 44 亿 元 人 民 币 。 
经 过 20 余年 的 高 速 发 展 ， 现 已 形成 制造 业 、 矿 产业 及 
互联 网 产业 等 三 大 类 产业 群 。 第 一 大 类 是 以 工业 用 铅 酸 蓄 
电池 、 便 携 类 锂 离子 电池 、 车 用 铁 锂 动力 电池 和 电池 储 能 
系统 为 主体 的 制造 业 ; 第 二 大 类 是 矿产 业 ， 开 采 作 为 铅 酸 
有 池 原 材料 的 铅 锌 矿 ; 第 三 大 类 是 网 络 游戏 的 运营 、 研 
发 及 制作 。 
阀 控 密封 铅 酸 蓄电池 为 公司 第 一 核心 产品 ， 年 生产 能 
力 可 达 380 万 kV. A . h， 从 1999 年 以 来 一 直 是 中 国 规模 
较 大 的 阀 控 式 铅 酸 蓄电池 制造 商 。 锂 离子 电池 是 公司 第 二 
大 主要 产品 ， 年 生产 能 力 液态 锂 离子 电池 可 达 8 000 万 只 ， 
聚合 物 锂 离子 电池 可 达 3 000 万 只 ,磷酸 铁 锂 动力 电池 是 公 
司 主要 研发 的 新 产品 ， 可 年 产 40 万 kW h。 
公司 先后 通过 了 ISO09001 、ISO14001 、OHSAS18001 和 
TS16949 认证 等 管理 体系 认证 ，UL、CE 和 RHOS 等 产品 认 
证 以 及 英国 沃达丰 、 俄 罗斯 通信 等 人 网 认证 。 
历经 十 几 年 的 持续 稳定 发 展 ， 公 司 取 得 了 非凡 的 发 展 
业绩 ， 获 得 社会 各 界 广泛 的 肯定 与 好 评 。 追 求 品 质 ， 超 越 
非凡 ,立足 中 国 ， 走 向 世界 ， 光 宇 国 际 致力 成 为 拥有 项 级 
高 新 技术 的 大 型 国际 化 企业 集团 。 

































































































































































































































































南昌 大 学 教授 电气 制造 厂 


过 人 
所 
WW 
业 


地 址 : 江西 省 南昌 市 南京 东 路 351 号 教授 科技 楼 
邮编 : 330029 

电话 : 0791-88301618 

传真 : 0791-88332483 


邮箱 : chinaprofessor@ alibaba. com. cn 





网 址 : www. chinaprofessor. com 
简介 : 

南昌 大 学 教授 电气 制造 三 是 由 南昌 大 学 教师 、 教 授 创 
办 的 科技 型 企业 ， 主 要 从 事 电 脑 、 通 信 设 备 、 机 床 设备 精 
密 交 流 稳 压 电源 、 家 用 冰箱 空调 稳 压 器 、UPS、 逆 变 电 源 、 
充电 器 充电 机 和 太阳 能 光伏 发 电 系统 等 多 系列 电源 类 产品 
的 研发 和 制造 , 已 有 20 年 的 制造 历史 ， 产 品 畅销 国内 各 
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各 受用 户 信赖 ， 在 市 场 上 有 良好 的 口碑 。 

南昌 大 学 教授 电气 制造 厂 的 核心 价值 观 是 : 以 科技 让 
人 们 生活 得 更 好 。 南 昌 大 学 教授 电气 制造 三 全 心 全 意 以 客 
户 为 中 心 ， 依 靠 自己 的 技术 优势 和 勤奋 工作 ， 努 力 创造 更 
好 、 更 多 的 新 产品 ， 与 消费 者 共享 科技 成 果 带 来 的 快乐 。 
































勤 发 电子 股份 有 限 公司 
EN 


MA 


地 址 : 台湾 省 新 北市 汐止 区 大 同 路 一 段 239 号 11 楼 
邮编 : 221 
电话 : +886-2-26478100 
传真 : +886-2-26478200 
邮箱 : helen@ chinfa. com 
网 址 : www. chinfa. com 
简介 : 
勤 发 电子 股份 有 限 公 司 自 1985 年 创立 以 来 ， 是 一 家 取 
得 ISO9001、UL、TUV 认证 的 公司 ， 在 秉持 着 不 断 的 创新 
思考 、 成 为 世界 级 全 方位 解决 方案 的 翘楚 、 满 足 客 户 的 需 
求 及 长 期 经 营 的 理念 。 所 有 交换 式 电源 供应 器 产品 皆 自 行 
研发 设计 与 生产 ， 不 论 在 技术 研发 、 质 量 稳定 度 或 降低 成 
本 上 ， 以 多 年 的 经 验 来 满足 客户 对 于 交换 式 电 源 供应 器 的 
各 种 要 求 ， 并 追求 更 卓越 效能 的 交换 式 电源 供 应 器 。 
TIsolated DC/DC converter: 1 ~ 100 W, 
AC/DC power module: 3 ~40W。 
AC/DC DIN Rail mountable power supply: 5 ~960W。 
DC/DC DIN Rail mountable power supply: 15 ~40W。 
AC/DC DIN Rail compact size power supply: 120 ~ 240 



























































AC/DC enclosed power supply: 20 ~150 双 。 
Battery charger: 30&60 W, 

DC UPS controller: 30 A。 

Redundant module: 10 &20 A。 


北京 星 原 丰 泰 电子 技术 股份 有 限 公 司 


LMPS 


地 址 : 北京 市 昌平 区 沙河 镇 豆 各 庄 
园 
邮编 ， 102206 

















业 园 9 号 彩 易 达 科技 








“ 724 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 2016 





电话 : 010-80733900 
传真 : 010-80733900-8001/8214 
网 址 : www. saps. cn 
简介 : 

北京 星 原 丰 泰 电子 技术 股份 有 限 公 司 (SAPS) 成 立 于 
2004 年 , 坐落 于 北京 市 昌平 区 科技 园区 内 ， 总 面积 》 
10 000 m* ， 注 册 资 金 1 700 万 元 人 民 币 。 

公司 现 拥 有 员工 230 余人 ， 其 中 大 专 以 上 学 历 的 员工 
占 70% 以 上 。 

公司 是 专业 从 事 高 频 模 块 电源 研发 、 生 产 与 销售 的 高 
新 技术 企业 。 公 司 主要 生产 满足 工业 级 以 上 应 用 标准 的 
AC-DC 系列 、DC-DC 系列 及 DC-AC 系列 高 频 模块 电源 产品 
与 开 板 组 合 电源 ， 功 率 等 级 从 0.1 ~ 1 000 W。 公 司 依托 在 
电源 研发 方面 与 行业 应 用 方面 的 技术 积累 ， 为 客户 提供 有 具 
行业 针对 性 的 整体 电源 解决 方案 ， 以 及 电源 产品 的 行业 
应 用 服务 。 
公司 通过 多 年 的 模块 电源 技术 开发 及 制造 经 验 的 积累 ， 
逐渐 形成 了 一 系列 的 核心 技术 和 先进 的 电源 生产 检测 工艺 。 
拥有 完整 的 动态 小 信号 测试 分 析 实验 室 、 软 开关 实验 室 和 
EMC 实验 室 ， 并 拥有 完整 的 自动 化 电源 生产 线 及 严格 的 质 











































































































































































































23 层 
邮编 : 311200 
电话 : 0571-82307787 
传真 : 0571-82308081 
邮箱 : xenbo@ xenbo. com 
网 址 : www. xenbo. com 
简介 : 

杭州 祥 博 电气 有 限 公 司 是 一 家 专业 为 电力 半导体 〈 晶 
闸 管 、ICBT 和 1IGCT 等 ) 器 件 提 供 传 热 系统 解决 方案 的 高 
新 技术 企业 ， 主 要 产品 有 水 冷 板 、 风 冷 型 材 散热 器 、 热 管 
散热 器 、 配 水 管 、 配 水 接头 、 循 环 主机 和 换 热 器 等 产品 。 
公司 成 立 于 1998 年 ， 总 部 设 在 浙江 省 杭州 市 ， 在 安徽 省 绩 
大 型 生产 制造 基地 ， 装 备 了 国际 领先 的 真空 镍 焊 
和 搅拌 摩擦 焊 等 生产 线 ， 配 备 了 先进 的 检测 设备 ， 能 满足 
各 类 中 高 档 散 热 设备 的 生产 加 工 ， 是 国内 率先 搅拌 摩擦 焊 
通过 EN15085 焊接 体系 认证 企业 。 公 司 产 品 和 技术 广泛 应 
于 电能 、 轨 道 交 通 和 新 能 源 等 高 新 技术 领域 。 
公司 研发 中 心 为 杭州 市 高 新 技术 研发 中 心 ， 重 点 研发 
必 于 特 高 压 直 流 输电 、 和 柔性 直流 输电 、 轨 道 交 通 、 新 能 源 
汽车 、 光 伏 和 风电 等 装置 的 散热 技术 和 产品 。 公 司 先后 承 















































溪 县 设 
















































































































































































量 管理 、 控 制 工艺 流程 。 目 前 ， 公 司 产品 已 广泛 应 用 于 通 
信 、 铁 路 、 电 力 、 工 控 、 公 路 、 军 工 和 新 能 源 等 领域 。 
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常州 诚 联 电源 股份 有 限 公 司 
必 诚 联 电源 


CHENGLIAN POWER 

地 址 : 江苏 省 常州 市 新 北 区 春江 镇 百丈 工业 园 创 业 东 路 15 
号 

邮编 : 213034 

电话 : 18921092631 

传真 : 0519 - 69882520 

邮箱 : office@ czchenglian. com 




















网 址 : www. czchenglian. com 
简介 : 

常州 诚 联 电源 股份 有 限 公 司 ， 位 于 美丽 的 江南 水 乡 江 
苏 省 常州 市 新 北 区 ， 是 专业 从 事 LED 显示 屏 电 源 、 景 观 标 
识 电 源 和 照明 电源 等 研究 、 开 发 和 制造 的 高 新 技术 企业 ， 
中 国电 源 学 会 会 员 单 位 、 中 国 国家 半导体 照明 学 会 成 员 ， 
全 国 各 地 区 标识 行业 协会 会 员 单位 。 

公司 现 有 常州 、 深 圳 两 大 研发 基地 ， 研 发 人 员 50 多 
名 。 拥 有 自己 的 研发 实验 室 ， 内 置 实验 设备 齐全 ， 目 前 已 
自主 研发 出 多 项 电源 产品 均 已 申请 专利 ， 公 司 产品 已 经 来 
获 CCC、CE、UL 和 ROSH 等 多 项 国内 国际 认证 。 

全 国 各 大 中 城市 建立 了 几 十 个 销售 网 点 ， 拥 有 完善 的 
质量 跟踪 与 售后 服务 体系 ， 能 快捷 、 周 到 地 为 客户 提供 全 
方位 服务 



























































































































































杭州 祥 博 电气 有 限 公司 
XENBD*P 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 萧山 经 济 技术 开发 区 华 瑞 中 心 1 号 楼 




















担 了 国家 火炬 计划 、 创 新 基金 项 目 、 省 重大 科技 项 目 等 科 
技 研发 项 目 ， 科 研 成 果 丰 硕 。 目 前 ， 公 司 拥有 专利 30 余 
项 ， 是 《电力 电子 半导体 器 件 用 散热 器 》 和 《静止 无 功 补 
偿 装 置 水 冷却 设备 》 两 个 国家 标准 的 起 草 单位 。 

随 着 一 带 一 路 战略 的 推进 ， 国 家 对 电网 、 轨 道 交 通 和 
新 能 源 等 新 兴 产 业 的 鼓励 发 展 ， 企 业 正 面临 着 一 次 巨大 的 
发 展 机 遇 。 杭 州 祥 博 电 气 有 限 公司 将 抢 抓 市 场 ， 并 通过 新 
三 板 挂牌 加 快 企业 的 健康 发 展 。 







































































































































































全 天 自动 化 能 源 科技 (东莞) 有 限 公司 


R. 
AP 
地 址 : 广东 省 东莞 市 南城 区 水 小 山路 联 科 国际 科研 中 心 7 
栋 201 
邮编 : 523000 
电话 : 0769-22028588 
传真 : 0769-22026771 
邮箱 : mk008@ apmtech. cn 
网 址 : www. apmtech. cn 















































全 天 自动 化 能 源 科技 (东莞) 有 限 公司 是 一 家 集 研 发 、 
销售 于 一 体 ， 专 注 于 船舶 智能 系统 、 太 阳 能 闭 变 器 、 可 编 
程 电源 、 自 动 化 测试 系统 和 自动 化 生产 设备 研发 的 高 新 人 
库 企 业 。 公 司 拥有 完善 的 产品 策划 、 研 发 、 实 验 、 测 试 和 
质量 控制 系统 ， 已 通过 IS09001 、ISO14001 和 OHSAS18001 
体系 认证 。 全 天 科技 研发 团队 由 博士 、 硕 士 和 行业 资深 专 
家 等 100 多 人 组 成 ， 并 通过 与 国内 外 科研 团队 和 各 大 重点 
院 校 保持 长 期 的 战略 合作 关系 ， 从 而 在 根本 上 保证 产品 和 
服务 处 于 行业 领先 地 位 。 用 专业 技术 及 科技 不 断 推动 创新 
突破 ， 全 天 科技 至 今 已 申请 了 多 项 发 明 专 利 ， 并 获得 多 项 
















































































第 九 篇 ”主要 电源 企业 简介 725 . 

















实用 新 型 专利 、 外 观 专利 和 软件 著作 权 等 专利 成 果 。 产 品 。 传真 : 021-36385001 
通过 CE、CQC、VDE、SAA、FCC 和 CSA 等 认证 。 从 开始 ” 邮箱 : sales@ shnuoyi. com 
到 现在 ， 从 过 去 到 未 来 ， 公 司 始 终 秉 持 “ 精 益 求 精 、 追 求 网 址 : www. shnuoyi. com 
卓越 ”的 企业 精神 ， 提 供 客户 “全 天 ，24bh 不 间断 服务 ”。 简介 : 



















































































































































































































































































上 海 诺 易 电 器 有 限 公 司 是 专业 从 事 电 源 、 工 业 控制 领 
上 海 谷 登 电 源 设 备 有 限 公 司 域 产 品 的 科研 、 开 发 、 和 生产、 销售 及 技术 服务 于 一 体 的 生 
产 型 实体 企业 。 公 司 拥有 一 个 销售 、 研 发 和 服务 总 部 位 于 
上 海宝 山城 市 工业 园 ， 两 个 生产 基地 坐落 于 风景 秀丽 的 江 

南 历史 文化 古镇 一 一 上 海南 翔 和 江苏 昆山 。 
地 址 : 上 海 市 长 宁 区 新 华 路 543 号 10 楼 C 座 公司 的 产品 规格 多 达 八 大 类 530 几 种 规格 ， 产 品 被 广 
邮编 : 200052 泛 地 用 于 国防 、 医 疗 、 机 械 加 工 、 交 通 、 通 信 、 科 研 和 新 
电话 : 021-62813011 能 源 等 各 个 领域 。 主 要 产品 有 交流 稳 压 电源 、 变 频 电 源 、 
传真 : 021-32813010 直流 电源 、UPS、EPS 电源 、 并 网 逆 变 器 和 智能 照明 稳 压 节 
邮箱 : gddy@ sh-gddy. com 电 系 统 等 产品 。 取 得 欧盟 CE 认证 、 非 盟 SONCAP 认证 和 广 
网 址 : www. sh-gddy. com 电信 网 许可 证 等 。Nooyi 诺 易 公司 的 产品 在 国内 拥有 高 端 客 
简介 : 户 群 体 ， 并 批量 出 口 国外 ， 优 越 的 性 能 、 可 靠 的 质量 、 贴 
上 海 谷 登 电源 设备 有 限 公司 成 立 于 2001 年 9 月 6 日 ， 心 的 服务 ， 博 得 用 户 的 一 致 好 评 。 

公司 机 构 拥 有 上 海 谷 登 电气 有 限 公 司 、 上 海 谷 登 电源 设备 公司 本 着 “一 诺 千 金 ， 知 难 行 易 ” 的 行销 与 创新 理念 ， 
了 限 公 司 ， 是 一 家 集 研 发、 生产 和 销售 为 一 体 的 现代 化 电 使 得 Nooyi 诺 易 品牌 逐步 走向 世界 ，Nooyi 诺 易 产品 独 树 一 





























源 企业 。 公 司 所 生产 的 产品 有 着 严格 的 质量 检测 手段 ， 配 帜 。 
备 先进 的 试验 设备 ， 对 质量 层 层 把 关 。 企 业 通 过 了 1SO9001 诺 易 的 宗旨 : 质量 是 企业 的 生命 ! 15S09001 质量 管理 体 



















































































































































































































































































国际 质量 体系 认证 ， 所 生产 电源 产品 经 国家 有 关 检 测 机 构 。 系 的 规范 化 管理 保证 了 黄金 般 的 产品 质量 ; 科技 是 企业 的 
认可 ,并 取得 相关 证 书 。 同 时 由 AugerCertificationg&Testing 。 动力 。 优 秀 杰 出 的 科研 人 才 使 我 们 的 产品 独树一帜 ; 信誉 
Service LTD. 检测 达 CE 认证 ， 出 口 欧洲 。 是 企业 的 基石 。 高 素质 的 服务 团队 使 您 无 后 顾 无 忧 。 管 理 
公司 研发 的 高 精度 大 功率 无 触 点 智能 稳 压 器 获得 国家 ”是 企业 的 根本 。 数 字 化 的 管理 使 我 们 的 团体 高 效 廉洁 。 
专利 证 书 (专利 号 : 1228994) 该 产品 具有 输出 高 精度 质量 是 企业 的 生命 ,科技 是 企业 的 动力 ,信誉 是 企业 
+1% ， 响 应 速度 快 ( <0.02S) 抗 干扰 能 力 强 等 特点 , 目 ”的 基石 ,管理 是 企业 的 根本 。 
前 该 技术 在 国内 居 领 先 地 位 。 公司 的 行销 宗旨 : 一 诺 千金 。 
公司 生产 的 大 功率 无 触 点 智能 稳 压 器 、 直 流 电源 、 稳 一 诺 千金 ， 使 命 必 达 的 行销 宗旨 ， 为 客户 提供 优质 高 
压 电 源 、 隔 离 变压器 和 UPS 电源 现 已 成 为 国际 知名 企业 的 效 的 服务 ， 让 您 买 的 放心 ， 用 得 顺心 。 
长 期 合格 供应 商 。 所 生产 的 产品 已 广泛 应 用 于 国家 重点 大 公司 的 创新 理念 ， 知 难 行 易 。 
型 工程 ， 如 上 海宝 钢 、 兰 州 飞机 制造 、 杭 州 湾 大 桥 、 大 众 不 断 探 索 ， 勇 于 创新 ， 知 难 行 易 ， 乐 观 向 上 的 创新 理 
汽车 、 湖 北 电信 、 八 达 岭 高 速 障 道 、 上 海 医 科大 学 、 北 京 念 ， 使 Nooyi 的 产品 独树一帜 、 永 葆 青春 。 
航天 二 十 一 所 、 华 为 、 中 兴 、 中 国 移动 、 中 国 石油 、 海 尔 、 






































海信 、 一 汽 、 哈 飞 、 沈 鼓 、 南 方 机 车 、 海 德 堡 、 曼 罗兰 、 ”上 海 潘 登 新 电源 有 限 公 司 
高 宝 、 三 葵 、 北 人 、 上 日立、 西门 子 、 百 超 、 哈 斯 、 马 扎 克 、 ® 

斗山 、 龙 工 、 大 族 、 梅 兰 日 兰 、 娃 哈哈 、 比 亚 迪 、 奥 泰 、 

安 川 、 东 芝 和 中 科 院 等 企业 ， 部 分 产品 与 成 套 设备 一 起 出 





























口 。 A 
公司 有 着 庞大 的 电源 生产 基地 ， 成 熟 的 技术 ， 完 善 的 

























































































管理 体系 ， 优 质 的 服务 ， 形 成 电源 品质 市 场 的 新 格局 。 PANDIAN 

公司 最 重要 的 财富 是 她 的 员工 。 通 过 高 素质 员工 的 共 ”地 址 : 上 海 市 长 寿 路 285 号 恒 达 广场 23 楼 
同 努力 ， 公 司 在 技术 上 始终 保持 着 领先 的 地 位 。 邮编 : 200060 

公司 的 宗旨 : 以 人 为 本 ， 诚 信 经 营 。 电话 : 021-62766276 

传真 : 021-62773534 
上 海 诺 易 电器 有 限 公司 邮箱 : pandeng@ pandeng. com 
mB 网 址 : www. pandeng. com 

NoO0YVyi;: = 简介 : 
地 址 : 上 海 市 嘉定 区 德 力 西 路 197 号 上 海 潘 登 新 电源 是 电源 稳 压 、 调 压 产 品 研发 制造 和 销 
邮编 : 201802 售 为 一 体 的 专业 公司 。20 多 年 岁月 的 发 展 中 ， 生 产 的 无 触 
电话 : 021-69173140 点 稳 压 器 、 照 明 稳 压 节 电 柜 、 稳 压 调 压 电源 柜 与 变压器 等 
































“ 726 ， 中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 











产品 畅销 国内 外 ， 为 各 行业 用 电 设备 的 安全 使 用 及 电能 节 
约 带 来 直观 的 经 济 效益 。 

公司 系 上 海 市 高 新 技术 企业 ， 守 合同 重信 誉 AAA 级 企 
业 ， 节 能 产品 生产 企业 。 拥 有 教授 级 高 工 及 大 批 有 经 验 的 
电气 工程 人 员 ， 曾 多 次 参与 无 触 点 稳 压 器 和 浪 消防 护 器 的 
部 标 与 国标 的 制定 。 拥 有 多 项 电源 稳 压 调 压 的 专利 技术 ， 
可 为 用 户 制 造 各 类 电源 稳 压 、 调 压 和 变压器 等 设备 。 公 司 
实力 雄厚 ， 多 项 产品 在 行业 中 一 直 处 于 领先 地 位 。 

公司 专利 技术 生产 的 无 触 点 稳 压 器 。 采 用 电力 电子 技 
术 调 压 ， 产 品 无 机 械 、 无 碳 刷 、 无 噪声 和 无 触 点 调 压 ， 响 
应 速度 极 快 ， 容量 高 达 2 000 kV . A, 补偿 范围 可 达 
+ 上 50% 。 是 传统 机 械 碳 刷 稳 压 器 的 更 新 换代 产品 。 现 已 在 
各 行业 应 用 十 几 年 ， 效 果 良 好 。 经 中 科 院 情报 中 心 确认 ， 
该 产品 多 项 技术 水 平 居 国内 外 领先 ， 其 整体 技术 达到 了 国 
际 同类 产品 的 先进 水 平 ， 率 先 填补 了 国内 无 触 点 稳 压 器 的 
空白 。 被 上 海 市 科 委 确定 为 “高 新 技术 成 果 转 化 项 目 ”。 

根据 “中 国 绿色 照明 工程 ”的 要 求 ， 公 司 综合 路 灯 与 
各 种 照明 的 供电 方式 ， 与 照明 灯具 的 发 光 特 点 。 研 发 生产 
的 GGDZ 照明 稳 压 节 电 柜 ， 以 智能 稳 压 调 压 、 时 间 控 制 和 
提高 功率 因素 等 ;多 种 专利 节 电 技术 相 结合 的 ， 高 效 安 全 
的 照明 节 电 产品 ， 大 大 提高 电源 使 用 效率 ， 降 低 电能 损耗 。 
节 电 率 普 遍 可 达 25% 以 上 ， 同 时 灯具 寿命 延长 2 倍 以 上 。 
上 海宝 钢 、 国 际 博览 中 心 等 均 已 采用 ,效益 可 观 。 被 上 海 
市 科 委 确定 为 “高 新 技术 成 果 转 化 项 目 ”。 

公司 系 ISO9001 国际 质量 体系 认证 企业 。 公 司 遵 照 
“ 求 精 创新 ， 勇 于 攀登 、 务 实 稳 发 ， 永 无 止境 ”的 经 营 理 
念 ， 质 量 尽善尽美 ， 服 务 至 诚 至 周 ， 相 信 公 司 的 真诚 会 使 
用 户 成 为 潘 登 永远 的 朋友 。 


































































































































































































































































































上 海 照 顺 电 气 有 限 公司 


Da 


地 址 : 上 海 市 嘉定 区 外 冈 工 业 一 区 西 冈 身 路 118 号 
邮编 : 201806 

电话 : 021-56380780 

传真 : 021-56380811 

邮箱 : xishun@ xishun. net 











网 址 : www. xishun. net 
简介 : 

上 海 个 顺 电 气 有 限 公 司 是 一 家 专业 从 事 各 类 稳 压 器 、 
稳 压 电源 、 变 频 电源 、 变 压 器 、 调 压 器 、UPS 不 间断 电源 、 
逆 变 电源 、 净 化 电源 、 充 电器 、 直 流 电源 及 相关 行业 电气 
的 开发 、 销 售 服务 于 一 体 的 综合 性 企业 ， 系 中 国电 源 学 会 
会 员 单 位 ， 并 由 中 国人 民 保 险 公司 承保 ， 并 通过 了 IS09001 
质量 管理 体系 认证 。 

公司 始终 坚持 理论 与 实践 相 结合 的 科学 发 展 观 ， 先 后 
从 全 国 各 大 高 校 、 社 会 引进 大 量 工程 技术 人 员 及 多 种 高 新 
检测 和 实验 设备 。 从 而 确保 上 四 顺 每 种 产品 具有 领先 的 设计 ， 




















































































































稳定 的 性 能 及 卓越 的 品质 。 随 着 我 国 加 入 WTO， 企 业 的 发 
展 空 间 日 益 扩 大 ， 公 司 始终 坚持 以 振兴 民族 工业 为 己任 ， 
以 铸造 世界 品牌 为 目标 。 公 司 已 建立 了 健全 的 营销 管理 中 
心 和 庞大 的 网 络 体系 。 其 产品 销 往 全 国 各 大 省 市 ， 定 期 销 
往 东 南亚 市 场 ， 且 与 中 东 、 南 非 、 欧 美 及 国家 和 地 区 建立 
了 稳固 的 贸易 往来 ， 而 深 受 用 户 一 臻 好评。 这 为 巾 顺 的 发 
展 打 下 了 坚实 的 基础 ， 值 此 巾 顺 人 深 知 科技 创新 是 “ 巾 顺 ” 
的 动力 ， 可 靠 的 品质 是 “局 顺 ” 的 保障 ， 诚 信服 务 是 “四 
顺 ” 的 责任 。 































































































深圳 市 普 德 新 星 电源 技术 有 限 公 司 


(元 新 星 








POWERLD? 
地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 荔湾 路 4 号 能 源 小 区 一 栋 三 楼 
邮编 : 518054 


电话 : 0755-26483257 
传真 : 0755-26483259 
邮箱 : lik516@ 126. com 
网 址 : www. powerld. com 
简介 : 
普 德 新 星 电源 技术 有 限 公 司 成 立 于 1991 年 ， 是 世界 开 
关 电 源 领 导 品牌 制造 商 之 一 ， 致 力 于 为 客户 提供 安全 稳定 ， 
高 效 环保 的 开关 电源 。 
公司 目前 正式 销售 的 标准 机 型 超过 2000 多 种 。 产 品 主 
要 包括 整 机 型 ACADC 电源 、 基 板 型 ACZDC 电源 、 多 路 隔 
离 输 出 电源 、DCZDC 电源 、AC/DC 模块 、DCZDC 模块 和 
导轨 式 电源 等 。 广 泛 用 于 工业 自动 化 (数控 、 激 光 、 电 控 
机 械 等 )、 通 信 (交换 机 、POE、 基 站 等 ) 、LED 照明 和 显 
示 、 医 疗 、 安 防 、 电 力 控 制 、 冶 金 、 水 处 理 和 基础 建设 等 
各 个 领域 。 
现 有 员工 1 000 余人 ， 专 业 的 研发 团队 100 余人 ， 配 合 
18 000 m” 的 现代 工厂 ， 月 产量 达 100 万 台 。 为 了 能 更 加 全 
耐性 服务 于 全 国 客户 ， 新 星 在 北京 、 哈 尔 滨 、 西 安 、 南 京 、 
上 海 、 杭 州 、 成 都 、 广 州 、 深 圳 、 青 岛 、 重 庆 、 福 州 、 天 
津 、 武 汉 、 长 沙 、 济 南 、 沈 阳 和 石家庄 等 城市 建立 了 20 多 
个 销售 网 点 ， 更 在 欧美 、 韩 国 、 泰 国 、 中 国 香港 和 中 国 台 
湾 等 国家 和 地 区 设立 了 代理 分 销 商 。 海 外 销售 配 有 专业 的 
国际 服务 团队 对 客户 进行 实地 售 前 、 售 后 服务 ， 产 品质 量 
及 售后 服务 都 得 到 客户 的 一 致 好 评 。 
“顾客 至 上 群策群力 持续 改善 争 创 一 流 ” 是 企业 的 质 
量 方针 ， 基 于 20 余年 专业 的 开关 电源 研发 经 验 ， 相 信人 公司 
能 为 用 户 提供 一 套 全 面 的 开关 电源 解决 方案 ， 成 为 您 的 长 
期 合作 伙伴 ， 携 手 新 星 ， 共 创 辉 煌 。 服 务 热线 400-6501991 


























































































































































































































































































































深圳 市 盛 弘 电气 有 限 公司 


3311TGXCEe/ 


地 址 : 广东 省 深圳 市 南山 区 松 白 路 1002 号 南山 百 旺 信和 高 科 
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邮编 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 





技工 业 
518000 
0755-86511588 
0755-86513100 








园 二 区 


简介 : 


地 总 面积 14 500 m ,是 一 家 专注 
产 制造 、 销 售 服务 的 高 新 技术 企业 。 


于 提 
领域 


6 栋 


apf@ sinexcel. com 


www. sinexcel. com 

















深圳 市 盛 弘 











已 





升 用户 的 电能 质 


股份 有 限 公 司 总 部 位 于 深圳 ， 公 司 
能 质量 产品 研发 、 生 
自 成 立 以 来 不 断 致 力 


前 是 有 源 滤 波 技术 和 工程 应 用 























量 ， 目 














的 领导 者 。 公 


公司 是 一 家 








国家 高 新 技术 企业 、 深 圳 高 新 








技术 企业 、IS09001-2008 质量 体系 认证 企业 。 


1 源 














备 及 解决 方案 、 光 伏 储 入 











公司 主 si 
滤波 器 、 





E 营 范围 
静止 无 











设备 。 


用 新 





认证 、 


衡 、 


公司 拥 


j 45 项 专利 技术 ， 其 中 20 


智能 电网 中 的 电能 质量 产品 ， 包 括 
功 补偿 发 生 器 等 、 电 动 汽车 充电 机 设 
外 系统 解决 方案 ， 电 池 化 成 与 检测 




















项 发 明 专 利 、8 项 实 











型 专利 和 1 项 外 











观 设 计 专 利 。 公 司 已 经 通过 软件 产品 


























中 国 
IEEE 国际 电 





电 和 有 
了 味 电 


院 、 

















国内 





及 国际 认证 。 公 














试 集 


会 ) 的 正 C61000 标准 并 获得 测试 报告 


公司 


用 户 对 系统 稳定 、 易 用 、 


业 最 


程 交 





团 Intertek 测试 ， 





交付 一 个 稳定 的 





信息 产业 部 、 中 国 质 量 认 证 中 心 、 鉴 





工 委员 会 、ETL、TUV、CE、SAA 等 多 种 








司 











源 滤 波 器 产品 ， 经 过 国际 知名 测 
品 功能 满足 IEEE (国际 电工 委员 











电能 质量 系统 ， 是 公司 对 用 户 的 承诺 。 


























j 源 滤波 器 采用 








大 的 100 人 市 场 
付 、 售 后 服务 。 





























人 专注 满足 
高 效 的 需求 ; 同时 ， 公 司 拥有 行 


团队 ， 为 用 户 提供 技术 咨询 、 工 





























服务 


深圳 市 颖 发 电子 有 限 公司 


地 址 : 
电话 : 
传真 : 
邮箱 : 
网 址 : 


江苏 省 苏州 新 
0512-68052108 
0512-66036297 


简介 : 





插 件 





yingfal68@ 126. 


www. szyfdz. net 





区 滨河 路 588 号 


com 














深圳 市 疾 发 














限 公司 是 专业 生产 功率 电阻、 色 环 





电阻 的 生产 / 








氧化 





KNPZKNY 、 插 件 保 
、 制 动 电阻 、 高 压 
、 水 》 
、RX24 金 


: 碳 膜 固定 电阻 、 金 属 
定 电阻 、 插 件 














Et 
女 厂 HR 











膜 固定 电阻 、 





























R 尼 电阻 、 








RXLG 梯 型 铝 壳 电 
黄色 铝 壳 电阻 、RXLB 超 薄 型 铝 外 壳 功率 





密 金 属 膜 固 
电阻 FR、 高 
电阻 、 水 冷 


























绕 线 电阻 
ee 
有 E 阻 、 刹 车 电阻 、 波 纹 
阻 、RSLC 船型 馈 外 膏 
EE 阻 、 
















































































风电 变 流 器 电阻 、 毫 殉 〈 锰 铀 
EE 阻 、 不 锈 钢 发 热管 
体 电 阻 及 














阻 、 变频 
是 型 发 热 














线 ) 电阻 、 

















其 他 各 种 特 























产品 广泛 应 用 于 国 


A 


了 


变频 器 、 伺 

















防 建设 、 
系统 、 


风能 发 电 、 太 阳 能 


国家 重点 科研 项 














机 、 


高 低压 电气 、 























颖 发 公司 拥 
ISO9001: 
体系 认证 o 





公 局 








一 体 化 管理 ， 着 力 培养 全 体 员 了 




















2008 质量 管理 体系 及 


分 流 嚣 、 取 样 
电阻 、 负 载 电 阻 箱 〈 柜 )、 
高 特 低 阻 值 的 异 


电 


敌 - 
































吧 电阻 等 。 


异形 


目 及 铁路 、 冶 








道 变 器 、 电 焊 
源 、 数 控 、 仪 器 仪表 和 家 电 等 行业 。 








及 1IS014001 : 








雄厚 的 实力 和 高 科技 人 员 ， 并 已 通过 了 
2004 环境 管理 
严格 按照 相关 认证 标准 进行 全 方位 的 产品 
[的 职业 素养 和 劳动 意识 











， 





树立 员工 良好 的 品德 形象 ， 全 面 提高 产品 的 质量 与 性 能 ， 
提升 产品 的 效能 比 和 性 价 比 ， 全 力 打造 高 品质 的 产品 质量 ， 
经 营 符合 客户 最 高 要 求 水 平 的 产品 。 


优 











了 市 场 赞誉 ; 完善 的 售后 服务 ， 倍 受 ) 





消费 者 的 需求 。 


颖 发 全 体 同仁 将 一 如 既往 
精 ” 的 企业 管理 








业 理 念 ， 实 现 


竭诚 相 邀 广大 社会 同仁 与 我 们 携手 


走向 成 功 ! 


苏州 康 开 电气 





有 限 公司 


K2NK 




















良 的 产品 品质 ， 实 在 的 产品 价格 ， 为 颖 发 公司 


全 人 日 


兢 伍 





















































大 客户 承认 ,满足 

也 奉行 “博采众长 ， 精 益 求 

精神 ， 追 求 “ 来 自 社会 ， 回 报社 会 ”的 企 
“团结 、 互 助 、 进 取 、 创 新 ”的 企业 态度 ， 
， 同 舟 共 济 ， 共 创 辉 焊 ， 




















地 址 : 江苏 省 苏州 市 吴江 区 金平 大 道 139 号 
邮编 : 215133 
电话 : 0512-82073366 
传真 : 0512-82073360 
邮箱 : kaikangzh@ kangkaiele. com 
网 址 : www. kangkaiele. com 
简介 : 
苏州 康 开 电气 有 限 公司 创建 于 1989 年 ， 致 力 于 研发 生 
产 电 抗 器 、 变 压 器 等 。 公 司 立 足 于 电梯 扶梯 、 风 力 发 电 、 
铁道 机 车 和 水 利水 闸 等 科技 行业 ， 为 客户 提供 性 能 稳定 的 








产品 ， 设 计 优越 的 解决 方案 以 及 完善 的 售后 服务 ， 努 力 
造 电 气 行业 的 先进 品牌 。 
公司 经 过 20 多 年 的 发 展 与 积 
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， 凭 借 领先 的 技术 和 先 


进 的 设备 ， 以 及 完善 的 管理 体系 ， 树 立 了 专业 化 的 企业 形 





象 ， 在 业内 赢得 
和 生产 


业 , 希望 能 同 广大 客户 真诚 合作 ， 共 同 发 


了 良好 的 





智能 化 的 雏形 ，2013 年 被 记 


























展 。 


口碑 ， 现 已 初步 具备 经 营 智能 化 
为 江苏 省 五 星 级 数字 企 
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会 员 企 业 按 主要 产品 索引 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UPS 电源 (93) 三 科 电 器 集团 有 限 公 司 

艾默生 网 络 能 源 有 限 公司 山特 电子 (深圳) 有 限 公 司 
艾 普 斯 电源 〈 苏 州 ) 有 限 公司 上 海 百 纳 德 电子 信息 有 限 公 司 
安徽 明 瑞 智能 科技 股份 有 限 公司 上 海 谷 登 电源 设备 有 限 公司 
宝 士 达 网 络 能 源 (深圳 ) 有 限 公司 上 海 厚 国 电气 有 限 公司 

北京 恒 电 电源 设备 有 限 公司 上 海 华 慑 电气 有 限 公司 

北京 纽 绅 埔 科技 有 限 公司 上 海 雷诺 尔 科技 股份 有 限 公 司 
北京 普罗 斯 托 国际 电气 有 限 公司 上 海 诺 易 电 器 有 限 公司 

北京 韶 光 科技 有 限 公司 上 海 稳 压 器 厂 

北京 银 星 通达 科技 开发 有 限 责任 公司 上 海 黑 顺 电 气 有 限 公司 

东莞 市 友 美 电源 设备 有 限 公 司 上 海 阳 顿 电气 制造 有 限 公司 
佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 深圳 安 固 电子 科技 有 限 公 司 
佛山 市 宝 星 科技 发 展 有 限 公 司 深圳 奥 特 迅 电力 设备 股份 有 限 公司 
佛山 市 凯 拓 电源 设备 有 限 公司 深圳 晶 福 源 科技 股份 有 限 公 司 
佛山 市 力 迅 电子 有 限 公司 深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公 司 
佛山 市 新 光宏 锐 电 源 设备 有 限 公 司 深圳 蓝 信 电气 有 限 公司 
佛山 市 众 共 电 子 有 限 公司 深圳 市 比亚迪 锂电 池 有 限 公 司 
福建 省 瑞 盛 电力 科技 有 限 公司 深圳 市 捷 益 达 电子 有 限 公司 
广东 创 电 科技 有 限 公司 深圳 市 京 泉 华科 技 股份 有 限 公 司 
广东 和 昌 电 业 集 团 有 限 公司 深圳 市 科 陆 电源 技术 有 限 公 司 
广东 乐 科 电力 电子 有 限 公司 深圳 市 科 瑞 爱 特 科技 开发 有 限 公司 
广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公 司 深圳 市 南方 默 顿 电子 有 限 公司 
广东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 深圳 市 帕 瓦 科技 有 限 公 司 
广州 东芝 白云 萎 机 电力 电子 有 限 公司 深圳 市 商 宇 电子 科技 有 限 公司 
广州 市 昌 葵 电气 有 限 公司 深圳 市 思 凡 贝 特 科技 有 限 公司 
广州 市 锦 路 电气 设备 有 限 公司 深圳 市 西格玛 泰 变压器 有 限 公 司 
广州 市 凝 智 科技 有 限 公司 深圳 市 新 能 力 科技 有 限 公司 
广州 市 维 能 达 软 件 科技 有 限 公 司 深圳 市 雄 橘 电源 科技 股份 有 限 公司 
广州 市 媒 诚 电子 技术 有 限 公司 深圳 市 匡威 腾 电 源 有 限 公司 
海 瑞 弗 机 房 设备 北京) 有 限 公司 深圳 市 正 能 实业 有 限 公 司 
杭州 奥 能 电力 设备 制造 有 限 公 司 四 川 厚 天 科技 股份 有 限 公司 
杭州 奥 能 电源 设备 股份 有 限 公 司 四 川 省 科学 城 帝 威 电 气 有 限 公 司 
航天 长 峰 朝阳 电源 有 限 公司 四 川 斯 维 奇 电气 科技 有 限 公司 
合肥 联 信 电 源 有 限 公司 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 
鸿 宝 电 气 集团 股份 有 限 公司 厦门 市 爱 维 达 电子 有 限 公司 
湖南 长 沙 阳 环 科技 实业 有 限 公 司 先 控 捷 联 电源 设备 有 限 公 司 
湖南 东方 万 象 科技 有 限 公司 许 继 电 源 有 限 公 司 

湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公 司 伊顿 电源 (上海) 有 限 公司 
湖南 科 明 电源 有 限 公 司 事 特集 团 股份 有 限 公司 
济南 朗 瑞 电气 有 限 公司 浙江 特 雷 斯 电子 科技 有 限 公 司 
江苏 爱 克 赛 电 气 制造 有 限 公 司 浙江 腾腾 电气 有 限 公 司 

江苏 禾 力 清 能 电气 有 限 公司 中 达 电 通 股份 有 限 公司 

乐清 市 永茂 电源 有 限 公司 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 
雷诺 士 (常州 ) 电子 有 限 公司 重庆 汇 亏 电气 有 限 公司 

理 士 国际 技术 有 限 公司 重庆 荣 凯 川 仪 仪表 有 限 公司 
茂 硕 电源 科技 股份 有 限 公司 珠海 金 电 电源 工业 有 限 公司 

全 天 自动 化 能 源 科技 〈 东 莞 ) 有限 公司 珠海 山特 电子 有 限 公司 
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新 能 源 电源 〈 光 伏 道 变 器 、 风 力 变 流 器 等 ) (92 ) 


艾默生 网 络 能 源 有 限 公司 
EE 士 达 网 络 能 源 (深圳 ) 有 限 公 司 
上 京 动力 源 科 技 股份 有 限 公 司 























上 京 恒 电 电源 设备 有 限 公司 
上 京 落 木 源 电子 技术 有 限 公司 

上 京 纽 绅 埔 科技 有 限 公 司 

L 京 普罗 斯 托 国 际 电气 有 限 公 司 
L 京 群 萎 能 源 科技 有 限 公司 

上 京 索 英 电气 技术 有 限 公 司 

上 京 伟 仕 天 成 科技 有 限 公 司 

K 莞 立 德 电子 有 限 公 司 

佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 
佛山 市 宝 星 科 技 发 展 有 限 公 司 
佛山 市 众 便 电子 有 限 公司 

广东 顺德 三 扬 科技 股份 有 限 公司 
广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 
广州 广 日 电气 设备 有 限 公司 
广州 金 升 阳 科技 有 限 公司 

广州 市 先锋 电镀 设备 制造 有 限 公司 
国 充 充 电 科 技 江苏 股份 有 限 公司 
合肥 科 威 尔 电 源 系统 有 限 公司 
河北 奥 冠 电源 有 限 责任 公司 

济南 朗 瑞 电气 有 限 公司 

江苏 爱 克 赛 电气 制造 有 限 公 司 
金海 新 源 电气 江苏 有 限 公司 

康 舒 电子 (东莞) 有 限 公司 杭州 分 公司 
昆山 渝 科 电 子 科技 有 限 公 司 
乐清 市 永茂 电源 有 限 公 司 

临沂 昱 通 新 能 源 科技 有 限 公司 

茂 硕 电源 科技 股份 有 限 公 司 

南昌 大 学 教授 电气 制造 | 

宁夏 银 利 电气 股份 有 限 公司 

青岛 品 奢 伟 业 高 磁 材 料 科 技 有 限 公 司 
全 天 自动 化 能 源 科技 (东莞) 有 限 公 司 
王 丘 市 先导 科技 电子 有 限 公 司 

三 科 电 器 集团 有 限 公司 

山东 泰 开 电源 有 限 公司 
山东 新 风光 电子 科技 发 展 有 限 公司 
陕西 长 岭 光伏 电气 有 限 公 司 
陕西 赛 雷 博 瑞 新 能 源 科技 有 限 公 司 
上 海 诺 易 电器 有 限 公司 

上 海 稳 利 达 科技 股份 有 限 公司 
深圳 古 瑞 瓦特 新 能 源 股 份 有 限 公 司 
圳 晶 福 源 科技 股份 有 限 公司 

圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公司 

串 欧 陆 通电 子 有 限 公司 

ll 桑 达 国际 电源 科技 有 限 公 司 
加 市 爱 维 达 新 能 源 科技 有 限 公司 
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道道 种 落 当 浊 























深圳 市 安 托 山 技术 有 限 公 司 
深圳 市 比亚迪 锂电 池 
深圳 市 东 辰 科技 有 限 公 司 




















I 限 公 司 





深圳 市 独 文 电子 有 限 公 司 
深圳 市 核 达 中 远 通电 源 技术 有 限 公司 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 









































深圳 市 捷 益 达 电 子 有 限 公 司 
深圳 市 金 威 源 科 技 股 份 有 限 公司 
深圳 市 金 元 电子 技术 有 限 公司 




















深圳 市 瑞 必 达 科技 有 限 公司 

















深圳 市 盛 弘 电气 有 限 公司 
深圳 市 威 日 科技 有 限 公司 











深圳 市 西格玛 泰 变压器 有 限 公司 
深圳 市 希 顺 有 机 硅 科技 有 限 公 司 
深圳 市 雄 研 电源 科技 股份 有 限 公 司 






































深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公 司 
深圳 市 正 能 实业 有 限 公 司 











深圳 市 中 兴 昆 腾 





有 限 公司 


石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公 司 
四 川 长 虹 欣 锐 科技 有 限 公司 
四 川 厚 天 科技 股份 有 限 公司 

















苏州 美 恩 斯 电子 科技 有 限 公 司 






































苏州 市 申 浦 电源 




















设备 | 








台 达 电子 企业 管理 (上海 ) 有 限 公司 















































田村 (中国) 企业 管理 有 限 公司 
温州 华 高 电气 有 限 公司 

















无 锡 东 电化 兰 达 











电子 有 限 公 司 





无 锡 新 洁 能 股份 有 限 公 司 











武汉 泰 可 电气 股份 有 限 公司 


西安 龙腾 新 能 源 








科技 发 展 有 限 公 司 

















厦门 科 华 恒 威 股份 有 限 公司 


厦门 蓝 溪 科技 有 限 公 司 


厦门 市 爱 维 达 电 











子 有 限 公 司 








先 控 捷 联 电 源 设备 有 限 公 司 





阳光 电源 股份 

















限 公 司 


伊 区 尔 电气 股份 有 限 公司 
易 事 特集 团 股份 有 限 公司 
浙江 特 雷 斯 电子 科技 有 限 公司 












































浙江 腾腾 电气 有 
浙江 正泰 电源 电 











限 公司 


髓 有 限 公 司 














中 达 电 通 股份 有 


限 公司 


中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公司 























兴 通 讯 股份 有 
通用 开关 电源 
上 京 大 华 无 线 电 
京 航天 星 瑞 电 
京 航 星 力 源 科 
上 京 汇 众 电 源 设 




















上 京 落 木 源 电子 














限 公司 

(82 ) 

义 器 厂 

子 科 技 有 限 公 司 
技 有 限 公 司 
备 厂 











技术 有 限 公 司 











证 




















上 京 通力 盛 达 闻 





能 设备 股份 有 限 公司 
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北京 新 雷 能 科技 股份 有 限 公司 深圳 市 瑞 晶 实业 有 限 公司 
北京 中 天 汇 科 电子 技术 有 限 责任 公司 深圳 市 威 日 科技 有 限 公司 

常州 市 创 联 电源 有 限 公司 Rn 
常州 市 武进 红 光 无 线 电 有 限 公司 深圳 市 卓越 至 高 电子 有 限 公 

成 都 普 斯 特 电 气 有 限 责任 公司 RN 
东莞 华兴 电器 有 限 公司 四 川 长 虹 欣 锐 科技 有 限 公司 

东莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公司 苏州 美 恩 斯 电子 科技 有 限 公司 
佛山 市 迪 智 电源 有 限 公司 苏州 台 智 源 电子 有 限 公 司 

佛山 市 汉 妆 电子 技术 有 限 公司 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 公 司 
佛山 市 南海 赛 威 科技 技术 有 限 公司 太仓 电 威 光电 有 限 公司 

佛山 市 顺德 区 冠 宇 达 电 源 有 限 公司 天 津 市 华 明 合 兴 机 电 设备 有 限 公司 
广东 金华 达 电子 有 限 公司 天 津 市 九 荣 饮 电源 技术 有 限 公司 
广州 市 华 德 电子 电器 设备 有 限 公司 拓 哲 〈 广 州 ) 电子 科技 有 限 公司 
广州 市 力 索 能 电子 有 限 公司 无 锡 东 电化 兰 达 电子 有 限 公司 
广州 市 维 能 达 软 件 科 技 有 限 公司 无 锡 芯 朋 微 电子 股份 有 限 公 司 
广州 市 先锋 电镀 设备 制造 有 限 公司 武汉 泓 承 科技 有 限 公司 

贵州 航天 林 果 电 机 有 限 公司 武汉 永 力 科技 股份 有 限 公司 

海湾 电子 山东) 有 限 公司 湘 漂 市 华 奢 电子 科技 有 限 公司 
杭州 榆 阳 电 子 有 限 公司 协 丰 万 佳 科技 〈 深 圳 ) 有 限 公司 
合肥 博 微 田 村 电气 有 限 公 司 张家港 市 电源 设备 厂 

合肥 华 兆 电子 工业 有 限 公司 浙江 宏 胜 光电 科技 有 限 公司 
合肥 科 威 尔 电源 系统 有 限 公 司 浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公 司 

浙江 省 海宁 市 海 整整 流 器 有 限 公司 
人 浙江 正泰 电源 电器 有 限 公司 
人 珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公司 
惠州 TCL 王牌 高 频 电 子 有 限 公司 



































通信 电源 (71) 








康 舒 电子 (东莞) 有 限 公司 杭州 分 公司 





















































昆山 渝 科 电 子 科技 有 限 公司 艾默生 网 络 能 源 有 限 公 司 
溧阳 市 华 元 电源 设备 厂 安 伏 (苏州 ) 电子 有 限 公司 
茂 硕 电源 科技 股份 有 限 公司 E 束 动力 源 科技 股份 有 限 公司 

















派 活 力 德 (北京 电子 科技 有 限 公司 5 京 恒 电 电源 设备 有 限 公司 
























































勤 发 电子 股份 有 限 公司 We 
任 丘 市 先导 科技 电子 有 限 公司 人 
上 海德 创 电器 电子 有 限 公司 上 京 新 雷 能 科技 股份 有 限 公 司 





























上 京 亚 澳 博 信 通 信 技 术 有 限 公 司 





上 海 谷 登 电源 设备 有 限 公司 











陕西 赛 雷 博 瑞 新 能 源 科技 有 限 公司 dds le 




































































































































































































































































上 海 吉 电 电 子 技术 有 限 公司 Lb 京 中 天 汇 科 电子 技术 有 限 责任 公司 
深圳 安 固 电子 科技 有 限 公 司 常州 减 联 电源 股份 有 限 公 司 

深圳 华 德 电子 有 限 公司 东莞 立 德 电 了 有 限 会 司 

深圳 可 立 克 科 技 股份 有 限 公司 东莞 市 石 龙宫 华电 子 有 限 公司 
深圳 蓝 信 电气 有 限 公 司 佛山 市 顺德 区 冠 宇 达 电 源 有 限 公 司 
深圳 麦 格 米 特 电气 股份 有 限 公司 福建 省 瑞 避 电力 科技 有 限 公司 
深圳 欧陆 通电 子 有 限 公司 广东 金华 达 电 子 有 限 公司 

深圳 市 航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公司 广东 顺德 三 扬 科技 股份 有 限 公司 
深圳 市 核 达 中 远 通 电源 技术 有 限 公司 广州 科 欣 仪器 有 限 公司 

深圳 市 坚 力 坚实 业 有 限 公司 广州 市 锦 路 电气 设备 有 限 公司 
深圳 市 京 泉 华 科技 股份 有 限 公司 广州 市 媒 诚 电子 技术 有 限 公 司 
深圳 市 巨 晶 电子 有 限 公司 海湾 电子 (山东) 有 限 公司 
深圳 市 科 瑞 爱 特 科技 开发 有 限 公司 杭州 榆 阳 电子 有 限 公司 
深圳 市 普 德 新 星 电源 技术 有 限 公司 杭州 中 恒 电气 股份 有 限 公司 
深圳 市 瑞 必 达 科 技 有 限 公司 合肥 联 信 电 源 有 限 公司 
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河北 奥 冠 电源 有 限 责 任 公 司 
湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公 司 
































江苏 不 力 清 能 电气 有 限 公 司 














乐清 市 永茂 上 
雷诺 士 〈 常 ， 





电源 有 限 公司 
川 ) 电子 有 限 公 司 


























理 士 国际 技术 有 限 公司 
能 科 节 能 技术 股份 有 限 公 司 
山东 泰 开 电 源 有 限 公 司 








深圳 奥 特 迅 




















电力 设备 股份 有 限 公 司 





深圳 华 德 电子 有 限 公司 
深圳 品 福 源 科 技 股 份 有 限 公 司 
深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公 司 














深圳 麦 格 米 特 电气 股份 有 限 公 司 














深圳 市 爱 维 达 新 能 源 科 技 有 限 公司 
深圳 市 安 托 山 技术 有 限 公 司 








深圳 市 比亚迪 锂电 池 有 限 公 司 
































深圳 市 东 辰 科技 有 限 公 司 


深圳 市 航嘉 





也 源 电气 股份 有 限 公司 





深圳 市 卑 文昌 


深圳 市 核 达 中 远 通 电源 技术 有 限 公 司 





电子 有 限 公 司 
































深圳 市 巨 易 日 











电子 有 限 公 司 


深圳 市 科 瑞 爱 特 科技 开发 有 限 公司 


Y 二 | 3 








新 星 电源 技术 有 限 公司 








条 

深圳 市 下 
深圳 市 
深圳 市 雄 友 日 














实业 有 限 公 司 
E 力 科技 有 限 公 司 








电源 科技 股份 有 限 公 司 





深圳 市 英 可 瑞 科技 开发 有 限 公 司 









































深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公司 
深圳 市 中 电 熊 猫 展 戌 科技 有 限 公司 














深圳 市 中 兴 昆 腾 有 限 公 司 











深圳 市 卓越 至 高 电子 有 限 公 司 





上 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深圳 市 金 威 源 科 拉 股份 有 限 公司 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
深 
蝴 
四 


天 (上海 ) 电力 电子 有 限 公司 
1 省 科学 城 帝 威 电气 有 限 公 司 
台 达 电子 企业 管理 (上海 ) 有 限 公 司 




















温州 华 高 电气 有 限 公司 





武汉 永 力 科技 股份 有 限 公 
厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 
厦门 蓝 溪 科技 有 限 公 司 





厦门 市 爱 维 达 电子 有 限 















































hm 





公 
易 事 特集 团 股 份 有 限 公司 
浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公 
中 达 电 通 股份 有 限 公 司 

中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公司 
FP 科 航 达 科 技 发 展 (北京 ) 有 限 公司 
中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 
照明 电源 、LED 驱动 电源 (68) 




















安 伏 (苏州 ) 电子 有 限 公司 
北京 通力 盛 达 节 能 设备 股份 有 限 公 

















北京 
常州 
常州 
常州 
湖州 





壳 仕 天 成 科技 有 限 公司 
诚 联 电源 股份 有 限 公 司 

i 创 联 电源 有 限 公司 

市 武进 红 光 无 线 电 有 限 公司 
金刚 眼 电子 有 限 公 司 









































3 
尔 完 


立 德 电子 有 限 公 司 








忒 完 











市 石 龙 富 华 电子 有 限 公司 




















片 友 美 电源 设备 有 限 公 司 

生 哥 迪 电子 有 限 公司 

市 汉 帮 电子 技术 有 限 公 司 

市 南海 赛 威 科技 技术 有 限 公司 
顺德 区 扬 洋 电子 有 限 公 司 
让 众 便 电 子 有 限 公司 



















































































广东 














闫 晨 捷 电子 科技 有 限 公司 
创 电 科 技 有 限 公司 











广东 








和 昌 电 业 集 团 有 限 公 司 








广东 
广东 








金华 达 电 子 有 限 公司 
新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 

















J 有 败 





广 日 电气 设备 有 限 公 司 





海湾 
杭州 


合肥 


河北 
华东 














EE 子 (山东 ) 有 限 公 司 
榆 阳 电 子 有 限 公 司 
华 焰 电子 工业 有 限 公司 
奥 冠 电源 有 限 责 任 公司 
微 电 子 技术 研究 所 
























































NTCL 王牌 高 频 电 子 有 限 公司 
包子 〈 东 莞 ) 有 限 公 司 杭州 分 公司 




















渝 科 电子 科技 有 限 公司 








成 硕 
宁波 
陕西 














市 华 元 电源 设备 | 


























电源 科技 股份 有 限 公司 
赛 耐 比 光电 科技 股份 有 限 公 司 
赛 雷 博 瑞 新 能 源 科技 有 限 公司 





























上 海 
上 海 
深 ] 
深 ] 
深 ] 











豪 远 电 子 有 限 公司 

稳 利 达 科 技 股份 有 限 公 司 
安 固 电子 科技 有 限 公司 

可 立 克 科技 股份 有 限 公 司 
麦 格 米 特 电气 股份 有 限 公 司 









































深 ] 
深 ] 
深 ] 
深 ] 
深 ] 
深 ] 














欧陆 通电 子 有 限 公 司 

桑 达 国际 电源 科技 有 限 公 司 
市 爱 维 达 新 能 源 科 技 有 限 公 司 
市 安 托 山 技术 有 限 公司 

市 比亚迪 锂电 池 有 限 公 司 

市 东 辰 科技 有 限 公 司 


















































深 ] 
深 ] 














航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公 司 
市 金 威 源 科技 股份 有 限 公 司 











深 ] 
深 ] 
深 ] 
深 ] 
深 ] 
深 ] 
懂 朗 




















i 巨 鼎 电 子 有 限 公司 

i 科 陆 电源 技术 有 限 公司 
普 德 新 星 电源 技术 有 限 公 司 
市 希 顺 有 机 奎 科技 有 限 公 司 
市 中 电 熊 猫 展 盛 科 技 有 限 公司 
卓越 至 高 电子 有 限 公司 
(上 海 ) 电力 电子 有 限 公 司 
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四 川 长 曙 





苏州 东山 精密 制造 股份 
拓 哲 〈 广 州 ) 电子 科技 有 限 公 司 
无 锡 东 电化 兰 达 电子 有 限 公 司 





无 锡 蕊 朋 微 日 






































[ 欣 锐 科 技 有 限 公 司 


限 公 司 


电子 股份 有 限 公 司 
无 锡 新 洁 能 股份 有 限 公 司 


厦门 市 爱 维 达 电子 有 限 公司 



































湘潭 市 华 奢 电子 科技 有 限 公司 
伊 苞 尔 电气 股份 有 限 公司 





英 飞 特 电 子 〈 杭 州 ) 股份 有 限 公 司 








浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公 司 
浙江 宇 光 照明 科技 
中 国 长 城 计算 机 深 ] 














I 限 公 司 


| 股份 有 限 公 司 





























中 山 市 横 栏 镇 阿 珊 共 
重庆 汇 桶 电气 有 限 公司 


模块 电源 (55) 


电子 ) 





安 伏 (苏州 ) 电子 有 限 公 司 





E 士 达 网 络 能 源 ( 深圳) 
上 京 创 四 方 电子 股份 有 限 公 司 





























上 京 航天 星 瑞 电子 科技 




















上 京 汇 众 电 源 设备 厂 

京 韶 光 科技 有 限 公司 
上 京 天 创汇 智 科 
C 京 伟 仕 天 成 利 


上 京 新 雷 











是 





京 星 原 丰 泰 
t 京 银 星 通达 科技 开发 
北京 宇 翔 电子 有 限 公司 
































限 公司 


技 有 限 公 司 
技 有 限 公 司 
能 科技 股份 有 限 公 司 
包子 技术 股份 有 限 公司 














限 责 任 公 司 


常州 市 武进 红 光 无 线 电 有 限 公司 
广东 乐 科 电力 电子 有 限 公司 
广州 健 特 电子 有 限 公司 








广州 金 升 


国 充 








二 



































科技 江苏 股份 


电源 设备 股份 
电子 有 限 公司 











阳 科 技 有 限 公 司 




















电力 设备 制造 有 限 公司 











深圳 市 晨 文 电子 有 限 公 司 

深圳 市 核 达 中 远 通 电源 技术 有 限 公司 
深圳 市 科 陆 电源 技术 有 限 公 司 

深圳 市 科 瑞 爱 特 科技 开发 有 限 公司 
深圳 市 善 德 新 星 电源 技术 有 限 公司 
深圳 市 瑞 必 达 科 技 有 限 公 司 

深圳 市 卓越 至 高 电子 有 限 公司 
石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公司 
四 川 英杰 电气 股份 有 限 公 司 

天 津 市 鲍 鹏 电子 有 限 公司 
天 水 七 四 九 电 子 有 限 公司 



















































































































































































拓 哲 〈 广 州 ) 电子 科技 有 限 公 司 
无 锡 东 电化 兰 达 电子 有 限 公 司 
无 锡 芯 朋 微 电 子 股份 有 限 公 司 
































武汉 泰 可 电气 股份 有 限 公 司 
武汉 永 力 科技 股份 有 限 公 司 
西安 伟 京 电子 制造 有 限 公 司 
厦门 蓝 溪 科技 有 限 公 司 

协 丰 万 佳 科 搁 (深圳 ) 有 限 公司 
中 科 航 达 科 技 发 展 ( 北京) 有限 公 司 
兴 通 讯 股份 有 限 公司 

稳 压 电源 〈 器 ) (52) 

艾 普 斯 电源 (苏州) 有限 公 司 
北京 大 华 无 线 电 仪器 厂 

北京 普罗 斯 托 国 际 电 气 有 限 公 司 
东莞 市 友 美 电源 设备 有 限 公司 

佛山 市 汉 录 电子 技术 有 限 公 司 

佛山 市 顺德 区 冠 宇 达 电 源 有 限 公 司 
佛山 市 新 光宏 锐 电源 设备 有 限 公 司 
佛山 市 众 鳃 电子 有 限 公司 

广州 金 升 阳 科技 有 限 公 司 

国 充 充 电 科 技 江 苏 股份 有 限 公 司 

海 丰 县 中 联 电子 三 有 限 公 司 
杭州 远方 仪 吉 有 限 公司 

航天 长 峰 朝 阳 电 源 有 限 公 司 

合肥 通用 电子 技术 研究 所 


















































































































































































































































河北 汇 能 欣 源 


朝阳 电源 有 
电子 工业 





襄 景 吾 避 车 本 














限 公司 


j 限 公司 











华东 微 电 子 技术 研究 





折 








江苏 不 力 清 能 











电气 有 限 公司 








昆山 渝 科 电子 科技 有 限 公司 
兰州 精 新 电源 设备 有 限 公 司 
) 电子 有 限 公司 
洛阳 隆盛 科技 有 限 责任 公司 
勤 发 电子 股份 有 限 公 司 








雷诺 士 (常州 












































青岛 航天 半导体 研究 所 有 限 














山东 泰 开 电 源 有 限 公 司 
深圳 蓝 信 电 气 有 限 公司 
深圳 市 安 托 山 技术 有 限 公 司 




















包子 技术 有 限 公 司 


河北 汇 能 欣 源 电子 技术 有 限 公司 




















鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 











湖南 长 沙 了 





日 环 科技 实业 














江苏 爱 克 赛 电 气 制造 

















公司 
有 限 公司 


I 限 公司 


空军 预警 学 院 电 子 技术 研究 所 











南昌 大 学 教 

















授 电气 制造 














三 科 电 器 集 








团 有 限 公 司 








山东 山大 华 








天 科技 集团 





























上 海 百 纳 德 


包子 信息 











厂 


股份 有 限 公 司 


I 限 公 司 


上 海 谷 登 电源 设备 有 限 公司 














上 海 豪 远 电 


限 公司 


























上 海 厚 国电 





& 有 限 公 司 











上 海 华 翌 电 
上 海 诺 易 电 





气 有 限 公 司 
内 有 限 公 司 
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上 海 潘 登 新 电源 有 限 公 司 





上 海 全 力 电器 有 
上 海 稳 利 达 科技 
上 海 稳 压 融 厂 


限 公 司 





上 海 巾 顺 电气 有 





上 海 新 康 电器 制造 有 限 公 司 





限 公司 





上 海 作 永 电气 有 


深圳 安 固 电子 科技 有 限 公 司 





限 公司 

















深圳 市 巨 易 电子 有 限 公司 


深圳 市 南方 默 顿 电 子 有 限 公 司 
深 





























] 

帕 瓦 科技 有 限 公司 
深圳 市 瑞 必 达 科 技 

商 宇 电子 科技 有 限 公司 














股份 有 限 公司 


j 限 公司 





时 冠 电气 (上海 ) 有 限 公 司 
科技 有 限 公 司 
有 限 公 司 














苏州 美 恩 斯 电子 
天 津 市 鲁 鹏 电子 
温州 现代 集团 有 


























协 丰 万 佳 科技 (深圳 ) 有 限 公司 


限 公 司 


张家港 市 电源 设备 厂 




















浙江 特 雷 斯 电子 
浙江 腾腾 电气 有 


科技 有 限 公 司 


限 公 司 








浙江 西 奥 根 电气 有 限 公 司 














浙江 正泰 电源 电器 有 限 公司 
科技 有 限 公 司 

















珠海 科 达 信 电 子 


EPS 电源 (50) 





安徽 明 瑞 智 能 科技 股份 有 用 


宝 士 达 网 络 能 源 





北京 动力 源 科技 股份 有 限 公 司 
北京 银 星 通达 科技 开发 有 
常州 市 武进 红 光 无 线 电 有 FP 





成 都 顺 通 电气 有 












































(深圳 ) 








R 责 任 公司 

















限 公司 


佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 








佛山 市 宝 星 科技 
































广东 创 电 科技 有 


广东 赛 宇 电子 科技 股份 有 限 公 司 





限 公 司 











广东 志 成 冠军 集 


广州 东芝 白云 获 机 











民 公 司 


发 展 有 限 公 司 
佛山 市 饥 拓 电源 设备 有 限 公 司 


团 有 限 公 司 














广州 市 昌 萎 电气 有 限 公司 


电力 电子 

















广州 市 锦 路 电气 设备 有 限 公司 


合肥 联 信 电 源 有 
鸿 宝 电气 集 
湖南 科 明 电源 有 








限 公司 


团 股 份 有 限 公 司 


限 公司 





济南 朗 瑞 电气 有 





限 公 司 





江苏 爱 克 赛 电气 制造 有 限 公 司 








江苏 不力 清 能 电 




















雷诺 士 (常州 ) 
理 士 国 际 技术 有 
赛 尔 
三 科 电 器 集团 有 











康 技术 ( 深 】 











限 公 司 























限 公 司 


有 限 公 司 
电子 有 限 公 司 


) 有 限 公 


山东 山大 华 天 科技 集团 股份 有 限 公 司 




















上 海 百 纳 德 电子 信息 有 
上 海 华 翌 电气 有 限 公 司 
上 海 雷 详 尔 科技 股份 有 
上 海 申 顺 电 限 公 司 















































上 海 阳 顿 电气 制造 有 限 
深圳 华 德 电子 有 限 公 司 


深圳 晶 福 源 科技 股份 有 



































深圳 市 捷 益 达 电子 有 限 公 司 




















深圳 市 南方 默 顿 电子 有 











深圳 市 新 能 力 科技 有 限 公司 











深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公 司 
深圳 市 正 能 实业 有 限 公 司 
四 川 厚 天 科技 股份 有 限 公司 





























四 川 斯 维 奇 电气 科技 有 

















天 津 市 华 明 合 兴 机 电 设 备 有 限 公司 














温州 华 高 电气 有 限 公司 





武汉 瑞 源 电力 设备 有 限 公司 











厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 
易 事 特集 团 股 份 有 限 公 司 














浙江 特 雷 斯 电子 科技 有 
浙江 腾腾 电气 有 限 公 司 



























































浙江 西 奥 根 
重庆 汇 邦 电 





气 有 限 公司 





























重庆 荣 凯 川 仪 仪表 有 限 公司 


其 它 (47) 
TUV 南 德意志 集团 





保定 科 诺 沃 机 械 有 限 公 司 


上 京 机 械 设 备 研 究 所 





有 限 公 司 


上 京 群 萎 能 源 科技 有 限 公司 





上 京 索 英 电 气 技术 有 限 公 司 












































常州 市 超 顺 电 子 技术 有 























成 都 金 创 立 科 技 有 限 责任 公司 
大 连 工 大 麦 尔 斯 动 信息 技术 研 

















东莞 市 天 楠 光 电 科 技 有 











佛山 市 禅 城区 华南 电源 创新 种 


























福建 省 瑞 盛 电力 科技 有 
广东 大 比特 资讯 广告 发 











广东 赛 宇 电子 科技 股份 有 限 公 司 
广州 安 的 电子 技术 有 限 公司 











上 京 维 通 利 电 气 有 限 公司 
上 京 星 原 丰 泰 电子 技术 股份 有 限 公司 
上 京 中 大 科 慧 科技 发 展 有 限 公司 
































广州 广 日 电气 设备 有 限 公司 
海 瑞 弗 机 房 设备 (北京 ) 有 限 公 司 
杭州 飞 仕 得 科技 有 限 公司 
杭州 易 泰达 科技 有 限 公 司 








湖南 东方 万 象 科技 有 限 公司 
美 尔 森 电气 保护 系统 上海) 
南昌 大 学 教授 电气 制造 厂 
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宁波 中 车 时 代 传 感 技术 有 限 公 司 
赛 尔 康 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公司 


























山东 新 风光 电子 科技 发 展 有 限 公 司 
上 海 超群 无 损 检 测 设备 有 限 责任 公司 
上 海 科 深信 息 工 程 有 限 公司 


深 


晰 莉 新 薄 芹 薄 划 六 
































1 市 安 科 讯 实业 有 限 公司 

1 市 倍 通 检测 股份 有 限 公司 
1 市 迪 比 科 电 子 科 技 有 限 公司 
1 市 金 威 源 科技 股份 有 限 公司 
1 市 三 和 电力 科技 有 限 公司 
1 市 盛 弘 电气 有 限 公 司 

1 市 兴 龙 辉 科 技 有 限 公司 

| 欣 锐 科技 股份 有 限 公司 










































































四 川 斯 维 奇 电气 科技 有 限 公司 
四 川 依 米 康 环境 科技 股份 有 限 公司 











苏州 康 开 电气 有 限 公司 
太仓 电 威 光电 有 限 公司 
温州 大 学 

温州 现代 集团 有 限 公司 

















武汉 泰 可 电气 股份 有 限 公 司 











浙江 创 力 电子 股份 有 限 公 司 
中 国 科 学 院 等 离子 体 物理 研究 所 
中 国 科学 院 近 代 物 理 研 究 所 





特种 电源 (42) 


gl :of a A 





淹 放 


上 京 创 四 方 电子 股份 有 限 公 司 

上 京 航天 星 瑞 电子 科技 有 限 公司 
上 京 航 星 力 源 科 技 有 限 公司 

上 京 恒 电 电源 设备 有 限 公司 

上 京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责 任 公 司 
上 京 伟 仕 天 成 科技 有 限 公 司 







































































HN 市 金刚 上 腿 电子 有 限 公 司 

















成 都 金 创立 科技 有 限 责任 公司 











东莞 市 友 美 电源 设备 有 限 公 司 











佛山 市 顺德 区 冠 宇 达 电 源 有 限 公司 
广东 创 电 科技 有 限 公司 











广东 顺德 三 扬 科技 股份 有 限 公司 


广州 








金 升 阳 科 技 有 限 公 司 











广州 
广州 





市 力 索 能 电子 有 限 公 司 
市 先锋 电镀 设备 制造 有 限 公司 























贵州 
杭州 
杭州 























航天 林 果 电 机 有 限 公司 
飞 仕 得 科技 有 限 公 司 
远方 仪器 有 限 公 司 

















航天 长 峰 朝 阳 电 源 有 限 公司 


合 月 
合 月 
河 ] 


兰州 

















C 华 次 电子 工业 有 限 公司 

严 科 威 尔 电源 系统 有 限 公司 
汇 能 欣 源 电子 技术 有 限 公 司 
| 精 新 电源 设备 有 限 公 司 















































淋 阳 市 华 元 电源 设备 厂 
山东 镭 之 源 激光 科技 股份 有 限 公 司 




















山东 新 风光 电子 科技 发 展 有 限 公 司 








深圳 华 德 电子 有 限 公司 

四 川 省 科学 城 帝 威 电气 有 限 公司 
四 川 英 杰 电 气 股份 有 限 公 司 
苏州 市 申 浦 电源 设备 ) 

苏州 台 智 源 电子 有 限 公 司 

天 津 市 九 染 奢 电 源 技 术 有 限 公司 
天 津 市 蓝 丝 莱 电子 科技 有 限 公 司 
武汉 泰 可 电气 股份 有 限 公司 
武汉 新 瑞 科 电气 技术 有 限 公司 
武汉 永 力 科 技 股份 有 限 公司 
西安 爱 科 赛 博 电 气 股份 有 限 公司 
西安 伟 京 电子 制造 有 限 公 司 
许 继 电源 有 限 公司 

伊 戈 尔 电气 股份 有 限 公司 

浙江 矛 牌 电子 科技 有 限 公 司 












































































































































中 科 航 达 科 技 发 展 〈 北 京 ) 有限 公司 


变频 电源 〈 器 ) (36) 

艾 普 斯 电源 (苏州) 有限 公 司 
北京 大 华 无 线 电 仪器 厂 

北京 动力 源 科技 股份 有 限 公司 
北京 航天 星 瑞 电子 科技 有 限 公司 
北京 京 仪 棒 树 整流 器 有 限 责任 公司 












































广州 东芝 白云 获 机 电力 电子 有 限 公司 














杭州 远方 仪 吉 有 限 公司 
合肥 科 威 尔 电源 系统 有 限 公 司 
济南 朗 瑞 电气 有 限 公 司 
江门 市 安利 电源 工程 有 限 公司 
空军 预警 学 院 电 子 技术 人 研究 所 
能 科 节 能 技术 股份 有 限 公 司 
















































































勤 发 电子 股份 有 限 公司 
青岛 威 控 电 气 有 限 公 司 


























山东 新 风光 电子 科技 发 展 有 限 公司 
上 海 谷 登 电 源 设 备 有 限 公 司 

上 海 厚 国电 气 有 限 公司 

上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 
上 海 庄 易 电器 有 限 公司 
上 海 稳 压 器 厂 
深圳 麦 格 米 特 电气 股份 有 限 公司 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 
深圳 市 库 马 克 新 技术 股份 有 限 公 司 
深圳 市 帕 瓦 科技 有 限 公 司 

深圳 市 西格玛 泰 变压器 有 限 公司 
四 川 长 虹 欣 锐 科 技 有 限 公 司 
苏州 美 恩 斯 电子 科技 有 限 公 司 
苏州 台 智 源 电子 有 限 公 司 



























































| 
| 
| 
| 













































































台 达 电子 企业 管理 (上海 ) 有 限 公 司 














天 津 市 九 碰 饮 电 源 技术 有 限 公司 
天 津 市 鲍 鹏 电子 有 限 公司 

西安 爱 科 赛 博 电 气 股份 有 限 公司 
张家港 市 电源 设备 厂 
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浙江 海 利 普 电 子 科技 有 限 公 司 
中 达 电 通 股份 有 限 公 司 
珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公 司 






































直流 屏 、 电 力 操作 电源 (34) 


安徽 明 瑞 智能 科技 股份 有 限 公 司 
北京 新 雷 能 科技 股份 有 限 公司 
成 都 顺 通电 气 有 限 公司 

福建 省 瑞 盛 电力 科技 有 限 公司 
广州 科 欣 仪器 有 限 公 司 

哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公 司 
杭州 奥 能 电力 设备 制造 有 限 公司 
杭州 奥 能 电源 设备 股份 有 限 公司 
杭州 中 恒 电气 股份 有 限 公 司 
合肥 联 信和 电源 有 限 公 司 

湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公 司 
湖南 科 明 电源 有 限 公 司 































































































SH 

















久 

















美 尔 森 电气 保护 系统 (上 海 ) 有 限 公司 


勤 发 电子 股份 有 限 公 司 
山东 泰 开 电源 有 限 公司 
上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公 司 
上 海 阳 顿 电气 制造 有 限 公司 








加 蓝 信和 电气 有 限 公 司 
圳 市 卑 文 电子 有 限 公司 
圳 市 科 陆 电源 技术 有 限 公司 
串 市 新 能 力 科 技 有 限 公 司 
串 市 英 可 瑞 科技 开发 有 限 公司 
串 市 正 能 实业 有 限 公司 





























省 浊 近 种 种 范 东 
































了 且 如 





1 省 科学 城 帝 威 电气 有 限 公司 
温州 华 高 电气 有 限 公司 

武汉 瑞 源 电力 设备 有 限 公司 

矿 门 蓝 溪 科 技 有 限 公司 

夏 门 兴 厦 控 恒 昌 自 动 化 有 限 公司 
许 继 电 源 有 限 公司 

重庆 荣 凯 川 仪 仪表 有 限 公司 
珠海 金 电 电源 工业 有 限 公司 
珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公 局 
蓄电池 (34) 
保定 科 诺 沃 机 械 有 限 公司 
北京 纽 纯 埔 科技 有 限 公司 
北京 群 痿 能 源 科技 有 限 公司 












































































































































佛山 市 宝 星 科技 发 展 有 限 公 司 
佛山 市 力 迅 电子 有 限 公司 















































福州 福光 电子 有 限 公司 
广东 乐 科 电力 电子 有 限 公 司 
广东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 















































圳 奥 特 迅 电 力 设备 股份 有 限 公司 


家 庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公 司 


北京 银 星 通达 科技 开发 有 限 责 任 公 司 
佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 


佛山 市 新 光宏 锐 电 源 设备 有 限 公司 

















广州 市 昌 萎 电气 有 限 公司 

广州 市 锦 路 电气 设备 有 限 公司 
广州 市 维 能 达 软 件 科技 有 限 公司 
广州 市 昱 诚 电 子 技术 有 限 公司 
哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 






























































海 瑞 弗 机 房 设 备 (北京) 有 限 公司 








河北 奥 冠 电 源 有 限 责任 公司 
鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公 司 
湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公司 
湖南 科 明 电源 有 限 公 司 

理 士 国 际 技术 有 限 公司 

全 天 自动 化 能 源 科技 (东莞) 
山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公司 
上 海 百 纳 德 电子 信息 有 限 公司 
上 海 阳 顿 电气 制造 有 限 公司 
深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公司 
深圳 市 南方 默 顿 电子 有 限 公司 
深圳 市 商 宇 电子 科技 有 限 公 司 






























































bunt 














ee 
(Ey 























bun 
二 

































































j 限 公司 


深圳 市 雄 研 电源 科技 股份 有 限 公 司 











威海 文 隆 电池 有 限 公司 

先 控 捷 联 电源 设备 有 限 公司 
珠海 山特 电子 有 限 公司 
珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公 司 
电子 变压器 (33 ) 

北京 创 四 方 电子 股份 有 限 公 司 
东莞 华兴 电器 有 限 公司 
东莞 立 德 电子 有 限 公 司 

佛山 市 哥 迪 电子 有 限 公 司 

佛山 市 顺德 区 扬 详 电子 有 限 公司 





























































































































佛山 市 新 光宏 锐 电源 设备 有 限 公司 











广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公 司 
合肥 博 微 田村 电气 有 限 公 司 
河北 远大 电子 有 限 公司 

临沂 昱 通 新 能 源 科技 有 限 公司 
宁夏 银 利 电气 股份 有 限 公司 
































青岛 唱 夺 伟业 高 磁 材 料 科 技 有 限 公司 











青岛 云 路 新 能 源 科技 有 限 公 司 
上 海 豪 远 电 子 有 限 公 司 
上 海 厚 国电 气 有 限 公 司 
上 海 全 力 电器 有 限 公 司 
上 海 泰 可 金属 制品 有 限 公司 
上 海 稳 压 器 厂 
上 海 照 顺 电气 有 限 公 司 

上 海 新 康 电 器 制造 有 限 公司 

上 海 作 永 电气 有 限 公 司 

深圳 市 港 特 科 技 有 限 公 司 

深圳 市 金 顺 怡 电子 有 限 公司 
深圳 市 京 录 华科 技 股份 有 限 公司 
深圳 市 帕 瓦 科技 有 限 公 司 

时 冠 电气 (上 海 ) 有 限 公 司 
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苏州 康 开 电气 有 限 公司 伊 艾 尔 电气 股份 有 限 公司 

天 津 市 蚀 鹏 电子 有 限 公 司 浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公司 

武汉 新 瑞 科 电气 技术 有 限 公司 专 顺 电机 (惠州 》 有限 公司 
浙江 西 奥 根 电气 有 限 公司 电焊 机 、 充 电机 、 电 镀 电 源 (19) 
浙江 正泰 电源 电器 有 限 公司 保定 科 诺 沃 机 械 有 限 公 司 

中 山 市 横 栏 镇 阿 瑞 斯 电子 北京 韶 光 科技 有 限 公司 

专 顺 电机 《惠州 ) 有 限 公司 广东 顺德 三 扬 科技 股份 有 限 公司 
功率 器 件 (24) 广州 市 先锋 电镀 设备 制造 有 限 公司 
安泰 科技 股份 有 限 公司 非 品 金属 事业 部 国 充 充电 科技 江苏 股份 有 限 公司 
北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 公司 海 丰 县 中 联 电子 厂 有 限 公司 

北京 落 木 源 电 子 技术 有 限 公司 杭州 奥 能 电力 设备 制造 有 限 公司 
北京 韶 光 科技 有 限 公司 杭州 奥 能 电源 设备 股份 有 限 公司 
北京 字 翔 电子 有 限 公司 兰州 精 新 电源 设备 有 限 公司 
常州 东 华电 力 电子 有 限 公司 溧阳 市 华 元 电源 设备 ) 

常州 瑞 华电 力 电子 器 件 有 限 公司 南昌 大 学 教授 电气 制造 厂 

广州 华工 科技 开发 有 限 公司 任 丘 市 先导 科技 电子 有 限 公司 
桂林 斯 壮 微 电 子 有 限 责 任 公司 上 海 全 力 电 器 有 限 公司 

南京 时 伍 电子 科技 有 限 公司 深圳 华 意 隆 电气 股份 有 限 公司 
青岛 航天 半导体 研究 所 有 限 公司 深圳 市 盛 弘 电气 有 限 公司 

汕头 华 汕 电子 器 件 有 限 公司 深圳 市 中 电 熊 猫 展 盛 科 技 有 限 公 司 
上 海 吉 电 电 子 技术 有 限 公司 石家庄 通 合 电子 科技 股份 有 限 公司 
深圳 搬 达 行 电子 有 限 公司 四 川 英杰 电气 股份 有 限 公司 

深圳 青铜 剑 科技 股份 有 限 公司 苏州 市 申 浦 电源 设备 ) 

深圳 市 飞 尼 奥 科技 有 限 公司 电源 配套 设备 ( 自动 化 设备 、SMT 设备 、 绕 线 ) (18) 
深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 北京 英 博 电 气 股份 有 限 公司 
深圳 市 觅 源 电 子 有 限 公 司 东莞 宏 强 电子 有 限 公 司 
深圳 市 实 润 科技 有 限 公司 东莞 市 锐 源 仪器 股份 有 限 公司 
深圳 市 粤 嘉 鸿 电子 有 限 公司 佛山 市 南海 区 平 洲 广 日 电子 机 械 有 限 公 司 
苏州 能 讯 高 能 半导体 有 限 公司 广东 和 昌 电 业 集团 有 限 公司 

无 锡 新 洁 能 股份 有 限 公司 广州 市 维 能 达 软 件 科技 有 限 公司 
武汉 新 瑞 科 电气 技术 有 限 公司 海 瑞 弗 机 房 设备 (北京 )》 有 限 公司 
西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公司 华东 微 电 子 技术 研究 所 

电抗 器 (20) 能 科 节 能 技术 股份 有 限 公司 
安泰 科技 股份 有 限 公司 非 晶 金 属 事业 部 任 丘 市 先导 科技 电子 有 限 公司 
北京 创 四 方 电子 股份 有 限 公司 陕西 长 岭 光伏 电气 有 限 公司 
北京 英 博 电 气 股 份 有 限 公 司 深圳 市 汇 川 技术 股份 有 限 公司 
宁夏 银 利 电气 股份 有 限 公司 深圳 市 鹏 源 电 子 有 限 公司 

青岛 唱 午 伟业 高 磁 材料 科技 有 限 公司 深圳 市 中 科 源 电子 有 限 公司 
青岛 云 路 新 能 源 科技 有 限 公司 四 川 英杰 电气 股份 有 限 公司 

上 海 豪 远 电 子 有 限 公 司 苏州 台 智 源 电子 有 限 公 司 

上 海 稳 利 达 科技 股份 有 限 公司 唐山 尚 新 融 大 电子 产品 有 限 公司 
上 海 谁 峰 电 子 科技 有 限 公 司 天 津 市 华 明 合 兴 机 电 设备 有 限 公司 
深圳 市 铂 科 磁 材 有 限 公司 半导体 集成 电路 (17) 
深圳 市 金 顺 怡 电子 有 限 公司 昂 宝 电子 (上 海 ) 有 限 公司 

深圳 市 京 泉 华 科技 股份 有 限 公司 北京 落 木 源 电子 技术 有 限 公司 
深圳 市 三 和 电力 科技 有 限 公司 北京 宇 翔 电子 有 限 公司 

深圳 市 西格玛 泰 变压器 有 限 公司 佛山 市 南海 赛 威 科技 技术 有 限 公司 
苏州 康 开 电气 有 限 公司 桂林 斯 壮 微 电 子 有 限 责任 公司 
田村 (中 国 ) 企业 管理 有 限 公司 青岛 航天 半导体 研究 所 有 限 公司 
温州 现代 集团 有 限 公司 上 海 吉 电 电子 技术 有 限 公司 
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加 市 实 润 科技 有 限 公司 








道 近 首 省 划 东 



































圳 市 粤 嘉 鸿 电 子 有 限 公司 


圳 青铜 剑 科技 股份 有 限 公司 
飞 尼 奥 科技 有 限 公司 
坚 力 坚实 业 有 限 公司 
中 市 锐 能 微 科技 有 限 公司 


无 锡 蕊 朋 微 电子 股份 有 限 公 司 








无 锡 新 洁 能 股份 有 限 公 司 








西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公司 
英 飞 凌 科 技 中国) 有 限 公司 

















电源 测试 设备 (16) 














艾 普 斯 电源 (苏州) 有限 公司 
安徽 明 瑞 智能 科技 股份 有 限 公 司 
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北京 博 电 新 力 电气 股份 
北京 大 华 无 线 电 仪器 厂 




















北京 泛 华 恒 兴 科技 有 限 公司 
北京 群 歼 能 源 科技 有 限 公 司 

















限 公司 


东莞 市 锐 源 仪 器 股份 有 限 公司 





杭州 飞 仕 得 科技 有 限 公司 
杭州 远方 仪器 有 限 公司 




















陕西 柯 蓝 电子 有 限 公 司 
深圳 市 中 科 源 电子 有 限 公 


























派 沃 力 德 〈 北 京 ) 电子 科技 有 限 公司 
全 天 自动 化 能 源 科 技 ( 东莞) 有 限 公 司 
陕西 长 岭 光 伏 电 气 有 限 公 号 

















西安 爱 科 赛 博 电气 股份 

















限 公 司 


西安 龙腾 新 能 源 科技 发 展 有 限 公司 


电容 器 (16) 
东莞 宏 强 电子 有 限 公司 
广东 丰 明 电子 科技 有 








党 
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广东 意 充 电子 科技 有 限 公司 


广州 华工 科技 开发 有 限 


南通 新 三 能 电子 有 限 公司 


六 















































上 海 吉 电 电子 技术 有 限 公 司 




















上 海 赛 特 康 新 能 源 科 技 














上 海 座 峰 电 子 科技 有 限 公司 

















深圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司 


深圳 市 三 和 电力 科技 有 限 公 司 














深圳 市 实 润 科技 有 限 公 司 





























深圳 市 智 胜 新 电子 技术 

















厦门 埃 尔 华 进出 口 有 限 公司 


扬州 凯 普 电子 有 限 公司 





亿 曼 丰 科 技 〈 深 圳 ) 有 限 














中 山 市 万 科 电 子 有 限 公司 
磁性 元 件 / 材 料 (15) 





安徽 首 文 高 新 材料 有 限 公司 
安泰 科技 股份 有 限 公 司 非 晶 金属 





























业 部 








出 | 


临沂 昱 通 新 能 源 科技 有 限 公 司 









































青岛 晶 乌 伟业 高 磁 材 料 科技 
青岛 云 路 新 能 源 科技 有 限 公 司 


限 公司 

















上 海 灼 日 精细 化 工 有 限 公 司 


深圳 市 铂 科 磁 材 有 限 公 司 
深圳 市 威 日 科技 有 限 公 司 





唐山 尚 新 融 大 电子 产品 有 限 公 司 




















天 长 市 中 德 电 子 有 限 公 司 
田村 〈 中 国 ) 企业 管理 有 












































了 了 和 


技 有 限 公 司 





拓 哲 〈 广 州 ) 


武汉 中 磁 浩 源 科技 有 限 公 司 











越 峰 电子 (昆山 ) 
浙江 东 睦 科 达 磁 
PC、 服 务 器 电源 ( 





























j 限 公司 

















有 限 公司 


13) 








东莞 市 金 河 田 实业 有 限 公司 





广东 乐 科 电力 电子 有 











海湾 电子 〈 山 东 ) 有 


























康 舒 电子 (东莞 ) 











公司 
限 公司 
了 限 公司 杭州 分 公司 




















































































































深圳 可 立 克 科技 股份 有 限 公司 
深圳 欧陆 通电 子 有 限 公司 

深圳 市 东 帮 科技 有 限 公司 

深圳 市 航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公司 
深圳 市 中 电 熊猫 展 感 科技 有 限 公司 
四 川 斯 维 奇 电气 科技 有 限 公司 

协 丰 万 佳 科技 (深圳 ) 有 限 公司 


























浙江 省 海宁 市 海 整整 流 嚣 有限 公司 
中 国 长 城 计算 机 深圳 股份 有 限 公司 








滤波 器 (12) 
安泰 科技 股份 














限 公司 非 晶 金属 事业 部 

















北京 英 博 电气 股份 有 限 公 司 











佛山 市 顺德 区 扬 洋 电子 有 限 公 司 
江苏 坚 力 电子 科技 股份 有 限 公司 





青岛 云 路 新 能 源 科 技 
山东 山大 华 天 科技 集 
上 海 鹰 峰 电子 科技 有 限 公司 





























I 限 公 司 


团 股份 有 限 公 司 









































深圳 市 盛 弘 电气 有 限 公司 
四 川 厚 天 科技 股份 有 限 公司 
唐山 尚 新 融 大 电子 产品 有 限 公司 


温州 现代 集团 有 限 公司 
西安 爱 科 赛 博 电气 股份 有 限 公司 


电感 器 (8) 


合肥 博 微 田村 电气 有 
临沂 昱 通 新 能 源 科技 





民 公 司 














I 限 公司 








宁夏 银 利 电气 股份 有 
深圳 市 铂 科 磁 材 有 限 公 司 








民 公 司 


唐山 尚 新 融 大 电子 产品 有 限 公 司 

















田村 〈 中 国 ) 企业 管理 








9 限 公司 


























武汉 新 瑞 科 电气 技术 有 











限 公 司 





浙江 东 睦 科 达 磁 





电阻 器 (7) 














乌有 有 





二 


民 公 司 





广东 省 佛山 科 星 











I 限 公 司 











局 


南京 时 恒 电子 科技 有 限 公司 
上 海 鹰 峰 电子 科技 有 限 公司 
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深圳 市 
深圳 市 
苏州 市 
苏州 市 
机 壳 、 
广州 汉 
陕西 长 
深圳 市 
先 控 捷 
胶 (3 














金 元 电子 技术 有 限 公 司 
颖 发 电子 有 限 公 司 

电 通 电力 电子 有 限 公 司 
申 浦 电源 设备 三 
机 柜 (4) 
铭 通信 科技 有 限 公司 
验光 伏 电气 有 限 公司 
商 宇 电子 科技 有 限 公司 
联 电源 设备 有 限 公 司 

) 










































































广州 市 














白云 化 工 实 业 有 限 公 司 





上 海 灼 日 精细 化 工 有 限 公 司 
深圳 市 蓝 禾 照明 有 限 公 司 
绝缘 材料 (3) 

广东 和 昌 电 业 集 团 有 限 公 司 
广州 市 宝 力 达 电气 材料 有 限 公司 
上 海 灼 日 精细 化 工 有 限 公 司 
风扇 、 风 机 等 散热 设备 (2) 
杭州 祥 博 电气 有 限 公 司 

天 津 市 津 铝 工 贸 有 限 公 司 
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2015 年 新 上 市 的 电源 产品 目录 
不 间断 电源 (UPS) 

新 能 源 电源 (光伏 着 变 器 、 风 电 变 流 器 等) 
充电 站 /充电 桩 /充电 模块 

照明 (LED 驱动 ) 电 源 

交 / 直 流 稳 压 电 源 

























































































IT 及 消费 电子 电源 
模块 电源 

其 它 电 源 产品 
变压器 /电抗 器 

电源 IC 及 功率 半导体 
其 它 配 套 产 品 


电源 新 产品 介绍 

S24SP 系列 60W 高 功率 密度 DCDC 模块 电源 
台 达 电子 企业 管理 ( 上海) 有 限 公 司 ) 

核电 厂 1E 级 K3 类 UPS 设备 FR-UK31HD 系列 
厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 ) 

一 体 化 直流 充电 桩 
(广东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 ) 
EA660 系列 模块 化 UPS 

( 易 事 特集 团 股份 有 限 公司 ) 

新 能 源 电 动 汽 车 充电 桩 
(安泰 科技 股份 有 限 公 司 ) 
光伏 逆 变 器 

(北京 动力 源 科 技 股份 有 限 公司 ) 
医疗 电源 UES90 

(东莞 市 石 龙 富 华电 子 有 限 公 司 ) 
































一 
























































IDC 数据 中 心 制冷 系统 应 急 供电 解决 方案 -BK-KT 系列 空调 








电源 


电源 新 产品 


(佛山 市 柏 克 新 能 科技 股份 有 限 公司 ) 
ST33 60-80K 高 频 在 线 式 不 间断 大 功率 电源 
(佛山 市 新 光宏 锐 电 源 设备 有 限 公司 ) 
新 型 组 合式 三 相 防水 控制 变压器 
(广东 新 异 电 业 科技 股份 有 限 公司 
3-50W 第 三 代 (R3 ) 宽 压 DCZDC 电源 模块 
(广州 金 升 阳 科 技 有 限 公司 ) 

DC-DC 模块 全 砖 800W-EFBS800 系列 
(合肥 华 泡 电子 工业 有 限 公司 ) 

SJW 微电脑 无 触 点 补偿 式 电力 稳 压 器 

( 鸿 宝 电气 集团 股份 有 限 公司 ) 

害 动 系列 智能 LED 驱动 电源 

( 茂 硕 电 源 科 技 股份 有 限 公 司 ) 

SPH 系列 电源 
(宁波 赛 耐 比 光 电 有 限 公 司 ) 

科 士 达 YDC3300 系列 中 小 功率 UPS 
(深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公司 ) 

RM 系列 50-400kVA 模块 化 UPS 

(深圳 市 英 威 腾 电 源 有 限 公司 ) 

高 集成 QR-PSR AC-DC 芯片 一 一 PN836X 系列 
(无 锡 蕊 朋 微 电子 股份 有 限 公司 ) 

一 体 化 新 能 源 充电 站 

( 先 控 捷 联 电气 股份 有 限 公 司 ) 

EQ 型 磁 芯 

(浙江 东 睦 科 达 磁 电 有 限 公司 ) 

EKM 系列 模块 化 UPS 

(江苏 爱 克 赛 电气 制造 有 限 公司 ) 

PAS 系列 线性 功率 放大 器 

(上 海 科 梁 信息 工程 股份 有 限 公司 ) 
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不 间断 电源 (UPS ) 





最 大 输入 功率 565kW 


Fn 六 各 让 沉 门 科 .化 恒 
三 相 储 能 变 流 器 2015 年 12 月 厦门 科 华 恒 盛 额定 功率 500kW a | 
BCS500K-A 股份 有 限 公 司 l . -> | = 
并 网 最 大 转换 效率 97. 0% 起 








额定 输入 电压 : AC380V 

额定 直流 输入 电压 : DC110/220V 
厦门 科 华 恒 盛 | ”额定 输入 频率 : 50/60Hz 

股份 有 限 公 司 额定 输出 电压 : AC220V 

额定 输出 频率 : 50/60Hz 

转换 效率 : 高 达 90% 




















FR-UK31HD 系列 2015 年 11 月 





































































































最 大 输入 功率 4kW 
单 相 储 能 变 流 器 厦门 科 华 恒 盛 0 
SPH3600-B 305 第 了 2 且 卫 从 有 限 从 司 。 | 生生 区 Ce 
并 网 最 大 转换 效率 96. 5% | 一 
Ww 
KR 系列 智能 化 高 会 入 功率 因数 >0.99( 满 
We ps 度 门 科 浊 后 项 | 全 es 1 
密度 在 线 式 UPS 1000 | 2015 年 9 月 | 届 份 才 限 公司 输出 功率 因数 0. 9( 默 认 ) ，1. 0( 选 配 ) 
~3000VA Ot 整 机 效率 最 高 可 达 95% 
额定 电压 : AC380/400/415V(L-L) 
额定 频率 : 50/60Hz 
输出 电压 : AC380V +1% (400 +1% 、415 
土 1 和 % 可 选 ) 
KR33 系列 300 ~ 2 厦门 科 华 恒 盛 | 输出 频率 : 市 电 正常 ， 自 动 同步 跟踪 ; 市 
600kVA 股份 有 限 公 司 电 异 常 ， 本 机 50Hz + 0.5% 














转换 效率 : 高 达 96% 

输出 功率 因数 : 0.9 输出 THD < 1% (线性 
负载 ) 过 载 能 力 : 125% 负载 时 维持 10min， 
150% 负载 时 维持 10s 
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( 续 ) 

产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 

额定 电压 : 380/400/415(IL-L) 

额定 频率 : 50/60Hz 

输出 特性 : 市 电 正 常 ， 自 动 同步 跟踪 ; 市 

FR-UK33-12P 系列 厦门 科 华 恒 万 电 异 各， 0 +0.5% 
500 ~600kVA 2015 年 10 月 | 股份 有 限 公司 转换 效率 ; 高 达 94% 
4 全 输出 功率 因数 : 0.9 输出 THD <2% (线性 














负载 ) 过 载 能 力 : 125% 负载 时 维持 10min; 
150% 负载 时 维持 lmin 
认证 标准 : YD/T 1095-2008 

















EE 





和 人 电压 可 变 范 围 ，AC138 ~485V 
入 频率 变化 范围 : 40 ~70Hz 
功率 因数 : =1 
电压 稳 压 精度 上 1% 
因数 : 0.9 以 上 
换 效率 : 最 高 可 达 96% 
其 它 主 要 参数 : 功率 密度 高 ， 满 载 输出 功 
率 450kW; 通信 接口 : RS485, 和 干 接点 ， 
SNMP; 最 高 系统 效率 96% ; 最 大 并 机 4 台 ; 
老化 功能 ; 智能 休眠 功能 

认证 标准 : 泰 尔 认 证 、CQC 认证 、CE 认 
证 、 抗 震 认 证 

















EE 


























苏 过 
Es 下 > 
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团 股 
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500K 模块 化 UPS 12015 年 1 月 








ee 
下 
六 壮 
Dl yy 
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到 
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输入 相 数 : 单 相 三 线 ( 单 相 L+N+PE); 
输入 电压 范围 : AC220V + 15% 、-25% 
输出 相 数 : 单 相 三 线 ( 单 相 L+N+PE); 
输出 范围 应急 模 式 电压 AC220V + 3%， 
频率 50Hz +0.5% 















































二 
d 
a 
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上 EC “EC 














中 


























EA-EPSD-( 1-10 ) 本 道 变 器 效率 >91% 
易 事 特集 团 股 |、，、， > a 
kVA 系列 单 相 工业 应 |2015 年 10 月 | 在 限 公司 其 它 主要 参数 : 体积 小 ， 功 率 密 度 大 ， 
[sl 
急电 源 人 120% 过 载 可 长 期 正常 运行 ; 通信 接 


























RS485 ,和 干 接点 ; 短路 保护 、 过 载 保护 、 
温 保护 、 电 池 欠 电压 保护 、 输 出 过 从 电压 
护 、 风 扇 故 障 保护 等 

认证 标准 : 满足 消防 应 急 照明 和 芯 散 指示 
系统 GB 17945 一 2010 标准 
















































































输入 特性 : AC380V + 上 10% 
输出 特性 : AC220/380V +2% 


转换 效率 : 宇 92% 






















































































多 制式 模块 化 EPS 2015 年 6 月 广东 志 成 冠军 | ”输入 频率 50Hz +5% 
应 急电 源 集团 有 限 公 司 市 电 供 电 转 应 急 供电 切换 时 间 <10ms 
输出 波形 为 标准 正弦 波 正弦 波 失 真 度 大 
3% | 
认证 标准 : GB 17945 一 2010 1 





















































































































































500kVA 塔 式 UPS 


电源 有 限 公司 


~5Hz) 





























转换 效率 : 96% 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
输入 电压 范围 : AC208 ~478 
输入 功 因 : 三 0. 99 
半 士 达 YTDC3300 系 深圳 科 士 达 和 和 加 
科 士 达 系 | 2015 年 1 月 深圳 科 士 达 科 输出 电压 : AC380/400/415V +t1% 
列 中 小 功率 UPS 技 股份 有 限 公司 
输出 功 因 : 0.9 尺寸 (WxDxH)mm: 250 
x828 x868 
输入 特性 : AC380/400/415V, 3 相 +N 线 
+PE, 50/60Hz, PF >0.99, THDi <4% 
输出 特性 : 380V/400V/415V，50/60Hz， 
动态 响应 恢复 时 间 <20ms (0% -100% -0% 阶 
RM 系列 10 ~9OKVA| 2015 年 5 月 | 深圳 市 英 威 有 0 i a 
a | ms 
架 式 模块 化 UPS 源 有 限 公 局 
机 架 式 模块 化 电源 有 限 公司 转换 效率 :96% 
功率 范围 : 10 ~90kVA 
支持 功率 模块 : 10kVA/15kVA/20kVA 
认证 标准 : YD/T 2165-2010 
输入 特性 : AC380/400/415V, 3 相 +N 线 
+PE, 50/60Hz, PF >0.99, THDi <3% 
输出 特性 : 380V/400V/415V，50/60Hz， 
ee 动态 响应 恢复 时 间 <20ms (0% -100% -0% 阶 
RM 系列 40 ~ 深圳 市 英 威 腾 
500kVA 模块 化 UPS 2015 年 10 月 电源 有 限 公司 跃 负载 )， 切 换 时 间 0ms 
he 个 吕 
1 转换 效率 : 96% 
功率 范围 40 ~ 500kVA ,支持 功率 模块 : 
40kVA/50kVA 
认证 标准 : YD/T 2165-2010 
输入 特性 : AC380/400/415V, 3 相 +N 线 
+PE, 50/60Hz, PF >0.99, THDi <3% | 
输出 特性 : 380V/400V/415V，50/60Hz， 
频率 精度 +0.01%， 电 压 精 度 +1.0%， 频 
HT33 系列 10 ~ 深圳 市 英 威 腾 | 频 剖 销 度 0. 01% ee 本 
2015 年 4 月 | 率 跟 踪 范 围 50/60Hz + 3Hz，( 可 设置 +0.5 
40kVA 塔 式 UPS 电源 有 限 公司 
~5Hz) 
转换 效率 : 96% 
功率 范围 : 10 ~40kVA 
认证 标准 : YD/T 1095-2008 
输入 特性 : AC380/400/415V, 3 相 +N 线 
+PE, 50/60Hz, PF >0.99, THDi <3% 
输出 特性 : 380V/400V/415V，50/60Hz， 
频率 精度 上 0.01% ， 电 压 精 度 上 1.0% ， 频 
HT33 系列 60 ~ 深圳 市 英 威 腾 | 素 精度 * 0 01% 人 
2015 年 6 月 率 跟 踪 范 围 50/60Hz + 3Hz，( 可 设置 +0.5 




















功率 范围 : 60 ~500kVA 
YD/T 1095-2008 





认证 标准 : 
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产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 





输入 特性 : AC 额定 380V, 输入 PF = 
0. 99; 输入 频率 范围 : 40 ~70Hz; 输入 电压 
范围 AC207 ~475V 
输出 特性 : 输出 电压 及 精度 : AC380V + 
佛山 市 新 光宏 |1% ; 线性 负载 THDV <3% ; 非 线 性 负载 < 
有 源 设备 有 限 |5% ; 输出 PF =0.8 
司 转换 效率 : INV 二 93% ECO 宇 97% 电池 市 
电 及 旁 路 INV 转换 时 间 0ms; 125% 过 载 
10min 

认证 标准 : GB4943-2001/EN62040-1 泰 尔 、 
CQC 












































mh 











ST33 60 ~ 80kVA 2016 年 8 月 | 锐 








> 
































输入 特性 : 380V +25% ; 50Hz + 10% ; 三 
相 五 线 制 
输出 特性 : 电压 ; 380V + 3% ， 频 率 ; 


大 ,|50Hz +0.5% ol 
9 系列 机 房 空调 | 2015 年 9 月 | 转换 效率 : 电网 供电 时 > 99% ， 逆 变 供电 天 
电源 SN 时 >94% 

其 它 主 要 参数 : 空调 电源 长 期 处 于 旁 路 后 
备 工作 模式 ， 灵 活 的 切换 时 间 2 ~250mS 设 
置 ， 可 适应 多 样 化 的 应 用 场合 

央行 标准 : GB7260. 1 GB7260. 2 GB7260. 3 














































































































输入 特性 : 输入 功率 因数 0.99; 输入 电流 
谐 波 失真 度 小 于 3% 
输出 特性 : 输出 电压 波形 失真 度 线性 负载 
小 于 1% ， 非 线性 负载 小 于 3% 

转换 效率 : 效率 高 、 绿 色 节 能 ，25% 负载 
效率 95% ，50% 负载 效率 97% , 75% 负载 效 
率 98. 1% ，100% 负载 效率 97% 

执行 标准 : GB7260. 1 GB7260. 2 GB7260. 3 

































































佛山 市 柏 克 新 
节能 型 UPS 2015 年 8 月 | 能 科技 股份 有 限 
PA 
































输入 特性 : 线 电 压 304 ~ 478V 可 带 额 定 负 
载 ; 200 ~ 303V 线性 降 额 ; 频率 范围 35 ~ 
70Hz; 电流 谐 波 <4% ; 功率 因素 0.99; 旁 
路 电压 ; AC380V +10%/20% 可 选 
输出 特性 : 电压 : 三 相 380V 或 单 相 220V 
可 调 ; 频率 : 50 + 0.01Hz; 功率 因素 : 1; 
100% 负载 电压 波形 失真 : 线性 负载 <2% ， 
佛山 市 柏 克 新 | 非 线性 负载 <3%; 三 相 电 压 不 平衡 度 : 平 
2015 年 10 月 | 能 科技 股份 有 限 | 衡 负载 三 0. 1% ， 带 不 平衡 负载 <1% ; 动态 
公司 电压 瞬 变 范围 ，<3% ; 瞬 变 响应 恢复 时 间 : 
0ms; 整 机 效率 : 满载 > 95% ; 过 载 能 力 : 
125% 负载 : 10min 、150 负载 : 1min; 整 机 
效率 >94% 其 它 主 要 参数 : 蔓 电 池 每 组 30 
~50 节 偶 数 可 调 
数字 化 无 主 从 元 余 控制 技术 ， 可 4 并 联 
执行 标准 : GB7260.1、GB 7260.2、GB 
7260. 3 































































































HTT 系列 高 频 一 体 
机 
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产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 











输入 电压 范围 : AC220/380V( +25% ) 


输出 电压 : AC220V( +1% ) 虽 


整 机 效率 : >88% 
隧道 /海岛 / 脱 用 / 雷诺 士 (常州 )| ee 本 
SD2 AOkKVA 2015 年 3 月 电子 有 限 公司 功率 容量 : 单 进 单 出 (2 ~20K) ， 三 进 单 出 
(10 ~40K) 
认证 标准 : 1. YD/T1095-2008 2. GB4208- 


2008( 外壳 防护 等 级 下 代码 ) 

































































输入 电压 范围 : AC380V( +25% ) 
输出 电压 : AC380V( +1% ) 
频 三 进 三 出 触摸 雷诺 士 (常州 ) | 整 机 效率 : >91% 
























































2015 年 4 月 ! Ex 
大 屏 /10 ~600kVA 电子 有 限 公司 功率 容量 : 三 进 三 出 (10 ~600K) 








认证 标准 : 1. YD/T1095-2008 2. CQC31- 
461234-2009 





输入 特性 : AC380V +15% 
输出 特性 : AC380V +3% 
合肥 联 信和 电源 | 转换 效率 : 不 低 于 90% 
坪 应 急 时 间 90min ， 切 换 时 间 矢 0. 25S 
认证 标准 : GB 17945 一 2010 、GB 16806 一 
2006 























应 急电 源 EPS 2015 年 











输入 特性 : AC(204 ~ 520) V( 三 相 四 线 + 








] 

出 特性 : AC380V +t 1% 或 AC220V +1% 
三 相 四 线 输 
EKM 系列 模块 化 江苏 爱 克 赛 电 | 转换 效率 : 大 96% 


2015 年 10 
UPS ee 气 制造 有 限 公 司 | 输入 功率 因数 >0. 99 
3% 


办 

Es 
输出 功率 因数 1.0 
中 华人 民 共 和 国 通信 行业 标准 YDAT 1095- 








EE 













































































输入 电压 范围 ，AC210 ~475V 三 相 四 线 + 
G; 旁 路 范围 380V( -20% ~15% ) ; 频率 
50Hz/60Hz 自 适 应 ; 输入 功率 因数 : >0.99 
输出 电压 精度 : AC380V (1 + 上 2% ); 输出 
功率 因数 0.9; 电流 峰值 系数 3: 1; 支持 三 
相 100% 不 平衡 ; 可 设 定 AC400V/AC415V 
输出 

转换 效率 : ECO 模式 : 98. 5% 

逆 变 模式 94. 5% 
其 它 主要 参数 : 整 机 采用 功率 模块 化 设 
计 ; 支持 6 台 并 机 共用 电池 组 ， 自 动 调试 风 
机 设计 

认证 标准 : IEC62040-2; TLC 














[T 

























































































HP 系列 高 频 智 能 深圳 市 商 宇 电 
化 UPS/10-100K | 子 科技 有 限 公司 
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产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


公司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 


产品 图 片 





新 能 源 电 源 ( 光伏 逆 变 器 、 风 电 变 流 


器 等 ) 





SG40KTL-M 


2015 年 4 月 





阳光 电源 股份 
有 限 公司 














最 大 输入 功率 : 45000W 
最 大 输入 电压 : 1000V 

额定 输出 功率 : 40000W 

最 大 输出 功率 (PF =1) : 44000W 
最 大 效率 : 99. 00% 

认证 标准 : TUV，GB ， 金 太阳 、 中 国 效率 














SG60KTL-M 


2015 年 4 月 








阳光 电源 股份 
有 限 公司 














BDEW 


最 大 输入 功率 : 67500W 
最 大 输入 电压 : 1000V 

额定 输出 功率 : 60000W 

最 大 输出 功率 (PF =1) : 66000W 
最 大 效率 : 98. 90% 

认证 标准 : TUV，GB, 金太 阳 、 中 国 效率 








SG500MX 窒 版 


2015 年 4 月 








阳光 电源 股份 
有 限 公司 














最 大 直流 功率 (cosb =1 时 ) : 560kW 
最 大 输入 电压 : 1000V 
额定 输出 功率 : 500kW 

最 大 交流 输出 功率 : 550kVA 
最 大 效率 : 99% 











SG1000HV 


2015 年 4 月 








阳光 电源 股份 
有 限 公司 














最 大 输入 电 

最 大 输入 电流 : 1435A 
最 大 输入 电压 : 1500V 

最 大 输入 电流 : 1435A 
最 大 效率 : 98.70% 

认证 标准 : UV， 金 太阳 ，BDEW 


: 1500V 


























自 


中 式 光 伏 并 网 逆 
变 器 EA500KTM 





Mr 





2015 年 10 月 


特集 团 股 
份 有 限 公 





易 





1000V 


MPPT 效率 >99. 9% 


性 、 稳 定性 高 ; 支持 有 功 、 














1 





输入 特性 : 宽 直 流 输 入 范围 ， 最 高 可 达 


所 








出 特性 : 应 控制 技术 ， 适 应 各 种 恶 
电网 环境 发 电 。 最 大 输出 功率 达 550kW 
最 高 效率 98.7%， 先进 的 MPPT 技术 ， 








加 








芋 












































F 联 数量 少 ， 可 靠 
无 功 电 网 调度 和 
备 无 功 补偿 功能 ; 多 种 


其 它 主要 参数 : IGBT 间 


























夜间 AVG 功能 ， 
通信 接口 

认证 标准 : 符合 多 项 国际 安全 及 并 网 标准 
(TUV \ CQC 等 ) 。 获 得 低 电 压 ( 零 电压 ) 穿越 
认证 (LVRT) 






































red 
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产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


公司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 


( 续 ) 


产品 图 片 





高 效 组 串 式 光伏 并 
网 逆 变 器 





2015 年 10 月 














最 大 输入 直流 电压 : 
围 : DC250 ~900V 

额定 输出 功率 ，EA33KTLSI，33kW， 
EA40KTLSI: 36kW 

中 国 效 率 98.7% ， 欧 洲 效 率 98.5%; 
MPPT 效率 > 99. 9% 
其 它 主 要 参数 : 三 路 独立 MPPT 

支持 有 功 、 无 功 电网 调度 和 夜间 AVG 功 
能 ， 具备 无 功 补偿 功能 ; 多 种 通信 接 

认证 标准 : 符合 多 项 国际 安全 及 并 网 标 
准 ， 通 过 CE、TiV、CQC 等 权威 认证 


DC1000V; MPPT 范 
























































光伏 逆 变 器 
GPD500k 


2015 年 10 月 


北京 动力 源 科 
技 股份 有 限 公司 


直流 电压 输入 范围 : DC450 ~ 1000V 

额定 输出 电压 : AC270/315V 

MPPT 效率 宇 99. 5% 转换 效率 宇 98. 6% 

MPPT 电压 范围 : DC450 ~ 820V 

认证 标准 : EN-62109-1: 2010 EN-62109- 
2: 2011 EN-610006-2: 2005 EN-61000-6-4: 
2011 NB/T 32004-2013 









































PV20KM3TL 系列 


2015 年 7 月 


全 天 自动 化 能 
源 科技 (东莞) 有 
限 公 司 





200 ~ 1000V 
230V/50Hz 

最 大 98. 20% 
CQC/G59/CB/ 印 度 


输入 特性 : 
输出 特性 : 
转换 效率 : 


认证 标准 : 














充电 站 /充电 桩 /充电 模块 











一 体 化 直流 充 





已 村 











2015 年 10 月 


广东 志 成 冠军 
团 有 限 公司 





让 





输入 特性 : 


三 相 五 线 制 ，AC380V 
输出 特性 : 200 ~750V 

转换 效率 : 三 94% 
输入 谐 波 畸变 率 <5% 

输出 电流 范围 <250A 

认证 标准 : GB/T20234. 1-2015 
GB/T 20234. 3-2015 





























BE 桩 





电动 汽车 用 充 








2015 年 12 月 








安泰 科技 股份 
有 限 公司 











交流 充电 桩 : 输入 
输入 频率 50 +1Hz 
额定 输出 电压 AC 220V 
额定 输出 电流 45A 
直流 充电 桩 : 输入 
输入 频率 50 +1Hz 
额定 输出 功率 30kW/45kW,，60kW/90kW 
输出 DC200 ~ 500V/DC200 ~ 
750V 
输出 电流 范围 2 ~60A/2 ~90A(DC500V)2 
~40A/2 ~60A(DC750V) 





电压 AC 220V +15% 






































电压 AC 380V +15% 






































电压 范围 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 





输入 特性 : AC90 ~264V 47 ~ 63Hz 
深圳 可 立 克 科 | 输出 特性 : 5 路 DC 输出 4.7 ~30V 
技 股 份 有 限 公 司 | ”转换 效率 ; >82% 


认证 标准 : UL1839\ UL2743 \ UL1310 





中 


充电 器 2015 年 11 月 

















输入 特性 : 壁挂 交流 充电 桩 ANAC-1- 














到 杭州 奥 能 电源 |220VZ32A-1 | 
壁挂 交流 充电 桩 on 
ANAC1.220V/32A-1 015 年 10 月 | 设备 股份 有 限 公 | 给 出 特 性 : AC220V 7kW 
司 5 才 液 晶 屏 + 键盘 
认证 标准 : 国标 




















输入 特性 : AC220V + 10% 单 相 50Hz + 
杭州 奥 能 电源 |2% 

立 式 交 流 充电 桩 上 . i 
ANACS.220V/32A1 2015 年 10 月 | 设备 股份 有 限 公 | 给 出 特性 ; AC220V 7kW 
司 5 寸 液晶 屏 + 键盘 
认证 标准 : 国标 



































输入 特性 : AC220V +t 10% 单 相 50Hz + 
杭州 奥 能 电源 |2% 
Nz FRR 
流 媒体 交流 充电 桩 015 年 10 月 | 设备 股份 有 限 公 | 输出 特性 : AC220V 7kW 
ANAC-2-220VZ3 a 
司 5 寸 液晶 屏 + 键盘 
认证 标准 : 国标 























输入 特性 : AC380V+15% 三 相 45 ~55Hz 














杭州 奥 能 电源 
流 媒 体 直流 充电 桩 输出 特性 : 30kW 
ANDC4-$00VZ60A-1 2015 年 1 月 设备 股份 有 限 公 7 十 彩色 和 触摸屏 + 19 寸 流 媒 体 广 告 屏 
司 ee 
认证 标准 : 国标 
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产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


仿 


\ 司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 



































电动 汽车 充电 桩 





2015 年 6 月 











山 尔 生 开 电源 
有 限 公司 














输入 特性 : AC 380V + 20% AC 220V + 
20% 

输出 特性 : 交流 输出 10/16/32/63A 直流 
输出 DC200 ~500V DC300 ~750V 

转换 效率 : 交流 桩 三 98% 直流 桩 宇 95# 

认 证 标 准 : GB/T18487.1-2015 NB/T 
33008. 2 NB/T 33002 Q/GDW 1485 





























直流 充电 桩 (ZHD- 
CP70060 、 
ZHDCP700120) 





2015 年 9 月 














杭州 中 恒 电气 
股份 有 限 公司 


























功率 因数 > 0. 99 工作 频率 : 50 + 10% 待 
机 功 耗 <30W 

认证 标准 : NBZT33008.1、GBZT18487 、 
GB/T20234、GB/T17626 




















交流 充电 桩 
(ZHACP22032/ 
ZHACP22016、 
ZHACP38063 ) 


2015 年 9 月 


六 
输出 





输入 特性 : 交流 输入 
交流 


输出 特性 : 交流 























杭州 中 恒 电气 
股份 有 限 公司 























工作 频率 : 50 +2% 待机 功 耗 <10 双 漏电 
保护 <30mA 防 雷击 C 级 

认证 标准 : NBZT33008.2、GBZT18487、 
GB/T20234 、GB/T 17626 





























交流 充电 机 





2015 年 10 月 








深圳 市 盛 弘 电 
气 股份 有 限 公 司 

















220V +20% 交流 电 输入 
TkW; 14kW 

100% 

NB330081. 1 认证 








输入 特性 : 
输出 特性 : 
转换 效率 : 
认证 标准 : 











< 





EVDS 系列 移动 式 、 
便携 式 直流 充电 桩 



































2015 年 1 月 




















先 控 捷 联 电气 








股份 有 限 公 司 





输入 谐 波 电流 分 量 : <3% 

输入 频率 : 50/60Hz 

输出 电压 : DC200V ~ DC500VZDC350V ~ 
DC750V 

输出 电压 误差 : <0. 5% 

单 枪 输出 、 双 枪 输 出 、 四 枪 输出 

整 机 效率 高 达 95% 功率 因数 大 于 0. 99 

稳 压 精度 : <0. 5% 

稳 流 精度 : <1% 

防护 等 级 : IP55 

CQC 中 国 质量 认 ii 
欧盟 能 效 认证 






































六 
TT 


PpP 检 南方 认证 、TUV 
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产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


公司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 


( 续 ) 


产品 图 片 





EVsmart 交流 充电 
桩 





2015 年 1 月 











输入 电压 范围 ( 


























V/AC): 220 + 上 15% 或 380 





记 
+15% ; 输出 


效率 高 达 95% 


























先 控 捷 联 电 
股份 有 限 公 司 














c 


稳 压 精度 : 
稳 流 精度 : 
防护 等 级 : 
CQC 中 
欧盟 能 效 认 证 








电流 : 16A、32A、63A; 整 机 
功率 因数 大 于 0.99 




















国 质量 认证 、 中 检 南 方 认证 、TUV 





EVTS 系列 分 体式 


包 系 统 




















元 


2015 年 1 月 











先 控 捷 联 电 
股份 有 限 公 司 














i 


额定 输入 电压 : 
输入 



































电压 范围 : 


AC380V 
260V ~ 530V ( AC260 ~ 


304Y， 输 出 功率 降 额 50% ) 


输入 谐 波 电 流 分 量 : 


<3% 


输入 频率 : 50/60Hz 








输出 


0. 99 
稳 压 精 度 : 
防护 等 级 : 
CQC 中 

欧盟 能 效 认 证 


<0. 


IP55 











电压 : DC200V ~ DC500V/DC350V ~ 
DC750V; 整 机 效率 高 达 95% 功率 因数 大 于 








5% 


<1% 


国 质量 认证 、 中 检 南 方 认证 、TUV 

















15kW 直流 充 
块 





电 模 














2015 年 1 月 


深圳 市 核 达 中 
远 通电 源 技术 有 
限 公司 














蚂 压 范围 ; 
电压 频率 : 












































bh 电压 范围 : 








转换 效率 : 96% 


H 
输出 最 大 电流 : 20A 
出 功率 : 15kW 


AC156 ~502V 
45 ~65Hz 


昌 流 : <30A 


DC200 ~750V 








国 网 认证 








30 ~ 60kW 直流 充 





























2015 年 1 月 


深圳 市 核 达 中 
远 通电 源 技术 有 
限 公司 














昌 压 范围 ; 
电压 频率 ; 
上 电压 范围 : 
功率 : 30 ~ 
转换 效率 : 95% 












































AC304 ~456V 
45 ~65Hz 
DC200 ~500V 
60kW 
国 网 认证 











90 ~ 180kW 直流 充 
桂 


























2015 年 1 月 





深圳 市 核 达 中 
远 通电 源 技术 有 
限 公司 








电压 范围 : 
电压 频率 . 
电压 范围 : 
功率 : 90 ~ 
转换 效率 : 95% 











>> 





























协 协 部 部 





二 
d 
二 
二 


AC304 ~456V 
45 ~65Hz 
DC200 ~750V 
180kW 

国 网 认证 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
本 口 








电压 范围 : AC220V +20% 

电压 AC220V 

电流 : 32A( 单 枪 ) ，64A( 双 枪 ) 
功率 : 7kW( 单 枪 ) ，14kW( 双 枪 ) 





深圳 市 核 达 中 
交流 充电 桩 2015 年 1 月 | 远 通 电源 技术 有 
限 公司 





















































专 壹 专 专 
压 甘 匡 六 























输入 电压 范围 : AC85 ~ 264V，DC80 ~ 
130V 

输入 电流 : 23A 

输出 电压 范围 : DC80 ~130V、DC14V 

输出 功率 : 3. 3kW 

转换 效率 : 93% 














深圳 市 核 达 中 
3.3kW 车 载 充 电机 | 2015 年 1 月 | 远 通 电源 技术 有 
限 公司 


















































输入 电压 范围 : AC80 ~264V 
深圳 市 核 达 中 输入 电流 : 32A 
6. 6kW 车 载 充 电机 | 2015 年 1 月 | 远 通 电源 技术 有 | 输入 电压 范围 : AC80 ~264V 
限 公司 输入 电流 : 32A 
转换 效率 : 96% 

































































,| 输入 特性 : 人 180V ~ 240V 
2015 年 9 月 | 任 丘 市 先导 科 | 输出 特性 ; 60V/22A，72V/22A 


子 有 限 公 司 
技 电 子 有 限 公司 转换 效率 : 90% 

















智能 全 自动 充电 机 












































2 、| ”输入 特性 : “180V ~ “260V 
智能 电子 充电 器 |2015 年 5 月 | 下 二 市 生 二 全 | 输出 特性 ; 60V/16A 


子 有 限 公 司 
技 已- 于 有 限 公 司 转换 效率 : 92% 





















































照明 (LED 驱动 ) 电 源 





输入 特性 : AC90 ~305V 
PF >0.95 
防 浪 涌 等 级 : DM 5kV; CM 10kV 
输出 特性 : 1) 输出 功率 : 60 ~320W 
2) 恒 功 率 智能 可 调 
茂 硕 电源 科技 | 3) 软件 设 定 电流 
股份 有 限 公 司 4) 可 视 化 软件 编程 
5) 直流 电 平和 PWM 信号 幅 值 均 可 设 定 为 
5V 或 10V 
转换 效率 : 高 达 93% 
认证 标准 : CCC、CE、CB、UL、ENEC、 
BIS 




















LDP 道路 照明 系列 |2015 年 1 月 
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产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


公司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 


( 续 ) 


产品 图 片 








LUC 地 铁 
系列 


\ 共 照明 


访 
| 
3 


2015 年 1 月 











成 项 电源 科技 
股份 有 限 公司 








输入 特性 : 1) AC90 ~305V 

2) PF >0.96 

3) 防 浪 涌 等 级 : DM 4kV、CM 6kV 

4)IP65 

输出 特性 : 1) 输出 功率 : 25 ~40W 

2) 恒 功 率 智能 可 调 
3) DALI 智能 可 调 
4) 软件 设 定 电流 
5) 可 视 化 软件 编程 
6) 调 光 关 断 功能 
7) 直流 电 平 和 PWM 信号 幅 值 均 可 设 定 为 

5V 或 10V 
转换 效率 : 高 达 90% 
认证 标准 : CCC 



































LTP 工业 照明 系列 





2015 年 12 月 

















成 项 电源 科技 
股份 有 限 公司 





输入 特性 : 1) AC90 ~305V 

2) PF >0.96 

3) 防 浪 涌 等 级 : DM 5kV、CM 10kV 
4) IP65 

输出 特性 : 1) 输出 功率 : 60 ~160W 
2) 恒 功 率 智能 可 调 

3) 0 ~10V 调 光 、PWM 调 光 

4) 内 置 可 调 电位 器 

转换 效率 : 高 达 93% 

认证 标准 : CCC、CE 、CB 、UL 











LSV 景观 照明 系列 


2015 年 10 月 








诚 硕 电 源 科技 
股份 有 限 公司 














输入 特性 : 1)AC90 ~305V 

2)PF >0. 96 

3) 防 浪 涌 等 级 : DM 5kV、CM 10kV 

4)IP67 

输出 特性 : 1) 输 出 功率 : 75 ~320W 

2) 恒 压 设计 

3)CC + CYV 两 种 工作 模式 

转换 效率 : 高 达 93% 认证 标准 : 
CB 、CCC 











CE 、 








成 硕 睿 动 系列 LED 
智能 驱动 电源 




















2015 年 10 月 














成 项 电源 科技 
股份 有 限 公司 














输入 特性 : AC90 ~305V 
PF >0.95 
防 浪 涌 等 级 : 差 模 5kV、 共 模 10kV 

输出 特性 : 1) 输 出 功率 : 75 ~320W 

) 恒 功率 智能 可 调 

) 四 合 一 调 光 

转换 效率 : 高 达 93% 认证 标准 : CCC、 
CE、CB、UL、ENEC、BIS 、SAA 
















































































































































































































































































































































































752 .中 国电 源 行业 年 鉴 2016 
( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
输入 : AC90 ~305V 47 ~63Hz 
输出 功率 : 40W ~600W 多 款 
输出 电压 : 12V/15V 24V/36V48V/54V 
电磁 发 射 : 符合 EN55015 ，Fec parl5 ClssB 
, 宁波 赛 耐 比 光 | ”电磁 发 射 ， 符合 Bd 
SPH 系列 电源 2015 年 ee 安全 规范 : EN61347-1，EN61347-2-13， 
Sn. UL8750 
电磁 兼容 抗 扰 度 : 符合 EN6100042 、3、 
4、5、6、8 、11; EN55024; EN61547 
谐 波 电流 : 符合 EN61000-3-2 CLASS C 
输入 特性 : AC90-305V 全 电压 范围 
输出 特性 : 恒 功率 宽 输 出 电流 可 调 
Es 等 B 二 3 率 ， 高 达 94% oe 
LED 驱动 电源 -EUC 2 发 于 S 村 转换 效率 : 高 达 一 | 
可 编程 系列 2015 年 7 月 | (杭州 ) 股 份 有 限 | ”PF >0.99 Surge: 6kV/10kV 多 种 调 光 控制 < 
系 公司 可 选 : 0 ~5V, 0 ~10V,， PWM, TIMER Dg 
认证 标准 : UL，FCC，CE，ENEC，TUV ， 
CB, CCC, PSE, KS, BIS 
输入 特性 : AC90 ~305V 全 电压 范围 
输出 特性 : 恒 功率 宽 输出 电流 可 调 
英 飞 特 电 效率 ， 高达 90% 
LED 驱动 电源 -LUD 庙 飞 纤 了 转换 效率 高 达 90% | = 
可 编程 系列 2015 年 5 月 | (杭州 ) 股 份 有 限 | ”PF > 0.95 多 种 调 光 控制 可 选 : 0 ~ 10V， ea 2 
约 公司 PWM, TIMER, DALI Flicker-free E> 
认证 标准 : UL，FCC，CE，ENEC，TUV ， 
CB, CCC, PSE, KS, DALI 
| 
内 置 功率 因素 校正 电路 。PF > 92% ， 转 换 
clw400-as-24led 防 2015 年 12 月 常州 诚 联 电源 | 效率 高 达 91% ， 无 风扇 自然 散热 ， 高 可 靠 
雨 电源 制造 有 限 公司 “| 性 , 输出 过 载 ， 短路， 过 电压 ， 过 温 保 护 ， 
防 雨 淋 (IP22) ， 质 保 3 年 (五 年 质保 可 选 ) 
交 / 直 流 稳 压 电 源 
输入 特性 : AC380V +20% 1 
输出 特性 : AC380V+1% ,3% ，5% 2 
鸿 宝 已 集团 
SJW-WB50-800kVA | 2015 年 5 月 慨 信 看 限 改 司 转换 效率 : 98% 
“全 | 其 它 主要 参数 : 1) 反 应 速度 最 快 可 达 40ms 
2)LCD 液晶 显示 运行 和 故障 参数 用 





























































































































































































































































































































































































































第 十 篇 ”电源 新 产品 753 . 
( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
输入 特性 : 输入 电压 220V 
DZT 海 潘 登 新 电 
|2015 年 9 月 | 左 吕 人 | 输出 特性 :输出 电压 220V 
We 人 认证 标准 : 1]S0， 9001 
合 信 特性， 输入 电压 380V 
SZT 农 电网 三 相 自 让 海 渤 富 轩 电车 入 全 + 输入 电压 
动 调 压 器 2015 年 9 月 源 有 限 公司 输出 特性 : 输出 电压 380V 
Se 认证 标准 : 1S0: 9001 
输入 特性 : 110V/220V +10% ; 50Hz/60Hz 
输出 容量 : 1kVA; 会 出 电压 : 300V; 
GK10010 高 可 靠 交 | 015 全 | 月 | 杭州 远方 仪器 | 由 拓 于 0 0 人 人 
济 恋 频 稳 压 电源 i Ian z~05. 六 
流 变 频 稳 压 电 源 有 限 公司 电源 效率 ; 80% 
RS232/485 通信 功能 ; 自我 保护 功能 
输入 特性 : 110V/220V +10% ; 50Hz/60Hz 
国 输出 特性 : 输出 容量 : 1kVA 
编程 交 志 州 ; 站 Ra aa 
we 可 编程 交 | ?015 年 1 月 Re 电源 效率 ; 80% i L_ = 本 
全 RS232/485 通信 功能 ， 标 配 软 件 ; 模拟 突 
波 或 陷 波 ; 真正 源 表 一 体 化 ; 自我 保护 功能 
输入 电压 允许 波动 范围 宽 ; 功率 因数 高 
输出 特性 : 反应 速度 快 ; 控制 精度 佳 ; 输 
出 电压 、 电 流 范 围 广 ; 可 编程 ， 可 客 制 电源 
H 线 ; 支持 远 控 
ADG 系列 可 程式 大 2015 年 10 月 艾 普 斯 电源 有 | 转换 效率 : >90% 
功率 直流 电源 限 公司 PF >0.9; 50kW 尺寸 HxW*D 1050 * 600 














*800mm; 纹 波 量 二 


0.1% 


爬升 率 =60ms ( 以 上 参数 为 


实际 型 号 有 所 变化 ) 


0.1% ; 负载 稳 压 率 < 

















型 值 ， 根 据 














. 754 . 


中 国电 源 行业 年 鉴 


2010 





产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


公司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 


( 续 ) 





直流 





所 





2015 年 








合肥 联 信 
公司 




















转换 效率 


输入 特性 : 


A 二 
输出 特性 : 


生 : DC220V 


AC380V 


: 不 低 于 90% 











瞬时 放电 


电流 : 三 1000A 

















事故 放电 
认证 标准 





电流 : 三 50A 
: GB/T 3859. 1 一 1993 




















500kW ) 


池 模拟 器 (40 ~ 


2015 年 














合肥 科 威 尔 电 





电压 精度 














源 系 统 有 限 公司 





额定 电流 




















整 机 效率 


性 : 交流 模拟 电网 


向 应 时 间 : 
切换 时 间 : 


























电源 (45kVA ~ 











:: 电压 : 24 ~ 800V 














: 0. 1% FS 
: 200A ~ 1000A 

<Sms(10% ~90% 突 加 载 ) 

和 10ms( +90% ~ -90% 切 换 ) 
92% 认证 标准 : 江苏 省 计量 院 











交流 模拟 














电网 电源 





(45kVA ~ 1500kVA) 


2015 年 


输入 特性 
电压 : 


A 有 二 | 
输出 特 











=! 





合肥 科 威 尔 电 





取 电流 














源 系 统 有 限 公司 





设置 项 目 











电压 精度 : 


: 相 数 : 393W+G 


380V +10% 


: 输出 点 压 : 0V ~300V(L-N) 

: 62.5A ~2083A 

和 0.5% (线性 负载 ) 

: 步 阶 模式 、 渐 变 模 式 、 谐 波 释 

















加 、 低 电压 穿越 整 机 效率 92% 


认证 标准 


: 江苏 省 计量 院 








动力 电池 模拟 电 














六 < 








源 


2015 年 10 月 








国 充 充 电 科 技 
江苏 股份 有 限 公 
司 








输入 特性 
输入 特性 
转换 效率 





认证 标准 : 


: 380V 
: 直流 
: 90% 
CE 









































电池 充 放 电 测 


2015 年 10 月 


国 充 充 电 科 技 
江苏 股份 有 限 公 
司 


输入 特性 
输入 特性 
转换 效率 





认证 标准 : 


: 380V 
: 直流 
: 90% 
CE 











标准 6u cpci 
电源 








定制 




















电源 和 








2015 年 4 月 








派 沃 力 德 ( 北 
京 ) 电子 科技 有 
限 公司 























输入 特性 : 





输出 特性 
结构 高 度 


转换 效率 





AC 或 者 DC 宽 范围 输入 
: 输出 47 针 CPCI 连接 器 ，6U 




















: 85% 
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( 续 ) 


产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 





输入 特性 : AC 或 者 DC 输入 



































1 派 沃 力 德 ( 北 
祭 准 3u cpci 电源 偷 出 特性 : 输出 i ，30 结 
标准 3u epe 电源 和 | 2015 年 6 月 京 ) 电子 科技 有 输出 特性 : 输出 47 针 CPCI 连接 器 ，3U 
定制 电源 区 构 高 度 
限 公司 


转换 效率 : 85% 





IT 及 消费 电子 电源 





输入 特性 : 100 ~200V，50 ~60Hz, 9~5A 
深圳 市 航嘉 驰 | 输出 特性 : 单 路 54A 的 12V 输出 

MVP LAND K650 ”|2015 年 12 月 | 源 电 气 股份 有 限 | 转换 效率 ; 92% 
公司 额定 输出 功率 650W 
认证 标准 : 80Plus 金牌 认证 






































输入 特性 : AC90 ~264V 1.5A 


输出 特性 : 9 ~24V 0. 01 ~5. 00 
转换 效率 : 88. 1% 






























































UE60-SPA1/SPA2/ 东莞 市 石 龙 富 
2015 年 3 月 | 东营 市 石 龙 入 | 其它 主 要 参数 ， 60W 
SPA3 华电 子 有 限 公 司 SN 
认证 标准 : 2MOPP 
医疗 标准 3. 1 版 下 C/EN60601-1 
ES60601(ULZCUL) 
输入 特性 : 100 ~240 
a 输出 特性 : 24 尺寸 : 111. 5mm(L) x54mm 
东莞 立 德 电子 
48 Adapter 2015 年 有 限 公司 (W) x30mm( H) 
A 认证 标准 : CCC，FCC PARTY 15，CIS- 
PR22/24 GB4943, GB4706 
输入 特性 : 12 或 14 
在 会 中 ,| 
Ss 出 特性 : 5& 5 
东莞 立 德 电子 | 
18W Car Charger 2015 年 有 限 公司 尺寸 : 53mm(L) x30mm(D) 
oe 认证 标 准 : EN301489-7 ，ISO7637-2 ， 
EN5502, CE 
输入 特性 : 100 ~ 240 
在 会 中 上 由 在, 
or 出 特性 :12 
东莞 立 德 电子 | 
24W Adapter 2015 年 尺寸 : 77mm(L) x48mm( W) x24mm( H) 
有 限 公司 


认证 标准 : FCC PARTY15 ，CISPR22724 ， 
GB4943, CCC 
































































































































“756 .中 国电 源 行业 年 鉴 ”2016 
( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
输入 特性 : 100 ~240 
输出 特性 : 5, 9, 12 
莞 立 德 ，9 ， 
18W Quick Charger | 2015 年 相关 仿 电 省 尺寸 : 45mm(L) x45mm( W) x26mm( H) 
有 限 公 司 SR 
认证 标准 : CCC，CB，UL，FCC PARTY 
15, CISPR22/24 
输入 特性 : 100 ~240 
输出 特性 : 12 ~48 
90W Adapter 2015 年 东莞 立 德 电子 | 尺寸 : 133mm (L) x 58.2mm (W) x 
有 限 公 司 30. 5mm( H) 
认证 标准 : UL，CUL，CCC，BSMI， 
AUS. C-TICK 
输入 电压 范围 : DC200 ~400V 
偷 入 电流 : 7A 
dd 0 DC13.6~14V 
1kW 车 载 转换 器 。 |2015 年 1 月 | 远 通 电源 技术 有 | 
限 公 司 输出 最 大 电流 : 72. 5A 
输出 功率 : 1000W 
转换 效率 : 93% 
输入 电压 范围 : DC250 ~440V 
和 险 入 电流 : 12A 
li 0 DC13 ~14.4V 
2kW 车 载 转换 器 “|2015 年 1 月 | 远 通电 源 技术 有 | 2 ， 。 
限 公司 输出 最 大 电流 : 145A 匈 站 
输出 功率 : 2000W Am > 
转换 效率 : 94% 
输入 特性 : 输入 电压 范围 : DC200 ~750V 
和 痊 入 电流 : 15A 
人 DC27 + 上 0.3V 
3kW 车 载 转换 器 “|2015 年 1 月 | 远 通电 源 技术 有 | ee 
限 公司 输出 最 大 电流 : 110A 
输出 功率 : 3000W 
转换 效率 : 96% 
输入 特性 : AC100 ~240V 
输出 特性 : 29V 2A/1. 8A/1.5A 
深 志 出 以 尖 有 
六 级 能 效 适配器 。 2015 年 12 月 | ， 训 市 瑞 必 过 |e 折 效 率 ，88% 








科技 有 限 公司 











其 它 主 要 参数 : 58W/52W/43W 
认证 标准 : UL1310 六 级 能 效 














第 十 篇 ”电源 新 产品 757， 








( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
模块 电源 





输入 特性 : Vin: DC9 ~36V 
输出 特性 : Vo: DC5, 12, 15, 24V; Pout: 





















































S24SP 系列 DC-DC 台 达 电子 企业 140W, 60W 
工业 及 轨道 应 用 模块 2015 年 12 月 | 管理 (上 海 ) 有限 | 转换 效率 ; 93.7% 
电源 公司 隔离 电压 : DC1500V 


























功率 密度 : 72. 6W/in3 
认证 标准 : UL60950-1 EN50155 





输入 特性 : DC4. 75 ~36V 
输出 特性 : 3. 3/5/-5/9/12/-12/15/-15VDC 
、| ”转换 效率 : 80% ~93%% 
K78 x x-500R3 2015 年 12 月 ee 空 载 输入 电流 低 至 0.2mA 
工作 温度 : -40°C ~ + 85°C; 支持 负 输 
出 ; 短路 保护 ; 引 脚 与 LM78 x x 系列 兼容 
认证 标准 : UL60950/EN60950 
































输入 特性 : DC9 ~36V/DC18 ~75V 
输出 特性 : DC3. 3/5/9/12/15/24V 
转换 效率 : 86% ~89% 
广州 金 升 阳 科 超 宽 输入 电压 范围 (4: 1); 空 载 功 耗 低 至 

URF _LP-20WR3 |2015 年 11 月 技 有 限 公司 0. 12W; 隔离 电压 DC3000V; 输入 欠 电 压 保 

护 ， 输 出 短路 、 过 电压 、 过 电流 保护 ; 工作 
温度 : -40%C ~ +85% ; 裸 机 满足 CISPR22/ 
EN55022 CLASS A 

认证 标准 : UL60950/EN60950/IEC60950 











































































































输入 电压 DC16 ~50V 
最 大 输出 功率 : 30W 


转换 效率 : 90% 
DC-DC 模块 -1 x 1 合肥 华 耀 
源 0 2015 年 11 月 人 功率 密度 75W/inch 效率 90% 3:1 宽 范围 
晶 癌 Wh 口 = 一 > 
全 输入 宽 电压 调节 范围 ，80% ~ 110% 标准 输 


出 电压 逻辑 控制 功能 金属 / 塑 沉 封装 ， 开 板 
等 多 种 安装 方式 可 选 


























出 



















































































输入 电压 : DC18 ~75V 

最 大 输出 功率 : 50W 

转换 效率 : 92% 

功率 密度 110W/inch 效率 92% 4:1 宽 范 目 
输入 宽 电压 调节 范围 : 80% ~ 110% 标准 输 
出 电压 逻辑 控制 功能 金属 / 塑 过 封装 ， 开 板 
等 多 种 安装 方式 可 选 














DC-DC 模块 -1/16 合肥 华 兆 电 
2015 11 
标准 村 年 11 月 | 工业 有 限 公司 














出 














< 












































宕 | 


























输入 电压 : DC9 ~75V 
输出 功率 : 100W ~120W 
本 如 er 转换 效率 : 92. 5% 
ee 2015 年 11 月 Se 功率 密度 140W/inch 效率 92.5% 4:1 宽 范 
加 围 输 入 宽 电 压 调 节 范 围 : 80% ~ 110% 标准 
输出 电压 逻辑 控制 功能 金属 / 塑 达 封装 ， 
板 等 多 种 安装 方式 可 选 






































出 
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产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


公司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 


产品 图 片 





DC-DC 模块 -1/4 标 
准 大 














2015 年 11 月 











合肥 华 粮 电 














工业 有 限 公 司 








电压 : DC16 ~75V 

最 大 输出 功率 : 360W 

转换 效率 : 94% 

功率 密度 195W/inch 效率 94% 宽 电 压 调 
节 范 围 80% ~ 110% 标准 输出 电压 
逻辑 控制 功能 金属 / 塑 过 封装 ， 
方式 可 选 







































































DC-DC 模块 -1/2 标 
准 砖 














2015 年 11 月 











合肥 华 漆 电 











出 





工业 有 限 公司 





输入 电压 : DC9 ~75V 
输出 功率 : 200W ~500W 
改 率 :93% 
功率 密度 169W/inch 效率 93% 宽 电 压 调 
节 范 围 : 80% ~110% 标准 输出 电压 

逻辑 控制 功能 金属 / 塑 壳 封装 ， 开 板 等 多 
种 安装 方式 可 选 













































































DC-DC 模块 -全 砖 


2015 年 11 月 





合肥 华 漆 电 














内 





工业 有 限 公司 











输入 特性 : 输入 电压 DC36 ~400V 

输出 特性 : 输出 功率 800W ~ 1500W 

转换 效率 : 94% 

效率 94% 2: 1 高 压 DC 输入 逻辑 控制 功能 
全 系列 封装 灌 胶 : 铝 基板 工艺 ， 散 热 性 能 优 
异 引 脚 与 封装 可 兼容 进口 模块 






























































抗 辐 照 DCZDC 变 
换 器 系列 产品 


2015 年 4 月 











华东 微 电 子 技 





术 研 究 所 


输入 特性 : 额定 输入 电压 28V， 输 入 范围 
(20V ~50V) 

额定 输入 电压 100V, 输入 范围 (80V ~ 
120V) 

输出 特性 : 输出 功率 1.5W、5W、15W、 
30W、 65W、 100W 

转换 效率 : 70% ~80% 抗 辐 照 总 剂量 水 平 
可 达 200krad (Si)， 单 粒子 效应 可 达 75MeV 
“cm/mg, SOW/in3 

认证 标准 : Cast C 级 























WK30281530T-15M 


2015 年 1 月 
































安 伟 京 电子 








制造 有 限 公 司 


输入 特性 : 16 ~40V、50V/50ms 

输出 特性 : + 15V/0.8A - 15VZ0.1A 
+30V/50mA 

转换 效率 : 77% 
金属 气 密封 装 工作 温度 : 
+105%C 

认证 标准 : SJ20668 











-55%C ~ 


























模块 电源 /3RW120 
~ 500kVA 





2015 年 6 月 








雷诺 士 (常州 ) 


电子 有 限 公 司 

















输入 电压 范围 : 380V/220V ( + 20% )， 
400V/230V( + 上 20% ) 415V/240V( +20% ) 

输出 电压 : 380/220V ( + 1%)、400/230 
(+1%)、 415/240( +1% ) ) 

整 机 效率 : >93% 

功率 容量 : (20K ~500K) 

认证 标准 : 1. YD/T1095-2008，2. CQC31- 
461234-2009 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 














输入 特性 : 200 ~400V 
输出 特性 : 800W 
4 目 
HFBS800-300S 系列 | 2015 年 2 月 | 转换 效率 : 90% 以 上 
es 功率 密度 : 145W/in? ，MTBF: 50 万 小 时 ， 
工业 标准 全 砖 封装 
输入 特性 : 380/400/415V -40% ~ +25% 





输出 特性 : 380/400/415V +1% 

转换 效率 ; 一 般 模 式 95%， 电池 模式 
95% ，ECO 模式 99% 

上 海 百 纳 德 电 | 输入 频 50/60Hz 功率 因数 >0.99 效率 > 
子 信 息 有 限 公 司 195% ; 电池 电压 + DC240V， 可 设置 32 ~ 40 
节 ; 尺寸 (W*D*H) (mm)600 * 900 * 1600 

认证 标准 : 泰 尔 认证 ; * 正 C62040-1-1- 使 
用 操作 区 一 般 安全 要 求 * IEC620402-EMC， 
3 级 * 正 C62040-3- 性 能 要 求 和 测试 方法 

















BD-60kVA 2015 年 10 月 






































输入 特性 : 4: 1 
北京 汇 众 电源 | 输出 特性 : 常规 
设备 厂 转换 效率 : 93% 
其 它 主要 参数 : 比 同 类 产品 提高 4 倍 








HZD20B 系列 2015 年 12 月 



















v1"x2"x0.4" 





























输入 特性 : 4: 1 V40W 
北京 汇 众 电 源 | 输出 特性 : 常规 V 纹 波 低 
HZD40C 系列 2015 年 12 月 让 i V 训 来 
其 它 主要 参数 ， 比 同类 产品 提高 4 倍 高 可 章 性 上 
a 输入 特性 : AC220V 
WAN25S5 2015 年 6 月 Na 输出 特性 : DC5. 05V/5A 
人 转换 效率 ; 77% 以 上 
输入 特性 : DC110V 
北京 伟 仕 天 成 
WDH100-110S24 ”|2015 年 8 偷 出 特性 : DC24V/4. 2A 
年 8 月 | 科技 有 限 公司 








转换 效率 : 86% 以 上 
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产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


公司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 


( 续 ) 


产品 图 片 





WDF400-110S24 


2015 年 10 月 


北京 伟 仕 天 成 
科技 有 限 公司 





输入 特性 : 
输出 特性 : 


转换 效率 : 


DC110V 








88% 以 上 


24V/16.7A 





PMA-U500S48 


2015 年 底 


深圳 市 普 德 新 
:电源 技术 有 限 


公 




















芭 | 


输入 特性 : 
输出 特性 : 48V10A 
转换 效率 : 93% 














AC90 ~260V 


其 它 主要 参数 : 116. 8 * 61* 13MM 





配 网 自动 化 终端 设 
备 专 用 电源 (FTU、 
DTU ) DFCB700W 系 
列 DACB700W 系列 
DFCB500W 系 列 
DACB500W 系列 


























2015 年 11 月 














宽 输 入 


答 出 特性 ; 






































可 靠 完整 的 多 








北京 星 原 丰 泰 
电子 技术 股份 有 
限 公司 


接 


72 


口 
效率 高 达 80% 




















昌 压 范围 : AC165V ~ AC265V 
具有 完备 的 电池 管理 功能 ， 提 





部 控制 、 遥 信 等 连接 端 














[ 作 环 境 温度 -40 ~ 70% ; 全 封闭 封装 ， 
高 度 44mm; 隔离 耐 压 AC2. 5kV; 

















电池 防 反 





认证 标准 : 符合 标准 正 C61000，DLAT 














1-2013 








其 它 电 源 产 品 





MD810 多 机 传动 变 
频 器 


2015 年 


深圳 市 汇 川 技 
术 股 份 有 限 公司 


器 


480Vac( 可 


输出 频率 : VAF 控制 : 0 ~ 500Hz 





矢量 控制 : 0 ~500Hz 


开 波 频率 ; 0. 8kHz ~ 12kHz; 可 根据 散热 


温度 ， 





自动 调整 载波 频率 


输入 频率 分 辩 率 : 数字 设 定 : 0. 01Hz 
模拟 设 定 : 最 高 频率 x0. 025% 
变频 器 容量 : 整流 单元 : 45kW、160kW 、 
355kW 


逆 变 单元 : G 型 机 : 














1.5 ~75kW 


输入 电压 : 整流 单元 : 三 相 380Vzc ~ 




















作 范 围 : 











AC323V ~ 528V ) 逆 变 





单元 DC537V ~ 679V (可 工作 范围 : 
DC350V ~ 800V) 








精密 交流 可 编程 交 
电源 Pre-A100 系列 








流 














2015 年 11 月 














ji 安 爱 科 赛 博 
电气 股份 有 限 公 
司 








世 | 





频 


150/0 ~300V、3 








输入 特性 : 电压 220/380 x (1+10% )V、 











率 50x(1+5% )Hz、 功 率 





办 











数 0.95 








额定 容量 : 1kVA ~ 15 kVA、 电 压 : 0 ~ 





转换 效率 : 0. 8 


澳 率 15 ~ 1600Hz 

















操作 模式 : 交流 、 直 流 、 交 流 + 直流 
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产品 名 称 或 规格 型 号 


上 市 时 间 


公司 名 称 


主要 参数 及 认证 标准 


( 续 ) 
产品 图 片 











有 源 电力 滤波 器 模 
块 MAC 产品 














2015 年 7 月 


西安 爱 科 赛 博 
电气 股份 有 限 公 
司 


输入 特性 : 电压 400 x (1+20% )V、 频 率 
50 x(1+ 上 10% )Hz 

输出 特性 : 谐 波 补偿 容量 25A、 滤 波 范围 
2 ~50 次 

转换 效率 : 0. 96 

其 它 主 要 参数 : 支持 热 插 拔 、 免 调试 















































电源 A- 








超 薄 显示 屏 
200FAH-2. 8P 





2015 年 10 月 


常州 市 创 联 电 
源 有 限 公司 


输入 特性 : AC90 ~264V 47 ~63Hz 
输出 特性 : 2. 8V 0 ~40A 

转换 效率 : 88. 5% 

其 它 主 要 参数 : PF 二 0. 95 

认证 标准 : UL, CE, CCC 

















WHQ-ULS 


2015 年 5 月 


佛山 市 汉 毅 日 
子 技术 有 限 公 司 


[TU 





AC100 ~ 120V 

DC34V 1A DC12V 0. 15A 
86% 

UL1310 


输入 特性 : 
输出 特性 : 
转换 效率 ; 
认证 标准 : 














2015 年 1 月 


厦门 市 爱 维 达 
电子 有 限 公 司 


输入 特性 : 48V 逆 变 器 
输出 特性 : 交 直 流 输出 
转换 效率 ; >90% 
其 它 主 要 参数 : 最 高 3kVA/U 

认证 标准 : 通信 用 道 变 设备 YD/T 777- 
2006 


























AMTV 系列 中 频 电 源 


2015 年 9 月 











斯 电源 有 














输入 特性 : 功率 因 
具备 防 雷 保护 

输出 特性 : 频率 稳定 性 好 ; 稳 压 精度 高 ; 
过 载 能 力 强 ; 体积 小 ， 防 护 等 级 IP55; 具备 
EF 信和 号 ; 

转换 效率 : 三 93% 
其 它 主要 参数 : PF > 0.94; THD < 2%; 
频率 可 调 范围 : 300 ~ 500Hz 相位 120° + 2。 
(100% 不 平衡 带 载 ) ; 立 卧 一 体 化 设计 





数 高 ; 电流 失真 度 小 ; 



























































PAS 系列 可 编程 双 
向 变频 电源 


2015 年 9 月 

















斯 电源 有 

















输入 特性 : 功率 因数 高 ; 电流 失真 度 小 
输出 特性 : 具备 能 量 双向 回馈 功能 ; 稳 压 
精度 高 ; 频率 稳定 性 好 ; 编程 功能 ， 三 相 电 
压 可 独立 设 定 ; 谐 波 失真 低 ， 效 率 高 

转换 效率 : 宇 92% 

PF > 0.99; THD < 1%; 电源 稳 压 率 < 
0.5% 负载 稳 压 率 + 上 0.5% 频率 稳定 率 =< 
0. 01% 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 





单 台 输 出 功率 容量 : 400 ~ 4000kVA 可 根 











SVF 系列 大 功率 室 江门 市 安 利 由 | 所 客户 要 求 订 制 不 同 的 输入 电压 级 别 和 输出 全 一 
外 移动 验 式 变频 岸 电 | 2015 年 | 一 电压 级 别 在 汪 通 :于 站 











源 工程 公司 Variable Fn 
电源 设备 转换 效率 : 三 95% (100% 负荷 ) 输 出 电压 天 et 


稳定 率 : 静态 : <0.5V; 动态 : < +1% 





























动 适应 380V/50Hz 和 440V/60Hz 电源 





















































































































































SVF 系列 船舶 岸 电 江门 市 安利 电 
2015 徘 缆 : 横向 多 层 排 缆 ; 排 缆 器 : 双 螺 
缆 卷 简 年 源 工程 有 限 公司 Ls 横向 多 层 排 绕 ; 排 缆 器 : 双 螺 杆 
排 缆 器 
单 台 输 出 功率 容量 : 12MVA 
VF 超级 功率 容量 江门 市 安利 电 | 电压 允许 波动 范围 : 323V ~ 528V; 三 相 
变频 电源 设备 源 工程 有 限 公司 | +N 输 出 电压 任意 设 定 
转换 效率 : 三 90% 频率 稳定 度 : <0. 01% 
输入 特性 : AC90 ~265V 
输出 特性 : 最 大 电压 0 ~75V， 最 旦 流 0 
全 天 自动 化 能 全 人 最 大 电压 最 大 电流 
、 ee ~50A， 最 大 功率 1000W 
1000W 系列 2015 年 12 月 | 源 科技 ( 东莞) 有 a PE 
限 公司 转换 效率 : 最 大 91% 
其 它 主要 参数 : 1kW/1U 
认证 标准 : CEZUILZCSA 
变压器 /电抗 器 





防护 等 级 : IP65 
工作 条 件 : 温度 - 20 ~75% 、 频 率 45 ~ 
65Hz 、 电 压 0. 4KV +50% 











新 型 组 合式 三 相 防 人 励磁 涌流 : 和 70 A(10ms)， 三 30 A 
2015 年 “| 科技 股份 有 限 公 
水 控制 变压器 司 (100ms) 


局 部 放电 : <10pc(1500V RMS) 
其 它 特 性 : 短路 阻抗 <3.0% 、 分 布 电容 
<2nF、 输 出 漏 感 40 ~120kH 




















输入 特性 : 220V +25% 50Hz/60Hz 
北京 创 四 方 电 | 输出 特性 : 6V -2 x27V 0.25VA ~18VA 

子 股份 有 限 公司 | 转换 效率 : 74% ~90% 

认证 标准 : CE、UL、CESI 








S 系列 电源 变压器 | 2015 年 1 月 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
pain mm ee le 
输入 特性 : 2 x 110V +15% ~20% 50Hz/ ly 
60Hz No CE 
SL 系列 电源 变压器 | 2015 年 2 月 0 ps 输出 特性 : 2 x6V ~2 x27V 3VA ~40VA 和 Http://www.bingzl.com 
人 | et sn ssn a 
认证 标准 : 75% ~55% + 
Et ee 
输入 特性 : 220V +10% 50Hz/60Hz 
北京 创 四 方 电 | 输出 特性 : 6V ~27V 0. 5VA ~40VA 
T 系 列 电源 变 压 2015 年 3 
系列 电源 变压器 |2015 年 3 月 | 子 股份 有 限 公司 | 转换 效率 ; 60% ~90% 
认证 标准 : CE、CESI 
输入 特性 : 2 x110V +10% 50Hz/60Hz 
de 输出 特性 : 2 x 6V ~2 x27V 4.5VA ~ 
TL 系列 电源 变压器 | 2015 年 4 月 en 12VA 
全 ”| 转换 效率 : 72% ~90% 
认证 标准 : CE、CESI 
输入 特性 : 220V +10% 50Hz/60Hz 
输出 特性 : 2 x 6V ~2 x27V 3.2VA ~ 
M 系列 电源 变压器 |2015 年 5 月 160VA 
全 ”| 转换 效率 : 72% ~93% 
认证 标准 : CE、CESI 
输入 特性 : 1200V 
输出 特性 : 700V 
宁夏 银 利 电气 | 转换 效率 : 99% 
高 频 变 压 2015 年 11 网 A 
RA 年 11 月 | 股份 有 限 公司 。 | 其 它 主要 参数 ， 额定 容量 : 60kVA 工作 频 
率 : 20kHz 
认证 标准 : GBAT 25120-2010 中 10. 2.1 
NSK(SG2-100 太阳 浙江 正泰 电源 额定 输入 电压 270V 或 315V 输出 电压 
能 光伏 逆 变 用 变 压 |2015 年 1 月 电器 有 限 公司 |400Y 转换 效率 ; 95% 输出 容量 : 100kVA 
口 
器 ) 认证 标准 : 符合 标准 Q/ZT 525 
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产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 













































































额定 电压 270V 或 315V 匹配 功率 50kW ~ 
NSDK1 系列 三 相 电 et Te han 
抗 加 2015 年 1 月 电器 有 限 公司 额定 电流 120 ~ 1250A 认证 标准 : 符合 标准 
四 时 QZZT 728 
电源 IC 及 功率 半导体 





输入 特性 : AC90 ~264V 


无 锡 芯 朋 微 电 | 输出 特性 : 6W 辜 省 
PN8366(SOP7 2015 3 
CD 年 5 月 | 子 股份 有 限 公司 | 转换 效率 ， 六 级 能 效 30mW 待机 


认证 标准 : CE、UL、CCC 


























输入 特性 : AC90 ~264V 


无 锡 芯 朋 微 电 | 输出 特性 : 8W 
PN8368(SOP7 2015 年 5 
月 | 子 股份 有 限 公司 | “转换 效率 ; 六 级 能 效 30mW 待机 8 EE 


认证 标准 : CE、UL、CCC 


























输入 特性 : AC90 ~264V 


杞 朋 筑 电 偷 出 村 性 : 12W b 
PN8370(SOP7) |2015 年 5 月 | 无 锡 忆 朋 微 电 | 答 出 特攻 盟 和 


子 股份 有 限 公 司 | ”转换 效率 六 级 能 效 30mW 待机 
认证 标准 : CE、UL、CCC 


























输入 特性 : AC90 ~264V 


无 锡 芯 朋 微 电 | 输出 特性 : 18W 到 7 
PN8370 ( DIP8 2015 . 
Me) 年 5 月 | 子 股份 有 限 公司 | 转换 效率 ， 六 级 能 效 30mW 待机 mm 


认证 标准 : CE、UL、CCC 


























uu 志和 
650V 30/4087 | 定位 月， 区 必 次 科 拒 | 0 入 


50A/75A (中 国 ) 有 限 公司 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
电压 : 85V 
导 通 电阻 典型 值 : 3. 2mR 
无 锡 新 洁 能 股 | 特征 电阻 : 49mR * mm? 
NCEP85T16 2015 年 1 
二 份 有 限 公司 机 电荷 典型 值 : 96nC 
耐 压 : 93V 
雪崩 耐量 : 1600mJ 
电压 : 100V 
导 通 电阻 典型 值 : 3. 7mR 
无 锡 新 洁 能 股 | 特征 电阻 : 57mR * mm? 
NCEP85T13 2015 年 1 
守明 份 有 限 公司 栅 电 蓓 _ 典型 值 : 105nC 
耐 压 : 113V 
雪崩 耐量 : 1444mJ 
输入 特性 : 各 种 交 直 流 及 脉冲 电流 
深圳 青铜 剑 科 | 输出 特性 : 等 比例 电压 信号 
HCV-S20 2015 年 11 
a 年 11 月 | 二 股份 有 限 公司 | 测量 精度 和 线性 度 < +1% 
认证 标准 : CEZULZROHS 
输入 特性 : 各 种 交 直 流 及 脉冲 电流 
深圳 青铜 剑 科 | 输出 特性 : 等 比例 电压 信号 
HCV-S40 2015 年 11 
" 年 11 月 | 技 股份 有 限 公司 | 测量 精度 和 线性 度 < +1% 
认证 标准 : CEZULZROHS 
其 它 配 套 产品 
输入 特性 : DC9 ~36V 
单 模块 电压 采集 : 12 路 
名 电池 管理 系统 。 |2015 年 5 月 | 二 人 | 电压 采集 精度 :SmV 
全 ee SOC 精度 :<5% 
认证 标准 : QC/T 897 201 
生产 特点 : 自动 化 冲压 工艺 ，COS、TTP 
技术 
江苏 理 士 电池 | 产品 特点 : 相对 常规 电池 寿命 长 30% ， 功 
LCP 电池 系 歹 2015 年 1 
和 全 人 年 1 月 | 技术 有 限 公司 “| 率 高 30% 
容量 范围 : 6AH ~200AH 

















认证 标准 : IEC\ UL\ CE 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 | 。 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
生产 特点 : 采用 高 纯 铅 合金 板 栅 ， 特 殊 的 
AGM 隔 板 ， 冲 压 工艺 ，PC + ABS 材料 
产品 特点 : 20 年 浮 充 设计 寿命 ， 具 有 高 倍 
Se 率 快速 充电 功能 ， 适 用 温度 -40 ~ +65Y 。 
江苏 也 电 ;} 
纯 名 电池 系列 。 | 2015 年 2 月 | 让 二 |PSOC 性 能 优越 
会 容量 范围 : 82AH ~ 190AH 
前 置 端子 设计 ， 适 合 标准 19 寸 、23 二 机 
柜 
认证 标准 : IEC\ UL\ CE 
生产 特点 : 独创 的 耐 腐蚀 合金 ， 独 特 的 配 
方 ，PC + ABS 材料 及 结构 设计 
了 江苏 理 士 电池 | 产品 特点 : 35C 电池 设计 寿命 10 年 ， 适 
高 温 电池 系 2015 年 3 
Fo 年 3 月 | 技术 有 限 公司 “| 用 温度 -40 ~ +65 扎 。PSOC 性 能 优越 
容量 范围 : 7AH ~3000AH 
认证 标准 : IEC\ UL\ CE 
最 大 充电 电流 : 0.2C10A 
最 大 放电 电流 : 0.4C10A 
山东 圣 阳 电源 转换 效率 : 三 98% 
FCP-500 FCP-1000 |2015 年 2 月 有 Re 
认证 标准 : YD/T 799-2010 GB/T 22473- 
2008 
浙江 东 睦 科 达 | 直流 偏 置 能 力 : 80% (@100 0e) 
EQ 磁 芯 2015 年 4 
Q 磁 书 年 4 月 磁 电 有 限 公司 磁 芯 损耗 : 250mW/em’ (50kHz/100mT) 
深圳 市 铂 科 新 | | 
E weoaA 作 | 直流 偏 置 能 力 (DC Bias) : 60% (1000e) 损 
ee 2 第 ee 耗 : 200mW/cc(50kHz，1000Gauss) 
口 
主要 功能 : 输入 直流 电压 、 直 流 电阻 负 EE 
载 、 电 子 负载 ; 测试 并 实时 显示 ; 测试 数据 一 一 
-| 处理， 报告 生成 ; 故障 提示 及 保护 功能 2 
ET 北京 泛 华 恒 兴 | 、、 Ss 2 二 
二 次 电源 测试 台 2015 年 3 月 科技 有 限 公司 则 试 项 /主要 参数 : 输入 直流 电压 、 直 流 -- 一 ss 
9 电阻 负载 、 电 子 负载 ; 测试 并 实时 显示 ; 测 
试 数据 处 理 ， 报 告 生成 ; 故障 提示 及 保护 功 | 
[于 














能 
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( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
主要 功能 : 电压 监测 ; 电 参 量 测量 与 分 
析 ; 电能 网 络 阻抗 分 析 ; 实验 数据 实时 处 
理 、 保 存 、 回 放 、 离 线 分 析 ase SS 
便 据 式 电源 质量 分 pols 全 1 月 | 北京 泛 华 恒 兴 | 测试 项 /主要 参数 : 400Y 电压 输入 ; 满 
析 仪 科技 有 限 公 司 IEC 61000-4-30(A 级 电能 质量 测量 方法 ); pp 
IEC EN 61000-4-15( 闪 变 仪 ) ; IEC EN 61000- N 


4 了 7( 谐 波 测量 指南 ) 
基 波 电压 允许 误差 : <0. 1% FS 


























输入 量程 : 20A/600V 

杭州 远方 仪器 | ”频率 范围 DC，AC: 0.5Hz ~ 100kHz; 基 
有 限 公 司 频 精 度 可 达 0.15% ; 谐 波 分 析 、 电 能 量 积 
分 、 数 据 存储 / 调 出 等 功能 














PF310 数字 功率 计 |2015 年 2 月 























通道 输入 : 电压 : 7.5mV ~ 1000V 
电流 : 0.05mA ~ 50A 











由 





























PF5000 电功率 分 析 六 杭州 远方 仪器 | 频率 0.1Hz ~ 1MHz 
仪 有 限 公 司 基 频 精度 可 达 0. 15% 
电能 量 积 4 





双 谐 波 测量 





























































































































a 7 寸 彩色 触 措 屏 显示 与 操控 、 智 能 高 效 | ， ~ 
EMS61000-2A 州 | 广 》 ! 
To 和 |2015 年 6 月 | ， 无 和 二 方 人 关内 轩 旬 电 池 供电 、 便 扒 式 设计 、 使 用 方便 | 让 二 
放电 发 生 器 有 限 公司 SR b 
,vw 7 十 彩色 触摸 屏 显示 与 操控 ， 智 能 高 效 ; 
6100944 _ 脉 015 年 1 月 | 信州 反方 仪 囊 程控 升 压 ， 试 验 电压 峰值 高 迷 5SkV， 频 率 过 
冲 群 发 生 器 有 限 公司 Ne 
7 寸 彩色 触摸 屏 显示 与 操控 ， 智 能 高 效 ; 
EMS61000-5A _ 雷 杭州 远方 仪器 
2015 年 1 呈 控 升 压 ， 试 验 峰值 高 达 7KV ( 特 
Phase 年 1 月 | 雪人 程控 升 压 ， 试 验 电 压 峰值 高 达 7kV (特殊 定 











制 可 达 10kV、15kV) z 3 
AM 
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( 续 ) 


产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 








技术 特点 和 标准 : A: 使 用 温度 (Y ) : 
-40% ~ +85%; 额定 电压 (V) : DC600 ~ 














































































































CD13A 型 超 高 压 工 2015 年 7 月 南通 新 三 能 电 |750V 容量 偏差 : + 20%; 漏电 流 : I =< 
业 类 铝 电解 电容 器 子 有 限 公司 0.01CV B: 标 称 容量 : 820 ~ 10000 耐久 性 : 
85C 2000h 
C: 损耗 角 正 切 值 : 不 大 于 规定 值 的 200% 
1. 本 产品 具有 理想 的 电压 保护 水 平 
2. 通 流 能 力 (1)10 ~200kA(8/20 2)5 
DTSPD T 系列 防爆 苏州 市 电 通 电 通 流 能 力 (1) kA( 1s) (2) 
型 防震 器 2015 年 10 月 旋 电 子 有 限 公 司 ~25kA(10/350ps) 
2 . 认证 标准 : IEC 62305-1 IEC 61400-24 
UL1449 








交流 : 220 ~480V 50 ~ 60Hz 直流 : 350 ~ 
700V 
Tiphase 系列 开关 上 海 科 梁 信息 | 交流 :0 ~480V 直流 : 0 ~650V 
功率 放大 器 2015 年 11 月 | 工程 股份 有 限 公 | ”人 额定 功率 下 ， 转 换 效率 在 90% 以 上 

司 响应 时 间 小 于 0.5ms， 谐 波 注入 可 到 
2. 5kHz，DCAPWM 功能 可 直接 驱动 电动 机 
认证 标准 : CE 认证 




















输入 特性 : 220V/230V 50Hz/60Hz We 

输出 特性 : 直流 : DC0 ~424V | 
上 海 科 梁 信息 交流 : 0 ~300Vrms > 

ee 2015 年 1 月 | 工程 股份 有 限 公 | 根据 输出 电压 不 同 ， 转 换 效率 不 同 EN 
司 大 信和 号 带宽 : 30kHz( -3dB ) ; 摆 率 : 52V/ | 

ps; 

认证 标准 : CE 认证 


























第 . 
面 
流 监测 、 内 二 





























适用 于 48V 直流 鞭 电 池 电 压 












































CR-ASO03 电源 夹 西 柯 蓝 电 a 
后 备 电 源 01s 年 12 月 | 陕西 柯 蓝 电 子 | 向 测 坛 、 自 动 均 衡 及 远程 维护 。 充 放电 电流 


元 得 维 八 翅 - 
人 和 全 范围 : 0~150A。 电压 范 围 40 ~60V :Es 






















































































































































































































































































第 十 篇 “电源 新 产品 769 ， 
( 续 ) 
产品 名 称 或 规格 型 号 | 上 市 时 间 | ”公司 名 称 主要 参数 及 认证 标准 产品 图 片 
个人 特性 : 180 ~ 260V 交流 输 
有 深圳 市 盛 弘 电 | 输入 特性 J 
LVR 调 压 器 2015 年 4 月 | i 人 各 限 公司 | 输出 特性 : 升 压 8 档 ， 降 压 8 档 ,每 档 4V 
“信人 | 认证 标准 : 企业 认证 
输入 特性 : 480 ~690V 交流 电 输 入 
深圳 市 盛 弘 电 | 输出 特性 : 90A 一 个 模块 
美 APF/SV 201 Fi 
北美 APRASVG 2015 年 7 月 | 股份 有 限 公 司 | 转换 效率 ; 97% 
认证 标准 : UL508 
输入 特性 : 200 ~400V gs 
深圳 市 盛 弘 电 | 输出 特性 : 75A 一 个 模块 
单 相 APF/SV 201 
相 APFASVG [2015 年 8 月 |。 股份 有 限 公司 | 转换 效率 : 97% 
认证 标准 :企业 认证 
输入 特性 : 208V; 400V; 480V 交流 电 
AVC-RTS 动态 电压 pols 和 10 月 | 深圳 市 三 弘 电 | 输入 输出 特性 :10% ~90% 的 电压 暂 降 及 
调节 器 气 股份 有 限 公司 | 电压 中 断 治理 
认证 标准 : QA/GDW 681-2011 
输入 特性 : 200 ~400V 交流 电 输入 
深圳 市 咸 弘 电 | 输出 特性 : 5A; 10A; 15A 
APF 201 12 
A 95 年 及 月 | 和 股份 有 限 公司 转换 效率 ; 97% 
认证 标准 : 企业 认证 
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